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अरहै'जिणवयणकप्रक्ो अरेगसुन्तत्थसपएलविच्छिसणो तवनियमङुखुमगुच्छये डुगगद फलङ ध 
णोनयद्‌. १ जोवोच्छकायपर्‌णायतेसिवहेणवंधोय विरद अहिगासो सत्यपरिखादणायव्वो ९ 
अ गाणयकिं सासे अआयासेतस्सकिंहवद सारः अणचखोगत्यो सारः तस्सवियप्ख्वणासारः ३ सा 
| र"परबणाणए्चरणं तस्सवियद्ेदशिव्वाण रिव्वाणस्सयसारं अन्वावाहं चिणाविंति 8 रखमेच्ाड 


भाषा 
1 चीयुरभ्यो नसः 1 प्रणम्य चीजीनाश्रीशं चीरुरुष्णमवुग्रहात्‌ । लिख्यते डख्वोधा्थैमाचाराद्गायेवा्तिकं ! { 1 खतरथब्द 











` भाक्त्ेण येषां दुद्धिर संस ता व्यामो जाचते तेषां इगीमे टत्तिविरे । २1 ततो रन्त ससुपृत्यलभो लोकभाषया । धमैलिष्ड. 
| पकासायादिमागार्थै; म्रतन्वति 1२। यीलिनशासने -डादथांगौ खत्रतेवार सअंगमादधिग्रथमयंगयखीश्याचारांग जलिणिकफारणिमोच्तना 
्ंगन्नानाचाराटिकति इडा प्ररूपिये तिगिए चौयाचारांगभयिये 1 तेदनावेच्युतस्ंधतिद्ां पद्दिलेय्तस्क'घे नव्ध्ययन तिकेडा 
। भ्त्परिनाध्ययन १ लोकविजव २ श्ौतोप्णौय २ रव्यक्त 8 लोकरार५ ब दे मद्ामरिज्ना 9 विमोचच = उपधानच्ुत ९ एनव 
| प्मध्ययनर्हपद्याचार्कद्िये वीजेख्तस्का धेजेतला अध्ययनतेया चाराग्रएडवेनामेबोलाड तिद्ाप्रयसश्छुत स्क घेप दिले ध्ययनेजी बोक० 
| जगीवनीस्तिताभावद्छकावनोमररूमणा । चेनेवघेकमेनोवंधघतथाविरतिनो चरधिकारएतला अर्थेनोसंवं घशस्त्रपरिन्नायनेनाणिवो 
। वीजेय्ययनेलोकनोविनयच्रक्मैलिमवंधाद्‌ं तेपरितयाएलिमच्ं डिवाण्डवोच्ैदे 1 लीजेअध्ययने कथायजीतीयतुखःलप्रतिक्रल 
| उपसग ख्दिवाएभावरे 1 चये अध्ययने सस्यक्तनीदद्ताकरिकीएये। पांचमेखध्ययनेलोकनो साररत्रतयत्तेडनेविपे यल्लकरिवो 
एदवोभावद्धे । छटेखध्यवनेनिख"गताखद्ितचारित्िये अग्रतिवद्धिद्'यादवो रएचवु'भावद्धे सातमेखध्ययने कदाचितसंचमप्रत्तिपाल 
तासाधुनेषरीसरउपजेतेसस्यक्‌प्रकारि सिवा एदवोभावद्े । ` यागरमेचध्ययनेसवेगुणसयुक्ताचारितिये श्रं तक्नियासस्यक्‌मकारिकरि 
बीरडवौभावद्े नवमेअध्ययने जेयाठञध्ययनव्पिने चथेमाष्योतिकीवद्धं मानस्वासिसुस्यक्चा चखोतेरमसखाधुने संयमनाखन्याने 


| 


॥ 


यर्थभाष्योद्धे ! एतलानवचध्ययन विपे अथौ धिकारनाखिवा खिववीजे तस्क धेच लिका ५ तिद पंचमीचलिकानिभीय तेएदमादधिना । 
लेवी । यनेरीचुलिका ४ तिद पडिलोचुलिकाद््ध्ययन ® बोजीचलिकाद्र'अध्ययन 3 ली जीने चउयीये" एकएक्भ्ययन एं 
| वीजेस्खघेयध्ययन १६ एवं चाचारागेचयष्ययन २५ चनेखदणा ८५ एतलादं दिवेखीयाचारांग सर्वशास्तरनीसारजाखिवोनेदकारगो 
। संगखुयैनो खार्याचारवोल्यो तेचनी अररूपणायीचाचारागेे तेकारणयकी चीशच्ाचारांगनोभावटव्वामात्र लोकनाउपकार 
। अफीलिखिधे धे \ तेनो यदिष््लस्सवं व्याख्या भगवंतयीङुषमैस्वाभिनं व परतिद्रमकरं हे चिरजीवी एडवोशष्वनो चम तयकसेनो 
। स्यामेएडवोखांमल्यो तेखंभगवंते चौसदावीरदेवे दूलकच्यो । तेकिसो । इणिरुसारमाद्धिं एकणिन्नानावरणिद्रं चावच्या भाणिया 
नेसन्नाकाहतासस्यग्न्नानन्छवे । तेके दं खस्यग्‌ ज्ञान न्वे तेकदधेखटे  तंजचखाणुर० मगायातिरिचाकायातदग्गकीयाचञक्गाचउसो 


दोपिका टीका | 
॥ दं 1 भाखनाधीष्वरोनीवादच्ं मानोजिनेष्ठरः 1 भवन्ति उखिनोभव्या यदीयवाचना स्तैः 1{1 भीलांलाचाररचितारन्ति 








{ 4 ९ + ९५ ५ मलिनं लं = 
1 । श्या रं गष्टूत्रखहुविगादतर ततः 1२! अचलुग्रदाय सुभ्यानाव्याख्यानुणांङच्वावद्वा। चौलिनरंखद्धोद्रेःखयतेस्य 
त 
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ई † स्राचाराङ्खसल। 






























| 131 इदधद्राटथ्ानासं गानां प्रवमांगं चीच्राचाररागं। वतोन्नानाचादीनां मोचांगमृतानासिदप्ररूपगााद्ाचाया्यं्रत्रदि 


होश्रुत्क शौ तत्नचप्रयमे -युचस्छन्वे नवाध्ववनानि तानि चाखनि सव्यपरिन्रा! लोगविनयोरसीच्ोखगिज्न> सश््रत्त'9 तद्न्ोग 


सारनासमं५ धूर्व ६ तदमशापरिन्बाचड 1! टरमए्यविमोक्खोट उवदागारयचनवमगमभगिायद्च्र सोयायारोश्यरग्गशिरेखाशिर 


| स्यटकिंवलं दत्य प नवाध्ययनकूप्याचारः दहितीवन्ुतस्छन्धाध्ययनानि त॒च्याचागाग्रयिगरपायाोति यव नवाध्ययनानामचाधिक्ाय 
ययालिवरखलमोय १ लोगो लडवन्फ् दन उयतंपयद्धि्व्व' २ ॐडदुक्छतितिक्छाविव > सम्मत्त ४ त्लोगस्ारोच ५ निस्यगयाचद् 
मोदसमुला परीखुदोवसग्गाऽ निन्जागं्मटरमए नवमेयलिगोगपचं तिः । २ नि्यर्धिमायव्यास्या लिवमस्नमोस्तिजवेप्संवमाल्णव 


¡ संयमस्य दिसादिप्रिदारः सचजीवास्तित्परिन्नानेसति भवति्रनोजीवास्तित्रविरति प्रतिषादनमल्यार्वीधिकारः तलगत परि 
न्नायामयमर्याधिज्ासे यतः जीवोरुक्रायपरूवगाय तेदधिवद्ेणवंघोन्तिविरदए श्रदिगासो सल्यपर्ि्ायव्योौ १। लोकविलये 
ठुलोगोजडइवच्छदनदवतं पनद्धियववंति 1 विलितमावलोकेन संयमस्वितेन लोको यया वाध्यते। व्दटविषेन कर्मया ययाच 
| तल्मदातव्यं तथा च्रातव्य सित्ययमर्यीधिकारः 1 २1 टतीचेतयंस्यमस्िनेन लितक्पायेणानुकरृलप्रतिकृलीपसगनिपाते ङषडुःख 
तितन्ताविधेवेति 121 चतुर्येतवयं प्राक्त नाध्यवनायवरुम्पयन्र न तापसादिकटदपरसेविना चटयुगाण्ठयमुदःच्यापि दद्सम्यक्तन भवितव्य 
भिति! ४1 पंचमे तचंचतुरध्ययनायस्वितेनासारपरित्यागेनलोकसखारग्तरतवोद्यक्तेन भाव्यमिति ५1 पष्टत्ववप्रारुक्तयुक्नेन निसं 
, गसाचुतती नाम्रतिवद्वं भवितव्यं दै । सप्तमे त्वयं संयमादिगुगाचृक्तस्य कंटाचिन्मौचसम्दुवापरोपद्धं उपरगावाम्रादुभवेचुः नेसम्यग्सो 
' द्व्या;७ । अर्मे त्वयं नियौ एमन्त क्रिवासाखवैगुगवुक्तनसम्यग्‌विषेयेतिर नवमाध्यचनेत्वचं्यटाध्ययनेनप्रतिपादितोर्यः । सम्बगेव 
, वद्वैमानखामिना विदितदति तत्मतिपादनंचायेषसाधनामुन्सादायं इति नवाध्ववनायी धिकारः ! अवच द गाधिकारः । तत्र्रचसे 
¦ तस्कन्ध नवसवध्वथनेपु कमेग सप्तपद्‌ २ चतरा रः३ चत्वार पट्‌५ प्चद अट चत्वारः २८ सकप्तट्उद्‌ गामव्रन्ति] हितीयेदिष्ुतम्छधे 
पचच॒लिज्ा। तारूपंचमीनियीवाग्यासाद्रढनग्द्यतेभिनस्वानङपत्वात्तखा; । तदन्वाचतस्र॒ताग्हचगप्र्रमद्ितीयेख्सप्ताध्वयना 
लिमेदतीवेचतु्ा च एवकाष्ययनालिकेततर मयमचलि कायां सघ्राध्यवनेयक्मेण उदयकसंस्यायवा । प्रयसाध्यवनेएन्गदरयदहदितौये 
¦ लय टतीचे तवयेपेषु चठ दौ दौ उट्‌ शकौ हितीयायां चलिकायां सपरैकदखराणि अध्यचनानि ट तीवाचूलिक्राएकाध्यवनानिका 
एवचतुब्यपिच्युलिकराएकाध्यवनासलिक्ना खं खवमोलने पंचायोतिर्ट्‌ थनकालामवन्ति चतः खमवायागेनद्याच सें च्च गदट्रचाएपद्मेचं 
गेदोखयक्धापगवा सं अन्थणापं चासीद समुटेखणकजाला च्ारसयमयखदस्साद्'पचग्ग पन्नन्नाइत्याद्यागसव चनात्‌काखिकच्युतं 
आाचारागंयोगविनाकालग्रणविनातपसखा च पठतिवाचयतिचावयति श्ररछततपखःपा्ड चच; ्छसोतितस्य खलाच्नामंगदोपः याग 
मान्ना भगादिमडते रुखाराव चाचारोमोच्तांगं यतोनियक्तिछदाद । च्रं गाणचकिंखारो चावासेतस्मकिच्वद्सासो यगुद्योगव्यो 
¦ खारोतस्वियपर्वयणाखारो 1१1 सारोपरूवगणाणए्वर गं तच्यविवद्ोद्निव्वायं निव्यायस्मरखारो अयव्वावादंलिग्णानिंति २। सामतं 
| ष्प्राचारादिग्रदानख्रूच्छगप्रतिपन्तये हषान्तोपन्यासेन विधिरास्याचति चयाक्चिद्राजाऽभिनवनयरनिवियेच्छयाभुं खण्डानि विज्य खम 
तचमरकतिस्बोद्त्तवा्लवाकच वसापनचने खल्योद्वारेमूच्छिरीकरे पक्रोटकापीटग्राखादरचनेरत्नाद पादाने चोपदेंदत्तवान्‌ ताच 
प्रक्ृतचस्तदुपदेगहारेग तयचव रत्वा चया्िम्र तानूखष्टान्‌व् चिरे । चयस चसतरायोपनवःणनखहटयनद्दररिणाग्ररुतिखदहयसरिष्यगणस्य 
भृर्डडख्डगःखयमोनिव्यात्वकचवरादय पनौवसर्वपा्ुद्धस्वारोपयणीवस्तंच सामाचिकर चमं सि रीरुत्ययक्त टकापट तुद्यानि नतानि 
प्नासौपणौयानि ततःपरःखाद्कल्योचमाचारोविषेव सलत्रखच्वायेवयास््रादिरलान्वाद्नते निवाणभाग्‌भवति अयस््रपरिज्नाध्यवनख 
नपमान्वयं निं क्तकदाड यस्टपरिरेतिद्धिप्दनामयससनिचेयचा इ द्व उलम्गिविखने हं विलब्डारलोयमादीर्यमावोचडग्मरन्तो 





( बावाक्तावाच्रविरताच । { 1 गच्लरखनिचेपोनामाद्विठद्वी तवनामखवामनेचुखं व्यतिरि जं दरव्ययस्त्वडगादिव्यग्निवियद्ं दन्तश्चा । 
[+] ५ म = 




















अचाराङ्गसुल। ६ 





रलवणादिवं भावगस््र'तुद्ःयुक्तोभावो अन्तःकरणंवाक्राथाऽविरतिेति जीवोपघातकारित्रादितिभावः परिन्नापिचतुदौ दव'लाण ` 














गापच्चक्छाणेभविएसखरीरखवगरणेभावपरिन्रजाणण पच्चक्छाणंचभावेगं ततरद्भव्यपरि न्नाद्दिधाश्नपरिज्नाग्रत्याख्यानपरिन्नाच परिज्ञा 
यागमतोनोग्यागसभेदात्‌द्दिधा यागमतोन्नातातुपुक्तः नोयागमतस्िधा ततरद्रव्यतिरक्ता द्रव्यन्नानपररिजन्नायोयद्रव्य' नानीतेखचि 
न्तादिखापरिच्छ द द्रयम्राघान्याट्‌द्रव्यपरिन्ने ति अत्याख्यानपरिन्नाप्य वमेव तत्र व्यतिरक्द्रव्यमत्याख्यानपरि शादे उपकरापरि 


॥ 


नानं उपकरंचजोदरणाटिसाघक्तमत्वात भावपरिन्नापिद्दिषेव न्नपरिजन्नाप्रलाख्यानपरिज्ना च तव्ागमतोन्नाताउपयुक्तयनो 


सागसतस्िद्‌ मेवाध्ययनंन्नानक्रियारूपं नोशब्दस्यमिच्रवा चित्वत्‌ म्रत्याख्यानमावपरिज्न 1पितयवच्चागमतःपू वत्‌ नोश्चागमवतस्तुमरा 
| सातिपातनिटन्तिरूपामनोवाक्रायछतकारितिातुमतिमेदालिक्राच्तेयेति गतोनामनिष्मन्नोनिक्तेपः । सा प्रतंद्धतातु गने खत "उच्रारणी ' 
तच दं खयमे्याडसुनेगं भगवयाण्वमक्खायं इमिगे्िं नोखाभवदर व्यासा भगवान्‌ खषमेर्खामीनंवू नाम्नद्रमा चट चया्दुतं 
साकरिंतं्वगसितं यवधारितमिति यनेनखमनीपिका्य्‌ दासोमयेति सात्तान्नुनःपारपर्यण श्राउसंनेयंतिहे चायुद्रन्‌चिर॑नी 

विन्‌ सगुरेष्वायुष्कस्यैवप्राधान्वात्‌ तदिवा्ारटृणताभगवत्पादार विन्द्‌" इत्यनेनविनयच्ाधिदितोभवति अववा अाचखतावातद्न्ति 
| केदत्यनेन शु सकुला खःवन्तःव्यः दत्वते दितंभवति मगवतासमपरैष्ठर्य दिगुणवता चीवरद्धमानस्वामिनाचास्यातं कथितं इहेतिगस्तप 
| रिज्नाष्ययने ययवादडेतिसंसारेएकेषान्नानावरणोयारतानम्राशिनानोखंज्ञाभवति संन्नानंसंन्नाद्छतिस्वगोधःखानोपनायतेयादा 


रसंन्नारीनांउवेपि इहन्नानसंन्नयाधिकारः यतः सेवनिपिद्धाददकेषां नोसंन्नान्नान' अववोघोभवतीति प्रतिथिद्ठखंन्नापिगेणावगम। 





शीलंगाचाखंकतटीका 
| ॐ नमः सर्वन्नाय । जवतिसमस्तवस्तुपवगैयविचारापासतीर्धिंकं | विदितेकेकती यैनचवादरुग्टवशथात्मतिितं । वद्धविध्मि 
| सिद्धसिद्धान्तविधनितमलमलौमरुंतीयेसनएदिनिघन गतमन्‌.पममादिनतं जिनेश्वर; 1१1 चाचारयाच््र खविनिदितंययाजगादबीसे ! 
¡ जगतेडिताययः । तयवकिल्िन्नद्तः सएवसिणुनात॒धीमान्‌बिनयाधितागिरः २ शस्वरपरिक्ञाविवरणणसमतिक्गडन'चगन्धदस्तिकूतं । 
| तस्मात्‌ खुखठबोधायेग्ट्ास्यदमष्रसासारः दददहिरागदेपमो दादयभिभूतेनसर्वेणापिसं सारिजन्तनायारी रमानमानेकटुःस्ठोपनिपात 

| पीडितेनदपनयनाय हेयोपप्देवपदायैपरिज्नानेचलो विधेय खचनविशिटविवेकखटतेविशिटविवेकद्यनम्राप्ता श्ेणात्तियव लापाप्तोपद्‌ 
| शमं तरेणाप्त्चगदे पमो हादीनांदोषाग्ामाल्यन्तिकप्रच्यात्‌ । सचादेतएवातः मारभ्यतेःरदचनातुयोगः सचचतुर्हातद्यया । घ्म | 
कायानुयोगोगचितानुचोगो द्रव्यानुयोगच्वरणकर पानुयोग्ेतितचधमेकयानुचोगरन्तराध्यवनादिकः गचिताङ्योगःषटलप्रन्नाप्षादि 


= 


मसर 


कःद्रव्यासुयोगपृव्वै णि सम्म्त्यादिक्चर्करणानुयोगचख्ाचारादिकः सचम्रयानतमःये पारणां तद चैत्वान्तदुक्तंचर ख पडवन्तिेषटजे 
| रिवरेतिखिच्णुद्रोगत्ति तथा चरणएपड्वत्तिहे उधम््रकहाकालदिक्छसादीयादविए दंसयखोरौदं खणशरुदन्मचर्गांतु गगाधरेर 
¦ प्यतएतस्ये वादौ म्र णवनसक्रायतस्तत्मादि पारकस्याचारांगस्यानयोगः समारभ्यतेखचपरसपदपरापषि दे ठत्वात्यविघ्न्तदुक्तं अददासिय 
। विघ्रानिभवत्तिमद तासपिचयस्रचसिम्ररत्ताना कापियान्तिविनायकात्खादथप प्रत्य॒ष्टःपयमनायसद्धलमभिषेय तच्वादिमध्याद्सखान 
। भदाल्िघातलादिमडलसूएयमेयाउ सवेण भगवयाएवमक्खाय मित्यादि अलचभगवष्टचनानवाटोमद्रलं यववाखुतमितिचुतन्नानंतन 
 नन्यतःपातित्वान्यदलसित्यं तधादिघ्न नाभिलपित बयास्त्रायेपारगनकारणंसध्य मद्धललोक्साराध्ययनपङ्धमोद्‌ थन द्टलंसेजश्टाके 
विद्टरएपदिपुन्न चिद्दसखमंसिभोग्य उवखन्नरएसारव्डमासेत्यादियतच्छदगुगणरादाय्य रुणोत्कीत्तनमाचार्याचपश्चनमस्त्ता रान्तः 





पातिलन्बद्रलमित्येतचाभिलपित तथास्त्राथैस्यिसेकरणायेचवखानमद्धलं नवमाध्ययनेवखानष्त'च मिनि अ माई यावक्दाएभ 
1 र रि £ ॐ ॐ च 
गवंसखभिवासौ 1 चताभिनिरतग्रदणंरंसारमदातस्कदोच्छ दय विभ्रतिपत्याध्यान कारिवान्बद्रलमित्येत्चगिष्यप्रतिचिप्यखन्तानाव्वयं 





दायनित्यध्ययनगतद्धूल मदग लत्वम्रतिपादनेन वाध्वयनानासमि मड लत्वमुक्नमेवे तिनप्रतन्वते खवमेववाभास्तसद्रन्ानरूपत्य तृद्धा , 


^ [फ न्य ५२ 
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£ रै टै € = चद्क्तं % अन्नाय ट, 9. सरवेदटट यार्िवः (५ सतो दाः तन्ना = += द ग 
नख चनि सार्यवातनिर्जरारतेनचतस्ाविग्रतिपत्तिवदुक्तं । =ंचन्राग्णीजनरखवेद्व्ड्धयाद्िवासकाउा तनाय [नता सन्तत तक् 


चासमिन्तः 


1 ० [र = 
न्य ५ {दारान्योग ~ --* प्रारभ्यने तेयाचास्सानयोगोठ्कयनमाचायान्‌ ~) ५ श -+------- नयो "तट दरनपडादच्दययग द्याद्श्छ 
परिदाराद्धिकमन्वतोव्देयमिति 1 खांप्रतमाचारानयोगःप्रारम्यनेच्चाचार्खानुयोगोयेकवनमाचसनुचाग-छल नुप्र स्वन 


क 
योग 


€ नावनां }्भटवीचसः खछतम्व म दतत्टिनयोगोनयोगः जचामी सिद रेरनगन्तवच्यम्द्यया 
नुचं पनः द्टूठाध्यवनात्यच्ादटकयननितिमावन 1 अखान्ददाचखः दतम्धमहदतष्ट चगिारुचागः चच मासिदारर्नुगन्तव्य न्त्‌ द्ध 1 


कषय 


निच्त्डवेगद्रनिर्तिविद्धिपविन्तोचकेणवाकय तद्ारमेचन्न्खगतदरि.च्पस्खिएत्तो तत्र निचे णेनानादि 1 सप्प्रानमस्ापने 
च ख द्रव्याूयोगोदेवा 1 यगमतोनोच्यागमतचततागमतोन्नातातव्रचानुप्च्लो नो च्ानमतोद्रवरोरम्ब्यनस रतद्त्तिरि.तनेकषा 
द्रव्ये केटिकादिनाद्भव्सानपरमारादेगरव्ये निपददौचेताहुवोगःचेतेग्णये वसन्ते बादुचोगःयेनष्ठवोगण्वं कान ननव्टन्यकाने 
वानुचोगःक्रालानुयोगःवचनादुयोगणएकवचनादिनामावार्चोगोदेधाच्रागमरतानाचागमतदततागमतोज्ञातेयद्चक्तोनं करो नोतच्ागमत््रौ 


= 


पयसिक्तादिमावे > नोर्यकयनं मावारयोगःयेषमावग्यकानसात्टेयच्ते यकेवलनिदानयोगम्दप्रसतकयत्तस्चाचावधीनलतात्‌ 
॥सकाष्ट्मावस्तपाचानुचायायचक्चनखावानुचागःयषनातन्छ्रानु रगान्न चदक्वल'मदानुचानगन्छप्रखुतर (तस्यच षच) पर(नल्तरात्‌ 


केने ति्ारवित्रियते तयोपक्रनादीनिचदा्सय गनिचहारात्यप्रचरतयाणि प्रचरतसमयोगितलःत्मदर > तत्रकेनेतिकर्यभ्तेनययामतिनचद्धरिग्य 
कन।तदारपव््रचते तवापक्रनाद्‌ानचदहासाःस्म्रचु रतसाप प्रत्ुरतसावचापगत्व्ल्मद्‌न्ड त तत्रकरनष्तक्तचदू तचत न चष्ट ५) 
५ 


व्याखाकरव्यात -व्यातमाग्ररर <~. तदेरऊद जाद्क्नीसंबयणीपि ५ भिशध्िदलन्त नेचगा्नस्भ अविकलगं तिन © 1दत्विर परिवाड) गदभ न्नः लियपं 
व्यख्वाक्तव्यातचाग्रदरस्छ-तद्‌खङ्दनाद्रवारतचया तदल तस्याम स्मे यविक्दगोच्नादईधिर परिकाडगद्धियच्न्नोः जियपं 
ॐ 


व > भ 9 र = 


य 


चिद्धेचायारेद नोरन्तव्यतदुम्यविद्धिन आदर 


५3 हौ १३ 


५) 


[प 
यडग्यगाहणाकङखनलो -~- 


सोजलिवनिदोसन्मत्योदेसक्नालमावन्न चाखन्न लद्वपद्रमोष्ाग्याविदेखमाच्म्पुरे पं 
चछेंडकारगग्वरिपिडग्योर नोखोमोग्य 


१ द सससमयपरसखम्य (> न ~ ~ नय~ पलन्तोपवयपखार्यपररिकुष्धेड थ 
{इद णाकुखचल्ा> सखसयपरखमयःवठगम।राद'तमगखवास(म{रुग्खयक्राल्र्छ्तापदचयगयखारू पर्कं 


५1 
५८ 








5~> ोद्तःखडावनेघवचनोमवतील्य तोदेयय्रष्णं रदकंद्लनि चयच्-दिनातय = -1रवनरेन चाग्यततमःटन 
चच्द्‌यष्कित.द्ड(वतरघदचनाभतताल्टतप्द्‌ यत्र पटक्दकुख!सच्छाका"दज्नातठुखंयय तचिप्तभ च्द्टननं स्यत ्तसष्टनजा 
॥-) 
तिसन्व'पन्नोविनवादिरगवानम्वति रागावत्ततीतिर्पग्रहणं संदननशटतिदतोव्यासयानाद्िप नसच्सेतति नेति चनास 
तसं वनवादििरुगवानूभवंति यत्रारुतिस्तल रूएया एवत्ततोतिरूपग्रहगं संदटननषटतिचुतोव्यारखानाद्िप् नखेद्मेति चना्येख 


टस्योनवम्बाद्याकांचति चधिच्लनोहितसितभापी अमा यीसवत्रविज्डास्य = स्िर्परिपाटिपरि चितग्रचस्यसतारग्लनासंमवात्‌ ~ 
चष््स्वननवन्छ्राद्चाकच्ित च्ावक्तनादहतसतमाप) चमाचारवतावन्डास्ः 'स्छरपारयाष्टपार(चत्रवस्वद्छठरगलनतसमकात्‌ 
€ {न 


ग्र्द्यनाश्य -दरल-न्तः लतान्नः लितपधद्रालादिददनि नद्ोम्मपयाति ल्लितनिद्धाऽमन्नत्त) 
ग्र्ययनाच्यःखनतस्द'लतत्र- "=तपपद्रालाम्द्खड्ल नच्(र्सुपचयात "लतानद्भाऽम्ररू तल 


4 


।\ 
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शिष्ये व्विन्तोम्वति ॥३ न वसः = ए 
स क्न वति देगकानमावन्ननखेनवराप्यवद्‌ यादो चिदर्ष्यति यारनलन्नःअतिमोद्राल्पगरनादानस्दत्न 
सात सस्यस्य दुख म चनत्यमव ति यकाचसम्मवच्नछन्डनबर्‌प्वउद्‌ याद +न रय्वणत आरुन्ने ग 


~ 


9 3 


ति नानाविषद्यमाषाविधिन्नच नानाविष्देयजाः यष्वाःव्याय्यानख्डसवा.तेन्नानादाचारपंचकयुक्तं चं द्धचवच्नो 


= नाप चिव्यतिद्े तदेदढटःष् रयि ननयप्र °= द, =-= च्टेलावनःच्यगद र 

३ =यच्ाठदु ज्नाण्चयप्यतह दद्दर ग्चान।मन्तनचप्रपचचचः अन. ङुर!द्दल (दानः च=टग् इं 
क 

गाङकगलोकद्ं भियं व्तिभिरिष्यान्‌ चेच तिसखखमयपरसमयन्च = चेनेवततसापनं ~ =-= लौकरिप्यति प वेर्वमःनपसः 
१ दगा ठ +" नु [त्तोःम'ग्य्यान्‌ उ्रचतस्खनचपरदखसयन्नः छन्डनवत्ततृस्छापन ष्च {कारष्यातगनःरः स्टद्‌सडःदाा प्रन {ष्ठ 
प्वचिज्ेत॒त्वाद्‌ चिवस्ददधिद्धितदेदेमर्यय्यदगयननात लौम्यः सश्जननचनननोरलग्भेचगुय्तकल्टितः अच्वादिगुगखरोपेतः णवं 
2 8०१८ !यवच्छद्‌। र्य सनत्‌ च्यः खव्लननयननन (रल ग्यरुणगतकालतः अच्चवायदटगुख्तः ष्व 
विषःखरिःप्रबच्नान्योते योग्यो वति तस चानयोगसख सद्ादुर स्येवत्वाईनयोगदधार = द श्विव्वाख्यागानिमवंति तदावारपकनोनिने ५ 
(4 =" (रःम्रनच्नास्चाग चा चतत तद्चारूचागस् सदाड्रस्वत्वाचनुयाग्दधारूस्दव्य्यन्न7ननव षत तद्धखारपक्सप्न 


तत्लोपकरनणसुपसः तेनेनःन्य [दस्िच्विंत्तिचोपकनः क व्याचिख्याखितयाम्लसरखुमैपानचननित्यरं ~ 9 € सखचयास्तीवं ~; 
नग ण्ङ्पसः उपक्रस्यतनन(वच्य्ाद्‌च्नन्न्रन्वचापक्मः व्यातचस्या("खतसयास्छस्खस.पानयनासत्यः खचथास्लाय 


ह 
लौकिक्ग्दाद्ह्ातद गाम्डीवः चालपर्यनामप्रमा्मवक्तव्वतायाचिकारः खमवतारर्देतति कको नामस्छाप व्य्ेदकाटमावब ॥ 
च क्तच्म्दष्द्ुष्ह्मततं यार्छचः यासपुतानानमम्रसागयवक्तव्यतावयशिकारण सखसततारस्येति लं क्ििकतोनामस्ापनाद्रुव्यच्वेदकाल 


चोट्‌'व शिेपसयन्मे 4 नास्याटस्िचितिनानिन्ेप ई < ध] उपक्रमानोतस्यव्याचिख्याखितयास्रसना ------ =-= ~~~ व. उचलिदिष् 

ष्ट व॒ नच्तेपस्पलननाद्ादच्छितितरानिनपः उपक्सान)तख्छव्यादिख्वखितयास्रस्यनः सादिन्यखनसि त्यै: सचतिविघ व 
~~ नेष्यमोनासनिप्यन्नः स्टत्रालापकनिष्यचदतचौवनियन्दोद्ाव्यवनादिखामान्ममिषानन्वास = < => ~ त 

ःप्नननाननव्यन्नः सत्रालापक्निष्यचचतवौोतनिपयन्दोज्ाव्यचनादिखामान्ममिषानन्याखः नाम निष्पददन्राचासर्प् | 


। 
9 
| 
१. 
† 
5] 


स्ट्ालापजनिषप्यन् द्लालापक्ारनानामादिन्वखन सिति चन्‌गसनमनेनःदारस्िन्विति 
नु र्‌ 
चनमगसःचच्कनयनत्िदयै लच्4=-व ~ € 
चामनुगससश्ननल्कयनतत्यचः सखशद््ःशभ्वद्चु च्छ * च्छवादगसद्र्तततत त्रदे त्यनगसक्छिविधसद्यःलिदेप न्निः द्टनगमन{खपोहात 
न्‌ += अ= द्वश्रष्नचु त्त्यनुगनः द्टत्रानृगसचनततन्न भसु त्च प्वस्तदयातनचदेपानदु क्यनुगमःउपहत 
९ ९ ह 
न्निये च््यनुगसः स्स व्दिक्प्सिय च््सगसद्धे रे पि चयु क्यनुगसोलिच्धेपएव >~ ~ 
च ल्यबन्त" द्दवन यु त्त्पदुगस ति तत्र निचेपनिचुक्यचुगमोलिच्तेयएव खउासान्ववियेषानिषानयो तेवनिप्यन्नामनि 
ष्यन्वाग्यां त्ित्ते घते पाच्यःमननत ० (स्न्नच पे ष्व ~ - £. 
वि + (न च्न्वनकछनतः च्छताप्च्चवा जच्यनःयवचेग्यच्च ति उमोद्वातनिवु त्यच्ुगसद्धप्स्यां 
£ --~----~-= =-= =-= =-= = =-= 





४.) 











[पे ॐ नः 
[ निसत्ताचस - स -वाद्धितिमसलं ! साम इलो विनेगः नोवानानःगाम्बन्ये त्िमगल्ित्याद्िरेष्यान्ने 
सख¡सनतत यासद्भलच्द्‌ चसा{गालयत्यपनवतिमवाटडितिमट्न्ल 1 स मङ्गला {गलोवानाशःगान्न्यतिमगलाःसत्यादरणचलाज्तयं 








१७४ 
५ 
य्‌ 


आअचाराङ्गसूल । ध्र 




































खद्‌ सेणिद्‌ सेयरिग्गमे देन्तकालपुरिखेयकारण पञ्चयलद्छव णणएरुमोवारणाणुमए किंकति विदं कस्मक चिं केखकावे च्िरहवडकालं 
कद्रसंभरमविर धियं भवागरिसफाखणणिसत्ती ष्टूतस्पशिकनियुं तयलुगमः खत्रावयवानांनयेः सखाद्देपपरिदहारमयेकयनं सद्धूतेस 
तिभवति तं च सूतालुगमेसचस्दलोचारणरूपःपदच्छ दरूपश् ति अनन्तध्मध्यासितं यस्त केनेवघम गनयन्तिपरिच्छिन्दतौतिन्नान ¦ 
वि्ेषानयासेचनेगमादवः सप्त तिसांग्रतमाचारांगस्योपकमादीनामदुयोगहाराणं यथा योगं किच्धिहिमणिषुरशेषप्रल्यदोपशमना . 
यम॑गलायं म्र ्तापूवेकारिणां च प्ररन््यथं सस्वन्धाभिषेयप्रयोजनप्रतिपादिकां निचय क्तिकारोगायामाड वं दिन्त॒सव्वसिद्ध॒दृत्यादि तत्र ; 


वन्दित्वासवैसिद्धान्‌ जिनां चे ति सङ्गलवचनं अतुयोगदायकानित्य तच्चसम्बन्धवचनमपिश्चा चार स्येत्यभिषेयवचन'नियु क्तिंकरिष्यं दति | 
 म्रयोजनकथनमितितात्मयीयेः्वयवार्थसतुवंदिवेति बदि्भ्मिवादनस्तुत्योरित्ययेदयाभिषाचौषातसवाभिवादनंकायेन स्तुतिवीचा | 
| नयोचमनःपूयैकानात्करणतयेषा पिनमस्कार अविदितोभवति सितंष्यातमेषाभिति खिद्धामच्तौगणायेषकमौणः सव चते सिद्धाचसरव 
। सिञ्चाःसप्ग्रहणं तीयौतीर्यानन्तरपरपरादिरिष्धपरतिपादकंतान्व"दित तिसस्बन्धः स्त्र योज्यःरागदरेषजितोजिनासीयैरतस्तानपि 
सवैनतीतानागतवन्तेमान सखवत्तेत्रगतानिति अनुयोगदाविनः खुधसस्वामिप्रशतयोयावरस्यभगवतोनियु क्तिकारस्य भद्रवाङ्स्वासि 
नच्त्॒द शपवेधर स्या चार्यो तसान्‌ स्वीनित्यनेन चान्नायकथनेन खमनीषिकाव्यदासः छतोभवति वंदित्वेति काम्रत्ययस्योत्तरकरिया | 
सद्यपे्तत्ादुन्तरकरियामाड आचारस्य यथायनामनः भगवतद्रतिर्चयधमम्रयत रणभाजस्तस्येव विधस्य निचयेनाथप्रतिपादिकाय॒क्ति 
निय क्तिसावौतविष्येऽभिधायये इति अंतस्तत्वेननिष्यन्नां नियु क्तिंबहिस्तन्त्व न, प्रकाशविष्यामीत्यथेः यथाप्रतिन्नातमेवविभणिपुिचे , 
 परारौशिपदानि तावत्न त्वाचायः संपिद्यकययति अायारेत्यादिम्ाचारअङ्गछतस्कन्धवद्मचरणशस्त्रपरिज्नासंज्नादियाभिल्येतिषां | 
निकेपःकर्तव्य इतितत्राचाखरह्यचरणशस्त्रपरिन्नाशब्दानामनिष्यन्नेनिचतेप द्रश्व्या अंगशखुत स्न्धशन्दा मोषनिष्यन्न संन्नादिक्‌णब्द 
सतरालाप्रकनिष्मन्ने निचचेपेद्रध्व्याविति एतेषां सथ्य कस्य कतिविधोनिक्ेप इत्यत माह चर णेत्यादिं। चरणदिग्बजीनां चतु 
विधोनिच्चेषः चरणस्य पट्‌विधः दिकूशब्दस्य रक्षविधोनिच्ेप सत्रचच्तेलकालादिकं यथासम्मवसायोन्यं नामादिचत्यंसवेव्यामीति | 
¦ द्थैवित॒माद जव्यडनमित्यादियत्रचरणदिक्णव्दादौ यंनि्तेपं चेतर कालादिकं जानौयात्त' तत्निरवथेषं निचिपेद्यत्र तुनिरवशेषु 
मजानौयादाचाचाराङ्गादौ तत्रापिनामसखापनाद्रव्यभावचतुष्कामकंनिचिपंनिचतिपेदित्य पदेथद्रतिगायार्थःअदेथां तरपरसिद्धस्यायैसखय | 
लाषवभमिच्छतानिच क्तिकारेणगएथाभ्यधायि यार इत्यादि चुकल्िकाचारकयास्रामाचारस्य पूवोदिष्टोनिचेषोद्गस्यत च ठरङ्गाध्ययन 
इति यच्चात्र विशेष; सोभिधीयते भावाचारविषयद्रतिययामरतिज्ञातमादतस्येत्यादिगायातखमावाचारस्य एका्यीभिघाविनोवाच्या 


॥ 


तथकिनप्रकारेण प्ररत्तिः = 
तथा परिमाणसियन्तावाच्या तथा किं क समवतर तत्य तच्च वाच्य तथासारचवाच्य. इत्ये भिहीरेः पू्मखाडावाचासदस्यभेदोना । 
नात्मिति पिर्डायेः यवयवाय तनि क्तिंखदेवाभिघातुमाह घावारे द्रत्यादि याचय्य ते आसखेव्यतदत्याचारःसचनामादिशतद्धी | 
तत्न्न श रीरभव्यशरी रतद्यतिरिक्तोद्रव्याचारो अनयागाययादुसन्त व्यः णामणएधोयणवासरुणसिक्खावणडकर णाविरोदीखिरव्वाणि , 
जाशिलोएदव्वाचारःवियाखादहिभावाचारोद्दिधालौकिकोलोकोत्तर्तव्रलौकिकः पापंडिकादवःप॑चरातादिवं यतृङ्वन्तिसविन्न यो | 
| लोकोत्तरस्तुपच्चधाततन्नानादिकस्तत्र ॒चन्नानाचारोष्धातद्ययाकासेविणण्वङमाणेउवडारे तदहाशिरूहवये विंजण॒ अलयतडुभए | 
स्म दशं नाचारोप्यटेव तद्यथानिस्'कियनिकर' खियनिचितिभिच्छा्रखदुदिष्रीयउववदयिरिकरयोवच्छलपभावये 
अट चारिताचारोप्य्टषेव तिने वयरुत्तीमोपंसमिद्योचहमिलिया्ो पववणमाद्र्योद्रमाता खद्यो चरणसंपनोतपदयाच 
रोदादणधा तद्यथा अणसणम्दणोयरियाविन्तौसंडेवणंरसच्चायो कायकिलेसोसं ली णयायवन्मोतवोद्ोद पायच्छित्त'विणमोवेयाव 
च्ठ"तद्हेवसष्फरासो व्फांडस्सग्गोवियसस्मि तरोतवोद्ोद बीयौचारस्वनेकषा अयिगृहियवलविरियोपरकमडइजोज्धन्तमाउत्तो 
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। गैश््वायारी एयर्पचवि्च्ाचार एतल्मतिपादक्दायमेवग्रन्वविगेयो मागाडार्‌ एवं सरवेत योल्य'ददानौमा 
चालायात्वायननेनेतिनिविडजरीत्याचाटः सोपिचत्घ्षध्यतिसिक्तोवायुः भावाचालस्ववमेवनच्रानादि पंचघाद्रदानौमागालन्रा , 
म {लमसाएगएदलम प्रदे गएवच्छानां सोपिचव्‌रव्यतिरिक्रच्टकाटेर्जिन्नरमदेयावस्वानं मावागालौन्नानादिकणएकस्यान्रनि सगादिर 
दितिवस्दाननितिक्त्व दृदानीमाकारः चागत्यतच्िनृक्वेतोव्याजार नामादिम्उव्यतिरिक्तारननाददिर्भगाकसेयमेव च्रादण्टिस 
लतिपादकवायसेवग्रयो निज दिरतव्रानामद्लामात्‌ इदानीमष्ठाख्राष्डसंत्यखिन्तित्या्डाखो नामाड्द्त्रव्यतिरिक्तोचानपाव 
दीपादिमावाचायोन्नानादिशवद्यानीमादयेः चादण्डतेच्िनित्याद््नोनामादिव्यतिरिक्ो दप्यखमावादगेउक्रएवयतोद्धिन्विकन्त 
व्यताहृण्यते ददानीम यज्यतिव्यत्ती क्रियते ख्मिन्वित्यंगं नामाद्ेवखतव्यतिर्कि चिरोवादःदिभारवागसयमेवव्चारद्रदानामाचांख 1 
मासेवितंतच्चनामाटिषोद्ा तत्रव्य तिरि द्रव्याचाखे चिंदाद्‌ लयादिपरिदरेय पिशरितभचयण्चेत्राचाखे वारडकिषुसक्तवर्कोकरयघु 
पेवाज्ोलाचीर्य'चिदसरसीच॑दगमकोच्म्‌ वद्रसरखाचर्गघकाखादीपाडखिखिरीखमदियपिवाद्' कालेनिदाडंनि मावाचीखे तन्ना 
नादिपंचकंतत्मतिपादकद्धाचारग्रय दृदानोनानातिरलावतेतखा्ित्याचातिः खापरिचत॒द्धाव्यतिरिक्तामनुादिनातिः मावाजा 
तिखन्नानाद्राचारपरकृतस्यमेवग्न्वद्रतिदृदानीमामोचसाडच्य"तेखिन्ित्यामोचयंवामोचोनामादिस्तत्रव्वतिरि करोनि गडादेःभावा | 
मोचाकगगिकोदं टनमयेपमेतत्‌याघन्र्याचमेवाचारुद्रतिरते किंचि्ियेषादेकमवार्यंवििं प॑ तग्रवन्तत इत्येकायि का यक्गुरज्द्णदधिवत्‌ 






एत्ताया भिघाचिनां चरकदश्डिति व॑वात्रलोखादिमतिपत्य्यमुद्द्रनं खक "चव॑वायुच्ोमयाख्लृसलयं भियलावं ष्यखम्म्ोसंत्वीव ` 
ग्या विच्छद ुफाच्वतेए. शटानेंप्रवत्तनाद्वारकद्याप्रुनभगवताचारमरष्णतदत्यतच्यादइ सव्व खिभित्यादिसख्वर्यातीयकयग््रतौयेप्र | 
वर्सैनादरावाचाराये मवरमतवामूद्धवत्तिमविय्यतिचततः चेर्यागाय दतिग्षगाअ्वनयंवाठयृव्यौद्धततचाग्रद तौति इदारनौ्रवमलेद्े ' 
छेतमाद च्याचारोद्वादि चवमाचारो द्ादयानामण "गानां मवमर्मगमित्तद्यकारणमाडइ यतोतमोचोपायद्रणकरर्यम्र , 
तिपा्यनेरपचमयचनस्वमार मघार्नमोचर्ेतमतिपादनादवचस्ितस्यशर्वागाध्ययनयोग्यत्रादखग्रयमतयोपन्याखदतिद्दानीग शिदहा 
रंखाधरुबागपिशुपगपोवागणः रोखाम्तीतिगणीम्ाचारावन्तंचगपिवमितिमद््ेवन्ाइच्रावारम्बीत्यादिय्मादाचाराष्यवनावृच 
व्यादिकचरणकर्ाकोवाचरमयघम््रं परिद्वातोगवतितद्ावरवेां गण्िवकरार्यानामाचारषरतवं मबमसाद्मधानंवागयिखान 
मिति ्दा्नौपदिमा्किंएुनर.्ाध्ययनवः पदतपरिमाग्यमित्यत्ाङपेत्यादि तत्रष्यचनतोनवव्ह्मच्भिघानाष्यवनामको ` 
वेददति बिदत्यखदेवोपपदेवपदायौनितिवद्‌ प्वायोपयन्िकमाववत्येयमाचारःरुडयद्धमिन्.डाभिै ैतद्तिखपं चूड मव निचक्र 
येणादुादिनौचुडा तवमवमा्िंडेखणेव्यरिवामासन्नायायवययाएखा चम्गर्ाडिसन्तिप्नाव्ययनायिका द्वितौयासन्तसक्तिकया 
तीयाभावनाचदठर्यी विकि पद्धमीनियौयाध्यवनंक्डबडयवरोपदगमेंति तत्रचदठद्चलिक्रागकद्धितीवचु्दंघग्रचेयादडध; निषीया 
स्थपं चमच्‌ चिका म्रचेपादृदछतरोनंतगमं यय्यौयामकबिवच्याव्छतमय्च पदागर पपदममागेनभवतीति श्ूटानीसुपकमांतमेतसमव ' 
तारद्रारतता्ूडानव्रह्मचवव्ययनेव्ववतर ती तिदयेचितमाडइ सायारेद्त्यादिखय इल्यादिपंचेत्यादिख्त्तानार्यी नवरमाचारा : 
ग्रास्छिदृत्लिगः द्रव्याणिघर्मान्तिकायादीनिपयौवा अगुखुग्वाट्वतियां मन॑तभागे्रतानामवत्ारुदतिकवंघुनर्मदावरतानां सर््र्येव्वव 
तारद्तितदादइ छव्नावग्िविाइत्यादिस्टाकर्वपुनमडाठतानां श्वेद्रव्येव्ववतासेनसर्बयर्यवेच्वित्य च्यते चेनाभिपाचेयचो दितर्वासि 
ाविष्कत माङयगुतन्यमपय्नायं तयुं पटमरखमद्ां छि परिवग्डीप्दापासंवटयायेढीचन्ते केण््नप्यानेयुवरन्ताचरि-लवि । 
थि नतनयना खतम यौतमागन्ति यन्न केवलगग्यक्तितेमद्तेवकेतदपअडिवा य्ठ॑पि्टोव्नत॒द्वाग्पायंतयुत्तं न्त चचेटी | 
उपय चद्यतन्नाचातव्यत्पनाकसा इदषुयाचरित्तमेन्तोवडजिफोतेतियोवा ्यवमाखार्यीन्नेयत नन्वित्यद्धयायां खंचमस्यानान्यसं 

प्यन्तानितःबद्वन्ति ते यायज्नजन्येतद्त्रिमागपचिच्छेदेनवुद्यांचयनानं चरेताविमागपदिच्छेदायकंमवति तन्चमर्यायखख्यानिर्दि 
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सर्वा कामदे पद॑स्यायाभनं तरुणंसवैनम प्रदेयवगीरतप्रसाणमिलत्य्ैः ततोद्धितीवादिस्यानेर संख्यात गच्छगतेरनंतभागा दिकयाट 
द्यःपट्‌स्य'नकानमसं ्येयस्यानगताचे णैव ति एव॑चेकमयपिस्छा नं सवेपर्यौन्वितं न शकते परिन्ेुविंपुंनरुवीखपौत्यतः केन्येपर्यीया 
येषामनंतभागेत्रतानिवर्तिरनज्नितिस्ान्मतिरन्ये केवलगस्यादतीदमुक्तःभवति केवलगस्यामन्नापनीयपरयययाएणासपितत्र मचपा दत्व 
मेवसपिन्नानन्नेयसृल्यतानुल्याप्नानंतयुपादूति अलाचार्यौ भाद यारोसंयमस्यानचे चिनिरूपिताखाखरवी चारित्रपय्यौचेन्नानेद 
भैनपयौयस डिति परिपू ससतत्ममा पाखूवौकायप्रदेथानंतयुणा इदपुनश्चारिव्रमात्रोपवोगितवात्प्यीयानं तभागटत्तिवसित्यदोष इदा 
नौसारदारंक :कखसार दर्यां गाणनित्यादिस्स्टाकेवलमलुवोगार्योन्याख्यानभूतोयेसस्यरूपर्णाययास्तं वि नियोगदतिच्न्वचचसारो 
दूत्य दिस्पटेवददानी शरन पदयो नौीमादि निच्ेपादि ंपूवैवदिेयंभावेनचेदाधिकारभावच्छुतस्छंषद्बद््यच्यौमकद्ल्यतोवव बह्म चरः 
राशब्दो निचेप्तव्यावित्याहवं ममीत्यादि ततब्रह्मनासादिचत॒द्धीततनामक्द्येत्यभिषानं चसद्धावस्यापनायच्वादौसद्धावस्थापनाप्र 
तिविथि्यक्तापवीताद्यारुतिषटद्व पादौद्रवयेययवास्थापनायांबाद्मणोत्मन्तिषक्तव्यातत्मसं गो नवसप्नानां वसौ नां नवानां चव तसाप्यामु 
त्मन्तिमणनीयेतियथागप्रतिन्नातमा इ एकाइत्यादियावन्रामेयोभगवान्राद्यापि राजलच्छ्मीमध्यास्ेतावदेकोबमलुष्य नातिस्येवराज्यो 
त्मत्तौभगवं तमेवाखिचये स्ितासेच तियाेषाच शोचना द्रोदनाच्चच्रद्रा एनरण्नय्‌ त्मत्तावयच्कारादि शिस्पवायिन्यटन्यावेथनादैश्वा 
भगवतोच्नानोत्पत्तौभगतकाकयी लानाावका.एववाह्यणाजन्निरे 'एतेश्दाख्रयश्चन्े गायान्तरित गायायाम्रदथचिष्यन्ते सापरतंव 
योवणीन्तरनिष्पन्रसंख्यानमाड संजोगेदरत्यादिसंयोगेनपोडगवखी खसुत्प न्रासत्रसप्तव णप नव ठव णगन्तरा श एतच्चवीव्णन्तरवि 
कस्पद्र्यस्यापनाजह्मं तन्नातव्यंसामतं पृवैदधूचितंवणे्यमा इ यदि वाग्रागुदि्टानूसप्चवरणै द एगइत्यादिप्रसतयचतसखोपि ब्राह्म एक्त्निय 
वेश्वगद्रास्यायासामेवचतद्ग्णाम नन्तरयोगेनप्रत्ये कंवणंत्रयोत्पन्तित्चथाहिजेनच ति वयोपितो जातम्रधानच;त्रयसंकरच्चव्रियोवाएवं 
चत्तिये पपै श्वयो धितोवेश्ेनूामधघानसंकाभेदौवक्त्यावित्येवं सपवी मवं ति मनं तरेषुयोगेषुभवाानं त रासेषुचरमवर्व्यपदेथोभव 
तिव्राह्मणेनत्ततियायाचत्रियोभवतीत्यादिसरुषसखस्यानेगप्रधानोभवतीतिभावष््दानीवग्णीन्त य ांनवानां तान्याह ्ंवेत्यादिमम्बध्डग्र; 
निषादः अयो गवम्‌ मागघः्टूतःचन्ताविदेदचाडःलच्च ति कथमेतेमवं तीत्याष् एग तेदत्यादपडिलोमेद्त्यादि वी्य॑तरिएणएद्त्यादि 
आासामर्योवंयंतकादवसेयसच्च द॑ एतानिवयोव्ेतराणि द्रदानौवग्णैन्तरा णा संयोगोत्मन्तिमाड उगगेरोत्यादिखरेणेत्या दिमनयोर 
प्यर्योयन्तर काद षसेयःतच्च दं गत॑स्यापनानह्य इदानी द्रव्यव्रह्मप्रतिपादनायमाद दव्यसित्यादिन्नथरौरभव्यशरीरव्यतिरि क्त याक्यपरि 
` जाजकादीनासश्नानालुगतचेतसखावस्िनि रोघमालं विधवाग्राषितभटैकादीनांच फुलब्यवस्छथंकारितानुमतिबुकन द्रव्यवरद््मभावनद्मय 
जुसाधूनांविखयमो टद शभे रूपोष्ययंसंयमणए्व सप्तदथविषसंयमाभिन्र्ूपत्वादसेतिञ्रटादग्यभेदास्मौदिव्यात्कामरतिमु्डात्‌लिवि 
घ॑तिविघेनविरतिरितिनवकं चौदारिकादषपितयातद्रह्माशदशविकल्पं चरणनित्तेपाथैमादचरणसित्यादिचरणं नासादिपोटाव्यतिरि 
क द्रव्यचरयंिधाभवतिगतिमच्तणगुरएमेदात्‌तत्रगतिचरणंगमनमेवच्नादा र चरणं मोदकरदेुण चर णं दिषःलो किकंलोकोन्तरंचलोकि ` 
कंयत्‌द्रव्याथइस्तिथिष्वादिकवेदयकादिकंवाथिच्चतेलोकोत्तरंसापूनामन्‌, पञुक्तचर यामुदाचिरुपमार कादेवौच्वे् चर्य च्िनूेतरेगत्या ` 
हारादि चग्धेतेव्याख्यायतेवाणन्दसामान्यान्तभगै बाद्ायालिक्तेत्रादि चरणसिति कालेप्येवमेवभावमाड भावेद्भत्यादिभावचरणमपिगत्या 
हार्णणभेदात्‌चिषातत्रगतिचरणंसाधो रुपयुक्तस्य्गमातद त्तदे गैच्त्‌ भच णच प्यसपिगरु्ध पिं डरपसुजानस्यरुणचरणमप्रथसतंसि 
च्याहष्टीसस्यग्हीनामपिसनिदानं मयस तेपामेवकर्मोदेटना्ैष्लोत्तरणु णकलामविपयसिहवानेनेवाधिकारोयतोनवाप्यष्ययना निग. 
लोत्तरगुणस्थापनानिने रायेमदुयील्वन्तेएतेषां च न्वायीभिधा नानिदभेविठमाह सव्यदत्यादियटमणएदस्यादिस्सटे केवलसित्येपनवा 
भ्ययनरूप्याचा रोदितौयग्ुतस्ंघाष्ययनानित॒ ेषाखयचाराग्राणीतिखाप्रतसुपक्रमां त्मेतोयौ चिकारोदेषास्ष्ययनार्यीधिकारख्टेया 
यौषिकरारथ्ततराद्यमाह जिद्त्यादिशिस्प'गद्त्यादि ततेशस्त्रपरिज्नावामयमयौधिकारे जिवसंनमोत्ति जीवेषुस॑यमोच्यीव संयम 
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~ चआचाराङ्गनसुल । 








सेपुद्धिसादिपरि द्वार सचनीवासित्वपरिन्नानेसति भवत्यतोजीवास्तित्वविरतिप्रतिपादनमतार्याधिकार खोकविजयेतुन्ोकोच द्वच 

दजदयरतपजद्िवव्व"ति विलिततभावलोकेनसंवमखितेन लोकोययावध्यतेखषटविधेनकम गणा ययाच तत्मादातव्य तवान्नातव्यमित्ययम | 
9. 9 [4 ्रतिक्ः टि [कन्द ॐ © 

याधिकार टतीयेत्ववंसंयसमस्थितेनलितकपायेणातुक्ल लोपसर्गनिपातेरुरडवतितिच्ाविधेयेति चतुर्धेन्व्यप्राक्तनाएष्ययनायं ! 


संप्ेनतापसादिकटतपः सेविनामष्ुगेष्ववेगुद्रीच्यापि टद्सम्यक्त नभवितव्यसमिति परं चमेत्ववचतु र्‌ध्वच्नायस्वितेना सारपरित्या । 
गेनलोकसाररत्रत्वोच्‌ त नभाव्यसिति पष्ठेत्ववंप्रारुक्तयुगादुत्तन निसगतायुक्तोनाम्रतिवद्ध नभवितव्यं सप्तमेत्वयंसयमादि गुगायुक्तसख , 


कादा चिन्मो ससुता परीपोपसगवाम्रादुर्भवेदुसेसग्यवःसोटव्याः ्यटमेत्व्यनियगिसंतक्रियासखा सवगुगायुक्त नसस्यम्विधेयेति 
॥ 

नवमेययाध्ययनप्रतिपादितोयं सम्यगेवंवद्ध सानखामिनाविदितदति तत्मदगेनंचर्ेपसाधनासुत्माद्ाय तदुक्त तिदयवरोचरखया 

णीखुरमद्िडसिच्नियव्वयपुंमि च णिगूहियवलविरिउसुब्बल्यामेखरच्नमद्र किंपुगा्रवसेखेदिदुक्छवडयकारयाख वि दिए 'होतिन | 


क 


उच्जमियव्व॑ सपव्ववायंमिमारुद्छ खाप्रतमुद शायीधिकार शस्तपरिज्ञ7वाय्यनीवष्त्यादि तत्रप्रयमोदेणकेखामान्यन जीवालिलं 
अतिपाद्येपेषुत पट्‌ष्विथेपेणयिवीकायाद्यस्तित्वमिति सर्गेण चावखानेवंधविरतिप्रतिपादनमिति एतच्चा तिखपात्तवाज््रत्य कद्‌ 
शार्थैषुचोजनी् प्रथमो देशयकेजीवस्तहपेवंधो विर तिष्वित्येवमितितत्रगस्तरपरि्न ति दिपद॑नामयस््रसखनिचेपमादद्न्सित्यादिचस्सख 
। नित्तेपोनामादिखतद्धौव्यतिरिकत' द्रव्यशस््र' खद्काद्यग्निविषसखं दा्नरच्वारलवगाटिकं भावगस्'दु;मयुक्तोभावोत्वकरयां 
¦ विरतिखेतिजीवोपघातकारित्वादितिभावः परिन्नापिचतुर्धत्याहदव्वमित्यादि ततनद्रव्यपरिज्नादिषा च्रमरिन्नाम्रत्याख्यानपरित्राश 
ज्परिन्नाच्ागमभेदाद्दिधा ्रागमतोन्नातादुपयुक्तःनोश्रागमतस्विषाततव्यतिरिक्राद्रव्यज्ञानमरिक्नायो यत्‌द्रव्यंजानीतेरुचित्ादिसा 

परिच्छे दयद्व्य प्राधान्यात्‌ द्रव्यपरिन्नेतिरत्याख्यानपरिन्नाप्यं वमेव ततव्यतिरिक्तद्रव्यम्रत्याख्यानपरिः्नादेदउपकर गाधरिन्नान॑उपकरयां 
| चरजोदहरणादिखाघक्रतमत्वात्‌ भावपरिज्नापिद्िषेवन्नपरिन्नाम्रत्याख्यानपरिज्ञाच तत्रागमतोज्रातोपदयक्तखनो मागमतस्तिदमेवा 
, ध्ययनंज्ञानक्रिचारूपं नोशब्दस्यभिखवाचित्वात्‌ मत्याख्यानभावपरिापितयव सागमतःपूववत्‌नो्ागमतस्तु प्राणातिपातनिरत्ति््‌ 
। पामनोवाद्ायरूतकारिताबुमतिमेदात्मिकान्तेयेति गतोनामनिषन्नोनिचतेम सांप्रतमाचारादिग्रदानख छखप्रतिप्तवेटटांतोपन्ा 
| सेनविधिराख्यायते यथाकञिद्धान्नाभिनवनगरनिवेयेच्छया भृखंडानिविभन्यसमतया मररुतिभ्योदतवां सलथाकचवरापनयने्ल्योद्धारे 
। भूद्खिरौकरणेषवोटकापौटमराखादस्नेरलाचु पादाने चोपदेभंदत्तवांसाच मारुतयस्तदुपदेानुसारेण तयेवरुत्वाययाभिमेतानूभो 
गानुवुभृजिरे चवमतार्योनयःराजसटयेनष्ध्रिणाम्ररुति सटखभिग्वगखभ्‌ खंडखदशःसंवमोभिष्यावक्चवराद्यपनीवसर्वौ पाधि 
स्यारोपणौवसतंच खामायिकसंवसं स्िरीरुत्यपकोटिकापौठवल्वानि बतान्यासेपणीयानिततमा सादकल्योयमाचो सेविभेवष्धूलस्यस् 
येषयास्त्ादिरनान्वादन्ते निर्व णभाक्भवतिसांप्रतद्धाचगमे स्वलितादिगुणलच णोयेतं खतसुच्चारणी्यलच्गलिदं अग्यमंयमवयं 











संतेणंभगवयाणवमक्वायं द हमेगेसिंणोखर्शमवद्रतं जहायुरत्िाच्ोवादिसाञ्चो आागञ्रो चमं 
सिदाद्िणाच्रोवादिसाचो च्रागच्ोञ्दमंसि पच्चत्थिसा योनादिसायो आगचओोख्रहसंसिखन्तरा 
[कद 2 पह्ससि न यि 4 क न क वत्‌ क 
अवादिंचो चागो चदम॑सि उड्ाच्रोवोदिसायो चागच्रोहमंसियदेदिसाच्ोवा आगसोख 
ससस चरएयरो चओवादिसायोच्णदिसाच्नोवाच्रागच्रोचहसंसि रखवमेगेहि णेखाखेभवतिश्चत्थिमेचा 


स 
॥ भाषा 

देवानेरइलावाचद्नरख तिभावदिरा १ इतिवचनात्‌ तं° तेसंज्ञालिमनद्तेकड्ियेनच्चये "पर्व दिखियकी याव्योमयवादक्तिण 
वकोच्चववापन्िनवकौ चचवाचन्तरयकौ चयवार््ध दिखियकी ययवायघोदिचियकौड' याव्यो्' तथाअनेरिदिखिययवास्नुदि 


~--------------------=-===---- = ----------------------- ~~~ ~ 








चअचाराङ्गसुतर । ह 






































सिविदिसिकवाद आग्ने यने ऋ तवायवद््यान एल्यारिरडने"अंतरालि्ाठविदिखिडलौ अने रचे 
सिज चने ्रण्लले अरडार दरव्यदिसिनाश्वी एने नुसारिश्रढारभाविदििकद्ये"े'मणुयाक°्मन्‌नाजेद्‌छ खंखच्छिं म{क 
मेभूमिजर्‌ अकमेमूमिजई अ तरदरीपज9 तयातियेचनाभेदवेद्र रते द्रौचररि द्रौ ३ पंच द्रौ काय शटयिवौ १ अपूर्‌ तेर्वाड४तया 
अग्रगीज! खलवीजर्‌ स्का.धवीजदेपमवीज8 एवं ४ समेसिलि{६ देव्नेनारकीभिली १८ एभावदिशिजाणिवी पठमेगेसिं एकजीवने' 
दर्णपरिजिमपूिदकद्यो' तिमन्नानावरणीयक्मैनेनिय धिजाग्यो नहवेनिमकोदैप्कएुरषमद्यपानौवृखितनेत अव्यक्तचिन्तमानिष 


| योध तोखुखिद्ध वमतोष्टानिद लिद्यमानसुष्ठऊपाडौखजनादिकिषरि्रार्यो परंच्ाकऊतखो पद्धेद्मननाणेड' कष्टां यको ता 
 व्योतिमद्रहा विश्ि्टसंन्नारदतजीवजा णिग दिवेवलीएकजीवने"अ ने सीपुणसंन्नानचवेतिकच्ेडे अलिकनमारोयालाशरीर नो्रधि 
|. दौपिका टौका । 
| यमाद्टल'तंनडायुरयिमा्नो वादिसाय्ोागयो असं सिदाददिणाग्रोवादिसा्ो भागश्मोयदमंसि प्रञ्चवियिमाग्नोवादिरायो 
आगच्मोञ्रदहमसिरन्तायो वादिसा्यो्ागचो्र डमं सि उङ्टाग्रोवादिरुओागओो अडसं खिन्नद्ेदिरुामोवा्रागच्रो अमंसि 
अन्रयरीयोवादिखा्मोवा अणुदिखाश्ओोवाच्मागमोश्र दमं खि एवमेगेद्धिणोणायं भवतिव्याख्या तद्यायेतिप्रतिन्नानार्योदादरणंदिश्ति 
अतिष्टजतिव्यपदिशति द्रव्यभागंसितिदिगूपवेस्यादिथ मागतोऽखमस्सि एवं दचिणस्यावावाशन्द्उन्तरपच्चापरेचचाविकल्पायेगै ख्य 
रिमोदिसाञ्रो भागग्रोज्रहमंसिदत्यनेनदिगग्रहणणात्‌ मरन्नापकदिश्श्तख्तासामन्तसायौ अपराविदयःएवंमरन्नापकदिशोऽ्ाद्श्यप 
सिग्टदीता एवमटादयभावदियोयतग्राद्याःसयभावदियापरिन्नानावनिधुक्तिगावामाडमणुवातिरियाकायातदग्गत्रौयाच उक्षगाचड 
रोदेवानेरदवावाश्चद्वारसडध'तिभावदिसा! वयास्यामनुषयाचतुर्भेदाःतद्यवासम््रवनजाकमेभूमिनाचकममूमिनाचं तरदौपनाच ति 
तथातिथेचोदौ द्वियाः त द्भियाचतरिद्वियाः पंचेद्वियाच्य तिचतद्धौ कावा; श्यिव्यप्तेजोवायवचत्वारःतवागरष्धल्छ'घपवेवीजाञ्त्ार | 
एवएतेपोडगयदेवनारकप्रचेपादशदयएलिभीवे भीवनाल्नीवो व्यपदिश्यते ईइतिमावदिगटादथमेदेति तत्रा संन्निनांने पोऽववोधोखिसं । 
| न्रिनामपिकेषाचिद्धवति यथाडऽसुष्वादियःसमागतः इहे तिर्लमेगेखिनोरणयं भवतित्ति मनेनमकारेयाप्रतिविथिषटदिग्‌षिदिगाग 
| मनंनेकेषाविदितंभवतीति एतदेवनि चुं क्िरुदाह केसिंचिनाणसस्छा अवियकेसखिचनल्िजीवाणं कोद्रंपरमिलोरए ासौकयणएरादि 
¦ साञ्नोबा१ व्याख्याकेपांचिव्नीवानां ज्ञानावरणीयन्तयोपमवतां श्रानसंन्नास्तिकेषाचिनत्तु तदारतिमरतानभवतीति याहगीसंन्नान | 
भवतितादग्येयति कोर्हपरस्मिन्‌लोकेजन्मनि मनुग्यादि रासंअनेनभावदिगुपात्ताकतसस्यावादिशः समायातद्रत्यनेनतुभरज्नापकदिगृग्ट ` 
दौताययाकचिन्मदिरापू षितलोचनोव्यक्तम नो विच्नानो रथ्यानिपतितः छट्यौरुषटश्डगणावलिद्धय मानवदनोग्टमानीतोसदात्ययेन 
जानातिकुतोदमागतदति तयाप्रारुतोमदुव्यादि रपीतिभावायीः नकेवलमेषेवसंच्न नास्ति अपरापिनास्तौतिद्टूतररुदाद अयने 














शीलंगाचाय्य सतटीका 
बन्तौसादोरुविरद्िय॑जं च लक्डणलुत्तं खन्त''यटृदियगुगां हिं उववेयमित्यादितचं र्तं खयंमेयाररसंतेयंभगवयाएवमक्छार्य द्मे ' 
रिंणोस्छाभति अस्यसंद्ितादिकमेणव्यास्याखंदितोचारितेवपदच्छेदस््यं तंमयाम्रायुष्मनूतेनमगवता प्ठव्यास्यातंद्प्केरानो 
संचाभवतिएकतिङतयेषाभिनिरूपं तानिगतः सपदच्छे दद्धूत्रातुगमःखापरतं खलपदायौःसमुन्ीयतेभगवान्‌ वस्र वासौ जं वनान्बाड्द 
मा चेयथाण्छुतसाकस्िं तमवगतसवधारितमिति वावदनेनसमनोपिकाम्य्‌ दासोमयेतिसाच्वान्रपुन मारपर्यणश्यायुश्मनितिनात्या . 
¦ दिगुणसंभवेपिरौषीयुद्मानूतवरुणोपादाना रौर्वबुरवि च्छ देनशिष्योपदेम्रदायकोययास्यात्‌द्रहाचारस्यव्याचिख्याखितत्वात्तदयेस्यघ 
1 तीथेरुत्मणीतत्वादितिखामग्धप्रापितं तेनेतितीये करमाह यदिवा्ा्टशताभगवन्यादा रनिंद्‌मनेनविनवावेदितोमवति मावसता 
वातद्‌ तिकद्त्यनेनयुखकगलवासः कन्ेवयदत्यावेदितंभवति एतच्वायैदयंमासुसंतेयोत्य तत्माठांतरमाचित्यावगंतव्यमितिमगवतेतिभग | 






॥ 
| 
॥ 
} 





49) 
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४; 






























० च्राचाराङ्गनटृल । | 
रेष्डव्यपतिपडर्वानक्ः नोसयासीतिभ्रगवान्‌तेनएवसिति वच्छमागवििनाच्ाखातसित्यनेन छतकन्चुटासेनाख्द्पतवा आगमस्य | 
नित्यत्माह इङ तिचेतेमज्वतेय्याचरेगम्तपरिज्नारवाव्यास्छातसितिरउंघोवद्िवेहे तिख्खारे्क्याद्धा नवर यायादताचां्रायिननौ | 


॥ 


[| 


खंन्नामवतिर्खन्नानं संज्ाच्छःतर्वयोघडन्या नर्वान्तरंखानोनावतदत्यवखक्र चपटाटःपद्विग्रदखतुखामाचिकयदाभावादमक्रटनसिदारनो 
== @ ॐ न । ५ {[रितियाने ए 
ग्वादलना ननुचाकारादिन्नम्रति हुगव्द्सम्देखति किमयनोचन्देनम्रतिपष व्यतप्रत्यवस्वा खट मव कितुप्रचापुवकारितयानागन्दौ 


तधघर 
चौ 
€ 
=> 
् 


पदान खाचवत्न्यनत्र, ठे नवः दाद्युकानव्टाव्टद्‌ःतचाक्त सर्वम नाप्रटनिपेष सचनेष्पतेयतःमन्नापनायंदयरूक्नाः सवे 


पआ्शिनासभिदितासार्घाखवमसाप्रतिपवःप्राञ्नेतीतसलातादेमाःकद्‌गंभतखष्ा चोपख्तान्चोगोवयमादख्सदत्यापग््ताय्योतजद्ा 






चाद्ार्नदा यसगा मेदग्ठस्या परिग्यदसश्नाकोडस्खामाग्स्यामायासखा लोभखुपतयच्सश्रालागखदन्ि याखांचाम्रतिपेषे : 


॥ 
स्पटोदोयोच्तोनोयन्दे नमतिपेवनमज्ारिथितोय खउवेनिपघवाचीद्‌ यनिपेघवाचीचतयाडिनौषटद्रल्यक्तं चवावटाभावमातंप्रतीयते | 


| तवप्रकर.ग्यादिग्रसक्लखवि वनं सुन वि घौवमान मत्तिपेव्यावयवोग्रौवादिग्रतिषष्यादन्योवाप्रटादि भ्रतावतदतितचाचोक्त प्रतिषेधति 
खमरदपरचक्म्धचजगतिनोयन्दः खयुनस्नद्वववोवात्मादर्वान्तर॑वास्याटिति एवसिदहापिनसरमैसंन्नानियेभोपित विचिरसंन्नानिपेधो ` 
ययाग-दिपदातयैसवरूणं गत्यागत्यादिकंन्नायतितस्यात्तिप घटति खाप्रतंनियु क्तिरुत्य वावचवनिचेणार्माड दब्ेदत्यादिसं्नानामादि 
मेदाच्रठही; नामद्धायनेच द तायरौर्मव्ययरैरव्यतिरिक्रा खचितत्ताचित्तमिचभेदास्लिघाम्चित्तेन उसादटिद्रव्येयपानमोजनादि 
संन्ना्मचिन्तेनष्वजादिनामिच्य म्रसेमादिनाखन्नानेसंद्ञा्वगमदूति रुत्रामावसखुन्नायुनदहिषा श्नुभवनष्धश्राच्नानसन्नाच तत्राल्या 
व्यास्यावत्रात्तावतृन्नानसन्नादथेवतिम इडोद्रनागग्णापुए्तिमिननं मतिरवोष;खाचमति च्राना दिरचघातत्रकेवटसंन्नाचाविकीणेषा 
स्तुच्ायोपयसिक्य श्रातुमवनरखंद्रातुखकतकर्मोदवादिखसखुलार्नतोनीचतेसाचवोडयभेदेतिदर्गवतियाद्ारेत्या दिचादासास्लिग्पमा 
'हारंच्राखाचतेनदयरीरनामकर्म्रोदवादखातोदवाच्वमवति भयसंच्रावाखरूपापरिग्रदसं चरा रूपामेडगसन्नास्च्या दिवेदोटयसू 
याएताच्रमोदनीचोदयाव्‌ छखडइखेसंन्नेखाताखाताचुमवरूपोवेदनीवोदरवजे मोडरन्नामिय्यादर्यैनरूपामोटोदवात्‌विचि कित्वा संच्रा ' 
चित्तविस्‌.तिखूपामोडोद्वान्‌ चनावर्णीचोटयाचकोघर्सन्नाअति द्रो खूमा मावाखं त्रावकताकूपालोमखन्नार्द्धिक्ूपा योकसंद्राविग्र 
ापवेमनस्रूपा एतामोदोद्‌वनालोकसंन्राखच्छंद्रटितविकर्परूपालौकरिकाचरिताचयानरत्यनपत्यसखलोकाश्डानोवचाविग्रषदेवा 
काकाःपितामदाः वदधि्यापचचातेनगमीदल्येवमादिका च्नानावसर्णचयोपयमान्द्ोदोदया चमवतिषर्म्खंन्राचमाद्यत्येवनरूपामोड 
नोवच्तयोपयमाव्नावते एताच्चावियेषोपादानात्पं चेद्धिवाणांखन्मिव्यादयांद्रय्व्वा चषसंच्रातु्रव्यक्रोपयोगरूपावद्धिवितासेदग्ण 
दिलिंगान्नञानावर्पीचाल्यचेयोमग्मसरसुवाद्रट्वयेतिदडपुनच्री नखंन्नयाधिकारोचतद्लेसेवनि पिद्ादृ्एकेषांनो रंन्नानमववोधोभव 
ताति अतियिद्धन्नानवियेषावगमाचमाइ दरवंतंनहेत्यादिग्योखयंमवतौतियावत्‌ तञ्चयेतिम्रतिन्नातार्वोदार्ं युरच्छिमारत्तिमा ' 
रुतदल्यामागघदे यौमाषाचुटच्या पूवेस्ादियोभिषावक्रान्‌ घुरच्छिमायन्दात्य'बसंतात्तखानिर्देयः वाथाव्द्रन्तरपचाण्चयाविकल्यायै । 
यवालोकेभक्तवयं बायवितव्यंवेतति एवंृडस्यावादचिफखायेति दियतीतिदिक्‌ अतिष्टजतिव्यपदियति - दव्य ्रव्यमाग॑वितिखावः तानि | 
दुक्तिरुन्विचन् माड नामसित्यादिनामस्वापनाद्रव्यचेलतापमच्रापक्मावरूपः सक्नाघादिग्निचेपोच्नातव्य तत्ररुचिन्तादेरव्यखद्िगिदय ' 
चिदखिन्वितर्जवद्रोय ्देदिभ्विमागं यामन स्ापनादिक्‌ द्रव्यदिग्निचेपायेमाइ तेरदेत्यादिद्रवयद्दिगदेषायागयमतो 
त्नातादुपञ्चुक्रनो चागमतोन्नायरारमव्य शसर्यतिरिक्राचिवं तरवोद््यमदेशिकं द्रव्यमाचिन्य्यामरन्ताड 
माचित्ववामरृत्त द्स्वघारयोत्रवोदथम्रदेिकमेवदिक्‌ नयन ्ग्रदे्िकं चत्कौचिदुक्तमितिम 
काचद्व्यन्तावत्‌ से चददेत देयेव्ववगाढं जवन्यदरवयमाचित्यदशदिग्विमागपर्किल्यनातो द्रव्य दिगिय 


सि तितत ४ एएन नद द नच्प्रट्‌त्िकम सिद्दिग्चतद््ष --- 
~" सकन" राक नेवव्रदुःशकममष्टिस्डचतद्यु दिच्खे ककग्ट्डद्धिःकार्वा द्ेवदियमाङ अद्त्यादितिर्यक्लोकमष्येरत्म 
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४ तयोरूपरितनस्यचत्वारसंस्थाना अधस्तनस्यापिच्वारस्तयाभूताणवेत्यं षो 
, टाकाशप्रदेणत्कखतरस्बोखचकादिशामनुदिथांच प्रभवञत्म्तिस्यानमितिस्यापनाआाखामभिघानान्याददंदगन त्यादिभारामादटद्डी 


1 


बिजवहारानुखारेणयेषाः प्रदचचिणतसप्त(वसेया ऊद्विमलातमावाघदति मासामेवसखरूपनिरूपग्णायाडइ दुपएदत्यादि चतस्खोमहा 
दिथोदिमदेयाद्यादिद्िप्रदे गोत्तर्टद्धा विदिशतखण्यम्रदेशरचनालि करा चदुन्तराटद्धिरडिता ऊद्धौधो दिकूढयंत्वुत्तरासेवचठःपदे 
शादिरचनातत्रं किच्च तोइत्यादिरुषैमित्यन्तमेष्ये सादिकारूचकाद्या इति सत्वावदडिखगलोकाकाशाखरयण्णादपर्यवसिता सर्वश्दशाप्य । 
नन्तमदेशालिकाभवन्ति सव्वायदवं तिकडलुम्मन्ति सर्वासां दिशांमन्यं कं येप्रदेणास्ते चतुष्क णापद्धियमाणाख तुष्कावये पाभवन्तौतिरु | 
त्वातत््देणालि काच दिश्मागमरुन्नायाकडनुम्न्तिशब्देनाभिधोयंते तयाचागमकद्णं भं तेलम्मापखत्ता गोचमा चन्तारिलुम्प्रापखन्ता 

तंजहाकडलुम्प तेउए वायरल कलिखए रेकेण भंतेएवंनु चद्‌ गोयमाजेणं रासो चचक्रगावदहारें अवद्ीरमाणार्‌ चपच्जव 
सिएसियासेणं कंडलम्प एवं तिपञ्जवसिएतेखणएजुपच्जवसिए बायरजुम्बएगपच्जवखिए कलितोतेन्ति युन रप्यासांसंस्थानमारसगङुदी || 
व्यादि महादिशच्चतख्योपिथकटोद्दिसंस्यानाः विदिशचसुक्तावलिनिभाखद्धौधोदिग्यं सचकाकारमिति तापदिथमाइजम् त्यादिदा 
खिणेत्यादितापयतीतिताप चादित्यास्तदाित्यादिक्तापदिक्तायेपंखूगमं केबलं दचिणपा्वादिव्यपदेशपृबौभिसु खस्येतिद्रट्यः ताप 
दि्गंगीकरणेनान्योपितापदियाभवतीति ्रसंगता्ाह जेमंदरस्ड त्यादियेमंदरस्यमेरो पूर्वणम ुषयच्े्दिगं गीकर ेन सुचकापेक्चं 
पृवीदिदिकञंवेदितव्य तेषासुन्तरोमेखदेक्विेनलवणद़ति तापदिगंगौकरणेनथेषंस्प्टं मन्ना पकदिथमाडइ जव्ययदृत्यादिमन्नापकोयत 
कचित्स्थितःदिथांवलपत्कस्यचिन्िमित्तंकययति सयदभिसुष्ठसि्टति सपूर्वरट्तद्यापरेति निमिन्तकयनं चोलच्वणमन्योपिव्या ख्या 
ताग्राद्यदति येषदिकसाधनायेमाड दादिणेत्यादिए्याखिमित्यादि ेद्राद्न्यादिण्वसित्यादिपुव्वाएन्ादिखासुत्याणीत्यादिेट्ा इत्यादि 
एताखु्तेगायाःकंद्यानवरंद्ितौय गायावां सवेतिर्म्दिशांवाहल्य"पिंडः शरी रोच्छयभमाणमिति साप्रतमासासंस्यानमाह सोलसद्‌ 
त्यादिपोडथापिदितियैर्दिथः थकटोद्िसंस्यानागोद्व्या; भन्ञापकमदेथेरंकटावदिवि शाला नारकादेवाख्ये दह एव ऊद्धीघोगामिन्ौ 
शरीराकारोस्यतः शिरोखलेपादच्धलेचस्वत्यत्वान्मल्कवुभ्ना का से गच्छ त्यौ चविशालेभवतदति खासा†सर्वौ सां तात्पर्य चं ्कादवदियंत 
चेदं भावदिग्निूप्णायेमाद मगुयाद्त्यादिमनुष्याचत्ेदासलद्यया सं स्ननाकसमैमूसिजा अकम््ं भूमिजा; अंतरदीपजाेतितया 
तिर्धेचोहोँद्धियास्त्ौद्धियाचचतरिद्विथापंचेद्वियादेति चतुद्धीकायारुथिव्यप्त जोवायवञ्चत्वारस्तथाग्रख्धलस्क"घपवेवीजाचत्वारएतेपोडय 
` देवनारकप्रदेपारशादशथएमिभीनिमैवनान्नीवोव्यपदिष्डतद्ति भावदिग्ादथभेदेति अत्रचरामान्यदिग्‌ग्रदथेपि यस्वांदिशिजोवाना 
मविगानेनगत्यागती स्प सवैतसंभवतस्तयैवेहाधिकारढति तमिवनिदयक्तिकत्ाचा द्यति भावदिक्भाविनामाविनी सासच्धादधिरूते 
वयत सदयैमन्यादिथ्चिंत्य त्राह पन्नवगेत्यादिपन्नवगदिसाण्डत्यादि प्रज्नापकापेचयाय्रादगमेदादिथोत्रच भावदिशोपितावत्ममां 
खा एवप्रत्ये क॑संमवं तीत्यतः एकैका प्रज्नापकदिाभावदिगादभकेन विष्येत्ताडयेदतोादणाछा द्थकास्तेच रस्यायात्मीखिशतानिचतु 
। िंशत्यघिकानिभवं तीति एतच्चोपलक्तगां तापदि गादावपि ययासंभवसायोजनौयमिति चतेतरदिशितचरटष्व ब ममादि्ुखंभवो नविदि 
गादिषुतासामेकमदेशिकत्ाचतुप्रदेणकताञ्च तिगायाद्यायेः सयं चदिक्‌संयोगकलापर अष्यरीम्ोदिखाश्नो्ागयो अद मं सीत्यनेन 
परिग्टहौतद्टूत्रावयवाथैच्चायमिददिग्ग्राहग्णत मरन्नापकदिश्छतस्ः पू बोदिकाऊद्धौदिगघोदिकपरियन््य' ते भावदिशसतटादशापि | 
सुदिगृग्रदणानत्तुप्रन्नापकविदिशोडादगेति तत्रासंच्नि नानेपौववोधोस्तिसंन्निनामपिकेषां चद्धवतिकेषांचिन्ते तिययाडमसुष्यादियस्यमाग 
तद््ेतिएवमेगेसतिं णोणायंभवद् न्ति एवित्यनेनप्रकारेण अरतिविचिषटदिग्विदिगागसनं नेकेपाविदितंभवतीत्ये तदुप हारवाक्य'एतदे 
वनिधक्तिरदाह कोंस्िमित्यादि केषां चिव्नीयानां श्रानावरणौवन्नायोपश्यमवतां न्नानखं त्रा स्तिकोषां चित्त, तदाटत्तिमतांन भवतीति 
(१ यादक्भूतासं ्नान भवतितां देवति कोहं परख्िन्‌ लोकेजन्मनिमनुष्यादिराखं अनेनमावदिगृग्टीता कतरस्यावादिशसखमायात इत्य 


नि, 


~~ 


~~ 
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यावव्रएणत्यिमे अायाडववाद्ूए केर चा सौकेवाद्ू यो चु चो दडपेचाभविस्मामि सेकं पुणजागे 
व्नाखहम्प्द्याएणर बागर शेर दिंच्ंतिण्वासोचावातंजडा पुरत्यिमाय्रोवादिखयोत्रागच्रो 
यदमंसि नावच्रसएवतैयोदिखा चोत्रणद्धिसा्रोदात्रागयोच्रद्मंसिण्वंमेगेखि चरर मवतिञ्त्थिमे 
अयाउववाद्ण्नोद्रमायोच्रणदिसाचोवाच्रणुसंचगद्सववाच्रोदि खायोच्रणुटि खा ओ सोतसे्यायावा 








भाषा 

| सर्वातरि न ब्‌, € ^ [+ दाप टै [} [9 यमान 
छातानौपपातिककद्तां र्ऊपजणदडार णडवोषधे यववानयी एकन" एडवीखं च्चानवी तवाप्वेजन्मिद्ध' कुगनारकी्चयमाद 

व ता्रयवानिर्धैच अवमनुष्वहतो रढवु'ननागेतवाद्रां वकीड्' चव्यो दतोदिमसारमाचि पर्जन्िदुरवाम्बु एचवुपुगान 


जागे'दिवद्धतमाटि इ मक्द्योएवमेगेसिं एकनेएटवी संच्ान चवे तोद मनागियेकिगिदधी एकने वाणएमुणएदचवोमःचलामे तोचेदने वि 


श्ि्टसं त्राखवे तेदनोकारगादेष्टा डं त "सेल्‌क० तिपुर्वोक्तनीवले दिगिविदिशिनोागमनतापूव सल्ड्धि" कुगदतोच्राजिष्वेभविकु ' 
[९ (प [द्‌ (य भ € = पर्यवकेवल 

गया" एदवोजोदैण्कननागेकोदैःनागेयुणनेनागीतेदमख चसक” ससम्मद्रवा एकदतामतिखतच्वधिमनःपयवकेवलच्रानजाति 

सखरणादिकेकसी खवमेवगटःगतिनागे खगापुत नमिवल्कलची रीप्रखुष्ववत्‌ तयापररवागरगेगं परग्दिद्ः तीर्धकर.तेदनेवागरशय 


उपदे गेकरीजागे लिमचीगौतम्रयवामेषकुमार चीमदावीरनेठपदेगे जापो तवा चेरितीरयेकरस्वकी श्रनेरात्रतियवच्रानव ¦ 





तनेनेसमी पिखांभलीजाय लिमर्द्य स्थावसखाद्र' ीमलिनेसमीपिसग्लीच् सनागपूवेमवच्छरूपलाग्छो नेनगगेतिकष्टदे पूव्यं 
दिशिवक्रो्ाव्योच्ववा दचिगपचिमरन्तरतया ऊ्ैदिश्रि्रघोदिशि अयवाद्यनेरीदिग्रिविदिदिवकौड्ध' आव्योणटर्बोए्कने' विशि 
टन्नानर्मनेतेकिखु' एमा से्रामाचोपपातिक मवांतरसकमगकन्तष्टे एतलेयसकयतमोक्ताख्ति रडित्रविना गौय सी रमावव्या 
पकत्ररडुच्ात्राजाणेतवानाडसे ामाश्नसुकीएकदिथिच्यवा विदिशियकोञ्रतुरुचरद्‌कहतागर्तागतिकंरे एच्बुस्ररेरतावतारुषली 
इ“दिशिवकोस वीये बिदिथिवको जे्राव्योदशिखंखारमएद्ि परिमम णकरे सो रहते ए्वोनाणे दिवे नेयूरवोक्तमा्मानोग्डरूपजा 





दीपिका टीका 
्याचाडववातीएनलिमे यायाडववातीरकेच्रदंय्रासी केवाड्मोचु्ो इदयेच्यामविच्यासित्ति यस्तिविद्यतेममास्दगरीरसाधिटाता 


४) 
गोनिं केष्टवो ५ म अ न न क पमावादीमामानोश्चाताने क | 
तिकेदवोरस्टन ारकद्ेच्े सेमा नपृ वीदिद्रव्यदिशिनारकादिभावदियिभ्रमगयोल आम्नाद्नाग्ं ते्रातमाबाद्‌ | 


अरततिगच्छेतिखततंगतिग्ररत्त्रामानौवोऽस्तीति किंमूत्ौमपातिकः उपपातोनन्मान्तरखंकान्तिः उपपातेभवचौपपातिकःदत्यने 
नसं सारिगाखरपद्भेचति सण्वं भृतन्रामाममास्तिनास्तौतिचेवं॑मूता संच्ाकेांचिटद्धानावट्च्वेतसां नलायतेतयाकोदनार्कति 
येगूनतुष्वादिरांपैनन्सनि कोवादेवादिरितोमनुग्यादिजेन्मनच्यतो विनिटद्दस्ंसारेमेत्यजन्मान्तरेभविव्यामि उत्पश्वंदृत्येषाचसं 
प्रास्त तिद्रडमेगेचिं नोनावंमवद्‌ इत्यनेनकेर्पाचिदेवसुन्नानिपेघात्‌ केषां चिन्तुमवतीतय्‌ कतंमवति तवरसामान्यखंच्नायाः ्रतिप्राणि | 
प्रसिद्धत्वात्‌ तत्कारनापरिज्नानाख हाकिंचित्करत्वात्‌ विचिषटसंन्नवास्तु केर्षांचिदेवमावात्‌विधिटखंन्नायाः कारर्णद्डलरुद्भैयिठमा । 
इसेव्लं पुगनागोच्नाखोदंसद्ति माग्‌दिटोच्चातावियिटचायोय्यमादिमान्‌ चदितिमरागनिरिटं दिन्विदिगागसमनं तवाकोहममूवमती 
तलन्मनिदेवादिकोदमेत्यदेवादिर्मचिय्यामि इतिपसषग्डतेनानौवाद्वगच्छ त्‌ दूटसुक्तःभवतिनकशिदनादी संख्तौपर्यटन्वखमान्‌ 
दिगागमनादिकंजानौचाच्नः पुनन नौयातृखएवं सडसंमदियाएपरवागरोणं म नर सिंम॑तिएवासोन्चातंजहा पुरलिमामोवादिखः | 
चो वाच्रागच्ोच्रदसनि जावच्र्वरौच्रोवा चणुदिखा्रोव्यास्या च्रामनारुचखदायासन्दतिरर्मते तयाखन्मत्याकच्ित्‌ जनीतेयदि 


४ वस्त मल्यागसापुनः खन्यतिखम तिक चवधिमनः पयीयकेवलच्राननातिखखरणग्यभेदाचतुर्विषा वदनातिख्यरांत्वगभिनिवोिकच्धान 
ननि (+>, २ 
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श्रा चाराङ्गसूल । । १३ | 


4 








वियेपःतदेवचतुर्विघयामलत्याकश्विदामनो वि्चि्टदिक्गत्यागतीजानाति कच्िद्वपरसीर्षरुत्‌स््वश्नस्तस्यौ बपरमायैतःपरथब्द्वाश्त्वात्‌ ' 
तसखव्याकरणमुपदेशस्त नजीवा लद्धं टां च यिव्यारीन्‌ गत्यागती चजानाति श्रपरघुनरन्येषां तीर्थेकरव्यतिरक्तानासतियवन्न निना 
सन्तिकेजानातित्तु तत्‌द्धतरावयवेनद्ैयति तद्ययापू्वसवादिशिच्रागतोहमख्िः एवंदश्िणस्थाःपचिमयोरस्तरस्या ऊडदिथोधघोदिभो 
ज्यतरस्यवादिसोनुदिभोवागतोदमच्ि इत्येवमेक्रेषांविशिटचयोपशमादिमतां तीर्थकरान्यातिशवच्ञानवोधितानांच न्नातंमवत्तितया 
प्रतिविशिटदिगागसनपसरिन्नानानन्तरं एतेषातदपिन्नानंमवतिवथास्िभेस्यशरीरकस्याधि्टाताच्नानदथनोपयोगलक्तण उ पपाद्‌कोभ 
वांतरसंकमतिभाग्‌ अस्वैगतोभोक्ताश्न्तिःरदितोविनासी यदीरमात्रव्यापीत्या दिगुणवानार तितयास्िचममात्मायोसुव्या दिशोचदि 
श्र्सकाशाददुसंचरतिगतिप्रायोग्यकमेपादा नादतुपचात्‌संचरतियनुसंचरतिदिग्विदिगागसनंभावदिगागमनंबा्अरन्तीत्ययैःसा् 
तंनावयवेनपुवैवोक्तभेवायेखपसं हरति स्वेस्यादिशःस्स्यायानुदिगोयश्रागतोऽनुसंचरती तिसोमित्यामोलेष्ोद प्रत्ययग्राद्यता 
दामनःअनेनचपूवौदयःमन्नापकदिथःसर्वाग्टदीताभावदिशचेतिखचसम्पत्या दिपरित्नानेखभरतिपरत्य्थवयोढटा ता मदर््ैतेतद्ययावखन्त 
एरेनगरेनितथतूरनाधारिणीमडादेवी तयोञखमेख्यभिषानः सुत;ःसचराजान्यदातापसतेन मवरलिठमिच्छुघमेरचिंराज्ये स्यापयि 
तखुद्यतोधसैरुचिनामतोशा किभितिततोरान्य'त्यजति तयोक्तंकिमनयाचपलयानरकादिसकलदुक्छद्ेत॒भूतया सखगगैप्रवगैमागमै 
| लयापरमायेतद्डलोकेष्मभिमानमालफलया सतोविह्येनांसकलख्ष्ठसाघवं धर्मक सुव्नच्छते धमेसचिसदाकर्ययोक्तवान्‌ यद्येवं 
किमेरंतातखानिशयेनेव॑ भरता सकलदोपाश्यणीयामचिनियोजयति सकलकल्यायष्धेतोधघमन्‌ प्राच्यावयतिदत्यभिधाखपितासुक्ा 











तसतःस्तापराखममगात्‌ तत्रचस्चकलांतापरखक्रियां यथोक्तांपालयनास्त अन्यदाचामावासखायाः पर्वीक्रएकेनतापसेनोद्कयथा 
भोसापसाकस्प मनाकुटटिभविता तदयं वकुथकुरूमसमित्‌ कदे खलफलाद्या र्णं कुसत दृत्येतञ्चषमंसचिनाजनकः श्टस्तातकेयमना 
| कु दिनामतेनोक्तएललतादी नाच्छ दनं तद्धिमममावस्यादिकेषि शिष्ट पव दिवसेनवत्त ते खावद्यत्वातृच्े दनादिकियायाः शुत्वाचेतदसा 
| यचिन्तयत्‌ यदिएुनस्बैयानाकु्िस्यात्तदा्योभर्नभवेत्‌ एवमष्यवसायिनसस्यामानास्यायां तपोवनासन्वपयेनगच्छतां खाभूमादभैन 

मभन्तेनचाभिदहिताकिमद्यभवतामनाकुट्िनेजाता येनाटमीभस्ितास्ते रभिदितं यथास्माकंवावन्नौवमनाकुटिरित्याभिधायातिकां 
| तासाधवसतस्यचतदाकण्य दैापोहविमर्थेन जातिदखयरणमुत्मन्र' ययाहं जन्मान्तरेप्रबन्यांरुत्वादेवलोकेखष्ठमतुभय इ हागतशत्येवं ते 
| नविथिष्टदिगागमनंसखमत्यानातिख््रणसूपय विश्नातं मत्ये कउष्ट्जातरएलंवलकलचौरि ख यांसम्रश्तयोत्योन्यादति परव्याकर्णेन्ि 
| उदादरयंगोतमस्वामिनाभगवन्‌ मिष्टः किमि तिमेकेवलच्ना नं नोत्मद्यतेभगवताव्या्ृतंभोगौतमभवतोतीवममोपरिखं दोखितदगानतं 


| नोक्॑मगवस्रेवमेतत्‌ विं निमित्तः एनर सौममभगवडुपरिरख $स्ततोभगवतातस्यवड्धपु मवारेपुपूवैखंवंघसमावेदितःचिरसं सिद्धो सिमेगो 
यमाचिरपरिच्मोखिभमेगोयमा शत्य वमादितच्चतीयरत्‌ मत्तिपादितमाकण्वं गोतमस्वासिनो विथिदटदिगागमनादिविन्नानमभूदिति 
अन्धतररोत्विदसुदा दरणं श्रीमच्धिखासिनापसांराजपुत्राणांपसां उद्दादायेमागतानांयवपि न्ञानेनतत्मनिबोधाथंययानन्मांत 

सद्हितेरेवप्रनज्यारुता ययाचतत्‌फरलंदेवब्लोकेजयंताभिघाने विमानेऽतुमतं तवास्यातंतचाकग्यं लघुकर्मत्वात्मतिवुद्धायिशिष्दिगाग 






मनविश्चानत्व सं नातं साभतंप्ररुतमनुच्रियते योच्धिरोित्यनेनामोच्ेठनमुवौ दिय अगतमामान सविच्छि्रसंततिपतितंद्रव्यारम 

तयानित्य-पयौ यैता नित्यजानाति सपरमायैतयामवादी तिल रुदथेयति चे चायावादीलोगाबारीकन्बावादी किरियावारीम 
शीलं गाचायरुतटीका 

| नेनतुमरच्नापकदिगुपात्तेति ययाकञ्िन्मदिरामदपूिंतलोललोचनो अव्यक्तमनोविच्ानो रय्यामार्मनिपतितसच्छर्यारष्ठगयाप 

। लिद्यमानवदनो र्टहमानोतो मद्‌ात्ययेन जानातिकुतोडमागतद्ूति तयाम्ररूतो मनुव्यादिरपीतिगायार्य; न वोवलमेयैव संश्राना 

। स्यपरापि नासीतिद्धत्रुदाड अयिमे भरायाखववादूए नयिमे अायाउववाद्एके -अदं श्यासीक्वाद्गोच॒ए दूदपेदामविद्या 





४ 




























१४ च्राचाराङ्गमृल्र । 


= 
निन्ति यस्तिविद्तेममेत्यनेनपद्यते न गारीनिटिगत्ि ममास्यगरीरकखाधिष्टाताततिगच्छति सततगत्तिप्रटत्त श्रामानीवौस्ती 
ति विमत चौमणातिकः उपपातप्रादुर्मीयो जन््ातरसंक्राति; उपपाततेथव द्रौपपातिक्रा इन्यनेन संखारिगाः स्वरूपं दवति संए 
वमत ्ानाममास्ति नातीति चेवंमतासंन्ना के्याचिदन्नानावटन्रचेतसां न जावतदति तयाकोनारक तिर्थगमनुष्यादि पृरजन्द् 
न्वासंजोवादेवादिसिति मवु्यादेर्जन्मनच तो विनटडउचंख रेमे ल्नन्मातदेभविव््येतूप्ा मौत्य पां चर्नानम्बतातिद् खच्द्यपि 
स्य तरमादटियाधिक्ारः ग्रन्नापकदियाचतवापि पुवष्टतरेखाच्ाल्मन्नापकादि गपात्ताततुभावदि गित्यवगंतव्य' ननुचात्रसंसारियांदि 
ज्विदधिगागसनादि लाविधिटाखंन्नानिषिष्यतेन खामान्यर्मजे ल्येतचसं्िनि घम्परं रवामनिसिद्घे सतिमवति सतिधन्तिं गिधर्माधित्यं 
तद्ूतिवचनात्‌ सचम्रत्मचादिप्रमायगोचरातीतत्वादुरूपपाटस्नवािना सावध्यचेशा्यैसाचान्करिणाविष्यीकरिवति तम्यते द्धिवला । 
दती्रिवरच खमार्दविम्रछटत्वाद्तं द्वियलादेवचतदव्यभिचारिकार्यादि लिंगसवंधग्रदणासंमवान्वाप्य मनानेनतस्यामप्र्ानतत्‌सामा 
न्वग्रदणयक्हुमपतेनणय ममानेन चागमस्यापिविवचायांप्रतिपाद्यमानाया मङुमानान्तर्णमीवादन्यवचवाद्ं चं संकंघामावाटम्रमायतं 
अमायान्वेवापरसनीरविरोधिव्ान्राग्यागमनं नमंतरेणापिसनन्दार्योपपत्ते न्॑प्य्वीपच्या तदेवंमरमाणपंचक्राती तत्वात्यटग्रमागाविपयत्वा 
दमावएवामन ्रयोगचाचं नास््ामाम्रमाणा पद्धकबियवाती तत्वास्खरविपागवदिति तद्मावेचवििटसं्ञाम्रतिषेषाकं मतै नानृयानने 
बद्धत्रसय तिएतत्पत्रेमवुमाचचित ररोवचसतयादि मत्यचण्वानातन् यस्य च्रानसखग्सं वित्ि हन्ास्त्म विच्वि टा दिष्डविपवव्यस्ितयो | 
घटपटादौ नास पिरूपादिगुणम्रत्यचत्वादेवाष्यचत्वभि ति सरग्णाभाव मसंगाच्चनभू युग्या तन्वमांकनीयंतेषांखदासन्ि्ानसुम 
वादितिद्धेयोपा्देयपरिडारोपादन म्ररत्तेचातुमानेनपव्रन सिद्धिर्म वतीति सनये वदिगोपमानाष्टिकमपिस्धिवाययासंभवमा 
चोच्छकेवलम)ना द्िष्ानेनवागपसेन वियिटखन्नानिपेषहारेग्ाडसिति चामोह्व खनामखद्धाव प्रतिप्राटितःगपागमानावानाप्षप्रणणोत 
त्वाद्प्रमारवभेदेति्त्र चाच्वाम त्यनेन क्रिचावादिनः 1 सप्रभेदानास्तोत्यनेन चाक्रियाकादिनएतद्‌ तपातित्राच्वाज्नानिकयनविकाण्डस 
ममेदत्डपचिघ्रासतेचासी ्रखिखतकिसियायं्चकिरिचवा गदो दरवुलसौड अचराष्णिवसन्दधीविगोेतिवागंचचन्तीखाततजौ वानी वा 
अववन्धदुराप संवरनिनेरामोचाख्यानवपदा्वौः । खपरमेदास्यानित्यानित्यविकल्पदयेनचकालनिवति स्वभावेष्ठरान्बाचय्ाद्‌ 
यीद्त्तरमेद्गतभवति क्रिचावादिनामेतेचास्ित्वादिनोमि धीयं तेदूवमव्रमावना अस्तिजौवसखतःनित्यःकालत 11 अस्तिजीीवसखतः 
चनि्वःकालतः 1्‌। चस्तिनीवमरतोनित्य;कालतः ! च तिजो वःपरतोच्नित्यःकाल तःइ्येवं नित्ये नकाल्ेन चत्वा सेभेदालव्धाएवनि 
चतिसणावेष्टसलभिरप्ये केकेनचत्वारत्वारो विजत्माटभ्य र्तेचमचचतुव्ककाविं यतिभवतिदवंचनौवपदा्वनलन्पाःएमनीग | 





सखवत्सरचगकल्पपल्यापम खागरोपमात्दप्पि खवसप्िगणो पुन्ञलपराव्ताताता 


नागतव्तेनामः < सकी ह दिव्यवाररूप _ क (व 
५. दिताचविकल् ठुक्रुलादेवामनोद्ित्रमम्य. पेय विं नित्योखावित्तिवियेपयं पमैविक तृष 
-चिकल्यःतुषर्त 


॥ 
॥ 


। 
| 


एवास्िक्लम्च्‌ पगस्यते कयंघुनःपरतोस्तित्वसाननेस्य्‌ पेचतेनत्वे तत्मसिष्टमेव सरमैपदार्वनांपरदार्यखरूपारेच्वया 
स्डच्पपर्च्छ दोवः दयत्रापेदवा्क्तपरिच्छे दो छ्त्वारेच्रवचर्द.्षैवस्योत्ये बमेववानानानं लमक भादिचमीन्नात्तदहप तिरि व 
स्वन्यनानइुदधिःमरचन्तततच ति चतोवदत्नन.ःखचपंतत्मरतएवावघाव्यं तनस्छतद्रति चचर्विजल्यो पेघाग्वदितिच्ारीविकल्या;तयान्ये 


चिव्रत्तिदताननः खक्ूमनन्घायतं तिक्ता पुनरिचंनियतिदित्य च्यति पदव्यनासच तचावद्ययाभवने अरयोनकक्तन्तनिवतिखक्त' चाप्घ 
सपनयत्िवदातचचेच्यौवेः खाक मवतिचनयंमोनामूतानां मदतिक्ते पधि मलेन 1माव्यंस्वत्तिनमाविनोसिना द्‌. वं चमग्छरिय 


च्व 


{4 
॥ 








र 4 
अआचाराङ्गसुल्र । १५ 





॥ 





रि्राह्यतानुखारिणामायदूति अपरेपुनःसखभावाःदेवसं सारव्य वस्थामभ्य्‌ पयं तिक पुनरयं खमभाववस्तुनसखतएवतयापरिणतिभावसवभावः 
उक्तं चकाःकंटकानां प्रकरोतितैच्छ 'विचित्रभावं रूगपच्तिणांचस्वभावतः सम्मैमिदं्रटत्त'नकामचा सोस्तिकुतः भयलःसवभावतप्ररृत्ता 
नानिरन्तानांखभावतनादंकरत्तेति भूतानायःपश्बतिस्सप्डति कंनांजितानिनयनानि गां गानां कोलं करोतिरुचिसं गरुहान्सयूरान्‌ 
क्ोत्यजेपुदलखतिचर्यकरो तिकोवादधौतविनयं कुलजेपुधुखतयान्य भिदघतेसमस्तमेतव्जीवादौश्ठरात्मस्तनं तस्मादेव खरूपेवतिष्ठते 
कघुनरयमौभ्ठर अ्रशिमादेण्ठयैयोगादीष्ठरः उक्तं चयन्योनं तुर नीशः स्यादातनःख्सदु;खयो; द&ष्वरप्रेरितो गष्टेच्छलंवास्वगैमेवाव 
तथान्ये ब्रू वतेनजौवादवपदायौः कालानिभ्यखरूपं प्रतिपद्य ते किन्त्यौमनकः पुनरवमालमालादं तवादिनां विश्वपरि णतिखूपभ्मा 
साज्तच्चणकणएवडिभ्‌तासभूतेभूते व्यवसितः एकधावड्ध पाचेवह्यतेललचं द्रवत्‌ तथाुरुषणएवेदं सवेभूतंयच्चभाव्यभिल्यादि एवमस 
जीवसखतःनित्य;कालतद्ल्य वंस बैतयोज्यं तयाच्यक्रियावादिनांनासित्ववादिनस्तेषामपि जीवाजीवाखववरंषरं वरनिजैरामोचाख्यासस्च 





पदार्था खपरमेददयेन तथाकालयदच्छानियतिखमावेश्लर ताभि षद्धिर्धित्यमानाश्वतुरशोतिविकल्माभवंति तद्ययानासिजीवखतःका 
लतः नास्तिजीवपरतःकालतदौलब्पौ एवं यदच्छानियत्यादिष्वपिदौदौमेदौ प्रत्ये क मवतः सर्देपिजी वपदार्ये हारणभवंतिषएवमनीवादिष्न 
पिम्रत्ये कंडादभौतेसप्षदादशणकातुरशीतिरिति ८8 अयमत्रायेनास्तिजीव सखतःकालतदतिददपदा्यीनां लच्तणेनसन्तानिद्ीवति 
काग्यौतोवान चालने सताटगलिविं चिह्न चय॑येन सत्ता प्रतिपद्येसदडिनापिकाय्यं मणूनाभिवमहौघादिरंभवतिवच्चलक्चणकायाौर्भ्या नामि 
गम्यते वस्तुतन्बासये वनियदिंदीवरवत्‌ तस््ाननाक्त्याल तिददितीयविकल्मोपियञ्चखतो नात्रानविमन्तिगसतावदादिकं तत्पमरतोनास्ेवा 
यावासर्मैपदार्थीनामेव परभागादभैनात्पवीऽवौग्‌मागखच्छत्वाञ्चोभयालुपलब्धिते नासित्रमध्यवसीयते यावहग्यंपरस्तावद्वागसचनटभ्य 
तिदत्यादि तवायच्छातोषिनास्तित्मात नः कापुनयेदच्छाग्ननमभिसंधिपूषिंकायैभाक्ियैरच्छा अतरवितोपस्लितमेवसप चितंज नारू 
दुःखजातंकाकाखताल्ेनतयाभिषातोनवुद्धि पू तदटयाभिमानसत्य' पि्याचास्मवखामोमे रिकरागरे रपिनस्पुभ्वामः वदच्छ्वासिद्धपरति 
लोकयालाभेरिपिश्ाचापरिताडयंति ययाकाकतालीयमवुद्धिपूवैवं नकाकस्यवुद्धिरस्तिमयितालंपतिष्यति नापितालस्याभिम्रायःकाको 
परिपतिष्यास्ययतन्तयेवभवत्य बमन्यदप्यतक्रि तोपगतमजा छपाणीयमातुरमेषजीयमंघकं टकौयमित्यादि द्रष्व्यभेवंसर्वजातिजरामर 
यादिवं लोकेयादच्छवाकाकतालीवादिकाल्पमवसेयमित्यं घं नियतिखभावेष्वरामभिरप्यातानिराकन्तव्यः तथान्नानिकानांसप्तषटिभ 
दास्तिचामी जीवादयो नवपदार्याउत्मन्ति खत्‌ सदसत्‌ अवक्तव्यसदवत्तव्यः सदसदवक्तवयइ्ये ते: ख्भिप्रकारोर्विन्नाठ"नशव्य"तेन च 
चिन्नातेप्रयोजनमस्लिभावनाचेयंसत्‌जौ वदति कोवेत्तिकिंबातेनत्यादि एवमजीवादिष्वपिभत्ये कंरुपषविकल्पा नवसप्रकास्तिपथियमी 
चान्यं चत्वारच्त्रिप्ठिसध्यप्रचिणयन्ते तद्ययासतौभावोत्मत्तिरि तिकोजानाति्िंवातयान्नातयोएवमसती सदसत्यवक्तव्याभावोत्यन्तिरिति 
कोवा्तिकिंबानयाज्नातयेति ग्येषविकल्पात्रयंन्ततयत्तत्तरकालं पदायीबयवापेच्तम नोत्रनसभवतौतिनोक्तं एतच्चत॒यम्रतेषात्यसषपटटि्व 
तितत्रसनूजीवदतिकोवेत्तितास्यायमर्ोनकस्यचिद्िशि ज्नानमस्तियोतद्भियान्‌ जीवादौनवभोत्यु्रतेनचतेन्नते; विं चिर्फंलमस्लित 
यादिवदिनित्य;सवेगतोख्न्तौज्नानादिरुणोपेतएतङ्‌ णव्यतिरि क्तोबातततमस्युरुपःयैस्यस्तिद्िरितितस्मादन्नानासमेदच योऽपिचतुल्ये 
प्यपराघयकामकरणोलोकेसस्मोरोपोलोकोत्तरेपि अाङ्ष्िकानाभोगसहसाकारादिषुचुद्धकभिचुस्वविरोपाध्यायद्धरोरणां चयाक्रससु 
न्तसोत्तर॑प्रायधित्तमित्ये बमन्ये प्वपिविकस्पेष्वायो्यंतयविनयिकानाद्ाविशद्धदा सेचानेनविधिनामावनौयाखरदपयतिन्नानिख्विरा 
घममापिटष्वटडमनोवाक्रावप्रदानचतरविधविनयकरर्णाततच्चया देवानां विनयं करो त्िमनसावाकायेनतयादेका लोपपन्ने नद्‌ानेनेव | 
माद तेचविनयादेवस्वगगैमवरी मागैमन्यापयंतिनौ वैरं त्यतुव्ये कलकत्तसो विनयः सवेलचेवं विपेनविनयेनदेवादिूपतिटमानःखरगौ मवै । 
| भागभवतिचक्तञ्चविणयारणाणं णाणासोरं संद सखादिचरणंचचरणादितोमोक्डोसोक्छासोक्छ"अणावाहअदचक्रियादादिनासस्िते 
५. सत्यपिक्ेपाचितवेगतो नित्योऽनितयः वन्तीकरन्त्ेःस्वामाकतंडुलमाते इशटपवैमादोरीपश्चिडेपमोदयाधि्ठानःदत्यादिकोष्छिचो | 





६), 


अनि ~~~ ----------- ~~~ 





न~~ ---------- 8 254 = 
= 














[| 
श 


> ------------------------------------------------ ~ ~~~ -----~ 1 
नन ब ण ण व 
> 











1: 


९६ च्राच्राराङ्गमुत । 
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-----------____________ऋ_______-_[[_------ ~ 
पमातिजव अक्तिवा{वादिनांलासेवनविद्यतेकुतः पुन रौपपातिकल् ध्न्नानिकासुनात्मानप्रतिविगप्रतिपद्यन्तं किन्तुतज्नानमकिद्धिच्र्‌ 


सेषामितितैनचिकानासपिनामास्ितेविमरतिपन्तिकिंन्तिचन्मो चसाधनं विनवाटतेनर्मंमवतीतिप्रतिमन्रा तताननसामाखान्मासिन्व 
मतियाद्न्ेनाक्रिवावादिनोनिरग्नाद्र्वा चानास्तित्वान्यु पगनेवगाम्तायास्व' जिष्वप्रचोननंवचनेतुडटान्ता -सखंतिनच्न् त्‌,वत 
गद्ण्यवादागरमायं खान्‌ प्रतिचेद्यप्रतिषेषौसेष् नन्व कवये तदभावेन तुचिद्धा्यमरतिपिद्राजगत्यर्यीःणवं रेषा णामथ्यत्रं वचया 
संभर्वनि सकरगासुन् च्यसिति गतमानुप॑गिकंप्रकतमनुखियतेतवं द एवमेगेसतिं णो गायं मवरदत्यननकेषां चिद्धेवसंज्नानियेषात्के पाचि 
नभतो भवति तत्रसामान्वसंच्नाया ग्रतिप्राणिरिद्धत्वात्तकार गपरिज्नानसख चेदायिंचित्करतादहिगिटङंच्रायास्ुकेषांचिदेवभा 
वात्तस्वादमजं तगाखान्रसखथ्मतिपादने मोपयोगिताटद्चामान्वसंन्नाकार्या प्रतिपादनमनादल्यनिभिघ्संच्नायाः कारगंखधतकटर्गचि 
ठ॒माइ सेन्फयुखनायोज्नन्तिद्धूत"वावत्‌भोमितिरे दतिनिर्दमोमागघगरैल्यामवमेकवचनान्तः खद्रत्यनेनचय;पमरार्निडिटोच्नाताविधि 
टास्ायोपशमा दिसात्यमरत्यवखग्यते वदित्वनेनापिवत्याग्निचिटं दिभ्विदियागमनं्तयाकोदमभृवमतीत लन्मनिदेयोनारकसिर्दग्यो 
नो मनुव्योवाग्ीपरुमाचगु'सकोवासुतोसवुग्वजन्बतः प्र्टोदमेत्यदेवादिमेविष्यामीत्येतत्पराश्टग्ते जानीयाटवगच्छ दिदसुक्तोमव 
तौतिनकचिदनादौसंद्तौ पयेटन्ब्मानृदिगागमनादिकनानीवाद्य पुनर्नानीवात्यएवसडमग्दयत्ति सदगन्दृसं वंधवाचामटिति 
अगंसावांनतिक्रीनमवमतरवाक्यार्यैः चन्नानारुदमदायासन्यतिर्र्तते तयासन्यतिरषैनततेतवाखन्मत्याकद्धिव्नानीते सखगब्दृविगेपस्ा 
चर रुद्‌'नखमवट मततेरावेदि्तंमवति नघुन्यवानेगेधिकाग्पंवयतिरिक्रासती समवावटच्चामनिखनवेवि चदिवासम्प्ररत्तिस्छकीययाम 
त्यास्छमत्येति तत्रमिन्रमप्यश्ठा दिकं खकाचंटटमत सदगब्द्वियेषगंसदगन्द्धासमस्तदूति सुत्यपिचामनःखदामतिखन्विधानेप्रलश्रा 
नावरगादत्तत्ाच् स दाविचिटोवनोघद्रतिसापरुनः सन्मतिस्डमतिर्वाश्रवधिमन पर्यीयकरेवलच्नानजातिखरयभेदाचतर्विघान्नेया तता 
वप्रिमनःपयौवकेवलानांखरूपमन्यत्रयिन्तरेणोक्त' जातिस्मर यंत्वामिनिगोधिकविगेषग्टदेवं चठविघयामत्यामनः कचचिद्िधिष्दिगा 
त्यानताजानातिकञित्वपरग्तीरयैरुतमर्वरुन्सतस्यैवपरमार्यतः परज्द्वाच्यवात्परलंतखतेनवा व्याकरसुपद्ेयम्तेन जीवां मदधेदां च 
चिव्यादीन्‌ चगल्यागतौचनानाति अरपरुषुनरन्वं प्येषातीर्यैकरव्यतिरिक्तानास तियय च्रानिनामन्तिकेच्चानानातीतिञ्चनानाति 
तत्‌ द्लावचवेनद्गैवति तद्यवप्स्वादिय्यागतोदमन्पवं दलिगलयामचिमायाःउन्तरस्याच्दंदियोषान्यतरस्यादियोलुदिगोवाग 


ता हसन्मत्यवस्व्छषा 


ऋीत्येऽमेकेषां विथिदलयोपगमादिमतां तीर्यैकरान्यातिगयन्नानिनोधितानांच चानंभवतितयाप्रतिविशिट दिगागमनपरि 





ज्ानानन्तरमेषामेतद्पिन्नानमवति ययान्तिमेसखथरीरकस्वाधिद्ठाता च्ानदर्मनोपयोगलचग्णा उपमादुकरोभवात्तरसंकान्तिमागसर्मग 
तो भोक्ताननिरदितो दिनायीवसीरमाठव्यायीत्यादिशुगरवानाेति खवद्रव्यकपाययो मोपयोगद्चानद््ैन चारिवयीर्वाममेदादरधा 
तत्रो पवोनाननाबाधल्य नेदधिकारः येषास्तुतदं गतयोपचव्यन्तद्ूति तयाचस्तिचामायोमुष्वादिगोतुटि चच सकायाद्वुखद्धरति 
गतिम्राचोचजर्भोपादानादयुपच्चात्‌संचरत्यनुरुष्रति पाठान्तरंवाणुखंखर दन्ति दिन्िदिांयमनंमावदिगागमर्गवाद्धरन्तीत्यर्मःसाम् 
तंदधत्रादवतेनपूव्टवोक्मेवा्यखुपसं दरति सर्वस्वादियःसरव स्या्ातुदियोच मागातोच॒खद्वरति अुख्॑मरनोतिवासोहनित्यामोतेखो 
मत्ववग्राद्यतादष्मन चनेन ग्ग; द्यामन्नापकदिगःस्टडीता मावदिगचच तिच्रसुमेवार्थनिचु क्रि रद्र्मवठमानागायालितयमाह 
जागादत्यादिणए्ववव्याटि प्देत्यादिकचिद्नादिखुंखतौपवेंटन्बवष्यादिकया चतुर्विंधयास्तरकीचचामल्याजानःति अनाचुपर्वीन्याचमरक 
टनार्प्ाडुपात्तमयप्वन्ये पाभिल्येतत्यद्‌तावदाचे अन्य पावातियवच्नानिनामंतिकेच्छता जानातितवाजीग्यगलगपदधविख इत्यनेन 
सव्याकरम्पदुपान्तन्तेनावन्े च्रापजम्तीर्यछन्ततूप्रच्रापितच जानातिततृखतणवदर्गवति सामान्यतो वमित्यनेन चाधिकुतोदैयक 
चार्वाधिन्नास्माद्रेति चत्तचखङग््द्‌.रन्तिच्धूले यत्पदं तत्रनायगान्तिच्रानसुात्तंमवति मनिन्नानेमननंमतिरितिरुवा त्क्रिम॒तनि 


{ < तदगैयत्यदमि अमन" पचच्छवं तत्रवधिन्नानी्खाख्ये = ५ ् 
‰.-त्दगयत्यन्‌। ननः एच7ककचचनाति्छरग्करूपन्नि ति चत्तावधिन्नानौखांख्य चानसंख्येवान्तासवानूनानात्ये व॑मनः यर्वीयन्तान्यपिकरेव 


<> ल 








रः र 


ष्व्‌ 
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लो तनियमतोनन्तान्‌जातिस्मरणंखुनियमत संख्य यानितिशेपंस्यटमत्रचसडसन्मत्यादि ~ | 
तद्यथावसंतपुरेनगरेजितथत्र.राजा धारणीमदहादेवीतयो्धम्र सच्याभिधानःखतःसचराजान्यदातापस वेन म्रव्रलितभिच्छन्ं मरचि 
राज्ये खापयितुखुद्यतस्तेनच जननीश्टाकिमितितातोराज्यञिर्यत्यजति तचोक्त' किमनयाचपलयाना रकादिसकल डुःद्यतस्तेन चजन 
नौश्छाकिभितितातो रान्यचिचंत्यजति तयोक्तं किमनचाचपलयानारकादिसुकलदखद्ेत॒भतया सखवगपपवगलाग्मलयावण्यमपयिन्धा 
परंमार्यतद्लोकेष्यभिमान मात्र फलयेत्यतोविदहायेनां सकलख्सस्ाघनंघभेकर्भैखुद्यतो धर्म रचिसतयाकर्गोक्तवान्यद्येवं किमदंतात 
स्यानिषोयेनेवंभूतांखकलदोपा्रयिगौं मयिनियोजवतिसकलकल्या णहेतोज्घं मीत्मच्यावयतीत्यभिधाय पित्रातुन्नातस्तेनसतापेसा 
खममगात्तत्रचस कलास्तापसक्ि पाययोक्ताः पालयन््ासत्नन्यदामावास्यायाः पूरवाक्त क केनचित्तापसेनोक्त' ययाभोतापसाःष्वाना 


| 











कृष्म वितातोदौवसमिङ्खूसङ्गे कंदफलम्दलाद्याहर णा कसते तच्चाकण्यं घर्म रचिनाजनक श््टसातकेयमनाकुटिरिति तेनोक्तपुत्रकंद 
“|| पलादौनामनच्छेदनं तद मावास्यादिकेविथिष्टेपर्मदिवसेनवर्स॑ते साबद्यत्वा खेदनादिक्रियायाः खुत्वाचेतदसावचितयद्यदि सर्वदाताङद्टिः 
। स्याच्छोभनंभवेदेवमभ्यवसायिनसस्यासावास्यायां तपोवनासन्नपयेनगच्छतां खाधूनां दर्थेनमभूत्तेचतेनाभिदिताकिमद्यभवतामनाङटटि 
र सच््ातायेनाटवीप्र्ितास्तेरप्यभिडितंययास््ावं यावच्जीवमनाक्ुदटिरित्याभिषातिकान्ताखाघनसस्यचतदाकसखे'हायोहविमभैनजा 
। तिस्र पसुत्पन्र'ययाहंजन्मां तरोभरत्रज्यां सत्वादेवलोकख्ख्वमनुभये हागत त्य वं तेनविशिष्टदिगागमनं खमत्यानातिस्मरणरूपया विन्नातं 
त्यं कतुद्धश्चजातः एवमन्येपिवल्कलची रि खेयांसमभश्यतयोतयोज्या दूति परव्याकर ेत्विदमुदाडरणं गौतमस्वामीनाभगवान्वद्ध मानसा 
| सौण्टाभगवत्किमितिमे केवलन्नानंनोत्मद्यतेभगवता {व्यारुतं मोगौतमभवतोतीवममोपरि त दोख्लितदगात्तेनोक्तं भगवन्तमेव किनि 
मित्तःपुनरसौममभगवहुपरि सनं स्ततो भगवतातस्वद्धपुभवान्तरेुपृ ेसंव॑धः समावेदितःचिरसंचिद्धोिमे गोयमेत्य व्रमादितच्चतीय 
| सदयाकरणमाकण्वं गौतमस्वामिनाविशिषटदिगागमनादि विन्नानमभूदिति अन्यखवणेत्विदसुदा दरं मल्िसवामिना षसं रालपताणा 
मुदादहा्यमागतानामवधिन्नानेन तत्प्रतिवोघनार्थैयथाजन्मान्तरेखडितेरेव मरत्रन्यारूताययाचततृफलं देवलोकेजयन्ताभिघानव्रिमाने 
भूतं तयाख्यातंतच्चाख्यातं तच्चाकर्य तेल्ठकम््रत्नात्मतिरुद्धाविशिष्ट दिगागमनविन्नानव्धसच््रातं उक्ता्चकिंचतय प्ट "वतयाभोनयंत 
पवर॑मि बुच्छासमयनिविद"देषातंसंभरहनातिं इतिगायात्रयतात्प्यीयेः साम्रत॑प्ररुतमनुख्ियते योदिसोहमित्यनेनादकारश्राने 
नामोललं खेन पूर्वी दे्दिश्यागतमात्मानसवच्छव संततिपतितंद्रन्यार्यैतया निल्यंपयौवार्यैतयात्व नित्य'जानातिरुपरमार्यतः भात्मवा 
दीतिष्धतछद्शैवतिसे्ायावादी लोवावादौकम््ावादौ किरियावादौतिसद्तियोश्वान्तः ू्वैनारकतिर्वक्रयमराद्याूभावदिुप्वाद्या 
खुचमरन्नापकदिन्ुचणिकाग्धत्यदिचणोपेतमात्मानमवेति खुढवंभूतचामवादौतिच्ामानंवदित "यौ लमस्येतियःुनरोवंभृतमामाननाच्यु 





 . दौलोगावादौकम्प्ावादौ किरियावादरोरकरिस्पर चहंकाराविस च हंकरखञआ्ाविसरमगन्ते भविस्सामि 
. णयावंतिस्व्वावंतिलोगं सकम्प समारभापरिजाणियव्वामवंतिच्रपरिर्णय कम्माखल्‌ अयंपुरिसे 
नोद्रमाच्चोदिसा्ोच्णुदिसाच्रो अणसखं चर द्रसव्वा रो दिसाञ्नोसव्वा्ोच्रणदिसाचोसाहेति खणे 
, -- गच्ना ओरोजोणो चो संध विवरे फासेषडिसंवेदेदतत्थखल्‌, भगवतापरिखणापवेद्यादमस्सचेवली 





भाषा 
अ्मवादीतेलोकवादौलोककडतां षट्‌जीवनिकायतेहनेावादी एतेन तजीवनेन्नानि अद्रौतवादीनो भिष्यामठनिराकद्योतयाजे 
परामवारौलोकवादौ तेकमैगादीन्नानावरणीयादिकमैवंघनोवादीएतलेकालसभावादिण्कां तवादिनिराकस्याजेमामवारीलोकबादी 
कमेवादीतेक्रियावादी आमाकर्तादे एतजेमक्रियावारौखांस्यमतौनिराकस्चाए वे ौजिनमतरुम्यक्‌नेनेपरि स्यो 2 तेतिष्ट"का 








~= ----- ~~~ -----------~-~---~--------- ~~~ 
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। 
। ~ न क्रि | काते क र ¢ करौं क 9, मु न श्च {वन्त भच र 
लिचामाजर्मनोकन्तपजाणे तेकदेन्देयकरि "° यतौतक्राले'मे" शुमा शुजकमकरसयो कराव्योकरतांच्रगुमोद्या तावन्त मानकानिडध | 






















शुभाश्चुमकमकस'करा वु"अतुमोटु'तथायागासिवेालि शएुभाग्युधकर्सकरिस्यु कयाविस्युकरताग्रतेद्रनुमोदिगयु दमत्िद्ध'कालिकर 

` साक्रारणातुमतिमेदे विकल्मनवया द" एतक्े्यात्मानोचस्तिसावदेष्य द्यो ल्विणडनोविगरेषनाग्वानोद खडकर एयावं ° एपृर्वोक्त एतना 

सकमनाससारभक्तियावियेपन्नपरिन्नाद् करी अनयेद्धेतुजाशिवा २ म्रन्यास्यानपरिज्नाद"पञ्चन्िवाद्िवेॐ.एतलोननागों तेने ' फल 

देखाङेरेयपरि° खलुनिच्च अय पुरिसेकडतां एजीवश्चपरि च्रातक्मगजिगो"कम ज्ञपरि न्ना द"जाग्योनयी प्रत्याग्यानपरिज्नाद"पचचम्योन | 

यीएवोएकोरएलिदमाउणपू्वो द्रव्य भावदिच्तिविटिसि यगासंचरेगतागतिक्रदे तयाययदिसिसवविदिसिमाद्ेद्‌ कदतादयामणाकी 

। घाकषर्मसदितचतुर्मतिमाङिममेदत्ययैः तवायनेकरूपनानाग्रकारचञरासी लचटीवयोनिनिसंषेद्रकडता व्ान्मामददितच्यविच्छिन्बसं 
विमेतेतिदहांखतानानाप्रकारस्य्मकडतां प्रीतातपजन्बसर गादविदुक्डपडिचसंबेदेकडताः भोगवेएतलेक्रियानोकरणद्धारजीवचतुर्म 

, त्िकरंसारमाड्िदः तमोगवेद्रवजेदूमतोकिसों तेकदेटे तव्वर्तिद्धांकर्मनविपे मगवंतयःवईमानस्वामीदपरिभ्नाप्रवेटिता कदतांकदी 
एप देतरीखुघमंगणधरजनप्रतिद्‌ करेेतेपरि वेभेदएकन्तपरिद्नावीनीप्रत्याख्वान परिन्नाज्नपरिक्नाद्र'सावद्यव्यापारे'वंधड्द्ए 
बोजायोग्रत्ास्यानपरिज्नादसावद्ययोगपच्चक््डिवाएव्वोनागेचिवेएजीवस्वामणी कर्मने विपेमवर्ततेकच्खेद्रमम्यकण्यन्यार्दसपि तद्व 

, तिजातिमर ग मोचनाय डुःखमरतिघातनिसिन्त क्मौचवमूतेयु क्रियाविगेपेमवन्त ते अये: एवीनलीनावकारतयानलयुदूवुट तयासं 

दीपिका टीका 

करि "चहंकराविस्यहं कर्योचाविसमगुन्न भविस्यामो सेदतियोखान्तः पूव नारकाटिभावदिचुपूर्वद्या्चमन्नापकदिनतुचसर्पदि 

, सु्ोगेतमात्मानं नानाति खर्वंभूतय्माावादीति च्रातानंवदि तंशीलमस्येति चःपुनरोवंभतमामाननाम्युपगच्छति खचनात्वादना 
स्तिकःचएवामावादीख्छपर मार्कतोलोकवादी लोकःमाशिगयास्त' वदि तु गौलमय्यं त्यनेन चात्मादेतवादिनिराखेनासर्धतवमुक्त"य 

, दिवालोकापातीलोकचतदेशरज्वामकः प्राण्िगयोवातवापतित॒' यलमस् ति अनेनचविगरि्टाकागन्र्डस्र लोकसन्नाचेदिताः 
तत्रचजीवास्िकायस्यसंभवेन जीवानांगमनागसनमावेदितं वप्वामवादीलोक्रवारीच सएवकर्मवादीकमेन्नानावरयीयादितदि 
दितु'ीलमस्यम्राखिनोडि सिया चादिरैत॒भिःप वे गत्याटियोन्यानि कम णयाटदते पचात्ताड विरूपरूपरूपायोनिपत्पदयं तेनेन 

, कालादिवादिनोनिरस्ताः तवायणएवकमैवादीसएवक्रियावाटी यतःकमेवोगनिमिन्त'वध्यते योगाच्व्यापा रः;खचक्रिवारूपोतकमग्णका 

| यैभूतस्ववदनात्कियावादौ किचाचाद्कमेनिभिन्ततवं मसिद्ठमागमेजवे म॑ने एसलीवेखवारुभियंएय वेव द्चलड म॑ददषटद्तिष्णद् 

लीवेतंतं मार्वपरि सद. तावयंबरहरवि वं घएवा छिव. घणएवाणएगविद्धव"घएवानोणं च्व 'घपन्व्िएवयएवकर्मैवादी खुएवक्रयावादीम् 


नेनस्ंख्याभिमतानाक्वावादिमतनिरासः खाप्रतंतिकालस्सथिनामतिन्नानेनैव तद्धवेएवामनःक्रिवावास्लिकाल गोचरतां दशेति 
करित्य च्यक राविस्यं चां कर्रोाविखमणुखिभविस्मामित्ति इरविकालापेच्तयाकुतकारितालुमतिभिनेवविकल्पाःसंभवन्तिते 
ष्वा मोच्दमकाधें{ अचौ करमवकुल्व' तमन्वमन्वन्ना खिषमरंकरोभिकारवामिचचनानाम्यरंकरिग्यास्यंकार चिष्वास्यदं कुर तमन्यम 
इु्नाखास्वरंएतेनवमनोवादेरत्यमाना रऽेदाभवं ति अकायेमद्दत्यनेनविि्टक्ियापरयितरूपः यााभिदित;ततच्यसणएवां 
मचाखदेद्देमुदेवौवनावस्वायामिन्द्रिवव्गेन विषयविमोदितां चेतखातत्तदाकार्वचु्ठानपराच्देन च्ावुक्रल्वमनुष्ठतं विद्वाव 
लेव्णंडिरएद्हिजादकीरं ति जोव्वणमण्णव्यपरिणापमेचरिचाद ताद्रडिवर्कड्क्ति तथा चीकरमडमित्यनेनपसेकायपलोमरन्तमानो 
मचामरटन्ति' कारितः तवाङवैतमन्यमलुन्नातवान्‌ दत्येवरूतकारितातुमतिभिर्मृतकालाभिधानं करोसिदत्यादिनावचनत्िकेगावन्तं 
मानाच न्ःतयाकरिव्वानिन्धारचिष्वानि छव तोन्वान्‌प्रतिसमनुन्े यनु न्नापरायणोभविष्यामि इत्यादिनावचनतिकेगानागत 


च {लो-दड' अने कालत्रय [ भा करन्द । ¦ कालल्रयप र 
दः ठ =; चनेनकालतचसस्सयन देह द्विवातिरिकस्यामनः कालल्रवमरिथतिरूपसखास्ित्रावगतिरावेदता अयकिभेतावत्य णव 








------------------------------------------ > 














| ननन ----- ~~ ------ ~ -------------------------------------------------~---------------=-----< ~~~ 


अचाराङ्गसल्र | १९ 


कियारतान्या्पि संतीत्यादएवावं तिसवनावंतिं लोगं सिकम््समारंभापरिनाशिचन्वामवंति एतावं तःस षिलोकेमरा शिसंबाते कमेख 
मार॑भाक्रिवाविगेपायेप्रागुक्ताः कालत्रवभेदेनकतकारितानुमतिभि ऋसवेक्रियानुयाचिनारुवपांसुग्रडात्‌ एतावंतएवपरि ज्नातव्याना 
न्योतवन्नपस्न्नियास्ेपि कससमारभाज्नातव्याः म्रत्याख्ानपरिज्ञयास्वेपापोपादानहहेतवः कमंखमारभा म्त्याख्वातव्याःद्चतासा 
मान्योनजीवासतित्वंमसाधितं यधुनातस्यौवालनोटिगादिमुमणहेदपदशथं नप अरपावानूट्‌श वति चपरिखाचकम्बा खल श्चं पुरिसे 
जोदमास्रोटिखा्रोच्रगुदिस्रायोवा अगुसंचरद़सव्वादिसाच्रोसववाच्ो अणुटिसा्रोखाहेति यगेगरूगाग्रोलो णौ मोरुधेदविरूव 
रूपेफासेयप्रडिसं वेदे दयोयपुरिगयनात्‌ पुरपः पूरःखचवहः्वानावाुरपोजं तुमेन्‌ष्योवा प्रघान्ाञ्चपुसपस्योपादानं उपलच गं चेतन्ते न | 
सर्वापिचतुर्मत्यापन्तः प्राणीरद्यतेदियोनदिगोवा अनुसंचरन्ति सोपरिज्ञातकसच्परिज्नातंकमीचिन तत्मरिज्ातकमगवलुरवधा , 
रणेच्परिज्रातकर्नेवदिगादौभास्यति ने तरःउपलच्तग चैतदपरिज्ना7तामा अपरि ज्नातक्रियदेति ससरवदियःसर्वा चानुटिग्ःखषेतिच्छ | 
य॑कतेनक्मेगासख्नुसंचरति सवटान्नोतितदथ ति्रगेगरूबाश्यो जोणीचसंघेद्रन्ति अनेकसंटतपिटतादिकं रूपंवारूं ताःचोनवड 
त्मन्तिखानानिसंटतादिस्वरूपं चेदं संवुडजो शि्रेगिंटिनारवावियडविगलग्भवा सं ता्राच्छादितयोनवकेडरा णएकेद्धियाना 
रकाश्चविलेद्भियाविकटयोनयः प्रकटयो नयःगर्मनाःपंचे द्वियतिर्मैकराः उभवयोनयःतवाखरना रकारांयोनिरच्िन्तासवेवानीवम 


= र~ 


देयरद्ितागभेजतियेक्रय णांयोनिमिञखा चेोरितयपुद्नलाः्ुकमिच्ावोन्यात्मसात्क, तेसचिन्ताः अन्येत्वचित्ता; शेपाणांएकंद्धिवारौनां 
योनिस्तरिमेदा सचित्तायचिन्तामियाचतवानार काणां वोनिःगीताखष्याचखराणांगभेजतियेक्रराणांचयोनि मियामीतोष्णखभावा 
तेनस्कागियनांयोनिरूष्ठौव शेपा णांयोनिस्त्िघाश्षीता? उष्णारसिचाच ययवाचतुरगीतिलक्तमदेन पुटविनलजलगमाख्ूयद्चौ त्रो त 





तजो शिल क्खायो २८ वयाप्रत्त ययं तेटरुचखदस जोणिलक्डा खो {१५२ विगलिंदिरखनरोदोर चरोचननारयरूरेशई६ तिरि ए 


“तिचखरोऽ०० चउटसलक्खायमगारए सु२।८४ तथा श्युमाश्रुभदेनवो नीनामनेकववं गायाभिःप्रद्वैतेस्मीवादीजो गीग्ोच उरा सीतिस । 
यसयसदसम् हिख्रयद्ठभाग्नोयखुभायोतलशमा उद्‌माजाण {अस 'स्वा ्रोमयास्प्ाराशसरसं खमादिश्चाऊग तिल्य रनामगोनत्त'सव्वशुदहं ¦ 
होतिणातव्वं ₹ तलपियनातिसंपणतादिसेरायोद्धाति श्रखभामोदेषेखुकिव्विसादै सेखाग्मोड'तिररूभायो ३ पंचिंदियतिरि एस 
हयगयरय णाव तिउखूमायो सेसायोअरूभा्योखभवणं गिदियादीया४ देविंदचकवद्ित्तयाद्‌मोन्तगतित् करभावंश्रणगारमाचिया 
वियचेखावच्गां तसोपन्ता ५ एताद्याने रूपायो नीटिगादिषु पयेटनन्परिज्नातजर्म मान्‌ संघेद्संधिंकरोतिामनासख्य विच्छ 
देनसंघटयति सत्प"धानेचवदतुभवतितद्भयति पिरूपंवीभत्यममनोन्न रूपंरूपं तेयांस्पी नादुःप्लोपनिपातानाति उपच्चणं चेतन्‌ 
मानस्योपिवेदनाग्राद्याः खपरिज्नातकर्मारुंखारौस्पषैदीन्‌ चिरूपरूपानतेपुयोन्य "तरेषु विपकतःपरि संवेद्यतिद्रतिमाववद्य वततः 
फिमित्यतय्याह तव्यखलृभगवतापरिगापवेद्वा तत्रकर्म गिव्यापारे अकापेमहंकरोमि करिप्याभिदत्याद्यात्म परिणतिसखमाठ्तया 
मनोवाक्वायव्यापार रूपाभगवतावीरवद्धमानखामिना परिज्नानंपरिज्नासाप्ररर्पेगवेदिता एतच्चखधर्मस्वामीजंय्‌ नासे कवयनि 
साचदिविधान्नमरिन्ना१ मरत्पाख्यानपरिज्नाच तत्रन्नपरिज्ञवाखावद्यव्यापारेग बन्धोभवतःततिरएवंमगवतापरिन्ना म्रचेदितःपरत्याग्यानप 
रिच्रायाचसावद्ययोगायन्धद्ेतवः म्रत्याख्येयादइत्य वंरूपा अयिमणं ससौकटकविपाकेपुकर्मा खव भतेयपुक्रियाविगेपनुप्रवत्त तिं 


९ 


इ द्मम्रचेवजोवियस्मपरिवंदणमागणपूयणाणएनारईैमरग्रसोयगाएटूवखपडिवायह्ेड"चम्यैवतडिताचं्लस्यनीचितस्ार्येडी $ ना 
| न 

। 

प 





श्रेलगाचायरतटीका 
| पगच्छति सोनामवादीनास्िकःत्य्यः योपिरू्वैव्यापिनंनित्य'च चिर्ववामानसथ्युरेति सोप्वनात्रवाद्यो वयतसर्गव्यापिनो निन्त 
श्रषान्तरस कान्तिनेस्यान्एवयानिः त्यवप्यप्रच्यतादुत्यन्रस्िरकसवभावं नित्यमितिसत्वामर्णभादेन मवान्तरसवनन्तिर्थनस्यातम 





। 
क्ष णिकत्वेपि निस लविनागात्सोहभित्यनेन पर्वात्तरानुसंधानंनखात्‌ वएवचातावादीसएवपरमार्सतोलोकया यतालं 


9. ~ --------=न=------_-_-~--------------------------- ~ ~ ~ 











९० अआचाराद्गसुल । 








क.पागिगणन्तंदितु'गीलमसेत्यनेनचाता दौ तवादिनि सासेनामव्छलमुक्त यदिवालोकापातीतिनोकश्चतुरं गरव्वाव्मकः प्रागिगगो 
वातत्रापतिद गीलमसेत्यनेनचविश्िटाकाग्ंडस्लोकसंन्नावेदिताततचनीवास्विकरायस्य संभवेनजीवानागमन मावेदितग्वतियप्‌ 
वचदिगादिगमनपरिन्नानेनातगादीलोकवादीचसं टन्तःमणएवाखमानृकर्मवाटीकर्मन्नानावरगगियादितददि त्‌ णी ल मस्ययतो द प्रागिनो 
मिव्यात्वाविरतिप्रमाटकयावयोनैःप्ैगत्वादियोग्यानिकर्मर्याददतिपद्यात्तातारूविरूपरूपारयो निषत्यद्न्तेकरमैचप्ररुतिख्खित्यु 
भावप्रदेगालकमवसेवमिति अनेनचकालवटच्छ्छ नियती शट राल्वाटिनोनिरम्नाद्रव्व्यातयायएवकमवाटीरु एवकिवावाचीवत"कम््यो 


मनिमित्तंवध्यतेयोगसव्यापा रःसचक्रियाखूपोतःकमे गः कायतुतस्यवटनात्तत्कार्गभ्‌ तायाः क्रिलायायष्यसावेवपरमायतोवारीतिकि 







यायाचकर्मनिमित्तद॑प्रसिद्मागमे सचायमागमःजीवेगंभनेएमनीवेसयामभि्चं ण्यद्रचेयदूचलतिर्फटतितिण्ति जीवोतंतंभार्वपरिग 


सतितावचट्रविद्वंघएवासनत्तविदधव॑घएवाखविककघएवा एकविद्व॑घएवागो ग यवं घण्वा एकविकधएवा णो वं घणन्िएव चकत्वायए 
वकग्मं वादीसएवक्रियावादी ति चनेनचसांस्याभिमतनाद्मनो क्रियावादित्वंनिर संभवति सप्रतंपूर्वोक्राकरियामादपरिगातिरूपांविगि 
¦ एकालाभिधाचिनातिप्रत्ययेनाभिदषटद॑मत्ययसाप्यास्यालमनस्द्ववएवावधिमनःपर्यायकेवलन्नानना ति र गाव्यतिरेकरे गोवत्रि कालसस्प 
शिंनामतिन्नानेनसद्धावावगमंदगैयित॒माहय्यकरिस्'चर्हकारवेसु च ंकरञयाविखमगान्े भविस्मामिन्तिद उभ तवन्नमानभविय्यत्काला 
। पेच्तयाकतकारितानुसतिभिर्मवविकल्पामं मवन्तितेचामीचयदचमका्षमचीकरमदवुधंतमन्यमनुज्ासियमररकरौमि कारयाम्यरजानाम्य 
| इनितिकरिष्वास्य॑कारविष्याग्यदं कुैन्तसन्वमनुन्नासखास्य रमिति एतेयांचमध्य म्रायन्तौष्टतेणौवामान्तौ तदुपाटानाचतन्मध्यपाति 
। नार्वेषांग्रहणम्येवार्यस्याविव्कर णाच दितीयोविकर्पःकारावेस्चहमितिद्धेगयोपात्तः एतेयचकारद्योपाटानादयपिगव्दोपादानाव 
सनोवाक्ायैचिन्यमानाः सपत्विंयतिर्भेदाभवन्ति चयमत्रभावार्मैः यकाषेमहमित्यताहमित्यनेनालेद्वे खिना वििटक्रिवापरिगाति 
रूपद्यात्ामिदहितस्ततस्या्यंभावार्थो भवति रणवां नमयास्यदेदादः मवेयौवनावस्वायाभिन्दरियवगगेन विषयविपमोद्धितां धचेतसा | 
तत्तर्कराय्यी दठान परयवणनातुकृल्यमनुष्ठितं उक्तद्धवि्वावलेवनडिणएरिजाद्र कीरति जोव्वगएयावयपरि गामे मरियाद्रंताष्रद्धिवए 
खडुक् ति तय्राचीकरमहंमित्यनेन परोकायौटौमवन्तेमानोसयाम्ररन्तिं कारितम्नयाकुंतमन्यमनुन्नातवानित्येवं रुतकारि तारुमति | 
। भिर्भृतकलाभिधानं तयाकरोमीत्या दिनावचनत्रिकेण॒ वन्ेमानकालो्लखतयाकरिण्यामि कारविष्याभिनर्तोन्यान्‌ ग्रतिखमतुश्रा 
परायगोभविष्यामीत्यनागतकालोष्ठोखोनेन च कालत्रय संसर्गे नेष्टे न्दरियातिरिक्तसामनो भूतवरततंमानभविष्यत्कालपरिणतिरूपस्या 
स्तित्वावगति एातेदिताभवति साचानेकांतच्शिकनित्यवादिनां ंमवतीत्यतोनेनतेनिर स्ता; कियापरियामेनालनः परियामिला 
सु पगमादित्येतद्चखारेगवसंभवानुमानाद तीतानागतयोरपि भवयोरात्मालितमवखेयं यदिवानेनक्रियामवंघमतिपाटनेनकम््माड 


पादानभूताचा;क्रिवाचाख्वद्ूपमा वेदितसिति अयकिमेतावत्यएवक्रियाउतान्या ्नपिसं तीत्येतारवेत्याड एयाय तीत्यादिणतावन्तःख 


॥ 
५ 


~ > ~~ 


पिलोकैप्राशिसंबाति कर्मसमारम्म्ाःक्रियाविगेपायेभागुक्ताः ्रतीतानागतवन्तेमानमेदेन रतकारितातुमतिभि्ायेष क्रियाुयायि 
नाचकरोतिनाखर्वपांग्रहादित्योतावन्तएवपरि ज्नातव्याभवन्तिनान्वद्रति परिज्नाचन्नामप्रत्याख्यानमेटाद्दिधा तत्र ्रायामनोवंघस्यचास्ि | 
त्वमेतावद्भिरेवस्वैः कम्रं समार ्न्नौतंमवति प्रतवास्वानपरिन्नायाच स्वैषापोपाटानद्धेतवः कर्मसुमारम्प्ाः मत्यास्यातव्यादति | 
इवतासास (न्व नजी गास्तिलं प्रसाधितमध्रनात्धेवामनो दिगाटिस्रमगद्ेदपदभेनयुर्धर मपायान्‌ अद्भै चितुमादयदिवायस्तावदा | 
बकसौपद्वादीखदिगादिभुमग्णन्मरच्छते इतरखद॒निपाकानूद्ैविठमगड अपरिन््रायत्यादिवोर्चपुरिथयनात्यर; खखडुःखानावा 
एरषोनतुद्यीवाप्राघान्वाच ुपसखोपाद्ानसुपलचां चतत्वर्वपि चतगेत्यापन्नः माणीग्द्यतेदिथोतुदिभोदुवासद्धरतिसोपरिन्नातक 
मपरित्रातंजमानिनेत्यपरिज्ञातकमे खलुरवधारगेपरि्नातकमेव दिगाद्ौमास्यतिनेतरदत्युपलचगणचेतदपरिज्नातात्मापरि त्रातक्रि 
2 वच्ापरिन्नातकर्माखखवा दिगः सर्वपानुदिगःखादेतिखचंरतेन कर्मणासदायुसच्चरतिसवग्रदयं सर्वाखामन्नापकदिथांमाय 











आ चाराङ्गसूल 1 ९९ 
















दिप चोपर्दग्रहाये यदाग्रोतितदृशेय तिश्चणेगरूवा योजोणी यो संघेदन्ति अनेकंसंकटविकटादिकंरूपंयाखां तास्तथावौतिमिखीभवत्यौ 
दारिकादिशसेरवगेणापुद्नलेरखमान्याख्ता योनवग्राखिनासुत्पत्तिस्यानानि चनेकरूपत्वेचासखां संटतविरतोभय शीतोष्णोभयरूपमतयां 
| यदिवा चतर शौ तिलत्तमेद्देन चामीचतरशी तिरन्त; एुटविजलजलणमा रुचएयोक खत्तसन्तलक्डायो वणपत्तेवख णं तेदसाजोणिल 
` क्ाथो विगलिंदिरएडदोदोचञ सो चडरोयणारयसखरे तिरिण्खड्ध'तिचञरोचोदसलक्खायम गएस तयाश्रुभाष्ुभदेनयोनौनामनेकं 
 कूमवङ्गायाभिःपदण्यैते सीयादीजोणीञ्चउरासीतीय सयसुदखयादरं अखमा्नोयखभाद्तयखभातोद्रमाजाण अस'खाउमणस्यारा 
ईसरसंखमादिमाऊर्णतिलयगर नामगोत्तसव्वूद्॑ो दनायव्वं तदयवियजाइसंपन्नतादि ससातोद्ध"ति्रख्माड टोवखुकिव्विसादयैसे 
साञ्ध'तिरररूभा पंच दियतिरितिखंदवगयरयगेदवंति उरूभाखसेामो्खभायोखभवन्नेगिं दिधारीया देवि टचक्रवटितणादई 
 सोन्तुचतिलकरभावं अ्रणगारभाविताविताविता वियेखाउ्यणंतसोपन्ता एताचानेकरूपायोनी दिंगादिषु पयैटन्रपरिन्नातकमौख 
। मानूसंषेद्त्तिखन्धयति सभ्धिकरोत्या्नासदाविच्छेदेनसंघट्टयतीत्य्यै; सन्धावदरतिपाठान्तरं सन्धावतिपौनःपुर्ये नतागच्छतीत्यंयैः 
, तत्बन्धानेचयदतुमव तितद्भयति विक्ूपंगीमत्यममनो ज्ञ रूपं येषां स्सयैनादुः खो पनिपातानांतितथास्सशगखिताः दुःखोपनिपातास्यर्था 
` इलयक्तासलातस्यात्तदगपदेश इतिरुत्बोपलच णं वेतन्मानखेपि वेदनाग्राद्या्तस्ताने्वभृतान्‌ स्स्णीन्‌ प्रतिसम्वेदयत्यतुमवति प्रतिग्रहणा 
त्मत्ये कंशारी रालानसांच इुःखोपनिपातानलुमवतीत्य त्ंमवति स्य्ग्रहणंचेहस्वसंसारान्तवेन्तिं जीवराशिसंग्रहायैस्पर्णानेन्द्रिय 
स्यसबेजीवव्यापित्वादपिवकतव्यं सर्वौन्विरूपरूपानूरसगं धरूपशब्दानूमतिसंवेदयती ति विरूपरूपत्व॑ स्प शौनां कायभूतानां विचितकर्े 
| द्यातरारणभूताङ्खवती तिवेदितव्य विचित्करमौदयाचापरिज्नातकर्मा संसासीस्यथदीन्विरूपरूमां लेषु तेषुयोन्यन्तरेषु विपाकतः 
| परिसंवेदयत्यादच तेःकम््ं भिःखजीवोनिवथः संसारवकसुपयाति द्रव्यता दाभावभिन्तमावर्त॑ते वद्धश्ःनरकेषुदेवयोनिषु तिरयग्योनि 
ख॒चमलुलयोनिपुच पयैटतिषटीयन्तवदानावि्रच्छरी राणि सततालुवद्वमुत्त ः्ंन रकेषु तीत्रमरिण्णामन्तियैचयुभयनतुतृद्धधारेदि 
। इदं चातपे खुखड्खेमनुजानां मनः; शरौ स खयेगज्छविकल्पेखमेवदि देवानां दुःखंखल्पच्चमनसिभवंधकर्मतुभाव इु;ष्डितएवंमो 
द्ाघकारगहनवति अन्धद्रवदुर्ग मागेश्सतिदि संसारकान्तारे५दःखम्रतिक्रियाथे खुखवाभिलाषाचपुनरपितजीवः म्राणिवधादीनृदो 
पानधितिष्ठति मोसंछन्नदेवक्नातिततो क्डविधमन्यत्युनरपिनवं खुग्धकमे तेतायपच्यतेषुनरण्नेरग्नंप्रविष्येव एव॑क्मीणिपुनःपुनः 
। सम्बक्ष'स्तथेवसुच्च च ख खटकामोवडुःखंसारमना दिक॑म्बस तिर एव॑स्नरमतसंसारसागरेदुसीभं मनुष्य "सं सारमइत्वाधाम्छिं वात्वडुवाम्य' 
बाल्ये; अयीदेथक्रलकूपसम्पदायुच्च दीषैमारोग्यंयतिसं सर्म; अचद्धाधन््ं चनणच्चसतितेच्छ' १० एतानिदु्दीभानि माप्तवतोपिहद 
¦ मोहनीयस्य कुप्रयाकुलेरैक्तोतिइलंभोजगतिसन्‌मागेः१ १ चदिवायोयंपुखुषः सवीदिशोऽनुदि शव्वातुंसच्चरति तथानेकरूपायोनी खन्धाव 
तिविरूपादस्पन्‌मरतिन्ं वेदयति सोविन्नातकमीविन्नातमविदितं कम्रं क्रियाव्यापारोमनोवाकाय लच्तणोकार्षमरकम्बःणिजीवोपस 
द्सीदिकेपरवरतत्त तेयेन येनास्याटविधकर्मवन्धोभवति तडुदयाच्चानेकरूपयोन्वनुसन्धानं विरूपरूपस्पणीनुभवस्चभवतीति यद्येवं ततः किमि 
व्यता तयेत्यादितत्रकर्मखिव्या पारे काषैमच्ड़रोमिकरिप्यांमीत्यात् पररि णतिखभावतया सनोवाङ्ञ 7वव्यापार रूपे भगवतावीर 
वद्धभानखामिनापरिज्ञानं परिज्ञा साभकर्पैणम्रशसलादौवावेदिताम्रवेदिता एतचख्धम्् खामीजंव नाम्ने कययतिसाचदिघान्नपरिज्नाप्र 
त्याख्यानप्रसिच्नाच ततन्नपरिज्ञायाखावद्यव्या पारेणवन्धोभवतीत्य वं भगवतापरिन्नामवेदिताम्रत्याख्यानपरिज्ञायाच सएवद्य॒योगाबन्ध 
देतव! भत्याख्येयाद्रत्ये व रूपाचेत्यसुनेवाथेनि च क्तिरदाद; तये त्यादिततरकर्म्मणि करिया विेपेकिम्भूतदत्या ह अकारिकरिप्यन्ति 
अकारीतिकुतवान्‌करिख्छन्ति करिव्यामीत्यनेनातीतानागतोपादानेन तन्मध्यवतिनोव्ैमानस्य कारितातुसत्योश्चोपसंग्राा नवापि 
मेदा्रालपरिणामवेनयोगरूपाउपात्ताद्रश्व्या; तत्रानेनातपरिणामरूपेण कियावियेषेणवन्धचिन्ताक्रताभवति वन्धस्योपादानसुपा 
नतं भवतिकमेयोगनिमिन्त'वध्यतद्रतिवचनात्‌ एतचकचिच्नानातियात्मनासूडयाखन्मतिः खमतिर्वागविमनपरियाय केवलिजातिस्र | 
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९९ आ चारणक्गसूल । ॥ 
== ् 
क = यतति यथ्किम्$मयोकटकविपाकेषु क्माचवदेतमतेपक्रिवाविगे ; 

गारा तवाजानातिकचचिच्चपच्चवर्मन्रव व्यतिरेकलच वाहे तदुक्त ति ययकिसयमसोकटृकविपाकेषु कम्य त॒भू तपु | 
पेपुभरवर्र॑तद्रलयाच दमस त्याद्तितजीवितमिति जीर्वत्यने नाचुकम्् गेतिनौवितं भ्रागघारणने तचमतिग्रानिखसटं विदितमिति छंलनमर | 


~ ० [द न्द 
ल्चासन्रबाचिनेटमानिर्दिरति चशब्दोवच्यमागानात्यादिसस्चया्ैः एवकारोऽवधारणे चस्यवनौवितसखायपरि कफलृगुखारस्यतडि 


[~ प्‌ (व्‌ = ष्‌ प €९ 
हताविलसितचद्धलस्य वहपायसखदीरबैखन््ायिं क्रिवाखग्रवर्त॑ति तवादिजीविव्वाय्यहमसेगः खड्ेनभो गान्‌ मोच्य ततोन्वाध्यपनच नार्य 




















स्ेद्यपानलावकपिितभच्तादियु क्रियाशप्रवन्तं तेतवाल्पारुशस्य छतेभिमानब्रदाकुलितचेता वारम्मपरिग्रदादचशुभङ्क्मादने 
उ्तद्वरेवाखसीमवरयोपिदपाय शरुद्ायव्यासनंकरसिवरखुरगोरयोवा कालेभिपग्निवसितायनयानमाता रान्ना;परा्रसिवमर्ैसवेदि 
ओेपंयर्नननमिदवत्मणधिमयोगै; संवाखुदोषकलुपोटपतिचमुक्तो चन्न ्रयमसौख्यरतचमे दं तत्साडवाखसुपेविनपार्थिवाच 
न्येषुमन्तिपुखतेपुमनोरमेषु कान्ताखवानघुमदांक्वरुमेल गार विचं मयेतिनकद्‌ाचिदपिचितीगः खवौभिगद्धितमतेः कतरन्‌, सौख्यं 
तदेवसमनववुद्रतस्रए किश्लचपलाशचञ्चलजी वितरतयः कभ चवेयुलौषितोपमदीदिरपेषुप्रवन्त नते तव्य्धेवजीवितस्यपरि्वदनमान 


# द्धि * $ (4 € क [ (रिपिजि नाशनाहर्ख ~ क, = 9 ५ टेव 
नपुजनार्थैहिसाटिपुप्रवततंन्ते तत्नपरिवन्टनसंस्तवः प्रशसातद्यसाचेटते तवाच्यहं मयु रादि ग तेजसाददेदीपष्यमानोदेव 











वियस्परिवंद्णमाणणपूचणाए जाद्‌ मरणमोयणाए दुक्डपडिवावदधेड'एयावंति सव्वावंतिलोगं 
स्िकस्परसमारभापरिजाशियव्वाभवंति एयावंतिसव्यवंति लोगंसिकम््रसमारभापरिजाखणियन्व भवं 


ति जस्य तेलोगं सिकम्मसमारभापरिखखायामवंति सेड खुणोपरिस्शायकममत्तिवेमि प्रथमो द्‌ सक 
श्ट लोएपरिलुखेडुस्सं बद्धे अविनाणएयस्सि लोएपनद्हिएतत्य तत्यघुटोपासच्ात्‌ रपरि तावे ति 


0 9 रस 








साषा 

ध्यासगख सैयोचं चल जीवितव्य तेदनाषरिवंद्नमाननमू जनाति परिवंद्नकरताप्रगंसा ववामवुरपिशितागनाहलीदत्यादिच्चाषा 
हेतितयामाननकदतां अथ्युल्यानयाखनदानद्भत्यादिकने हेति तवापृजनवस्् चन्न पानदान प्रग्धामराजासेवाविरेषरूपतेहने हेति 
| अनेकश्नारभविपेमरवन्ते दइमजागेजेलोकखुभनेगररंखेमानेपूजद्रत्यादिकारशिवलदद्धिघनादियजैनराजचेवादिच्ाचवकरे तयाजातिम 
सुणमोयणाएकदतादरगेकीषे जन्मननेमरएवकीटौसखे इरोनाणौच्रनेक्िंसाकर तयादुक्डपडिवावद्धेड' इुक्डनेगमिवानेशरये 
यने ्नौववातद्ोमादिकर देनचयविभेपेकरौ कषद एवाकणएललाखवैकमैखमारममूवौ ्जनपरिज द्र नार्वा द'एतलाकारःणएय 
कौ्चधिक्कमनाखमारंभनयी तिशिकारशिनायिवाणएतले'त्रपरिज्नाकडीच्िविप्रस्वानपरिज्नादेग्बाडेकेन्ये क०मगव॑तचीव्ःसाननि | 
मं लकेवलन्नानिदक से साच्तात्देखीकहेे जेृखाघुने 'लोक्नेचिपे कम्ब नाखमारभपृवौक्तन्न परि जाद. खुंसारनाकार्जार्ाडद्र" 
तवाप्रत्याप्यानपरिज्राद पञ्चस्याङ्धद' तेखुनिपरिज्ञातकमकच्वाद चीखषम्बं खामिकचेद्धे' लिमचीवीरिभाय्यों तेदसखमीपिखांभली 
छ दइमकद्ध दु चीच्ाचारागेग्स्लपरिज्ाष्ययने गमो शरक दिविग्रवमाध्ययनेयीनोचद चो मरार भिये पद्िलेउदे चेनीवनोच्स्ति 
भायक्रदयु तेर्जःवर्तिग्यादि कते चने विपे नीवनाच्रस्तिमा वदेग्वाडिवानेखंदं धि ण्डद्‌ खोजागिवोचट्ेलोक्ग्लोककंडतां एेद्रीद्रीद्िद्री ' 






चउसिद्रीप॑चद्री नीवराभिनेकेदवो्धे अट्टं वितरकपादइऊरी चार्ततेवलीकेदवो परिलुन्नेकडतांमयसलन्नानादिकिमावविकलने्ह , 
वोनेकेदवोवाड़ इषम बोद्धेकडतां प्रतिनोधिवा्रक्नत्रद्यदत्तनीपरितेकाद्केडवकीं चनिनाग्यणविभिट चवोधरद्धिततेएढवोततिस््‌" 
नकश यच्ति'लोणन्तिदगोटविकी काचरूपलोकविपे तेलोककेखवोदे पचद्धिएगाटोषीदयो जिशिक्तारशिखर्वारभनो चच्रचमृतष्टयि , 


| यीउाचत्तिलिक्रारणिपिगाटोपौ दीद. तलतलकदतांतिेतिमें कर्खयष्दगिगोधरकगाविवाप्रसस्व अनेकयुटोकदतां जच कार्वेडपने 
८९ 

श्रव्ये चीगुरगशिष्यने व लोकनायकार्यनी = € भ्ररस्तिदेग्ड नो । दातय देपयकपायचादिकेक 3 = 

र '्गव्यदूनि =युस्‌चिष्यने कायन प्ररत्तिदेष्ाडद्टे चातुराक्तावियचकपायादिकेकरीमातुरकतांश्यिनैकायनेः 
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चअचाराङ्गसूल । ९२ 
























दौपिकाटौका 
[ष [१ सिव ॥ म हि ४५ + 9 + 
कर्मयवे पुली वितोपमदौ दिरूपेप्वन्ते'तेतया अस्सेवजीषितस्यपरिजं दनमाननपूजनाये हिंसादिपुमवन्तते ततपरिवन्दनसंखवःप्रशंसा 


तदथेमाचेश्तेतथादि अचंसयूरादिपिथिताखनादलौतेन छादे रौ्यमानोदेवज्घमारद्वलोकानां प्रशंसास्यद्‌भविष्मासिदतिमाननस 
भ्युयानासनदानादितदथेमाचेटमानः कसौचिनोति तयापृजनंप्‌जाद्रविएवस्त्ान्रपान रणासचे वाधिथेषरूपंतदर्थेचप्रवन्तं मानः करिया 
खुक्मायवैराता नं संभावयति नकेवलपरिवन्दनाश्ययैमेव कर्मादत्तेअन्या्यैमध्यादत्ते इतिद्ैयतिजातिमरणमोचनायैकमौददतेतत् 
जात्यथैकात्तिं केयवंदनादिकाः करिवाविघत्ते चः कान्तिं केय॑वंदते सउन्तमजातिंलभतेतयायान्‌ रकामान्‌बाद्यणेभ्योददाति तांस्तान्‌ 
न्यजन्मनिलमतिदत्यादि कुमार्नोपदेणत्‌दिंसादौपरटत्ति'विदघाति तथामरणायेपिटटपिर्डदानादिषु्ववाममानेनसंवंवौव्यापादितः 


तस्यवेरनिव तनां वधदन्धादौ भवन्त तेवदिवामरणनिटत्यये मालानोडुगीद्ुपयाचितसजादिना वलिंविघन्तेतयासुक्यये्न्नाना 
टतचेतसःपच्चाग्नितपोतु्टा नादिषु प्राण्‌ पम सारिपुमवत्तं माना; क्मदद्तेवदिवा जातिमरणयोर्मोचनाच हिंसा दिकाःक्रिवाङवे 
तेदुःखप्रतिषातायैनेवव्याधिवेदनान्तलावक पिशितमदिराद्याखेवन्तं कलत्रएुवग्डोपस्कयदयाददते तल्ञाभपालनार्येच ताखुरुक्रि । 
यादपवन्तमानाःकमगैेवं तेकमे पादानाश्चनानाचोनिषु विरूपरूपानस्सर्णीनप्रतिसंबेदयन्तौ व्ये ततृन्ञात्वा क्रियाविभेषनिटन्तिविषेये 


तिएतावन्तकिया विशेषा इतिदभेवित॒मा ह एयावंतिसव्वावंति लोकं रिकम्मसखमारंभापरिजाशियन्वाभवं ति एतावंतएवसव्मैसखिन्‌ लोके 


+ विभ्रे तेभ्यो [4 
येपयैप्रतिपादिता.कर्मसमारम्धाः किवाविशेपाःनेतेग्योधिकाः केचनसन्तीति तयाद्धियातपरोभयेडिकारुष्िकातीतानागतवत्तंमा 
©. 


¡ नकालकतकारितालुमतिभि रारंमा क्रियन्ते तेचसर्वैप्रागुपात्ता चया संभवमायोन्ना' एवंसामान्येनजीवास्लित' प्रसाध्वतदुपमरंका ¦ 
रि्णांचक्रिवाविशेषाणा बन्धहेत॒त्व"्रदर्थ्योपसं ारद्वारेणविरतिं प्रतिपादयन्नाह जस्यतेलोगंसि कम््ररुसारभापरिणायाभ्वन्ति 
| चेधसुणीपरिखायकम्म न्तिवेभि सव्यपरि्णणएप्टमोद्‌ सोसम््त्तो भगवान्‌खमस्तवस्तुवेदौकेवलन्नानेन सा्ताडुपलभ्यं वसा यसखसा - 
| धोरेतेपूवौकाःम्ब खमारभाः क्िचाविभेपाःकसं ोवा ज्नानावरणीयाद्यरकारस्य खमारभारपादानद्धेतवःतेचपरिखमन्तान्नाताः | 
कर्मबन्धहेतुत्वे नपरिद्धिन्नाभवन्ति डरवधारणेसण्वसुनिनज्नेपरिज्यापरिज्नातकम््र प्रत्याख्यानपरिज्नयाच मरत्याख्यातकम्प्र वन्धचेत 
भूतसमसलसनोवाक्रायव्यापार; 1 अनेनचमोत्तां गमूतेन्नानक्रियेउपात्त चतोज्नानक्रिवास्यांमोत्तः इतिथ्दःखसा्िष्टचकःयदिवाद्‌ । 





[य्‌ [१ * न. €+ ४4 ठि (९ च्तात्‌खुतेति [प (व यसो = म 
त्ये तदरदबवौमि यत्प्रागुक्तं यच्चवच्छेतत्सवे भगवद्‌ ति केखात्तात्‌खुत्ेति ऋीश्राचाराङ्ग स्तरपरिज्ञाध्ययनेप्र शकःउक्ताःपयमोद्‌ य | 
| 


| कःसामरतं हितीयः प्रतिपाद्यतेतस्चायमभिसंव चः म्रथमोद्‌ शकेजीवासित्वंउक्तं' दितीचेयिवाद्यस्ितवं अ्रतिपाद्यतिवदिवापरिन्नात 
कामैत्वमुलित्वकार णसुक्तावः घुनरपरिज्ञातकर्म्विरतच्चसष्टविष्यादिपुवस्वमीति चयक्रएतेरयिव्यादवः इत्वतसद्िरेषास्तिलक्नाप । 
कायंसिदसुपकरम्यते तत्र यिव्यास्तुयन्निच्तेपादि संभवतितन्ियु तिचद्शयित॒साह पुटवौणएलिक्ड बोपदूवयालक्खर्णपसीमारंउवमोग 
सत्यवेयणाववड णानियन्तौए १ तत्र्टयिव्यानामादि निच्वेपोवक्तवय १ अरूपणाद्खच्ड वाद रादिमेद्या २ लच्र्णखाकारनाकासोपयोग 
काययोगाचिकं २ परिमाणसंबत्ति तलोक प्रतरारुक्डेयभागमालादिकं 8 उपभोगःचवनाउनचंक्रम णादिकः५ शस्त सं इान्दन्तारा 
। दिद वेदनासशरी राव्यक्तचेतनानुरूपा ूखदुःखानुभवस्वभावाऽ वधःकतकारितानुसतिसिरूपसदेनादिकः-निटस्तिरप्रमन्तस्यमनोवा 
 क्ायगुकतपलुममदनादिकेखमा सर्योव्यासाथैतनिर क्तिगायाव्यास्याने टददौकातोऽवेय अधूनाद्धूलागसे चस खलितादिगुणोपेतं 
स्टूतमुखायते तच्च दखट लोएपरिजुण इस्स वोहे चचिजाणए अद्डि"लोएपञ्चदिएतव्वपुटोपासे खाठरापरि तावे तिशन्दादिविययेषुवि 
पविपाकसटशेषु तदाकांचित्वात्‌ द्धितादधितविचारन्वसना भावात्त कम्ब्र उपचिनोतिवतठक्त' रोद्ध'दिववसटे यसं तेजीवेकिंचं सेद्‌ 
किंचिरातिकिंडवचिणाति गोयमाच्चहकम्बमगडी अओखिठलवं घणवद्धाच्नोधखिववंषणवद्धा चोपकरति्ावद्यणादीचं दग च रएवदः 
प दौ मद्व चाउरंत संसारक॑तारमसुपरिवट ्॑स्पशेनादिष्वपि चावोजनी्वंणवंकोधलानमायवा लोभदर्मनमोदहनीचच रिद सोरूनपे | 
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६.1 ्रचाराङ्गसल। 

























यादिभिर्भाीवात्तीः संसारिणोनौवाःउक्ताच्चरागदो सकारं 'दिएडियपंचदं दहावामोद णिचज्ज श ्रहासंखारिणोजीवा । {यदि 
वान्नानावरणादयथ्पक्रारेणष्यमाशमे नकर्मणायानत्तीकः पुनरेवविषष्ल्याहलोकयती तिलोकः एकदितिचतःपंचे द्वियजी वसागि; मर 
सभावोरयवन्तंबेस्पाद्यावानात्ते; ससव पिपरिदयूनोनाम परिपेलवोनिदारः ऊपथभिकादिम्रशसमावदहरीनः यव्यभिचारिमोचसा 
धनहीनता परिद्य नोदिधाद्रव्यभावमेदात्‌ तवरुचित्तद्रव्यपरिद्य नोजीणं यरीरः खविरकःजी श टच्तोवा यचिनत्तद्रव्यपरिद्य नोनी 
सपटाददि; । भावपरिद्य मऊदयिकभावोदयात्‌प्रशसन्नानादिभावविकलःकयंविकलो च नन्तरुसापरि्डान्यात्तया दि पल्च तु दहि्कंद्विस्ि 
वाक्रमेणन्नानभावविकलाः ततनिरुषन्ना नाद्धल्ड निगोदाःयपयौप्तकाप्रयमसमयोत्य ना ञक्त'चसवेनिरुटोजोवस्यटघ्पयोगएपवीरेष्ठ. 
च्छनिगोदापयीप्तकानासचभवतिविन्नेयः १तखतुप्रसतिन्नानविदृद्धि टटालिनेनजीवार्नालस्िनिसित्तकरगोःकायन्द्रियवाग्‌मनोहग्‌ 
। सिःरसच विषयकपायात्त ; म्सन्नानाद्य नकिमवस्योभवति इ {संगोधःदुक्खो नधरमैप्रतिपत्ति कार्यतेमेतायैवत्‌ दुर्गोधोवायोधचित॒सण् | 
| को बह्मदन्तवत्‌ किभित्यं व॑ंयतोअविजाणणएत्तिविशिटावयोध रदितसचेवं विष; विं बिदद्यातृ्यस्यि'लोएमव्यद्िए. यसन टथिवीकाय 
लोकैमव्ययिततेपीडिवेख्षैसखारंभसखतदाययलात्‌तलतयेन्तितेुतेषुरुपिच्ननग्टकरणादिपुठुटोन्तिटयग्वभिन्ते युका पखत्यन््रे पुभो , 
| शिष्यपाचेदतिपग्वद्ूतिविनेयस्लो काकायैभरतिप्रद्धैते याठराविपवयकयायादिभिःश्यिवीका चं परि तापय तिपरिःखमतात्तापयतिफी ' 
उचंतिबवचन निद थसतुतदा रंभिणीवद्ध्वगमयतियदिवालोकन्दः अत्ये कमभिसं वध्यत्ेकश्िल्लोको विपयकयायादिभिरानैःक्िन्तका । 
यपरिजोरणोऽपरोदुःखुवोष लयापरोविश्निटज्नानरदितः एतेखवध्यात॒राचिपयनौण भेदादे डादिभिःखखाप्तये्चस्मिन्‌ एविवोकाचलोवे , 
विषयम्‌ तेटयवीकावं नानाविधंरूपायेः परितापयंतिपौीडयं तीतिष्धतार्थः नचुचकद्देवतावियपावस्यिताश्यिवीदतिशक्यमतिपत्त नपुन , 








॥ 





प्रीलं गाचाय्येङतटीका | 
कुमारदब लोकानाप्रथंसास्परंमविष्यामीति माननमम्य्‌,लानासनदानांजलि मग्रहादिच्ूपतदयेवाचेटमानःकमौचिनोतितयामूलनं | 
पृजाद्रविणवच्ान्पानत्कारमखासचेवावियेष रूपन्तद्थचचावन्त मानः क्रिचाखुकमस्् यवे सात्मानं सम्भावयति तथाद्िवौरभोग्यावस्न्ध 
रेतिमत्वापयाकमतोदण्डभयान्बवीः प्रजानिभ्यतीतिद्ख्डयतिद्ल्ये वं राज्नामन्ये पामपिवयाखम्मवमा योजनीयं च्रचवन्द तादौना हंद 
सातंरुत्वाताद्य चदठर्थी विधवा परिवन्दनमाननपृजनावनौवितस्य कमौच्रवेपुपम्रवत्त न्त‰तिसमुद्‌ायाये; नकेवलपरिवन्दनाद्य्ैमेवक 
सदे न्एयमप्याद्‌ तदतिद् वति जा तिमर गाच्चमोचनच्चनातिमरणमोचनमिति समादारदंदात्तादर्य चतर एतद््ैद्पराणिनःक्रि 
याखुप्रवन्त मानएकमदद्ते तत्जात्ययक्राखारिवदनादिकाः क्रिवाविषन्ते त यायान्‌ कामान्‌ ब्राह्म णदिभ्योददातितांसलानन्यजन्मनि 
एनजौीतो भोच्छतो तथामचुनाप््‌ कर' वारिदसतुत्तिमामोति छष्ठमच्चयमन्बदः तिलम्रदःमरजानि्टासाचुष्कमभयमद्‌ः अतचेकमेवषभापित , 
। मभयप्रदानमितितुषमध्ये क्णिकावदिल्यं मादि मार्गोपदेशाष्धिंसादौपरटत्ति विदधाति तयामस्यायैसपिपिद्टपिंडदानादिषुकिया 
खुमवतीत यदवासमानेनसम्बन्धीग्यापादितस्तख वैरनिय्यौतनारथेवघवन्धादौमवन्त ते यदिवामरणनिरत्ययैमनादुटुपयाचितम 
। जादिनाबरलिंविधनत्ते यशोधरदूवपिटमयक्गकषुटेन तयासुक्तयथमन्नानाटतव्रेतसपं चाग्नितपोतु्ठानादिकेपुमारव्‌ पमं कारि मवन्तं मा 
| नःकमीददते बदिबाजतिभरणवो्विंमोचनाय दि सादिका क्रियावुर्व॑ते जादसरणएमोयग्णएन्तिपाढान्तरं तत्रमोजनाथरुष्यादिकरसखः 
। भवन्तेमानावदुषाजलच्यलनपव नवनस्यतिददितिचतः पदे न्द्ियव्यापनत्तयेव्याभियन्तद्रति तवाइुःचमतिघातद्ुररी कछत्यानपरित्राणा 
' थेमारम्ध्ानासेयन्ते तयादधिव्याधिवेदनान्ती लावका पिशितमद्िसयद्यासेवन्ते तयावनख्यतिखलत्व कूपत्रनिर्यीसादिखिद्धथतपाकार ` 
लाचमन्यादिसमारःभंगपायङवन्तिखतःकारवंत्यन् ;कुवेनोऽन्वान्‌ समनुजानतद्र्येवमतौतानागत कालयोर्परिमनोवाक्राययो्गः # 
नौदानंविदवातीत्याचोजनीयचं तयाइखम्रतिषातमेवख्टोत्मन्तारधैकललयुतग्य्डोपख्का सद्याददतेतलामपालनाथंचताखरयाट्‌ | 
4 नवस वनतडति उपाच्च खादौपरवेति्टाधिगमे भवारोदारेयुयचा्. हिणः तेकर एनस्तेषुखुग्यभकधैचेदया 
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आ चाराङ्गसुल । २५ 








































हनायतदेवंमृतेक्तियाविभेषेः कर्मोपादायनानादिच्च ओेषनिरटत्तिविंषेयेति एतवंतणवचक्निवा विषा तिद्भवितुमाइ एतावन्तीत्या 
दिण्ावन्तीसव्ावन्तीति एतौगब्दौमागषदेशीभापा प्रसिद्धया रएतावन्तस्द पौत्ये तत्प्यचौ एतावं तणएबस्स्यिन्‌ लोकेधसी धमस 
कावावच्छिन्तोनमः खण्ड चेपूवेपरतिपादिताः कमेखमारम्भाकरिया विशेषानेतेभ्याधिकाः केचनसन्तीत्ये वं परिज्नातव्याभवन्ति खवेषां 
पवैत्ोपादानादितिभावः तवाद्यामपसेभयेहिकासुश्िकातीतानागत वन्त मानकालछतकारितातुमतिभिरारम्मा किचन्तेतेचसवे" † 
पिप्रारुपात्तायवासम्मरवमायोज्याद्रति "सामान्ये नजौवास्तिववप्रसाध्व तदुपसद्‌ं कारि णाद्चक्रियाविशेपा णां वन्धे त॒त्व॑मरदश्येपिसं 
हार्दारेणविरतिप्रतिपादयन्बाद जस्त त्यादिभववान्‌ समस्तवस्तुवेदीकेबलज्ञानेनसाचाडपलम्यैवमाचयस्छसखुच्तोरेतेपृवेौ क्ताःकमेससा । 


रम्भा क्रिवाविपेषा; कमेर्योवान्नानावरणीयादयघ्मकारस्य समारम्माडपादानडेतवसेच क्रियाविशेवाएवपरिसमन्तात्‌न्नाताः परि 
| च्छिन्नाकम्भ्र बन्धे त॒त्वेनभवन्ति डरवधारणेमतुतेजगदस्तिकालावस्वासितिसुनिः रुएखसुनिर्जपरिज्ञयापरिज्नातकमं म्रत्याख्वान 
परिज्वाचमत्याख्यातकग््र ब्धदधेतुभू त समसमनोवाक्रायव्यापारदत्यनेनच मोच्वांगस्‌तेन्नानक्रियेखपात्त मवतोनद्धयाभ्यां विनासे 
¦ च्तोभवति चतचक्त ज्नानक्रिय्यांमोचद्रति दू तिशब्दएतावानयमावपद्‌ाये विचार; कर्भवन्धद्ेतुविचार च सकलोद्‌ शकेनपरिसमापि 
| तदतिमदेकः यदिवैत्ये तद॑ववीमि यत्प्रागुक्त'यञ्चवच्छं तत्सवैभव दन्तिके साच्तात्‌ खुलेतिशस्तरपरिज्नाया भरयमोद्‌ शकरा" उक्तम्रयमो 
दे शकः सामतं दितीव'मसतृयतेस्य चाचमभिसम्बघ; मयमोद थकेखामान्ये नजीवास्तिल रसाधितमिदा नौंत्ेवेकेन्दरिवादिश्यव्याद्य | 
स्तित्वप्रतिपिपादविपयाद यदिवामाक्परिज्नातकमः त्वं सुनित्वकार णसुपादेशिय पुनरमरिज्ञातक्ं त्वान्म्‌ निर्ममवति विरतिंनप्रतिप | 
| दयतेसषटयिव्यादिषुवस्म्रमौति अयकरएते्टयिव्यादयःदत्यतस्तदिशेघा स्तितवन्नापना्थेमिदगुपकरस्यत इत्यने नाभिसंबन्ध नायातस्योद्‌ थ 
कष्यचत्वायेवुयोगद्दाराखिवाच्यानि वावन्ामनिष्यन्तरे निचेपे श्यिययुद्‌ थकंडति ततद्‌ शक्रस्यनिचेपादेरन्यत प्रतिपादितत्वान हमद 
श्यं तेरटयिव्यास्तुयन्नित्तेपा दिकं सम्भवति तन्नि क्तिकदर्थदितुमाह पुटवी एइत्यादिमाग्‌नीवोद्‌ शके जीवखप्ररूपणकिन्बरतेत्ये तच्च 
` नायद्धनौचं यतोजौवसामान्वस्यचिगेषाघारत्वाद्दिरेषस्यच श्यिव्यादिरूपत्वात्पामान्यजौवस्यचोपमोगादेरसम्म्रवात्‌ श्यिव्यादिचञ्चं | 
येवतसखविवचितत्वादिति तत्रटयिव्यानामादिनिन्चेपोवक्तव्यः प्ररूपणाद्धल्य वाद रादिमेदालन्यं साकारानाकारोपयोगकाययोगा 
दिकंपरिमाणं संवत्तिं त लोकमतसाखंस्येयभागमा त्रा दिकं उपमोगःशयनासनचंकमणादिकशसु' से दाम्तत्तारादिवेदना खशरीराव्य 
त्वेत नानुरूपा खग्डदुःस्वानुमवस्वभावा वघ {सतकारितानुमतिभिरुपम् नादिक निरटस्तिरभमन्तस्यम गोवाकाय उष्पादममदीदिकेति 
समासायेगव्याखा्ेत निय क्तिरुद्ययाकममाइ नाममित्यादिस्पष्टानामस्यापने च्ुखत्वादनाहत्या ह दव्वदित्यादितस्नद्रव्य्यिवीच्ाग 
मतोनो्चागमतच्वागसतोज्ञाता ततर चातुषक्त; नोयागमतस्तुशटथिवौपदायैन्नास्य शरीर॑नौवापेतं तथार्यिवीपदासैन्नात्नभव्योवा 

लादिसताभ्याविनिरं ्तोद्रव्य उयिवीजोवणए्कभविकोवद्धाचुष्कोऽभिखुषनामगोत्रण्वभाव शयिवीजीवपुनयै; एयिवीनामादिकर्मेदीर्स' 
वेदयतिगतंनिच्तेपदारं सामतं प्ररूपणाहारं दुवि डेत्यादिं थिवौजौवादिविधा; शल्लमाबादराच टल्तृमनामकर्मोदयात्‌ खल्तमावादर 
, नामकमेौदयान्त्‌.वादरा कामेपैदयजतितिणल पांद्धत्तमः बादर तेनत्वापेन्िकेवद रामलकयोरिव तत्र्धन्तमासखुज्ञकम्रचिप्तगन्धावयवस 
व॑ लोकव्यापिनः वादरास्तुरलमेदटादिविधाइत्याड इविद्ाइत्यादिखुमा खतः सं्तेपादिविघावादरटयिवी च्च्एटथिवीसरटयिवीच 

। तब्रदच्छवपदर थिवी रुष्णनीललोखितपीतश्युक्तसेदात्पद्चघाइ-उचरु मेदा ह्‌, सिभेदोभ्युपगन्तव्यः स्वरवाद्रटथिव्यास्वन्य भिषड्‌ तिश्च 
द्ियेषमेदा; सम्भवन्तीत्तितानाह पुटवीत्यादिदरियालेदत्यादि गोमइत्यादिचन्दप्यभेदत्यादिगाथाखतख यतचप्रयमगायायार्यिव्या 

दयश्चतु्दः्भेद्धाः परिर्ट्डीताःहितीयगायायावष्टो इरितालादयस्तुतौयगायाया दशगोमेदकादयस्तुर्यगायया चत्वारख्द्रकां तादयः 

अत्रचमुेगायाहयेन खामान्यटयिवीभेदामदर्थिताखन्तरगाथादयेनमखिमेदाःपरदर्थिताः एतास््ादतिटताण्वंखल्मावादरमेदान्‌म्रति 

। पाद्यपुनभस्मैदिमेदेन ्थिवीभेदानुदशैयित॒मा वखदत्यादितत्रवरशैश्क्तादयः पच्चरखासिक्तादयः पञ्चगन्धौखरमिद्रभी स्पर्थास्तुकव 
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[क नप्तयोमि 1गात्वातृष्चिव्याण्ठम्बावनी € 
निस्सार केकद्िन्वश्षदिकेविघाने मेदेजवन्तियोनितो गुगतखभेटानादितिएलच नेलचप्रमागावातषटचिव्याएवम्बावनोच 
सिति उद्यमन्नापना्यां तल्यं जेतिपव्नतगाएएसियं वश्वादेसेगानंघादेयेणंरसादेमेगं फासरदेमेगं नदन्मन्नसोविदाणादर संख्च्ना 


दू लोणिषसुच्खयसखच्स्याद्‌"पन्नत्तयरिव्म्राए्‌ अमव्नत्तचावकलित्ति लव्य गोतव्निवमाचअसनरेव्ना येत्तसरवायवर्दुडविकाडवाइडचम 
इतयोनयः एयिवीकाचिकाखोपुनः खचित्तायचित्तामिचावा तयाप्रुनचभीताञप्णागोतोष्यावेत्येवमादिकाद्रय्व्येति एतद यभयोनि 
य त्िरुत्‌स्पटतरमाडहः वन्न मित्या दिव्मदिकेएकेकस्िन्विघाने भदेखच्ख्ाग्रगोनाना््वविषेव तवादिकूष्लोवग दतिखामान्वन्तय 
-चस्ब्रमरा्नर्को किलकन्नलादिप मकपपपकर्पेवियेषाद्धेदारष्णरष्यकतरःरुष्तमदत्यायेवं गीलादिष्वयायोज्यं तयार सगंशर्सर्भ पुरू 
वरशटयिवीमेदावावच्याः तयावस्दादीनांपर्स्परसंवोगादसरःज्िसरकव्‌ यादिवमीन्त येत्प्तिरेवसुल्म च्छ वग्पाटोनप्रन्यकप्रकपोपकषंतवा 
परस्य रालुवं घेनचवहवोभेद्धवाच्यापुनरपिपयौप्तकादिभे टाद्वेदसाड नेवाचरदत्यादिवानिगदरट्यिवीकायिचिधानानिमदाप्रतिपादि 
वासानिवावन्तिपर्याप्तकानां तावन्त वापयीप्त्रानमपियतभदानांतुल्यंद्भघ्वयनतुनीवानांयतप्तपयाघ्रन्ाचवेगणासग्य चाद्यपचाप्त 
काणवन्तिद्धन्‌माचयिपयौप्तकापर्यीप्तकमेदेनदियिषाएवकितुपर्याप्तकनिच्रवापर्याप्तकाःखसुत्पद्यन्तेव तच को पर्याप्चस्ततरनि यमा दसः 
याख्पचौप्तकाखुः पवो सिस्त॒च्रादारखरी रिदिवरूखाउवरमग्योडिनिव्वन्ती रोतिजतोदलिवाञकरर्णयदसाउपन्नन्तीजन्तचसुत्मद्यमानः 
युह्लोपादानेनकरणंनिवेंत्तेयतितेन चकरगावियेपेणादडारमवयग्यद्यषटवग्‌खलरसादिमावेनपरिणतिंनवतिसताटकरयवियेपच्रादारपं 
भिथयच्द्‌ नोच्यत्तेएवयेपपयोप्रयोपिवाच्याःतवेकेन्द्रेया णामादहारयरोरेन्दरियोच्छाखाभिषानादखोभवन्तिएताख तरु र्त्त नजन्तुयाद्‌ 
न्तेयनाप्तपर्वन्निरपर्वाप्तकोवाप्तपर्वातिस्तपर्व्याप्तजदतियत्रवष्यिव्येवक्रायोवेषासितिविग्रडोयवाद्च्वमगदरादयोमभेदाःसिद्धयन्तितयाप्र 
सिद्धमेदिनोद्‌ादर्यनदयेचिवमादख्क्डायनित्यादिययावनस्पतेट च्ादिभदेनस्पटनानाववरुपलसम्यतेतवा ्विवोकाविकेपिजानीदि 
तयाटनाच्तादयोगुच्च्यटन्ताकःसषकोक प्ाखादयःगु्छ्याजिनवमालिक्ाकोररटज्रादीनिचतादटन्नागासोकलतः कस्परस्तरएुखावारलं 
कोकोयातच्चग्द्याःवलयानिकेतजीकदल्वादीनिपुनरपिवनस्पतिमेददटटान्तेन्यिव्याभेमा र उखडीत्यादिचयादिवमन्सति 


(हवकवनन्सातज्रावि स्दयोप 
दिकोभेदरए्वश्यिव्या 4 ल => 9 जलोपरि ६ काटटादुद्वीवियेप नक्‌ १। 
ध्यादिकोमेदणएव॑श्येव्याश्चपिद्धव्यातत्र्ोपध्यःगाल्वाद्याटणानिदर्यैटीनि सवादजलोपरिमलसरूपंमनकःकाटाटावुद्खीवियेपः;पद्यव फ कँ 





दष्टूरयकादादिःग्टलखुयी यादौ तिएतेचष्ट्ल्वृमत्वान कद्टयादिकाःसमसुपलभ्यन्तेयत्य स्यास्पलम्मन्तेतदयैवितमादए्कस्यं त्यादिस्पटाकरयं 
युनरिदमवगन्तव्य खन्ति ट्चिवौकाचिकादत्युच्यते तद्धिितश्सौ रोषलन्पेरधि्टातसिपरतीतिर्गवाज्डादा विवद्त्ये तद््मचिठुमादणएएडी 
त्यादिएभिरसंस्ये वतयोपलभ्यमाने; श्विकीयर्करादिमेदभिन्न थरीरैखचयरेरिगः शरीरदारेयाःगन्यच्य'साचालरूपिता भवन्ति 
येषास्वङच्ायान्नागरा्याणवद्रटव्याः चतसतेचन्ुःस्थेनागच्छन्तिस्पर्थगब्दोविषवा्यः अरूपणादारानंतरलचदारमादडपयोगेत्या 
` दितत्रटयिवौकावादीनांर्वान्यादुदवाद्याकयावती चापचोगयक्तिरव्यक्ताच्रानदर्भनरूये त्येवमात्यकडपवोगोलचयंतयानगः जाया 
स्वएकण्कदारिकतन्मिचकाग् णामको टद्ववटिकल्मोन्तोः सक्मकस्यादंबनायव्याप्रिवते तयाष्यवसाया; च्‌मासामनःपरिग्णा 
मवियेषाम्तचलचं अव्यक्तचेतन्यषुखयमनः समुहुतचिन्ताविरेषाद्वानजिलच्ाम्त सिगन्तव्या तवासाकारोपयोगान्तःपात्तिमतिच 
ताज्नानसमन्विता यिवीकाचिकावेद्वव्या तवास्यमैनेन्दरवेग्णचचुरदयैनालुगतायोड्व्याः तयान्नानदर्यनावरणीयाद्यट्दिषकर्मोदव 





भाजस्तावद्ं घनाजच्च तचाकेग्ाध्यवस्एयवियेषूमाः छष्णनोलकरापोततेनसखयतचखस्ताभिरदगता स्तयाद्यनिषसंदरादुगताः स 
एुटविच्राद्वा मं ते जौ वाञ्ायाबन्तिवा पागबन्तिवाङखुखन्तिवाणीखसन्तिवा गोयमाञ्विरदिवं संतयदेव अणवन्तिवाप्राणवंतिवा ` 
उखखतिवानौरुसतिवाकषावाच्रपिद्धल्नमा कोवाद्चःणवमेतानिनीवलचगणाद्यपयोगादीनिकषाय पयवखाताचियिवकायिकेषुसम्म 


1 अत्नं विषजीवलच्तय्कलायसमयुगतत्वानूमदुष्यवन्दचित्ता रथि त्वानूमचुष्यवन्वचित्तारयिकी तिनङुचतदिद्मसिद्धमखिद्धेनखाध्यतित्तयादिनच्यपचोयारी 
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आआचाराङ्गसूल्र । २७ 


















समुमलच्छन्ते सत्यमेतदव्यक्तानितुविद्यन्ते यथाकस्यचित्म सङ्गत्प्‌, ए्यतिमि सदि तिप नपित्तो 
दवाङ्कलीरतान्तः करणविशेषस्याव्यक्ताचेतनान चंगवतास्वा विद्रुपतेवमन्राप्यव्यक्तचेतना संभवोम्य्‌ पगतव्यः नतुचातोतखासादिंकम 
व्यक्त देत नालि गमस्िनचे तथाविंकिच्चिचे तनाल्लिंगमस्तिनेतदेवसिद्ापि समानजातीयलतोद्खिदादिकं अर्गोमासांकुरवच्च तना 
चिक्कमस्त्वे वाव्यक्तचेतनानां डि सम्भावितेकचेतनालिगानां वनस्पतीनामिवचेतनाभ्युपगन्तव्येति बनस्यतेच्चचतन्व वििष्त दरप्मफल 
भद्‌ सेनस्य साधयिष्यतेचततोव्यक्तोपयोगादि लच्चणसद्घावान्सचित्तारयिवौतिस्वितंनठचाश्यल तादेः कठिनपुञ़्लासिकायाःकयन्न त | 
नत्वमित्यतय्माह्टिमित्यादि ययास्थियरीरातुगतंसचेतनं खरहटमेवं जौवाचुगतं टयिवीशरीरमपोति सांभतंलच्णहारानन्तरंप | 
! रिमागदारमाह जेवायरेत्यादि तत्रटयिवौकाधिकाञ्तद्धौ तद्ययावादसः पयौप्ना्पवाप्त च॒ तयाद्धच्तृमापवा पाञ्च तयाद्धल्‌मापवां | 
पनायपयीप्राच तत्रयेवाद राप्यप्रकासे संवर्भिंतलोकप्रतरासंख्येयभागमात्र वर्तिप्रदेथराशिप्रमाणाभवन्ति येषास्तुत्रयोपिराशयः ( 
अत्येकमसंस्येयानांलोकाकाश्य प्रदेशरासिप्रमार्णभवन्ति ययानिर्दिघ्कमेणचेतेययोन्तरक्डतसा; यतच्कतंसव्वत्योवाबादराषुट , 








(व ५ ॥ 
विकादूयापच्नत्ता वादरपुढविकादवा्पन्नत्ता्संख्य ज्न गुणाख्डमपुटविकादया पज्नत्ताचसंखेच्नगुणा प्रकारान्तरेणापि ¦ 
तरयद्यपरिमादैवि तमा पल्य त्यादिवयामस्थादिनाकचित्वै घान्यानिनि त॒यादेवमसद्गावभन्नाप्नांगौकरणाल्लोका कुडवीरत्याज 
घन्योत्क छावगहनान्‌ थिवीकाचिक्जीवान्यदिभिनोति ततो संख्य चानूलोकान्‌ एयिवौकाविकाःपरचंति एुनरपिप्रकारान्तरेणपरि 


| 


माणमादलोएत्यादिसखश साप्रतंकालतःप्रमाणंनिटि दितः चेतरक्रालवो्धन्तृमवाद्रत्वमा ह निउरेत्यादिनियुणष्दल्तमः कलत्तमया 
लकस्तोपिष्ल्ुम तरतं भवतियतोरुलिखेयिमावक्तेतम्रदेयानां सनयापारेणासंख्येया रत्बधिैरवसर्पिरयोपक्रामन्तीत्यतः , 
। कालातृचेलंद्धचमतरंप्रुतकालतः परिमाणंद्शे वित॒माडह अणु सुमचभित्यादि तत्रजीवाःटयिवौकायेतुखमच प्रविशन्तिनिन्करामन्ति | 
| चएकद्खिन्‌समयेकियतान्निष्कमः भ्रवेशद्चतयाविवचितेचसमयेकिवन्तः रयिवीकायपरिणतासंभवन्ति तयाकियती चकावख्ितिरित्य ¦ 
¦ तेचिकल्पा; कालतोभिधघीयन्ते तत्रास स्येवलोकाकाथग्रदेशपरिमाणा समयेनोत्पद्यन्तेविनश्वन्तिच यिवीत्वेनपरिणतासप्यसं ख्य 
यालोकाकाशप्रमाणास्तयाकायस्वितिरपि छत्वारुख्ये यलोक्ाकाशप्रदेशपरिमाणंकालन्ततोत्पद्यन्तदतिणवच्े्रकालाब्यां परिमाणं कालं 





तत्रतत्नोत्मद्यन्तद्रति एवंच वकालाभ्यां परिमाणं प्रतिपाद्यपरस्सरावगादप्रतिपिपाद विषा बायरेत्यादिवाद्रश्यिवीकायिकपर्याप्नो 
यस्िन्राकाशसंडे चवगादटस्तस्िन्न वाकायखंडे परस्या पिवाद्रषटयिवौकाविकस्यशरीरमवगाढ दतिरेसस्त्चप्यीप्तकाःपर्यीप्तकनि तया 


। ससुत्मद्यसना अनतसरप्रक्रिययापयाोप्तकावगाढाकाशच प्रदेयावगाटाद्धत्तूमाः पुनःसुवस्िच्रपिलोकेवगाढादति उपभोगाहारमाडचंक 
मरेत्यादि अालेवरोत्यादिचं करम णोद्धं स्याना निपीदनलग्व्तनरूतकापुनक कारणडच्चारग्रयवणडपकर णनि तेम सालेनपरहरणभू वण 
कथविकयकणौकरणभंडकदटनादिषुपभोगविधिमेचण्याणां रयिवौकायेनभवतौतिचद्ं वततः किमित्यत्राड एए रीत्यादिएभिव्च"रम 
| खादिभिःकारे; शथिनीजोवान्‌हिसन्तिकिमयेमितिदैयति सयतंख्खमामनोत्वषयन्तः परटुःचान्वनानाना; कतिपयदिविसरम 
| यौचभोगाथावर्षितसमस्तेन्दरियग्रामाविग्धटचेतसद़ति परख्यिव्या्ितजन्तुराभे दुःखमसातलक्णंतदुरीरयन्तीत्यनेन भूदानजनि 
तश्ुभफलोदयः मलयुतादतिच्धुनाशस्त्रदा र॑शप्यते तेनेतियस्त्र'तच्चदिघाद्रव्यशस्तर'भावशस्तरच द्रव्यथ्त्रमपिसमारुविभागमेदाद्िैवतत 





समासद्रव्यशस्त्रप्रतिपादनायाह उलेत्यादिततदलङ्लिक्षविष कुदालालित्षटगण्टगकादाग्च चचार मयवणादिकसेतन्वमासतः संप 
तोद्रव्यशस्त्र विभागद्रव्यशस्तरमरतिपादनायाड किचिन्तपरादिकिच्चित्यकायशस्त्र' एयिव्येवश्यिव्या; किद्धत्मरकावशस्त्रखुद का{दितडुभ 
किच्धिदितिभृद्कमिलितं सुवद्त्ये तखसवेसपिद्रव्य शस्त भावेषुनरखंयमः; इप्रच॒ुतामनोवाकावाः शस्त्रसितिवेदनादारमाड पायेत्या 
दियवापादादिमेष्वंगमत्यदधेषुः रेदनमेदादिकवाक्रिवचानरा इःखितास्याषटयिवौकायेपिवेदनानानीद्धि यद्यपिपादधिरोग्रीबादीन्य 


द्यनिर्यिवीकाविकानांनसंति तथापितच्छेदनानुरूपावेदनास्त्यं वेतिदगेचित॒माड णलििसेत्यादिपवैद्धीगता केवाद्टित्ययिकीकायि 
८ 2 
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श्ट चआ्रत्रास्ङ्गसुल् | | 
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कानान्ततदारम्मिणः युरषावेदनाखुदीरयन्ति केषा्चितुप्राग्णानप्यतिपातयेघुरिति तथाद्िभगवत्यांहां तउपात्तो ययाचत॒रङ् चक | 
वर्िनोमंधपेधिकायौवनन्तिःनीवलवती चा द्र मलकममायांसुचिनत्त विवी गोलकामेकाविं यतिनो गन्धपटृकेकटिनयिलापुतकगपि | 
प्यात्ततंसेषार्यिवीजीवानाकद्ित्ब घटि; कच्चित्मरितापितः कथिद्धयापादितोपरकिलनतेनथिलाएत्रकेणस्य टो पीति वधद्वारमारपव 

च॑ तीत्यादिद्चद्ध केकुतीर्यिंका यतिवेपमास्यायाएवच्च प्रवद्‌तिवयमनगा राः प्रनजितान्‌ चतेपुरुणेपुनिस्वद्यादु्टानरूपे पुवत्तते येप्वन | 
गारावयावानगारगुरषु नवन्तेते तद्श्यतिवतस्तेहनिय छयिवीजंतुविपन्तिकारि णोश्यंते गुदपागिपादम्रनालनाय ्यन्ववापिनिर्लेष | 
निगधत्वकतशव्यसत्य गुणकलापन्रन्वानवाडमातरेग च॒क्तिनिरपेचेणानगारता भवतीत्यनेनप्रयोगःदट्चितः तत्रगायापूरवीनप्रति | 





ज्रापचार्देनहेतरुत्तरगाधा्ेन साधम्यं टात्छचायं भयोगसती यिंकायत्यभिमानवादिनोपि चतिरुगष॒ नवतेन्ते यिव दिंरामरटत्त्ा 
दिच्वयोवष्टयिवी दिं सापररत्तासेतेयतिगु णेपु नवन्त तेग्टहस्यवत्‌ सांपरतंहटां तगभेंनिगमनमाह अरोत्यादि्नगारवादिनोवयं यतयतयद्‌ 
तिवद्नशीला टयिवीकायविद्ि सुका तोनिरु साच तोगारित्तमाग्ट्खतल्याभवन्लभ्युञ्चयमाह सुचेतनाटयिवीत्यं व॑न्नान र हितत्वेन | 
| तव्छसारंभवन्ति न; सदोपापिसन्तोवयं निर्रोषाद्रत्यवं मन्यमाना; खदोपप्रचाविमुख्यत्वान्मलिनाकलुपित्धदया पुनद्वातिग्रगल्‌भवया 
| साधुजनाचितायानिरबद्यावु्टानालिकायाविर तेः जुयुपरुयानिरेयामलिनत राभवन््नयाच यावसाधुदिन्द्‌याभनं तसं सारिववं प्रदथितं | 
। भवतीति एत्चगाथादयधू्लोयौलु खाय पिवधहारावसरेनिु क्तिकुताभिदितं तस्यखयमेयोपान्तत्वेन ततव्याख्यान खन्याव्यतवान्त्ं दं खलं | 
लज्जमाणोपुढोपास अखगारामोन्तिरएगेपववमाखेत्यादि शच्वच्धवधरतकारितानुमतिभिभेवतौतितद येमा केत्यादिस्यघ्ानदेश्चन्येपा | 
मपितदाचितानां वधोभवतीतिद्शयित॒माद जोदत्यादिवः्यिवौकायसमारभेतव्यापादवतिसोन्याप्‌कायदौद्धियाटौन्‌समारंमेव्या 
 पादवति उदुम्बरफलमच्त गपरहत्तः तत्‌फलांतःपवि्टतस तुमन्तणवदिति तथायर्एिवि एवनियाइन्ति अकारगेनकारणेनवायदिवास 
। इ्पेनचष्यिवोजंन्‌समा रभते तदारंभवाश्चदण्छनदु रादीनदग्यान्‌ पनकादीन्‌ खमारभतेव्यापादयतीत्यथेः एतदेवस्पटतर माद 
पुढविमित्यादिस्पटय्तचद्धल्वुमाणावधः परिणामा श्रुद्धत्वात्तददिषयनिटत्मावेनद्र्व्यदति विरतिदहारमादएवंगाहा एवसमिल्युक्तम् 
कारानुखारेग शयिवीजौवारौन्‌ तदधं धत्तविन्नाय विवी तोनित्तिपन्तिये दण्ड” थिवोसमारन्मादयुपरमन्ति ईटत्ताञ्यनगाराभव 
न्तीव्युत्तस्गायावांवच्यति त्िविषेनेनिकछतकारिताचमतिभिः सवैकालंवावच्जीवमपिमनसा वाचाकायेनेति चनगारभवनेखक्तरेष 
मादगुत्तादत्यादि तिखभि्मनोवाक्रायगुश्चिभिरं प्रा सथापच्चभिरी्वीसमित्यादिभिखमिता ससुलानशयनचंकमणादिक्रिवाखयतासा 
यत्ायतमानाः खवतप्रयल्नकारि णः शोभनविदितं सस्यग्दशेनाद्यबुछठानं वेषाय षांतितयातद्ेदच्ताश्चनगारामवन्ति नतुप्ँक्तागु णाः 
यिवौकरायसमारम्बिणः शाव्यादचद्तिगतोनामनिष्पचो निचेपोधुनाद्धताचुगमे सृष्ठलितादिरुणोपेतं स्हूलसुचायेतचेद रतं य 
। त्यादि चसखचायमभिसंवंघद्‌हानन्तर्धते परित्नातकर्माखनिभेवतौत््‌ कं वस््रपरिज्नातकमसभावार्तोभवतीति तवादि्धतेणसंवंधः 
। उधमेस्वामी्जबृना्न इटमाचटे तं मवार्विंतचछतंयृवेदिथका्ेदर्वेदमपौति चट त्यादिपरम्यरंसम्बन्पस्लि एगेसिंयोसन्नाभव 
। तौ त्तं कयंपुनःसं न्नानभवतीत्यात्तैतवात्तदाड श्यदेत्यादिबात्तीनामादिषवद्व नामस्यापनेच्ुणेन्नाश सी रभव्य शरीरव्यतिरिक्तीनो 
अआगनतोद्रवयात्त ;यकटादिवकानां चिश्लेवायोलो हमयःपटोदीयनेसद्रवयात्तं ; मावात्तंसतुद्िषाचागमतोनोयागमतस्चततागमतो 
च्रातात्तं पदायै श्राद्धूवचोपदक्तोनो अगमतयौदयिकभाववत्तीरागद्धेपग्रड परिग्टद्यीतान्तराव्माप्रिवविप्रयोगादिडुः संकटनिमर्नोभ 
वात्तं इत्तिव्यपदिश्छ्ते अयवाशब्दादिविपयेपुविपाकसशेषु तदाकांचत्वाद्धितादितविचारूल्यमना; भावात्तं ;कमेपपचिनो तियतचन्त 
सोड्‌दिववखट यभते जीवेविंवंघद्विंचि्णा दकिंडवचिणादूगोयमायटृकग्मपगडी यो सिटिलबन्धणवद्धा ग्रो घशिर्थवन्धणवद्धा्ोपकः 
रेद्नावचगादियं चरणं अग्पवदन्ग"दौदमद्ध'चाचरन्तसंखारकन्तारमणयुपरिवडद.एवं स्य ैनादिष्वयायोजनीयंणवंकोधमानमायालोम 
द्नसोष्टनोवचारितरमोडहनोयादिमिर्भवान्तपैः संसारिणोलीवादति उक्तञ्चरागदोखकसाएदिद्दिरद्धियच्चदि . इष्हावामोर रिच्जे 


-------- 
भ 
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्ाचाराङ्गसूल । २६ 





४८ 
खट्‌ 



















यदिवाज्नानावरणादिना श्चुभाशुमेनाटग्रजारेणएकम््र गणान्ते;ः कःपुनरवंविघदत्यत्राद लोकवती तिलोकःएक 
हिलिचतुःपचच द्वियजीवराशिरित्ययैः अत्लोकश्दस्यनामस्यापना द्रव्यननेव्कालभवभावपवौवभेदादटघा निने्प्रदव्यप्रयस्तभा 
वोद्यवन्तिनालोकेने दाधिकारोवाच्यः चस््ाद्यावानान्तं स्य्सर्वोपि परि्यूनोतामपरिपेलवोनिस््ार चौपगसिकादिप्रगस्तभावदानो 
सव्यभि्ारिमोच् साधनद्ीनोवेति उचद्िधाद्रव्यभावभेदात्‌ तत्र खुचिन्तद्रव्य परिदयूनोनीणे यरीरः स्यविरकःज)णं टच्योवाश्यचि 
न्तद्रव्यपरिद्यनोजीखं पटादिभावपस््यूना ौदयिकभावो दवात्मयस्त श्रानादिभावविकलः कयद्धित्कालानन्त गुणपरिडाग्वा 
 तयापद्वचत॒च्िदे केन्दरियाक्रमशथोन्नान विकलास्न्रखयै निरुटन्नाना ्ूल्यनिनिगोदामव्यौप्तकाः प्रयसखमयोत्पननादल्युतचखवेनिक 
टोजीवस्यट्रटडपयोग एपवीरेण उच्चृमनिगोदा पवौप्तकानां सचभवतिविक्ेयः तस्मात्मटति न्नानविदद्धिरे शलजिनेननीरनाल 
| स्थिनि्ित्तेः करयेःकायेन्द्रिववारूम नोदग्भिः सचविपयक्पायात्तं मगसन्नानयु न; किमवस्वो भवतीतिद्यैयति दुतम्नोधश्ति 
दुःखे नसस्बोध्यते धन्द्र चरण प्रतिपत्ति कायंतदति दुस्म्बोधो मे ताथैवदिति यदिवाडुस्म्बोधो बोधयितुमगव्यो ब्रह्मदत्तवत्‌ किभित्ये 
वरयतोञ्चवियाणुरन्ति विथिष्टावनोघ रदधितःसचैवं विधः किंविदध्यादित्याद अस्मिन्‌ टयिवीकाव लोकेप्रव्ययिते भके गव्यवितेखये 
स्यार॑भस्य तदाचयत्वादितिप्रकपीयैः तल्मयोजन तयाखननादिभिः प्रीडितिनाना विघशस््राद्धीतेवा व्ययभयचललनयोरितिरुतराव्ययि 
तं भीतमिति तव्यतदय तिते पुर छषिख्नन ग्टडकरणादिपु र्यग्निभिन्त्र पुकार्येषत्मन्ेयुपग्येति विनेस्वलोकोकारयमरटत्ः म्रदग्ैतेखि 
ष्वा तयेल्याएकादेेपि मासतेवहादेशोभवतीत्यातुरा विषयकपायादिभि ्रिनूटयिवीकायेविषयभूते सासथ्यत्पुचिवीकायपरिता 
परयन्ति परिखमन्तात्तापर्यति पीडयं तील्य्ै; वद्धवचननिदे'भरतदारभिग्ां चद्छवंगमयति यदिवालोकथनब्दः मरत्येकमभि सम्बध्यते 
, कद्िलोकोषिणयकपायादिभिरार्तो परुकाटापरिनौ खं कचिद्‌ ;षवसम्बोषःतयापरोविचिष्टन्नानर डितरतेखर्वष्ण तराविषवजीखं देषा 
, दिभिः खचवाक्षयेषठिनूरटयिवीकायलोके विषयभूते चिव कए्यनानाविषैरुपायेः परितावयं तिपरिछममतात्तापर्यतिपीडयंतीतिद्धलार्यः 
। नहुचेकदेवताविगेषावस्िता टचिवीतियक्य"मतिपत्त्‌ नतन पुनरस्य जीवसंघातरूपेत्ये तत्रि कामाद सन्तीत्यादिसख 


॥ 


॥ 


॥ 





सं तिप्राणापुटोसियालच्नमाणापुटोपा सख्रणगारामोत्तिएगेपवयमाएणोजमि णंनिरूवरूवेसत्येष्िपु 
द्रविकम्प्रसमारभेणंषुद विस्त्यंसमारंभमाणचणे गरूवेपाणेविदहिंसद्‌ तत्थखल्‌. भगव यापरिरण 
परवेद्याद्रमस्सचेव जोवियस्सपरिवंदणमाणणपूयणाए जाद्रमर णमोवरणार दुक्छपडिषायद्ेउ'सेस 
यतेव पुट विसत्थंसमारभद्र असे हिंपुटविस्त्यं समारमावेद्र अख वापुट विसत्यंसमारम॑तेसमणु 





भाषा 
मधडाऊ्पजावे' अनेकन्ारःभिप्रबतेः स्विविएकड्रमकद्दे' टयिवीएकदेवता वियेपे चधिदितदे पर्संग्यातचीवरूपनयींएयचनसामलये 
धिष्यने सं ययऊूपजे तेटालिवाभग्पीकदेदे द्धं संति ° चर्य; सं तिकदतास्ेपागी जी वघुटो कताचूसार अंगुलासं स्ये यमागमाव्रदेड 
एदवारयिवीनेयाचितसंबद्टे' एतले"ख्विकीकायनोखचे तनपगो अनेकनीवाधिदितपगोदेम्मयों एतलोनाणीलेतेना सारमय 
कौनिदटच्चाततेकद्ेदे लब्जमाप्याकदतांलालतां तेलाजनावेभेदलकिक लोकोत्तरलौकिकवखमटादिकनी जिमवद्धम्वमहराद्िकय 
| मीलाजेखभटसंयासिभाजतोलाजे एतौकिकलानलोकोन्त र्तेखंयम दा खंवमनो्विकारलेवो एयियीकायादिकनाअ्ारटभदकीले 
लाजेएतावतासतरमेदसंयमख्घो पाले'तेरने'पुटोकरतान्‌ खारदेष्यि एवो पवप्रते केरे एतदेसखोकर्ेलेसंचमयंत नेरछकेयटी 
¦ तथामतिश्छुतावधिमनपयीयन्नानवंतररीवेटे ए्मारंभनिटत्यानो फलद्िवजष्टोग्णाचार्नेेंक दहे" 'मनेर्योकरेनेटनो सखक्पदे ष्ठे 


मण्णायोनोन्ि एकेककर्स्वतीर्या यवबापरतीर्यीदमकटं चद मगरे चतीच्तेनियरममरलगत्त्छापुनत्पुष विपित न; ५ 





षभ 











---------------------------------------------- 
३० चआाचाराङ्कसुल । 
























' एकलगारणह्यनीचालिलंघ न एवात! लोकमुरधनेविग्रतार' तेखोकरे'तकद्ेखेजसि्णं जेहकारशणिएसकललोकप्रत्यचष्ट 
विकीकायम्स'खनीवनोपिंडनानाम कारिगच्िद्रकरी नेरस्तकेदारलङुटालादिक तथाजेश्चसयसिवनत्त तेरनामनवचनकावएदुष 
शस्ते जक.हवा ई ते रेक सी एववीकायविपेकमेने उमारभिकरएकरावणाच्रतुमतिद्"करी एटयिवीनोगस््समारभता व्यापास्ताचनक 

 शवीर्ाध्वितरदकवनस्यतीम सुना जौवविष्णाते' एयरंवतनोखरूपकद्यो चेनेएडनाच्रारंभवकरौ निवन्त' नीं तेनेफलखर्ू 

प्चीवौतसगनाव्चनखडितग्र॑यकारदेखाडे द्टूतर' तलग्डक० तल्यकडतां ततिं श्थ्यीकायनेसमारंभि स्वलद्से वाक्यालंकारिभगवते 

चीव ‰मानखामीद्धपरि्नामरवेरी एतक्ेस्योचर्थं न्नयरिज्नाडसजाएगियो श्विवीकावनोखमारंभम चअनयनोकारणटे इखिडलाणीप्र 
त्वास्यानपरिजन्नाइ' पञ्चस्विवो रएहवीमरिज्नारदेदी चिवेखग्डार्थीलो कजे डकारे श्यिगीसमारयभव्रे तेकार दे षाड इमक्भो 
जीवितव्यनेमरि वं दनम सामानन अस्युलानकरणादिन पूजनम्रगामसेवादि एलल-नेचवि्टविवौकायनो समारंभ तयाजन्सरया 

ख'काविवानेसर्ि मनाई रेविकीकाचने' चारभिक्ी ञेजन्य मरणयकी कटिकिंचछनासुक्तियास्ये दइमज!णीतयादुखपडि घाय , 

ेड"किणि दी एकिदुःखिऊपने तेहनाप्रतिषातनि सितति एतन्ञेकारणिर्यवौकायन्ते समारंमस्यं करे श्नेरापादहे.करावे अनेराक 





दीपिका टीका 
र संख्येवजीवसं घातरूपादत्ये तत्मरिडदु कामयाह संतिपाणायुटोखिवा लज्नसारणापुटोपाखा यखगारामोन्ति एगेपवयमाखानजमि ,, 


ंविरवरूवेदधिंसये द्ध पुटविकम््समार॑भेण पुटविसव्॑समारमेमाणो अगेगसू्वेपारेविदिं खड्‌. व्याख्यां तिविद्य'ते प्राणाःखत्वाःषटय 
कभप्वेनांखुलाखं स्मेवभागस्वदे हावगाडइनया श्चिव्याचितासिताखवारंवद्वाः चनेनएतत्कवयति नेकदेवतार्यिवी्पितुभत्येकथरीर 
दर्वी कायालिका तदेवं संचेतनत्' अनेकनीवाधिष्ठितत्'च यिव्याञ्चाविःरुतं भवतीति पएतच्न्नात्वातदाररमनिरत्तानूदर्गविठ मार 
लब्नसाग्णयुढोपाखन्ति लल्नादहिषालौकिकी लोकरोत्तयाचतत्रलोकिकौ सखु पारुभटादेः खछरसं्रासविषयालोकोत्तरासप्नदथमरजारः 
संयम; तदुकंलज्नादयासंनमवं भवेरंइत्यादि टव्जमानाःसंवमावुछठानपराःचदिवाशव्वयौक्राचसमारभरूपादसुंवमावुानाज्लव्नमानाषट 
यभिति भ्रत्यचन्नानिनः परोच्चन्नानिनचछाऽतस्तान्‌ लच्नसानानूप्चदत्यनेन शिष्वखङख्लादु्ानम्रडत्तिविपयः म्रद्ितोमवतिक्ती 
यिका स्तुखन्वयावादिनोऽन्वथाकारिणदति दथैवित॒माह चणगारामोत्ति नविद्यतिऽगारुग्टहंयेषः ते अनगारायतयः स्सोवयसिःतयेवंभ् 
कथं वदं तवद्‌ त इत्येके शाक्यादयोग्राद्धा सेचवचमेवजंत॒रच्तणषदाः चपितकपाचाःज्नानतिमिराः इत्य वमादिमतिन्नासन्मकमार ' 
टंतिनचाऽन गारदुरेधुमनागपिवत्ते ते नचग्ट हसखचयौ मनागघ्यतिलंवयंति इतिद्येवत्ति जभिरंविरूवैर्दिति यदस्मादिकमितिख$ ` 
जनम्रतयक्त टयिवी काचं विरूपरूमनगनामकारेःयस्त : दलन्रदालखनिदादिभिः श्यिव्या्र्याकर्मकिवांसमार॑भमाणः - विदस्‌ न्तिय ¦ 
नेनट्नौकावंखमारभेणष्टचिवीयस््र समारंभमायोव्यापारवन्‌ व्वौकायं नानावरिषैःशस्त व्यीपाद्वन्‌ यरोगन्तिथनेकरूपान्‌तदा | 
, त्रितानूरदकवनस्यत्यादौन्‌ विविघंडिनस्तिनानाविषंसपायेव्यौ पादवतीत्यये; एवंशाक्यादीनांपाचिव् तरैरिणामवतत्व' भरतिपाद्यसं ` 
परतिखखाभिलाधि तवा कतकारिताचुमतिभिमेनोवाक्कायलच णां रदन्ति" दगैवितुमाद तलखलुभगवत7परिखापवेद्या इमस्यचेव 
जौविचम्यपरिवं द्णमायणयूयणाए लाद््मरणसमोचर्णाए इुक्डमडितावदेड"दे खयमेव एटविसल्व खमारभतिश्नन्मे ददिंवाएुटविसत्य"स 
मारभविद्रर छवा जुट्विसवं समया नाणड्‌ व्यास्यातत्रथ्वीनावखमारंभेखलुबौक्या लकारे भगवताचीवर् मानस लिनापरिज्नाम । 
चेदिता दद ुक्तंगवति भगवत्तेदमास्यातं चयैभि्ैच्छमासैःकारयौ; छतकरासितामतिभि खखपिःउविबीकायं खसारभंतेतानि चाम्‌ 
निसं वजौनितस्य परिमेलयस्वपरिवंदन माननपूननार्धैतवानातिमरण मोचनाथैडु खमरतिवातत॒'चस्ररु खलिष्य, दःखच्छित्‌स्वय 


सखयमालनेवटयिवीयस्त् समारभते तयान्ये चन्द स्त्'ख मारयति व्बीशस्व"समारभमाणान चन्या चसएवखुसयुजातीते एवमती 
९ तानागताभ्यांमनो 


4 


वादाय कमेभिरायोलनी्चत द्व मदन्त तेयद्गवतितद्यवितुमादततदेयद्ियारएलं अवोरीए सेतंवञभ्सारेच्ावार्ती्ं 
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अचाराङ्कमृल | 
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गीलंगाचाय्यकूतटीका 
| सचापुवगृपुयग्‌भाविनां शुना संग्यं यभागस्वदे हावगा चनया पुचिव्याचिताःचितावासंबदाग्न्ययैः पनेनेतत्कयय 
तिनैकदेषतापथि्यपित्‌ मरव्येकगरी पृथिवी कायास्िकेति तदेवं सचेतनव्मनेकजौवाधिरितचच पृयिव्याा विःरुतभवतीति प्लच्चकना 
त्य(तदार॑भनिर ततान्‌ दगैवितुमारलन्नमागापुटोपारत्ति लज्नादिविधालौकिकी दोकोत्तसचततालौकिकीस्त्‌ पारभटादैः भरर 
संग्रामविपयालोकतोत्तरासप्तद यपरकारःसंयमः तदुक्तंलज्नादयासंज प्रोव'भचेरमित्यादिलव्नमानाः खंयनानुष्टानपरा; यदिवापुधिवीका 
यसमारंभरूपादसं यमानु्ानाछ्च्न मानाः पुथनितिप्रनयच्न्नानिनः परोचन्नानिनद्यातस्लानूलच्जमानान्‌ पण्य त्यनेनगिव्यस्यकुगला 
तुढानपरर्तिविपयःपभिंतोभवतीति कुतीधिकाम्तन्ययावादिनोन्वयाकारिगद्तिदभेयितमाद व्ययगारादत्यादिनविद्यतेश्यगारग्ट 
ष्टम पामित्यनगारायतयस्म्नोवयमिल्य य॑प्रकरसेगावटन्त; गरदं तद्ल्ये केयाकादयोग्राद्यासेययमेवलन्तुग्न गापराः चपितकपायान्नानति 
भिरादतिएवमादिमतिन्नामात्रमनयैकमारटन्ति चयाकाख्िदत्य"तम्डविरवोद्रतुपटिरत्तिकाम्नाया गोगवस्याण्चितयापरित्यागंयि 
घायपुनभर्मक प्याच्,चमीस्ि पिशितस्तःवद्दिथैयास्वमुपयोगा्य संग्ररंकारितवांखयाचतेन शव्यभिमानमुदद तापि किंतस्यपरि त्यक्त 
मेवमेनेपिगाषयाद्वो यनगारयारसुदरति नचान गारयुगोपुमनायपिभ्रवत्तेते नचग्टदस्यचर्यीमनागप्यति्दंषर्यती तिदगयति यद्य्ादि 
मसितिरखैजनप्त्य वं पुयिवीकायंविरूपरूपेनीनाप्रकरिः यस्ते ल ृदालखनितादिभिः पुयिव्याचयवः्र किवां खमारममागाविषं 
संतितयानेनचपुचिवीकायसमारम्मेण पृचिवीगस्त्रःखमारभभागोव्यापास्यन्‌ पृचिवीकायं नानाविधे; शस्तरव्यपपाटयन्वनेकरूपमटा 
चितातुदकवनस्य चादीन्विविरधं डिनस्तिनानाविग्रैसपावैव्य पादयतीत्यर्यः एव॑यावयारीनापार्चिवजन्तुपरै रिणामयतिवं मदिपाद्यसाप् 
तं खग्रभिलापितयारुतकरारितानुसति भिर्मैनोवाक्ाचलव्गांप्ररन्ति"टभैयितुमाद त त्यादितत्रपुचिवौकायसमारभेस्रलु गन्दोबाफा 


लद्ुपटेभगवतायीवग्चैमानश्वामिनापरित्नानं परिज्नासाप्रावेदितितीदमुक्तंभवति भगवतेदमार्यात॑वयै भिरवच्यमारोःकारसै.रुतकारि 
ति [२१ (| [4.3 रि = रिपेलवस्यपरिवं | ततो 
ताडुमततिभिःखच्वेपिग्यः पृचिवीकयं समारभते तानिचाखनि यस्यवजो वितस्य प उनमान पृजना्येततोजातिमरणमो 


५ न & ३ ५, [ ५ [| 
्नायेंदुःखप्रतिषातदहेतु' च खम्दुपलिप्‌ छद्‌ : खरदिट्‌स्वयमाल्न वपुयिवी ग्र समारभतेतयान्ये पुधिवी ग्स्त सुमारःभयति पुचिवोगश्ं 


४ 1 4 नोवाककायकर्मभिरायं र क. = ॐ क # 
समारभस{सानन्यां च सणवसमतुजानीतेएवमतीतानागताग्यां मनोवाक्कायकमेभिरायो न नीयं तदव॑ मरन्तमतेर्यदवतितद्मयित माद्तं 











जाणदूतंसे्रह्हियाण्तंसेचगोहीर सेतंसंवुज्छ मारे अायारीयंससुद्टावसोचाखलुभगवश्रोअण्गा ` 
राणं इ हमेगेसिंणातंभवति र्सस्‌ गये एसखल्‌.मोद्धेएसखल्‌. मारे एरुखल्‌.रिरएदन्त्टंगटिणए 
लोएनमिणंविष््वष्दहि सन्येष्िपुटविकम्यसमारःभेगपुट विसत्यंसमारममारेद्य ण ेगसू्‌वेपारे 
विद्िषद्रसेवेमिञ्रप्प गें घमञ्छे अप्पे घमत्यं च्रप्म गेपायंमज्मो च्प्पे गेपायमत्ये च्र्ये गेपुप्फस 


"~~~ ~ 


भापाः 





९ 


रतानेनुमोदे'तेरश्वीकायनोसमारमतेरनेयागानिवरेक्लिग्रहितमणीयाष्ूलयारिपरीतमतिमाटेत्रयोपिमणीभेधिनषदि द्गः 

€ मत्ते भभग) एतावनार्य रा रयगमे वचनिष्मजानि त हदेपारसथते नर्न पने"चस्मनो सेसु द क 
टगनतेषटनायलास्भगायाद्‌ पतादतास्रायोत्तर क्च(नदमजाणगुदा छष्दर्मरतव्नद्टतुष् तदन स्नारनतुनुः यमस्तु 
व । १ स्यात्न पार [प पर साना? राय) धन ममर्द तयानिर एव ~ [न ८ ५ ~ 
नेष्ये यर्ते सिष्यात्वमोषकारणर पपर्मायनाणियो श्ियलंर -मनर्यतनो तदाचर नव्यमा पदम ममम स्प (ग्द 
सोभावेतेररेषे खलंमेतसं दु्फमापोवन्स पा रभन्नारोजीवन्दटधिपीगन्यदमारमस(नतेयम्यस्‌ पुद्रमानोतयगब्टनू चायनं 


£ £ ए नकन ५ + स = 
सम्यग्टगेनाटिससुद्ाएत्ति सस्य गुल्ायदनम्रत्ययेनच्छन ¶ भगवतद्रीलिनन्यतना नगसयम्पास्धनाप्यससीप पर्मयुपयनश्नस्य 
+. 


न 


॥। $ [ कव ५५ प्य क मकायम ड [ दग टप्रनार 2 १ > [ [व (५ 
प कातभयत्तितच्िमितिदगेयत्ति एपशटययोकायप्रसाग्‌मः रन्लनिष्येगरन खटप्रजार्द्मरंधः रयाचार्मोग्येऽस्त गण्श पय , ~ 
९२ ॥ि 
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----~~---------~------ ~ 0७० 9 ५ 


५, 


क र. द ~ ~ ~ ~ ~ _ --- ~= + ~ ~ 
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पे 


३९ चआचाराङ्कसूल । । 
= 


नभवति १ 2४ € [५ ब्‌) [क्ष्‌ ॥ 
रणह्तुतानरकः अन्यदपिन्नानंभवतितदृशेव तिद चल दूत्यय आहारम्‌ परणोपकरणाय परिवंद्‌नमाननपूननाय जातिमरयामोचना 





















येडुकखप्रतिषातद्धेठु'खद्ोमूच्छिं तोलोकमरािगणंजनिणंतिवस्ात्‌ दूमंश्यिवी कायं विरूपरूपैःयस्त्; टवी कम समारभे णयवौकायय 
| स'खमारभमाणन्रान्याननेकरपान्‌ माणिनोद् द्विवादीन्‌दिनस्लि अैतेषुरणतेषटविदीकावनोसमारंभञ्रनयेतजारेखो करीौनेया ' 
चाणीयकतांसम्यग्दर्भनादिक ससुदायकडतांसस्यग्‌प्रकारिपा मीने तेकिमपामेभगवं तचीतौरयेकरतवा अनगारसाघनेसमीपिसाभ 
लीसंभलापदेखो वादरदशिसलुप्यमवमादि एकमव्यजीवने इवोजारोकडतान्नान्धड्‌ तेस्योरखखलुनि चेः यवौकायनोसमारंम | 


गरंयकद्तांयष्टकर्मनोवंघे तथाएयवीनोच्ारभमोडनाकारणमणीमोडतवाणरयवीनोच्ार ममार देमरणकारणएभणीतघाणएट यवौ । 


नोखारंभनरकनाकारणभणौ नरक्खूमद्टे यापगपेद्मजाणे तथाचनेरायारंभकरता दे्ठीमनमादिदाििम्ाणे तेकद्ेष्ेदचयं 
पपर्वो्जेकारणत्राहारभूषरणादिक तयाजीवितव्यनापरिवं टनमान न पूजाने अर्थितयाजन्यमरणग्धकाविवाने चर्धितयाइुवखऊपटा | 
लिवाभणीष्दधखदितलोक एटयिवीकायविरूपरूपनानामकारथस्िदंकरी श यिवीनेविपेकमैरुमारमे एटयिवीशस्त्रखमारभतोअने 
। रविंद्विकादिक यनेकनीवदगोटिवेधिष्यदमक दषे मगवनएपु यिवौकावनाजीव च्ांखिकाननाखिकाजिद्धारद्ित मनोवलविनावेदना 
के चवीषेदे रे तेसुभनेकोतिवार्रीगुरकद्धेे लं सवेमि° सोदहंमगवताटयिवौकायवेदनातवी मि अपिशब्दोवयवार्य बरचाकच्िव्नात्य' 
घधवधिरोखकःकु्टीपंरु किंवधनासखमस्तम्रकटावयवरद्दितो ख गाएत्रवत्‌ एव॑विघमंधएुदपकश्ित्‌ कु ताग्रणच्ाभिद्यात्‌ तथाख्ङ्गादिना 
श्राद्छ्दात्‌ सचमिद्यमानाद्यवस्याानपश्यति नण्टणोतिखकत्वा्नारटतिकिमेतावता तस्यावेद्‌ नाभावो जौवाभावैवाथक्योविन्ञा 
। ठ लं रयिवीजो वापि चव्यक्तचेतनावेदनासदिताएवन्नातव्याः अचयवापंषद्िवाणांपरिस्प चेतनानां अप्प गेपावमच्फर निकर्चित्‌ 
¦ पाद्माभिंद्यात्‌ खंाच्छिद्यातुण्लंखवेगेपुभेदनाच्छदनादिपरिमिावनौयं जये अदोिष्यजेत्हे श्यिवीकायनीवेदनामृद्चौतेडनोसखरू 
पदोकरोव्ये तेव॒ण्हं स¡भलोजिमनगमाह्ि कोद एकजातिदयरंघवधिर खककुटीपणुद्धद तेणुरुषने' कोद्धैएकभालानेचगिद्धंकसमेदे 
¦ खद्भधारासोंखेदे तेतीवारेतेाखिष्देखेनदौ कानिद्खांभत्तेनरौं जीभ वोलेन रौं नासेनदं तोएतलेतेडनेवेदनास्यैनयी अयवाते 
' जवनथौ परजिमतेनेवेद्नाद्े तिमटयिवोकायनाजौवने अव्यक्तवेद नादे जेतयापत्र द्री खय चेतनाद्धे जेचनेतेडनाको$-एकपगक 
दीपिकाटीका 
समुद्एसोद्ाख्ठलुभगवग्मोच्णगायार्णइहमेगेसिणावं भवतिएसखलुगयेएसखकलमोह्ेएसखलमारोएसखसलणरणएट्रचल्य"गटिएलो एलं 
सिगधविचूवरूवेखुसले पुट विकाम्ब् समारभे णणुट विखल्' खमारभमायेच्रखं चणोगरूवेपणेवििंसद्व्याख्यातंसेद्िवाएन्तिततुर्थ्वी 
¦ कायत्तमारभरणवेतसयरुतकारितालुमतिभिःरटयिवी यस्त्न' समारभमाशस्य्गामिनिकाललेखद्ितायभवतितदेवचयययोधिलाभायानहि 
, भाणिगगोपसरंनप्रदत्तानांस्तोकेनापिद्ितेन उन्तरकाक्ञेयोगोभवत्तियः पुनर्म मवतः सकाशात्‌तच्छिष्यानगारेम्योवाचिज्नायष्टयिवीकां 
यखमारभ पापराल्मकभाववतिसणए्वमन्यतेचेतदुच्फमाएयोत्तिखन्तातरयिवीजी वत्वेनविदितपरमा्थैः यिवीश्स्त्रसमारःभं सस्यगववध्यमान 
| आादानौयंग्राद्य'सस्यग्द्थेना दिसम्धा एत्तिसस्यगुल्यायन्रमय्‌ पगस्येकेनमत्ययेनखुत्वायवगस्य साचा ङ्गगवतोऽन गा र्वा खमौ पततः 
दमभे तिद्उमनु्यनन्मनिएकेपासाभूनात्नानं मवतीयत्‌च्रानं भवति तितद्ेवित॒मादएसखलुगं येन्तियएषषश्वौकायखमारभः खल्‌ 
सवधारणरं घः टम्रकारवामैव॑धः तयाएषण्लशव्वी समारभोमोरद्े ठ्वान्मो होद्ैनचारितमेदोऽाविं्तिविध;तयेषएवमरणतला 
' चमार आदुकचयलच्चयःतयेषरनरकचे त॒त्वान्रकः अनेनचासातावेदनीयसुमात्तंभवतिकयंभुनरेकपररिव्यापादनमरटन्तौयषटविघ 
नेमं घ॑करोतीत्य च्यते मायं माणनेतन्नानविनाशकात्वातृन्नाना बर ्ीयंबश्नाति एवमन्यतापियोन्य॑मन्वदप्रितेषां खावना ज्नानंमवती तति 


द्यचितमादह इवय गदिर्लोरइत्येवमथेयादारभवयोपकरणा चमर कद्नसाननपृजनाथजाति मरणसोचन्नायदु; खम्रतिषातदहेत॒ 
„ -चम्टहीख्च्छितोसोकः प्राणिगय 


न~ ०4 र ---- 























{प्ल विधेष्यतिडुरितनिचयविपाक फले्यिवीक्ायसमारमे अन्नानवश्यान्मच्छ्ि तस्त एतदहिषन्तेदतिदभये 
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9४ 
॥ 


| अचाराङ्गसूल । २२ 






















यतिजसिगं विर्व खन्तिविरूपरूपेः शस्त्र ःटयिवीकर्मखमारभमाग्टोडिन स्ति श्यी खसारःभेणचषयिव्य वशस्तरकंकायादरिःयिव्यांवाय ; 
 स्त्रदलकूदालादितव्डमा रभते टयिवीशसरसमारभमागद्यान्यान नेकरूपानप्राणिनोदं द्विया दीन्‌सदिनस्तिदूतिरुवेमिच्रप्य गंध 





। शयोलं गाचाय्यरतटीका 
, चे्रद्धिवारएतंसे ग रीर. तन्म, यिवोकायसमारंभगंसेतसखयरूतकारितादुमतिसिःपुव्वी शस्त्र खसारभमागस्यागाभिनिकालेहिताचमव '! 


तितदेववावोधिलामायेति नद्प्राखिगणोपमर नमरडत्तानासणीयसापिहितेनायत्यांयोगोभवती्युक्तंभवतिवषुन भे गव तः सकरा थात्तच्छि 
स्यान गरेभ्योविन्नायपुष्वी समार भपापात्कंभावयति स्वं मन्यतदत्याद चेत्तमित्यादिसन्नातषटयिवीजीवत्वेनविदितपरमायेःपुय्ीशस्तरस 
[1 4 [ [। € (० 6 ॥ 
। मारभमद्ितं सस्यगवदुष्यमानःादानोयंग्राद्य सस्यग्द्‌ शनादिसस्ययुलायाभ्युपगस्यके नप्रत्ययेने तिदशेवति ुत्वावगस्ब साच्ताङ्ञगवतो 
नगाराणांवारमौपेततःदमतष्यजन्बन्येकेपांप्रतिवुद्धतलवानां साधूनां ज्ञातं भवतौति चन्‌न्नातंभवतितदे यितमादणएसेत्यादिवएपूष्बी् 
[1 [व [र यिषैपचार॑छत्वानड लोदकंप =. [| ©* (२. ज समो 
स्तसमारंभखलुरवधारणेकार्णेकायपचारंकुत्वानङ्वलोदकंपादरोगदतिन्वायेन पणएवग्रंयो्मरकारकमवंधस्तयपणएवपुथ्ो रु सार सोसो 
५ [| चिरे [क * = (् © = (न्‌ 
ेतुवान्नोदःकर्मव॑धविेपोदेनचारितमेदोयषा विंथतिविधस्तयेपएवमरणद्ेतुत्वासमारःयाचुव्ककमेचयलक्तगः तये पपठनरकडेत॒त्वा 


। न्नर सीसंतकादिभ्‌ भागोने नचासातावेदनीयसुपान्तं भव तिकायं पुनरेका भाखिव्यापादनमरत्तावषटविधकसोतीत्य्‌ च्यते सायैसा णजं 


वम्थैमादहारमुपणोपकर गाये तथापरिवंदनमानन प्रजाना्ेंडुःखप्रतिषातदह्ेत॒"चण्टड्ोख्चितोलोकःमा खिगखणपए्वं विषेष्यतिडरि तनि | 
चयविपाकफलटग्नौकायसमारभेन्नानवयान्म डि तस्र तदिषन्तद्रतिद्‌येयतियद्यस्मादि मग्वौकायं वि र्ूपरूपः शस्त्र ;घयवोकसम्समारं | 
भमागोहिनस्ति टयिवौक्तायसमारभणच शयिव्येवशस््र'खकायादेः र यिव्यांवाशस्त्र' दलकृटालादितव्छसारभते पथिवीशस्त्र'समार | 
भसारश्ान्वाननेकरूपान्‌ भाणिनोहौद्वियारीन्विविष डिनस्तीतिसखदोरेकायेनपण्यन्निनजिध'तिनण्टरव'तिन गच्छंति कय॑ पुनसतेवेद 
` नामनुभवं तीति र्टहीतव्यमसुव्यायेस्य प्रसिद्धयेदटांतमाद सेवे मौत्यादिसोरपुष्टोभवता पुथिवीकायवेदनां नमौमि यवासेद्तितच्छ 
` ब्दार्ैवत्तीतयत्वयाटटस्तद दं वब्रतोमिखपिशब्दोयथानामकचिज्नाल्यंघवंधि रोखकःकुटीपंगु; चनभिनिरट तपाखादय॒वयवविभागोण्ट 
गापुत्वतूपूवैकूताभकर्मदया दिता इतम्राक्िपरिङ्धार विखुखोतिकरुष्णादथांमास्समेवं विघसंषादिगु णोपेतं कश्चित्तु "ताम्र णन्मवम द्र | 


, ठज्ञानावरोधिवयातृन्नानावरणीयंबश्नात्येवमन्यतराप्या योजनीयमिति अन्यद पिते पान्नातंभवतीतिदथेचितमाद्वत्य भित्यादिदत्ये | 
। 
| 








उभश गेगुप्फमत्ये अप्मे गेनंघमञ्जेर अप्प गेनाणुमञ्भोरे अप्य गेऊसमञ्भेरे प्प गेकडिम उमे | 
अप्पे गेणाभिमज्भोरे च्म गेउट्‌रमञ्भोर अप्प गेपासमञ्मोरे अप्पे गेपिष्टिमञ्मे श्चप्पं गेडर मच्छर , 
अप्प गेद्धिययमच्भोरे अप्प ेथणमर्भ्तेरे अप्प गखंधमजञ्छेर अप्पे गवाह सञ्केरे अप्प गेच्रंयुलिम | 
उमर्म गेणहमञ्मोरे तप्य गेणासमज्भोरे अर्यं गेच्रच्छिमञ्मेरे अप्र गेसखु्मज्मेरे चप्म गेणिडा _ | 
ति भाषा 

ताथिमेदेवद्धादिकेरेदे दखिपरेतेनोरुरफकषतां थ"टिकोपौंडी गोडाजंघाकडिनाभिचदर पासापदिखरटयस्तनस्कधगख्यसं गु 


लिनखगाबडिजाडीयोषटदं तनिद्ातालसोगलो गालकणौनाशिकायां खिभसुखनिलाडणएतलास्रंगोपाग विपे मरत्येकर्कु'ताथिमदेख 
ह्वा दिकेष्ेद्‌ तिवार्तेष्नेजे वी वेदनाऊपजेतिसश्यवौयनानौवने' थो णद्टीनेखदे सव्यक्तचेतनाद्े तिखणिकारणिवेरनापुगासव्यक्त्ट 


४ 
=. 








दौपिकाटीका 
म ५५. में थि म थि वि प अप्यगेगुप्फो = = ष [न्‌ [1 [र ५. गेलाणमन्म 
मन्छ् मप्मभेंधसदय अप्प गेपायमस्फ यप्मजेपायमल यष्मगेगुप्फ मज्फ असषप्प गेरुप्फसमय अयष्पगेनवमय्छर चष्यगेजनाणमस्म र 
अपम गेउसमञ्फ २ अप्प गेकडिमन्फर्‌ सप्य गेणाभिमउभ्त र्य गेखद्रमन्फ रयप्य गेपारमण्करे स्यप्म गेपिदिमर्भ्तेरखरमस्भी द््ष्प श. 
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अचाराङ्गसुत्र 1 





= 


गद्धियथमञ्मेर अष्येभेयमञ्मोर्‌ यपे गेखंधमञ्मीर्‌ अरप गेबाद्धमजञ्मोर्‌ यणे गेच्ंयुलिमन्मोर्‌ यथ्मगेणरमन्फर्‌ अप्प गगनम 


ज्र चप्पगेचगामञ्छर्‌ य य गेजोहमञ्छेर्‌ चप्यं गेदोटरमज्छेर्‌ च्म गेद्‌ तमञ्भ्ेर्‌ चरण गेलिन्ममन्कर्‌ अष्पगेतालमन्भद्खयष्यनगे 
¦ गलमन्क् रेपे गेगं उम्र २ अप्पे गेक एसच्ो रयप् गेनाखमन्फो रपम गेश्यच्छिसन्फ र चय्य गेभसुद्रमन्कर र्‌ अप्य गेनिलाडमच्छ र 

श्यं गेरीसखमव्य २ व्याख्या! सेवेमोति सोदंटटाभवताटयिवोकायवेदना त्रवोसिवदिवासेदति तच्चगन्र्ययत्वयाटटसतद्‌ त्रवी मि 
, चपिश्दोयथानामथ्दाये वयानामकश्िव्नालय'पोवधि रोच्छकःकरीपंयुःयनमिनिरयत्ति तदलाद्यवयववि भागो रूगायुदवत्‌पूषैछताश 
' भकर्मोदयात्द्िवाहितमराप्तिपरिदारविमुखाचतिकरणाद््राप्तःतसेवं विधमन्धादिगुणोपेतंकदधितक् ताम्रेण यभ्मदति्ाचिंद्यात्‌तवा 
प्मपरकश्िदंधमाच्छिद्यात्‌सचभिद्यसानाद॒वस्यावानपग्छतिनच्णोतिन्टकलान्नोचे स रटीतिकिसेतावतात््छवेदनाएऽभावोजी वा भागो 
वाशक्योविन्नात' एवंटयिवीजीवा्पिच्रयक्तचेतनाजाल्य'घरधिरदक पं्बादिरुगोपेत पुरपवत्‌यवावापंचेद्धिवागां परिस्सटचैतना 
नांप गेपायमच्मदूति यथानामकदचितपादमाभिदयात्‌चिद्यादा एवं जंघाजातुजसंकटौ नास्युदरपाण्छे एशेरोदद्वम्तनस्छंधगाङ 
इस्तांगुलिनखग्रीवाखवुकोट लि दातालुगलगंडकर्यैनासिकाऽचिभ्च्‌ ललाट्थिरः मखतिष्ववचवेपुभिद्यमानेपुखिद्यमानेषुवावेदनोत्य 


्ीलंमाचा्यैरुतरीका 
ति्याभिद्यात्तथापरः कच्चिद्‌ धमाच्छिद्यातसचभिद्यमानाद्यवस्वायांनपण्वतिनण्टगोतिगकतवान्ोत सस्टीतिकिसेतावतातस्यवेदना 


, भावोजीवामानोवासष्योविन्नातुमेवपृयिवौजीवाअव्यक्तचेत नाजात्य' घवंधिर खकपंग्वादिरुयोपेतपुरूपवदितिचयावापंचेंद्विवाणांपरि 
स्पटचेतनानां ष्म गेपायमन्छदतिवयानाम कचचित्मादमाभिद्यादाच्छिद्यादित्येवंगुलफादिव्वप्यायोननौयमितिद्थेवतिष्ठं जंघाजान्‌ 
। सकटीनाग्युदरप ट पाश्ठं उरोददयस्तन स्वं बाड्धस्तारुर्लिन ग्रीवा उनुदौटदंतताल्वालिलुगलगंडकमां नसिकालिभ्न ललाटिरः 





लमच्मेरे अप्प गेसोस्मउमोरे अप्पे गेसंयमारए अप्मेगेउद््वए इत्यसत्थ'समारःममाणस्सदर चेतेच्रारः 
मापरिस्एातामवंति एत्यसत्यं च्रसमारभमाणस्सद्च ते वआरभापरिणतामन्तितंपरिखणायसे हान 
नेव सवंुटविसत्य स मारभेञ्नाणेवस्‌ हिपुटविसत्य'समारंभावेव्लाखेवख पुटविसमारभंतेसमणुजा 


णेज्नानस् तेयुटविकम्यस्र मारभापरिसणतामवंतिसेहसुरौ पररिरतकम्म न्ियेमसेषेमिजद्ा च 
माषा न 








॥ 
| 
| 
| 


| इमनाखिवो तयाचप्य गेसंममारणएकडता कोदैएककेचनेगख्दीगतकरे कोडएकतेहनेविणासे दंडादिमदारेकसीपरारएयी चकवेलिम 


। तेच्छच्छौपणलीवच्स्स्वेदनावेये तिमपु चिवीकायनानीव चस्पटवेदनावेये दिवेतेहनेषा तिद्धकमवं घदे्डाड ष्टं इख °्रत्रपृयिवी 


कायश समारंभमानखद्रत्ये ते चार॑मायपरिज्ातामवंति अल शस्ल्रमसमार॑भमानस्यदत्य तेयार॑भाच्रपरिज्नातामवंत्ितंपुयिवी 
` कावारुभतपरिज्नायामेषावौपंडतः साधूनैवख्वयंपुयिवौ शस्त्र खमारभतेनेवान्य; पयिवीयस्त्र' समारःभयति अन्यानूपयिवीशस्तर'रुमा 
स्भमानानूखमनुनानीयात्‌ चये तेटटयिवीकमसमारःमाःपरिज्नातामवंतिखमुनि परिज्ञातकम्पैद्तित्रवी मि्ये;ईणेटविवी काचविष 
। य्््द्ालादिकसमारमणारने' एणडडवाश्रारभकर्मवं घना कारणन्नपरिज्नाद्‌ प्रत्याखानपरिन्नाद्‌. अखपरिन्नाताड्छइ एतावताच्ार 
भकव घाद. अनेएषटविवोकायविपे यस्त्र्चसमारभण्ारने' एच्रार मपरिज्नातद्धद्र एतावताचार'भनेकर्सिनवंघाद्‌. तंपरिखायतिषट 


 स्मीकायनो चरंभकसैवंभनोकारन्च परि ज्ञा जाणीम्रत्यासखखानपर्जिद्ं पच्चखीखयंयापणयय्वीकाचसमारभनकारे यनेरापाद्दि 
नकरावेञ्यारभकरता भ्रतेयनुमोदेन दीजेदने एयुष्योकायनोखूमा रमन्नपरिज्नाद्र र मत्याखानपरिन्नादपरिन्नातच्छद तेसखुनिपरिन्नातकं 
९ # 

मकडताप्ताचोसाघुततंयतनाखिवो दत्तिवेमिकडतांस्मिदधमैसखासीकदषये' इसको जेहवोयीवीतरायखमौफी सामल्यो इति शस्त 

पमरिज्नाध्ययने योद ध 

न नचतोयोदं शवपमापःगहयितीो चद्रोध दे पदिलेउदट्‌ चेुयिवीकायन जौवकन्या तेदनेविाशिकमेनोपवं धकं 


है 
&पर 


प 1 

















क ~ 
आचाराङ्गसृल । ३४ 























दौपिकाटीका 
ठ [= [) = 3 {तर॑दशेचित्म म, ४ 
न्तिर्दच्यततेएवमेषामुक्तमोदान्नानमाजसत्वा नद्यौद्यदयादव्यक्त चेतनानामव्यक्तेववेदताभवतीतिग्राद्य' अत्र वहशंतांतरुदभेवित॒मादह 


परिसायाभवंतितं परि णाव मेदाबौण्येवसवंपुटविसलयं खमारभेव्नाोव ए दिुट विसखल्य समारभावेच्जाणेवख पुढविसव्यसमारभतेसमगु 
जागेच्नाजष्छते पुढविकम््रसमारंभापरिसायाभवंति सेडधखुणीपरिषायकम्म स्तिविमि । २] इतिसल्यपरिखाएवी रद्‌ सोख | 


अपरजेसं प्रमार्एर अप्पेगेडद्वएर एत्यसल' समारभमाणस्यदच् तेखार भाञखपरि गावाभवतिएल्यसलव्यञखसखमारभमाणस्यद्रच ए्यार भा 


मत्तो्पेगेसंपमारप्यपेगेउद्वए यथानामकचित्‌ससेकौभावेनप्रवर्पेणए प्रणानां मार णंयव्यक्तत्वापादनं कस्यचित्‌ कुर्यात्रखल्चधौमा 
पादयेतदल्य्ै;तयावस्या च यथानासकाखिदपद्रापयेत्‌ मराणेष्योव्यपसेपयेत्‌ नचासौतावदनां छ्‌ टमतुमवति च्रस्िचाव्यक्तातस्यासौवे 
द्नादत्ये व॑श्यिकीजौवानामयिद्रथ्व्यसिति उयिवीकायिकानांनौवलं्रसाध्य तवानानाविषशस्त्रसंषातेन तेदनां चाविभौव्यच्रघुनातदं ` 





धेवंप्रतिपादयन्नाह ए्यसवयंसमारमसाणस्स्यतरटयवौकाये शस्त्र द्रव्यभावसे टभिन्नं तत्रद्रव्य शस्त्र सखकायप रकायोभयरूपं भावशस्त् 

त्वसंयसो दुःप्रणिष्ठितमनोवाद्ायलच् णः एतदिविधमपिशस्त्रससारभमाणस्य इत्य तेरप्पाद्यालकाः ससारभवषडेत॒त्वेनापरिज्नाता 
, अ्विदिताभवंतिएतद्िपरीतसय परिन्नाताभवंति इतिदशंवितुसाह रएल्यसव्ं्समारभमाणस्य अतर्टथ्वौकायेददिविधमपिशस््र'यसमा ` 
रभमाणस्य यव्यापारेयतः इल्यं तेभराखुक्राःकमे खमारभा; परिज्ञाताविदिताभवंति चनेनचविरत्यधिक्रारः प्रतिपादितोभवतितासे 
वविरतिखनामग्रादमा तंपरिशायमेदावौणेवसयति तं यिवीकायखमारभेकंघंपरिज्ञायञ्खमारमेचच्वधमितिसेधावीकुशलएतत्‌ 
कुयादितिदगैयतिनैव टयिवीशस््रद्रव्यभावभिन्नंसमारभेतनापितदिपयोऽन्ये ; समारंभःकारवितव्य; नचान्वानशय्वीशस्त्र'समारभ 
साणान्‌समनुजानौयादिल्य वं सनोवाक्वायक्षमेभिरतीतानागतकाल चोरप्यायोजनौयमिति ततचे वं खतनिटत्तिर सौसुनिरितिव्यपदिः 


| 
॥ ~ न [ < ५ = = ट ५ 
श्यतेनयेषदतिदशेयन्‌ पसं सिद षु राजस्य तेगुढविकम्द्रखसारःभा परिणायाचयस्येते टयिवीविषया; कर्मसमारंभाःखननरपयाद्यात् 
। काःकरमवं षडे तुत्ेनपरिज्ञाताभवंति न्नपरिज्ञायातयभत्यास्यान परिज्नयाचपरिडताभवं ति रवधारणेसणएवशुनिः दिविधयापिपरि 
| ज्नवापरिज्नातकमेखावद्यातु्टानं अष्टपरकारंबाकमेयेनरुपरिज्ञात कर्मानापरःशायादि; नवौ मौ तिपूवैवत्‌ इत्तिशस्रपरिज्ञायांश्यिवी 





| शी लंगाचायेखतटीका 
| भर्टतिष्वबयवेषुभिद्यमाने षुबाचेदनोत्पत्तिलंच्छतेए्वसेपाशुत्वाटमो हाज्नानमाजांस्लान द्द दवादव्यक्तचेतनामव्यक्तैववेद्नायवती तिग्रा 


॥ 


स्य ्तेवटं तां तरदं यि तमाडच्प्पे गेसंपमार एप्प गेउद्वएयथा ना मकच्चित्मे की भान प्रकर्फेणप्रारणानां मार णमव्यक्तात्वा पाट्‌ न॑क 
चित्‌ कयन, व्या पादयेदित्ययेःतवावस्य' चययानासकचचिदपद्रापयेत्मा रस्योव्ययरो पचेन चासौतेदनास््‌, टमनुभवतिअस्तिचाव्यक्ता 
| तस्या सौषेदजेत्य वं पृथिवोजोवानामपि द्रव्य पृचिवौकायिकानांजीवव्रसाष्यतयानानाविघशस्तसं पातेवेद नां वा विभाव्यच्घ॒ना तद 
घेवंधंद्वितुमाह एत्यसय्येत्यादि अलपथिवीकाये शस्त्र द्रव्य भावमिन्न ततरद्रव्यश्चतर सखकाय परकायोभयरूपंभावशस्त्न'तरयमोडःम 
शिदितमनोवाक्रायलच्तणः एतद्िविधमपिशस्त्रसमारभमाणस्य ति एतेखननरष्याद्यात माः खसार॑भाःवंघह्ेत॒त्वेनापरिज्नातान्नषि 
दिताभेव॑ति एतद्विपरौतस्य परिज्नाताभवं तौ तिदश यितमा एेत्यादि चतरपृववौकायेद्विविधमपिशस्तसखसारभसारस्याव्यापारुत 
| इत्यं तेमागुक्ताः क्मैसमारःमाःपरिज्नाताविदिताभवं त्यनेनचविरत्यधिका रः ्रतिमादितोमवतीति तासेवविरतिस्वनासग्रा तमित्य 
| दितंपुयिनीकावसखमारंमेवं्परिच्नाया समारभेवावंघसिति मेधागीकशलःएतत्ुर्यादितिदशैयतिरैवप विवी श्न दरव्यभावभिन्न स 
मारमेतनापितद्दिपयोन्य; समार॑भःकारवितव्य {नचान्यान्‌ पृचिवौ यस्त खमारभलानान्‌खननुजानौवातृएवं मनोवाद्कावकन््र भिर ती 














ग अआआचाराहम 
३६ आच्राराङ्गमृल । 
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| ~ रिन्नायापरि $ £ कारवां 
यातयाम्रव्याखातपरिज्ायाचपरि-तामवं तिद्ध रघाररेसणवमुनिद्धिं विधवापि परिन्नायापरिन्नातं कमसावद्यावुटानमटप्रकारवा 


कर्सिनसप्रिज्ातकमनापरगाव्यादिव वौननिपूवेवदितिगन्त्रमरिन्रायाद्ितीच्टरं गकःचमापतःगतःएटविय्युदरे गकारं खम्‌ नचो ग 





रगारेडच्न्‌कडेनियाय पडिवस्‌ च माचंङृव्वमारेवियादिए नारएस्त्राएतिक्ख तोतसेवच्ुपानिज्ना 
विवद्ित्त्‌ विसोत्तियं प्रादांतरपुव्वस॑नोयं पणयावोगामद्ावीटिं लोगं चख्रागगए अभिमाना 
अकुतोभयंसेतेमिखेवस्यंलोगं च्ाम्भद्क्खिच्नागेव यत्तागंच्म्मादूक्विच्ना जलोयंम्भादर 
क्खद्रसे्त्ताणंयःमदक्वदनेचन्ताणंभ्भादक्खद्सेलायस्रम्माद्रक्खद्र लच्नसाग्ोपुटोपासच्णगा 








भाषा 


रै ( न 
च्यौतिगिकारचिकमागतश्पृकायते दने जीवपयोतयातेदचनेवधिकमनोवं घटेखाडियेदश्ूतसेवेमिक ° जौरुषमस्वामीदरदमार्सेगन्दो 


्वार्यत्रयपु चिवीकाचसमारंभव्याटटु तरकालं खंपुन गारव्यपरद््यसागूमवति सचयवानगागयेभवतितयाचनवामि दूढच्वल्टादिय 


ब्दानपद्दायानगाराथब्दोपादानःनग्यहपरित्यागग्रधानं मुनित्वत्ारगंसावद्यादुष्टारस तद्व त॒त्रातनिरवद्यादुष्टाच)सुनिरित्ययः 


कौटथःउव्नकडेःछुरकटिलःसंयमम्त' करोतीति उसुकुत्‌वलुकृतखकीदटयःनियागपडिवन्ते निवागमोन्त मागस्त^रतिपन्् 


नुष्ानकर्गाद्‌ ततृद्छयक्त्ातुटनंचामाविनोभवतीति अमाचंडुव्मागेन्ति खडवौदगोपनंसएचवातदभावेनामायातात्‌ वाणोनिगू्ितव 


लवीरयःसंयमानु्ठानेपसक्रममायोनगासोव्याख्यातः; चरथ; चीर्षर्मखाभिर्जवमरतेकदेष्धे सेक तांद्धिवेण्िवीकायनीविन्यघनाचकी 


व्यारतजिमचयनगारच्राष्कडादइतेकडाद्या इदांवद्य॒पिवल्याटित्नेकगन्द खाध्वाचीर नेटालःअनगारेनगन्दकद्यों तेग्ाभगीततोत्त 


रसभन म्रवसयकराद्रव्यमावमद्िवरनो चछडिवोखुनिपगानोजारग्‌ चावद्यानुटाननोखन्ग्यडद्धं साघुनिगवद्यादुष्टप्वाद्धद्‌ तिगिका 
रयिश्यगगार्कन्मो तेकेडवोच्न्‌ 


प्रत्या 


मोरच्न्‌ कडच्छजकद्टतां ्रकरुटि ्तेसंवमतेदनोकर गाद्यारतेदला कद्वो निवागपडिवन््रो नियागकडतांमोच 
समागति दाप्रतिपन्नकताद्‌र एतान्ताच्रापगयक्तिनेचयचुरारिव्लफो 





रवतेव्लीकेदवो्मार्वदुव् मागे मायाकदताल्लवीर्रनोयमोपिवौ 


तेककरतोरएतरेवयायक्तिद सयनाबु्टानिपयकमफोसतोच्न गार खाधघवियादिएकद तवि खायो दिवण्डवोखाधुशमसमायावद्यीवितान 


पठं युग्यरितरिटम्योकरे ते कचं धू जाएसन्यवाम्रवद्ध मानखयमस्यानदपयानिःका तिः रत्यां खडीतवान्‌ तामेवचद्रांयावन्नीवसदुपा 
| 

1 

९ 

॥ 


लचन्‌ रन्‌ डेत्‌कयंयुनः चद्वारुतादुपाचयेटित्याइविवदिन्तविसो तियं विद्धाचपरित्यन्यरविचोतसिजंगंकापाटांतरेपरखयो म॑माता पिता 
दिकस्तररूयदिकच पचान योगं विदावत्यक्ताचद्वासदुपालयेतृग्रयसुपदेगोमदासत्ठ;क्रतपवःदतिदगेचितुसादपणवाग्रयतानस्बीमतावीं 


राः परासद्रोपखयकषायसेनाविनवान्‌ मदहावीविःखमस्यग्द गनादिकौमोचमे¶लिनवरेरासेवितस्त'प्रतिप्रद्धावीयं व॑ तःसंवमाचुष्ट {नं 


प 
‡ 






निच्रयतरिष्य प्न्याउचद्यपिभवतोमतिन क्रमते पूकाचनीवविषयेखस्कतव्दात्रातस्तयापिभगवटा न्ना द्ेच्व्यादलोगचलोनगन्टेनाता 


पूत्ाचन्तोकन्त लो नंचगन्द्‌7द्न्वांचपदायान्‌ चन्न यमने द्रिभमवचनेन्ाभिसुख्ये नसम्यग्‌ज्नाचाचयापकाचोजीवादरल्टेगमवगस्य्यकुतोभ , 
(व € ग्रचज्यादमडियच्यो -्राचा्व्नीवपा्तेएतावतारादेप्रा सेदि 
यं संचसमदुपालयत्‌ चव: जियिचद्वादंणावनादनिकच् तेकडतां प्रत्रज्याद्यडिवव्यो तिदेजच द्वाचाव्व्नीवपाहेएतावतारावेमादेदिप्रत् 


~ 


न्य्रका7लग्रखहपरिग्णासद्तेप्र यच्यग्रद्ेपद्धे खटयमयेगिप्रतिपन्खतो वद्ध सानपर् गिमत परिगाासतयच्यवस्ित परि गमक 


फंनवाड़ तत्रपि मानपरि्वोडदनवाद, बग्धामडिवसरद्यिका र ग्यिकद्धिये तिदेलच द्रापालेद्धिवतेचद्वाजिमकरीनेपालेतेकचे | 
देविचडिन्तुनदतार्ीडान क्रिसोविखोन्िचं कर्तायकाचिनमरवचनविपेरंद्‌ द ववापा्टांतरिदपर्मसंयोगमातायितादिकग्खसुरादिकप 
| चन्म चोगते्ंडानेचद्राण्ने ख्डपददेगमदासत्व्तिद्ंपृवकय्योदधेतेदेखाडखेपगवाकीय्दुदणच््ररपगीखच्ठपसनीगपायज्यैपिवायन्पं वीं 
| रमा सोटासाजसस्वगून्नानखुस्वग्टयेन स्यग्‌चारिलिकूपषतावतास्येचसानप्नम्यताकदनां तेमागसोच्तनोकीरपुखपिर्दती 

0 
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त्र {हन्न र 
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थंकरगगाघरादिके' चाचेव्योचिवे' चीगुसशिव्यपरते'कदेष्टे वद्य पिताहरौमतिच्पृकायविपे स्युलपग्णायकौमसरतोनयौ तयापिच्ौवौत 
, सागनौखान्नष्द्रसडध सदश्वं एडवोमावदेखाडेद्टेलोगंच ददालोकक इतिप काचलोक चयब्दयकीयनेराद्पदायैखद् सखनीवु चचिं 
` अगोचरप्राणाण्कहतांखौबीतसागवचने' च्नुकू्‌लपगसस्यक्‌भरकारिजाणौ उन्तसपुरुषश्चकुतोभवंकदतां जेदयकी किथिरी प्रकारिजीव 
। ने'भयनयवौ तेचकतोभयसंवसकश्िये तेएाग्रचित्तपाले हवे प्‌कायलोकसम्यम्‌ प्रबचनवचनिद्नाणी जेकरवतेकडेे डल "खे 
` वेभिसेयब्दस्यव्॒मच्छन्दायैलात्‌ त्वापरतित्रवीमिनसखचमात्मना लोकमप्‌कावंच्रभ्याख्याति अभ्याख्यानमसदभिवोगो शूषाकथनंचथा् 


चीरःचोरटबनीति तयातष्े वनुते अापोजीवा नभवति केवलब्धुपकर णमात्र"टततेलादिवत्‌ एतदभ्याख्यानं नकर्तव्य' तयानेवयालानं 
शरी पधि्टातारसस्याख्याति एतावता त्रा नोनास्तित्वं नकर्तव्यमिति जे्रत्ता णंयोचन्नानोपहत वुद्धिर्लकमप्‌कावमम्याख्यातिस्या 
त्रानमब्याख्वाति यद्चातानमभ्याख्यातिसलोकमम्याख्यातिद्त्यालोच्यखाघवोप्‌कायविपयमारंमं नकुवेतिच्र्थैतद्मपरतिद कर शो स्योने 
उत्तु रुपनेखयं चापरदेलोककˆहतांयपृकायतेन्मादूक्छिव्नातेहनो यभ्याख्याननकरेच्रभ्याख्यानतेकदियेजेखछताने'अदतोकदि 
, येजिसकोद्ण्यअरचोरने चीरकद्धेतिमकदेपाणीतेजीवनड्धइ. केवलएडपगर खमात्र्टततेलनीपरि जाणिवालेउन्तमतेदम नक द्धे तथानो 
| यच्रत्ताखंश्रामानें चत्भाद््खेनरौं तेस्योप्रत्यच्लच्यएशरीोरनो अधि ठा ताच्हंमरत्यच्ेक्ररी खिद्धन्नानाक्रणएडवाजीवनी नास्तिनकरिवी 
तव्ाजेरन्नानडतवद्धि अमकायलोकनोचम्याख्यानकरेतेसवैप्रकाणसिद्ध्ात्मानो अभ्याख्यानकरेजे्ालानोचभ्याख्यानकरेतेश्म्‌काय 
नोचस्याख्याननकरे एतावताजेग्चापणाश्रीरमाडिनजेजीवष्धेतेजेन दं तोजार्िव्यापागौ ली वनयी एतत्तेलिमणरीरमादधि्मासमातिमपा 
णीजीधसदृहिवःद् सोना णीसाधु चप्‌ कायविपेच्ारभनक्रे' तथाजेदीणा चा रीविपरी तमागिमवन्ते"तेकदेकटे खलं लव्नमाक°लव्नमाना 
भबज्िततयामानंदगैवंतःगक्यादयःयगितिभिन्ास्तान्पग्डावलोकयेतिशिष्वनोदनं ततचायम्थैःयाव्यादीन्ग्य्दीतम्रनन्यानृसवदया नुन 
( ५.१ ह दौपिकाटीका ॥ । 

। कायोद्‌ यकोदितौव । २ । गतःखयिब्युदेयकः सखांपरतमप्‌कायोदे यकः म्रारस्यतेतस्चायमभिसंवंघःइहानंतरोद्‌ थकरे र यिवौकायजी 

वा;मतिपादितासहषेषंघोविरतिच्च सांप्रतंकमायातस्यापूकायसख् जीव च॑ंतहधवंघोविरतिख्च प्रतिपाद्यतदत्यनेनसं वंघेनायातखास्यो 
| देशकस्यनिक्ेपादीनिनवद्ाराणि निदेंटकामोनियुं क्तिकारो मायामाद्याञखविदा राद तार्दनादहवंति चछटवौएनाणन्तौउकिष्ाणे 
` परिमाणुबभोगसव्येय १ । अपूकायस्यापितान्य वहाराणिभवं ति यानिषटयिव्याःमतिपादितानि नाना वचभेदष्मंविघानपरिमाखे 
 प्रभोगभस्त्रविषयंद्रटवयं च थब्दाद्वचणविषयं च तत्राप्‌ायस्यनामादि निकच्ेपोवक्तव्यः 1१1 प्ररूयपर्णादुविदहाययाञ्नीवा ङुड्मात इ 
। वाचयरायनललयेवन्डि ड्सायस्तव्लोए प॑ चेवेयवायरविदाणा !१\ खद्वोदएयोसार्‌ हिमेव रे मदियाव४ दर्तयून्चेवभ्रवाय रचा उविद्ा 

णापंचविहहावन्ियाएए! दोरक तडाकसमुद्रनदी द्र हावटा दिगतं अवश्यावोरनन्वां यस ह;पतति शोतपुङ्ञलसंपकौत्कठिनौस्‌ तंजल 

मेवदिम॑गभमासादिषु धूलिकापातोमद्िकामूमिख इसंपर्कोद्गतोदरतगुः एवसेते गद राप्‌ कायमेदाः पं चतेचपर्याप्तकापर्वासिकाः सं 

उतयोनयचःसचित्ताचिन्तमिचयोनयः शीतोप्णोभवयोनवएवंगणमानायोनौनां सप्तलच्वाभवंतौति २ लच्त णंसाकाराऽ्नाकासेपयोग 

काययोगालादिकं अलपरस्याक्तिपतिनापृकायोजोौवस्तद्चचण रहितत्वात्‌ खवग्णा दिवत्‌ सासकतोयं्तुपहतद्रवतातृ्ंडकमध्यस्यकल 

लवत्‌दत्यादिलचगभाक्ताव्जीवाभवं ति्रप्‌कावाःरे परिमारदाद्देयेगदसाश्नपकायकाःपयीप्नका सेसंवन्तितलोकम्रतराघं ्येवभागवस्नि 

प्रदेशराभिपरिमाणाःचओेषघास्तुगदराऽपर्यौधद्टल्द्मपयौप्रा पयौप्तभेदास्त्रोपिराशयाःयग्‌यसस्य यलोकाकायरािपरिमाणाःवियेयच्चा 

यंवाद्रटधिवीक्तायेपर्यासकेस्योवादराप्‌कायपर्य्षका्चसंख््वरुणणाः बादरटयि बीकायपर्यापतकेस्योवाद रापूकाययपर्यसिकाचसंसमेवर 

णाः यिवीकायाऽपयोप्रकेभ्यःल्त्याप्‌कायाऽपयीप्रकाविशे पाधिकाःद्मश विवी कायापर्वापतकेभ्यःसख्मास्कायपर्यीप्काविेयाधि ` 
काष्डपमोगदारेसख्रानप्रानघावनभक्तकरणसेकयानपातोडुपगमनागमनादिरूपभोगःएभिःकारयेरुपस्छितेर्विपयविमो चिताना नो निः 
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५ध्१----------~=------------------ `` = धु 
4 सआ्आचाराङ्गस 
ह चाराङ्गसुत । 
ध 


६० * 


कसग्णाविवेकरश्िताचपृकाचवयेमवरतै ते भस्तदारेविं ची चक्तावसल' किंच परकाचतदुभवंकिं ची णं तुदनदल भावैयच्रस्ल मो स्य ! 
विंचितसखक्राचश्स्ल्'चयानादेवं तटाकस्य किंचिखपयर्काचगस्त् खन्तिजाखदचारादिवंकिचिच्वोभयवं उदनसिदण्ट्तिक्रारद्कस्ंत्तिरए 


[१ 


ततृद्रव्ययस््र भावस्तं यसः म्रसत्त्यदुःप्रशिडितमनोवाव्राचल च्च 1६1 ञ्टनादारेवंदनासखगराराव्यक्तचेतनानुरूपार रदुःानुम 


1 
५ 


५ [3 व वाख्यरुम्नया ~+ मटपि 
दख भावा 13 वघद्ारेवषः छतकारितातुमति भिरपसर्दनादिकः ।८। निदट्तिदारेनिटतन्तिर अ्रमत्तखमनोवाछाययुस्नया$तुपसटःटि 


= शकेरि € प ( ^~ सूत्रादुगसेद्धलमुद्धारगपीः _ €~ ¡तच्च दर्ये सन द्ाविग्र गाग [य 
केति 12। एवमपूजाचोद नुति तानवहायणिद्शितानि खामतंद्तातुगमेद्धत्रमुच्वार णीयं तच द्रेवे सिरुल दाविक गगा रेउन्न्‌ 


ङ 


कडनिवावपडिवर्‌ ्चमायङ्वसाये विवादिएव्यास्वाचसखचाचमभिसंवं घःदू दानं त सेदटृसकेपरि समिट एयिवकावासमारम्व्या 
टत्तोसनिर्‌ कं नचेतावता संभू्ोनिभेवति ययामवतितयाद्यैवति सुषरमैस्वामोददमाचच्तंवा भगवद तिकेवत्माक्‌भरतिपाटितं 
अन्व रंसबेमिनडत्ति सयन्दसच्छछ्दा्येखवयाश्यिवौकाव खमारभव्याटच् तरकालं संपृष्यनगारव्यदे बभाग्मवति तद्‌ ठतो मिपि 
समुश्चवेखयवावाऽनगारोभवति तवाचत्रवीमि च णगारेत्तिनिविद्यतेऽगारं ग्यहमस्व ति यनगारःइह चचत्टाटि गब्दव्युटासेनश्रनगार 


न = 


शन्दोपादानेनएतदाचटे ग्टहपरित्यागम्रघानंखनि तकार णं वदाचयत्वान्धावद्यादुष्ठानख निरवद्यातावीखखुनि इतिट यैवतिचब्छुकडे 
त्तच्छलुरक्टिल रुंयमसकरोतौति चऋयुरूत्‌कः दु कारौ्नेनद्रद सु्तंमवति अगेषसंचमानुछायीसं पर्यीऽनगारः एवं विषदेटग्‌भवति 
खिवागपडविस्‌ वननंयाग निचतोनिदधितोबायोगः खस्यगृन्नानदयैनचारित्रामनोमोचमार्गस्त' म्रतिपन्वःनिकावप्रतिपन्नोवानिगैतः 
कावकरदारिकादिर्यसात्‌ सनिक्तायोमोच्नमागस्तं रतिपन्रः त्कार यास्य सस्यग्दर्यैनादे स्गत्यातछठानात्‌स्ठयततयदु्ानं चासायिनोभम 
तीतिचमायंकुवमा्ोन्ति सायासखवेतस्वौयेनिगृरनं नमावा्मावातांङ्मग्योऽनिगृ दित वलवीवःसंयमानु्टानेषराक्मसाग्णोऽनया 
चेव्याख्यातः एवं रेषकषाचापगसोपि दरथ्व्यःतदेवमखादुद््‌, त खक्रलमावावह्वौवितानः किंकरौ दित्या जारसद्धाएनिक्छ तोतामेव्मगु 
माचिन्नाविचदहिततु विरोत्तिवदुवरूंनोगं पाठान्तरंपणवावी महावीहिं लोगं चच्याणाणदिसनेच्वाच्ङ्कतोभयंसेवेमि जारएखद्धाएत्ति 
चवाचद्वयावद्ेमान रुचमस्वानकं उजरूपवानिष््ान्तः मत्र्या ग्टहीतवान्‌ तामेवचद्यंयावव्जःवमनुपालयेत्‌ रचयेत्‌ प्ररज्याकाकेच 
मराचस;अदरद्वापरिग्णानण्छम्रननति पच्धात्तुसंचमचेिंम्रतिपच्ो भ्रवद्धैमानपरिगामोरीन परिग्णमोवस्वितपरिमाणोबामवतिसोका 
एव वद्धं मानपरिणामाः वहवदपरिपतन्ति अतोज्भिधौवति तामेवानुपालचेत्‌ कयं पुनःचद्वांसत्राच्चवुपाल्येदित्वाद चिवडिन्तुवि्ो 
न्ति चं विद्ायपरित्टन्यविच्रोतखिकां यंकाद्िविषास्वैथंकादेयथयंकाच तवसमैशंजाकिमस्तियडतोमार्म; उतनदेययंकादठुकिरचिद्य 
~ 


= कावाद्चःनोवाडतनप्रस्पटचतन्यायभावानविद्यन्ते ज 9 भ ५०१ किन इत्येवमादिका गंकांविदाय 9. _ [1 (व 4 
न्त्र कायाद्योजावाङतनम्रस्सटचंतन्याचभावा विद्यन्ते इत्येवमादिजांंकाविदाव संृरसैन्‌यनगारयुग्यानमादयेत्‌ पाठान्तरंवा 
५ 0 ह ष 


निजदित्तापुव्वर्ट लों ०. ~ # £ $+ पवेरुवोगंमातापितादिक } व च 9 ® = य॑तिदावत्यक्ताजहवामलुपालयेतं न 
चलेन्हनत्ाप्ुवर्‌ जच व रुचागमाता।कत्र र्क्त भ्डरूरादिकञ्च पञ्चात्‌स चाग बदाचलत्यक्ताच ह्वामयुपालयेत्‌ अयसुपदेयोमडासत्वेःरुत 
9 इूतिदथेचितुलाद ~ गाया भेरासदावीरटदि ~~ ॐ गतान परीपद्टोपसर्मकपायदेनाविलयात (प (अ + > 
पूडः इतिद्यचिदुस्ह पणवागैरासद्ावौ भ्रणतानस्बौमूतावौराः परीषदटोपसरगैकयावेनाविजवात्‌ बवीविःपन्वासदाचासौकी 


चिच्च खस्यगृद्यनादिकोमोच्सा्म ९. ~ = 2 जिनेन्द्रादिभि > सपेरासेवितस्तंमरतिवीर्यवं 1 ट + 1] [५ = ~ ० 

चि शद कस 7: जिनेन्द्रादिभिःखत्प्‌, खषरासेवितस्तग्रतिवीयेवं तः सु्चमानु्ानं कैति ततद्योत्तमइुखपम्रहतोचंमो 
च्मागद्रतिमदन्दैत € ० च्नन्ितसामविचंमं 3, € = नोविनेव 9 संवमावु्ठानेप्वनैविष्यतेवद्यपिभवतोसतिर कस € < ॐ: ४ य॒कायनीवविपयेन्संसततत्तन् द्र 

प्द्म्तप्रदन्चत च्नानतसायविच्मोविनेयः सचमावु्ानेप्रकत्तयिष्यतेवर्या वतोसतिनैकमनेश्चमकायनीवविपयेत्रसंसनुतवानत् 


तेसतयापिमगवदाक्ेचनिति 
ग्य 


तेस्तयापिमगवदाक्तचनिति चदं तव्यमित्ङड लोगं च्ागणःएमिससेञ अल्ाप्‌कायलोकोलोक्रब्देनाभिघौवतेतमम्काचलोक््धगब्टा 
द्वा चमदार्वौन्‌ अात्रवालो नैद्रमवचनेन अाभिदुस्ले नरस्यग्त्रात्रा चयाअप्कायादयोनीवा इत्ये बमवगम्य्कुतोभयन्ति नवि , 
द्यतेकुतद्िदेतोः केनाविप्रकरारे्यजन्तूनांभवंचस््ात्सोचङ्तोभवःसंयमस्तमनुपालयेत््प्‌जायलोकमःन्नया अभिसमेत्ययत्कत्तं व्यं तदा 
तदादरतेमौतिरोरुंवनौनि सेयन्द्खडुद्मदकैत्ात्‌ त्वराबातवौभियोवसवंलोगं चआद्क्छेव्नारोयश्त्तायं अअाद्क्ड व्नाजेलोयञ्नव्या 


वव्चनताजआदन्द्जअत्ताप्यदक्छखेलोयंयद्रक्छद्‌, नस्यसामनालोकोचपकायलोकोअस्यास्यातव्योचम्बाख्यानं ना 


ससद्भिचोगः. यरयवारजयन = {ययासखचौर चर चौर रि मत्याददडतच्ापेनी बान भरद भ 1 
~ _ ~: अच वान जवनचवत्वचचार चरसित्याइदतन्नापोनौवानभवंति केवल्ुमरुफमाव हततेलादिित्‌ खस्यादीनांमपि 
न्द ~------------------------==------ =-= + 3 
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च्चारङ्गसूत् । ३€ 








। 1 4 [२१ 9 [न्‌ तन्व प्रागेव [1 साधितंसेय्न ताणति 
जीवानासुपकरमात्रत्रात्‌ नघुएतदेवाभ्याख्यानं यद्नौवानां जो बत्वापाद नं न तदस्ति अपां खचेतनत्वप्रागेवपर 
* ९ = ¢ ॐ नयसरा धिटातारर अरहरत्ययसिद्ध 4 
, नेवाकनःशरीराधिष्टातुः अभ्याख्या(न॑कसैव्य' तच्कियमाणंनघटासियत्ति नेवल त्य =्रानाद्यभिन्न 


 गभत्य तं अषच्ध वीत जेचन्तापं तियोडियन्नानोपहतचचुः अप्‌कायलोकंखभ्या्यातिखखवेममा णसिद्ध'मालानं चभ्यास्यातियच्चामा 
, नंरभ्याख्याति सोप्‌काचलोकमभ्याख्याति इत्यालोच्यसाघवोनापूकायविपयमारमं वु तीतिया्ादयस्बन्यथोपद्ितादइतिदशेवितुमा 

लल्नमाणापुटोपास चरणगारामोत्तिएकेपवयमाणाजमिणं विरूवरूवेष्ठिसयेहिं उद्यकम्परसमारम्ब' उदवस्य समारंभसायो 
, अखेगरूवेपा रेविर्िंखति लव्नमारेन्तिलव्जमानाः स्वकौय्॑रबरन्याभासं कुकणायदिवासावद्याबु्टानेन लन्नमानालल्नां कुवैणाः यम्‌ 





| शीलं नाचाय्यं छतटीका 

| कसमारभ्यते अस्य चायमभिसंवंघः इदानंतरोद्‌ शकेपुधिवोकाचजीवाः प्रतिपादितास्तहधोविर तिच्या तंकमायातस्याप्‌काचसखली 
| वर्त्वतदषे वंधोधिरत्तिचच प्रतिपाद्यते अनेनसं वंघेनायातस्यास्वोट्‌ यकस्यचतार्यलुयोगद्वाराखिवाचानि त तरनामनिष्पन्ने निच्वेपेयप्‌कायो 
द्‌ शकस्दूलटयिवीकाव जौवखरूपसमधिगतयेवानि नवनि्ेपादीनिहारार्य्‌ क्तान्वप्‌कायेपितान्व व समानतवातिदेष्ुक्ामःकानि 


। चिद्दियेषाभिधिन्नयोद्रते कास नियं क्तिारोगायामाड १०५ आञ्स त्यादि अमूकायखतान्येवदाराणिभवंति चानिपृचिव्याप्रति 
पादितानौतिनानात्वंभेदो विघान परिमाणोपभोगशसूविषवंद्रटव्य॑च चन्दा ज्ञ चणविषयं चनुगब्दोरधार यै एतत्त तमेवनाना्चना 
न्यागतमिति त्रविधानंम्ररूपग्ण।तद्गतं नाना चं प्रदभैवि त॒माददुवि हायेत्यादि तत्रपंचवादरविषानानिदभैविरमादह ख्द्धोदयेत्यादि 
। खो दकंतडागसमुद्रनरौकदाबटादि गतमवश्वावादिरदितमिति अवश्ायोरजन्वांयस्ते ह; पततिदडिसं तुशिशिरसमयेयीत पुद्लसं 
पकौच्नलमेवकठिनौमूतमिति गभेमासादिषुसायंभातरबौधूमिकापातोमद्िकेतयुच्यते वपौ शरत्‌ लयोर्ैरि ताज्ञरमस्तकस्वितोजलविंड 
भ मि इसंयकोद्नुतो इप्तच॒गब्द्‌ नाभिधीयते एमेत्ये पंचबादराप्‌कायविषवोव्यावक्िं ताः ननुच प्रन्नापनार्चांवाद्‌ रापृकायमेदावदवः 
परिपिठितासतद्ययाकरकथोतोष्ण च्वारत्तत्रकद्तलवणवखणकालोद्‌ युष्करचीर्टते्ुरसादयः कयन सतेपासतसग्रहचच्यते चयं पुन 
सतेषामतरसग्रहउच्यते करकसावत्कटिनव्वा्धिमां तः पातीगेषास्तुस्पथेरसस्यानव्टं मात्र भिन््रत्वान्नख्द्नोदकमतिवर्पैते यदव॑परन्ञाप 
नार्वाकिमर्योपरसेदान(पाठञच्यते स्त्रीवालमंदबुद्यादि प्रतिपत्ययैमिति इदापिकख्यान्रतदयेपाठञ्च्यते म्रन्नापनाध्ययनसुपात्त | 
त्वादापंतत्रयक्तः सकलभेदोषन्यासः स्त्या्यलुग्रहाचनिचु क्रयस्य पिंडीकुवेत्यःमवतेतद्ल्यदरोष एतिवादराप्कायाःसमाखतोदेधा ` 
पर्य्कासपर्याप् काश्च ततरापयौप्तकावरीदीनां सं प्रप्तपवौप्तकास्तुवखं गंधरसस्यर्णादोयेःसद्ठाग्रणोभिद्य"तेततचसंख्ययानियोनिमरखु 
स्डानिश्तसद्रस्व!णिभवं तिमे दानाभित्यब गं तवयंखंरतयोनयद्धेतेसाचखचिन्ताचिन्तसि भेदात्‌ तिधा पुनच्शौतोष्णोभवभेदान्तिमैवेएदग 
ख्यमानाःयोनौनां सप्तलच्ताभवं ति प्ररूपणानन्तरंपरिमाणहा रमा जेवायरेत्यादि येवादसाऽपूकायपववौप्रकास्तेसंरतलोकमप्रतराखंख्ये ` 
यमागम्रदेथराशिपरि माणा; गेषास्ततरयोपिविष्वर्‌ गुयगरुख्य यल्लोकाकाशप्रदेयराश्चि परिमाणाद्रतिविचेषचायं बाद्रपुधिवौकावय 





यक्षिकेभ्योगादराप्‌कावपयी्का अरंस्येययुणाष्धलत्‌मपु चिवो क्तायापरयषकेभ्यःद्त्ू ाऽप्‌ कायापयौ्काविशेषाधि का ल्यु धिवौ काय | 
पयौसकेभ्य. टत्वम्‌ कायपयौक्षका विशेषाधिकरासामरतंपरिमाणद्दा ानन्तरंचशब्द द्वितं लचणदा रमाह जदेत्यादि्यवापरयालिष 
तिनाप्‌कायोजौवलछच्छर्णावोगात्‌प्रयवसादिवदित्यखद्धेतोर सि द्वतोद्धावनायेंहा तदारेलक्तणमाहजदेत्याद्वियादस्तिनःशरीरंक ` 
ललावस्यायामधुनोत्मन्नखद्भवच्चे तनच्चदटमेवसपृकायोपी तिययावाचदजमरधानमरडकाखदकाडकं धु नोत्मज्नमित्यवन्सध्यवस्वितं रखमात्र 

मसंजातावमनमिव्यक्गवन्चादि प्रविभागद्चं तनावद्‌ दटंएषाएवोपसाएजीवानासपौ ति ₹स्तिशरीरकललग्रदणच्च महाकायत्वान्तदडधभव “ 
५ तीत्यतः खेनप्रतिपाद्यते अभरुनोपपन्नग्रहणं सप्नादपरिप्रद्यरथ यतःसप्नाहमेवकटार्लभवति परतस्त्े रादिचंडचेप्यदकग्रदणमेवसयंर्नेव्‌ , 
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प्रयोगच्ायसखचेतनायापः श्त्रातुपदत वेखतिद्रवत्वात्‌ षस्तिशरौ रोपादानभतकललवत्‌ वितमेपगोपारानाल्यव्वग्दिव्यदासः तया | 
सालमकतोयमतुपहततादर्डकमध्यस्थितकललवदिति तयापोनीवप्ररीसगि च्छ द्यत्वा द्यलाइुचेष्यवाद्धोन्यव्वाद्नौग्वतद्यं वत्वाद्रसनी | 


वत्वात्‌ ख र नोवतवात्‌टश्छत्वात्‌ द्रव्यतयादेवसर्वेपिश्ररी र धर्मी; डेव वेनोपन्यखनौवागसनवजंभुतधमारवरुपवव्वाकारवत्वाटयः मव्वदचा 


यष्ट ति ! साम्न [षिपाणा दिसं घतत दि ति नतुर्चरू्पव त्वाकारववादयान्न त्रम. परमागनत पि टादूत्यनक (न्ति कता नेतदेवयदवच्छश्य 


त्वादिेठुचेनोपन्वसत' तत्र मिन्द्रियव्यवदायावुपातिनचयापरिसप्णवोऽत प्रकरगादतौन्द्रियपर मःगुव्यवच्छ दः चदिवानेवारूविपच्च 


, उनैशयणुन्नलद्रव्य खद्रव्यररो राम्यु पगम तृखथ्युजीनखुद्धितादित च॑वुविगे पः उक्तङ्त एवो ग ्रातिविगारुत्तज इन्त उभिलं तारया 


सय्याउनिज्जीयसजीवखवाच एवंयरीर वं सिद्व खति ममां ख चेतनादिमाटवःकचित्‌चप्‌कावदाटितासेटकवनदृति तयाख्चेतना 


> 


अपः कचित्‌खातमूमिखाभाविकसम्भवत्वाद्ु रवत्‌ चयवाखचेतना्र॑तरिचोद्गावाच्रमः स्डाभाविकन्योमरष्टूतसन्पातित्ानसत्छवत्‌ 


अतएतेप्ं विधल्‌ भाकूत्वाजीवाभवंत्यपूकावाः चवाप्रतमुपभोगद्ारमाद न्ागद्त्यादिख्रानपानघावन भक्तकर ण मेकवानपातोदुपग { 
मनागमनादिकरूपमोयस्ततद्य तत्प रिमोगाभिलापिगोच्मैवा एतानिकार्णान्यदिष्यापृकरायवपे मवर्ततदतिप्रदयैवि तरमा एर्दत्यादि | 
एभिःसानावमाडदनादिकंः कार्णरूपस्िते; विपयविप्मोदितःवःनोनिकसणा्रपकायि करान्‌ जीवान्‌डिंखन्ति व्यापादटन्तिक्रिमयमि 
व्याचसातहुखतद्ामनोन्वे पयन्तः म्रायचन्तःदिताद्धितविचारव्युन्यमनस कतिपयदिवसद्धाचिरम्य चःवनदपीक्मातचेतससन्तः सदिव 
वारद्धिता तयाविवेकिजनसंसगेविकरलाः परस्वागदेजं तयग दुःगखमसातलच गतदुदी रवत्यसाता वेदनोयसुत्मादवन्तीत्ययैःउक्च्च | 
एवा दिचचुरमलंखदनोविवेकः तदद्धिरेवसदरुवखुतिददिंतीवां एतत्‌दयं तुविनचस्य सतच््तोधस्तखापमा्ेचलनेरङ्कोयराधः दारमी 
वद्वारणच्यने उख्चरोत्यारियस्तं द्रव्यभावभेदात्‌दिधाद्रव्यगस्मपिसमारुविभागमेदात्‌ वि बतत समासतो द्रव्यगच्छमिटं ऊदैसेचनमु 
सतो चनंकूपादेकोयादिनोचचेषणमित्ययै; गालनं घनमणुगावन्त्ाद्वन्ते नधावनंवस्लान्द्‌ पकरग्चरमौ को गघटा दिभर्ड कविं एव मादिकवा 
दरापूत्रायेर्त्पूर्योलतंखमाखतः सामान्येन थस्लन्तुशब्दोविभागापेच्याविगेषग्णाये; विसागतम्बिदंकिद्धीत्याटि किङित्खकायमस्'ना 


देवं ताडामसकिद्धित्परकायशस्ं खन्तिक्रा से उत्कारादिकिंचिच्चोभर्वं उदकमिचारटन्तिकोद्‌क्खेति भाव गस्मरुयसग्रमत्तस् दुःप्रयि 


=-= ~ 


| 
| 
द्वितमनोवाक्रायलचग्दति येषद्ारणिपुयिवीकाचवन्त् तव्यानिद्रतिद्शेवितमाच सेखागीत्यादिगेणाणील्यक्त गेपायिनिच्तेपवेदना 
वधनिटनतिरूपा शि तान्वे बातरापिद्र्टव्यानि यानिपृचिव्याभवन्तीत्येतसुक्तप्रकारेणापक्रावोद्‌ गक निचुं किनि चयेनार्यैवटनाकीर्तितो 
मद्थिवाभवतीति खामतं दला्गमेखव लितादिखगोभेतगदच्चारणीयन्तच्चं दं खेवेमीत्याद्स्वचायमभिसम्न्धदःरानंतसोद्‌ यकेमरिसमा 
सिध श्चिवौकावसमार व्याटन्तोसनिर्य्‌ कं नचेताचतासंमृीँमुनिभेवति यवाचमवतितयाद्‌यैयति तयादि्धतेणावं सम्बन्धः | 
। खधमस्दामौददमाद वुतंमचाभयवद्न्तिकेवत्मराज्‌ मतिपादितसन्वच्व दमित्येवं परम्पर टूल सम्बन्धोपि मरागबदाच्यासेगन्दस्तच्छन्दार्यो | 


खचवाष्टविवीकायण्मारम्बव्याल्टृत्तरकालं सम्पुयोऽनगागव्यपदेयमाग्‌मवति चद्त्रदीमिचपिखुखुच्चये सवयावानगारो नखवतित | 
याचत्रगीलि अगयारामोन्तिएगेपच णमा शतेत्यादि नेतिनविद्यतिचगारग्यडननेषामित्यनेनानगारा इउचवत्यादिब्दव्यदासेनानगारय 
गटडपरत्ागःपरव्रानुनित्कारणं तदायचववात्यावद्याबुष्ठानख निरवद्याचुष्ठायीचसुनिरिति दर्मर्चाति उज्ज क 


इति चुरक्टिचः संयमड्ष्रगिपिदधितमनोवान्नावनिरोषः सैर स्गपरडत्ताद्येकरूपः सवैताक्टिलगतिरि यावत्‌ चदिवा 
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मोच ःगययननु चेगिप्रतिपत्तिःखयखश्चार संयमात्नारगे कार्येपचारसताखंयमण्छसपतदयमकारलृस्तकरोतीतिन जरत जच्लज्ा 
रोत्यय; जनेनचेद्नुक्त भवत्यभेपतंवमाजुटायी रसंपर्ौनगारण्लं विषदेमभवतीतिद्ैवति नियागमडिवन्न तियननयायः नियोन । 


वितोनिद्धितोबावागो निवागोमोच्चाये सद्धताष्वैत्नाद्च तोः उन्यक्त्रानद्र्थनचारित्रात्यतव! गतसनतसितितनिवामं सच्यग्द्‌ 
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निकायोमोच्चः तंप्रतिपन्बोनिकाचप्रतिषन्न सत्कार णस्वसस्यग्दर्भ नादेखयत्याचु्ानात्खशकयाचुष्ठान वामाया विनो भवती तिद्शेयंति 
अमाव॑करुव्मा त्ति मावासवत्रखवौयेनिगृनं नमावाच्रसायाता्र्वाणोनिर्‌डितवलवौचेः संवमावुटानेपराकममाणोऽनगारोव्या 
| स्यातद्त्यनेनवज्नातीयोपादानादरेकपायापगमोपि द्रश्व्यदवय्‌ कञच्चरोरौयचच्जुवभूयस्यधम्मो सु द्वस्यचिद्द्तितदेवसमा दु तस्ल 
मायावज्लीवितानःकिंकु्वीदित्याद जाएसद्वाण्दत्या दिययाचद्धवाप्रबद्धंमानावुछानकरणएरूपयानिःकान्तःमन्र्या गदी तवां स्तामेवचद्वा 
सयातोवावज्नीवमतुपालयेद्रतेदित्यैः मब्न्याकालेचप्राचसः मदद्धपरिणामण्ठमव्रनतिपचयात्ुसंवमे णीमरतिपन्नोनद्॑मानपरिणामो 
वाहौीवमानपरि पएमावस्ितपरिणामोवेति ततरदद्धिकालोदानिकालोवाखमवाद्ुत्कपेणा तमो तिकः नातःपरंसं लय वि छद्प्रदेभवतः 





उक्त्चनांतसु र्तकरालमतिटत्यशवय "डि जगतिरुलोदंनापिविशोद "यक त्यचोच्छामनःसोऽयेः उपयोगदवपरिटन्ति;सानिर ठकाख 
भावल्वात्रामप्रत्यन्तोदिखभावोव्ययीतह्ेढक्तिः२ यवखितिकालब्दवोरै द्हानिलच्तणयोर्यवमध्यवञ्वमध्यवोरषटौखमया स तर्दु मव 
श्य "पातात्‌ अयच्चटद्धि हान्यवस्ितरूप पपरिणामकेवलिनांनिचयेन गस्यानक्द्यस्ानासिति यद्य पिचगप्रनज्याभिग मोत्तरकालंश्ुत 
। सागरमवगादहमानः संवेगवेराग्यभावनाभावितान्तरामा कश्चित्मवद्धमानसेवपरिणामभजते तथाचोक्ताजदरखयमवगा दद्‌ यदूमयर 
| सपसरसलुयमखव्वं तद रपरदादसुरौ नवनवसंबेगखद्वाते तयापिस्तोकएवताडक्‌ वहवच्यपरिपतं त्यतोभिधीयते तामेवाहुपलयेदितिकयं 
यनः ्रत्वाखद्धासतुपालयेदित्याइचविजद्देत्यादिविावपरित्यन्यविख्ोतसिकांशं कां खाचद्दिषासनेशंकादेस्रंकाचततसर्य यं काकिमस्ति । 
अरंतोमार्गोनवेतिदेश्थंका तकिंविदयन्ते अम्‌कायादयोजीवाविशेष्यमरवचनेभिितवलातुस्सथ्चेतनातलिंगाभावा विद तदति चेत्येवसा | 
दिकामारेकांविद्धावसमूर्णन न गारणुणानूपालयेत्‌यदिवा विसो ता सिद्रव्यभावभेदात्‌ दिधाततरद्रतविस्वो तांसिनद्यादिसोतसमरतीतप्र ¦ 
| गमनानिभावविस्तोतासिठ मोतंप्रतिसम्यगृदभेनादिस्दोतसाभस्छितानांविरूमा रिप्रतिक्लानि गमनानिभावविखेतांसितानिविद्ा 
| चरसंपूणौऽनगार्गुयभाग्‌भवति चहपवालुषालयेदितिपाठन्तरस्बा विज ङिन्तायुवसं नोगं मवेसंयोगःमाताधित्रादिरस्चचोपलक्च गाय 
' त्वात्यच्चान्बयोगोपिष्वश्युयादिकूतोग्राद्य स्त"विद्ायपरित्यक्ताचद्वामतुपालयेदितिमौयं तत्रचस्याचमुपदेशदीयते चयाविद्धायविसौतं | 
¦ सितदतजद्धालुपालनंकारथैसखएवाभिधीयते नकेवलंभवानेवापूैमिद्मनु्ठा नमेवविषंकरिप्यति विंलन्वे रपिमहासत्ेःखतपूरवमितिदर्थ 
। चित॒माह प्रणयावीरामद्ावीदिं मररएताम्रह्वावीराः परौसद्ोपसगेकपायसेनाविजयात्‌ वीयि,पन्वाःमदांचासौ वीचिच्मदावीधिस 
। स्प्रग्दथै नादिरूपोसोच्मागेः जिनेन्द्र चनद्रादिभिःरुत्‌पुरुषै ्रहतस्तप्रतिपरहावौयेवन्तः संयमाचु्ानंषैन्ति ततचोत्तमयुखषमरहतो । 


¦ यंसागैदतिप्रद्य तज्जननित मानवि स्दंभोविनेवः संयमातुष्ठानेख्खेनेव म्रव्षेविव्यते उपदे थांतरमाद लोगंचेत्यादिअ्थवायद्यपिभवतोन 





¦ तिगेकमतेपूकायजीवविषये अरंसृततवात्तयापिभगवद्‌न्नेवमितिचद्धातव्यमित्याह लोकंचयाणाप्यभिरुमेच्वा्कुर्भयं अताधिर ' 
| तत्वादप्कायलोकोलोकश्ब्देनाभिधीवते तमपृकायलोकच्च श््दादन्यां चमदायीनान्नाया मौ नीन्द्रवचनेनाभिमुख्येन सम्यगित्ान्नालाव 
। याप्कावाद्योजीवादत्ये वमवगस्यन विद्यतेकतचचिदधेतोःकेनापिभकारेणनन्तूनंभवं चस्मात्‌सोयमकतोभयःसंयमस्तमचुपा लये दितिसस्व ¦ 
न्ःयदाकतोभयोप्‌कावलोकोयतोसौनकृतचिद्धवमिच्छतिम र्भी रत्वात्तमान्नावाभि सभेत्यातुपालयेद्रवेदित्ययेःअप्‌कायलोकमाज्नचा , 
अभिसमेत्ययत्कर्सैव्यं तटा दनेवे मौत्यादि सादंववी सिसेणब्दस्ययुष्मदयैत्वात्रावात्रवीभिनसखयमालनालोकोचयप्‌कायलोकोभ्यास्यातव्यो च्च | 
ग्याख्यान॑नासासद्भियोग वथाचौरःचौरसित्याद इ दतुजीवानभर्व॑त्यापः केवलसुपकर मातं टततेलादिवत्‌ एयोऽसद्‌ भियोगः स्वा 


| ~, + {ज्वला + = क साचेननर्त्व 4 
। दीनामपिजीवानासुपकरणत्वात्‌ स्वादारेकानवेतदेषाभ्याख्वानं यजौ वानांजौवत्वा पादनं नेतदस्िप्रसाधितमर्पा प्राक्‌ | 





॥] ~~ 6 प्‌ [त | 
यथाद्यस्यश्रीर स्याहं भत्ययादिभिदतुमिरधि्ाताताव्यतिरि क्तःमरार्‌प्रसाधितण्लमप्‌कायोष्यव्यक्तचेतनयासुचेतन दूतिप्राकूप्रखाधितो ' 
नचभ्रसाधितसयाभ्यास्यानंन्वाय्य यथापिस्यादातमनोपिशरीराधिष्ठातु रभ्याख्यानं कर्सैव्यंनचतत्कियसागां षटाभिवत्तीतिद््ैवति 


[प [ = [ ४4 3 =, 1 
नेव्न्ताणं यव्धाद्क्डे ज्नानातमानं श्री राधिष्ठातार मड प्रत्ययशिद्ध' ज्नानाभिन्ररुणप्रत्यचं प्रत्याचच्तीतापनृछवीतनलुचतदेवकयसमव ॥ 
(1 
११ 
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४२ ्राचाराङ्गसुल । 

























-- 
सीवति शरीराधि्ठातामस्तील्युच्यते विदध र्णगौलोदेषानां भिवचक्तमपिभागएयति तथाद्य्तमिर्दगसेरं केनचिदभिसंधिमताक 
फरुधि सां गोपां यादिपरिणतेरन्ादिवन्तयोत्व्‌,टमपि केनचिदभिसम्बन्धिमतेव आाद्टतत्वादट्‌न्रमलवदिति तयानश्नानोपलस्ममू्ैकप 
रिखंोश्नान्तिरूपः परिसन्द्‌त्वात्वदीयवचनपरिखन्दवत्‌ तयाविद्यमानाधिटाटव्यापारभाक्नीन्दरियाणीति करपलादातादिवत्‌ 
एवंङुतरबमागौनुखा रि दहेतमालोच्चेदः दादपरशुनाकायैः अतय्छंविधोपपन्ति समधिगतमामानंग्ुभा्छभफलभानं नम्रत्याचचीत 
एवद्वसतियोच्य न्नः; कृतक तिमिरोपदतन्नानचन्ुरप्‌काय लोकमभ्याख्यातिभ्त्याचटेसखवंप्रमायसिद्धमालानमभ्याख्याति वद्चामान 
मभ्यास्यातिनाखगंखसामग्धादम्‌कावक्रमभ्यास्याति यतोच्यामनिपाराद्यवयवोपेत शरी राधिष्टाविनिमस्प्ट्िंगेम्याख्यातेसत्यव्यक्त 
चेतनालिंगोपृकायलोकसतेन तरमभ्याख्यातःएवमनेकदोपोपपत्तिं विदित्वानावमप्‌कायलोक्रोभ्याख्यातव्यदत्यालोच्यसाषवौनाप्काय , 
विपयमार॑भ॑कु्वन्तीति शाक्याद्यम्बन्ययौपस्यिता इतिदग्ैवितमाडइ लब्नमागेत्यादिलन्नमानाः खकीयंप्रनन्यामासंकुर्वारणाः यदिन | 
सावद्यादष्टानेनलन्नमानाः लन्नांकुवीणाटग्विभक्ताः याचलूककगणभुत्‌ कपिलादितिष्याः पग्येतिथिष्यचोद्नाय्विवधित कर्मकाञ्र 





| रमोत्तिरकैपवयमाणानमिणं विरूवरूवेहिंसत्येलिउदयकश्म समारःमेणं ` उद्यस्य समारभ 
माणेच्रेगरूवेपारोवििसद्‌ तत्यखलुभगवतापरिखणपवेदिता इमखचेवनीवियस्पपरि वंद णएमएएण्‌ 
षुयणाणएजादईैमरणमोयणाए दुक्छपडिषायदेड' सेसयम वउद्‌ वसत्य समारभतिञ्रण हिंवाउद्‌य 
सत्यंसमारभावेति अरणं उदयसत्य समारम॑ते समणुनाणतितंसे्रदियाए तंसेश्वो होरसेतंसं दुभा 





भाषा 
रतानन्वापिसखूवान्‌ पण्यविंतेरसुदाचरितं येनिवंकय्यतेद्रतिदभेयति श्णगारमोत्ति अनगारा-खोववमित्यं के मागेम्न्ाःसाष्वाभा ' 
सःमव्द॑तो यदिदिरूपरूपेनीनामकाररदककमेसखमारभंते तच्चसमारंभमाग्णायनेकरूपान्‌ वनस्तिदीन्दरियादीन्‌ विविधंदिसंतिम 
ये्महोधिष्यलव्नमाणकतां रुयमच्ादसखायकी सावद्यातु्एनयकीलानताः रहवासाधुनेदेखी श्वटाचारषदोकडतां जुलु खाती 
यीभरतीर्यीवापासकडतां देखिए्तलींसखाभणीशरद्यो लिणिकारणितेचनेसेकष्े' यनेर्रोकरे'तेकनेे च णगारामोन्तिसुखिड मकं 
अर्ह सणमारर्सावद्ययकीनिटत्त एवोकदतांजेएटमायी जीवनो पिंडप्ककेदः खमारंमेतेहनोखमारभक्ररता अनेकनाना्रकारच्त' 
द्‌ करौपाणोविराघना अरनेकमेदवनस्पतीवेद्वियादिक जीवने"देतिदीवीतरागनेकहे" तेद वाडेचेत्' तल्यसक०तत्रखलुभगवत 
परिज्नाम्रवेदिता सखवनीवितखपरिवंदनमाननपजनार्थे जातिजरामरणमोचनायें दुःखप्रतिषातहेतु' यत्करोतितद््थ॑वतिसस्वय 
मेवोरकशस्त्र समारभततेयन्ये उद्कथस्त्र'समारभयति अन्यांसमारभमानान्‌ समनुलानीतेतत्‌उद कसमारंभणं तस्थ मिताव 
तयातदेवञ्नवोधिलाभावभवति ध्यथै तिद खलुनिये'भगवंतय्रीवीतरागिपरिज्ञाकतां न्नपरिज्नामत्याख्यानपरिज्नामषेदिताकदीएत ‹ 
लेस्योभावडदरकनेखमारभिकम्् नोव॑घ एडवोनायो्परिन्नाकर्ैवघनो ठामनाणीीपच्चक्ला करे मत्यास्यानपरिज्नाकद्ीएनीवित 
व्यनेपरिवंदनमाननपूननायिं ण्लले्यैकामद्धेतितयानातिमरणसोचना्थि इःखम्रतिषातनिभिन्ति इरे कारःभिकीे ुमनेजन्म् ' 
| मरणविच्छेदजस्ये तथाइुक्छम्रतिषातमोच्चयास्े इमनाणीयेख्यापणपेउदकारःभकर मनेरापाहेकरवे अनेराकरता्चनुमोदे , 

तेचनेश्रशितभणौ अनेच्रनोधिलाभभणीयाद्‌ एललेस्योमावनेर्धैकामदेति मारटभतेमद्ितनोकारण अनेउदकने्यारमि कम्प्र त्य 

। तयामोत्नाणे एविपरीतमतिपणे वोधिवीननोनाशकच्छयो एडवोडपदेणखांभलीनेदनेखा्वीमतिऊपलेतेकहरे्धूत्र'ेक ० सपुसपस्तत्‌ ¦ 
| पयःसमार्‌ भ्‌ णकम्प्र वघयेति संदुष्यसानय्ादानीयसस्यमृरभनादिखम्यगुलयायाभ्य्‌ पगस्यश्ुता भगव तोयनगासग्णंवा च तिकेदह | 


एके षां साधनां ज्ञातं भवति $ 
र ज्नातंभवति तक्किभित्यारएमोचप्कायसमारंभोग्र॑य; एषग्टलमोहः एषष्डल॒मार;एपमखलन रक; इत्यं वम रटद्धोलोक 
न (3 



















अआचाराङ्गसूल । ४२ 






























दीपिका टका 
विभिनाः शक्योलकशिष्याः दितीयारये प्रथमातान्‌पष्येति शिष्यनोदनाततच्चायमयेः शाक्यादीनृग्ट्डीतम्रनज्यानपि सावद्यानु्ान्‌ 
रतानूपश्यकिंतेरसदाचरितंयेनंवंभदश्यंतेदति दशयतिञ्चणएगारमोन्ति अनगारावयसित्येकेयाक्यादयःपरवद्‌ तोयदिदं विरूपविरूपेरत्‌ । 


¦ देचनाग्निविष्यापनादिशस्र ;खकायपरकायमेदभिन्नेसद्ककम समारभन्ते उद्कक्मखमारभ्मेणएचञदकशस्त्र सभारभन्तेतचचसमारभमा ` 
णोअनेकरूमान्‌वनस्यतिदीन्द्रियादी नूबिविषंडिनस्तित्यच्लुभगवता परिः्ापवेद्यादमस्यचेवनौवियस्मपरिवंदणमाण्पूयाणएनाद् 
मरणसमोयणाएदुक्डपडषायद्धेड' ससयमेवडदयसलय समारभति्स हिंवाञ्दयखल'समारन्माविति अपेउदयसलयंसमारन्मन्तेरमणु | 
जाणतिततरवलुभगवतापरिच्नामवेदिता यथाअरश्चैवजौवितस्यपरिवं दनमाननपूजनार्ेनातिजरामरणमोचनायदुःखमतिषातद्धेत'यत्क | 
रोतितद्ैयति चेसयमेवत्तिसखयमेवोदकथस््-समारभते चन्न उदथस्त्"समारम्म्यतिभन्यांञ्दकशस्त्'समारभमाणानूखमनुजा , 





नीते तंसेमहियाणएतंसेखवोदीए सेतंसम्ब्‌.जूभमाोचायाणीयं समुद्धरण सोच्वाभगवश्रो च णगायरंवाद्रडमेगेसिणायभवति एसष्ठलु 





शीलंगाचार्यरुतटौका 
पिञ्यकर्मकामषन्ति ययापश्यखगोघावतिद्दितीयार्यैवा भ्रथमास्तुव्यत्ययेनद्रष्व्यातत्ायम्थी; शक्वादीन्‌र्डीतमत्न्यानपि छावद्या ¦ 
नुष्ठानरतानृटयग्बिभिन्नानूपण्य किन्तेरखदाचरितंयेनेवं प्रदष्यैतद्तिदभैयतिखनगारावयमित्येकेणष्चादयःमवदन्तोयदिदं यदेतत्वा ` 
क्ाटशेयति विरूपरूप रत्य चनाग्निविध्युपनादिश्स्त्र ¦ सखकायपरकायभेदभिन्ेरदटककम समारभन्ते उदककम्य समार म्भेणचखद्टके 
शस्न्न'उद्कभेववा स्त्र'समारभन्त तञ्चसमारभमा णोनेकरूपान्वनस्पति दीन्द्रियारौन्विविधंडिनस्ि तत्र खलुमगवतापिन्नाभ्रवेदिता 
यथासयैवनीवितव्यस्य परिन्दनमाननयपृज्ञानाय जातिमर णमा चनाथं इःखम्रतिषातद्ेठ"चत्‌करोति तदृथैयतिसस्वयमेबोदकशस््स ¦ 
सारभतेच्रेदोदकशथस्त्र'समारस्म्रयति अन्याचोदकगस्त्र खमारभमाणान्‌ समनु समतुजानीते तच्चोदकसमारम्भयतस्याद्ितायभव 


॥ 
॥ 





मार्च्चायाणोयंससुद्काय सोचाभगव ो्णगाराणं अ"तिरएद् हमेगेसिंणायंभवति रसखलुगंयेएस 
खलु मोद्धेएसखलुारे एसखलुणरण्डत्थसत्थ' गदिण्लोणएजमिणंविरूवसूवेहिं सत्ये हिंद यकम्प 
समारभेणंउटयसत्थ' समारभमारेखसछ अणेगरूवेपाणेविहिंसदर सेवेमिसंतिपाणाउदयनिस्सि 
यानोवाञअणेगेदरहचखलुभो अणग!साणंडद्य जोवानियाहिया सत्य 'चेत्थ' अणुवीदरमासायुटोस 





भाया 

यदिदविरूपरूपैःश्ल खदककम््ं समारभते तत्समारभमाणोन्यान्‌ अनेकरूपान्‌प्राणिनोविविधहिनस्ि अर्थ तेषुखपतेउदकार॑भकाम 
नोकारणजाणतो भादानौयकडतांरत्रत्यरूपतेदने सस्यकूप्रकारखद्यमकरौमगवंत चरौनौतरागतयाअणगारसासुतेदनेसमीपिखांम 
लीतेहएकने एदवोजाणिङ'ड. तेस्योएडदकनोखारंभग्डलुनिचे ग्रं यञदकनो अआर'भमोहएमार एनरकणएलोकवापडो यनेकसर्यिं , 
द"रटद्दतोविविषशस्तिद्रं करीदकनेसमारभे तेदनेखमार'भतो्नेरासनेकरूपप्राणियानेणे स्तं सेवेमि० संतिविद्य^तेमाणिनः | 
उद्कनिधितपपूतरकमत्सादयोयातदकार भपररन्तोऽन्यात्‌ किर्य॑तस्त जीवाइतिदशेयति यतरापकायेनीवाअनेकेप्लैकसख्िन्‌जीवमेदे । 
उदकाश्ितायनेकेयसं स्येया; भारिनोभवंति एतावताउदकारंभमटृत्तासन्निचितवडलनीवविनाशकारिणोद्रध्व्या; अन्यदर्थनीवास्तु 
| उदकाञितानहयद्भियारीनेव जौवानेवजानंतिनोदकमिति दथंवतिदर्दच खलनिखयेभोद्त्यासं णे दखखीलिनम्रवचनेऽनगासाग्णांसा 
| धूनाउदकंजौवाद्ति उद्करूपजौवाचगन्दप्तदा चि तामूतरकादयोवाजीवाव्या्या अत्र चालनायद्यकं उदकमेवजीवासतोयवण्च'तत्‌ 
| परिभोगेसाघवःमारणएनिपातकारकाः सं भाव्यंतेततोन्तरं नद्य वंयतस्तिविधसुदनं खचिन्त' मिं चिन्त च ततयदचिन्त तत्मररिमोगः 
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श [र 


। 


४8 खचाराङ्गसुल । 


साघुनांनितरयोरित्ययंः कयएुनसिदमचित्त जाचतेसखभावात्‌ गच्छस्वधाहा तत्रयतसख भावाद्‌ चिन्नौभवतिनवाद्यगस्त्र स्तलृनच्मनाच्पि 
केचिटतिरयन्नानिनोपिनःद्भियं तेऽनवस्वादोपप्रसगात्‌ वद्यगस्त्रसंपकाद्यट चिन्न वगारटिभिः परिगासांतसापन्र तस्वादानसाधनां 
व्यवदारःिंपुनसतस्वशय्वमितिदर्भयतिसल' वेल? अवरापूकाये्स्ल' उव्पर चनगालनादिकं तुव्यदुविचिंत्यपयोनोच्य प्ावलोक्चति 
चिवनोदना ततरस््र"टवकनानामेदेनम्रवेदितं कचवरगोकरीपसुत्राग्नित॒पादिसंवंधः इतिप्रवेदितंमगवता एवं साभ्रं सचित्तचिचा 
पकावपरित्यागेनाचिन्तपयसासगवताटत्तिः प्रतिपादितेत्ययेः अवयेपुनःगाकयादयोप्क्रावोपभाग प्ररतन्ास्ििनियसतण्वापृन्नायदिम 
तितदायितानपरानपि तत्रनक्रवलमागातिपातः किंतुन्यदरपिद्रोपनातमित्यतखाडद श्दुवेतिच्यवास्रचित्ताप्‌काचषप्रिभोगकारिशां 
नकेवलं चिं माटोपःकिंतु्दत्तारानमपि उदकनौकेखपरि्यडीतशरी रस्ादानात्‌ जीवाटत्तसांप्रतमेतद्रोयदय याः; स्मतानुमा 
सेगपरि तु काम्रादकप्यतिक° नेतत्खमनीपिकयारभवयामोवयं कितुयस्प्रदागमेयादरणीवप्रतिपाटित वेननिर्जीवत्वेननोस्प्रकंयां 
कल्पतेवीसया डित अयवगाउदकंविभूयावेऽन्याकमनुन्नानं नसमयेविभू पाच करचरगयायुपस्छादिप्रचालनालिक्रा ण्ठंच्छानादिग्रोचातु 
छाचिनांनालिक्रचिदोपः प्ठंतेगा्ाद्योखुग्धमतीन्‌ विमोदाकिंकुवेतील्याद एुटोमलेद्टि° ए्यक्‌भिचह चे नी नान्यैः गसतरगने विड 
इतित्तिऽपुकाचजीवान्‌व्यावर्सवति विना ययं तीत्ययैः अयतिपामागमस्याखारत्वमाद एवि एतच्विनृप्रस्तुनेनिनागसातुचखारेगपानी 
चस्छपएनविभूषायें कल्पत्वांगौका्रेतेपामवमागमःस्व्रादादयुक्तिभिरभ्यादतः सुनूगोणिकरग्णएन्तिनिचयं कतुं समर्यो नम्वतिनैनागमो 
रियुक्ति्तोदं ननमतदत्ययै; तथाचएवसवंति एतस्िन्रपृकायेयस्लः दव्यमावरूपं मसारभमागा ग दत्येतेखमार॑भावधवं धकारगात्वेन 
अपरिन्नाताभवन्ति अद्वाप कायेगस्घ ्रखमार्भममाणस एतेयारमाःकमेवधष्ठेतुभतान्नपरिक्नियापरिज्नाताभवन्ति प्रन्यास्छानपरि 
ज्ञचापरि्धिताभवन्ति चथ रंतिकडतांे प्रागिचागौवरदकनिचितपागनीनिचाद्र' प्म रामल्छा्दिननेवापडायनरगा्नायनेटटक्रा 
र भविपेप्रवत्तमानपुरपदगे तेनौवपा्ण) नौ निचाड़' केतलाएकदे अगोगेकदतवगा्टेवसतवासखावर्पुगाधगा एके ्ाय्प्‌क्ायनेभेटि 
उसडिमकरगादिकबिप अस्ख्याताप्राणियारे' इगिकारणिञ्खटकारभौते एतलाम्राखियानाद्नियकजासिवा तवाच्रनेरादटणनी 








उद्कविपं उ द्विवाद्किनोवनागेपरजेउदकस्यावरनौवनो पिं उणएडवोंननागानेकद्धेे इ यत्‌ इतिनिचयाविभोइतिगिप्वादिक 
नेच्ामं तखिदयिलिनम्रवचनविपे अनगारसाधने उदकपागीततेनीवकद््या तचाचशब्य्‌यकौ तेच्नीनियादं तसुक्च््या दद्ाजिष्यनयुचां 


लनामगवनच्डइ मता तेपागानपरिमोगिसखाधने प्रगतिपातलागेे तिन्दाउन्तरद्‌समक्दिनिगिकरारणिःपाणीतिद्ध"अरकारिसन्चिन्त? 


वक 


सिच रअचिन्तञ तिडधांखादने सचिन्तच्रने सिचए्यग्राद्यएक्चिन्तग्राष््यक्ट तेचचिन्तएकस्मत्वेष्े ग गो गद्य यस्तिकरः व्यवद्धार श्रव 
चछेतिद्वालं सभावे तेवद्यपिच्रतिगवज्ञानी नागे तोगुचारितियाने ग्राद्यव्यवद्दारिभरूपेन्धी जेगन्यय स्ति {करि वरगटिकिपरिगा 
मांतसयन्बनि्दौ पणएपोचति ग्राद्यपरूष्योनेयम्तरसोःतेकनेॐे खत्य"चेत्यशिष्वप्रति यी खचकदे रे च रोिष्यदूणि्पकावविपे्म्ब्यचि 


ततान ास्च्रगुवर कदत ॐःलोचौनेदेचि गृढोखल्यंति तेयस्तट्यमृनानाम्रकारिप्वद्यों कताभो नेर्दस्येापगशर्यिचो 
9 


दीपिका टीका 

माण्छखलुमारे एसचनुनरण्डच्छंगटिएलोए जसि णं विरूव्धवेशसलयं र्यवकाम तमार उदयस्थः -समारमना न्स 
अगगस्त्वेपागेनिष्दिस इददेवेमि तच्ुञद्‌कसमारम््रगतस्या डितायमवति तयातदेक्यबोधिलामा चभवतितदयेवति एपो्पकाच 
ससारन्बग्रवः एषच्छदलुसन्डःएषस्द्ुमारः एषखलुनरकःदृत्ये बसधग्टद्धोलोकः चदि्दचिकूपद््यैः 
स्त्र समारममागो चन्वान्‌ अनेकरूपान्‌ माशिनोवितिषंडिनस्ि खवेमीतिसोद॑एवसुपन्तव्वानेकापकराच तत्वत्तान्तोरकीसिनन्ति 
पाणउद्यप्िचिवानौवा चयेगगद्इद्नुमोचया राणं उद्यं जीवाविचारि व 


| ध ड त्य चशुबीदरय वासठुटोखत्य'पवेतिच्य 
छ-प्चष्द्‌्राडायक्प्म द्गक्ष्यद्रष्येयातु' चड्वाविमृखाप्युटो सवयोन्दिविख 


5 त -एन्यवितेहधिग्रोकिकरग्याएणल््खलव'"समार्भमारन्यदयं 





गास्त्र दद्जनसन्मारस्सः उदकम्‌ 
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आचाराङ्गसुल ॥ ९५ 



















एमारम्भ्रा्परिशायाभवन्ति एल्यसल्य"असमारभमाणस्दचे -एखारम्ापरिखायामवन्ति सन्तितिदयन्तेप्रागिनःउद्‌कनियिताःपत 
स्कमत्खादयो वान्‌ उद्कारगभम्दन्तोडन्वात्‌ कियन्तः घुनस्तेदतिदशेयति जीवाच्रणेगायुनजीँवो पादानं उद्काचितभभतजौवभेदन्नाना 
शपफकख्िन्‌जौ वभेद उदकाचिता अनेके्संस्ये या; भारिनोभचन्तिएवंबापृकायारम्बामाजः पुरुपास्तन्निचितगरभूत सच्व्यापन्तिका 
रिगोद्रट्या; शाक्यादयस्तु उदकायितानेवदीन्द्रियादौन्‌ जौ बान्‌इच्छन्ति नोदक'एतददेवदैयति इ दच्चन्तिदेवन्नात पुत्र वे प्रवचने 
अनगारार्णासाघुनां उदकंजीवा उदकरूपाजोवाःपरतिपादिता; चगन्दात्तदाचिताच पूतरकमत्छादयोवाजौवाव्याख्याताः यदयोवंडद्कमे 
| वजीवास्ततोअ्वग्यन्तत्मरिभोगसखति प्राणातिपातभाजः साधवडत्यत्रोच्यने नेतदेवंचतोवचंलिविघमप्‌ काचन. मः सचन्त सिचंयचि 





त्तच्च तत्रयो्चिन्तोचप्‌कायस्त नोपयो गविधिः सपू नानितरास्याकयं पुन र सौमवति अचिन्तःकिंखमावात्‌ उतगस्त्रसम्बन्धात्‌डभयया 
पीति तत्रवःसखभावादेव्चिन्तीभवति नगद्धयशस्त्रसम्पकौन्तं अचिन्तंनानानाअपिकेचनमनः पचौचावधिच्छुतन्नानिनो नपरिभुज 
तेचंनवस्यादोपमरसंगात्‌ चतोभगवतायीवद्धं मानसखामिना विसलसलिलसखुल्सत्तरष्घःगेवलपटलन्बसादिर दितो मडहादोव्यपगता | 
अयेपजलजन्तुको अचिन्तवारिपरिपूर; स्वशिष्यायाटट्वाधितानाममि पानायनानुन्नात सामान्यश्रुतक्ञानौ वाद्य शस्त्रसम्पकंजमेव 
अचित्तजलंव्यवदहरति नपुनःखभावजं अतोयद्वा द्य यस्तरसम्पकत्मरिणामान्त रापन्ब' वरणैदिभिरदचित्त' साभुभोगायपरिकल्पते 
चिं एु नस्तत्‌ शस्त इत्या उ सल" चेव्य' मवी न्ति शस्त्र तेद सन्ते प्राशि नोअनेनेतिशस्तर' तच्च त्से चनगालन उपकरगधावनादि ! 


स्लकायादिचर्‌ वौ दयोवाप्बीवस्याविलच्चणा शस्त" एवमेतत्‌ विविधं यस्त" चशब्दोऽवधारगार्थैः अन्यतमग्रस्तरसम्पकीविधष्वस्तमेवग्रा्ं 
नान्यथेतिरलयतिरएत स्मिन्‌ अप्‌ काये्ुविचिन्य विचायं दूदमस्यश्दत्यं वंपश्च इत्यनेन शिष्यनोद्‌ना तदेवंनानाविंशस्तञ"खम्‌काव 
स्यास्तीतिग्रतिपादितं एतदेवदशैयति पुटोसव्यं पवेद्वं यग्‌ विभिन उत्सं चनादिकं कचवरगोकरीपच्छतरोपादि सम्बन्धोवायस्तर'म् 
षेदितमास्यातं भगवताणएवं तावन्बाधुनां सचित्तमिचाप्‌कायपरित्यागेन अचित्तप्यसापरिमोगः प्रतिपादितः येपुनःशाय्याद्यः अप्‌ 





कायोपभोगम्रटत्तासेनियमत एवाप्‌कायं वि्िंसन्ति तद्‌ाचवान्चान्यानिति तत्रनकेवलप्राणातिपाता रेवकिन्तुञ्नन्यदपी ति द्त्यतव्याद 
(॥ = 
अदुयायदिन्नादाणं अथवायशस्त्रोपहताप्‌कायोपभोगकारि्णां नकेवलंग्राणातिपातो अपितु्चदत्तादानमपि अय्‌कायनीदैःस्खपरि 
ग्टहौतशरीरस्यादानात्‌ खास्यदत्त'साम्रतमेतदोपद्वय शाक्यःसखसिद्धान्ताग्युपगमदारेणपरः परिजिद्ीषठुं राह कप्रतिणेक्नणद्‌येपा 





शीलंगाचाय्यं छतटौका 
। [| <€ स ~ {वति 
तितथातद्देवाव्ोधिलाभायभवति सणएतन्बम्तुध्यमानखादानौवं सस्यग्दयंनादिसस्यरात्यायाथ्युपयस्य खत्वाभयवतोनगाराणावां तिदे , 


दृेकेषांसापूनान्नातंभवत्तितदयैचतिएोप्‌काचसमारम्भोगरन्यए्यखलमो ह एषखलुमारःएपखनलुनरकद्ेवमथेगदधो लो कोयदिदं विरूप ' 
| रूपैःथस्त्र; उदका समारस्पेणोदक्स्त' समारभमागोन्याननेकरूपान्‌ माणिनोविविधंडिनस्तीत्येतत्माम्बत्‌ व्या्छे्ंपु नर्या 
सेघेमीत्याटिसेशव्दश्यासनिर् शे सोदमेवसुपलब्यानेकाप्‌कायतत्वटत्तान्तोववौमि उन्तिविद्यन्तं प्राणिनखदकनिचिता; पृतरकमत्याद्‌ 
योयानुदकारम्भप्ररन्तो दन्यादित्यथावापरः सम्बन्धः भरागुक्तसुदकशस्त्र समारभमाणोन्यानप्यनेकरूपान्‌ जंतूरवि्िनी तिततृक 
यमेतच्छक्यंसभ्युपगन्तुमित्यतच्रा सन्तिपाणा्त्यादिपूवेवत्‌कियन्तः पुनस्तद्रतिटथैयति जीवाचणेगापुननीवोपादानसुद्काचित 
मभूतजौवभेदन्नापनायं तत्चेदगुक्त'भवत्येकेकस्मिन्‌ जीवभेदेउदकाखिता यनेकेरस्येयाः प्राखिनोमवन्ति एवंचाविपवारम्यभाजःपुस्‌ 
पास्ते तन्निधितम्रमूतखवेव्यापन्तिक्ारिणोद्रट्व्याः शाक्याद्वस्त.दकाचितानेव हो द्वियारीन्‌नौवानिच्छ'ति नोद्कमित्य तदेवदमैवति 
स्बलश्ब्दो वधारणे इहेवन्नातयुतीये प्रवचने दादशाभेगणिपिटकेनगाराणां साधूनासुदकनीवाचसब्दात्दाचिताच पृतरकष्टेदनक , 
लोद्‌ णकभ्नसरकमत्सादयोजौवा व्याख्याताःअवघारण फलंचनान्येपामुद्करूपानीवा; प्रिपादिताःयद्येवमुद्कमेव जीवास्ते तोच 
श्॑तत्परिभोगेसति मराणातिपातमाजखाघवदल्यतोच्यते नेवतदेवंयतो व्यं ्िविघमप्कायमाचच्छमहे सचित्तंमिचम चिन्त्य) श्न 








---------------------------~---------------------------------------------~--------- ------ ~~ 
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४९ अआचाराङ्गसुल । | 


= 


सप्‌कायस्ते नोपयोगविधिसाधना नेतराभ्यांकयं पुन रटौभवलत्यचिन्तः किंखभावाटाोचिच्छस्त्ररस्बन्धात्‌ उभवयामीतिनततवःस्तभावा 
‰ 








देवाचित्तीमवति सनबाद्यशस्खम्बन्ात्तम चित्तं जानाना्पिकेवलमनःपर्यावावधि श्रुतन्नानिनोनपरिरमुजतेञ्चनवस्यामरसंगभीरतवा | 
चतोतुखवते भगवताकिलय्ीवद् मानखामिना विमल्सलिलसुह्व सन्तरद्गः शवलपटखतसादिरदधितामद्ाददव्यपगतागषनलजन्तुका || 
चित्तबाररिप्पददधिष्याणांढटवाधितानासपिपानाचनाबुनन्ने तवाचि त्ति लगकटस्यख्डिलपरिभोगानुज्ञातानवस्याटोपसंरचगायभग | 
व तानाधितिदतजनमा सविन वं तयाद्धिखामान्वचुतन्नानी गद्य धन खम्यकारुपितस्व रूपसेवा चिन्तमि तिव्यवदरतिचलन 
पुनातरिघनसमेवेति श्तोचद्ाद्यथस्त्रसम्पकीत्परि्णमतसापन्न' वर्णी दिभिसद चित्त साष्परिभो गाचकस्प्रते किंपुनसच्छस्वमित्यत 
राद सव्य्धेतवच्गुवीद्चपासेत्यादि गखन्तेटिखन्तं ऽनेनम्राणिनद्भति णस्तन्तच्वोत्स चन गालनखपकरण धावनाद्सकायादिच | 
` वर्दयापत्तयोवापुवौवस्वाविलच्चग्याः शस्त्तयाद्ग्न पुह़लाततगतत्वादौ पाल्तिद्नल' न लंभवल्युक्‌' गन्धतोपिधूनगन्धिराखतो विरस ॥ 
| | तच्चोहृत्तविदण्डमेवसम्वि धाव्य चदिततःकल्पते नान्यया तयाकचवरगो करीपषस्नतोषादीन्धनख्न्धात्‌स्तोकं स्तोकेप्रचिपती 










त्यादि चरभे निकाभावनाकायौएवसेतत्‌दि विधं णण्लञ्चध्न्दोव गरगार्यैच्न्यतसश्म्त्रसम्प्ीविष्वम्तमेवग्राद्य' नान्येति पये न्तिएतस्धिनर 
' पृकायेगप्रस्तुनेयनुविचिनविचार्व ददमस्ययम्नभित्यं द॑ग्राद्य'पन्छेत्यनेनरगिष्यसखचोटजे तितदेवंनानाविधं गस्तमपकावमस्याम्नीतिप्रतिपादि 
तस्नेतदेवदशंयति एुटोसत्य'पवेदितंश्वग्विभिन्नमुत्धर बनादिकं शस््म्रवेदितमास्यात भगवतापाटान्तरवा पुदटोपार्सपचेटितं एवंटयग्वि 
भिन्र"लक्षणेणास् ण॒ परिणामितसुदकग्रदगमपाथ्ं प्रवेदितमास्यातं भगवतापायोवन्धनं शम्परिगामितोरकग्रदगमवन्धनमा 

ख्यातसमितियावददेवतावन्साधनां सचित्तमिचाप्‌कायपरित्यागेनाचित्त पचखापरिभागप्रतिपादितःयेषुनःयाक्ादचोप्‌कायोपभोगग्रटत्ता । 
| स्तेनिवमतएवाप्‌कायं विदंखन्ति तद्धाचितांचरान्यानिति तत्रनकेवलंप्राणातिपातापन्तिरेव नेपां्जिमन्वदित्यतच्राहयडुवाच्रदि नादा | 
यावेति खयचेतिपन्तान्तरोपन्वास दारेणा्युच्योपदर्भनार्यःयस््नोपडतापृकायोपमोगकारिणां नकेवलप्रागयातिपातोपि वरन्तादान 
सपितन्तेषा यतोचेरपृज्राचलन्ठभिवीनि शरीराभिनिकन्तितानि तैरदत्तानितेतान्यु भ्त ववाकदित्‌षएमान्‌ सचित्तगाअभिन्ुकथ 
रौर करात्‌ खण्डसुतक,व्यख्ौचाददन्तं दित शच तत्मरपरिग्ट री त्वात्‌ परकीव गवाद्यादानवतृएवन्तानियरौ रारप्‌ नीवग्टडीतानिखक्क | 
तोदत्तादानमवश्च म्माविस् स्युन्नातं, सन्नत्यवद्रतिततच्नादत्ताटान सखामिनाचुन्नःतत्वात्‌ परादुन्नातपण्ठादिदातवन्‌ नव्वेतदपिसा 
` स्वावस्ामेवोपन्वसतं चतःपश्रुरपियरीरमरान विसुखखएवभिन्बार्यमर्यीदे सदौ रारटन्विशम्यते तच्चक्रय मिवनाटन्ताद्‌ानंसखात्‌ नचान्वदी 
वस्यान्याःसखामौदट परमायैचिन्तायांनत्रेवमयेष लोज्मसिद्धगोदानादिव्यवहारस्तु द्तितुद्यठतामेनंषिषपायसुग्बन्धः तद्िदेवंचद्‌ः 
खितंख चं नभवति दारीगलीवदादिवत्‌ नचान्ये पादुःखोत्यन्नौ; कार ांहलखङ्गादिवत्‌ एतद्यतिरिक्तंदाटपर्ग्यरीत्तोरेकान्त नएचोप 


त्थ पवेदरवं चर इवाञ्चदिष्य दाणंकप्यद्ररेकग्यद्र णेपाड अदुवाविभूस्ाण युटोसत्येहिधिउडतिण्त्य 
वितेसिंणेणिकरणारएणर्त्यसत्थ' समारभमारणस्सद्रचेए अआरभापरिखाया भवंतिरएत्य सत्य॑स्सं 
मारभमाणस्सद्र्ेते आरंभापरिछायामर्वति तंपरिखायमेहावोरखेवसयं उद्यसत्य समा 
रभेच्नाणेवख डि उद्यसत्यंसमारभावेज्ना उदयसत्धंसमारभंते विच्रख समर जारेच्ना 





भाषा 





चजाणीसाघु चारितिवाने' तीयंकरगणधर्द््राद्यकच्यो जेयनेराथाक्यादिकचम्‌ कायनाखपभोगविपे मनरतेद्ेते चप्‌काचनान्यीवा 


वरच्रप्ातादमते खनेवलीति चनी निव्याद' तररुद्धं तेने पुष्णदगे एतलेपदिलोमाफातिपाठलाभे वलौयनेयोएुणद्ो पलागेतेदेख 
मध =-= ९ 


| 











अआचाराङ्गसूल । ४७ 


























स तेकिम्र्‌कायनेजीवेन्नपणोपरिग्यो 
श्र सैरतेने याष्योनयो इगिकारणिजनीवादनत्तवाद् इडां परपत्नी त्तेपुक्किकद्दे ने णक्यादिकञ्यापगा चागमनेयतुसारिएवि \ 
ः हेदोपपरिरेषटे निवारेजेनतेहने रुचित्तपाणीनोपरिभोगस्नानादि अारभदेखीद्ूखेतिवारितेद्रमकदे अद्योएपाणोनोपरिमोगसखा 
| नादिकमापणीवुद्धदरं नवीकरताकिंत्द्यारे आगभिपाणौनोपरिभोगनिपेध्योनयो जोवयुणक्द्योनयौ इदथिकारणि्नद्यनेकल्प 
गाटोदीपाविवाभणी विचारक यद्यनेकल्पे पीवाभणोयलतुन्नातद्टे तयावलौी यानी विकादिकके सह्यारेपौवामणौकल्येपर स्राना 
दिकस्षिनकस्पे याच्छादिकह्ेखह्मनेपौवोखानकरिबो अह्यारेमागमिकच्योन्े तेकदेखेुवाविभूसाए यववा उरकविभपाजता 
हायपगधोवाहेतिलष्ुनौति टदन्तीतिरौचनिसित्ति तथास्लानादिनिमित्ति्ह्यारे च्रागमिकोद्कदोपनयी एडवेष्टटपणें बोलता मुग्ध 
मतीनीवनव्यामोह्िपाडतानि द घसपरोपाणीने मारभिमवन्तं इमकरताखयोकरे तेकचेद पुटोसलये हिं कडतंध्यक््‌नानामकारथ ` 
स्ति'दकरी विहं तिकडहतां चापणोसाघुकद्धावता अपृकायनाजौवविणासे दवेतेहनाच्ागमोभ्रसारपणोदे ठाङे एत्यवितेसिंन्ति 
$रे्रापणणामआगमने व्यबुखारिसचिन्तपाणी यद्यमनेपानखराननिमित्तिकस्पं इहां रोपनयी एठवेवचने्ंगौकरिवे तेदनो्ागमयी 
जलिनागमोक्तयुक्तेदमरेखोदण्योछतो नो निकरणाएकडतां निश्चचकरिवासमर्यनयाद्‌. जिखिकारशितेन्नानीमिय्याटीनोप्ररूपो ' 
तिखिकारशितिनिजवचनमप्रमाणकोटि आरोपौनखके पद्लादइमकहे अद्यारेशोचनिमितन्तिरोपनयी निवारानेनण्टवोश्ाक्तेपकरे 
अरोयतीनेसखरा नसैयादेणयकौ सुषेयकीययोग्यकामांगभणी यामरणादिकनीपरे यतस्दरीयशास्तर पुस्ानं मददर्ैकरं कामां गं मरयमं 
खतंत्मात्कासंपरित्यज्यन चखा तिदमेरता; { इतिवचनान्‌ यतीनेभावयकीजभौचकम््ं चयभगणीरमयै नतुद्रव्यभोचयदुक्त'युरा खे ¦ 
मानरीसंयमतोयप्‌ णौ सत्यावदाशौलतटादयोभ्धि ; तलाभिषेकंकुरुपाडुघुतनवारिराश्रुष्यतिर्चां तरात्मा १ इतिवचनातृखाधिरूटथा 
सलामोटनन्यादवद्धच्ूता खौ सिद्धातनोचाक्ेपष्डमौ नसुके निष्टयादरईइणिका रणितिनो अागमसखवचनपुणनिचयकरिवासमयेनद्धष्रए ' 
लसल्य'दशि्यप्‌कायविषे जेशम््रसमारभनेचने एच्रारंभपरिन्नातडधद अनेग्रप्‌कायविषे जेशस्वसमारंमेनरी' तेने श्मार न्नपरि | 
ज्नाद्‌.परिन्नातनाणाद्‌' प्रत्याख्यानपरिज्राद" पञ्चक्ाडद्‌' दिवेमत्यास्वानपरिज्राविगेपयकौ न्नपरिणपूवेकदेग्वाडचे खत'परि° ` 
| तडदकार॑भगावंघायद्त्येवं परिज्नाचनेधावी पंडितनेवसयसुदकथस्त्रं समारभतेनेवान्ये चखार भयति अन्यानृबाउ्दकथस्तर'समारभ 


दौपिका 
तखडुवाविभमाए अथस््रोपहतोदकारम्भिणो हिलैनेःमेरिताः संतणएमाड्धः यवानैतत्खमनीपिकातः समार.भवामोवयं चिन्तन 
खदागमेनिङीं वत्वे न अनिपिद्धत्वात्‌ कर्पतेसुज्यते नोस््माकंपातुमस्यवहते' वीप्सयाच नानाव्घिपरयोजनविण्य -उपयोगोस्य 
रु्नातोभवति तथाहि भाजो विकभस्परकसरा सखादयोवदं ति पात॒मस्माकं कल्पते नखातु"वारिपा याच्यादवस्तु चानपानाव 
¦ गादनादि स्वै कल्पते भथवाउदक विभूपायेमचुन्नातं नःसमये विभूषाचरपमपायूयस्य सुख्रग्रदालनादिका वम्त्रमार्डादिभ्र्ता 
लनालिकावा एवं स्नानादिभौचातुष्ठायिनां नासिक्िदोपः खच्च थाक्यादयो सुगूषमतीन्‌विमोद्यकिं कुैतोत्याद इदोखल वि 
छट्न्ति यिग्विभिन्बलक्तगेनेना स्पे ख्व्म चनादिशस्त्र से अनगारायमाणाविख्टरत्ति चपृकायज्भवान जीवनातन्यावयन्तिवय 
परोपयन्ति अयतिपामाग मासखारत्रमाह एलयवितेसिंगोखि करग्णए एतस्िन्पिभ्रस्तु तेनिजागमादुखारेणांगी कारेकप्पदगेपात 
सडुवाविभूरुए इत्यादिके तेपामयमाग सोचह लाद्पक्ताय परिमोगेतेम्ररत्ताः खयागमः स्यादाददु क्तिभिरभ्यादहतः उनृर्योग्िता | 
रणार्तिनोनिश्यं कतं समर्योभवति नकेवलंतेपायुक्यः अागसमोपिनिदवावनससथ यतःचाशवचनं यागमः; सददागस त्रेता | 





मनाप्तः सपूकायजीवा परिज्रानात्‌ तदघानुञ्ानाद्ाभवामिव घागमोपिनममाणं सनाप्तमणीतत्वात्रत्यए युरपवाश्चथत्‌ इत्यादि 
विभूषाद्धूतावयवे शटानम्रसुन्तरदाने्तमाः वतियोग्य' स्नानं नभवति कामांगत्वान्म"डनवत्‌ भाव्रोचतेवकर्मचवायखमधं त्च गर 
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¡ चार्यनमवतिनद्धिमत्खाद्य सतस्िताःकभे्यभाविना्यु पगम्य ते विनाचवारिगामदपेयोविविक॑तपोभि; कमंनपयं तितस्माततेषा , 
सिद्रांतोपिनिनिचवाय समर्योमवतिएत्यसल'"चमारममा गाम्म्त्ति एतखिन्वःपूकायेगम्व'द्रव्यमावख्पंसमारभमागस् द्ये तेसमारमा 
दधव॑धकारणतरेन अपरिज्नातामवंति यतरैवापृकायेगस्तर यममारम मागाखत्य नेारमान्ञपरिद्नवापरिज्ातामवंति म्र्याम्डानप 
रिन्नयाचपरितामवंति अयप्रन्यास्यानयरिज्ञांबिगेषतोन्नापरिज्नायापविकांद्येयति तपरिखावमेदावाोगोवसव उद्यस्य समारभ 
व्नागेवणदिंखदयसल'समार्रमावेव्ना उदयसलंसमारभं तेवि यण्र नखमगुलागोज्नाजस्म तेचद्यसत्य समारःमापरिग़रायामव तिरे 
मुणीपस्स्सियकम्बे च्तिवेनि दतिसलपरिपाणएतद्योखद् खच्नोखम्मत्तो तडुटकारंभयों धाव दूत्य वंपरिज्ञव मेधावामवौटाव्यवस्दित 
नैवसखयलुदकथस्तर'समा रमत नेवान्वौ खटजगम््' समारंभयेत्‌ नं वान्यान्‌उद्कगन््'मनारभमागान्‌ उमनुनानीवात्‌ च्येनेउदक 





४ ्ीलगाचायेरुूतटीका 
कार कंदेयं म्रतिजानतेजिनैद्रमतावलंविनः उक्तद्धयत्स्तयनदुःण्विनंस्वानचपर दुःखे निमित्तमृतमयपिकेवयष्रुपग्रचकर घर्मसतेनद्धवे 
द वमिति तस्ममादवस्ितमेतन्तषां तदत्तादानममीति साप्रतमेतदोपटवं खरि हान्ताभ्य्‌ पगमद्रारेणपरः पटिलिद्धीयु गाडकप्यद्गोकं 
प्य गोपा अदुवाविमूसाण अश्रस्लोपदतोदकारम्मिगणेश्चोदिताः; सन्तएवमाद्धयेयानेतत्‌ सख मनी पिकातः स मारज््मयामोव्यंकिं 
त्वागमेनिर्वीवत्वं नानिषिद्धत्वातकल्पतिबुन्यते नोख्ाकपावमम्यवठसितिवीप्‌सवाचनानाविध प्रचोजनत्रिपवडपमोगो हानुन्नातोम 
वतितयाद्यानी विज्नमस्न्नाव्याद्योवद्न्ति पातुमग्छावंकल्यतेन स्नात वारिणा परित्राजकाटय स्तुसखानपानावगादनादिमर्वेक 
ल्यतिदति ममापंतएतद्ेवखनामग्राहंद्यैवति अयवोदकविमषार्ममनुन्नातंन समयेविभयाकरचरणपायपस्छ सुखमरन्नालनाद्दिकावम्् 
मर्डकादिम्र्नालनासिज्नावा एवंसखातादिनौचानु्ायितां नासिकदिदोषदति एव॑ तेपरिफलगुवचस परित्राजकादयोनिनसाद्वान्तोप 
ग्यायेनमुगूषमतीन्वि मोद्य किं कृषे तीत्याद पुटोसव्य हिविरदट्रन्ति यस्ति मिन्रलन्नगेर्नीनाखूणरल्यं चनाटि श्ल स्ते नगारावमा गाः 
व्चिटन्तित्ति्पृकायजीवनादयरावतत्तं वन्ति व्यभतोपवतीत्ययै; वदिवार्वम्विभिन्् ;यम्दर रप्‌का चिकान्तिवि्ंकुटन्तिचन्दन्तीत्यरयैःकुटट 
छतो; च्छ दइनायेत्वात्‌ अक्ुनेषामागमानुखार्ि्णामागमासारन्वप्रतिपाद्नायाड एत्व विनिस्िनोनिकरगाए एतस्मिन्रपिप्रस्तुतेस्ाग । 





सादुरारेाय्य्‌, प गमेसतिकप्मद्गोकम्य दूगोपाठ' अडुवाविभ्‌ साणए्तिण्वं रूपतेषामवमागमोयदलाद्एकाचपरिभोगेतिमरदन्नाःसस्वादा , 
दयुक्तिभिरम्यादतः खन््रोनिभरणारतन्ति नोनि चचक समर्यो मवति नकेवनतेपायुक्तवो ननि चालमपित्रागमो पोत्यपिगन्द्ःकर्य॑मुनस , 
गमोनिचवाचनालमिच्यवोच्यने तएव॑मरटव्याः कौवसागमोनाचद्ादूयाकल्प्ते भवत्रामपूनायारभस्रमाद्ः प्रतिविशिटानुपर्नीचिन्य 
स्त्व पद्वाक्रसंवातच्राप्म्रणौ तश्चागमः नित्योकटं कोवाततच्रे वसस्युषगते चोयेनम्रतिपन्रच्ाप्तः सनिराकरन्न व्यः अनाप्नोखावप्‌का 


यजीरपरित्ानात्तदधालज्रानाहामवानिव चजीवन्ववापांप्राकूप्रखाधितमेव ततक्तत्मणीतागमोपि सद्व्म्चोदनाचासप्रमागमनास्न 


टं काव ण्द्वाक्रामक्रत्ात्‌विधिप्रतिपेषानकवात्‌उभयसग््मतसकर्ट क ग्र॑वसन्दर्मवदितिच्स्यपगस्यवात्र नःअण्मायमसौनित्यवादा 
क्रायवतूच्च्चप्रमागन्तदनित्यंडयंप्रत्चाद्िवदितितयाविभृषाष्त्रावववेपिषटटान म्र्धन्रटानेचमाःयतियोग्य्वानमवतिकामागत्यात 
ख्डनवत्‌का्मांगताचनरवनम्रजि द्रात वाचो क्तस्तानं मटद्प्य जर्कानां ग॑मवमंग्छतं तम्प्रात्कास॑परित्यन्यमेवस्वातिदमेरतागौ चार्यो पिनपु 
व्कोवारिवाद्यमलापनवन माटन्गत्‌ चन्तव्येवद्ितक्रमंमलचालनसमर्येवारिदटां त खाच्छरी रवाः सन सामक्ुखलमन्तिनिरोधो 
भावगोचमेवकम्चचावार्वतच्च बार्ितरा्ष्वनभउति कुतोन्यव्यतिरेकसरमधिगम्यत्वाव््मावानान रि इमत्छाटवः दतस्ितामत्छखादीवाक 
सैचवमाक्केनास्यपगस्यंने विनाचवार्ि्णामर्चोविचिदतपोनि; कम्र चुपव्तौत्यतः स्ितसमेचन्तत्ममयोनो जिखयायप्रभवती तिदद ' 


ध वनिःखन्पन्रमपांजोवर्वं प्रतिमाद्चनत्मरत्तिनिटत्ति विकल्यकलग्रद्नहारेगोयसं चि पुः: यकलमुदधेयायैनादह -एयसखत्वमित्यादियः ( 
र === ~ ______ द 
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भग्यीतत्वद्रव्यादुचपवाक्यवत्‌ चयनिल्योकट का खमयोग्युपगस्यते ततोनित्दरव्॑ःप्रतिणदं चतःगव्यानेवकुम्प्रवदग्युपगतः समवेःसकं 
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वत्सेद्धश्ुणौप रिण एवकम्् त्वे मि एतखिन्बप्‌कायिशस्त' दरव्यमावसूपं समारभमाशस्येते खमारन्मायन्यकारण बेनापरि ्ञातामवंति 
अत वाप्‌काचेशस्त्रनसमारभमाणस्येत्ये ते यारंभान्नपरिज्नायापरिन्ना ताभवतिम्रत्याख्या नरि ज्ञ याचपरितासवं ति ताततेवमरत्याख्वा | 

। य्‌ [प 8ि 1 ॐ ("व न १३ ~> क्त ५ 
¦ नपरिज्न विरेषतोज्रपस््िपूषि कांद्येवति तदुद्ारग्यगंबन्धायेत्ये वं परिज्नावमेषावौमर्वादा व्यवस्ितोनेव खयमुदकायल््'समार 


म ज + = ~ अ 
भतेनैवायरदकशस्तरःखमारंभयेत नेवान्वातुदकशस्त्र खमारममानानुजानीवात्व्ेतेडद कशस्त्रससा रम्याः द्विषापरि ज्ञाना सवं ्िखए 





जस्मेतेउदयसत्यसमार॑मा परि खायाभवंतिसेट सुखौपरि खात कस्म न्तिषेमि सेबेसि णेवसय॑लो गं च 
भ्भादूक्खेज्नाेवचन्ताणंखभ्माद्रक्छच्नाजलोयं्रभ्भाद्क्द्सेयन्ताण'अम्भाद्रक्वद नेत्ताणं अस्स 
इक्खदसेलोयं अभ्भादूक्द् सेलोयं खञ्भादरक्द्‌ जदो हलो गसत्यस्ससेयस् से असत्य स्सखेयस ज श्सत्थ 
स्खेयसं सेदोहलोगसत्य स्सखेयस वीरेिण्यंग्रभिभूयदिष संजर्ण्हं सयाजन्तेिर याप्यन्ते 





भाषा 
। सानान््ालुजानोते य्े तेखदकशस्त्रसमारंभा; प्रिज्ञाताभवंति सएवसुनिःपरिज्ञातकमौभवति इतित्रवौ मिपूवेवत्‌ अर्थं तंपरिशाय 
| कदतांतेचदकनोञ्आरभकम्प् वं घनो कार णदूमन्नपरिज्नाद्'जाणी यापणपेद्कशस्त्रससारःभेनरी अनेरापादिद्रसम(र॑भाषेन दी 
¦ जेरो्ाररभतो्नुमोदे नरो जेचनेण्डदकनाशस््रसमार॑भन्नपरिज्नाइ'जाणी प्रत्याख्यानपरिज्नादर'कंडायाड्धइ' तेसुनिचारिलिवोप 
¦ स््रातकम्मौ पापनापच्चक्खाणनो करण चारडद्र, चीरुष्पैखानिर्जवूमते "कदे "दमक जिम यौीभगव तमदाकीरसमीपिसांभ 
शं इतिशस्तपरिक्नावां तितीयोद थकः 1 ईलीनोररे लोकी वेधिभिः तौ जचद सेपाीनोविरतिविेष सादुपणा 
नोकारणकद्यो तेवलीतोप्रमाणयाद जेअग्निकायसमारःभटाल्ते दगिसंवधिमव्योचद यकन सेषेमिनेवस०येनमयायिव्य 
प्कायजीवव्याव घं नमस्कार सणवादंतेनस्कायोपलंमायबनीभि किंतदित्याह नेवस्यलोकमग्निकायंमभ्याचन्षीत एतावताखग्निजी 
। वानासपक्छवोनकारय॑दरत्य; तथानेवामानं शरीराधिष्ठातार मात्मानं प्रति्ररीरसंवेद्य' श्नानालकमभ्याचन्षीत एवं ्ग्निकायापद्धवे 
भलनोप्यप्छवःकरतोभवतीतिदभेचतिजेलोच॑यःपुमान्‌मुगघधीलीकमभ्निकायं अस्याख्यातिखयामानमभ्याख्याति यञ्मालानमम्याख्या 
तिसलोकमभ्याख्यातित्ययैःयैखीखुधम्म स्वा सिजंव म्रतिद्धंकरङेजि ने एटयिवीच्यप्‌कायनोविगेषतुग्हनेकन्धोतेड'शिवे"यग्निकायवि 
शेषकड'ते्य्‌ " नेवसय द्हांलोकशच्िदरं अग्निकायतेहने"उन्तमणुरुष निक्छवेनतएतावताद्मनकनेखग्निजीवनड्धदूतया्िात्माजेम 
त्यं करशरीरविपेप्रवत्तच्छेतेडनोपुण्रथ्याख्याननकरोएतलेजेदइमकद्धे खग्निजीवन्द्तेयात्रानेयुण न हीमानेजेग्निलोकनोश्यम्या 
ख्यानकरेतेश्चासमानो्चस्याख्यानकरेजेच्चामानोग्यभ्याख्यानकरेतेलोकनोक डरता ग्निनाजी वनो चभ्याख्यानकरेजेखताने "यद तोवो ते 
अभ्यास्यानकरदिये डिवेच्चग्निनाजीवनो खच्च परतिपत्तिकरौतेडनोच्रा र भकड्खाफलनो कार णंजारणी परि रिवो एच्वोभावदेखाङरेद्ध 
त्र'जे दीद °यःखापुरौ वं लोकोवनस् तियं सपरादयं कायस्यित्यापरिमाणेनथरी रोच्छये एचयेपैकेन्द्रियभ्योरीरघो वन्त तेतेन दीष लो कडच्यति 
तस्यचयस्तरमम्नियैस्ादम्निवे नस्पतिव्वालयतितसखखेचर न्तिेतन्नोनिषुणःयग्निकायंबरएी दितोजाना तिच्ययवाखदन्नस्तत्रखेदस्तहयाप 
| रःपाकाद्यनेकभेदःखयतीनासनारभणीवःदूतिजानातिसखदन्नः चतोयोरीषं लोकशस्त्रखखेदन्नःस य शस्तर"संवसञच्थतेयत;संय 
| मोनकिंचिव्नीवंव्यापादयत्यतो अशस्त्स्तर' त खखेद न्नःजेसलयस्पक "्यच्वाशस्त्रस्यसरयमस्य वेद द्ो निपुरुखलदौष लोकशस्स्थाग्नेःडेद 
| च्रःजेतन्नोवा अथेजेसाश्दौषं लोककतावनस्ति तेकिमजेदभणीवनस्पतीकायस्वितिद्‌ तथापरिमायेकसी तथाकायने"ऊश्वपये 
| दीष तेदवाञ्नमराएकैन्द्रियनयी कायस्ितिवनस्पतिमाडि जीवश्नंतकालर हे अभेराएके' द्विवनौकायस्िति अरसंख्यातोकालत 
4 याममार्प्लासमयना ऊपनावनस्यतिकायनाजोवसमेर्‌ चपदरिये"यनंताकाललमीतो पुखनिर्लंपनथी अने नेय संख्यातनबोल्यो 


1:11 ~= ~~~ ~ ~ न  --~-~- ~ - १. 
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प्र आचार ाङ्गसुल 1 
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न गाक्रार स # ९ ~ 
वाय सैरनेजचपे अनमस्परतीनोममाग्पातिरेन चच्चयोलनणडवोयरीरनान अनेयएके द्विदनोनवो तिगिकारस्िच्ोक 


गद्धिद्वनस्यतीद्िये ते$नोयस् चग्निजेडकारयतो म इन्वालाकसलग्रऽ्वानर चअनेक्टचवदीयाटि म्रच्रालेत्तिशिनस्् चाभितो 


[क (व ~ ~ {तचो त्रने न -हमय वतदःमान 
च्िविकोएकदमकदे खकलन्दोकम्रश्टि द्वच न्नियब्दन्टोडौ दीव नोज्ञयम्त्रएच्वोम्रसिद्रयद्द्‌ कडि तेकतिव्रोत्तर्नदहमणाा उत्प्रद्ममानच्र 


रि ॥ 


= र रकमोतम्बापद्रादिकके रचो ~ (~ > 
ग्निखमसलमतग्रासनागातमणामरत्तं उलःवनस्पतिनांनिचा चअनेक्रभिधिपालिकाम्बमरक्पोतखापद्ारिकं्े रच्‌क्रोटः .प्यत्र^ 





= क = जी (2, यम < 

यपुगाद्धे चओरखङ्पपागोपुस्प्छे इन्ननन्पज्नजवाचरुपुरष््धं एडमगीर्या भ्निसिसार उच भराय पनदार स्िद्गि 21 न्च ठा मय. 

€ = [भु £ य प 

दीव लोक्रयब्द्कद््यो एद्वादीष लोज्ञयस्द्रनोनेव्रेरडतां नियुगातयाणेटन्नकदतां उट्मग्निनाव्यापार तेसाधरने अन्न (चनदन; 
५, © £ = 


४ 
# 
॥ 
# 


+~ शजीवनोधिनायनत्रतद्तिगि -दनेदनोचे 
ग्जेदोद लाक्रयस्छनाखेटन्नते ययस्लज्दतांत्तयसलिलिक्ारगि{ लचमक्तिणिडानावनाविनायनत्रयद्तामि ऋ्रचच्छजन्[इतदनाच्दि 





{ 
ज्ननियुचनेचेखवसनोनिमुणय नेदी क लोजयस्तनोनिदन पडयोवमनोनिषुगपणोकेगे पाम्योतेदे च्ाउने छव रेन दी रास्नीयै 1 
करातेरभिमयेति पररीवदोयनगौदिरेनाविजयेन कम्म वन्‌चभिमूचणतव्द्र चस निपुग्च्चअयतोहट' गगर तःचव पमन | 
पलन्व'तदृर्मवति खंनण्टिखव्यग्‌वतामाणातिपातादिग्यन ; नगसवाअग्यमन्ते दिं स्कर लंग्रमाटरद्िे रित्यरयःएततग्निगचछं प्रमाद 
वशगाचेनपर्दिररति तानुदिन्यविपाकठयनायाक जेयमन्तं तिव म्रमन्तः म्रनादटवानूतवानुणार्योरिन्छन पदनादिभिर्ग्निरुग्दग्योलन 


॥ 
अग्नियस्त्रसम म गिनादउहतन्नद 2 3 कर्पगलेच्यते नच्यचि चतद्धव्तत रि कर्त व्व मित्या +> | 
प म्रयिद्ितसनोवान्ायो अग्नियस्हरख्मार्टमतया प्राणिनांद डन्ेठन्ठ ट्‌ उःअकपगोच्यते यतच्रठतत किक व्यभित्याड तप | 


५ [ दिन्नावने € 
तंच ग्निकाचविव्रचमारम दृंडफलंपरिन्नावमे घरागोपडितम्तन्त्रिणे चयाकरातितवाद्यंवति इद्यागिंवम दर ग्निखरू7रभविपय 
जिनागसोपलध्य ---- यारिनिखसारयम ------- ५ टउतत्वं ब्‌ नक रोत्मदत्यय ॥ि ९6 रक्तप ~ मेपदयोप दर्मनं 
ग्रमाद्ाुचननाः पठमक्ापतनिटानों जिनागसोपलध्यारिनिखमार ग्रं ट्‌ उतत्त नकरासिदत्ययः अयठारकदतापरपडापखगेनासद् 
रयिदावेसजं ~ ^ ६ ५ + 
दधार कम्ब यतर जौपिवा म्टएडवातीयकरगणष्रादिन नेगेकम््र रपिवावेरो लपने एसंचमसनोनिषुगप्गोटीठों तंयेक्रेचयेय 


कीद्धतरतोगगधरे टीठों तेकेचवार्देसं नएदिनस्तां सद्धा दाखस्यगूप्रकादिवतकडतां प्राग्यातिपातादियनी विरत तेगेतव7्ममन्तमर ` 














रपिक्रारीका 
€ [७१ £ 
समारमादिन्यपरिश्नाताभवति उएवसुनिपरिच्रात क्म्य मवतिव्रवौमीति पववद्दितिचम्लपरिन्नायासत तौयोद्ःयकःपरिचम प्त. 


६ 
4 
(| 
८ 
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उक्तस, तौ योद यकः खम्रतच्तवच्रारम्यतेच ख चावसभिस्रवघःदउानतरोदर्‌ पकेसुनि चग्रतिपन्तयवेव्‌काचःप्रतिपादितःचअश्ुनातदच्मेवन 


सायाततेलच्ायप्रतिपादनाच सअचदुद्र्‌ गक्ःखमार ग्यते तत्रनासनिप्यन्र निचेप तेजडद्‌ चकदतिनाम तत्तेन सोनि चरृपाद्ा दीनिनव 


9 


इायप्िवाच्यानितानिनिचु क्तिकदाउतेइन््रविदाराद्धतादलनाद््‌ इवं तिदुटवीएनायत्तं ठतिद्ागे परिमाग्याखुवभोगखलयेव  तेनसोध्ने र 


पिद्ारभ्िनिचेपाटीनिवानि ाराय्िथ्यिव्याः खमधिगमेऽभिदितानि तान्वेव्वाच्यानि नानालंडिमेदोविषान! परमास्य 


् 
ज 
0 


री 
न्य 


# ५ 


पच्चयत्‌ 


मोगयस्ते 
यस्ते षच ब्दाह्वच्णद्वारमरिग्रडः भेटद्ारमाडदुचिदाउतेठजौवा खडमातदवायराच लोनंलिखच्छनायसव्यलं गए पं 


चरविद्ाणा{ चाटरमेदानाद द्रगालटअगर्पिर्‌ च्रिदनाला४ तदस ुेवगोषव्वे वायरतेखविद्धाग्णा पंचविद्धावन्वियाएण्दग्येधनो 


विगतषघुम॑न्वालः इनच्योद्‌त्डलिवत्ान्‌ अगारः? विद्य तडक्काऽयनिरङंबपसुमुत्वितः र्य मरि खता टिखपद्दाऽ ग्निः २ दाद्धयप्रतिव 
स्ोल्वाला!चिये पोद्धिं ५ 
इदुष्न्व्ट(्वञ्यषाचु : 2 च्वटटा("च्छमनन्त्वाऽगार्‌ अतिङउद्ा त उद्धा9ग्रतिरलाग्निकययातुि नज्माबुचद् नच्यसुदुरः' ५ एदेचयादराग्नचःम्बखानांगीन 
रयान्तष नेर-र्ल्त््येय ध दीपससुद्रेय व्यातरातेनप्दव्य ( 
रगणान्मतयननलश्द्धदतौव 1 सखद अव्यात्रातेनप्ठटय खकमंम मिषु व्यादातैच तिपंचसखमदावि वदे रहेषुनान्यव उपपातांगीकरणगे 
त्‌ नलोजासं स्यो चमागवन्ि _ _ €. चाडयाग्नच न यत्रददादसरा स्तव्रेववाद्‌ यायप्वषहका सच्वित्रयातेवारुत्म्रद्यस्तनत्यात्‌तदेवं 
आऋस्नसख यग्रायवःन्त कादरग्नच.यत्रचर पच ए्रक्रा सन्रववृद्‌ रयपयाद्रक (जच्यातदासुत्पदुसनत्याततदेव च्छ्व , 


गद्सच्प्व्य्ताऽपर्यस्न सेदेनमल्यं म दद्धिवामति ~ = 
चदद्साच्वप्ठक्राऽपचप्न यद्‌नमल्य कदहष्ायल्ति एतेचवग्येगधरखस्यगादेगं 


र खदख्वाग्रगोचिद्यमानाचसं ख्ये ययोनिप्रमुन्दखतसदस्छमे 
टपर्मिग्णास्वंतिए्ाचसटतायोनिःखष्याचखचिनाश्चितनिखमे १द्‌ात्विवाखप्रचपांयोनिलचामवं देपांयोनि वंतिलचणडारेनद्देदपरीगामोरः 
=न्नावगकटाच्चन{नरिचिच्छवजञ्डच् तश्रोवसानेडजीकायं ववा गादौषद्योतक्खदेदमररिणामो तज्तस्छ द्‌ डपर्व्िमोनोतग्रचोगयक्तिःअकटीमवति 
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प्राचाराङ्गसत्र | ५१ 
















| एव॑मंगारादीनासपि प्रतिविश्निटप्रकायशक्तिर्तुमीवति जीवम्रयोगविगेपजा वयावाच्वरोष्राजीव प्रयोगंनातिवत्त तेनौवाधिटित 
श्रसीरकातुपात्य वभवति एयैवउपसाऽग्ने यनंदूनां नवस्टताच्वरिणः कचिडपलस्यतेम्रयोगचात्यालस्योगाविभू तोंगारादीनाप्रकाश्यप 


। रिणामःगरीरस्यतवात्‌ व्वद्योतकदे हपरिणामवत्‌ एवमादिनालचणेनाग्न याजं तबो निच चाःपरिमाणहारमादलं बायरपच्नत्तापलि 
यस्बन्मसं्रमागमेन्ताो चेखाउतिन्निरासीवींलोया चरखेच्ना १ येवाटरपयौप्ताग्निजीवाः चेत्रपल्यो पमासंस्ये वभागवननिप्रदे 
। श्रराशिपरिमागाःभवै तिततेबादर्टयिवीकायपयौप्तकेभ्यो असंख्य यगुण होना; शेषास्तरवोपिराथयः चरस्य यलोकाकाय मरदेय 
| प्ररिमार्णाःकिंत॒वादर श्यिकीकायापर्यीप्षके्योवाद रागन्वऽपर्वाप्न काश्चसंख्यं वरुणदहीनाः ल्य टयिवौकायाऽपर्यापतकेभ्यःखल्ला 
ग्नेयाऽपयीप्तकाविशेषारीनाः खच्छटधिवीकायपर्वीप्तकेभ्यःसल््माग्नेयपयौप्रकाविशेषोदही नाः सा प्रतंडपमोगद्धार॑द्‌दयापयाव णे पयासयो 
भन्तकरगोचरेएयवावरते उक्राएवभोगरुगणामणस्याणं १ ददं रौ रावयस्यडंमादिदानं वातादय पनयनायं प्रू्टतामनप्रतापनं 
शरीतापनोदाय पकाशकर शं सुद्योतकर यं भक्तकरणं चोद नादिरंधनं सेकौच्वरविख्चिकादीनां एमादिपु्नेकेषु भ्रचोजनेपंमनुप्या 
, गवार स्तेजस्काय विपयाखपभोगरूपारुगामवंति शस्तरदारे किंची सकाच सल्य'किचीपरकाय तदुभ्किंचि पय॑ तुदव्वख्य'मावेस्य' 
जमोरखव्य' १ विंचित्‌खक्रावभस्त्र" ययातार्योग्निःपाणोग्न ;गस्त्र'विं चित्मरकाचशस््र उदकादिउभयथस्तर पुनस्तुपकरी पादिंभिचोग्नि 
रपयागृःखस्त'एतत्‌द्रवयगस्त्र' भावगरल््र तु्संयसोदुःप्रगिदहितमनोवाक्षाचलच् गःओे या गिदारा यि प्वीकायवत्‌ सा परतंस्टूातुगमेखत 
मुचार णीयते द॑ सेवेभिनेवसयं लों यव्ादक्खोज्नानेवयत्तायां भा इक्ठेच्नाजेलोयं यभा इक्खद्रमेयत्ता गं अन्भादक्द्जेत्तायं सा 
इक्डद्सेलोगमव्धादक्छद.न्तयिनमयासामान्यालपदारथ टयिवी्पृकायनीवप्रविमागव्यावगोनमकारि सएवारंव्यवच्छिनन्नानप्रवाद 
तेजोजीवष्रूमोपलंम ससुपजनितजिनवचन सद्र्पो्रवीभिकिं य॒नस्तद्गैवति नेवरुयंलोयमिति इच्लोकगब्द्‌ नयगिलोकषस्त"जीय 
त्वननेवसखयमालमनासमभ्याचन्नीत नेवापच्छबीतइत्यर्यःयगिलो काभ्याख्यानेदि ्यालमनोविन्नानादियुग्यकलापातुनितस्याभ्याख्यानमवा 
भ्रोततिनेवयम्तागंति नेवामानगरी याधिशातारं ज्नानसुख्यगुरंप्रत्यात्म संवेद्यंमत्याचच्ौ ततस्य यरी राधिष्ाटवेन यादतमिरकेनचि 
दभिसंधिमता तथाल्यक्तमिदं यरीरंकेनचिदभिरंधि मतेवदत्य बमादिभि तुभिः प्र साधितत्वात्‌ ततोचोऽगिलोकं अभ्यास्यातिसया 
त्मानं सभ्यास्यातिययात्मानसभ्याख्याति सोऽथिलोकमभ्याख्याति अभुनाभिजौवम्रतिपन्तौखत्यांत दिषवस्मारःभकदटुकफलपरि हासो 
पन्याखाचसूतमा जेदी खलोगस्व्यख्खेयन्तर से खव्यस्मखेयन््र जे्लस्पक्खे वणं खेदौ दलोगसलसडेयय यःसाघुटीर्धलोकोवनस्पतिः 
यख्ाद सौकायख्ित्यामरिमाणे नशर रोच्छयेगच गेपकेद्धियेभ्योदीर्घोन्त ते तवादिकायस्वित्यातावत्‌वणस्चत्तिकाईवाणंभ॑तिव गाग 
दकाएतन्तिकालमोकेवचचिर हो द. गोयमाचयांतं कालअगांतत्योउस्सप्पणिरुप्पिणी्यो चेत्तयोचयं तालोगा अवं खेव्ना पुम्गलपरिवट्ा 
तिणंपोग्गलपरिवटहायावलिचाएसेज्नचभागोपरि सागतस्त्‌ पड्प्पणवप्यस्य द्रका$वागंमेतेकेवद्कानग्मलिद्ध वमासिया गोवसापड 
प्गावगाखद्‌ का द्यायंनयिनिद्वं वगा तयागरीरोचवेनदीर्योबनस्पतिःयवावगाच्यदूकाद्वारांसतेकेसन्लिदासरीसेगादगापन्बन्ता 
गोयमाखाद्ररेगंजोयपा सद्म रौयोगादणा नतयाखअन्य पामेकेद्िवा णां उतःस्वितमेतत्ववेयादीष॑लोजोवनस्तिः पसचयस्ममि 


यस्परान्यदिमट -व्वालामालाफुलः सुकलतस्गयाप्र ध्वं सनायप्रमवति अतोसतदुच्च्छत कत्वात्गस्तर नुच रः्लोक्रम सिद्याज्खाद्गि 





२ 2* ~ © क नि द 
रेवनोक्रः फिमयेद्‌षलोक गस्त्रमित्यलरोच्यतेयस्मादय सुत्वद्यमानोऽगिप्मनामूतम्रासघातावमप्र यन्तं तेवनखतिदाततमरन्स्तुःडविष | 


सत्वसंतिधिनागकारौषिेपतःस्यात्‌ यतोवनस्य तौरुनि पिपीकिदास््रनर्कपोतस्तायदाद्वः खंमर्दतिरटयिव्यपितप्कोटरव्ययस्िता 


-५---५- 


स्यात्‌्ापोप्यवग्बायरूपा वायुरपीपच्च चल स्वभावकोमलकियलयादुखारी सभाव्यतेतददेद्यगिखभारभग्रटन्तएतागतोष्पवान्बायय 


1 
(। 


इत्य सायखंस्लनावद्‌ाघ लोकयस्तग्रहगामकरोत्द्धूलकारः चयवाराद्रपयौप्च तेजकावाःस्तोक्ाः गेणाःटयिव्याद्योस्प 


भवद्धित्िरपित्रीग्यसोरावाणि खल्पादूनरे पद्धिग्यपूवाडइ़व स्वती नाचवार्मंहायिंव्रतिखमन्तिदवर्ईसरख प्सा गदी 


~= ~ = ~ ~ ~ ८ | ॥। 






१११ 
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धारसनरलार्नाद्नाव्मकः पाकाद्यनेनगक्ति कलापोपचितःप्रवरमणिरिवजा व्वल्यनानोद्व्वागिव्यपद्‌गोचती नामनारमणी्ः 
[त ~ £ = ~ 1 [ ५ 
तमं विधवे गिव्या पारजानातोतिङेदटन्नः चतोवण्ठद्राञलाक भनम्तग्धेदन्नःसण्वाऽगस्तम्य सप्तद गग्दस्स्यमयस्य षटन्नःसंवमाटिन 


विं चिव्नी्वव्यापाद्वत्यःतोयम्ल' चेच्रचवन्यणेयम त्ति यचागम्तन्धसंवमखरेटन्नो निपुणः चग्रलदी8 लोनगम्तन्यान्‌ : चेत द्ःख्दृन्नो 


1 
थ 


£ खचर ज्गसखत। 
१ 
याचतोरीर्गलोकः ्यीव्याद्धिलसखगन्च चग्निकावम्तसणरेवन् त्तिच्रेचन्नोनिपुगःचग्िनि्ाचंवम्दादितनानातिचटन्नावारद्‌ःसत्‌च्ा 


वासंचसपुवनं दित्रग्निविपवण्ेदन्नव्वं यभिविषवष्छेदन्नतापृठ्कच संयमानुष्टा नरि दमिवमुपन्दव्य' इत्यतच्रास्वीरेरिएटं अभिम 
यद्धि" मेतेद्धिया चअप्यमन्त दिं नेपमन्ते गुणद्रारेदंडपडुचद. तंपरिन्धावमेदावी दवामीगोचसर्दपुव््मनासीयनाएयं घनवाति 
| क्ैखवातविदारणनन्तरमराप्नातलयेवलचिवा विगाजनेद्रत्वीसम्तीश्कमास्ते वारेर्थतो टय्मेतद्रगधमेद द्रतोटट'यिगम्त्रस 
खंवसस्व्पवेति किंमुनरवुष्टचद्रठंतेरपलन्च"ददसुच्यते अभिख्यतिद्यभिमवोनामादियतुी द्रव्वाभिम्वोरिपुरे नाटिपराचवः्ादि 
ह्यतेनखावा चन्द्रग्रडनचव्रादितेजोभिमवः भावाभिभवन्लुपरीपोपरर्गनीकलवात्‌ द्ानटर्भनावर्‌यामोनातरावक्रमनिरदटन्परीय 


श्लोपसमै रेनाविल् याद्विमर्लचरणं $ ~ _ € गादिन्तमसयच ततचयारि = र्ग 2 त अ दाच 
नाविजलवादिमलंचरणंचर ग छद्धृन्नानावरगादिक्मलचः ततृ्तचान्नि रवर ग्यप्रतिद्रतं चनपनज्नेयग्राल्किवदद्नानरुप्डाव 


तिपन्तौगलोचरगुणमेदायांनिर तचारत्वात्‌ नविद्यनेप्रनादोमदयविषचविकवानिद्राच्य्रायेर्षाति यप्रमत्ताम्न द्वग 











शीलं गाचाग्यरतटीज्ञा 
वसुनि; परिज्नातक्रम्पमवति वरवीमितिपर्ववदिति गम्तरपरिज्नार्वादतीवोदटेगज.माप्र उक्रम्ततःवोदटं गक; खां -तंचतुयचारम्यतेञ्नसय 
चावमसिखम्बन्वः; इउानन्त रोद गकेसुनित्वम्रतिपत्तवेच्चप्‌जाच प्रतिपादिततद्श्ुनातदयन्नव कऋमाचातम्न जख्नायप्रतिपाद्‌नाचाचमुद 
गकाखमारम्यते तसखचोपक्रमादीनि च्राचेदुचोगद्ा परिवाच्यानि तावद्यावन््रामनिष्यन्वे निचुपतेनचद्‌ यक्रदतिनाम तत्रतेनसो 
निचेपादीनिद्ायस्िचाच्यानि अल्रचण्यविढीविकल्यतुव्यत्वात्‌ केष(चिदतिद्‌ योदा राामपरेया तद्दिलन् गत्रात्‌ अपादासरुद्रन्ये तत 


| 
{ ह्वसुररीखव्य निदं क्ति्तगायामाइ नेचन््रवीत्यादि तेनसरोप्यम्ने रपिद्राराणि निचेपादीनियानिषटचिव्याः चमन्िगनेभद्ितानि 
| तान्य ववाच्यानि चपडाद्दयचितुमादइ नानाक्मटाविघानपरिसागा पमागगस्त्र दुतुष््ारगा वरिषानादिष्ववचनाना नाज्यते 


तिचगब्द्ःखवच्णदारयस्गरद चववाप्रतिन्रातनिकेहग्यावेमाचि द्ारव्याचिय्याख्वा इञिद्धेत्यादिस्पटा चटर्पद्धमेदप्रतिपाद्‌नावाददं 


गाेन्यादि दन्धेन्वनोविगतधूमन्वालोद्भारदल्नस्छाः सखोपक्रिवाविचिटकूयच्तवाविदयुदुल्मायनि सवर्पसरसुलितखर मग्पिरच्तादि 


[ध 


भेदाः पद्वमवंतोति एतेचाद्साग्नवः खदयानानीकरग्णान्मनुष्व्नेदे दरं टतीचेयुद्रौपगनुदरेषव्यावा चेनपद्धद यस कम्नमृमिषुव्याताते 


सतिपद्धरविदेदह्ेयनान्त्रखपपातागौंकरणेरलाकाखशय वमाग उत्ति नःतवाचागसडववाएमं वकाएग्ध्द्‌[ख्च डटक्तव्रड़ 


०‰ 


इटक्वाङखतिरिचलोचतद् य्रसखा 


( 

| रूम चाग्निः द्‌ाचछप्रतिञ्द्वाच्वालावियव)चिं; त्वालादिनलद्धन्वानद्गार्मतिदद्धा म्रकिरलाग्निकगानुविह्ु' मद्दममुरः एनिवादसा्म्नि 
£ षणां 9, (व 

| चमवेः चद्व टनोदद्वोपचनुद्रवाडद्वं प९यर्टन्निग्णोलर खचन्यरम णप्येताचते सद्रीधरोोक्रनःसेकपाटेतयो, ्रविद्टाकद्रसाग्निष 


त्नद्यनानज्ास्तद्र.पद्‌यलमते तजातिरिविदोवतदट् न्तितिचग्बाकरस्यालके वाटगसार्निपत्यद्यमानोजादसग्निव्यपद्‌यम(गमवति अन्येव 
व्यारखन्नन तच्च्वद्टनत 


तततत्प्न्तिचन्ला क्यार तत्‌स्च्तिचम्नोकतत्‌ स्छःतल्वस्ितरत्पिदः -दराग्निव्यण्देसमासादवति अद्धि 


व्याग्छानेकं त्वएव म्यति सवद्वयोस् रिल्न => ~ 9 =, 
खानक्वाटात्तग्तण्ठन्य्यत सवद्वचादद्व कपाटचारिव्यनननोपात्त इतितद्याख्छानाभिम्राचनविद्यःकपाटस्यापना चेवं सयुद्ातेन 


चोक्त नग्न च डिव्वाद्योमारः तिक्र ससुद्रातेन समवदतागद राग्निषत्पदयमानान्तद्यपदेयमाजः खर्थलोचव्यापिनोमदंति 
चनरचचवाद्‌रापयप्रकास्तव व अद्सयाच्पर्कीप्नन्ासन्िचया तेपार्त्यद्यमानलान्तदेरनं दृल्यदादयर्ण्याप्तश्नाप्वी्कमेदेन मत्य कदि 


च्छद्रम्‌ (श दस्यम 


| 
| 
। 
| 
। 


# 1 


समपदट्‌य सदब्वाग्रयोजिद्धमानाः रुडेचवोनिग्रम्‌चयनचदम्ड मेद्परिसाग्यामर्वति ततरःपासंदतायोनिमं 


न ---------~----------------==-------------------- द 








न~~ =. 











6 
अआचाराङ्गसृल । | ५२ 






















सचित्ताचित्तमिखभेदात्तिघा सप्रचेषांयोजिलन्तामवंति सांप्रतञ्चगब्दखमुंचितं लव गद्वा रमा जह्ेत्यादिवयेतिहटंतोपन्या 





सार्य; देख्परिणामः प्रतिविशि्टायरीरथक्ति रात्यवितिविशिषट्कालनिर'खः खद्योतःकदतिप्रा्णिविश्चेषपरि ग्र ययातस्यासोदेहषरि 
' णामोजीवप्रयोगनिरेन्त शक्तिरानिखकास्ि एवसद्धारी नामपि प्रतिविशिटमकाशादिशक्तिस्तुमीयते जोवग्रयोगविगेपाविभीवित्तेति 
यथावान्वरोष््राजीव प्रचोगंमातिवत्तेते जौवाधिष्ितयरीरकानुपात्य बभवतिएपेचौपमाग्ने यनं दूनां नचस्टनाच्वारि णः कचिदुपलभ्यं 
तेप्वमन्वयन्यतिरेकाग्यामग्ने सचिन्ततासुक्तकग्रंयोपपन्तिखखेन प्रतिपादितासंप्रतिप्रयोगमासोषयतेच्चयमेवा्येपनी व्री खङ्गा द 
यच्छे दयत्वादिहे ठगणान्वित्ानूखास्नाविपाणादिसंघातवन्तयाचावसंयोगाविम्‌ं तोद्घारादौनम्रकाथपरिपामःच रीरस्वत्वात्‌च्द्योत 
¦ कदेदपरि्णामवत्‌ा्संग्योगमूैका ङ्न पादी नाद्स्नाथरौरस्यत्वातृन् रोष्मवत्‌ नवादित्यादिभिरनेकान्तःखर्वैषामातमभ्रयोगमूबैकंयतच 
प्णापरिणामभाकूतवंतस्मान्ानेकातस्तवाखचेतनन्तेजोययायोद्धारोपादाने नटद्धिविशेव तदि कारवत्वातूयुखषवतू्खसादिनालच णेनागन 
याजन्तवोवचेवाःइलयुक्तंलच्त णदारं तदनन्तर परिमााद्वारमा इ जेबायरेत्यादियेवाद्रपयौप्ता नलजौबा.चेतरपल्यो पमारंख्य वमागमातर 
वस्सिम्रदेशराशिप्रमाणाःभवं ति तेषुनगैद्रण्यिवीकायपयौसकेम्येसंस्येयरुणद्ीना; शेषास्तरयोपि रायः ्वीकायवद्गावनीवा विन्दु 
बाद्रषटयवीकायापयगीप्तकेष्ये7बादसाग्न्ये पयीप्तकाञ्संख्य यरण री नाद्धच्खमश्यिवीकायापवयीस्तकेभ्यद्च््याग्ने यापयीप्तकाविेषदो नाः 
| सखल्दाटयिवी कायापयौकेभ्यद्धन्डाग्नेपर्याप्तकाविेवरीन 1 दति सामतंउपंभो गदारमाद हेत्या दिद हनं थरीसंद्यवयेवस्यवा ताद्यपनय 
| नायैःपररुषन्तापनंप्रतापनंशीतापनोदायप्रकाश्करणसुद्योतकरर्य मदी पादिभक्तकरण मोद नादिरन्धनं चेदोन्वरविशचि कादौ ना इत्येवमा 
| दिष्वनेकम्रयोजनेषुपस्यिते ुमनुष्मापणं ादरतेजस्कायविषयाउपभोगरूपा गुणाङपभोगुग्णाभवन्तीतितदिउमेवमादिभिःकोरपस्थिते 
| सततमारभमृत्ताखद्िणोयत्याभासावा ङैषिगा सतं जस्कायज॑दन्‌ सन्ती तिद्‌र्भवि तमारणरीत्यादिष्तेरदउनादिभिः यार्यैश्लेज 
सायिकान्‌ जीवान्‌द्धिसन्तोतिसंघट्टनपरि तापद्भवणानिकुृवे तिसातं खख॑तदाक्म॑नोन्विवयन्तःपरस्यवादसगिनिकायखडुःखसुदी र यन्त्य्‌ त्मा 
¦ दयन्तौति सा प्रतंशस्तहारन्तच्च द्रव्य भावशस्त्रमेदात्‌दिषाद्रव्यथस््म पिस मास्विभागमेदात्‌हिषेवततरसमासतोद्रव्यशस्लप्रतिपादटनायाद 
पुढवीत्यादिष्थिवीधलिरपृकाययाद्र चवनस्पतिःताचचम्रायिनएतद्वाद रतेजसकायजंत नां समासतः सामान्येन स्त्रित विभागतोद्रव्य 
शसत्रमाष्टविं चीत्यादिकषिचिच्छस्त्र'सखकायंएव अग्निकरायण्वच॑ग्निकाय॒द्यतद्यघातारणोग्निपार्णीग्निश्स्भिर्तिकिचिच्चपर कायशस्त्रसुदः 
कौदिउमयशस्र' पुनस्तुषकरीपादिव्यतिमिखओश्यग्निर पााग्नितुःशव्छभावशस््रापेचयाविश्ेषणाथे; एतन्तपरवेप्तंसमासविभागरूपं 
यवौखकायादि द्रव्यशस्त्रनिति भावगच्ल'टकंयतिमावे श॑स्त्रमसंयमो दुग्रिहितमनो वाक्नायलचणदति उक्तव्यतिरिक्तषहटारतिदिशदा 
रेणोपसंलि्ी षु नियं क्तिखदा= सेसाणीत्यादि उक्तशेषाखिहासा गि तान्ये वयानिष्टधवीखरे टके भिदधितःनिरए्वसुक्तमकारेणा तेजसा 
- चाभिषानोद्‌्यकेनिदं क्तिः कौितव्योवर्शितामवतीति सरमतंद्दालुगमेखखलितादिखुणोपेतं स्दतदचार णीवन्त चदं सेवेमीत्या 
दि्स्यचसम्बन्धः प्राग्वदाच्यदतिवेनमवासामान्याल पदायण्यिव्यंप्कायजौवप्रविभागव्यावस नमकारिसएवाददमव्यवच्छिनन्नानैप्रवा 
ऽइतिजोनौवसखरूपोपलंमखसुपननितजिनवचन सन्ब्दोत्रवी भिकिपुनखलदि तिर ययतिनवेत्यादिरईटदिमकर सम्बन्धा ल्लो कशब्द नारिनिलो 
कोभिधित्सितो तन्तमग्निलोक गीवसेननवखयमामनाभ्धाचक्ती तनवापद्छवौतेत्ययेः एतदमप्राख्यानेच्यातनोपिन्ञानादिगुगकलयादयि 
तस्याभाख्यानमवाप्नोतिञ्च यवाम्राक्‌ प्रसाधितत्वादसप्राख्यानं नवामनोन्याव्यःएवन्तेजस्कायस्व'पिग्रसाधितवात्‌चभख्यिनिक्रियमायं न 





। 


युक्तिपथमवतरति एवं चाख्यागमवलम्रसिद्धस्याभरा ख्याने कियमागंखुत्यामनोप्यदर्रत्ययः सिद्धखखाभवास्यानभवतः' माप्त ःरेवमसचिति 
चेत्‌तश्र तिदशेयतिनेव्चत्ताणंव्मा द्रक्छेज्ना नवात्मानेशरी सषिष्ठांतारंज्ञानरुयाम्रत्यामसश्वेदय परत्याचचीतेतखशरी धा टेम 
इभिदशरौर केनचिंदमि संधिम॑तातयात्यक्तमिद्‌ं यरिरकेन चिद्भिसन्धिमतेवेत्य वमादिभिर्ठ॒भिःमसाधितत्वौ न चसा धितंसार्घनंपिपे 
पगवतृधिदव्ननमननांसिर्ट॑नय तिएवश्चसत्यामवत्प्रसाधितमग्निलोकंयःमत्याचच्चौ तसो विसा दसिकयातमन समर्था तिनि राक सेदिवच्चा ६ 


------------ ~ ------------- ------ 





[‡; 





न~~ ¢ 
6 
[ 








५४ पादार्ध 1 





लाग्याच्यानग्ररत.कसदेवाग्निलोकमभ्बाख्यानिासाव्वप्वन्गद्धियेषः्या द विद्या लमा सान्वे एच्व्याद्यःनतविमायःच्िद्तितान्ववामा 


^~ 


मान्ववियेषव्यापक् चात्‌ व्यापजविचिटत्तौव व्याप्यन्वाव्यवण्डमाविनोडिनिटन्तिरतिकचा एवसवमग्निचाकः खामान्वालञ्जः्वया 


र्यादहलव्चिदतिसुसु (नन्दी 


द्८.€. ~, 
चण्दिद्यारोपनादाव दल मा ज्दीहेत्मव्विदतिषुखुचुरटवं्ी 


| 


दतिप्रदतमध्नाग्निनिःव ग्रतिपन्ताच्ल्यतद्धिपयसमारय कटुक्तफ 


के"द्धियिस्यो दीर््बत्तनेतखाडि नावस्विन्याताठन्‌ वणन्मदकादृ 
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एमं तेवणन्धदक्रापत्ति कःलव्योकेव चिरुटोद्‌ नोवसन््र्णंतंकाल॑चनंतारडयथिग्ि चवद्ध्पिणीरदेत्तश्रोच्गंतालःवाचखदेच्छा 


परिणद्धानेग एुग्गल्वप अावल्लिवयाए्यर्डेच्नत्िमागे पदििमःग्यतस्त्ुपडयष्यन्बवगब्यद काद्यत्णमतेकत्रतक्रःलन््ननद् वग 


१, 


च्विवागोचनापडप्यन्वणच्धद काद्‌ वायं नचिनिहदेखा तवानरीरतेच्छवाच्र दोक ¶वनस्तिवरन्छइकाडयागामतते केम दालिव्ाचसो 
£ ~ = 


[, नलाकोदनरश्य "+ 


[ब [) प य 6 श ट 
रोगाडणापव्रत्ता मोवमासाइवरेग जोवग्छचरचच्य'खरःगेगादरख्रा नतवाव्व पांएजद्विवाग्यासतः स्वितमेतन्व यन्द छाकादनस्प 


> 4. 


€ अतोसौतदव्यादकनचाच्छम्लं <, ॥। 

तिरिति च्म्बचयस्तमग्निवेस्माव्बद्धि मर द्रन्वादा्लापोढुल सकलतग्हन गाग्रघ्व चनायप्रमवति अतोसोतदृन्छाद्कनताच्छस्ल नषुनरुव 
लोक्तप्रजिद्याक्रच्छटग्नियिवनोक्तः किंवाम्रयोचनसुरयीख्त्योक्त' दीठ चोक्यम्नित्यतोच्यने म्रचपुकेक्तारित्वाननरङ्रियमतन्न्त 
सिति चन््राचदुत्पन््मनोल्वास्वमानोका उव्यवाचखनम्तम्रतग्रःमवातायप्रञन्तं ने चनस्पुतिदादमरदटन्त छज्डकिषघदक्डखंटतिकिनाय 


व्रति षतःग्ात्‌ वतोकनम्तौखसिपिपीदिज्नाम्बमग्कयोतखापदादवः स॑मवतितवाष्यिव्यचतनस्कोटरव्यवन्धिताखःत्‌ आपौप्यव 
| 


4 


€ 
भ्ठावद्पावायुरयोपच्च चचस्भावक्ोमलक्सलचालुम्रासेसमाव्यतेतदेबमग्निखसाररमग्रट् तएतागन्‌ ज;गच््ायवलत्य चार खद्धवनाय 


प्च 
र दंखव्व्विदरायः 


टीठेलोकगस्तरम्यग्रहग्यमक मोत्‌रटकारःइतितया्चोक्त'लाचदेचं नव्य तिपावगजलनतएतिक्छमन््रवर स चं खव्वञ्चोविदु खया ग्यय 


न 


दि गंवात्रिचट्टं वरयुदि्ाम्‌द्रिद्दुटिणन्नोवातिद्देउत्तस्टविवभूवाप्पनेसमावाउ्व्ववाडोनखंरुडतं पद्रवपच)वट्वासंजवाक्िवनार 


| 


मेखयवावादर्तेलन्नायय्यः पर्व्यप्काःस्तेन्नाः रेषा;र्च्व्यादयो्ीवक्राया उदरवमन्स्यितिरपिदा्वद्धोरान्मशि स्वल्गदइतरे्ां्टयि 


१ 


4 
च 
व्यव्वावुवनस्पतीनांचवाक्र्मं खं याक्रमं दाति गदतिसप्रस्िदशवष सखटस्डपरिम यादप पवखयाङड तिच्रतोे त्यद्ाञं धयिव्यारिस्त्स्यगरटमग्िनि 


(थ व्ग्निकार्यवमः वलि [न € = (न 
कायस्तस्यचरेवन्नोनियुग्प अग्निकादंवर््दितोनानाती व्यवे; उेद््नोकारेदन्तद्व्यापारः खवंखत्मानांटदनालऊः प्राकाद्यनेकगक्तिक 
लोपोपचितः; म्रवरम्शिरिच्जःच्चन्पमानो लखाग्निव्यपद्ेयः चतीनाननार्खमयिच; ततेववि्रखेठसग्न्व्यापार जानातीतिगटद्नः 


अतोयएठदीत्र सलोकयग्छस्चच्न्नाः सएगयस्वस्यमप्रटयम्टग्यस्तवममग््क्टृन्नाः संयमाड्िनकतिडिव्नोवं व्यव व्यापादयत्यतोयम् एव 
ध ६ [५ प्रदाचिनानुष्टीवमानेनाग्नि ध चीवयपयनमारम ५ = न ॐ ७ 
येन खुठ मत्वाणयवप्रदाचिनासुष्टौीवमानिनाग्नि जीवधिषय गच्छ परिदतु टविव्यादिनाय समारटमच व्येवससो संवदे 


€~ 


निपुगमतिभवति ततच्निनुणमतित्वाद्िद्धित परमाय{ऽस्निखमारमाद्ात्य स्वनानुछानिमवन्तेते दखार्ममतप्रत्यागत्टचयेनादि 


4) 


नामाविचम्रदयेनायं विपयेयेगाद्धलाक्वव्पराम्ं गरोति चेयदखवद्धं त्यादि चचायम्ले संवमेनिगरुग्यः खग्लदी त लोजयम्साग्नेः 

चवद्वाःरच्रोवार्खवमपृवेन चयग्नितिवचण्ठेदन्न ठं अग्निवियवच्ेद्‌द तायृवंकंच सरंवमावु्टानं अन्ययातदसंमवणएदेत्ये तद्कतग्रल्यागतम 
समाविमविरन मवति केःपुनसिटमेवमुपलन्वभित्यतच्यार कीरेडीत्यादि्ववासद्र क्‌व्मरिद्धौसत्यावाव्यमसिकधि्मज्तीत्यतरण्डिग्डते 
वीरेत्यादि वनवातिकनेरंबातदिदारग्मनन्तर आ्राप्ठातदक्ेवलवच्िवात्रिराचन्तद्रति कगन्तीर्कटतरर्व न्तो दथ्मेतङ पचर 
षट्लताग्नियम् टं अगस्छ संवमन्छरूण्देति किंडुनरनुटाचेदतं रूपन्व्वभिन्नोच्यने अ भिम॒ये त्ति्िभिर्योनासाचिद त्री न्याक्तिम 
योरिद्ेनादिषसलव चचाद्ित्वातेल सावाचंद्रग्रचनचवादिेचोनिस्व मावासिर्वंपसषद्धोपगपनीकद्धान दनावन्यमो रातस्य 
यकमदनिदं नन॑परपदोपचर्गदिदे नाविवाद्िमन्दचर गं चरग्‌ दे द्ीनाव र्वा दिन 


‰ =+ ‡ 





जसन्रचदतृच्रैवः रगसम्तिदत्मयेषद्धेवग्रा 


द्िननव्मुपचायतते ददमुलंमदत्िपरापदोपदर्मन्नानटर नावरगीचमोदान्तसायःस्यरि 
द्चते च त्वस्पडववचगन्नायर मना वर्गा यन्ाछन्तयत्याच्यवशिम्यच्त्वदनुन्याद्धतेदप्लव्व्निन्िययाभतेेष्ष्दि 


॥ 1 ५ प्रासत्िपातादडिभ्यम्ने प्यखद टं 
( न्द न्नद्गःदन्तसनए( सम्यग र्ता! सचन्तः प्रमतिपाताडिभ्य अखदाख>े काट चर ययतिप्न्ती म व्ताचचा तग्युणाग्दटावन्चर त्तिचार 


-------~------------------------------------ - - ---- - > 











अआ चाराङ्कसृत । ४५ 








॥ व 
। 


त्वाद्यन्ततर॑त सत) सथयासदासवेकालं नविदयततिप्रमादोमद्यविषयक्षायविक्रयानिद्राख्या येषातेप्रमन्तासत रेवं भतम हावी रे.केवलन्नानयच्छपे 






















| द॑रीषं लोकयस्त्र'य वस्र शचसं यमोटटसुपलञअमिति्र वचपन्बगरह गणदौ्यीसमित्यादयो रुपाग्द्यतिप्रमादग्रदगणातुमद्या दि निटत्तिरि ति 
तदेवमेतत्मषानपुरुषम्रतिपादितमस्गिशस्मपायदथं नादम्रमन्तेःसाघुभिःपरि दायं भि तिणवंप्रत्यच्छौकताने कदो पजालमप्यग्नियस्त^सुपमो 


1 








लेपमत्ते गुण्रो एसे द्‌ डत्तिपव चद तंपरि स्णायमेहावो इई याणिंणेनमहहषुन्वमकारोपमा ए रंलज्न मा 
णपुटोपास अणगारामोत्तिएगेपव दमाणाजलिणं विरूवद्वेहिसत्येहिं अगरिकन्धसमारभेरं 
अरगखिसत्थंसमारभमारे असञ्रणेगर्वेपासे विहहिसंतितत्थखल्‌ भगवतापरिस्छाप्वेदितादूमस 
व्वेवजोवियस्सपरिवंदण साणर्पयणांए जाईमरणमोयणाए द क्वपडिषा यदे सेस यसेव्गणि 











----------- 


- भाषा ¢ 
मादरच्दिततेगेष्डिवे" एयग्निगस्तरप्रमारीपरि दरे' तदहीतेडदिभीविपाकदिखाडिवाभणौकद्ेक्े तेकिसोंजेपमन्ते ° जेप्रमादी तथारुणा 


्यीविपयाभिलापी तेतेणेयध्यवसा इइ्टमनवचनकाय एचवोतोदंडप्राणणेनादडकारणयकी दंडएहवोविशे्ेकदिये जेदमतोस्योक 
रिवोतेकद्ेदे तंपरिखायकतांते्ग्निकायसमारमनो फनलदंडजाणीमेघावौपं डितच्च ्रापणयकोतेयारमटालि ते किमद्याणिंजेच्ों ' 
अनादिभवसं ततिममतो भरमादबिषयगद्धयोपु्वं कतां यतीतकालि्ग्निक्रायनोसमारभकरतोतिमद्यागिंकद्तांडिवडातिकरणध्रा 


दवद्र॑नकरो एसाधुनोमागैद्धिवजेएुचयकौ ` विपरीततेयन्ययायो ते यन्वयाकरे तेद ष्ठाडेखे त्र लज्नमा° लज्नमानाःसखागमोक्तातु ' 
८छा्न॑कुवणाः सावद्यालु्टानेनगालव्न कुर्वप्णः टवकूविभिन्बाःयाक्यादवस्तान्‌ प्य तिशिष्वनोदना अनगाराःखोवयसित्ये केप्रवदमा 
ना.यदिद्‌ चिरूपर्ूपैःशस्त रभ्निकम््र समार॑भेया य ग्निशम्त्ससारभमाणा अन्यानूयनेकरूपानूप्रागिनोविदिसंतिस्यै्होिष्यएसा : 
वदरानुष्टानयकौ लब्नमा नजूच्रााकयादिकदेचि तेइमकन्ेयद्मयं मन गारं एचो कतां जे्ग्निशस्त्रसमारभेकरी अग्निशस्त्रसमा ` 
र॑भताएतावतास्ग्निनो अ र॑भकरता अयनेरायनेक्वे'द्वियादिरूप प्रागियाने'"दणं द्वि चौवौ त रागप्र णौ तडपदे शकद्ेषे स्टत्र'तव्य 
स्व°तत्र खलभगवतापरिज्नाम्रवेदिता अस्येवजी वितसपरिवंटनमान नपृजनार्येज-तिमर मोचनाय दुःखम्रतिषातद्ेतु' सखचमेवाग्नि 
शस्त्र'खमारभते मन्ये चाग्निशस्त्र समःरभवतिचन्यान्‌खुमारभसमाणानृरमनुनानीते तटग्निसमारंभयंतस्ययद्दिताय्नोधिलामा चच 
भवति तिष्ांखसुनि्येभगवंतपरिज्ाप्र वेदौ दू शिजौवतव्यने परिवंदनमाननप्‌जाने अचिंतयालातिनरासर ग्ड काविवाने तथा ! 


| 


इक्ठप्रतिषातडेतितेपुरुष ्ापण्णो ग्निशस्त्र समारभे अनेरापारिंसमारभावे अने रोसमारभतोमनुरोदेतेमग्निनो ससा रमते नें 


-----~ 





दौपिकाटौका 
[१ भेष [३ ,। ५.५ ५. तदेवं सृपप्रति देत * ४५ (म 1 
ष्नानचदुपाइदं रीषेलोकयस्तर' अशस्त्र संयमोटटसुपलग' तदेवंए्तत्‌प्रधान पुनपम्रतिपादितयग्निशस्तर खपावटभेनात्‌ श्यपरमन्तेःखाधु 
भिःपरिहा्यैमिति एवं परत्यच्तीरुतानेकदोपजालंमष्य ग्निशस्तर' उपभोगलोभात्‌प्रमादटवशगायेनपरि रंतितानुदिष्विपाकटथै नया 
कि क योद्दिभ्र = 9 वि [र मि [त 
जेपसन्त सन्तोभवति मद्यविषयादिपर मादंरसचतोरन्धनपचनग्रकागातापनाद्यग्निरुणप्र योजनवान्‌ सदुःप्रख्ङितसनोवाक्क् 
६ [स्‌ [९ = = = + किं € ड + 
योऽग्निशस्त्रसमारम््मयातया प्राशिनांदण्डडेतुत्वाद्‌'डः प्रक णोच्यते परोच्यनेयतच्र बं तत"किंकत्त व्यसित्याहतं पर्खियसेदावीतं चरिनि 


० _ £ 


कायविपयमारभदडफलंप रि न्नायनेधावीम यौ दाव्यवस्ितो वच्तमाराग्रकारोणव्यवच्छं दमामनि चाचिनोत्किरोति तनेव्प्रकारट 


उतत्योनोकसेसीति अन्य त्वन्यथावादिनो चन्ययाकारिणद्तिद्गयितुमा लच्नमायापुदोपाख शअणगारामोत्ति एगेपवदमासे 


निर्यं विषूवसूवे न्दिसिय डि" अगणिकम्मखमारभण अगणिसयं समारभसाणय क यणेगरूवेपाणेविदिं खतिलव्नमानास्वागमोक्तःतुष्टा 
> 





तिद्रयाखिमितियमरं ख ग्निखमा रमं विपयप्रमादेनाङ्लौ कछर्तातःकरणःखन्‌पवसमकापं तसिदा्नोलिनवचनोपलश्धाग्‌निरखुमाररर्दं | 
ष्ट 
१ 




















"--------------------------~---------------------------- ननन + 
ट 2 











¡1 १९ आचाराङ्गसुत्र । | 
नाङ्गा, सावदयाचुटानेनकालन्नाङर्बीरणः धटर्जिभिन््राःया्राटवः तानूपण्व ति ठयमदुाने ने ख्छिराकरग्ाये पिव्यनोदनाड्रगा 
राचयमिल्येकेमवदमनाः लि िपमाचदतंयेनेव परवद ने इतिद्मैवति चदिटविख्पचूणे; यच रगृनिक्मेममारंमेय अनियस्ल 
रसार्मसाणःखन्‌ यन्यान्‌चनेकरूणन्‌ प्राश्िनोवि दनन्ति तलवग््रलुभगवतापरि षध पडेदया दनस्य्चे वजीवियस्प्रपरिक्दणनागयगमव ` 
ग्एारनाद्मस्फमोचयणाए. इुक्डप्डिवायहे' एखचयमेवद्मगच्छमलंरुमारमति चर दिवायगन्पिसिवं खसारे मातेदं वाग | 
यिरन"सखमारममारे मणगुजायति तवखदुमगवतापरिन्नाप्तदिता ययास्य बमरिफनयूयु्ी वितस्वण्रिवंदनमाननपूननयेना | 


तिर स्फमोचनाथं दुग्रतिषातचेठु चत्नसोतितदयेवति रुपरिद्दनाद्यर्यी स्तएवानि यच्छर' खमारभते अन्यदाभियम्च चयण समारम 


~~~ ~~~ 





~~~ 


्मीदंगाचायसत्टीका 


गलीमाल्ममाद्व्यगचिन परिडर॑तितानुदिश्च विपाकदशेनायाडइ जं पमत्तेत्याटि चोदिप्र मत्ते म्बतिसद्विपवादिमनदेरसंचतोरुयः ' 
* ९ न 
यीरनपच्रनम्रज्यतामनाद्ग्निरु्म्रचोजनवान्‌ सड्ःप्रखिडितननोवाद्धावोर्निगन्तदमारमतय प्रानिनां दउद्त॒लदददरर्डः मकयय्या 


~ 4, 


च्यतेमोच्यतेयायषट क तादिव्यपदेयव = तयतरैर्बततः व्दिलत त्निकारसमार्म 4 नदडफलयपदद्ायद्रप < = 
.च्यवब्रच्यत्मायु तादिव्यपदेयवदितियचत द्धवततःज्ि कत व्यसित्यत्ाखदतण्रिन्नाचसदावातनन्निकादसमारम्द्डपफसलपरि छाव 


त्छाखयानपतस्तत्निग्यां ~ नेवादीमर्वीदाव्ववस्ि य तोवच्यसामः 7पअ्नारेग व्वघच्छेटस न~ 1नन्डिनोनी य वम्रलर दरमत्वितन या 
स््िप्रत्याखयानपरस्च्नाभ्यां लदावःसवादट्‌व्ठवास्द्यतःचच्छसाग्म्रनार्यु व्ययच्छव्यान्न््दिनोनोति त्संवमन्न (चतुमा इय 


यीत्वादिवमच्मग्निसमार्दमं विष्यम्रमाददेनाङ्लीकवान्तःकरग्यः खनृपव मकार्षित्मःदामैं लिनवच्नोपलव्वःग्निममार्दरदं उर्दंड , 

नोत्त सोतौति अन्व तचयावादिनोन्ववाकास््यि इतिद्‌ यवित मःउलव्जमायेत्याटि चावत्‌ख्रन्ने चयोगस्तेपागेविदिंखदत्तिचस्यग्रेव 
सयएञसखयावमर्यो्ेयतः भदब्बेतेलव्यमानः खागमोक्तादानंकुर्नीय्याःचवययादु छानेनवान्न्जा दर्वा ्टाः वन्विभिन्नाः यास्याखयपश्डं 
तिर्यवमावुछ नेश्चिरीक्रफाथ र्िव्वद्धचोदनाश्चनगारावयनित्य के मवदरमानाःकिमै्विख्यमाचरितं प्रदण्छन्तदतिद््ेवतिय 
दिद विग्ड्यद्म; यस्त रग्निकर् खमाररेमे अग्नियस्तररमारममाग्णखन्न्याननेकसूमान्‌ माखिन)विष्डिनस्तितत्रस्वलल भगवतापरि 


च्राप्रवेदिता चयाखचेवफलगुजौवितण् परिक॑दनमाननपृननायः जातिसरग्यसोचनार्वै इ.प्रतिातद्ेनुं चत्क्योतितद्गेवतिखप 


१२ 
17. 
0 + 
न~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ---~ 





{ रिविंदनादयर्य सञतण्छाग्नियन्लरुमारमते अव्ये दाग्नियन्तर'खमारममाणान्‌ खमदनानीनेतचाग्ने चमा रमयादेतस्छ सव्लिश्योर 











। | 
| सन्ध॑समारभद ररे छिवाञ्चगणि सत्व'खमारंभावेद्‌ अ्ेवाच्रगणिसत्य' मारममानेरुमणलाख ` | 
| इतस च्रह्धिवाणतंसे चरनेद्हिवार्ठेतंसं वुम्कयारच्रायाणोयं ससुष्टायरोच्चामगच्टदणगारारदू | 
 नेगेकिंणाचंभवतिए सखलुग ये एसलुमोदे एखखलुमारेएख्डलुर ए इत्यं नटिरलौएनमिणं | 
। पि्वच््वेडिंपव्यं हिं अरारिकम्तचनारमसाखेचस अरेगद्धवेपाणे विद्धिसद्रर वे निसंतिपारणपुट | 
| 

| 





| 3 
| 
( 
५४ „० 


द्ितिनय्ना श टय श्चिवःलनानायम ---=--- € 
हतन ददुःग्दस्य्‌-कदड्‌ नयाकिप्चयेतचन्तिपरेक द;श्चिवील नानायम्याचाङ्‌ छत खेतर खड्‌तिकःस्यः तदखद्धाचरर्ददिं 











तंमचखदुष्वमानोभ्तिरनार ममं पाचण्डेतिलःनन्‌ अदानौ्वंम्यगूदयेनपदिखसुलावाभ्युपगस्य चुामनगवदूंतिकेचनगारार्पच | 
= चकष नःञ्य 
इ त्नेषाकटनद्धाचं मकि किंतद्ित्याच्यवोत्नदमर्य॑मः श्नु वःय दे वुत्नत्रमचलनोडःप्यग्डलुनारःप्य ननन रक इत्टं वमर 
| ग्टड़ो दोक्नेवदिरद चरूपख्पे; यन ररक मा रम्ते तव्दरलार्सस्गग्यो्न्याननेकसरूपार्‌ म्रािनोच्निसितिनेदने' एञ्पद्धेयदीषो | 
{ नैचग्निनोचारर्पायरुूषटी र्वो चंडद्यस्यनल्यन <च्मानलाक्तो सन्ठच्रववाश्चनरसरर्मोयिचांमलौ दरडांज्यसाङ्णकिसासने' एवोंनःस्वंरं , 
| दने िलोखेपत्यरिननोरमानुतते उदनं वच्मं नोक्नरग्य एमोफएनारणनरन एदनेचर्खिग््दलो चपत्यग्निकर समारत 
{ सतोचनेरामान "चाद्ये च्ञिनिदेजाठेे उज्रच्तेनि°देठेव्यतितरर्दन्मीभिवन्ाग्निरमारमसेनीवव्ातोमलतति ययारंतिविदयंते ¦ 
हि > -----------------=-------------------------------- =-= ~~~ 


५५५ 











अचाराङ्गसुल्ल। ५.७ 
1 











राणा; जंतवःरयिकीक्षाचनिचिताः श्यिवीमाचिताः रमिकु'वु पिपौलिकादिशटचिकादयः तथादरचरुल्यवितानाद्योवा टगपव्रनिचि | 
 ताःपतंगेलिकादयः काटनियिताद्णोपदे डिकाद्यःगोसवनिचिताकु युषनकादवः क्ववरसत, यपतपृतिुदाचम्वन्निचिताःकमिकौट | 















नोजौवायाच्रत्योपागत्यखतणएवयग्‌ नि चिखायापतंति | 


1 
॥ 


तेषां वद्गवतितदा ख्नग्िरं चन्तिच्चभ्निनाखल्स्युटावकरेयलभादवःसघातमेकौभावंगालसक्रोचमाप्य'तेचेत त्रं वातमापद्ंतेतत्नाग्नौपय , 

वपदय॑तेऊप्राभिमूताचच्छ भराभर वंतीत्ययेःयेयतराग्नोपर्वापदयं तेतेततोपद्रतिमराणानसुन्चतीत्वयैःययैजिसच्ग्नियारभिजीवनोवातवा 
@ च 4 ५ भ पि ; प्कीर्ट 

दते "कड च सं तिकहतांरटेमायजौवषटयिवीनौनिचादकभिकरयुचाकौ डी मंड ्सप्येवौ चदत्यादि कतया चनेकटचरुच्ावछ्लीमसुखतयाः 





दौपिका टीका 
यति तथाअन्याच्चागिशस््र' समारभमाणान्‌खमतुजानीते तं चे्दिवाएग्रगोरौए चेतं खंतुममाणे्राचाणीचं सुहाएसोच्चाभगव्ोय 


गायां इहमेगे्तिंणायं मति एपखलृमवे एरखलुमो्े एस खलमारे एसखलु गिरए इलं गदिर्लोए जमि गंविरूवरूवेदिंस 
| सेदं्रगगिकम्द्खमारममासे अपो वि्यणेगरूवेपागोविदिंसति तंसेञ्रहिवाएत्ति तच्चाग ;समारंभणंखेतस्य उषठल्िपठोरत्राच , 
न्यत्रचादितायभवति तयातदेवचतस्वाऽबोधिलाभावभवति चेतंसंडुभमाणेन्ति केतियास् तदसदावरगं दञनित सतुग्निषयसतद्ग्नि मा , 


रभयं पापायेल्ये वं संवुष्यमान; अआटानीयंग्राद्य' सस्यगुलायाऽसखुमगस्य सोचीचरुताभगवदन्तिके यनगासर्णावा द्चमेगेसिंतिद्े 

| केथांसाघूनांन्नानंसवतिकिंतदभेयति एसखनलुगंयेत्ति एपोग्निरुमारम्मोग्रन्यः कमेचेतत्वात्‌एपएवमोकः एषण्लमार; एयएवनरकसत | 
 दधेतलात्‌ ए्वव्न्तिदत्ये वमथे र्द्धोलोकोयत्करोति तदूर्भयतिजमिंति यदिदविरूयरूपे; थस्त्रग्निकर्मसखमारभत्ते अग्नि यस्रन्चस 
| मारभमाणोच्न्याननेकरूपान्‌ प्राणिनो विहिनस्ि कथंपुन रग्निकमेचमारग्बप्रटत्तानानाविधानूप्राशिनेा विदिंसन्तीतिदभवितमाद 
| सेवेभिसंति पाणायुटवि णिस्मिया तग गिस्थियापरत्तशिस्मियाकट्टनिस्खियागोमयनिस्िवयाकयवरशिस्मिया सन्ति सम्पातिमापाणााखच्च 
| 


1 
॥ 


¦ वारसिङघ युपिपौ लिकामंङ्काद्िटचिकादवःतयाटच गुरमवितानाद्वःतयाटयपत्रनिचिताःपतङ्ग लिक्नाद्यःकाछनि चिताः गोदे डि 


सम्य्य॑तिश्मग गिंचखलपुद्धाणमेखं धायसा वन्न तितेत्यपररियावच्न तिजेतत्यपरिचावच्नं तितेतवयचदाचन्तिरेवेसौतितद हंदवीसिवयाना । 
द्धिस | = ठि न तिविद्यन्ते [| तवं टि मरकाय चित १ | 
ना विघजीवद्िंखनं ग्निकावससारम्मेणभवतिचयास तिविद्यन्तप्राणाःजं तवःरयिबौक्रायनिचिताःटविवीकायत्वेनप्ररिगताःतदाचिता , 











शीलंगाचायैकरूतटीका 

, सुतान्वतचाडह्ितायभवति तघातदेवचतस्ाबोिलाभायभवति खदूतियस्येत्ये तदखदाचर्णं प्रदथितंरुवचिष्यस्तद्ग्निहसारभरापापा 
येत्य व॑संदष्यमान चादानीचंग्राद्धंसस्यग्दथैनादि सबस्यरुलाचा््‌,पगस्य-चरुत्वा भगवटन्तिकेनगाराग्णांवा द्रेवेपाखाभूनांननातंभवति 
किन्तद्भीवतिरमोग्निसमारंमः ग्र॑वःकम्ं हे त॒त्वादेपणएवसो ह एएवमारएपएवनरकताद्ेत॒वादितिमावः दत्य बरश्चग्यदधो लोकः 
यत्कसोतितद्मैय ति यदिदंविरूपरूपैःयस््रोरग्निकर्मसमारभते तदार॑भेणचाग्निगस्तर'समारमतेतच्ारभमायोग्यानये करूपा नूप 
नोधिद्धिनसोति कथं पुनरग्निसमारंभमदन्तानानाविधान्‌ म्राचिनोविदिसन्तीतिदमेवितमाह चेवेमीत्यादितददत्रयी सिचयालानावि 
चघजीवदिंखनमग्निकावस्मारमेर भवती तिययाप्रतिन्नाता्रंदयेवति सन्तिविदयन्तेम्रा णालंतवः ए्यिकीकायनिचि तात्चिवीकायदरेन 











विनिस्खियातणणिस्विया पत्तणिस्सियाकटनिस्िया९ गोसयणिस्सिया कचवरणिस्सिवापंतिमंपा 
तिमापाणाच्ाचडसंप्ंति अगिं चखलुपुष्टा एेसंघायसावच्न ति जेतत्यसंघायमावच्च'यितैतत्य 
परियावन्न'ति जेतत्यपरि वाविच्नंति तेतत्यउङ्धावंतिण्त्यसत्थंसमारसममारसस इच तेररस्याद्य 
प्ररिखायामवंति रएत्यसत्थचअरसमार॑भमासस्सद् चेते आआरभापरिरणायाभवंति तंपरिगायसेयौ 
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पटः अाचाराङ्गसुल । 






























लापा 


[म च्याकौडापरि 


| नाद नीवङ्धद्र' तयाकाछननिचादडणदे द मसुष्ठलनाक्डदगोसयन्नदरताच् यत्तेढनानिचाद्कु दुयाकाडान्टुःलद्ल्या 


[र म रकन ० कन 


दिलीवरेकचसेटणमानडादलितयाच्ग्युचिमलचतादितिडनोदिगणतनेलोकरूटिखकर रडाकदवाद्तेद नानि च) इ. नजा न्कनिक 
उलाद्धकतदेतयावलैसंपातिसक्नदतानेयाडा्चानौचानीवरुड तेसं पातिसमाय्ीस्वमर्लगक्पतंगादिल्यनेनन्गश्पिवितिचचायगः)च्रा 
चे'ग्निनिशिवाद'पडतेडनेनेददतेकदेखेचगणिं्ग्निद्र"फरस्यातेनोववापडारं तक्र हतां चग्निनेतापिद्रमात् संकोचणसे तिदय 


गाद्रसंकोतचपाेतेतिदत्यन्निविपेपरिचाविव्न तिक्तां च्छपामेनेतिददां खच्छमामे'तेतिदाडड्‌डावतिकदर्ताप्रा्यच्टःकदिवे'एदच्वोख्र 





भ्निनोदमारमनीववातनोकास्ण नाीखभ्यातेदनोपरिडारकध्विएहवोदरेखाङेखव्रं एवच "य वाग्नि काये गम्ठ समार ममार्पस्यद्ल्े 
तेयारभाचपरिन्नातामवंतिपरित्नाठकतं स्ठक्तत्रात्‌तवावागन्तैन् खमा र्ममाग्श्च दन्यतेश्चा रमाः परिन्नाताभवन्तिपरिच्नाठरिमे 
वलचं यदनर्यष्टलपरिन्नायपरिज्ायपरिहरतीतितत्परिच्धावेषानौनवस्चमग्निगस्तर' खसारमतिनेवा न्यरज्िनिगस्वसमारमयतिच्च 
ए 3 [क (>. 

न्यानग्नियस्त्रसमारभम्णाच्रातुनानोतेयस्छंतेऽग्निकाचसमारमान्नपरिच्नवापरिज्नातोःम्रव्यप्प्यानपर््ियाम्रव्याव्यातपचप्रवतिखच 
म्प द्रति क € इयो्ग्नि [ऋ ७ [ ष ॥ च [ [व 

। सुनिःपरिच्नातक्तमःइतितव्वोनि अचय क्राचविपेग्रस्रसमारमगणहारनेएच्ारभापरि ातच्यना्ाड्छद्‌. जेजायोतोकरेन यने 
ईखिश्यग्निक्रायविपे यस्वरनेखमारभमेनदौं तेहन एमारभपरि न्नातड्ट"दूच्त तानोदःदननचच्‌ ण्यग्नि नोच्रार्दभमचनयैखलजनाापर्टिदरे 





दीपिका 

कापिपरौिन्नं डाद्वःगोमचनित्रिताः क बुपनकाद्चःकचनरसतुणपलमूतिखम्ुदाय यःतन्दिचिताःरनिकःटपतंगाद्वःखंतिरंपातिसापाग्ण 
खंतिविच् तेरंपततितखत्पूलुत्वोत्पूटुत्यमंठसागंत"कागीवा्ौलनेषांतिखंपातिनःम्ायिनो जीवा मचिकास्वन रपं गसगकपन्निवात्तादवः 

तेचसंपातिनचाडइत्योपेत्यसखतएववदिवा्त्यथेकदाचिद्वाञ्रग्निग्िष्टा्यावार्सपतं तिचतद्धवं एविव्या दिनिचितानां जीवानां च्व ति तदै 
चिवु'साइनगसिंचग्टलदुटेत्िरघनपचनतापनाद्यग्नियुणाधंसिरवण्यमरग्निसमारमोविषेचःतत्मारभेचरचिव्या दिनिचितानांजीवा 
नासेतचच्छसाणाच्वस्यामवं ति्ग्निनास्पुटाःच्प्ताएकेयलमाद्चःखंदातं उमेकोमावेनाधिकरगात्रचकोचमापद्य तेन्‌ ठ त्तिखगसििद्‌ 
त्यत्रटतौवाय दि ताचायेचतव्राग्नौपतिताःखंवातमापद्य तेतेप्राप्णिनःतल्रागनीपरिचाविन्नतिपर्वपद्यं तेषा भिम्ताण्डच्छमापद्यंतेदत्य 
२ {वेचत्तत्राग्नैपर्योपद्य'तेतेप्राखिनःकरभिपिपीटिकास्रसरन कुलादयद्धलाग्र व्‌ पद्धांतिप्राखान्‌मुदतोत्ययेःतदेवम्निखमारभेनकेवलं 
चग्निनैतनाविनायःकिंतन्व यामपिषटयिकीटणपतरक्राट गोमवकचवराचि तानां पातिमानांचव्या पन्तिरवश्छमायिनीतिद्त एवंभगव 


त्यामगवतोक दो एर्सिखुरिखववाच्ररखमख डि सद्धि' य गणिकाय समारभ ति तलगंएगेपुरिसेचगशिकावंखमुच्नालेद्रएगेदिव्नवेद्‌त 


7 
11 


ठद्ूत 


# 


वंकेुसिचिमाकन्म्रयसाएगोवमानेउन्न लि तिेम हाकम्बतराएनेविच्नवेतिद्ेचप्यकम्तराप्यतणएव ममर लोपमर्दनमऽर्न्वार्दमं 


मौ 


न 

श्नावननोवाढायेःकतकारितानुमतिभिश्चतत्मरिडारःकार्यःदतिदर्यवित॒मादण्ट्य खल खनारभमाणच्छद््यो एारमाचपरिग्दायाम 

1 6 
सौलंगाचायैरुतटीका 

परप्फितादत्यटः तदाचिताञाकूमिक्त युपिपीलिकरा गख्टुपदादिटद्धिककज टकाद्वः तयाटचयुन्धलताविवानां नादयस्तयालयपते 


५ 





च याप्रत 





निचिता; परतगेचिन्नाद्वः तवाकाटनिच्चिताइगोदेष्टिका पिपौलिकायर्डाद्वः मोमचनिचिवाः व 
यु 4 {पत्र 


चिखनुद्ावसलन्िचिदाः ताः छसिक्ोटपतह्दयः तयासन्तिनिद्यचेसंपतितसतस वेदयते देरंपतितठसत्‌ व्यत्‌ त्वगन्तुमागन्हुवानीलवेतिखन्बातिनःमाव्यिनो वं 


लःवामचिन्ाम्मरपतद्मथकम ध 
*५।द( चक्रास्ननर्पतद्न्नरक्पःचुवाताएदयः पतच तिनख!इत्योपेत्य तण्डचदिवाल्यै कदाचिद्राश्चग्नि 


> 


ग्नियिन्टायां चं पतन्तिचत 
एसििरवश्डमग्न्चिमारमो 


दख लीनान इ 
द्चट निचितानां जौगाचांवहवति वदभ चतुमा ०गयिद्धेत्यादिरटवनण्यन तापनाद्यस्निरुग्णाररि ् रमो, 
तिधचतेन्धमार च चिव्यादि नचतानां चौबानादेनावच्छलाख & 


(वच्छलः्छा चदस्वापवन्ति च्षट्खतात्‌छतावाय त्या ततचाचनर्याि भ्न्ना 
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~. 
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अचाराङ्गसूल । ५ 


न न-------- न - -~--~-~ 
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रेव सयं ग्रगणिसत्यंसमारभेनेवर हिं अगणिसत्यंसमारभावेन्ना च्रगणिसत्य समारभमाणेय्रण न 
समणुजा णेज्नाजस्स तेञ्रगरिकस्पसमारमापरिखायामवंति सेसुरैपरिणायकम्ब ्तवेभितणणेक 
रिस्ामिखसुषाएमतामद्रमंअभयंविदित्तातंजेणेक रणण्सोवरणएत्थोवररएसं अरणगारेत्तिपवु हने 
गुर ्रावट्जेखावट सेयुणेडड्चअदहंतिरियंपारईणंपासमाणेरूबाद्र पासति सुखमाणेसद्‌एद्‌ सुरेति 











भाषा 
नेषावीपं डिततेऽग्निससारभपापसूलजाणी यापणपेयग्निसमारभनकरे यनेरापासियग्निसमारभावेनदौ यने रोखमारभतोखतुमो 
देनदोंनेदनेएञ्मग्निनासमारभन्तपरिज्नाद्‌' जाखातयाम्रत्याख्यानपरिज्नाद परिसयाडइ"तेसुनिपरि ज्ातकम्प्ं एतावतानिस्वद्यातु 
छाननोकरणद्ारजाणिवो चीरषरममसामिशिष्यपरतेकदेष्टे' दमक "जिम यौ प्ररि तसमीपिखाभच्य्‌, इतिस्त्मरिजावांचतर्यो 
द शकड्िवेपां चमो उट थकम्रार॑भियेदे चोयेउद्‌ सेद्यग्निकावसखरूपकद्यो दिवेकसागतवाचुखरूपग्ड्‌.कोवनस्प तिकायसखरूपकद्ोतेका 
द्'तत्नोत्तरंजेवायुतेदषिगोचरिनावे इणिकारणिपरयमपाठौने दुःअद्धानयाइ. तिखिकारणिवीजा एके'द्रौचक्ुगोचरख्ष्डबोधपरोच्छा | 
ीपरेजेवुखरूपकद्िये तोखगमया्‌ दशिकारशिपं चम्‌ से वनस्परतिखरूपकदियेद ष्टूल'तं नोक ० अररुः शिष्वपुरतोऽनगारल 
च णंद्भैयति चःमवचनरदस्सुपलभ्ये तिनिरत्तिक रोति ससाधुरि तिदर्भयति तदहनस्यतिकायसमार॑भयं नोकर्िप्यि मनोवाक्कायैः ' 
छतकारिताद्ठमतिभिरिति विंछलवासणुलयायमत्ज्यामरतिपद्य इतिक्रिवादभिता चथयन्नान प्रतिपादयति मल्वान्नालाऽवदुष्यवयावच्नीवा 
नूकीटयाःपतिमानूतया चभयं संचम विदित्वा वनस्पत्यारंभनिटत्तिकय्यते वरःसोपिर्योवरए्यस्िन्‌ जिनागमेनान्यतशाक्यादि मता 
नु सारिम्रवचनेडपरतसक्लमेनः एपोऽनगारदूतिप्रोच्यते अथै चौषधमद्र खाभिजवूमतिद्‌'केदे जमवचनरस्यनागणी एहवोकरेतेखापु | 
जाणिवोदसंदेखराडेषटे तनो° तेवनस्पतिनोरमारंमद्ध' नौ करोमनिवचनिकाद. तयानदोकराबु' करतां यतुमोदिस्युनरीस्छुं करी 
नेखसुद्टायकचतादौचायादरीने तथायवावत्‌जोवादिकखरूपना ने तेकेहवोमतिमं तदुद्धिसंत तया अमवगद्दि्ंखतरभेद्स्तंयसते 
' जाणीनेतेवनस्यतीनो च्यारंभजेपरमायैलागानकर एडपरतक्तांचारमयकी निटन्तखउपरुणप्यादिकनाङुश्ास्रनो जाणणएहवोन 
ध दविंतएल्योरएकतादगे जिनभ्रचचनेविपे उपर तली नद हेजम्रवचनव्यतिरेकवीजों कांदैरूडोनजारेतेएच्वोचणगारसाधुकोद्ियिप 
। मार्य एसखाधुनोलच्रजासिवो चविजेयनगारणरदितशन्दादिविषयाभिलापौ वनस्सतिच्मार'भविपे अवत तेडनोखरूपवद्धेरेजेरु 
¦ रेसेमावह जेयावट चयो योरुणःयब्दादिविपयः खुष्यावन्तं ; संसारः; वच्चावन्तं ;सगुणएतावतावः शन्दादिगुर्रेपु मवन्तं तेसंखारेपरि 
श्रास्यतीत्य्ै; चःसंसारेवन्तं ते सशब्दादि षुभवत्तं तदत्य्ः जेगुणकताशन्दादिविषयते यावन्त कतां संसारनाकारगमगणी खं रीर 
कडियेजेसंखारतेगुरशन्दादिनिपवक्यि एतलोस्ोभावजेब्द्‌ादि विपेद'भवन्त' तेसं खार भरने जेखंखारि. दे तेगन्दाटिकविपयमवन्ते 
षणाविपयवनस्सतीजयक्तो नीपज तादी चे वंणवौखापडदस्टद्‌ गादिकनौवनस्पतौयको नीपञतेडयव्मी शब्ददिपयगरग्तवरभेकाषठकं 
गं स््रोपरतिमार््डतोरणस"भवेदिकादि वनस् तिनिप्यज्वतेडयको रूपविपयपकन्त तयाकपू रपाडललदगदेःतव्मी उरखु्ंटनायुसका 
प्रोलएतलाजातिफलजातिपदिकावेय सादिक सनेकवनस्सतोनानोपना तेदयकोगंधविपचप्रवन्तः तवायनेकध 1स्यजातिपत्नातिपु 


त्{{लन 


टि 


€ ५६ मियने विन [प [1 
नोपनायकोस्स शविपवमवत्त चद्यभियने रौोकाययको पुणयन्दादिविपयद्े तयापिवन स्नीयको प्राद्र "यादृगडधल विषवन्पदत्यन्ति ति खि 
रि व क क न च| सगुणे श कव [4 १२ 
कारणशिजेगुगोदेश्ाषट जेयावट चेगुणेकच्यो दिवेएकणन्दादिकवनस्तिनिणन्सं सारनाकरारणन््या तेएठाटिरेरे यवया स9{टते 
क ५ ॥ ५4 € च 9 थ आ = भ ४ 
 सद्मवष्तिये सदत 'उडटं० ऊद म्राखादतलज्योतिद्धकादिकतं रूपगणं पश्यति सघद्रतिघस्तातभिरिविप्टरप्रामादटारूटोषोव्ययद्ितंङ्‌ 


पपि ----=--------------~------------------------ -------------------- ~ 


ति [व विले नतन यापदिनी 
प्जातिफलजातिवनस्पतोनानौपना तेहयौरसविषयभ्रत्त द्धेतवापदिनीपत्रकसलदलवस्तदुक्तलपटथाटनर्ददलिनाटिकवयनस्दतीन 
॥ १ 


















९० ख्रचाराङ्गनसूल । 











परुणंपश्यतिग्दभित्यादिव्यवस्वितं रूपग गं तिय कूपश्च ति तिवग्‌णब्द्‌ नात्रदिणाऽनुदिगच्वग्राच्याः तानाः म्राचीनमितिख्वारूदिच 
विदित्तचपण्डन्‌रूणारिपभ्यति तथाताखचर्रखन्‌गब्दान्‌च्छणोति तयाऊर्दादिटिन्रूपेषुचसन्‌ छच्ेतिपागपरिशतोरूपादिपुरल्यते 
त्ययः एवं शब्दा दिष्व पिच्ह्धति रूपशब्दविषवग्रहगणच्ेपाचपिगन्धरसस्सशैसययतेएसाच्ाएविवादिएन्तिएपरूपर सगंधस्पर्यगब्द्विपवा 
स्योलोकोव्याख्याताः चयः कड्ट^कदतां पसे प्ैतिखरादिकनेविपे चदं कतां नीचो प्रासादादि विपे चयारूट्ध'तोनीचो | 
तयातिरिय॑कडतांतिरिच्लोदिखि चयवाविदिशिद्धःपारुमायोकडतां देस्वतोच्रनेकरूपनागुगदेठे तवासाभलतोद्ध तो यनेकतं तीता । 
न 
टीपिका टीका 
एत्वसवश्चसमारभनाणद्यद्य एयारभापरिकावामवं तिनस्यएतेय गथिकावसमार॑भापरिफावामवं तिचेद्धमुयीप दि गायकम्मे स्िवेमि 
द तिखल्परिखाएचउव्योद्‌ सच्चोसम्बत्तोयत्रचग्निकायेयस्र"खकाचपरकावमेदभिन्न'उमारभमागस्यव्यापारवतः इत्येतेयारंमाःपचन 
पाचनादयोवंधदहेत चेनयपरिज्ञाताभवंतित यएदैवाग्निक्ाचेयस्तमसारममागस्य इन्येतेचा रभाःपरि च्नाभवंत्तिवसयैतेऽग्निकावचमा 
र॑माःन्नपरिन्नवान्नातामवंति मरत्याख्यानपरिज्नवाचपरिहताभवंति सएवसुनि;परिच्नातकसपं बवीमी तिपवेवत्‌ इति यग्परिज्नायां 


हक [न 


चतुरयोद्‌ यकःससा्ः 1४! उक्तचतुर्योँद्‌ थकः साप्रतंपंचसश्यारस्यते अस्यचायसभिसंवघः इ द्नंतसरोद्‌ गकेतेलसकावःप्रतिपादितः 
तदनं तरलविज्ञल साधुगु गा प्रतिपत्तये क्रसावयातवाचुन्नायावखरेवनस्य तिक्ञायजीवस्वरूपमाविम किपुनःकमोद्ध'घनकारणमि 
दसुच्यतेएपदह्िवावुर चात्तुपत्वात्‌ इुःचद्धानोतःउमधिगताऽयेष विव्याचचेकेद्धिवप्राणिगग खरूपःशिष्यः खष्डमेवबादुनीवस्तरूपंम्रति 
पञ्चतेसएवनसोये नशिष्याजो वादि तर्ववमतिमरोत्वदंतेचयाच मअतिपत्तसितिवनस्य तिकाचस्वखमस्तलोकप्रत्य चपरि टजीवलिंगकलामो 
अत"खएवतावत्‌ प्रतिषाद्यतेदत्यनेनसं वेना चातसासखचत्वावदुयोग हाराणिवाच्यानिचावन्नाम निच्वैपेवनस्पत्य्‌ ट्‌ यकः तत्रवनस् 
तेःसतसेदग्रतिपादनायनि बु क्ति रदादयानिटयिवीकाये दारार्य्‌ ्ानितान्वेववन सत द्रटव्यानिनानप्वतु प्ररूपयणा१ परिमायार 
खपमोग शस्त्र ४ चशब्दाल्वच्रेचद्रटव्यं तवप्ररूपणामादह वनस्पतयोद्ि विषाः स्ज्डागद्राच खल्ड्याःरखुगलोकापन्नान्तग्रद्धया 
चनमवतिएकाकाराचतेवादरादहिविषाचम्रत्य काः खाघारणादचततरुष्पफलब्लस्कंषादौन्‌ प्रतिएकोजीकीयेपातेप्रत्ये कच्मीवाःसाषार 
यासतुपरस्परमिखितानं तनौ वरससबातथ्रौरावस्वानाःतवम्रत्ये क्रो यादादशविषाःसाषारणास्छनेकभेदाःसर्गेप्ये तेखमासतोःपोटान्ना 
तव्यातद्रमल्यं कत्‌» र भेटाचयादत्त ! गुच्छ र दगुन्य रेलता४्वल्लौ ५पव दडश्छयऽकचः"्दरितः्चौयघी २ °जलदह { १ कुया १ २ टचा 
दिविषाएजास्विना! ब्डबौजाचततेकाल्विका निंबास्रको्॑वरूालपौल खल्लक्याद्वः वडबीजक्ात्तु उदव रकपिलयततिं दकवलमल 
कपनसदाड्सिसातुलिंगान्वः { गुच्छाचड"ताकोकर्पीखीजपा तलखोपिण्लौनौलयादवः र गुत्सानितनवमालिज्ाकोर॑टकवंधज्ीवका 


करवीर सिंदुवारजाति य॒डित्ादवः>लतास्तुषद्चनागा गोकचं पकचुतवासं तो चतिसुक्तकक्ञ' दलताद्या! वसवस्तुकृ्मांडीकालिंगीत्रएुषी 







४.4 € (4 
चालं कौ पटोल्ाद्वः ५ पवेयाःद्रचुबोरणादंटबसरवेन्नवं यनलादवः ई टग्णानितु ्ठ तिकाक पदमे घञ्न नङ्सविंदादीनि वलवानिताल 
1 
उालकेतवकदल्वादौनि इरि तानितं इलोयकवलवद्रकमार्नीरपदिकादीनि < चौपष्वत्तुयालिनरीदिगोधमयवकलममच्छरतिलसुङ्न ¦ 


1 
निष्माबङ्कलययातसीङ्कसं भकोद्रवकंम्बादयः १० जलस्हा; उत्यलपद्यङ्ुसुटनलिन पौण्डरीक कसदकपत्वायवलाद्य {११ कुड्धग्णास्तुभू | 


- सिरो टसपंच्तरादवः १२ एपाडिग्त्येक्नौवानां टता खलस्त'धकंदत्रक्सालमवालादिष्वऽरस्येचाःमत्यं कंजीवाः पत्रा खिषुष्पाणि 
जोवानिमन्तव्यानि साधारणास्॒यनेकविषासद्ययास्तुदधी अण्डकसखो सि हकस्शष्ड्डन्वेरब्डल्कद्धरण कं दादवः खवेप्य तेसं च्ेपात्‌ | 


च्चं 
चोदामवन्ति तल्कुर टादयोऽग्रगोजाः कदल्यादयोग्धलबौजाः र नि्छखल्च क्यरणिकादयः खघवौजा३ इ च्व गवेदादयः पचनेनाः ४ 


क 
हि) 


हाःयालिनीच्छयादयः ५ सन्य खनजाःपद्चिनीष्ट गाटक्पाठरवलाद्वः € एतेषड वभदानान्य इतिप्रतिपत्तव्यं किंलच् णाः भ्रत्य कं 


' . “न्ते चकासपृरधयपपाणां स्त पद्रव्यलिचितावत्ति सघाम्त्ये कतर सी ररबातः ववाशंरैयास्तयातदषिछाविनोलीवा;चयाच्ने घ | 


ˆ“ ~~ --------------=----- --------- =-= =-= र 


+) 








(न) 


अर चाराङ्गसूल । ६१ 
। 





| 
| 
। 





















तिभिथिताखव्रारागहेय प्रचितकरमैपुद्नलोदयमिचिताजौव; पवंतिलसत्क लिकाहंतोपिभाव्यः तवतालखर्लनालिकेथीरी नांप 
त्राणिस्क'घां्विएकजीवाधिटितामवंतिं अवचि्टानामनेक जौवाधिटितवंसामष्यीत्‌ प्रत्य कतरुजौवराि परिमाणमादग्रत्यक 
। तसजीवाः पर्याप्तकाःसंवन्ति तचतर खोरुतलोकेण्य संख्य यभागवक्तिं आकागमदे श्या प्रमागाएते चवाद्र तेजस्कावपर्या पकं 
साशेस्संख्येचगुणा; येषुनरपयौक्षकाः भ्रत्य कजंतवस्त हि असं ख्येवानांलोकानां यावंतः प्रदे यासलावं तदतिएतेणपरवप्रकवाद्स्तेन स्का ` 
यनजीवराथेरसं ख्य चरणाः द्च््मास्तुबनसतयोमरत्ये खगरीरि णः पयीप्रायप्यप्रकावासत्ये वसाघारगास्तु अनं ताःसच्छयवाद्‌ रपवपृप्ता 
पयौप्तभेदेनचतुविधा अपिषटयकृश्यगनंतानांलोकानांयावंतःप्रदेयासावतः अचं तुविगेपःसाधारणवाद्रप्यीप्तकेभ्यो वादरास्रपर्यप्ता 


असंख्य यगुणाःवादराऽपर्यप्रकेभ्यःसच्छ्यामप्यघाच्रसंस्य यगुणा: तेभ्योपिच्छपर्वाप्रकाचसंख्येयग गाद्रति प्रत्ये कबनसृपतयः प्रत्यन्त 
प्रमा णेनेवजीौव तेनज्ञाय॑ते खच्छयास्तुचचपानोपलमभ्य'तेदत्यान्नयाग्राद्याः चान्नाचभगवदचनमःवितयं ्ररक्ताहिषटप्र खोतभितिचदात | 
व्यमेवेतिसामरतंसाघारगलच् यमाह सादारगणमादारो सा्हारगञ्चगुपाणगहयांचसादारणजौवाणं साडारणलज्छणंए्य'समान 
| मेकधारणमंगीकर गांश री सादारादेर्येषांते साघारणाःतेषां साघार णानां सामान्य मेकमाद्ारग्र इयं एकस्िन्ना हारितवतिसर्वेप्यादा 
। रितवंतःएकस्िन्‌ च्छवसितेनिः सखस्तितेवासर्वे्य्‌ चवसितानिः खरितावादतिर्कोयडत्खासनिःसवासयोग्य पुङृलोपादानं विधन्त यड । 
| नामपिसाधारणजौ वानां तदेवभवति यद्चवहवोग्र दणमकापु रेकस्यापितदेवभवतिखययेवी जा सखरोहंति बनस्सतयस्तं पांकयं मरकटीभा 
वः इत्यादनोणिन्ूए वौणनीबोवकमष्सोवभन्नोगाजोनियब्धले जौवाखाजियपत्तेपटमया1!। तख्छिनूकीजेयोनिभूतेजीयोयुतृकाम | 
तिखपरद्यतेख एवपू्कोगीज जीवोऽन्योबागल्योप्ष्यतिएत इुक्रभवति यदाजीवमायुषःच्वादीनपस्त्यागःसतोभवतितष्य चयी खनति 
दकादि योगस्तटाकदाचिन्यणवम्राक्रनोजीवस्त्रागत्यपरिणमते कदाचिदन्यं ति यच्म्दलतयाजीवः परिणमनेसणएवम्रथमपत्रतयापीतिए । 
कजीवकटटं केखलपत्रे प्रथमपलरकंचया सौवौनस्य समगुच्छनावस्याभूनलक्रालापेच्ता सवोव्यते दूतिनिवसग्रदशथनभेतत्‌ गेपंतुकि थ्या 
| दिसकलंनखल जौवपरिणामाविभौवित भित्यवगंतव्यसन्नेविकिखल्ो खल्खग्गममा णोच्रयां त्नोभरिञ्नोसोचेवविवड्ढ'तो रो द्रपरि 


त्तोमणंतोवा ।{। अय्परंसाधारणलच् णसा चक्रागंभव्नमागास् गंतुखवणोभवे युटविसरिचेणभमेएणं अणंतनीव॑वियायाद्ि 
| यस्यम्बलकंदत्वक्पते पुप्मफलादेभैन्यमानसख चक्राकारसमभंगो भवति यस्यचग्रंयिःपव संगस्यानं वाच्‌ नरनसावाषनौव्यापतोभव 
। तियोवाभिद्यमानोवनस्यतिः थिवीसदभेनके दारोपरिखतरिकावत्‌ पुटमेदेनभिद्यते तमनंतकायविजानीदि लचगातरमागृढछि 
, रागं पत्त सच्छौ रजं चदा इनिच्छीरं जंपियपणट्ृसंधि अर्णतजीवं चिवाणाहि {स्पष्टाययप्रत्ये कतरूणा एकादिनीवपरिग्यीतयसीर 
` दश्यत्वसाद एकस्मदोरूहतिर्टवसं स्येज्ना यावता खं खायंपन्त वसरौरागं दौ हंतिसरीरखंवायाएकनीवपरिर्टहीत शरीरतालसरल । 
| नालिकेयीदीनास्कंघच्चुग्र्यः तथाविसष्टयालकण्ि का कटाानामेकजी वजीवत्वं चचतुर्गर् तव॑ चद्वितिसंख्य याऽसंख्य यजीीवपरिग्ट ¦ 
। शीतत्वमप्य वश्वतया भावनीयमितिक्रिमनंत जीवानामप्े व॑नेत्यतच्रा₹ एगस्यदोरूहतिगदव सं देवज वन पासिखसा दीरंतिखरी 
¦ राद्ूनियमोयजीवाणगतागं १ एकादीनामसंख्य यावसानानामनंततर्‌ जीवानांनेवय सी साय्व्‌ पलस्य "ते कुतोऽभावात्‌नच्िएकाटि 
¦ जीवपर्टरीतानि सन॑तकायानाशरीयनिसंति अनंतजौवपिरडव्वादेव कवं तछिठपलभ्यास्त भवंति दण्वन्तेशररीयापिवादर निगो 
दानामन॑तजीवानां छच्छानिगोदानांतनोपलभ्यते यनं तनोवसं घातलवेखत्यपि यतिष्धल्ड्त्वादितिभावः निगो सुनियमतएवानतं 
जीवसघाताभवतीलयुक्तंच गोलायमसं खिच्ना हों तिशिगोया्सं खयागोक्ते एक चनिद्ोए्‌ यगां तजी बासुगोचव्वा { एववनस्‌पतीनांट 
श्वादिमेदाम्रत्ये कादिमेदात्तयावयी गंघरखस्यथेमेदात्‌खस्बाग्र भोविघानानि भेदासंख्यं यानियोनिम्रसुखानि्त सषस्वाशिमेदाना 
मवसेयानि तथाह्िवनस्पतीनासंरतायोनिःसाचसचित्ताचिन्तमिस्रमेदातृतरिषातयागीतोष्णमिचभेदाञच तवामरत्यकतरूांटगन््त 
योनिभेदानासाधार्णानांचचतुदेयकुलकोटी नांदयोरपिपंचविंयतिकोदियतखदस्ाणीतिभ्रयातिपरखिददािःयदटनं तकायमेटाना दन | 











१६ 


श 






















६९ प्राचराराङ्गसृल । 


॥ 





वादव दनाई धर णक॑दोव वच्नकंदोऽ्यल्ललिदायतदा अह्न'त्ह्नकच्च रो 1१1 खत्तावरीवियालौकुयारिय तद्यो रीनिलोदैय 
लख गं वं सकरिल्ला गव्नरतडलोण उलोढो २ गिरिकगकिखलपन्ता केसगाविगा्घ खल्याय तदलोणर्क्डलल्यौ चिल उा्चमयव 
छीच२ खलातदमसिरुदाविर्डातदटक्वलयलोपटलो खरवघछलोयतचापद्ल'कोमलगरिलिवा ४ याल तदपिंडालवन्तीसं नाणिख-अणं 
ताद'एयाद्बुद्धिमवापरदहिरियन्वादनन्त ण॒ ५ एमन्वान्वपिन्नावापरिित्त व्यानि उक्त विधानहार ददानौपरिमाणदारं तत्नप्रयमं 





खल्द्यजीवा नां परिमा णमा प्ये यावक्गडणए्णवनडकोदमिगिव्नसव्वघन्नाद्' एं मविव्नसा गावं तिलोगाद्गतार्मौ { ययाकचित्‌ 
प्रसक्त डनादिनाखवेघान्वानिम्रमिगुयात्‌ मित्वाचञअन्वव्निचिपेत्‌ ्खंवदिनासक्रचित्धाधारणनीवराथिं लोककुडवेनभित्वाऽन्यतिनि 
चिपेत्‌ततएवं॑ मीचमानाभवन्तिलोका्ननन्ता अयवाद्रनिगोद्परिमागंचया वेपर्याश्वाद रनिगोदासतं संटत॒ चत॒रखौरुतस , 
लोक ग्रतरासंख्योचभा गवन प्रदेशराशि परिमागणाभवंति रएतेएनःग्र्े कथरी रवादस्वनस्पति प्यौप्तनीवेभ्योऽसख्ये ययुगाभ | 
प यौप्तवादरनिगोदाः यपर्याप्ष्ल्यमनि गोदाः पर्याप्तष्ट्च्यनिमोदाएतेचकमथो वधत रकायसख्य यलोकाकायम्रदेयपरिमाग;उप 
' मोगदारेमाडारेउवगरणे सयगासयनागजुग्नकरगेव अआवरणपदरगेख् सत्यपि गेखयवङ्क् १ आदारःफलपतरकियलयग् 
ल्वद्तरगादिनिरैत्यं ¦ उपक्र व्यजन कटकवलकागैलादिथयनं खदादियानंिविकादिदुग्॑मंतिकादि अरहरणंलकुटसुखलादिगस््रमे 


दा सतुवद्वस्तन्निवेच्यी; थरदात्रखङ्गच्ुरि कादयः अाउन्नकटकम्म् गंधग्ग वत्यमल्लजो एयच्फ़ावणविवावगेस्यतेद्च विद्ारेयखच्नोए २ 
सातोद्यानिषटदभेरीवंशवीणाकद्वयौरीनि काष्ठकमम्रतिमास'भद्रारयाख्वादि गन्धाङ्भानिवालकगप्रियगुपवदमनकत्वक्चंदनोशीरदे 
` वद्‌ार्यरीनिवस्नागिवल्कलकर्पासमादीनि माल्ययोगा! नवमालिकावकुलचंपकपुन्ागागोक मालती विचकिलादयः ध्यापनंदादोभ 
` खसात्करयासिन्धनेर्वितपर्नगीतात्तास् शौतापनयकाटग्र्वालनात्‌ तेलविघानंतिलातसीथपैयकरनाविभि' च्दयोतोवन्तिं टपचूडा 
काष्टादिभिःएवनितेखुपभोगाकारणेः मत्ये कसाधारगवनस्यतिनीवान्‌ तदाचितानन्यां चनीवान्‌सच्वान्वे पणो वनस्पतिसमारःभि 
याःघुरपाव्यापाटयन्तिविनायवन्ति वनस्सतिनीवानां दुःख॑चोत्ादयन्ति ज्दहारेकग्पणिकुडाडि ्रसखियगदन्तियकुदालवासिफसष् 
यसव्य'वगस्पररैएव्यापावाखुद॑श्गी १ शस्त्र हिधा द्रव्यभावभेदात्‌ ततरद्रव्ययस््र'कष्यणणीकल्पतेच्छिद्यति चयाखाकल्पनी शस्छवियेषः 
ठारीग्रसिद्धा चचियगंद्‌ात्रदाटकाप्रसिद्धा कुटी लिकावासिपरयवच्यरएतदनस्यतेः गस््र तयाडहस्तपादमुग्बादयच्च एतन्छामान्यथस्ल्न"वि 
मागणस्त्र' तकिं चित्‌खकावगस्तर' लकुटादि तिं चित्यरकावगस्त्र पावा सा्न्यादिकिंचिडुमययस्ल दाव्रदालिकाज्गटायदिरएतदृद्रव्यशस््र' | 
त्वखंयमः दुःप्रशिदधितम नोवाक्कायलचगः शेषद्वा रणिण्य्वीकायवत्‌रसाप्रतद्टूलानुगनेयसूबलितादिगुगोपेतं खत्रुचार णीयं तच्चेदं 
तजीकस्िस्प्रामिखसुद्टाएमंतामदम भर्यविदित्ता तंनोणकरणएसोवषए रएत्योवरएएसश्रगगारत्तिवु चद्‌ उक्त ्राक्‌सातान्येषिणोज॑ब 
। नादुःखी रपति ततचडुःखगडनेसंखारसागरेभ स्यन्ति सत्वादत्ये वं विदितकटुक विपाकः खमस्वनस्यतिसत्वविषयविमर्दननिटस्तिं 
श्यात्य"तिकीगय्यामनिद बचना नदनस्पतीरनां दुःखमद्रं टष्म्रत्ययोवानकरिष्य यदिवातत्‌इःखोत्प्तिनिमिन्तमतं वनस्तावारभंखेद 
नभंद्नाटिरूवंनोकरिष्व सनोवाकूकायःतवानोकारचिष्य कृव्वेतच्वान्यान्नानुमस किंकुत्वासम्यक्‌प्रनन्योव्यानेनेवयाव सखुलयाचप्रत 
व्याप्रतिपद्येत्यषै; तदेवंवर्ितखकलसावद्यारभकलापः ससदनस्यतिटुःख॑तदारभं बानोकरिव्यामि इत्यनेनसंयमक्रियादर्िंता नचि 
यातएवमोन्नावा्धिः कितद्िज्नानक्रियाभ्यांमोचः अतोविगिटमोलकार्गमूतन्नानम्रतिषादनावाड म॑तामद्रमंमत्वान्नात्वा्ववुभ्ययया 
वघ्नीवानूमतिर खालीतिमतिमान्‌ मतिमानेयोपदेशाौ भवतौत्यतस्दरारेगेव चिष्यामंत्रयंदेमतिमनूम्रबन्यां मतिपाद्यजीवादपिदाश्ा 
च्नात्वामोचचमवायनोतीति सस्वगूत्नानपू विकादिकियाफलवती तिदर्भितं एनर्रैवाड अभवंविदन्ता चविद्यमानंमयमख्िन्‌ सत्वानामि , 
त्यभयःसंचमः सप्तटयविघार्न॑त॑ंचाभवं खवेभूतपरिपालनात्मकं विदित्वावनस्यत्यारभनिदटनतिर्डिषेयेति त | 


वनस्पत्यारभवोविदिततदारभकटुकविपाकोनो कुवा ्त्ेटफलावास्तिर्नीन्यस्य एवं चःसस्वकृन्नानयुर्धिकांनिटन्ति'कसोति सएव सम 
4 ङ्य ~~~ === -------- ~ ~ 
















अआचाराङ्गसू् । ६२ 




















य 
स्तारभान्िरन्तदतिदभैयति एसोवरण एयएवसर्स्म्रादारंभादनस्प तिविषयाडुपरतोयो यथावन्नालारभंमकरोति पं विधच्योपरतःकिं 

ब । [3 € रेन्तिएषपर्वोक्तद्‌ 
शाक्चादिष्वपिसंभवति उतद्डेवप्रचनेदरत्या द एल्योवरएएतस्छिनूजे ने'द्रमवचनेपर मायेतपरतोनान्यत एसञ्मणगारोन्तिएषप्‌ 


, ता्यैव्यवद्ितो$नगारः सादर तिशब्दोऽन गारव्यषदेशकारणपरिसमाश्चिद्योतौ एतावत्‌्यनगारलच्तणं नान्यदिति येघुनरनगार गुण 
। रडिताःगब्दादीन्‌ विषयानां गीरत्यपरवन्तं ते ते त॒नापे्तं तेवनस्पतीन्‌ जीवान्‌यतःशब्दादयोगुणाभ्‌ यां सोवनस्प तिभ्यएवनिष्यद्य ' तेथन्दा 





दिरुणेष्वेववत्त मानारागद घाभ्यां नरकादिचतविंधगत्य'तःपातिनो विषयाभिषङ्गिणच्भवन्तौत्यस्यम्रसिद्धय खत्रमा चजेगुगेखे्ावट्रं जे 
सा वहे सेगुणेयोरुणः शब्द्‌ दिकःसअवत्त;मावतिंतेपरिश्चमन्ति प्राणिनोयत्र समावन्त :संसारःएवंयेएतेशन्दादयोगुणाः समावत्तःत 
त्कारगत्वात्‌यःणन्दादिरणेषवत्त ते स्ावत्त वत्तं तेयञ्चावत्तवन्तं ते सशब्द दिरुणेष वन्त ते इतिमावःकथपुनगु खभूयसवनस्पमतिभ्यःद्‌ 


त्याहवेशुषीणापटदमङु'दारौनामातोद्य विशेषाणांवनस्‌पतेरुत्पन्तिसलतश्चमनो ह राः णब्दानिष्यद्यंते माधान्यमलरवनसृपतेवि विक्ितञ् 
ग्ययात्त॒तंती चमेपाण्यादिसं योगाच्छब्दनिष्यत्तिरितिरूपं ुनःकाष्ठकरमैस्तीं मरतिमादिष्टहतोरणवेदिकारंभादिषुचचक्तुरमणीयं ग॑घो | 
पिदहदिकरप रपाटल लबलीलवंगकेतकीखरसच॑दनागसकक्ोलकेलाजातिफलपतिकाकेशरख्टावक्पत्रादानां ङरभयो गं॑धेद्धियान्ञादका 
रिणःपरादुभेवं तिरखास्तुविशस्ट णाल खलत्रद एष्फलपतकंदमं जरित्वगं्ारकिशलयार विं द केशरादौनांजिहेद्वियह्ञादिनोनिष्यदयंतद | 
। तिक्वःतथास्ययैाःपद्धिमीपतकमलदल शणालवल्कलदुकलशाटकोपधानव्लौप्रच्छनदपटादरौ नासपगे ने द्ियरूखाःप्रादुःष्पति एवमेते | 
पवनसपत्िनिष्यन् षशब्दादिगणेषु योवन्तंते ख अावन्तवन्ततेयच्धावन्त वर्ती सरागदं षामकत्वात्‌गणेषग्रवन्त तेयथयएतेगणाःसंसाराव । 


न्तेकारणभताःशब्दादयोवनसृपतिनिष्यन्राःतेकिंनियतदिग्‌ देखभाजःउतसवदिच्तुदूत्यतञ्ाच्चडटढ“सद॑तिरिवं पारी णंपासमाणोरूवाद 
पासतिरणमागेसदाद्र खणेतिञडटं अदं तिरियपदणखुच्छमा णोरूवेख खुच्छति सद्‌ खुभाविएखलोएवियाहिए्मन्नापकदिग' गीकरएात्‌ 
| ऊध दिग्व्यवस्थितंरूपगुणं तिर्यगपश्यतिपश्यतिप्रासादतलदहम्यौदिष्रधष्ति्रघसतात्‌ गिरि शिष्वरपा सादारूढोधोव्यवस्छितं रूपगुणं पश्च 
। तिरटडभित्यादिव्यवस्यितंरूपरुणंतियै गूपश्यतिति्यैग्‌थन्देनचातरदिशोऽनुदियच्चपरिवट्ंतेताश्ेमाः माचौनमितिपू्वदिक्ए्वमन्याअपि 
। तिर्मग्दिशोद्र्टव्याःएताख्दिुपश्य द्नतु्रौनपरिखितोरूपा दि द्रव्याणिचचुग्रीद्यतयापरि शिता निपण्यतिउपलभतेतथाताखचण्टरतन्‌ 
श्टणोतिशन्दोपयुक्तःखोत्रेणनान्यथेतिनचोपलस्षिमातात्‌ संसारप्रपातः किं त॒ग्ब्खछतदतिदशेयित॒माचउड टं तिऊद्गीदिदिचरूपेषुग्छच्छन्‌ 








शोलंगाचायरूतटौका 
स्प्टादुप्ताएकेकेचनरंघातमधिवं गात्रसंको चनंमय्‌ूरपिच्छवदापद्यन्ते चणव्दस्याधिक्यायैतवात्‌ छलूशब्दोवधारेग्ने रेवायं मरतापोनाप 


। रस्येति यद्िवासकषम्ययंदि तीया स्यृ्टगन्दशचपतितवचनः ततच्चायमर्योमवल्यग्नावेवस्यु्टा; पतिताणकेयेलभादयः संबातंसमेकीभावेना 
। धिकंगातरसंकोचनमापद्यन्ते प्रा. बन्तियेचतलाग्नो पतिताः संषातमापद्यन्ते माणिनस्तत्ाग्नौ पर्याप्यते पर्यीपन्तिःसन्टकन॑ऊष्याभि 
भृताखल्तौ मापदन्तं दत्ययेः अयक्षिम्थेदलकताविभक्तिपरिणामोकारौल्युच्यते मागघदेीसमनुरन्ते; व्यास्याविकल्पपरदभनायै; वा 
ष्यादहारादवोपि व्याख्यां गानीत्यनेन शिष्योज्ञापितोभवति अथकेषुनस्तध्या हा ादवद्तय्‌ च्यतेष्यादारो विपरिणामोव्यवह्ितकल्पमना 
रणकल्पनालक्त णावाक्यमेदपेति इखचद्धितौया विभक्तेः स्षमौोपरिणामःछतदूति चेचतत्राग्नौपर्यापद्य"तेनेमा खिन रमिपिपी लिका 
श्वमरनकुलादयस्तताग्नावपद्रा ति प्राणानृखु्च'तीत्यथे; तदेवमग्निसमारम्मेखति नकेवलमग्निजं दनाविना् किंत्वन्य पामपिशटयिकी 
शपत्रकाष्गोसयकचराचितानां सस्पातिनाच्च व्यापत्तिरवभ्यम्भाविनौति अतएवभगवत्यांभगवतोत्तं दोएरिखासरिसवयायन 
मन्न हिंस्चिं खगशिकायं समारभति तवयणंएगेषुरिेमगचिकायं खसुव्नालेतिएगेिष्क्‌ वेति तयणंकेपुरितेमदाकम्प्रयराएकेषुरि चे 
सप्मकममययाए गोयमाजेखन्नालेति खेसहाकम्बचरातेजेविरमुवेतिचे्प्मक्मयराए. तदेवंभभूतसत्वोषमद्‌'नकरमन्यारश्ंविन्नाय 
। सनोवाकायैः सतकारितानुमतिभिचतत्मस््डारः कायेद्रतिदभैचित॒ुमादः एयसयेत्यादि अताग्निकायेथसर' सखकायपरकायभेटमि 


| 
| 
| 








( 


५ 
= (0 ज 


~. 
(च ~ -------------- ~~~ ~ ~ 


९४ अ्रचाराङ्गसुल । 
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म्र'तुखमारभमागखव्यापारयतद्त्य ते यारम्मापचन पाचनाद्यो बन्धहेतु चेनापरिज्ञातामवंति तवातेवाश्निकायेगस््रमसमा रभम 


युज्ञाचप्र तिपादनावखरेवनस्पति कायजीवखरूपमाविमव्यतेकिं पुनः कमोल्च घन कारणपित्य्‌ च्यते प्द्धिवायुरचाचुपत्वादु य ्वानोऽ 
त;ःसमधिगताशेषटथिव्याद्यं केन्द्रियम्राणिगगएखरूपः चिष्यःखखतनेव वायुनीवखरूपंप्रतिपत्छने सएवचकमोयेनशिष्याः जौवादितर्व्र 


पूवसिद्धीयासिद्धायांतिदेयदारेण निय क्तिरुदाडह पुटवौतेदत्यादि यानिश्ववौकायरुमधिगतये हारारघ्‌,क्रानितान्व ववनसूपतीद्रट 
व्यानि नानालंतुमररूपराग्रमाणोपमोगथस्त पुच शन्दाछ्तगेचद्रटव्यमिति तवादौप्रखूपग्णाखरूपनिन्नौपनायादह इुविरत्यादिवनस्य 
तयोदिविषाद्धच्डयावाद्‌ राचद्धन्माःखवेलोकायन्राखचु््ाद्या्नमवंत्ये काकारा एववादसयाण पुनि विधानेकेषुतम्त बाद्रविधानेदत्यत 
आह परत्तेवादृल्याद्िादयःसमासतः प्रत्येका; साधारगाद्तत्रपुष्पखछलफलस्कंधारीन्‌ प्रत्येको जीवोयेषांतेमरत्ये कजीवाः साधारणास्तु 
पर स रानुविद्वानन्तजी वसंघातरूपसी रावस्वानाः तत्रत्य कयरीरादादगविधानां साधारणाम्नेकमेदाः सर्वोप्य तेखमासतःपोटा 


पिच्चमन्दास््रकोशं वथालां कोद्यपौलुशल्क्यादयः वड्बीजकास्तुचदुम्वरकपिव्यास्ति्षतिं दुकनिसखामलकपनसखद्ाडिम मातुलिंगाद्यः 


करवीरसिन्द वारविचकिलनाति वथिकाद्य लतास्तुपद्यनागायोक चम्पकचतवासन्तीौ अतिसुक्रककुन्दलताद्याः बद्धयस्तुकृष्रार्टी 
कालिंगीतपुषी ठस्िनी वालुंकीण्लालुकीपटोल्यादयः परवेगाःषुनरिचुवौरएथुटश्ररावतर शतपवेवंयनलवेरुकादयः टणानितुच ति , 
छा कुथदरभवच्चं काच्छीनख्रमि कुसविं टाटीनिवलयानिच तालतमालतदलीशालसरला केतकौकटलीकंदल्वाटीनि दरि तानितंहुद्लीव | 
काध्या रुदवस्लवदरकमाची र पादिकालि्ली पालक्यादीनिग्रौषध्यस्तु शालीतरीडिगोधमयवकलममद्धरतिल मुज्ञमापनिष्यावकंकुलव्या । 
त्‌ सीकुखंभको द्रवरकेग्बाद्यः जलसुडाउद्कावकपनक शवलकरलंवु कापावककशेसक उत्मलपद्मकुमुदटनलिन पुखरी कादयः कुडगास्वुभ्‌ 
लिकोटकामिधानाः चायकायकुड्ध'णएकुर्ड को देदलिका सषप्मच्छताद्यः एकेषां दिग्रत्य कजीवानां ट ताणं ग्डलस्कन्धकं दकत्वकशाल 
¦ प्रवालादिष्वसंख्य वा; मत्यं कंनीवाः पत्राणिपुष्याशिचेकजोवानि मन्तव्यानिसाधारग्यास्वनेकविधास्द्यवा लोीनिडधस्त॒भायिका 
' अण्डकर्सी सिंहकणीं -छंगधेरमालुका्लकटष्णवां दद्धर गक्रद काकोली चौ रकाकोलौम्रतयः सर्वपये ्ेसंच पात्‌ पोटाभवन्तीत्यू क्तं 
` केयनसेभेदाडत्याह अग्गवीषएत्यादि तत्रजोरिटकादयोग्रेवीना; कदल्यादयोसलवीजानिडध शलललवच्छ र शिकादयः स्कन्धवीना; इव्त यवे 
ताच्यः पवैवीनागेजसदागालिमीद्यादवः सन्मद्धेनजा.पञ्चिनौच्छंगाटकपाटायवलादवः एव्नेतेखमासान्तरनीवा; पोटाकयिता-ना 
` न्ये सन्तीतिप्रतिपन्तव्यं किलन्नणायुनः ्रत्येकतरबोभवन्तौव्यतच्ना इ जद्ेत्यादिचयेतिदर्टांतोपन्यासायंः चयासकलसपैषार्णा चत पयती 
तित्र षः सजेरमादिस्तेनिचितानां ्तितावन्तिः तखाच्छवन्तौ मत्य कमदेाः कमेणसिद्वायंकाखिता; नान्योन्यातुबोधनचस्छि तास्तु 


। कदाचिदन्योन्वाजुवेधमाजोपिखुरित्यतः सकलग्रद यथा सौवन्तिस्तया प्रत्य कतस्य रीरसं बात; यथाचसर्पपास्तवा तदधि्टायिनोनी 
) 

वाययाच्चे पविभिचितासथा रएगदेषम्रवितकमंपुह्नलोद्यभिचिताः जौवाःपचिमाद्ध न गायायाउपन्यस्तदटटान्तेन सखाम्यःपरत्तिपा 
दित तवेति च्दोपादानादिति अस्मिन्न बायृषान्तातरमा ड जदेत्यादिवयावातिल सक्त लिकातिलप्रधानापिटमयमोलिकावछमिस्ति ' 


४ त 


गास्येत्येतेच्ारम्माः परिज्नाताभवंतिवद्येते अग्निकायखमारम्मान्नपरिज्नायान्नाताभवंति प्रत्यास्व्रानपरिज्ञायाच परिष्ृताभवंति , 
सणवमुनिः परमायैतःपस्त्रातकम्मति्वीमीति पूवैवदितियस्रपरिज्नायां चतर्योदं श्काटीकासमाप्ताः उक्तचतर्योद्‌ गकः सप्रतंय ' 
च्मःस मारभ्यते अस्यचायमभिसम्बन्ध इहानंतरोद्‌ शकेतेजस्कायः प्रतिपादितस्तद्‌नंतरमविकलग्ड साधुरुगाम्रतिपन्तयें कमायातवा ` 


तिमोत्छद्द॑ते यथा वत्मतिपन्तसमिति वनस्पतिकायस्तुसमस्लोक प्रत्यच्तपरिरटजीवलिंगकलापोतः; खएवतावल्मति पाद्यते दल्यनेनसम्व 
न्ध नाधातखाख चत्वायेनुयो गहाराणिवाच्यानि यावन्नामनिष्य्र निच्तुपेवनस्यत्य ट्‌ शकस्तलच वनस्पतेस्तभेदटकलाप प्रतिपाटनाय ` 


मत्ये तव्यास्तत्रप्त्येकतस्‌ दादथभेदमरत्यायनायाद सक्वा दत्यादिदण्यं तदति टचास्त दिविधाः एकास्िकावड्धवीजकाख ततरे कास्िका । 


गुच्छ स्वुखन्ताकौकप्शेखीजया अाटकीठल्सीकुस्तुम्य्री पि्यली नी लावः रुल्मानितुनवमालिकासेरय कक्ारिटद्कवन्द्‌ नीवकवा । 
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लेनिष्मादितासतीभवति तथामत्य कथरी याणां तसां शरीरसंघाताभवन्तीतिद्रश्व्यसिति सभरत पत्य 
। धिितत्वप्रतिपिपाद्‌ विषया नाणाविदहेत्यादि नाना विधं भिणसंस्यानयेषातानि नानाविधसंस्ानानि पत्ाशियानिचेर्वमू तानि 


| 
4 


| श्यन्तेतान्येकजीवाधिितान्यवगन्तव्यानि तयास्कन्धाञ्रप्ये कजीवाधिषितासलाल सरलनालिकेयीदौना नाव्रानेकजीीवाधिषटितव॑सं 





भवतीत्यवशि्टानां त्वनेकजीवाधिषितत्वं खामय्यत्मतिपादितंमवति सम्रत्रत्यकतख्जीवराशि परिमाणाभिधित्ययाह पतत्तेयादत्या 


। दिगरत्ये कतसजीवाप्यीप्रका; संवत्ति त चतुरी खत लोकचे्वसंख्यं वभागवक््यौ कागप्रदे शया तुखयप्रमाणाएतेचपुनर्गदरतेजस्का 
| चपर्यीप्तकरा ओेसंस्येयुणाः यपुन रपवीश्िकाः प्रत्ये कलन्तवःतेच्यसं ष्ये यानांलोकानांयाबन्तः ्रदेयासावन्तदति एतेषयपचौ्तक्ावाद्‌ 
| रतेजस्कायजीवराशेरसंख्य चगुगणस्ेखच्छयाख्वनस्यतयः अत्यं कश रीरि गापर्वीप्का अपर्याप्तकावानसंत्येव साधारणास्वनन्ताइतिविशे 
चाहुपादानात्‌ साधारणाः द्ूत्डनादर पयौप्तकापयगैश्कभेद्‌न चत॒विंधा् पि्टवक्‌ श्यगनन्तानालोकाननांयावन्तः प्रदे थासराव | 
, न्तद्ति अयन्तुविगेषः; खाधारणव्रादर पर्वापतकेभ्योवादरा अपर्वाप्तकासंख्य वगुणाः वाद रापर्यीप्तकेभ्यो खल्डयाः चपर्यीप्तकायसंख्ये य 
` गुरणासभ्योपिसच्छयाः पयोपत्ञाःअस्ंस्ये वग्रणडति समत्य षान्तसांयोजीवत्वनेच्छति तंम्रतिजीवत्वप्रतिपादनच्छवा निच क्तिरुदा । 
| इए एहीत्यादि एतेःप्वे प्रतिपादित सरशरीरः; म्रत्यत्तप्रमाणविषये; प्रत्यत्तंसात्तात्ते बनस्पतिजौवा! प्ररूपिताःमरसाधिनास्याडिन 
द्य तानिशरीराणि जीवव्यापार मन्तरेगोवं विधाकार'भांलिभवन्ति तयाचग्रचोगःजीवशरौसयाणिदत्ताः यकच्ताद्यपलव्षिभावातपा 
वादिरुषातवत्‌ तथाकदाचित्‌सचिन्ताअरपिरच्चा; जोवशरीरत्वात्माणादिसंषातवद्देव तथामन्द्‌विज्ञानखखखादिमन्तस्तरवोव्यक्तचेतना : 
तुगतत्वात्‌ खप्तादिएुरुषर्त्‌तया चोक्तं उत्तादयोचाद्य, पलच्पि भावात्माणयादि संघातवदेवदे दात्‌ इशजौवापिदेहतायाः खप्तादिवत्‌ | 
ज्नानरुखादिमन्तः शेषा तिद्धल्दयासचच्तुषानोपलभ्यंत इत्यान्नायाग्राद्याद्तियाज्ञाच . भगवदचनमवितयामरक्तद्विषट प्रणीतमितिचर 
दातव्यमिति खां प्रत॑खाधारणलक्तणएमभिधि न्य्‌ याड साद्ारणेत्यादि समानमेर्वधारणमद्ीकरगं शरोरादारसादेयेषां तेसाधारणा । 


तेषाखाधारणानामनन्तकावानां जीवानां साघारणंसामान्यमेका हार ग्रहणं तामा णा पानग्रहणच्च साधारणमेवेतत्साघारणल्तणंएत 
दुक्तभवति एकस्नि च्ाद्ारितवति सवप्याहारि तवं तसयकसख्िन्न्‌ त्खसितेनिःसख सि निवासवेयत्‌खसि तानि सखमितावेतिच्यशुमेवायस्य 
टवितुमाइ एगस्य त्यादि एकोयदुत्‌स्वासनिःश्वासयोग्य युद्लोपादानं विघत्त ऋनामपिसा धारयाजौ वानां तदेवभवति तवायाच्चवदवो 


` ग्रदहणमकाप्‌ रेकस्यापितदेवेति अययेवीजात्मसोहति वनस्पतयस्तेषांकयमावि्भीवदत्यतच्राह जोगिभणीएडत्यादि अत्र भृतशब्टोव 
| स्यावचन; योन्यवस्येकजेयोनिपरि णामर्मजहतीत्ययः वीनखद्धिद्दिघावस्यायोव्यवस्या योन्यवस्याचयदायोन्यवख्धांननदहाति गीलमु 
। ज्छितचच जन्तुनातदायोनिमूतसुच्यते योनिस्त॒जन्तो रत्पत्तिश्ानमविनघमिति तछिनुीजेयोनिस्‌तेजनो्यल्कु मल्ुपपद्यते सएवूषे 
कोबी जजीवोन्योवागत्यतत्नोत्पद्यते एतदुक्त भवतियदाजीवेनाचष्क चयादीनपरित्यागः कूतोभवतितख यदावौनस्यक्तितय्‌ दकादिसं | 
योगसतद्‌ाकद्‌ाचिन्एव माक्तनोजीवस्तत्ागत्यपरिणमते कदाचिदन्यदतियच्चगलतयाजीवः परि्मतेखएवप्रथमपततयापीति एक्जी ' 
वतिएकजीवकाटं के खलपते इतियावत्‌ प्रथमपलकं चयासौवीजख सुच्छनावस्याभुजलकालापेच्ता सेवोच्यतद्रतिनियमगप्रदमैनमे 
¦ तत्‌ श्ेषंतुविश्लचादिरुकलं नग्डलजीवपरिगामाविभ वितमेवेत्यवगन्तव्यमिति यतचक्त'सव्योविकरिसल्ो खलुखग्गममा पोच णन्त 
| ओओडत्यादि तथापर॑साधारग्णलन्तणमभिधित्‌ सुरा चक्षागमित्यादिवस्य लकं दत्वक्यत्रघुष्यफलादेभज्यमानस्यचक्रवमवतिचक्राकारः 
समच्छेदोभंगोभवतीतियावत्‌ वस्छचग्ंयिःपवेभद्गस्यानंवा चू्यैनरजसाषनोव्यापनोभवति चोवाभिद्यमानोवनस्परति; श्थिवीखदभेन , 
| मेदेनकेदारोपरिषष्कतरिकावत्‌ पुटखिदेनमिद्यतेतमगःतकायं विजानीहि तयालक्त णां तरमा गूढस्िरागभित्यादिस्प्र्यौरव॑रा 

, रणजीवान्‌लच्तगतः प्रतिपद्य संप्रतिनामग्रादमनन्तान्‌ वनस्पतीनदथैयितमाह रेवालइत्यादिरेवालकलयभा्िकावकपनकलि ~~ 
उादयोनन्तजगैवागदितानेकमकाराचान्ये पीत्यमवगन्तव्या दति संभतिप्रत्य कंतसुणामेकादिनीवपरि ग्द तशथ रीर टग्यपरति?ि 
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६९ पचाराङ्सल। 
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यादएगस्स त्यादि ण्कजीवपरिग्यडीतयरोरं तालसरलनाविकेया दिखकन्धः सच चच ग्रीद्यस्तयाविखुषखणलकणि करा कुग्‌ककटा डानां 























सेकलयीवपरिर्यहीतच' चच यत्व च दिविसंख्ये वासंस्य य जोवग् हौ तत्वमायवदग्ठतचाभ नावनौयमितिकिमनन्तानामय्य व॑नेत्यत्ना 
इएगस्यत्यादि नैकादीनामसंख्य यावखानामनं ततरुनीवानां ्रीसग्ल्‌ पलभ्य' ते कुतोभावात्‌ नद्यं कादि नौवपरिः्टडीताचनंतानां 
शरीराणिसंत्यनं तनीवपिंडत्वाद्देवकयं तद्धयं पलब्यासतेमवन्तोति दथेयतिदश्य तेयरौयख्िवाद ानिगोदानासन तचीवानां स्टच्ट्मनि 
नोदानां तुनोपलस्य'ते मर्न॑तजीवसंषातवेपि खत्यतिद्च्छमत्वादिति भावनिगोदास्तुनिवमतणएवानन्तलीवसंघातामवन्तीत्य्‌ ल्त च गोला 
यञ्संसेव्नाड्ध'ति णिच असं खयागोलेएक केयनिखए श्रणंतजीवाखुणेयव्वा एवं वनस्पतौ नार चादिप्रत्य कादि म्दात्तयावखे गन्धरस 
स्पर्ममेदात्‌ सदस्वाग्रेयो विधानानिसख्य दानियोनिम्रदुष्ठानिगतसदस्वभदानासवसेचानोति तयाड्िवनस्यतोनां सटतायोनिःखाचच 


चित्ाचित्तमिच्रभेदावत्रिषा तयाशतोप्णमियभेदाच तवाप्रल्य कतरुष्ठ दयलच्वावोनिभदानां साघाग्णानाच चतुद गकुलको 


` टीनांदयोरपिपद्धविं शतिकोटिश्तसदस्वापणीति उक्त पिधा नहारमिदानों परिमाणनभिधोयते ततमरयमंद्टल्स्मांनन्तजौवानांदशेचितु 
मांह पवेशेत्यादिम्ासखाकुडवादिना वयाकर््ि्दधेधान्ानि अ्भिणुयान्मित्राचान्यतभच्िपेदेवं यदिनामकदिन्धाघारगनीवयायिलो 
ककुडवेनमित्वान्वत्तप्रदिपेत्तत पं मीवमाना अनन्तालोकामवंती ति इदानीवाद्‌रनिगोद परिमाणासिधिन्साचाद जेवायरेत्यादियेप 
यप्तकवादरनिगोदासेखंवन्तितचतुर चीरुतखक्ललोकमप्रतरारख्ये वभागवर्ि्रदेयसाथिपरिमाणाभवंति एतिपुनःप्रत्यं कथरी रवा 
द्रबनस्पतिपर्व प्तकनीवेभ्यो संख्य चरणादरति गेषाख््योपिराणचः रत्य कमसंस्य यलोकाकागम्रदे परिमाणः केयुनस््रयद्त्य॒च्यन्तं 
अपर्यप्तकवादरनिगोदा अपर्यीप्रकस्डच्छनिगोदा, पयीप्नकष्धल्यनि गोदाः एतेचकमयोवङ्धेतरकाद्र्व्यादति सोघार्णजीवासेभ्योन 
न्तगुणाएेतञ्चजीवपरि माणं प्राक्तन व॒राशिचतुघ्वं निगोरदेपरिमेयसिति परिमाणहारानंतरसुपभोगहारमभिधितृरूराद आदार 
व्यादि्रादारःकलमतेकिशलयम्बय कं दत्वगादिनिवे्य ; उपकरणंव्यजनकटकवलंजार्गलादिथयनं खल्फलकादि्ाखनमारुदकादि 
यानशिविकादिदुग्य गंन्विंकतद््ावरणं फलकादिभदरएलकुटिख् ढादियस््नेविषोनिनिंच वद्धनितन्निवन्यानिशरद्‌ात्रस्द्भक्तरिका 
दिगण्ड पवोगित्वांदौति तवापरोमिपरिभोगविधिस्तद्येनायाह अाडज्न त्यादि चातोद्यानिपटडभेरौकंरवी ााभद्र्यादीनिकाषटा 
कम्रं ्रतिमास्त महारथा खोदौगिगन्धद्भानि वालकभ्रियंरुपतरकदमनकवक्कंदनोयीरदेवदार्वादीनि वस्तारपिवल्कलकापैसमयादीनि 
माल्यायोगानवमालिकरा वकुलचं पकयुरागायोकमालतौविचकिलाद्वः -्यायनंदादोमसखरखात्कारणमिन्धनेदिंतापनंशीतान्यार्हिःतख 
सीतापनयनायनाछमन्वोलनात्‌ नेलविषानंतिलातसौसपैपेशदी व्योतिष्ातीकरनादिभिसदातोवन्ति टणनूडाका्ादिभिरितिष्व ' 
मेताचयुपभोगस्वानानि अंतिपतंदंतड्पसंनि दपर्ण एण्टीत्यादिएतेगीवादवोपात्त ; कारणे;मयोजने रिसं तिव्या पाद्यं तिमत्येकसाधा 
रणवनस्य तिलौवान्‌ग्धन्वं नस्धतिखमारःभिर्णः युरुवाःकिभृतास्तदरतिद््येयति खातं खषंतदन्प पिणपरस्यचवनस्यत्यादं केद्वियादेद; 
्॑वांघासुत्पाद्यति सामतं शसो च्यतेतत्दिषाद्भ्यभावमे दात्‌ द्रवयशत्लंमपिरमाख; विभागमे दातृदितैवःततररुमासद्रव्ययस्ताभिधिव्ध 
या्कप्पणौत्यादिकल्पतेदिदयते ययाखाकल्मनीथस््रविथेषः कुंठासैप्रसिद्वंव अ सियगं दातं दालिकामखिद्धाकुदाटकवाखिपरथवस्च 
एतहनस्‌पतेगस्तन' तयादस्तपादसुख्ठायग्नयदत्यं तेत्यामान्वयेस्् सिति विभागेश्स्लभिधित्शवाहकिंचित्यदि किरं चित्‌स्वकावशस्त'लकु 
टादिकिचिचपरकाचयस्त पाषाग्णाग्नया टि तेयोभवयस््र दावदाचिकाकृटारादि एतददरव्ययस्त्त' भावथस््र"ुंनरसंयमःदुःप्रखिदितमनो 
चाक्क्राचलेच्रदति सक्रलनिचु ्यवपरिसमारिंमविकटविषयाडह रेखाद्दल्यादि उक्तव्यतिरिक्तशेषाणि ताचेवहाराखिवानिर्यिव्या 
मभिहिंतोनि तेतसूदहासाभिषानाइनस्पतोनिचु क्तिः कौ्तितव्यावधिते खामतंसृतादगमे अस्व लितादिगुग्णोपेतं लमुच्ारणीयंत 


च दतन्ना करिस्यामि समुद्टाए्मखचानंतरपरंपरादिद्धलठेः खुवंघःमाग्बहाच्य; उक्त प्राक्खातन्य धिणो द्धि वन सपतिलं दलः खमुटीरयं 
चि 


तत्दछतन्य ललंस्‌वद' सखगदने चिदितकटकि 
र नम.लेवड्ःव्गडने संखारसागरोभ्नास्य' ति खत्वादृतये वं चिदितकटुकषिमा कःखमस्तवनसृपति सनिववि ि 
~~ =-= 
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तिकीमातनिदगेयन्नाड तद्वनसूमतोनाइः खम हषम्त्यवायो नकरिव्येयदिवातदूडुःष्ोत्मत्तिनिमिन्तव्‌ तंन सपतावा रंभ छेदन भेदनादिरू 
पंनोकरिष्यं मनोबाक्ायैस्लयापरेने कारयिष्ये तयाकुबैतचरान्या नाठमं स्य किंरुतवेतिदथेयति सवेन्नोपदि्टमागैलुखत्यासम्यक्‌भव्र्यो ' 
लखयाजनेनोदयायसमुलखावपरनन्याम्रतिपद्येत्ययैः तदेवंबजितसखुकलसावद्यारभकलापः संलद्नस्पतिडःखंतदारंभंवानो करिष्यामीति 


[> 


नेन चसंचमक्रियादधिंता नचक्रियातएमोच्चावास्षिः किंतदिन्नानक्ियाभ्यां तदुक्त नाणकिरिवारहियं किरियामेत्त चदोविसागन्तान 


समलयादाउ'जजम्म्मसर णद्ुक्ख सादाद यतएमतोवििषट मोचकार्णमतन्नानम्रतिपिपादचिषयाड मत्तामदूममवान्नातल्ाञ्नववुध्यय 
यावतृजौवान्मतिरस्यास्तीति मतिमानेवोपदेथारद्धामवतीत्यतसतद्वारेणेवशिष्यामन्तरणं ेमतिमनूम्त्रन्यां मतिपद्यनौनादिपदा्वी यन्ना 


त्वामोच्तनवाग्रोतीति सम्यग्‌ त्नानमूवि कादिक्रियाफलवतौति एुनरतरेवाह श्रभयंबिदित्तासविद्यमानं भयमखिन्मत्रानामित्यभयःसंय 
[| [। # 1 विदित्वावनस्यत्यारभान्निटस्तिविं धेयेतिएतदेः (3 € ~ 
मसप्षदशविधा न सं चाभयं सेभूतपरिपालनातलकं संसारसागसान्िवौ इवं ैधेयेतिएलदेवदथेचितमा 










। तंजेनोकारएत्यादितंवनस्‌पत्यारंभंयोषिदिततदारंभकटु कविपाकःनोकुर्यात्तस्मति विशिष्ट फलावािन्षैनयस्याधच्छटाम्रवन्तं मानखा 
, भिलपितविग्ररस्यानम्रा्षिमन्तां घकियाव्याषातवदितिंमन्तव्य' न्नानसपिक्रियाहौनंनमोच्चायग्ट हां तदेद््य मान नि न॑ चुपंसुचनच्ुन्तीनव | 
दितिरएवन्नाल्राभ्य पेत्यचतत्परिदारः; कन्तव्यदतिदशितंभवति एवंयःसम्यकृन्नानपव्विकांनिदरटत्ति'करोतिसणवसमस्तार भनिटन्तदतिद श्य | 
तिणएसोषरणन्तिएषएवसवस्मादारभादनस्पतिविषयादुपरतोयोयथावतृन्नात्वारःभं नकरोतो ति समुनिरोवं विघनिटत्तिमाक्वि शाकयादिष्व 
` पिसंभवत्यतेेवपरवचनूतिदशेयतिएलयोवरएत्तिरत्िने व जेनेदरेभवचनेपरमा्यैतच्परतोनान्वत्रययामतिन्नातनिर ब्याल चित्वादु , 
| परतव्यपदेशभागूभवति नशेषायाक्याद्य सद्धिपरीतत्वादेष प्ठचसंपू खौ नगारव्यपदेधमगुते इतिदगवतिरसञ्णगार त्ति पु च 
पोतिक्रातद्धूल्ाय व्यवस्ितोऽविद्यमानागारो नगारः प्रकर्ेणचच्यतेमोच्यतेमोच्यतेद्रति किंङतप्रकषैःखनगारण्यपदेश कारणम्‌ तदु 
कलापसंबंधकूतः मरकपेदूतिशब्टोनगार व्यपदेथकार य परिसमाश्चिद्योती एतावद्‌ नगारलच्ंनान्यदिति येपुनःमोच्कितपारमार्थिका | 
, नगारुणान्दारौन्विषयानं मी रत्यप्रवन्ततेतेघुनापेचंते बनस्पतौन्‌नीँवान्‌यतोभूयासः शब्दादयोवनस्सतिम्यएव निष्यदयतेशन्दादि 
। गुखोष्वे ववन्तैमाना रागदेषविषस विषविषृखं मानलोललोचनानरकादि चतुविधगत्य'तः पातिनोबोद्धव्यालदंतः पातिनएवच््दा , 
दिषिषयाभिष्व'गिणोभवंतीत्यस्यायेख मरसिद्धयेगतप्रत्य(गतलचणमितरेतरावषारणफलंद्टूतमाडजेगणेे चावे जेखावहट चेगुणेयो 
गुरथःयन्दादिकःसश्रावरःआवनैन्तेपरिभ्बमंतिप्ाखिनायतरसथ्ावनत सं खार द्र हचकार'णमेवकारयैतेनव्यमदिष्टतिययानड्वलोदकं पादसो | 
गःवंयस्ते्न्दाद्योगुखा; खञावन्तैःतत्का रणत्वात्‌ चयवेकवचनोपादानात्यखपोभिसं व॑भ्यतेयःथन्दादिगुणोवर्तेसान्तेबन्त तेयव्यावन्ते" | 
वन्तं तेसगुेबन्तं तइति अतरकचिञ्चोद्चं चाड योगुणेषुवत्त तेस आवन्तचन्तं तदति साघुयःघुनरावन्त वत्त ते नासौनियमतपयुरेषु । 
| वन्त.तेयस्ात्याधवोवन्तं न्तअावन्त न गुणेषुतदेतत्कय मित्यत्रोच्यते सत्यमावत्ति यतयोवन्त तेन गुणेषुकिंतरागद्वेष ूर्कंग्ेुबलेन । 
। सिद्ाधिक्रियतेतच्चसाघरुनांनसंभवति तद्भावात्‌यावर्तोधिसंसरण रूपोडुःखालमकोनसंभवति उामान्वतक्तुखंखारातमातित्वंतासान्य । 
` ण्दादिगुोपलस्यि खसं भवत्य बातोनोपलब्धि; मतिषिध्यतेरागपरि्णामोद्धेष परिप्फमोवायसतस म्रतिपिष्यतेतवा चोक्त कनसोक्खे ` 
हसद्‌ दिपेम्म'नाभिनिषेसएद्त्यादि तयानशव्यं रूपम द्रा चचतुपुगेचिरमागतं रागां पौत॒यौतत्तो डप परिवजयेत्‌ कयं पुन गभू 
स्तबनस्प तिभ्यदतिप्रदण्येते वेवी णापटन्सुकु' दादीनामातोद्यविशेषाणांवनस्पतेसत्मत्तिः ततचसनोचराः शब्दानिप्य दं तेम्राघान्वमतर 
वनसृपतेविवच्ितं चन्यथातुतं त्रौवमेपारणादि खयोगाच्छन्दनिष्य्तिरिति रूपपुनःकाष्ठकम््र सौ प्रतिमादिपग्यतोरपवेदिकासतंभादि 
षचचच्त रमणीयं गंघासपिदिकप्‌ रमाटललवली लवंगकेतकौ खरस चदनागुरुककोलकेलाजाती फलयलिकाकेखरमाखीत्वक्‌ पतरादीनांख 
रभयोग॑शे द्वियाल्‌दादकारिण मरादुभेवंति रखास्तुविसखूणालख्धलकंदपुष्यफलपत्रकं दकं मजसत्वगं कुरकिखलयारविंदकेखरादयीनांलि | 
| शो द्विवधर्दादिनो निष्मद्यंतेमतिवदवद्ति तथास्पथाःपद्चिनौपत्रकमलदलग्ट णालवल्कलडुकूलयाटकोपघा नदलिकामच्छादनपटादौ 
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रट अआ्आचारङ्गसृत | 

= 
वन न = € ४ 4. 2 1.11 (1 

नासृपने'द्विवखखाःपराडुःयति एवमेतेपुवनस्तिनिष्यन्नेषु शब्दाटिगुगे पयोवर्त॑नेस्य चावात्तं वन्त तेय यावन्त वर्तसि गहे पामके 


लातगणेपवन्त तदू ति सचावन्तौ नामाद भट ददद्वीनामस्थापनेचुग द्रव्यावन्त; खासिलकरगाधिकरगेपु वथासंमवंयोज्यःस्वामिव 
नदयादयीनांक्रचित्यविभागेजलपरिश्चमणं दरव्यावत्त ; द्रव्यागावादंखकारडचकवाकादीनां व्योभ्िक्रोडतामावन्त नादावन्त; करगोतु 
तेनैव जलद्रव्य णभु मतायदन्वदावन्तं ते टणकलिंवादिरुद्रयेरणवन्तं ; तवात्र पुसी सकरोेहरनतमुवौ सि वन्तं मानेयैदन्यन्तद्‌ तःपात्याव 
न्तेसद्रवयेरावन्तत इति अधिकरगविवचायांएकस्िन्‌ जलद्र्येयावत्ते लवारनतखुवग रीतिका तरपुखीस केष्वकस्छीकतेषु उपद्र 
प्वपवन्तं भावावर्त नासान्योमावम॑कातिः ऊद्यिकमावोदयादा नरकादिगत्तिचतुथ्येर मानावन्तं तेददच भावावन्तनाधिकारोनगे 
वेरिति चयण्तेगुगणाःसंखारावन्तं कारणमूराः शन्दादयोवनसूपतेरभिनिरेत्तासते विंनियतदिन्दे ग भानःउतस्ीदिचु इत्यत्रा 
` उड्ढ'अधमित्यादि मरन्नापकदिगंगीकरगादूद्ैदिग्व्यवस्ितं रूपगरगापग्यति प्रासाटतलदम्यादिपु चधभिलत्यघम्नातृगिरिजिष्वस्मासा 
। टादिरूढोधोव्यवस्वितरूप गगा पण्यति अधःगव्दार्वे यवा डिल्पयंवन्तं तेग्टदभित्यादि व्यवस्दितं रू पगुगां ति्यक्पन्यति तिर्यक्‌गव्द्‌ नचात्र 
दिग्रोतुदिश्डपरिग्यद्यते तादमाःप्राचीनमिति पवदिगितच्चोपलचगमन्याप्यतदाद्यासियग्दिगोद्रटव्याइति एतारूदिने पश्यन्‌ चन्त 
न्नौनपरिणतोरूपादिद्रव्याणिचनक्तग्राद्यतया परियातानिपश्त्य्‌ पलभतदत्ययः तयाताखुचग्डगछन्‌ ण्टगोतिग्रब्दालुपयुक्तः चोत्रेणनान्य 
येत्ति्चतोपलस्िमालरंप्रतिपादितं नचोपलसि मात्राय सारमरपातःकिन्तयदिगट्छपरूपादिपकसोतिततोद्युपंषद््‌ तिदमे विव॒माहउद्ढमि 
ल्यादिपुनख्द्वीदेष् खीसंवधनायेंमुपादानं खक्ेतक््पे युत्छरूपादि पुकरोति ततोस्य घद तिद म वितुमा ड उड्ट्भित्याद्िपनरूदादेख 
वसं वंधनार्यसुपादानं खलदेतरूपेयच्छति रागपरि गासं यानूरव्यतेरूपादिषित्यये; प्ंण्दे षवपि्सधैति अपिन्दरुभावनावां समच 
| येवारूप चन्द्‌ विपयग्रदगाच्चगेपए अपिगन्धस्प ्ीग्टदीताभवन्ति. एकग्रगात्तव्नातीयाना ग्रदगादाद्यतग्रदणादहातन्मथ्यग्रहयामवसेच 





उद्ध सर्ह॑पारईणंम्‌ च्छमाणेदवेखयुच्छति सद्‌ खच्राविएसलोएवियाद्िए रएत्यञ्रगुत्तेग्रणाररयुणोपु 
णेगुणसाण्वंकसमएयारेयमनत्ते अश्चनारमवसे लज्माणयुटोपास अणगारामोत्तिरगेपवदमा 
रज मिणंविरूव खवेद्धिंसत्येद्दिं वणस्सद्रकम्मसमारभेणंवरणस्सदर सत्थसमारभमाणायसश्णेगद्वे 
प्राशेवििंसंतितत्यखसभगवयापरि खापवैदिता दमस्सचेवनो वियस्परिवं दणएमाणणपयणाण्नातौ 





भाषा 

लक्रय7ल्टदुगभेरीटडादि कतवागौ तगानादियन्दसांभले तयाऊरद्धतिरिच्छो मुच्छमागोकडता रागादिकपरियामिपड्धचतोरूप 
नोविपेश्द्िवे चत्यासक्तयाद्‌ तवाशब्दनेविपे पुग्द्छिे स्द्धयादएतलाने चचुसारिवैजार सगंधस्यथं एपुणविपयकलेवा एतावतातेद 
नाखयग्रद्धे चनेतेनेविपं रागदद्धन्डर्छिवे एरुलोएकडताखपादिपं च विषयसूपलोककन्यो एने विपे जेअविरतथाद्रते चनेफलक नेष्टे 
, टूल 'एत्य० अतं र्वोक्तविपदलोकेवकिदगु्नो मनोवचनकाय; मनस्क टिरन्यतेवारूपादीन्‌ वचसा प्रायनं करोति शब्दादिरुणानांका 
येनसेवतेवियवान्‌ सन्य गु्तदल्युच्यते खचकीटक्ख णाणारएन्ति चनान्नायौवन्त ते निभिगवतमव चनाुसा सेति -एव॑विषःरुन्‌ पुनर्मया 
स्वादोभवति गब्दादिगग्णान्‌ चाखादवतीत्यय; तथावकसमाचार असंवमातुष्ठानतत्यरः अवण्डसेवविषयाभिलएषीमतोपमर्दकःस्या 


। 
॥ 
॥ 
॥ 


दतोवक्रखमाचारः एवं प्रमन्तःप्रमाद्वान्‌ विषय्डन्छितोऽनगार ग्टद्रमावसतिपतितसयमादूग्यडवासं सेवते कदाचिद पंनगयजतितया 

पिद्र्यलिंगच्श्हितःसन्विरतिरूपभावलिद्नाभावात्‌ ्टचखणप्वन्नातव्यदति अर्य; एत्यवादतां द दाप वेक्रविपयलो ऊविपेले्य गुप्तमन वच 
नकाढ्करौमोकलोवत्त मनिड्‌ शब्दादिविषया वचनम्रायेंकाद्ूकरी चेवेतेयगाया7एकदता चीकीीतरागनौ अज्ञामादिनद्यीएद 

५ छतोुरोपुर् रुणा स्रा ए क उतावलौवली शब्दा दिकगुणच्राखादे नेएवोदेवं कख मा्ारेकद्तां असंयम 7ननोकरयदारनद्ि | 








{| न्स ------- ----------~--~---------~---------------------------<-----~---~-------=--------------------------- 


श्राचाराङ्गसूल। 
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| अवश्य वधातवषिपेप्रवत्त जेजौवघातप्रवतते असवमद्रिएकाररिएवंकसमायारे वक्राचारजाणि 


॥ 


कीग्यहस्यनययोतो घुयते द्रव्य लिंगी विषय विे प्रवत्तं तोभावचारि तरगूचग्टस् द्‌जसरी वखोजाणिवोदिवनेचन्ययावादौ चन्वयाकारी 





शिनेचें तिांखलुनिर्ेभगवंते खौवोतरजिद'परिज्ञामवेदौ इगिजीवितव्यनेपरिवं दन माननपृजनने्यथितयाजातिल रामर णद्धका 
दीपिकाटीका 
निरागपरिणामवानरूपादि षुरज्यतेदत्यथेः एवंन्देष्वपिग्ल्टेति रूपशन्द्विषयग्रर णाच्चथेषाच्च पिगन्धरसस्प्ौगन्यन्तेएसुलोएविवा डि 
एषरूपरसगन्धसृपेशब्द्‌ विषयास्योलोकोव्यास्यातःलोक्यते परिच्छिदयनेद्रतिलोकः एत्य्गुततेश्रणाणाणयुणोर्‌ सुणासाण्वं कसमाया 
रेपमन्ते्गारमावसेबस्मि'चमस्तुते शब्दादिरुणलोक्े च ुोयोमनोवाक्कायैर्मनसारेटि रज्यतोवाचामरा्थेनंश्टादी नां कसोतिकाये 
| नशब्दादिषिषयदेयमभिसुपेतिएर्वयोऽगुस्नोभवतिखोनान्नायांवत्तं तेनभगवत्‌ वचनादुरारीतिष्ठशुणयकुर्यन्तदादपुणे रत्तिततखा 
' सावेवंअसरच्छन्दा दिगुणलब्धो नशक्रोतियातानयन्दा दिग्ट॑देनिवन्तं चित" अनिवन्तं मानच्यपुनःयुनर्मुणाखादोभवतिशव्दादिगुणाना 
सखाद्यतीत्ययेःतथावक्रोऽसंयतःकुटिलोनरकादिगत्याभिदख्यप्रव यत्वात्‌ खमा चरं समाचारोऽवु्टानंवकः खमा चा रोयखासौवकसमाचा 
रऽसंयमानुटनेत्यथैःअवश्यमेव शब्द्‌! दि विषयाभिलाणी भूतोषमरदंका री दत्यतोवक्रसमाचारःपराक्‌ शन्दादिविपयलवसमाखादनात्र्द्धः 
पुनरप्यामानवारयिठमसमैत्वादपव्यास्तफलभोलिराजवदिनाशंमाभोतिययाणवसराच्नःसदकारा जी सी मप नीयते सतत राज सतःपरं 
नास्रफलानित्याभक्तणोयानिततोराजाउत्‌ खानि तखददेगा स्रोऽप्वापहतोव नेखहकाराधस्तातश्छायायाखुमनिोमंतति्यावार्य मा योपि 
तितास्रभक्तणे नाषटतदति एं वासौयन्दादिविषयसखमाखादनात्‌ग्द॑तघुतरव दिदमाचरतितदूद्टा तेसं चेपतोयसादारदायकदन्तनाम 


मिल्यक्तामा तालुन्नातसलक्तशिलायां पादपोपगमनेनन्णाद्‌ हो विली नोनवनौतवत्‌ खर ्वारैन्क्रोऽजनि एलं पन्त मगारमावसेप्रम 
' न्तोविषयविपष्डद्धितोऽगारं ग्टहमावसतिवोप्िद्रव्यलिङ् सहितः शब्दादिविषयप्रमाद्वान्‌ अस्ावपिविरतिरूपभावलिङ्गरङितत्वातृग्य्द 
स्यएवेतिन्यतीधिं काः पुनःसनैदासवैयाऽन्ययावादिनोऽन्वथाकारिणद्ति दभीवित॒माड लच्नमाणापुढोपाखा अगा रामोत्तिएोम 
वयमा णाज मिणं विरूवरूवेहिसव्य डि बणच्छदकग्बसमारः भणं वणस्यदूसलंखमारभमाो अखं अरणेगरूवेपाेविष्िंहं ति तल्यखलुभग 





शीलंगाचायैकुतटीका | 
सितिए्वंविपयज्लोकमाख्यायविवच्तित मादएसलोएवियाद्िए एय्गुत्त चराग्णाएएपदूति रूपरसगंधस्पर्यशब्द्विषवास्योलोकोव्या | 
¡ स्सातःलोकयतेपरिख्तेद्रति सत्वाएतस्यि अप्रस्तुते गन्दादिरुणलोकेगुक्रोयो मनोवाक्नाये मेनखारेटिरज्यते वाचाप्रर्थनंथन्दारौनां ' 
करोतिकायेनगब्दादि विषयदेशमभिसपेतिणवंयोद्धरुप्ोभवतिस्मनान्नायां वत्त तेनभगव॑त््मरणोतवचनानुखा रीतियावदितिप्वंरुणच् , 
यक्घयोत्तदा च एगो इत्यादि ततचखासावसरच्छन्दादि गुणलुग्पोनशकरोत्यामानं णब्दादिग्ट्द्धेनिवन्तं वितु" अनिवत्तं सानच्यघुनः युन 
गासतादोभवंति क्रियासातत्यं नश््दादि शुष्णनाखादयतीत्ययेः तथाचयाहोभवति तद्भैयतिवकोसंयमः कुटिलोनरकादिगत्यएमि । 
मुख्यमवणत्वात्समाचरणं खसमाचारोनुष्टानवकः समाचारोयखसतयाचसंयम्‌चुषायौत्यये खवग्यमेवशब्दादि विषयाभिलापीभतोप 


| सदं कासोत्यतोवक्रसमाचार माकूशन्दादिविषय लवसमासादनाङ्ग दधः पुनरामानमावारयितुम समर्ैतादपव्यात्रफलभोनिरानवदवि । 


1 
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धोजेण्डवो प्रमन्तविषयग्ध दित ते्ापयानेविषयथकौ वारिवा्चसमयह्'तो्गा रकशतांवरते सेवे एतावताग्यस्वयाद्‌कद्‌ाचितवेषच्. 


(द्‌ = [। = | न % ६. * (ष्‌ [ ‡ 
छेतेदे्वाडेे खतर'लव्नमा ०पूजैवत्‌डगमेव नवरंवनस्यत्यभिलापेन व्याख्यानंकन्त व्य' अहो िष्वलन्नमाणासंवमलन्नाद लन्नमानपु , 


टोकहतांजुखारदेखि अर्ट यणगारद्टो एचवोखुखियोलता एवनस्पतिकायनानाप्रकार शस्त्रः कसी वनस्य तिकाय अनेराञ्नेकरूपमरा , 





। पिटच्तौनिदाषेगोचरच्यीया भ्वमनूटषाव्याकुलचदाराकार दरति छलवाम्रोधितवणिगभार्यायाखगटदे स्थापितोवातायनस्योभोगामूमुं 
[न्‌ ध # तीं नौं # % 
क्त बकल्य न अरर्न्नकरक्षारोति विलयं तोभद्रायतिनों खमातरसुपरलच्यागत्यप्ररतस्तयाबोधितः प्राप्यरसंयमासम्यैः करोभ्यनयन 


॥ 
॥ 
॥ 









९७० च्राचाराङ्गसृल 1 
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नायमाखसंजयतद्रति एलचासौनितसांनितःगब्दादिविषवखमास्ादनात्‌ 'ंतुत्तोववददमाचरतिपमन्ते गारमावसेग्रमन्तोयन्दाटिव्ि 

। सखंतपुन्तोवददमाचरति प्रमत्ते गारमाववे प्रसन्तोविपचविपष्क्छितोगार ग्ट मावस तिवोपिद्रव्यलिंगसमच्ितः गन्दा 
विं सखाएवेरि न~ € यान्ययागादिनोन्यया यः क {रिगादति 

दिविषवप्रसाद्वान सादपिषिरतिकूपभावलिंगरितवातृखडस्वाएवेति चन्यतीर्थिंकाःपुनःसनेदासवेवान्ववावादिनोन्यवाकरारिगदरति 











मरणएमोयणाणदुक्पडिषायदे^सेसयमेववणच्यद्र सत्यं समारभ्‌ खं हिंवावगस्सद्‌ सत्यं समार भा 
वेद्‌ अखे बावणस्सदर सत्य समारभमाणे खमणजाणद्‌ तंसेच्रहियारतंसेच्वोरो ए्सेतं संब रभम णे याया 
रयं ससुद्राएसोचासगवच्रोखणगाराणं वाञ्रंतिणड्‌हमेगेसिंणायंमवतिएस खलुगंयेएरुखर्‌मोदेएस 
खलुमारेएसखलुनरणड खत्थ'ग टिण्लोएन मिणं विद्व वहं सत्येषहिवरस्सद्रकम्यसमार ररव र ससद 





मापा 
विवानेचयिदुक्छमतिवातद्ेति जेखयमेववनस्‌पतिकायसमारंमे यनेरपाेरुमारंभावे सनेरोखमारःभतो अनुमोदते ने ते्रद्धितम 
णीचनेवोधिनानायभणीयाद्‌ तेषुरषज्म् विवरविशेधिति वनसृपतिकायनोखमारंम चरनयैकारणनायतो अाचायीयं कहतांचारिव ' 
तेपडिवनी परकिममगवंत चौतीेकरतवा्नगाराधुने खी पि्मांमली तवाएकलीवने एडवोन्नानड्धद्‌. एव्ठलुनिद्धेवनसृपतिकाव 
नोखमारःभग्रंवव॑षहेतुएमो इ एमारएनरकद्णिविपयादिक्र अिग्द्लोक जेएवनसूपतिनानारूपणस्तिद्रंकरी सरमारमतोडध'तोय 
दीपिका टीका | 

वयापर्सखा पवेद्वा इमद्चेवजीविच्स्मपरिवंद्णमाणण पूचर्णण्नादसरणमोचग्याए दुक्डपडषायद्धे खः येसयमेववगास्पद्सल'समा 





रभद्नं हिव गस्यदूसल"समारंमावेद्‌ अन्ने वावगास्ब्दूसव्य' समारटममाणेखमरुजाणद्‌ तंखे्दिवाएतंसे ्रवोरीरएरेतंउजभमाणे 
3 ५ 

सावाणीचं खमुद्रएसो चा भगवतोतरणगारां दूदमेगेतिंगावभवंति एखुष्ठलुगंये एसलुमोद्ेएरखलृुमारे एरुष्डलनिर दण्ड्यः 

गडि एलोएनसियंविरूदर्ूवेडिंखल्य दिव णस्मदूकम्य्रस मारः भेगं वगास्धद्तव्यं ख मारभसमायेच्ग्येगरूवेषिडिं चतिद तिप्राग्बन्े यं नवर्द॑वन 








श्रीलंगाचाय्यरतटीका 


दथेविठमादवव्नमाणा इत्यादिचावत्‌ अखं अणेगरूवेपायो विहिंखति प्राग्वत्‌ श्च चं नवर॑वनसुपत्यालापोविषेचद्रतिखांम तं बनस्यति 





सत्य समारभमाणे्ख्‌ रणेगर्वेपारेवििंसंतिसेवेमि दमपिनाद्रघम्म एयंपिजादूषस्म दमं पिद ड्धि 
स्मयं ्यंपिवुह्िघम्मयद्मंपिवित्तमंतयंएयं पिचित्तम॑तयंदम पिस 'सिलाद्रएयंपिच्छिरमिलाद्द्रमं 
पिच्चाहारगंर्वंपिच्राहारगंदमंपिञ्ण्ियं ण्यं पिच्रणियंद्स पिच्रसासयंण्य पिच्रसा सयं दमंपिच रो 
व चद्रयंएयंपिचग्रोवचद्नयंदरमंपिविपरिणासघम््मयंरवंपिविपरि णामधम््रयंएत्य सत्थं समाम माणस्स 


माषा 
ने रवे द्विवादिक्ञनेकर्छयम्रागिचानेहयो डवेशरिष्नेवनसपतिने सजौवपणाोल्ठाविवाभसीकडे खलं सेवेभि°सोर्न्नाततत्वोननीमि 
वनसूपति्ेतन्वंमत्यचमरमाणसमधिगस्वमानस्रूपंकथयामि तदेवदयेवति इडष्टतारंभर्मदेयाच उपदेर्योयच् युरुपोभवतितसय : 
सोरसाघस्यं विधाय बनसूपतिनीवादुपलच्ववति इमं पि ° दूद्मपिसनुष्ययरौर' लातिषन्स कंजन्मसखभावं स्यटचेतनदुपलम्बतेतयादूदम ` 
पिवनसूपत्तियरीरं जातिषन््रं कंतचाद्रदमषिदृद्धिषमकं चयामनुष्वथरीरनिरं तरं बलङ्मासादवस्छाविेपै्ते तयाणतट्पिवन , 


स्यं = = चरःरटि कय ्डाप्रयाखादिविरेधेर => € € = ज तया जपिससुव्यय री रचित्तवतच्नानेनानुगत्ततयावनरूपतियसैर [4 9 
व ‰ सूपतियसोरंकरक्ियलच श र चवशपवद्सरट्श्यत्‌ तचाइदनपिमनुषवय रौर चिन्तवतृन्नानेनादुग्तंतचावनसूपति 


¢ 








(1) 
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सपियतोषातीपरणुन्बाटादौ नां खापविवोघतसद्भावः तथाऽषोनिखवातद्रूविएयाथेः सखपररोद्धेणवेटनंतयाजलगिथिर वातसृपर्णादङ्गरो 
जगद तयाविलासिनौसननपुरखकुमार चरणतएडनादथोकतरो; पल्लवकुखमोदयःसद्कोचनिकादसतर्पर्णन्यद्धोचमामोति इत्यादिसवे 
| करियाजादन्नानमन्तरेणनसम्भवति तस्मात्विद्ध'वनसपतेदित्तवच्वमिति ठतथामतुग्ययरीरः दस्ता दिच्छिन्ब' स्तायतिखय्यति एवंतख्शरीर 
सपिनाचेतनसखाध्बं ; तथामनुष्यशरीरम्ादारकं सन्तौ रोदनाद्याडारग्राहकं तयावनस्पतिश्सीौरमयपिन्नातव्यतयारलुप्यग् रीर 
मनित्य' तयावनरूपतिश्च सैरमप्यनित्य'नियताुष्कत्वात्‌ यतोवनसृपतेदेथवपसस्वाणयत्‌रषटमायुतयाददटं मदुष्वयरीरम शाश्वतं प्रतित्त 
| । शमावी चिमरणेनसर्ात्‌ तथावनसुपतिशरीौरं तथाद्दंमलुष्यशरीरद्चचयोपचयिकं इष्टानिष्टादारादिभाक्पमा टद्धिहान्यात्मवं तयेतद 
पिवनसपतिशरीर तथाद्रदं मतुष्वशरोर विपरिणामधमस्म्र क तत्तद्रोगसंपकषात्‌कूशत्वपांडत्वादिसदितजायते तथारसायनख इाद्युपयो 
गाहिशिटकांति वलोपचयाहिरूपधम््ं त्वं तयावनस्पतिशरोरमपि विविधरोगोद्धगाणयत्र पुष्यफलतगाद्यपनयः तथाविधविशिषटरोडप्र 
दानेन पुष्यफलाद्य पचयः इत्या दिधम्म सज्घावा्मनुष्यगरीौ रवन्निःसं शयं सचेतनास्तरवदत्य्य; अयते्ध वन्‌ सूपतिनोमत्यत्तप्रमाणस 
स्यक्वेतनाखरूपजाणीकड्ध'द' तेखांभलो्हांजेश्छलार भ उपदेशभणौम्रवत्त उपदेशयोग्यमाद्षिपररुष तेयुरुषना्य रौरनीऊपमादे 
स्ठाडीवनसपति सजीवक्रदेटे होधिष्यसांभलि इमंपि०एमनुष्यनोयरोरजातिधम्म जन्मखभावजायोंरेतिमएवनस्‌पतिनोशरीरपुगज ' 
न्बधम्रौजाण तथाजिममतुष्यनोश रीरटृद्धिषभ्येवालकुमारतखणटद्धादि अवस्यादंकरौवाेतिमएवनसपतिनो रीरपुणतथाएमतुष्यनो 


1 
। 


श रीरचिन्तसंतकहरताज्नानसदडितवन्तसकोचविकोशनिद्रानागरणक्राघमानमायालोभभयादिसद्ितद्टेतिमवनसपतिनोशरीरपुणन्नाना 


नु सारिवत्तलिमधाल्रीपमाडियादिवनस्पति दटू्यादिसमनि संकुचेश्ूयेगदे विकसेतयानिधानश्चापणीजगेक सैवेटिष्ध-केतयापाणीष्धूडा 
। बाख॒नेचोगिद "रो द्धवथा इ तथारूपवतीचुगतो नानेठरनेयाद्र' यालिंगिवेयशोकट च्नेपल्वङ्मविकासयाद्रएकेषनसृपतिहस्तस्‌ 
| भिंसंकोचमामेइत्यरदिसरगक्रिया ना विशेष चित्तसंतपणाविनानसंभवेवयाएमतुनोशसीरदस्तादिकच्छ दयन्त निपामेद्धक्ेतिमवनसृष ! 
| तिनोशाखादिकक्टेदो कुमलादइतयाएमतुव्यनोशसैरमाहारकस्तनच्वौ रादि आ्ाहारल्य तिमवनस्‌पतिनो शरीरपुणडदकादिश्चाडार | 
¦ खं तयाण्मलु्वनोरौर अनित्यत्क,ो तिद्ध पल्योपमपरतिनर हे तिमण्पुपवनस्‌ पतिशरीर उत्क्‌,टदशसहखवर्षाबुजापिनो 
¦ तिरिकारणिग्चनित्यतथाएमनुष्नो्रौर सभाश्डतोचणरप्रतिद्रावी चिमर्गेमरोजरेतिमवनस्यतिनो रीरपुरए् थाण्वतोच्धेतथा , 
¦ एमनुष्यनोशरो र चयोपचयिक इटानिटादि्राहारनेग्रहशिटद्धिदानिपामेतिमएवनस्पतिनो शरीरघुणजाशिवो तयाएमल॒व्य नोरी | 
रविपरिणामधमेकहतां तथाविधसेगनीखत्पत्तिष" संशपणोपांडुरपरु पामेतयारसायनस्ते दादिकनेकरिवेविथिषटकां तिवललपुिपामे 
तिमणएवनस्तोनोशरीरपुणरोगने सं योगिकपांड्रपत्पुष्पफलादि्तरण यादिविपरौीतपरिणामपामे तयाविधच्ौपधा दिकनेसंयो 
गिवलीशाड्‌ लसपञ्चवपणोपामे इशिकारण्एिमनुष्यथाश्रीरनी परे वनस्पतौ सचेतनजाणिवी चिवेबनस्य तीनेखजौवपणो दे खाडीते ह । 
नेमा रंभिकम्प बं घश्मने तेहनाअारभनेपरित्यानिसुनिपर्णोदेग्वाड सूल" ° एलयस °चअत वनस्य तौशस्न' समारभमानस इन्येतेयारंभा ' 


' अपरिन्नाताद्रपरिन्नवा प्रत्याख्यान परिज्ञया अपरि न्नाताभवंति तथाचाववनस्पतौ श्तरससमारभमागयखेत्ये ते चार॑भाच्नपरि च्या 





मत्याख्थानपरिज्नयापरिज्नाताभवरन्ति तत्परिद्गपयमेधावीत्यादिव्याख्यानं मूलवत्‌ अथै इ-हांबनस्सतिविपे शस्कुढारादिकसमाररभगा 

सहारनेष्वनस्प तिना अआरभपरिन्नातन्न परिज्नाद' तथाप्रत्याख्यानप रि ज्ञा" तथाडइावनस्प तीविपे शस्त्रचनार॑सतांप्मारं 
दीपिकाटीडा 

सुपत्याभिलापोविषेयद्रतिखांमतं बनस्पतिजौ वासित्वेलिङ्गमादरेवेभिद्मयिजादषम्बयं एवं पिनाद्रषम्ब मं पिदुड्टिषग्पय यं पिवुड्टि 

धन्यं दू्मपिचिन्तमं तचणएचरं पिचिन्मं तयद मंपिषिण' मिला द्प्पमंपिद्िस' मिलाद्दम॑पि्ादारगंएयंपि्यादारगंद्मं पिय चिचयंएंयि 


| पिञ्चयं द मंपि्रख्ासर्वंण्य पिय सासचंद्रमंपिचच्ोवचदअंएंपिचस्नोवच दं दमपिविपरिणामधम्प्रयं एवं विविमरिणपएसधम्ध्यं सेवेमे ति 
५] 
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सोहसुपलम्ततोतवीत्‌ अथवावनसृपतिवेतन्वंमत्यचममागरमधिगम्यमानखरूपं यन्तदंवयी सियवाप्रतिन्नातमर्येदगरेवति दमं पिना 
। इष्मयंदःलोपदेशदानायग्छूलारंमः उपदेश्योग्यशचपुदपोभवति श्रतम्त खखासध्य नसं निद्ठितत्वात्‌ तच्छ तीरपरत्य्नासन्त्रवाचिनाइटं पया 
वशत्िद्दमपिसतुचयगसीर जनन॑जातिर्त्मन्तिसलदर्मवं एतदपिवनसथतिथ रीर त्वमेकं ततस्भावमेवेति प्रघ्रमोपिगशन्द्‌ःसयंचययाग 
ब्दायेहितीयस्त॒सरचयेततश्वायमथे; यथामतुप्यशरी रवालकृमार वर्ता परि णामविगेपवत्‌ चेतनावत्सदाधिटित प्रसूपटचेतनाकि 
सुमलभ्यतेतग्रेदमपि वनसृपतिशरौ रंयतोजातकेत र्गी लकौयुवार च संर ्तदत्यतस्तुल्यत्वा दपिजातिधमकं तयादूमंपिवुद्दिधम्मयतया 
दर्दमलुष्वयरी रकं अनवरन॑वालक्रमा रादयवस्याविगेचैवद्धते तयाएतदिवनसूपतियरीरः चअंकुरक्तियलयशास्रामगास्मादिभिर्विगेषेवहं 
। तेतथाइमंपिविन्तधम्बयं ययेदं मनुष्यश री र॑चित्तवत्‌ एवंवनस्‌पतिशरीरमपिचिन्तवत्‌ कथचतयतियेनतच्चित्तेययामनुष्यशरीरन्नानिनातु 
' गतंएवंवनसूपतिशरौरममि यतोघातीम्रपुन्नाटादौनां खापविगोधतसद्वावः तयाऽधोनि खातद्रविगरागे श्वप्ररो हेगवेटनं प्रारड्जलध 
रनिनाद्शखिरवायुसंस्परशद कुरोबवेदः तथामदमदनसंगमस््रलहति विषृणेमानलोललोचनविलासिनी सन एुरुकुमारचरणताड 
| नादभोक्रतसोःपद्च वकुसमोत्नम तयाखुरभिख्रागंड्य मेकादकलस्यांकुरोद्वेदः संकोचनिदायेहसस्यग्रषदेवसंकोचमाभरोति नचेतद 
¦ भिददिततरासंवंधकिय। जालं न्ञानमन्तरेण घटतेतस्याल्हिद्ं चित्त वव्व॑वनस्पतेरितिएुमंपिच्छिन््रमिलाद्‌ यवेदंसनुष्यगरीरदस्तादि 
| छिन् स्तायति खुष्यतिएवं तसगशरीरमपि पल्लवशुरम।टिच्छिन्न'भोप मुपगच्छट्टं नचाचेतनानामयं धमै; एय पिच्चा दारगंययेटसनुष्यगरी 
र॑सलनचचीरव्यंजनोदना दयाद्टा राश्यवद्धारकं तयेदमपिवनस्सति शरोरंभजलादयाडाराभ्य वद्ारकंण्यं पि्रणिच्चवं ययेदं मनुच्यगररीरम 
नित्यकंनस्वदास्थायि तयैतद्यिवनस्यति शरी रवां नित्यं नियता दुष्कात्ात्‌ वनसुपतेट गवे सखाण््‌,त्‌रुटमाचुःतया दमं पि्सा स्यं 
यथेदं सनुष्यशस रमाश्ठतप्रतिच्त यमावौचीमर गेन भरणात्तयेदमपिवनस्‌पति णरीरंतयाद्मं च्रोवचद्रय ययेदं मतुष्यगरीरंदटानिटा 
हारादिभाप्ताचयोपचयिकं दद्धिरान्यालरक्रंतयैतदपि तयाद्मंपिविपरिगाम धम्मं वयेद्‌ मलुष्वथरी र॑विविध परिगामं ततनद्रौगसंप 
कत्पांड्चोदरटद्धिगोक रुगवागुलिनाशिका प्रशादिरूपोवालादिरूमोवा तवारसायन्व हाद्य पयोगाह्वििषटकांति बलोपचयादि 
रूपोपरिणासस्तद्ध मैवं ततस्वभावकं तयेतद्पिवनस्‌पत्ति चरी र॑तयाविषरोगोद्गवात्‌ पवपुष्यफललगाद्यन्यथाभवनात्‌ तयाविधविगिष्ट 
दरोददप्रदनेन पुण्यफलाद्य॒षचयादिपरिग्ाम धर्म कामेवदत्यादि घरमेकलापसन्नावान्ि संशयं स चेतनासरथदति एवं वन सपतेन्ेतनाप्रद 


ग्य तदारमेर्व॑घ परिहाररूपविरत्या सेवनेनचखुनि वचं प्रतिपादयन्‌खपसं जिरीप साद एल्स्ययंसमारममागस्मम दखेतेयारमायपरि 





शीलंगाचायसतटीका 
ल्ली वास्ति वेलिंगमा द सेवेमौत्यादिसीदरुपलसतत्ोत्रतीम्ययवावनस्पति चेतरनप्रत्यचमरसाणसमधि गम्यमानसखरूपंचनत्तदददववीसि 
यथ्ाग्रतिन्नातसवदशेवति दमंपिजादघम्बयति इहोपदेयदानायस्ूलारभस्दयोखयश्च युरुषोभवल्यतसलसखसामर्थैन संनिद्ितत्वात्त 
च्छरी समत्यच्ता्त्वाचिने दमपराग्टशति इदमपरंमतुण्यशरीरः जननं जातिसत्यन्तिसद्वमैकमेतद पिबनस्ति शरीर तद्परततसखभा 
वमदेतिपूवेक,पिशब्दः सर्व बययाशन्दार्येहितीयस्तुसमुच्धयेव्यास्य य सतश्चायमयेः यथामनुष्वशरीरंवालकुमार युव्ृद्धतापरिणामवि 
शेषवत्‌ चेतनावन्सद्‌पधिदितं रस्य चेतनाकसुपलस्यतेतये दमपिवनस्पतिशरी रंयतोजात केतकतस्वौलकोयुवारद्ध्संटन्तदत्यत्तु 
ल्यववादेतदपिनातिध मेकंनच कश्चिदधिथेषोस्ति येनसत्यपिनातिघर्म॑ते मनुष्यादिसीरसेव खचेतनंनवनस्य ति शरी रसितिनदुचजाति 
धर्मत केणन खद्‌ तादिष्वप्यस्ि अव्यभिचारि च लच्र्णभवत्यसिचव्यभिचारः तख्त्रादबुक्त कल्पयितु" जातिधमत्वजीवलिंगमितिरच्चते 
सत्यमस्िजननसात्र कितु मनु्यश्रीर प्रसिद्ध॒ वालकुमारकाद्यवस्थानाम संभवःकेशादिष्वस्िस्स्‌ टच्छस्मादखमंजसमेतदपिच केश 
नरयचेतनावन्प्रदायपवेटटित शरीस्वतोजातकेतकतर्वपैलकोञवाटद्धच सं टत्तदत्यतस्तुल्यत्वादेतद्मि जातिधर्मकनचन्नश्धिद्धियेमो स्ति 
, वतरत्यविजातिषमल्मनुष्वादि शरो रत्ेवूचेतनं नवनस्सति श्रौ रभितिनत चजाति धर्मतवकेयनग्वद्‌ तादिष्वग्य स्तिव्यभिचारिरच्ल | 


ग्यम 
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॥ 
(3 
षवे 
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५४ 


्ाचाराङ्गसूच । ७२ 

































| व्यभिचारःतस्दवुक्त'कल्पमवितु"जातिषमेतं जीवलिंगमिति उच्यतेसत्यमस्िनाननमातरंकिंत॒ मनु्यथरीरपरसखिद्धवा 


लक्रमारकाद्यवस्यानामसं भवः केथादिष्वस्तिू्‌ टस््यादसमंजसमेतदपिच केय न खंचेतनावत्मदा्यौ वेितयरीरसाजातमित्युच्यते 
 व्धतेदतिवानघुनस्तयेवं तरवोपि चेतनावत्पदा्याधारस्खा््ंतेतन्मते मूरवोचितनलरात्तखददुक्तभिति अथवाजातिधमेवादीनिखसुदि ' 


| तातिद्लोक्तास्ेकण्वद्ेतःन श्यक्‌ हे त॒तानच समुदाये तुकेशादिष्वस्तितस््राददोपद्तितथाययेदं मनुष्वग रीर कमनवरतंबालकुमारा | 
द॒वस्छाविधरभैवदधःते तयैतद वनस्पति शरी रम॑कुरकि्लययास्वा परयास्ठादिभिर्भिमरैव॑त दूति तवाचयेदंमल्वथसीरचिन्तवदेवव ' 
नस्पतिशरीरमपिचिन्तवत्‌कथं चेतयतियेनतच्ित्त न्नानं ततच्ययामवुग्यथरी रंन्नाने नादुगतमेर्ववनस्यति थ रीरमपिचतोधालीप्रपुना 
॑ टादौनांखापषिवोघसखद्धावसखया घोनिखातद्रविणराथे; खम्ररोद्धे णावे्टनं माटदट्जलधरनिनादश्िशिर वायसे स्पर्णादंङरेद्धावःतया 


मद्नसंगमस्वलङ्गतिविषुं मानलोललोचनविलासिनौ सन्त, पुर खकुमारचरणताडनादशोकतसेपल्लवकुखनोह्नमःतयाख्रभिखसा । 
गंडूषसेकादक्तलस्य स्य टप्ररोहिकादौनां च दस्ता दिसंस्सर्णानस'कोचिकादिकाःपरिर्‌ टा क्रियोषलब्वि; नचेतदाभिदिततसर्छवंधिक्रिया ` 
जार्लन्नानमंतरेणवटति तस्मास्पिद्धं चित्तवत्व॑वनस्यतेः दइतितथाययेदं च्छिन्न'म्लायतितये तदपिच्छिन्र'श््ायति मनुग्य्री रदिस्तएदि 
चन'न्नायतिखष्यति तसख्यरीरमपि पल्लवफलङ्खमादिदिन'योषसपगनच्छः तंदट नचा चेतनानामयं धमं दूति तयाययेरं मनुष्यशरीरं 


[] ( = गिर॑भज ४4 [ष्‌ 
। खनच्ीरव्यंजनोदनाद्याहा राग्य वदहारादादारकं तयेतदपिवनस्पति शरीरभूजलाद्यादहाराभ्यवडारका नचैतदाहारकल्रमचेतनानां 


| 
॥ 


, हृषटमतसद्गावान्स्चेतन त्रमिति तयाययेदं मलय यरीरमनित्य'नसषदावस्थायितदेतदपिवनस्पति शसैरमनित्य' नियतायुग्कवान्त 

या सखदशवपेसड ख्वाणिरत्करुटमा्ुःतयाययेदंमतुग्यथरौरमशा्वतं प्रतित्तणमावीचीमरणेनमरणात्तयेतदपिवनस्पतिथरीरमपित , 
¡ याययेदमिषटा निष्टा रादि प्राप्ता चयोपचचिकं टद्िान्यामकं तयेतदपिद्रति "येदं मनुष्यशरीरं विविधपरिणामं तत्तद्रोगसं 
, पर्कात्‌ पांडत्वोदरटद्चि शोफरूग्तवांुलिनासिक्यप्रवेयादि रूपो धातयारखायनख््रेहादुप्रवोगादिशिटकांतिवलो पचवादिकूपोविपरि 
णामः तद्धम््रं वां तत्‌स्वभावकं तथेतदपि वनस्पतिशरीरः तथाविध रोगोड्धवालप्य्रफलत्यगाद्यन्यया भवनान्तया विशिषटदौद्दमदा 


| 
। नेन पुष्पफलाद्ुषचयाद्विपरिग्णमघमेकमेव मनन्तरोक्त धर्मकलापसद्धावादसं शव रटदारे तन्सचेतनास्लरव इति एवं वनस्पते 


। तन्व' भ्द्छ तदारंमेव॑धं॑तत्मरिहाररूप विरत्यासेवनेनच सुनिल म्रतिपादयन्‌ पसिया णएवसवयमित्यादि एलखिन्‌ ` 
। इचेतेखार॑भा अपरि स्णतामवंति णत्थसत्थअसमार भमाणस्सद् देते आ्रारभापरिखायामरव॑तितप 
रिखयसेद्टागेखेवसयं वरणस्सद्रसत्थ समार मेज्नाणे वस्‌ हिंवणस्सद्रसत्थं समारभ वेज्नारेबस ब णस्स 
दरसत्थं समारभते समणजाणेज्नाजस्से तेवणस्सतिसत्यसमार॑भापरि सछायाभवंतिसेडसुरीपरिखाय 
कस्मत्तिवेभिसेवेभिसंतिमेतसापाणातंजहायंडयापोययानरोडच्ारसयासंसेययासंसुच्छिमाउम्मि 





भाषा । 
| भपरित्तातङकषतेवनस्यतित्रारंभपरि ्रायकशतांलाणीकरीमत्यास्यानपरित्राद्र' प्रचणीस्वयसेववनस्तिधस््रसमारमेनदीषनेरापा रहे 
बनस्सतिरुमारंभावेनरीौ्न्यवनस्तिसमारंभतानेतुमोदेनदीलेदनेदखिपरिवनस्पतिनासमारंभन्नपरि न्नाद्प्रत्यास्यानपरिच्राद्‌' ` 
परिक्नातद्‌'तेखुनिचारितियोपरिज्नातमम््ं कवाद्रद्रतिनवीमिडध"दमकडधलिमस्रीमरवीरदेवसमीपिखामल्योतिमद्ध 'शिष्वमरतिपां 
| 'वभेखद्‌ सेवनस्पतिकायनोविथेषकन्यो षवे उद्‌ सेतखकायक मागतकदियेदे ष्टूलं ठेवेमिग्येनमयाच्रीमगवहदनारबिदनिखतारयं 
। च्रानाबघाररेनययाचयडुपल म्र तत्व॑सोरंनवौमोतिखुन्तिविद्ंतेद्रमेवच्यमाग्णःकेतेवसाःसखावरेतराःमाणिनो दै द्रिवादयःतद्ययादम 
प्पाभियंडजाःपचिसपैगटकोकिलादवःपोतजादस्तिवरगुलि प्रभतयःजरादुजागोमदिव्यनामवुप्यादयःरखलनाःतक्तारनालदरधितीमना ` 


। 
न ~~~ 3: 
^ 


> 


१६. 




















~ 


७8 स्राचासब्गसृन 1 
छ 
| दिपससुद्धवाःखम्याकायः खच््यामवन्तिसखेदजामत््‌, णयृकादयःसंख्चिमाः श्रलभपिपीलिकामचिका टदिकभ्वमयाद्वःउद्गिजा 


सुद्धिद्यजायं तेपतङ्गखच्छरी टादयःसौपपातिकादेवानारकाञ्चएवमे तस्िन्नटविधेजन्मनि समत्रसजतवःसख [रिगोंतभवन्तिरसखंखार 


तिएपोडं जादिभाणिकलापःसंसारःमोच्यते व्येच्ीखुधमेस्वामिकन्ें सेवेमितेड्ध' कड छलेगेसेव्यीभगवंतना सुगयकीतत्वपास्योते 




































॥ 


ड तर्हयागलियथाशुतकङध छु संतिकहतांरे इमेकदतांएनेयागलिकरीे तेकगत्समागद्वियाटिक ते जिमच्धेतिमकड अंडजा 
एकजी व्रंडयकीनीपजे प॑शियासापपिरोरीष्टिलदृडीप्रखति { पोतजतेकद्िये जेच्म मयकोयलीेमाध्िवीयषजामे दस्तीवारुलिप्र 
रटतिनसबुजतेकद्धियेजेजरजं बालवेषितजामे तेगा दमेसिच्छालीमतुष्वादिजाणिवा रसनतेजेर खषीतेल सासि आखगदरीप्रश्टतिवि 
चेखभिनेाकारिष्धल्न्मजीव ऊपे संसेदजाजेप्रस दयकी ऊपजेमाकुणल्र्ति संखधिमनेखयसेवसंर्छिद्ण्रलभपिपीलिकामायी 
प्रखतिकडद्चिज तेजेषटयथिवीमेदीनौकले तेखंजरीटपतंगादिकं चोपपातिकदेवतानारकीजागिवा रप्राठटस्दानकस्वतसुजीक्ऊपलिं 


दीपिका टीका 
ायामब॑ति एयसलयमसमारममाणस्य इेतेयार॑मापरि यायाभवंति तं परिणायमेद्धावी णेव सय॑वणस्य दखल समरं भेव्नायोवण 





~ 


वणद्यद्सल्यं॑ समारभ वेव्नारेवणे वणस दस्यं समारभते समरृजागोन्नाजस्् ते वनस्यतिखमारंभा परिफायाभवंति खेधुपीप ' 


रिख यकम ्तिवेमि सल्यपरिणाए प्र॑चमोरद्‌ स्यो सम्बत्तोएतख्िन्‌ वनस्तौगस्त' द्रव्यमावास्य"मारभमागखद्त्य तेयारभा्मपरि ' 
[| [ = ५ भर्वति कि 
ज्नाताच्म्रत्याख्याताभवंति एतस्ि'खवनसूपतौ शस्त्रमसमारभमायस्यैते चारंमापरिज्नाताः म्रात्याख्वाताभवंति मूर्वच्चखुवोष्य 


व्याख्ये यचावत्यएवसुनि परिज्ञातकमीद्‌ति नतौ मौतिपूवेवत्‌ शस्त्रपरि न्नाध्ययने प॑चमोटेकटीका उक्तःपंचसोद्‌ थक; साम्रतंपट 
। मारभ्यते सस्यचायमानिसंवंघः इष्टानं तरोद्‌ के बनस्यतिकायःमतिपादितः तदतंतर॑तसकावसखाग मेपरिपटितत्वात्‌ लरसकाय 
खरूपाधिगमायाऽय सुट्‌ थकःखमारभ्यते तखचोपकमादीनि चत्वार्य लुयोगहाराण्णिवाव्यानि यावन्नामनिष्ने निप्र सका 





योर्‌ च क्न्तत्रसकायस्छ पूरेमसिद्ठहारादेथमाडह तसकाणदाराद'जाद्ताद, वं तिषुढवौएनायान्ति उचिराे परिमागुर्‌ वभो 
गरेरव्येय ४ लखंतौतिलसादै द्वियादथः तेषांकायस््रखकायतखछिन्‌ तान्ये वदाराचिभवं ति यनिटयिव्ा्रतिपा दितानिनानावंठ 
विधान१ परिमाणर्‌ उपभोगगशस््दारेषुच शब्दाल्लचगेव न्नातव्यं॑ ततर विधानद्वारे दिविधास्त्रसकाय जीवालवित्र सागतित्रसाचत 
तरल िरच्छक्तिमात्रं तथात्रसालस्धिव्रसालख्ित्र सौतेजोवाडुका यौताम्यानेदाधिकारः यतसेजसोऽभिहितत्वात्‌ वायोच्वाभिषा , 
स्यमानल्वात्‌दगतितरसाएवाधिकियं ते ततनारकारलग्रभादिमेदान्प्तधा तिर्येचोपिदितिचठःपंचद्धियाः सतुष्वाःसन्दर च्छेनगभ्‌, | 
करत यःअमराश्चमवनपति व्य'तरव्वोतिपिकवे मानिका; एतेचनारकादयापर्याप्ापर्यापन भेदेनदिधा अ्रयतेषामेवयोन्यादि भेदेनोनततर 
भेदानाहत व्रनारकाणं खाद्यारूतिदघु शौतेवयोनिःचतु्यीसुपरितरणरकेषु शी तामधस्तननरकेषु उष्णाप॑चमीपष्ठीसप्तमीपुख्ष्य 
वयोनिन तरेगभेच्य तूर्काति कतियेग्मतुव्याणांसमस्तदेवान।चशीतोष्णायोनिनतरदित्तिचततःप॑चेद्विवसन्म च्छनजतिर्यग्मतुष्या णां लिवि 
विधापिवो निः यीतारष्णाथीतोप्णाचेति तथानारकदेवानां यचिन्तानेतरे दौ द्वियादिसन्म च्छ नज पंचेद्वियतिरयैग्मतुष्याणां लिविधा 
| पियोनिःखचिताचिन्तभिच्राचगभव्युतूरकाति कतिचेन्मजुव्यार्णामिच्रायोनिर्नेतरेतयानारकदेवा नासर तायोनिनेतरेद्वित्रिच रिद्वियस । 
न्म चछ नतियेर मनुष्यां विताचोनिरनेतरेग्ैबयुत्‌का तिकति्ैग्मसुष्या णा सं टतविटतायोनिनेतरेतवा नार कानघु'खकयोनयएव तिं 
चस्िविधाःस््ी ए नपरु'सककयोनयोपिमनुव्यास्त्रीएु'नषु"काखकयोनयःदेवाःसतीपु"योनयएवतथामदुष्वा ण योनेस््र विष्यं वथाकमेौन्दतात 
स्याचार्चकवच्यीदिस त्‌षुरपा्ासु्मन्तितयाभं्ावन्ती साचस््ौ र लसयैवतस्यां चमािनांसंभवोनास्ति ननिष्मन्तिःतथान ीपन्तासत्च 
प्रारुत्तजनसखन्न यवाविविघास्त्रसा; ंडजाःपोतजाजराचुनाततांडजा पत्तादवःपोतजाःवल्‌गुलीगजकाभकाला जरादुनागोसदिषी 
९ वलत्‌ :पंचद्विवाभेदाञ्चमिविघयोन्यादिेदेनमरूपिताःयोनिसंग्रदगायेघुटविदगयगणिमारुयपायय िच्योवजीवजा 




















"व ५ 







-'अचाराङ्गसूल । ७५ 














राणसनत्तगसनत्तगसन्तगसन्तगद सचोद्खयलक्खा१ विगलिंदियाणदोदोचउरोचखसो 
गलवार एतेचतुरशौतियोनिलच्वाभवंति तवाकुलकोटिपरिमाणं कुलकोडिसयसडस्या वत्तीरुसगहनवययण वौसरुएएगिंदिवि 
तिद्रं द्व चतुरिंदिय इरिवकाचाणं ्रद्वत्तेरखवार सदखनवचेवकोडिलक्ाद' जलयरपक्खिचरप्पयडरमुयपरिसप्पमजौवाणं ९ पणवी सं 
व्वीसंचसचसस्याद्नारयख्राणं वारखवसदस्साकुलकोडौ णं मस्यां एकाकोडाकोडौसन्ताणचद्रचसवसदयस्याद्रपं चा संच सस्या , 
कलकोडी णंसुरयव्वा४अंकतोपि १०५० ०००००००० ०सकलकुलसंग्रहो यं वो दव्य;लच् एदा र॑दस णना ण चरिन्तेच रियाचरियदाणलामे ॑ 
यउवभोगभो गवीरिय द्दियविरुएयलद्धीए उवश्मोगजो गञ्नज््रवसाणेवौ ख"चल द्धि दअह विदोदयले तासम्‌ स्याचेकसाएयर्‌लक्ड 
। णमेवंदशैनंसामान्योमलभ्िरूपं चन्ुरवधिकेवलास्ये मल्यादौनिन्नानानिखासाचिकच्छेदोपस्यापनापरि हार विशदधिल्डासंपरायवया 
ख्यातानिचारितं चारित्राचारित देएविरति;स्यूल भणातिपातादिनिरत्तिलच्तणं खावकाणं( तथादानलाभभोगोपभोगवीर्यचोतचक्त ¦ 
र णरसनस्य्थनास्यादश्लव्ययःजीवद्रव्याऽव्यभि चारिण्यो लक फंभवं तितयाउपयोगः साकासोऽनाकारदःट्चवर्भदःयोगोमनोवाका 
याख्यस्त्िघायध्यवसायाच्राऽनेकविधाः ल्या श्वे तः परिणाम विशेषाः विष्वर्‌््यक्लन्भौना सुदयाःपभादुर्भीवाःच्तौ रमध्वष्णवादयोन्नानाव 
रणाद्यं तरायावसानकमीष्टकस्यसखथक्तिपरिणामञदयःलेश्वाःरुष्णादिभेदाःश्ुभाश्युभाच्चकपाचयोगपरिष्णाम विये शा ससु चःसंन्नास्त् [| 
` 'हारस्यपरिग्रचमेयु नाख्याचतस्र यथवादशभेदादतखसताएकोधसं्रामानमायालोभसंन्नायोषसंन्नालोकसंन्ना वे तिद शडत्‌खासनि । 
स्वासौपाणापानोकपायाकोधादयोऽनंतानुवं्यादिभेदात्‌ पोडशविधा;एतानिदौद्वियारी नांल च णानिवथासं भरवन्नातव्य।निपरिमाणा | 
रेच्ेत तःसंवर्भिंतलोकप्रतराऽसंस्येयभागवर्भिप्रदेशराशिपरि मा णास्त्रसकायपर्या्षकाःएते चवादर्तेजय्कायपौप्तकेग्योऽसं सेवा । 
। सकायपर्याप्षकेभ्यःतरसकायाऽपयौप्रकायसंस्येयगुणा;ताकालतःप्रत्युत्‌पन्रतसरकाविका;रागरोपमलन्त्टवक्रसमयरा शिपि माणा;ज व 
न्यपदे पिसागरोपमलच्त्टयक्रसमयराधिपरिमाणाण्वेति उक्रंपरिमाण्डारंसा प्रतंडपभोगथस्त्रवेदनादारतरयम्रतिपादनाया संसारी 
परिभोगोसवयं सल्याद्रयंश्च णेगविद्दं सारीरमाण खावेयखणायडुविद्टावड्धविद्धाय १ मां खचमेकेशनखपिच्छदं तसायवऽस्िविपाणादिभिस्त्रस 
जीवसंबधिभिर्पभोगोभवति शस्त्र शस्त्रादिकं खद्नतोमरचुरिकादितदादियंसखजलानलादेसलच्छस्त्रादिकं्नेकविधंसखकायपरकायोभयं 
| द्रव्यभावभेद्भिन्न अने कभरकारलसकायस्यवेदनादहिविधाश्रौरसमुलामनःससुल्याचतव्राद्याल्यथलाकादिमेदन निता इूतराप्रियवि । 
म्रयोगाऽग्रियसत प्रयोगादि सता बडविधाचन्व रातीसारकाससासभगंद्रशिरोरोगद्चलादि समखुलातीबेतिघ॒नरपिख्परभोगप्रपं चमा दसं 


सरपकेद्भटवाकेदर चन्मस्पकेद रोमाणं पिच्छाणंपुच्छा यांदताणट्रावद्धिन्न॑ति मांखा्येखगशुकरादयोवध्यतेचर्मधिदित्रकादयःरोसाथपि 
कादयःप्िच्छायसबुरण्टप्रादयः युच्छाय चमयौदयःदंतायं दस्तिवरादादयोवध्यंतेके इवद्ं तिचट्ाकेद््रखटहाप संगदोते ण॑कम््रपसं गपस 
न्तायं धतिद्ठणं तिसा रति तल्रकेचनपूर्वतत भयोजनसदिष्वन्न तिकेचित्‌एुनः प्रयोजन सं तरेापिकीडचान्न'तितयाचपरेपरसंगदोषातरूग 
लच्तचििप्तवाणादिनातद्‌ तराल व्यवस्यितच्नेककपोतकपिजलष्कसारिकादयोहन्य' ति तयाकमसेकरूष्याद्यनेकम्रकारतखम्रसंमोऽवु्टानं । 


। तत्नप्रशक्ताःखतस्त्रसकायिकान्‌ वन्‌ चघ्नतिरल्वादिनाघ्रतिकशालकुटा दिभिस्ताडयं तिमारयंनिप्राणेवियोनयं तिशेपदाराखिटयिवीकाय 


बतूसाम्रतंद्धतातु गमेदतगुचचारणीयं तच्चेदं सेवेभिसंतिमेतसापाणातंजहाच्रंडवयापोचयाजराचयारखयासंदेयया संदुच्माउभिदवः | 
| उबवादूयाणएससंसारेन्तिपवुञ्चति सोद्धबवौमियिनमयाभगवददनारविंदयिनिरतायन्नानावषारणाद्यया वहुपलब्ध"तत्रमितितरसतितर | 
साप्रारिनोदद्वियादयःतेचकिय्धेदा; विंभ्रकांराचेतिदरैवतितद्यवातथादं भणामिययाभगवताऽभिदितंसरंडाज्नाताञ्रंडजापचिग्द 
कोकिलादयःपोताणनायंतेपोतजाः;उस्तिवल्‌ युलीम्र्तयःजसायवेटितानार्यतेदति जरायुनाःगोम्िष्यःमण्तवःरसाव्नाता रसजा; त 





तारनालदधितीमनादरिषु छम्याइतिष्टल्द्माभवतिसंस् दाज्जाता संसेदनासत्‌कणयुकाशतपदिकादयःसन्र्व्छनाव्नाता;सष्च्छ नना; | 
शलभपिपोलिकामच्िकादयःउद्धदनमुद्धित्मुबखुच्नि्यनाताःपोद ादित्वादलोपेउद्धिनाःपतंगरदन सेटादयःउपपरातान्नाताचपपातनाः | 


1.1 


























| प्रतिपादितस्दनन्तरं चतरसकावस्यागमेपरिपदठितत्वात्‌ खरूपादिगमायाचमुद्‌ ग्रकरूमारभ्यतेतस्यचोपकमादीनि 
चल्रारि चलुयोगदा राशिवाच्यानि चावन्नामनिप्मने निचे पेत्रसकावोद्‌ यकस्ततरतरखकायस्य पवयैमसिद्दा रकमा तिदेगावतदिभि 
न्रलच्तरणहाराभिधानावच निध्क्तिरुदाद तसकायेत्यादित्रखतीति तरसास्ते पांकायस्तस्मि"सान्येवदहा ाशिमवन्ति वानिषटविव्या 
। ;पअतिपादितानिनानात्वं विधानपरिमाणोपमोगथसतदारेषु चशब्दाल्नगोचप्रतिपन्व्यसिति तत्रविघानदारमा दुविहेतयादिद्िविषा 
 दविमेदाः खल्‌ रवधारपोतखच' प्रतिदिभेदत्मेवत्रसनात्‌ सयंदनात्‌ लखा; जौवनात््ारवारान्नौवास्तसाप्व जीवम्द्रसजीवा; 
लब्पि्रखागति त्रसाचलब्पातेजोवायृ तसौ लव्िसलच्छक्तिमातं लव्धित्रसाग्यामिदाधिक्तारोनास्ि तेजसोभिदितव्ाद्वाचोचाभिषाख 
' मानत्रारतःस7सथ्धाद्गतित्रसा एवाधिकरि यन्ते केषुन स कियद्भृदा चित्या नेरइएत्यादिनारकारत ग्र्करादिमहातनः व्दीपर्चेतनर 
कावासिनः सकषभेदास्चो पिदितिचतः पद्ध न्द्रियासदु्ाः चन्् छनज; गवयुवकान्तवद्यखराभवनयति व्यन्तरज्योतिष्कमेमानि 
का; एतेगतितरसायतुर्बिघा नामकमोँदयाभिनिरन्त गतिलाभातित्रसत्वं एतेचनारकाटयः पर्याप्नापर्चाप्मेदे नहिविधा भवन्ति ततप 
यौशषिःपूौकतैवपोटातचाचयासम्द्वं निष्मन्नाः प्यौप्ना;तद्दिपरी ताम्तपर्वाप्तकाचन्तसु डन्तेकालमिति द्टानीखुन्तरमेद्‌ा नादः तिनि 
त्यादि अवदि तोष्यमिच्रभेदात्तया सुचि त्ताचित्तमिचमेदात्तया संटत्विदटततदुमयमेदात्तया स्त्रो नपु'उकमेदात्यादीनिक्ड 
निचोनीनां चिकाणिसंभवंति तेषां वेया सगराय लिविधातेविघेतिवाानिद्ः ततनारक्रागामाद्याङतिचपु भूमसिपुभीतेवयोनिः 
चतुसुपरितननरकेषु सौता्धसलननरकेपृष्णापञ्चमी पौ रु्षमौपृष्णं वने तरे गभवयुत्कान्तिकतिचं डः मलुव्यार्णमगेपददेवानां चमी 
तोष्णाचोनिनंतरेदित्तिचतषञच न्दरिय सन्म नजति्य॑ङ.सतुव्यागणं लिविघापियोनिः वीता उप्णागौतोप्णाचेति तवानारकदेवानाम 
चित्तानेतरेदीन्दरिवादि सन्म छेनजपद्च न्द्रियतियैड मनुष्याणां तिविधापियोनिखुचिन्ताचिन्तमिचयोनिर्नेतरे तयाद्देवनारकार्णा 
तायोनिनतरेदधित्निचतुरिन्द्रि सन््.ठैननपद्ध न्द्रितियैड मनुव्याां विटतायोनिनेतरे गर्भ्युत्कांतिकततिग्मतुष्वाणा सुंटतविटतायो 
निनंतरे तयानारकान पु रकन पदे न्द्रितियैड मनुष्याणां वितायोनिर्नेतरे ग्मयोनवणवतिग्ैचस्तरिविधा{स्ीयु"नयु"खकयोनयोरपि 
सतुग्याच्प्य वं रर्िष्यभाजः देवास्त्रीपु"योनवणएव तवापर॑सनुष्वयोनिस्् विध्य" तद्ययाकूमन्नतातसया चान्‌ चक्वत््यीदिसत्प्‌ सुपागा 
सुन््र्तिलयाथं खठावन्त चाच स्त्री रत्नसयेवतस्याद्प्रशिनांसम्मवोनास्िननिष्यन्तिःतयावं सीपतासाचम्राखतननस्येतितयापरं तै विष्यनि 


~€ क्तिरट ९ तद्यांडजामो ~ (८. (नष्‌ ४ लसादुजामोसि 
चु क्तिछद्यचति तद्ययांडजापोतजा जरायुनाचं ति तत्ांडजाःपत्तादयः पोतना{वदगुली गनक्लभादयः जागोसदहिपीमतुय्या 


१ 
॥ 
1 


द्वः तवाद्वित्रिचत॒ः पच्च न्द्रियभेदाच्चभिद्यन्ते एवमेतेविघात् सायोन्यादिभेदेन भरूपितारतद्योनिसं ग्रादिर्योगायोः पुढविदग्गि 
सारूययन्तेवनिडवनौगजोग्यीगा सत्तगखत्तगखन्तगद्खचोदसयलक्ा विगलिंदिणए्डदोदोचडरोचडसोय नारयसरोूतिरिवाखतद्टनव 
यपुबौाएनिं दियवितिग्णदोन्ति चञरोचोदसमगुवाणएलक्ठाद् एवमेतेचतरयीतियोनिलच्तामवन्तितयाङ्लपरिमार्णंकुलकोडिस 
वश्छदस्ानन्तौ सृट्ानवचपग्युवीरा एगिंदियवितिददिवचडरिंदिव दरियकाचागं यद्न्तेर रवार सदसनवचेवकोडिलक्ठादंजलयर 
पक्छिचञप्ययञर्मुचपरि खप्मनीवाणंपगुवौ सं खव्वीसंचखवसदखाइ' नारवख्राणंबारखयख्यखडस्पराकुलकोडीयं म णद्धांएगाकोडा 
कोडौखन्तासाउनिद्धसर्खदस्याद्रं प द्धारच्चसइन्याकुलकोडी णं सुरोवव्वाच्चङ्‌त; {९.७५००००००००००००० च 
| उक्ताम्ररूप्तदनन्तरलच्वद्रारमादसखेत्याटिञ्वगेत्यादि दणेनंामान्योमलन्मिरूयंचन्ुरचनुरधिेवला्ंमत्यादीनिन्नाना 


। ॥ 
५ 


¶चाराङ्गस 
७ ५ त्र । 
= 
शीलंगाचायी कत टीका । 
॥ १) ॐ क, क 1 र “शयु नस्य तौ श्र 
वनस्पतौ शस्त्रद्रव्यसावाख्यभारभमाणस्यत्य ते च्रारंभाच्रपरिज्नाता अप्रतिख्याताभवन्ति णएुतस्धि चवनस् म्लमसमारम 
9 रि मीर € ४ 
माणस्येत्य तेच्यारम्बाः परिज्ञाता: मत्याख्याताभवन्तीति पूरयवच्चसैचावत्‌ सएवमुनिः परिन्नात कर्मेति त्रकीभिप्‌ व्यवदति गस्छम 
रिज्नाध्यवनेपं चमोटेशकटीकापरिसमाप्तति चक्तंपद्धमोद्‌ थकः साप्रतंषठ; समारभ्यते यस्चावमभिसवंघः द्रद्ानन्तरोद्‌ गकेव 
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1 


अचाराङ्गसुच। ७७ 






























ज्ञानावरणविगमव्यक्तासत्वायेपरिच्छेदा;ः साकाधिकच्छे दोपस्याप्ये परिदारविष्टुद्धिच्छ 
सम्पराववयास्यातानि चारितंचारित्राचास्तिं देशविरति स्थुलम्राणातिपातादिनिटन्तिल्तेणं खागकारणांतयादानलाभभोगोपभो 
गवीय स्रो तरचचरुश्रीण रसनस्पेनास्याःदेएल्यःनीवद्रव्यव्यभिचारिण्ेःलक्तणंभवं तितयोपयोगसाकायोनाकारश्वा्टचतर्भ दयोगोम 


नोवाक्रावाख्याल्ज्िधायध्यवसायाच्ानेकविधाः स्हल्खाःमनःपरिणाससमुलखाविष्वग्‌्यग्लव्मीनासुदयप्राडुभैवाःच्तौरमधष्वःसख वादवन्ना 
नावरणाद्यं तरायावखानकर्मध्कस्यस्वशक्तिपरिणमखउदयः लेग्वारूष्णादिभेदा; अश्युभाःश्ुभाचकपाययोग परिणामविगेयससुलयाःसं | 
ज्नाखाहारमयपरिग्रहमेयुनाख्याः अयवादयभेदायनंत रोक्ा्तखकोधाद्याचतख लथोषसंन्नालोक संज्नाचतस्वासनिग्ठासौप्राणा 
पानौकषायाः कपंखंसारस्तस्यायाः क्रोषादवोअनंतातुव॑भ्या दिभेदात्‌ षोडशविधाः एतानि गायादयोपन्वस्तानिदद्धिया दीनांलच 
णानिययासंभवमववगंतव्यानीति नेवं विघलच् णकलापसमुञयोषटादिष्वसतत्‌ स्पा त्तत्ाचैतन्यमध्यवस्य ति विद्वां स;अभिद्धितल च्च णक 






' लापोपसंजिरीषेवा तथापरिमाणप्रतिपादना्थेगाथामाह लक्खणमित्यादितुशब्दः पयश्निवचनःदौद्वियादिजीवानांलच णं लिंगनमेताव 
। देवदभेनादिपरिपूषनान्यदधि कमसीतिपरिमाणंघुनक्तेततः संबि तलोकम्रतरा संख्ये यभागवन्तिः प्रदेरराशिपरिमा णातत , 
काचपरवीप्रकाए्ते चगदरतेजस्काय पयौप्तकेभ्योसखं ख्य यगुणात्रसकाय प्यप्तकरेग्यस्त्ररकायिका पवप्तका;असंख्ये यरुणासयाकालतः 


भल्युत्मन त्रसकाविकाः सागरोपमलच्वश्यक्गसमयराशि परिमाणाजघन्वप्देउत्‌करुषपदेपि सागरोपमलच्तश्यक्त परिमाणाएवेतित 
याचागमःपडुपन्रातसकाद्रया केवतिकालख्निल्ल वाक्तिवा गोयमाजडन्रपण्सागरोपम सयसदसयपुन्तस्यउकोसपदेविखागरोवम 
सयस डस्य हन्त ख उदत्तेनोपपातौगाया शकज्ञेनाभिदधाति निष्मगागुदरत न॑मवेश्डपपातजवन्य नेकोदौतयोवा उत्‌रुटतस्छो वमेवे | 
तिप्रतरखासंस्येयमाग म्रदेणपरिमाणाण्वेत्ययै; सांपरतमिरहित प्रवेशनिगमास्यांपरिमाण विरेषमार निक्डमेवादिजषन्ये नय वि . 
रद्िताःसंततास्त्रसेषु उत्पन्तिर्भिष्क मोवाजीवानामेकं सं खस्वंदोतरौ वित्यादिडत्ररेनात्रावलिका असंस्मेयभागमात्र'कालंसततमेवनि | 
कमःप्रवेथोवा एकजोनां गौकरणेनाविरडचि'त्य तेगायापञिमाद्ध नाविरदःसातत्य नावस्यानं एकजीवोदितरसभावेन लघन्यतोतखु | 
नत्त माद्धित्वायुनः यिवयाद्य केद्वियेषत्मद्यते भकष णाधिकांसागरोपमसहख हयंत्रसभावेनावतिषटते संतमितिच्तंप्रमाणदारं सार । 
तसुपभोगगरस्तवेदरनाद्वारत्रव प्रतिपादनायादमसमित्यादि मांसचमकेशरोमनखपिद दंतस्राखस्यि विपाणादिभिस््रसःकायसंव॑धि 
भिसपभोगोभवतिशस्र पुनःशस्त्रादिंकमिति खङ्गतोमरन्तुरि कादि तदादियैस्यनलानलादेलच्छस्त्रादिकमनेकमनेकविधंसखकायपरकां 
योभय द्रव्यभावभेदभिन्बमनेक म्रकारत्रखकायस्येतिवेदनाचातम्ररुगेनोच्ते साचशरीरसमुवयामनःससुलयाचददिविधावयासंभवंततराद्या 
शल्यशलाकादिभेदजनितेतराप्रियविम्रयोगाभ्रिवसंभ्रयोगादि छताच्विधाचन्वरातौखार काखुखासूभगंदरथिरोग ष्टूलगुदको लकादिं 
, ससुयातीतरेतियुनरप्य पभोगप्रपं चाभिधित्ययाह मंसो त्यादिके दूल्यादिमांसार्थेखग दक रादयोवध्यंतन्ये चमे चि्रकादयो सेमा 
सधिकादयःपिच्छायमवुरण्टद्धकपिवरूकादयः पुच्छाथचमयांदयःदतायवारणव राद्ाद्यः वध्यतदतिखवलसंवध्यतेतत्रकेचनपर्योक्तपरयो 
जनुदिग्व न्य तेकेचित्तुभरयोजनमं तरेणापिक्रौडयान्न ति तथापरेरसंगदा पातृ गलच्च चिश ुलेलुकादिनातदंतरालव्यवद्धितानेकका 
| पोतकपिंजलख्कसारिकादयोहन्य'ते तयाकमेरुष्याद्यनेकप्रकारं तखप्रसंनोवुछानततरमसक्ताखन्िटः संतस्तरसकाचिकानूबद्धनृघ्च'ति 
` रञ्वादिनाक्न'तिकशलकटादिभिस्ताडयंतिमारवं तिप्राणेवियोजवंतीतिष्ठं विधानादिदारकलामवण्वं सकलनिरय तर्यो पसंहारायाडते ` 
सादृत्यादिञक्तंसव्यतिरिक्रानिशेपाणिदायख्ितान्य बयानिष््नौ खरूपससधिगमेनिरूपितानियतएवमयेषहा राभिधानाव्रसकायेनि , 
सु क्तिःकौत्ति तेषाखकलाभवतीत्यवगं तव्येतिसांग्रतंद्धतासुगमेसूखलितादि शुणोपेतं सूतरसुचारणीवं तच्ेदसेवेमीत्यादियसखचानंतरपर | 
। पारदिष्टूलसंवं घःपराग्बदाचः सोनो भिये नमयाभगवद्दनारविंदविनिदताथन्नानावधारणात्‌ययावदुपल्ध॑ तत्वमिति सं तिविय॑तिल्रस्ं । 


, तौतितसःमाणिनोदद्वियादयःतेचकियद्घ दाःकिग्रकाराचेतिदभेयतिवतितद्ययेतिवाक्योयन्यासा्यैयदिवातत्मजा रा तरमर्थतोवयाभ 
= ~~ -------- -_ -~ +न 


< 
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थ, 














< द् ्चागद्ुन्ल ) 





¦ मवताभिदधितंतयाद॑भणामीतियं उन्नतां उजाःपचिग्दकोकि्वाद्‌वःपोता नायं तेपोतजाच्रनयेष्व पटश्च ते दति नानेडःर्या वन्ते 
वचदस्तिवल्पुल्ली चसजलकाद्यन्न यादयुत्रैटिताजावं तदतिजसबुजापवेवत्‌डम्रत्यवःगोमद्धिष्यनाविक्र सनुव्याटवसरसाज्नातान्कजाम्नत्कार । 

०९. ५: ५ ५, ९) % ^ 
नानदधितोसनादिषुपाबुकग्यारतवोतिष्न्णमवं तिसंस्व खान्नातासंस्वेदनाःमत्‌ कुगदुकागतपदिकाद्यःमन्यूखनान्नतिाखन्मननाः 


श्ल भपिफीलिकासन्िकागान्िकादयःउददनखुद्धित्ततोनातादद्धिव्नाःरपोटसदि वात्तन्तोपः पठं खंजराटपारिस्वाच्वःउपपातान्ना 





ययाडउववाद्र्याएरसर्ससारित्ति वच्छुद्‌मलदससचखवयाश्स्डानच्नादून्तापा ललितापन्ते्यंपरिनिव्वाणंसव्य 
विं पाणारंस्चेसिंभूयारंतनेसिनोवा शं खव्वेलिं सत्ता णं अस्साचं्परिजिव्वारंमद्मवं दुक्खं त्तिवेसिर 
तखंतिपाणापदिसोदिखासुयतत्यतत्यपुटोपासच्रातुरापरि तावंतिमंतिपागपुटोसिवालन्नमाग्ापुटो 
पासश्चणगारामोत्तिरगेपवयमाणजलिगणं विद्वद््वेद्धिंसत्येधिंतसकावसमार्भेगं तस कायर्त्य'स 


---------~ --~----------------- 





मापा 









+ 


| वा ए.दवीयनेयोनवमोटामनयी एचण्यंडलादिप्रारिवानो सन्डहरंसारणएडवोकट्िविषिवि ए्यटविधन्डानिनेविपे 
कि नी उत्यन्चिधद्ेकदहे%े त सदस्या णडनिव्नादइनतापडिचलेदित्तापन्तेवं परि निव्वागंसठेस्सिया गायां रुर चिंम्‌ वाया सव्वेसिं “मं 
| दोसैः कुगाखरवाखितमतिर्गा तग्यसंद्सखगलस्विवेकगन्व्रद्धः अ विनाणडत्तिच्चनानते दिताद्धितप्रा्िपरिदारगन्यमनसःएयसं 
, चायोभवतिवद्येव ततःकिसित्याई निन्फरायत्ति इमतरखकायनिचखयेनध्याल्राचितचित्वा पडिलोदधिन्ताग्रत्य पेच्यटद्या ययावदुपल्स्यतिं 
ततूपन्तेयतिएक त रकाय प्रतिपरिनिवीयाखग्रत्ये कच्बभाज; खव्यपिप्रासिनःनान्वस्य खुखसन्योभुक्त एपरव्वेः प्रायिधमेद्रतिद्य 
, यतिसव्वें ति सर्येणाप्रायिनांपरा्यषार्पात्माणिनः तिपांखवेणामूतानांलिकालमवनादूभूतास्तेयां सवेपानीवानां खटाजीवनातृशवं , 
पांखत्वानाखदा वन्तेमानवात्‌ तचाग्रवांतरेप्राणादिलिचतुः मोक्ताभूृताखुतरवःच्छताः जीवापचेंद्धियानेयाः येषाःसत्वापकीर्तिताः१ ` 
एतेषांसकया जीवानां अल्येकपरिनिर्वी खग्दं तवामत्यं कंचखात्तं परिनिर्वाणं शरीरमनपीडाकरंतयामद्यामवंनातःपरःमदृद्धयम 
स्तीतिमद्ामयं तथाइव पिप्रायिनः ्रीरालानसाच्द्क्छादधिजं तेदत्ययैः मंद विद्धभेदिनाणिवो द्रव्ययक्ौ मावयकरीद्रव्यवकीमंद्‌ 
दलेरोगिद्.पी डितभावयकौ म॑द्तेकददिये जेखग्रयनज्ञानतल्रातव्वकादैनागेनदरी दद्ांमावसंदनोयध्िकास्नाणिषोजेमंदवा 
लच्रन्नानचछरतेने एपुवव्ितच्ाटभेदरुसार वाद. एतावतारढवो खग्डं खारमाहि परिम्बम करे जे मतो खों ते कदे निन्नाइत्ताक 
इर्ताएलखकाचनिदेकरी तवी पडिलेडिन्तारेग्ी यवावतृखाचोयोलग्दी तेखुंपन्तेवकदधतंमल्ये कलीवने परिनिर्वाणकडतांख्ष्टदे, 
प रअनेयानोख्ख चनेसोनभोगवे जिमण्कादसकायनेकल््यी तिमसव्भनीवद्याचीकङ्टे सनेसिं° सवम्राशियानेसवेभृतनेसषे जौ वने स 
वैसत्वने एवि नानि ्दलण्चिससु्वचस्गजीवजार्पिवा वि्ेपकोश्चनयी ग्रंथोतरिद्रमकच्यो वेद्रीतेद्री चोरिद्रीपाणकद्ििवनस्यती 
मू तकद्धिये पचेद्धिवनीवक्शयि छव्यौकायचपृज्ायतेडकायवाठकायणएखत्रकदिये तोसनजीवनेपरतयेकरग् खमाधिनोकारः्यतयाचखा 
¦ तं कड ता अखाताकश्तेखवैलीवने चपरिनिर्वीयश्रीरमनने पीडानोक्षरणडारतयामदहाभय एपरांतिभवयमोटोकोदःन यीतयादुक्छ 
सष लाईनीवडुःष्वन्तौ उद्वेगपामेडउ दज ऊपरिविथेयकनेदे ष्टतरंतिवेमितंरुति° इतिनवीसि्िंतदित्यादह तसतिनगारीरमानखट्ःखे , 
। न1सिर्ताःमासिनःपदितोदिखाखम्ति दिन्विटिदुचतसखंति भवोद्धिग्नाःसवैतत्राखमापद्य"ते चयाकोश्कारकीटस्ैदिगभ्योविदिग्‌ 
स्यो दिभ्यद्‌ाकणरिटःग्णव्तोवे्टर्कसोतीति सर्वदन्नातव्य'कुतः; पुनस््रसदंतिवतःपुरपे र॑भरुकतं व्यापद्यते दतिदगयतितल्यरन्ति 
तेपरुरंकारयोधससुत्यन्ने व्‌ ण्यनच्पग्यतिजिष्वा त्रं अतुखः खकाचेव्याक्लामाखमचणादि ग्य्द्धापरितापवंतिचतःसंतिविद्यंतेपरा | 


१४ प्राख्िनिःटवन्िभिन््ादविविचतपचेद्धिवाः विता{श्विव्यादिनियिताः एतच्न्नावानिरवद्यादुटाचिना माव्यसित्यभिमराचः अर्य; 
& -------------------न==------ न ई 


क्ष म का अ कक 


+ 
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खीखुधम्रं सामिकन्डे "दमक" वापडाजीवया रीरिकमानसिकदुःखिदरं पौरव्याह्टंतातसंति° दिथिद्रतथाविटिगिदरनासे एतावता 
भयभांतदिगोदिगेत्राखपासे जिमकोगकारकीटकदिगिविदिश्ियकी चौदतोयनेकटणादिकेकरी चात्रास्विवादहेतिगरी रसंलग्नषर 
करेति गिलीधेजचारे वेंद्ियादिकनीवने ण्हवोभवदे तोमोटापंचेद्धिवनोकद्िवोकिखुं तेस्यामगाबौद्ेचिरिकारओिद्धारमोपुदप 

छनेविगासेतेकद्धे तद्यरकश्टतां तिणि रकारणेऊपने य ोशिष्यदेखि श्यातुरद्यामण्णाकायनेविपे व्याङ्लदित्त एवादुरपमासमच्च 
णादिकनेविपे ग्यद्धयनेकजौवनेपरितापेपौडवे तेजीवकिद्राद्धे संतिक्रतारेप्राणिया्वकूलृश्ा लप्रा्द्धिवादिश्यिव्यादिकन्याच्ि 
तएहवाजेरवनेवियाचे दूसिड"जाणीनिरवद्यातुष्टान विपे प्रन्तिवो एडपदेशतुरहस्यजाणिवो दिवेजेचनेरोभापे अनेरोकष्हेतेद्‌ष्बाड 
छलं लन्जमाश्णा. तुपूवेवत्‌नवरंवशकायाभिलामोवाच्यः यदोरिय देखिलव्नमाग्धकदतां जेरंयसवं तपरणेलाजता चच ्यणगार घु 
` एफेमवदमानजे एनानाप्रकारशस्छिदरंकरी तरसकावयसखमारःभेकरी तरसकायसमारभेकरी त्रसकायसमारंमताश्यने राखनेकरूपयेद्धि 


। ४ दीपिका टीका 

` पथवाडपपातेभवाश्चौ पपातिका;देवानारकाश्चएवमेतस्मिन्‌चयैषिषे जन्यनिसवेत्रसर्जतवः संखारिफोनिपदंति नेतद्धतिरेकेयन्ये 
¦ सं तिसत्यनेनलिकालासितव॑प्रतिपाद्यतेत खानां नकदाचिदेगेषिरङ्ितःससारःसंमवतीतिदभेय तिरसंखारेन्तिपवच्चद्एपोडलादिप्रागि 
कलापःसंसारःपरोच्यतेकस्य पुनरताध्विधभ्‌ तग्रासेरत्पत्तिमवतीत्यादहसंद ग्रस्यविवा गयोनिञ्भादन्तापडिलेदिन्तापन्तेयं परिनिव्वागं 


सव्येसिंपागागां सव्बेसिभूवागां सनेचिंसन्ताणंयसयायं्परिनिन्वाणं मदव्भयइक्खंत्तिवेभिमंदस्म तिमंदोह घाद्रव्यभावभेटात्‌द्रवयमंदोऽति 








स्थलोऽतिरुयोवाभावमंरोऽतुचितय्‌ द्धिवीलःकुगास्त्रवाखितसतिवी चयमपिखहद्ेरभावादालएवद्डमाव मंदेनाधिकारःमटस्यगालस्या 
` निशिष्युद्ेरतणएवाऽनानतः डितादडितप्राक्षिपरस्दरिर श॒न्यमनखःएखंखारोभवतौति वद्येवंततःकि नित्यारनिव्नावत्तिदमं त्र सकाय 
यनिखयेनध्यात्वाचिं तयित्वा तवीमिपडलेडिन्ताम्रत्यपेच्यदष्टा ययावदुपलभ्यकिं ततूपत्त यंति एकंतसकायंतिएकत्रसकायंग्रतिपरिनिर्या 
गार प्रत्यक छगभाजःखव पिप्रायिनो नान्यदीयंदसतंयन्वपभूते एपचसख्वःप्रागिधमे दति दगयतिसवसिंपागाणंति सवपाप्रा 
| रएनांदिचिचठरिंद्भिया णां सवेपांम्‌ तांमत्ये कस्ाधारण छल्दवादरप्यौषकापर्याक् तरूणां सेपांनीवानांग्भव्यका तिकेसन्मष्टं न 
जोपपातिकषपंचेंद्वियागां खव पांसव्यानांण्यिव्यायेके द्वियाणानिति उक्तंचपराणादित्रिचतः मोक्ताभूतासतृतरवःखताःनीवाःपचें द्विया 
याःगेषाःसवाः प्रकीर्तिता; १ तदेवं विचित्यम्त्युपेचच स्वेपांजीयानाप्रत्यं कं परिनिर्वाणं खखरं तयाप्रत्येकमसार्त्यपरिनिर्वीगामिति 
| सम॑तात्रुखंपरिनिर्वगं नपरिनिवौफंसपरिनिवीणं समंतात्‌शरोरसनः पीडाकरंतयामन्मभयंनातः परसन्यदस्तीतिसद्ामवंसतें 
पिभ्राविनःशारसीरान्मामसाचद्ःग्ादुदिजन्तेद्ति एवम बवीमितसंति पाणापदिसोदिसाखूयतव्यरपुटोपाखासाखरापरितायें तिरति 
। पाणापुढोखियारएतच्चववीमि एवं िेनाऽरातादिषिगेषग विचि नडुःखेनाभि सूतास्तसय तिडदिजंते मागणादृतिमान्िनःयुतःदन 
सहितो तिरभैयति पदि सोन्तिप्रगतादिक्‌ प्रदिन्ट्षिदिग्‌इत्यवः ततःपदिरुरुकागा दुःखेनाभिभूताखस्ं तिउदिजंतेमाप्णदतिप्रासि 





मःकुतःपनश्हिलं तीतिदमेयति तयामायादिप चदिततुव्यवस्वितास्त्रस्य ति एताद्परन्नापकपिपि विभक्ता दिगोऽनुदिगोषाग्य्द्यतताख 
शीवब्यवस्यानखरवगात्‌ ततच्ायमयेःप्रतिपादितोमवति काक्रानकाचिदिग्‌ चनुदिगूवायखानरुनिवखाःतख'ति बानवसखां द्विता: 

कोशक्षारकीटवत्‌ कोगकारकीटोसवं दिगभोऽ्दिग्भ्यय चिभ्यदानसं स्त्णायवेटनक्रोति गरोरस्वतिभायदिगपिनकोचित्तादन्यन्नि 
यस्यावक्ुमामोलतमैवसखे त्‌ भारीरमानसग्यां दुःस्ठाम्यांखुवेत्रनरकादिषु ल॑न्यतेमाणिनोलस्वाप पदिगतमनमःसवदा्वतन्याप्यं 
सरपवदिशविदिलदतसाःसंतीतिग्टङक्धीमःफुतःपुनस््रस्यं तियखा तटारभवद्विरतेव्यापायते किं रुनः्ारगं नितानारभं ने एत्या रत तन {ति 
तवरते धुर्‌कारणेपूल्पनं युव मायो पु श रीरचमेमोणितादियु ्यग्विमखपु मयोगनेषु पण्डो तिगिष्यनोदनानििं सत्य विरमे वलि 


भासभभुषाादिग्टडामातुया पस्दख्यमनसःपरिखमतात्तापयंति येनकेनविदारमेष्छ प्राचिनांखंतापन्नमग्तीत्ति दर्मदन्ति्तिषागमारं 


~ 





~ 














ट चाचाराङ्गसूल । । 


तिवागाचिद्ंतेमायः सवन्तेचम्राण्णाः मायिनः एटयग्विभिन्रादिविचतुः पंचविवाःयिताः; श्चिव्यादिलिचिता एतचचन्नात्वानिय्वयानुष्टा | 
विनामदित्व्यं दतिच्यभिग्रायः अन्व पुनर खान्यथाबादिनोऽन्वया कासियिदरतिदगेयन्नाह लव्नमाणाएुट पाख अगगारमोख्िणगेपर , 








भी्लगाचार्यरुतटौका 
ताखपमातनःःअघ्रवाखपपातेभवाच्ौ पपातिक्ा{देगानारकाञएवमट विषनन्स ववासंभवंसुखारिषणोनातिव तंनेएतदेवगास््रातरेदिविध 


सुपन्वस्तस्‌ रैनगर्मोपपातनन्सरसंसखे दजोद्धिज्नानासन्यनजां तपातिवात्‌च्रडजमोतजनसाचलानागभे जा तःपा तिचा त्‌ देवनारकाणा 


मौपपातिकःंतः पातित्रात्‌दतितिवि्धलन्म ति इ-उचाटविध सोत्तर; भेदत्वादितिणमेतदिन्नटविषे जन्मनि सयत्र तवः सुखारि ण , 


{ 

निपतं तिनैतद्य तिरकेगणन्य सन्ति एतेचाटविधयोनिभानोपि सर्वलोकप्रतीतावा्लागनादिजनमत्यचप्रसागसमधिगस्याः रतिच्वाने | 
न्ट नतैकालिक्षनस्तिलर' प्रतिपद्यतेतसखानांन कदाचिदेतिविरडितसंखारः सम्म्रवतीत्येतटपिद््ैवति एखसंसारोत्तिपठचतिषए | 
वांडनादिप्राणिकालापरंरारः प्रोच्यते नातोन्यस्रसानासुन्यक्तिप्रकासो सतोय त्रा मवति कख्पुनरल्राटविधमतग्रामे उत्पत्तिभवतौ | 
ल्याहस'द्न्वाविचाण मंदो द्वा द्रव्यभावभेदात्तत द्रव्यम'टोति्युलोतिरूगोवाभावमन्दोष्वच॒पचितयद्धि्लः कुशाखवाखितवद्धिवं | 
अचमपिखद् द्र रमावादालएव इडमावमन्द्‌ नाधिकारःमन्दस्येतिवालस्ाविचिषव द्वं रतणएवविनानातादितग्राप्निपरिज्ास्छन्यसनसद्र | 
त्य घोऽनन्तसेकः सं सारोभवतीति वद्येवंततकिमित्याद निज्जाइन्तेव्यादिएवनिम' तस काचमागवालांगनादिप्रचिद्ध निययेनध्यात्वा | 
निर्श्यीवचिन्तयिकेत्वैः का प्रत्वयस्योत्तरक्रिदापेचया वीमीतय्‌ त्र किचासनतयोन नीयेति पूरे चमनखालोच्यततः म्य पेल णंभव । 
तीतिदयैवतिपडिलेदधेन्तित्ति भ्रत्य पेचाटदा चयावडुपलस्ेत्य्यः किंतदितिद््थैवति अत्यकमित्यं कमेकं लसकरावंप्रतिपरिनिर्गंखुखं | 
मल्ये कलुखभाजः सरपिग्रा्यनोनान्यदीयमन्व उप्ुतेग्डमित्ययैः एयचसर्नमाणिष्र इतिद्गेवतिखवेपांमाश्यिनाहितरिचतुरिद्धि | 
वाणांतयाखने भूतानां भ्रत्येकसाधारण €च्छयवाद्‌रप्यीप्तकापय कतर गामिति तयास्ानौवानां गभ॑न्युतूकां तिकसनम चनप । 
पातिकपंचेद्धिया्ण तवास्यां सत्वानां रचिव्यायेकेद्भिवार्णएमिति इडचप्रागादियन्दानां चद्यपिपरमायेतोमे द सवाप उक्तन्यायेन | 
मेदोद्रटव्यःउक्तच्च मग्याद्विदिचतुःपोक्तामृतास्तुतरवः ऋताः जीवांचे द्वियाःमरोक्तायेपाः खत्वाडदिरिताइति चदिवाशब्दव्युत्मन्तिहारे , 
णखसभिरूढनचमतेनभेदोद्रटव्यः तवाद्यखततमराणषार गात्म्राया; काल त्रयभवनाटुम्‌ ता तिकालजीवनात्नीवाःसदास्तित्वान्छत्वाः || 
इतितदेवं विचित्यप्रच्य पेच्छच वयासवंघांनीवाना प्रत्ये कं परिनिर्वीगंखग्ठं तचाम्रत्य कमसातमपरिनिर्वागंमदामवं दुःखमहववीमि 
तत दु;खचतीदुग्डंतददिगेष्वते किंविशिटमसातमसादुवेद्यकम्मे' खविपाकजमित्ययः तया्रपरिनि्व१ मितिसमन्तात्‌ खर्यनपरिनिर्वी 
गामपरिनिर्वीणंसमन्तात्‌यसरमनः पौडाकरसित्ययेः तयासद्ाभवसिति मखतद्धर्य च मद्भवं नात;पर मन्यदसभेतिमद्याभयःत 
वादिपर्यैपियरीरान्मानसाच्च दुःखादु्दिलते प्रायिनद्रति दरतियब्दष्लमर्येष्ठमर्दववीमि सम्यरुपलब्चतत्वोयत्मायुक्तमिति एतच्चचवी 

नोत्या तसंतीव्यादि्छं विषेनचाखा तार्दविरेषयाविथिेन इःखेनाभिभूतास्त्रसख त्यु हिजंतिपमराणाद्ूचिप्राणिनः कुतःयुनरद्िन तीनि 
द्भेचतिप्रगताचिक्‌्‌ मतिदिगम्िदिगदत्ययेततः मदियःखकायाइहिलंति तवामाच्यादिषु चदिचृव्यवद्लिता्तसख'ति एतातमद्ापकथिचि 

भक्तादियेदुदिशचग्य" ते जीवव्यबस्वानचवणात्ततच्चायमयैःप्रतिपादितोमवति काकानकाचिदिगदधुदिग्बयखानसंतितसास्तरयं तवा 

वस्यांस्थिताः कोशि्ारकोटवत्को्चिकार कीटोटिदिग्म्योमुदिग्भ्यच् निग्यदात्मसखरचाया्ं वेटन॑करोतियसे रसेति भावदिगयिनका 

चिन्तादग्बस्तिवस्ां वनत्तमानोनं तनत्रखयेत्‌ यरी रमान साभ्यां वास्यां सवेत नरक्रादियु जदन्यतेमाणिनोऽतम्त्राखपरिगत मनसखद्ा 
वग॑व्याप्वं सने तदिच्छचदितुचद्रसाः संतीतिग्टजमखदिम्वदिपव्ययस्लिताच्तरसास्वस्व तूक्तं दुत.षनस्त्धंतियस्रन्तदारःभवद्धसो 


व्वायंतेकियुनः कार॑नेतानारभं तद्या तचतवेत्यादितवतलतेषुर कार णेयत्यन्न सुव्छमारेव्ववौ जित शोखितादिपुचटयन्व 


नि न्न्‌ युप्रचालनपप्छंपतति शिष्यचोदनार्वितत्यश्ं तिदशयपि यात माखमच्णादिग्य्द्धाच्यातुरः अस्वस्यमनसखःपरि खम तात्तापंति पीड्यंति 
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[ष्‌ 1 क # अ [॥ + € ॥। 
प्राणिव्यापादनेनवातदारभिणस्त्रसानितियेनकेनचिदारःभेणप्राणिनासंतापनंमवतौ तिद श्वन्नादसतीत्या 






दिसंतिविद्ंते मायः स्ैवेवप्राणाः प्राणिनः्यक्षिभिन्बाः दिलिचतुःप॑चेद्भियाचिताः श्यिव्यादियिताःएतचवन्नातानिरवद्याच्ावि 


। नाभवितव्यमित्यभिम्रायः अन्यं घन रन्वया बवादिनोन्ववाकारि ण दतिदैयन्बा लज्नमाणेत्यादिपूवेवत्‌व्याख्े चंयावत्‌ यने ्णेगरूपै 


मारभमाणाच्ररे व्रणेगद्वेपाण विदिंसतितत्थखलुभगवयापरि खपवेद्‌ याद मस्सचव जौ वियस्सपरि 
व॑ंदणमाण एमूय णाएजादमरणएमोयणाणएड़क्वपडिषायह्ेड सेसयमेव त सकायसत्थं समारमतिञ्स हिं 
वातसकायसत्यंसमारमावेद्‌ अखं वातसकायसत्थ समारभमाणेसमणनाणदर तंसेखदियाएतंसं ख 
बोहोरसेतंसंबुज्भ माणे्चायाणोवं ससुशमएसोच्वाभगवश्नो्चणखगारां अंतिण्ड्रहमेगेसिंणयंमवति 





भावा 
यादिकप्राह्एियाने हणे खलुनिग्धेतिहाखीभगवतेषरि ज्ञ ्रवेदौदषिजी वितव्यनेपरि वं दनमाननपूजनादहेति जन्ममरणब्द्‌ काविवाद्ेति 


दुःखप्रतिषातेति तेयापणील्रसकायशस्त्रसमार॑मे अनेरापास्षिद'तररुकायद्रस्त्रसखमारभावे अनेरातवरसकायससारंभतांनेसनुमोदेते 
[~प [प ४4 € = मियं 
तेनाश्नहितभणी अवोधिभणीड्धद्‌ तेएुरषतेलसकायसुमारंभ अनयेह्ेतजाणतो चअायाणीयंकडतासम्यग्द्यैनचारि तयद रीभग 


~~~ ~ --- - --- ~ 


वंतञ्मयवाञ्नयारनेसमौपिसांमलौ इभिजगमादिएकने एहवोज्ञानङ्इ एतरखकायनोस्तमारंभस्ठलुनिच्रे वंधनोटामरएत्रसुकायनोस 


दीपिका टीका 
वयमाणाजमि णं विरूवरूवेदिं सव्य हिंतसकायसमारमेणत सकायसत्य'ससारभमाणा चशे वायणेगरूवेषारोविददिसति तत्यखलुभग 





वयापरिणापवेद्यादमस्सचेव जौ वियस्सपरिवंद्‌ एमा णगपूयष्णाएजाईमरणमोय णा ए इक्डपडिषायद्े उ खे सयमेवतसकायसल' समा 
रभतिश्रखं द्वात सकायसव्यं छमारंभावेढद्‌ चसे वितखकायसवयं समारभमाणेसमणुनाणद त॑ सेखदिवाणतं से खवोरी एेतं सबुन््र 





प्रल्ले शीलंगाचायछतटीकानास्ति 
[कप न (3 ५ र (4 (क| [ 
एसगंथेएसखलुमोदेएस खलुमारेएसखलु शर एट्चत्थं गटिणलोणएजमि णं विरूवर् वेहिसत्येहितसका 


यस्षमारमेणंतसकायसत्थंसमारःभमाणेच्रखेचरेगख्वेपाणेविहिसतिस्पेमिखमप्म गेअजचारहरुति ख 
प्प गेञ्चजिणाएवहंतिच्रप्पं गेसंसाणवहंति चष्मेनेसोणियाएवद्ति एवंड्िययाणपित्ताएवसारपिच्छा 
एपुच्छाणालाएसिंमाण्विस्ाणार द्‌ ताण्दाटारएणहार्सारुणोरए खद्रौण्हटिमिनाए अहार्य 


सषा 
(व € शस्तिद कृ 
सार॑भ मोदएमारएनरक इशि विपवादिकने चयथिर्द्वछतोलोकबापडो एनानाम्रकार थस्तिद.करै तरसकायसूमार॑म तरसकायखभा 


रभता अनेरा अनेक्ूपप्राणिचाने दरे हिवेजिणकारणे त्रसकायनोवघकरे तेदेखाङ ख्तर सेवेमि अप्पेगे यच्चाएदणंति चपेगे 





॥ 


अलिणाएवद्हंति,अप्पं नेमं खाए० तदहं वरीभियदथे प्राणिन सदारंभ्रदन्तौ व्यापाद्य ते च्म केचन ति च््चयन्देन देदस्तदथे 
व्याप्रादयं ति तथाद्िलक्तरवत्युरपं चच्ततमव्यंगं व्यापाद्यतच्छ सौरेण निद्यासं तसाघनानिकु्ति उपयाचितवायच्छ'तिदुर्गीरीनां | 
तथाअ्जिना्थे चितरकव्या्ादीन्‌ वयापादयंति रवं मां सथो यितद्हदवपित्तवथापिच्छषच्छ वालग्ड"गविषाणदत रष्ननखस्तादु्स्वि । 
प्मस्थिमिंजादिष्वपिवाच्' चर्यायचनयीयत्नन्ति चन्येषुनरिसितवान्‌स्मान्‌ खजनानृचिंःसर्पीषाऽतोक्त्॑ि तयावर्मानकालेष्टिनस्ति | 
असमात्‌ होवादताप्न'ति तथास्मानयंद्धिसिष्यतिद्रति खनागतापायमासोप्यसर्पीदि कंव्यापादयंति यथ सेवेमि तेडध'कङ ठचि | 
कारयेत्रखनेवधकरे ते क्च्टेएक्मारःभी सर्चाकडतां शरी रते नेयं दणेजेभणीके$एकलक्तण्वत पुरुपविणासीनेमं साधनक 


श 
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¦ `समारभमाणसखरतेारंभापरिज्ाताभवं तितत्मरिज्ञाचनेषावीनैवख्यव्ररकाययस्त् समार मेतनेवानेस्तख कायस" स 
मार॑मयतिसन्यानवसकायशस्त्र॑खुमार॑भमागान्‌समनुजानोतिवस्येतेवसखकायसमारभापरिज्ञाताभवं तिसुसुनिःपरिज्नातकम्प्ी इ तित्रवी 
मिदडढातसकायविपें सस््रसमारखभयाद्ारनेएयारभच्यपरिज्ञातच्छइ इद्ात्रसकायतिशेगस्त्रसमारभतोतेहनेखारभपरिन्नातद्धदतेतस 
कायनोसमार'भजाणीमेधावीपंडितखवयं वखकायशस्त्रखमारःमेन रीन रापासिंदसमार' भावेन दी यनेरा चमार"भतानेअनुमोदे नीं 








अचाराङ्गस्‌ल । ट 
| हशेदिवेत खकायवधनोकार णे खाडीउद्‌ यानो सं ्तेपकरेेष्टतंएल्य सव्यक णय तरुकायेखमारभमाणस्वएतेच्रारभाञ्परिज्ञातामबं 
दीपिका टीका 
योजनेन व्यापाद्य॑ति्न्ये पुनददिसिखमेत्तिदिंसित वबानेपोऽखत्‌सखननकान्‌ सिंडसर्पोऽरिर्व¶ऽतोप्न'ति समवापीडांरुतवंतद् 
त्यतोरहति तयान्य वत्तसान कालएवश्िनसि अस्मात्‌ सिंखोऽन्योवादतिघ्र'ति तथा्स्मात्‌ अयं रि सिप्यति इतिश्चनागतसेवसर्पा दिकं 
व्यापादयति एवमनेकप्रयोजनोपन्वासेनचननंतर सविपवंप्रद््योदे णक्राये सुपसंजिदीष्‌ राद एल्यसव्य'समारभमागस्यदच तेय 
परिणायाभवंति एयसव्यंसमारभमाणस्य इच्च तेद्यारंभापरिश्याभवंति तपरिणायमेदावौ नेवस्ंतखकावरुवंसमारभेन्नानेव 
रा हंत सकायसव्य'समारभावेच्जानेवन्न डित सकायसवय-समारभंते समगाजाणेज्ना जस्य तेतसकायसमार्टभापरि सायाभवं तिसेद्धमु 
णीपरिणायकम्ब्र त्तिविमि सत्यपरिणारछट्रो उद्‌ स्मोसम्म्र तो एलयसलयं द्रत्यादिष्टत् ' प्राग्बद्धावनीयं चावत्‌सखमुनिस््रसकायसमार॑म 
| विरतत्वातूपरिज्नातकमत्नात्‌ म्रत्याख्यातपापकमेत्वात्‌ दूतिन्रवीमिभगवत स्त्रिलोकवं घोःपरमकेवलालोकसाच्ात्‌रुतस्रकलभवनप्रपंच 
। स्योपदेशात्‌दतिशस्त्रपरिज्नायांपष्ठोद्‌ शकः ई उक्तःपठोद्‌ थकः सांप्रतं सप्तमःसमारभ्यतेऽसखचायममिसंवंघोऽमि नवधर्मदुःचद्ान 


| 
॥ 
1 





भीलंगाचायैरुतटीका 
 स्यायै'्ोखितंरयक्कन्ति हदयानिसाध्कए्टरीवासन्न्तिपिन्तायं मवूराद्यःवसारये व्यान्नसकस्व सदादवःपिच्छयैमयूरट्रादवःयुच्चछ 
थंरोल्फादयःवालाथेचमयदयः ण्टड्ायै"ससपद्वाद्यः तत्किलण्डद्ध'पवित्रसिति यान्निकाग्ट्ृन्तिविपाणाथेसत्यादयः दन्ताथच्छगाला 


दयतिमिरापद्रत्वात्तद्‌ तानां रंायेवरादादवःनखाय'व्याघ्रादयःलाखयगोमदिष्यादयःअस्यययथे"शं खश्यत्तयादयःअस्विभिनायेसद्दिप 
वरा डाद्यःएवमेकेययोपदिष्म्रयोजन कलापपेच्यापृ त्यपरेत॒ ककलारुर्टहकोकिलादीन्वि ना मचोजनेनव्यापादयन्ति श्न्य पुनः 
। दिंसिखुमेत्तिदिं सितवानेपोसखमत्‌खजनास्ि"हःसर्पोरिवातोषुन्तिससवापौडारूतवं तद्त्यतोडन्तितवा चान्येवन्ैमानकालषवदिन सिय 
 स्मात्स्सिंहोन्योवेत्तिषुन्ति तयान्यं स्मानयंहिंसिष्यतीत्यना गतन्नेव सपीदिवं व्यापादयन्तिएवमनेकप्रयोजनोपन्वासेन खननं तरस विपर्चभ् 
, दण्यं उद्‌ शका्यैसुपसंजिदपुःरद एवसव्यमित्याटिग्राग्बदाच्य' यावत्पृएवसुनिस् सक्रायसमारम्मविरतत्वात्‌ परिज्नातकवान्त तात्य 











शोपरिषायकम्प न्तिवेनि € पड्णज्सदुगं च्छणएाए अ्ायंकदंसौच्रहियं तिणए्वानेञ्छत्यंजा णद्‌ सेव 
ह्ियाजाणद्‌ जेवदहियाजा णद्‌ से्यञभात्थंजाणद्‌ एत वलस ख लि द हसं तिगयाद्वियाणावकं डति जवि 
उ'लज्नमाणापुटोपास चणगारासोन्तिएगेपवयसासणा जलिणंविरूवरूवेहं सत्येर्हिवाडकन्् समार 
भेणंवाडसत्थ समारभमाणे अर्‌ अरणेगरूवेपाणे विहिरतितत्यखलुभगवयापरिश्णापवेद् वादस स्स 





भाषा 
जेहनेएवसकायनासमार भन्नपरिज्ञाताम्रत्याख्यानपरि जार पञ्चप्याद्धद्‌ तेमुनिचार्द्वियोपरिज्नातक् कडरादएदयोच्मी धन्या 


। मिकदेररे ध द्ूमकड्ध'जिसग्रौभगवं तखसी पिखाभल्यो इतिगस्त्रपरिज्ञाध्यवनेपदोद्‌ कःसंपूगीः दिविखातमोऽदगोमार॑भियेरे शठ 


दे व्रसकायनोखरूपकड् जेपदिदु'अभिनवषमने इःचद्धानपगामटेचचतु रगोचरवा उकायकमागतन्द'प्योड्ध' तो तेवैनांलीय्ख 
~> =-= 
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८8 चार्म । र 
ए 


रपन्ारायको नेखगमयास्यं एडभगणी सातमेरद गेवाउग् रूपकद्धियेद्धेष््ूल 'पद्धएच्यवन्नं पनेध्यधातु ;एनत्तिकं पनेकंपयतिदलिणनो 





वायुक्र॑पनगीलत्रात्‌तखदुगंदणन्तिनिंडादे वापरिखार्सस्यांतद्विपयेप्रःसस्यीभवति एतावतावादनायसुमार्‌भनिटन्ोयकर नोगकःखाटिति 


कण्वं विधोभवतितंदभेवतिश्रातंकरर्मोचातंनोटुक्ड' मारी र॑मानसं चतं यण्य'तील्येवंयालग्रातं कट न तिकोयः्रवग्छ'दुग्ख वादुकाचस्मा 
रंभकारिच्िसंनाचतितवाअरदधितनेतदाद॒खमारंभगामिति क्ञात्वपण्डितःपरि्रेत्‌वादलमारभनिरटत्तः काग्णमादजेयन्करव तिचच 
व्याव "चालानमधिरत्य द्रत नेतद्ध्याम' तच्च खग्डदुःखाटी तिवोजानातिस्रू पतोव गच्छतिसवद्िरयिप्रागिगगंवादकराचादि्कनाना 
तिचवाएपोपिदिख्षराभिलायोदुःखादुदिजनेदतिनानातिचचवदिर्नानातिमाश्यान नानातिद्तिपरान्रण्टिन्नानात्‌वद्िधवं तदाद 
ठं तिएतातुलामन्वेषचेत्‌ कार्वपुनरसौतुलाववामानंमर्यारु गामि दापितयारनकितवापरमपिरचच्रययेनगरकारेगस्वपरतुलया्ज 
तरच पावप्रवरमतेम्ुधियम्व'टर्यवतिद्‌उत्त०इलिनप्रनचनेदवेनरदेगातिं ्रगससंवेगनिवेंटादुकंपासिखन ल गखस्वगृन्ना नट्मेनचरःग्‌ | 
कलायःयांतिस्च्यतितागताःराप्ताःगांतिगताद्रविनारागद पविनिसु लादयः संयमःकर्मकाटिन्व द्रवणकारित्वातृसविद्यने चे्पानेद्रधिका 
€. 


लीवितप्राण्ठानृघारविव नावकाचं तिनवाच्छन्तीति क्वं जीध्रतु'नरवादन्ति वाय॒जीवोपमर्मनेनेत्व्य, अर्म एजकदतांकंपनगीटप ( 


ध 


4 


सायकौ वाहये नेडनीडुगं खगाकदरतानिदटेतन्ति चार्दभनोटालिवो तिदधाप्रमुरखुमये्ावकटंसी चआ्रतेजकद्तां याग्नेरमानखिकंट्‌ | 
क्छने इनोदेग्गणारः एतल्‌ भाववायुक्ताचना चारभविषे प्रवन्त ण हारने अवग्छदुःखऊपले द्रम्ातंकरगीं प्लायुक्लचनोच्रारंभि | 
बुखद्ितदमलागणीवायुकाचविराघनापरि दरे जेचध्यात्नक्रहता आपगाच्यान्माने सुच्डुः्टिनागे तेवाटटिरिनागे कडतांस्य कद्िये 
जिमच्रापगनेर वदूःकपने अनेरानोवने पु्तिमदन ख ्रुःखन्टे श्रनेनेगहिरिजाग नेयध्यात्मपुणयजाणे दिव्मालपरनजागीक 
रबु किम्ठु एवठुलभन््र से एतुलाखरोपपग्‌ अनर सेकहतांगवेषे ्ताधुतेतलाकेडवां दी लिमरेजीवयापगपो सग्याभिलापीपमो राखे 
तिमवु'चर्नीवनेएुणराच्विडिवे लिगपेलं तुस खिवानेच्रयिपंडितम्रवन्ततिमकषदट दचमंतिक०दर्ष्मिनगासनवियेसंतिययाक्डताप | 
गमसं वेगनिर्केद्‌ यतुकंपाच्यास्िदचलन् णसम्यग्दर्मन सम्यग्‌ज्नानसस्यक्चारितर गांतिकन्रिये तेनेविपपड्धता दविचासयम>्तमुक्तिग 
मनयोग्वनावकं्दतिकदतांनवा रे जीविवु ्रा्ष्ारिवु"वाव॒ काचनेमैने इत्यरद्िविजेत्न्ववावाटी अन्यवाकारीजगमाद्ि्टेतेदेकाड | 
दष्ठललन्नमाक” पुवेवतूनवरबादकायासिलामनव्याण्य च गरेपंतदेवच्दहोभिष्वएसंयमीदेख्िच्न्ड यनगारच्एकटदमवोलतालंरनाना 


प्रकारगस्तिद्र करीगावकम्य् नेममारंभिद्र वाचुगण्डसमारभता अनिराच्ननेकरूपग्रागिवाने चगातिदां खलृनिच भगवतेपरिन्नाप्रवेदाद्र 





टीपिन्नाटाका 


त्वात्‌चस्पर्पारभोगवात्‌ उलत्‌कमावातख उक्रविेयखवायोःसखखपनिरूप्रणायमिटमुप क्रम्य तेवावन्रामनिप्यन्ब्ं निरेपेवायदं शकद्‌ ति 


तत्रवायोःग्रूपनिरूपगाच दा गाग्छाच्वातति वाब्ुन्तश्चगयोद्धगिण्यिकीकाववन््रवर विगान! परिमायार्‌उपभोगरेशस्त्र४ ठ्न म५ 


डारेयुनानावंद्रव्व्यं तलविधानद्वारेवाचुरेवजोवावादुजीवास्तेहिविधाःछनच््यात्राटगाचद्धच्छाःखकललोकव्यायकाःवाटयासलुपं चनिषाः 
उत््िकावातः?्नडलिकावातःन्‌ खुजानातःदवनवातः४युद्ववातदर ततर खिता रेड त्क लिकाभिर्यप गातिमडन्कलिका वातः! म उलिका 
वातेनतोलीकूपःर्‌ गु"जाभं भातद्नद्त जन्‌ योयाल्िरगु "जावतः घनवातोऽल्य'तचनः "्विव्याययावारतवाव्यवस्ितः 9 दिसपटलक्र । 


ल्पोसदस्निमितःगीतक्रालाच्िपु योजातिखसद्रवानः ५ लन्नगद्रारेनददेवग्यसरीरः यंतद्वा्च्रंजग्णादीष एद्योवमच्यादे रोचाण्छसं 
तश्च्ठंनि 12? वयवारदेवखगरीरंचचृषाऽवुपलम्बमानमपिविदयते चेतनावच्देवाः स्वयक्तिप्रमावान्तवाभतं तो 


॥। 


ते 
= => --> तद त 
नोपन्तभ्यते नच तद्द ' गच्यतेनाल्व्यचेतनंच तडद्ादयुर विघयोनशभवति अस्तिचचिन्तवांख्च यथार्वाऽतद्धीनं्ंननविद्धामंल' मैव 


| 
। 


न~~ 
र 


1. ६। 


~~ 


| 
| 
चददेगोव्वपदेयोऽरुत्यपिखपे त्यत खत्‌यन्दौ नाऽभाववचनःकिंत॒ | 


+ ष 


८2 चनप तदपंनभवति ज्कपरिामात्‌ परमायोरिव रूयरममंस्वर्यालकय वा्ुरिव्यतेपरिमायदारेयेवाटसपर्या् 


हिस द 
प, 
ष 
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आचाराङ्गसूल । ८५ 



























| संवर्तितलोकप्रतसरासं स्ये यभागवन्तिं प्रदेशसयाशिपरि माणाः भेषास्तरवोपिराशवः एयगसंख्य चलोकाकाशप्रदेश्परिमाखणाम 
। वंतिविरेष्यात्रवादराऽपकायापवीपतकेभ्यो वादरावायुपयौ्का असंख्य चरुणा: वाद्‌ राप्‌कायाऽपया ्केभ्योगादस वाचुकायाऽपर्चाप्त । 
कायरंख्य वगुणाः खृन्डयाप्‌कायाऽपववीप्तकेष्यः खच्डयवाताऽपयाक्षकाविशपाधिकाः इल्डमयाःप्‌काचपवापघ्तकेष्यः द्डयावायुपयाप्तजाति 
, पिषाधिका{उपभो गहरे व्यजनमस््राघ्माताभिधारणोष्िद्चना फत्कारम्राणापानादिभिवीदरावादुकायेनोपभोगरएवरुणड्पभोग रुणो | 
मनुष्याणांशस्त्रह1रे व्यजनतालट'तचामर स्टप्ेपत्रचेलकमीभिघार रए गधग्रहणाग्निच्वाला प्रतापग्रतिपरत्तवातः शौतोप्णादिकोद्रव्य | 
शस्त्र भावशस्तर' दु;परखिद्धित मनोवाक्वावलच्तणं ज्ञातव्य'रेष दाराणिष्टय्नीकायवत्‌ समरतं द्ूतरातुगमेऽसूखलितादिरुणोपेतं खत | 
 सुच्वारणौयं तच्च द्‌ पडधएजस्दुगं च्छा ए माव करं सीश्यद्िवति नच्राजेन्त्यं जाणद़्‌. वेवदधियाजाणद्जेगदहियाजा ण दते खच्छयं | 
, जाणद्‌ एवं तुलमणे सेद्रहसंति गयादवियाग्णवकंखन्ति जीविड*अस्यचायमभिसंब॑घः अनन्तरोद्‌ शकेत्र सकायपरिज्नानं तदारभव 
 ऊीनचमुनिलकारण मभिष्डितं इ-दापितदददेवदयं वाचुकायविषयं मुनित्वकार णमेवोच्यते तच्चुपडएजस्प दुगंच्छणारएन्तिएजतौतिएलो 
| बाचुःकम्मनशीलल्वात्‌ तस्यण्जसख जुखप्‌खानिंदा तदारूवापरिहारोनिरन्तिः तद्यातद्विपयेग्रमुभैवति वाचुकाचसमार॑म निरटत्तोश 
। ज्तोभवतौतितंद्शैयति चायं केतति चातंकोडःखं तच्चदहिविष॑यारीौरं मानसच्धतव्राद्य' कटुकन्तारथस्त्रनर्डलूतादिससुल्य' मानसं प्रिय 
| विप्रयोग सभरियसं परचोगवाच्किता लामदास्द दौमेनखादिकूतं एतडमयसातंकःचातंवंमशातौति ातंकदभौ यवश्छमेतदुभयमपि 
दुःख॑मयि अननिटत्ति वायुकायसमारंभे समापततिततच्तदायुकायसमारंमणं अयातं कहेतुभतंअमिदितं इतिन्नालाएतस्डान्ति 
| वत्तेते प्रभभेवतौति अडितमेतहाचुकाय समाररभण मितिज्नात्रापरिदरतिवाुकायसमा रंभनिरत्तेःकारणमएचजेन्यल'तिात्मानं 
्रधिकृत्ययदहन्तते तदध्यात तच्खखदुःखादि तद्योजानातिखरूमतोऽवगच्छति सवद्िरपि प्राणिगणं वाबुकायादिकं जानातिवया 
एपोपिदि ख्ठाभिलापौ इःखान्चोद्िजतो चयामयिदुःखमापतितं अतिकटुवंबसदेद्य कर्मेदयादश॒भफलं सानुभवसिद्धि ण्व॑योषे 
न्ति खातनिखखससदं द कम्मोदयात्‌ शुभफलं एवं योऽवगच्छति सष्टलच्ध्यामजानाति न्च वोऽ्वालतेदौ सवदव्यैवस्थित वाच । 
| कायादिभाणिगणस्यापि नानाविधोपकमजनित खपरसमुल'वा शरीरमन;खमाखयं दुःखंखखवावेन्ति यस्यपुनःसखातन्येववि्धं चित्रा | 
ननास्ति कुतस्तस्य बह्व्य वसित वाचुकाथादिषु यपेच्चायश्च बद्दिजीनातिसोध्यात्म'वेन्ति परानमपरिज्ञानात्‌ यद्दिधेच॑तदाह ण्यत्‌ 
लन्तिएनाठलां चन्न षयेत्‌ काणुनरसौतला वया्मानं स्वेथा खुखाभिलापितयारचसि तथापरमध्पिर्त चतच्ययाभिदित तलत 
लिवसपरंतसा; स्थावरजं गम जं तुरक्षग्णायम्रवत्तेते कथभिति दशेयति दसं तित्ति इ-हएतस्छिन्‌ दयैकार से जिनमवचनेशमनं शांति 
सपशमः प्रमं संवेगनिवंदालुकं पाल्या भिव्यक्तिलच्तण सर्यम्दर्भनन्नानावरच्एकालापः शांतिसच्यतेनिरायाध मोचतास्य््ा 
| तिप्रा्तिकारणत्वात्‌ एवं विधार्णतिं गताः प्राप्ताः शंतिगताः द्रविकारागदेषविनिसुःक्लाः 





॥ 


4 
1 
॥ 


द्रवः संयसः कमेकाटिन्वद्रवणकारि 
[व [1.4 [ ऋ ति # +. [क्व ४१ न = * ॥ 
त्वात्‌ खविद्यते येषाति द्रविकानावकांत्ंतिनवादंति किंनावकां चंतिजौवितु' प्रारणन्‌षारयितु" केनोपायेनजीवितु"नावकांचंतिवायु 


जीवोपमर् नेनशेष जीवनिकायर गं तु प्राक्तसमेव सुदायायेस्वयं इहेवजेने प्रवचनेयःसं यम स्त दूव्यवस्िता एव न्त्‌ चितानित' 

गरागहेषद्रूलाः परभूतोषसरदेनिष्यन खजौविकानिरसिलापाः साभुज नान्यत्र एवं विधक्रियाववोषाऽमावात्‌ पलं व्यवस्यितेरुति ' 
ज्नमाणाएुटढोपासा यणगासमोत्तिएगेपवयमारणजमि रं विरूवरूवेहिं स्य हिं वायुकम््रखमारभेणंबारसलयं समारसेमाणायस 

ेगरूवेपाणेविं हिंसति तलखलभगवया परिणामवेद्या दमस्सचेवजोवियस्य् परिवदणमाणप्‌यणाए जाईसरणमोचणाए दुक्खपडि 








शौलंगाचायरुतरौका 
॥ 
£ 8 घ 
त्याख्यातपापकम्ब् त्वादिति नबौसिभगवतः;तिलोकवन्धो «< .येषनस इ पपंचस्योपदेादिति पोट कस । 
ॐ # ( # 9. \ 
५ .मापञक्तःपषठोद्‌ शकः साप्रतंसप्तमः समारभ्यते यस्यचायममिसवं घः यभिनबधश्नौां , ८५५। ५.९१ ५५८। द्‌ च५।८॥ 


र्र्‌ 1 ४ ~^ 





टक अचाराङ्गसुल । , 


[ च 


रेप ना योः ङपनिरूपग्णायैश्लदमुपक्रव्वते तव्नेनसम्बन्व नाचातसखगस्दोदं यज्खं 





दुचोगडाराग्िवाच्यानिचा 





वन््र[सनिष्परः निन्त्पेवायुदे सकदति तव्रवायोखरूपनिरूणावकानिचिद्रासरि दाराण्ष्दिगिगभे नदु्तिलद्वायामाचवःदुन्््त्यादिवातीतति 
वादुलखवायोरपि तान्येवदासर्पिवानि चिव्याप्रतिपादिनानि नानालमेदन्नविधानयरिमागोपमोगगच्छ यु चणब्दाडन्चरेच 
दख्व्यनिति ततविव्रानेमतिपाद्नाचाड इवि देत्या दिवारेवनीवावाडनो वारेहिविषषव्छबाट रनामकम चवा त्‌ ल्ग यादतठं 
सखज्यारज्ललोजव्यापितवा चवतिटनेटतच्णटखक्लवातारन इारने्नतद्र नेत्र नवत्व्याक्या खता ऽदटरमे प॑चेदान्तरगव्वा 


॥ 
भेदग्रतिपादनाचाह 


य यदत्त म चादरभे ( ् उरत्लएत्यादिस्थित्वास्यिते ----<~-------- >, लिकाभिय¶वातति ~. 
वच्छम्मयणदष्त कादरयद्‌ प्रतपादनावाह उज्ःलरएत्याष्द्षस्त्व्स्धत्ात्कादंजासयावाःत सत्न्टक्रागतः स ररलिक्ावातस्लुगतो 











रिप = ~उ ्मातदतगनतचोगात्तिरगनावात ` = ् अन थिव्याद्याघ्रारतयाव्य दच्ितो = हमपटदननल्णेयन्दश्िभित ~ "मतन 
स्म| रूपरःगुजासमातदत्‌गुलत्‌चावातसर्युज वातःबत बातोत्यन्तञनःश्यिव्याद्या्ार्तयाव्यवस्ितो सपर्य सन्द पस्तासतःसात्न 
लादिषंशुद्धवात क ~ = {सेषारेप्ठेचथायो ेगसत्मगोडयथ्व्यड्न्येवभसिल्य व~ = पर वादरवावद्िषानामे य = ~ 
7द्षुख्यद्धवातः चेन्डन्येप्रज्ञापनादो मआचयादिवाताद्यभिदितासषासष्वेवचयायोग सतमाचाद्धृटव्वदत्यवासलत्य त्वाद्‌ रवाद्ुष्दकछानामद्‌ः 
[4 जः ~ १. = 

पङ्वि्ापद्धप्रकाराव्यावष्पिता इतिलच्तणद्ाराभिधिव्यवाद जडद्देवम्य त्वादि चवादेबखयसर उङ्पादुपभ्यसानमपिविद्यतेचेत 
नावच्चाध्य वस्यति टव. <= ~ स “द्यते नाच्यमेतनं ~ दचघो 
न[वच्चाष्यवखाद त -द्‌दा.स्व्क्प्रम(वाच्तवार्तरूपदुल्व(न्तयच्ुच पानपद्स्यतन चतरत ततं नाद्धयचतमरेखभत तद्हादुर्पच्दुना 
विपयोनभवल्य स्तिि ~~ चया्वातरद्धानसच्छनविद्यानन्ते => {> नास्िलमत्तनन्ठति = 
षचान मवत्य "सता चततवलत्त् त च्यावातद्मनस्च्छनःदद्य्तन्तमवातनदुप्याणानचनापसल्मचतनक चत एतदूपसान। ल्या पिभञ 
त्यादेनो्यपदेरोखत्यपिरूपडति एध (व च्य चारच्छब्दं = नास ववचन न क्लितसतरूपं न वायो चन्र आ "तदरूपं सभं वति सन--पष्स-ग ५ 
त्यद्‌ दयच्त्यपपरूपद्प्त चर चारखच्छन्द्‌{नासाकवचनःक्त््सखतूरप्रचा योरिति चरग्रहदधय तदुरूपनभरवात दज्छपरमाम््त्‌ 


= 


वादुरतष्वनि नचवान्चं पाडायःम्पर्वानेदेति प्रयोग [िदनाययामद दलित = : ग्रचोगचःयचेत 
परस्ाणणेरिवरूपरखगन्छस यान्न्त वादुरिष्यने नचचान्व पांवाचुःम्पगेवानेदेति म्रचोगार्डगावयवाम्रदभितः मचोगवंचेतनाय न्‌ 
क 








६. [० 
वाद्ुरपर भि ----- श्िग्नत्तचलनात श गदागज्डाद्वित तयैदगममननयमाम -~------- नावाटनियसितथ्विपम -------------८----- पटान) (नाद परमासःनान 
वादुरपरम्रार्तन्तचमगनचःसत'दृरन्ातसन्धात्‌ गव्ाज्छाण्ट्वत्‌ (तयगपवगसनगनयम(माकद्द्‌षचचानतनम््यदग्छापाटानात्तरे पर्यसने 


कांतिज्रादंमवस्तस्यदिवनलितगति पड्लयोरहुचेग्एिगतिरितिवचनात्‌ एवेपवादुः नगुद्रवातादिमेदोजन्तोपडतदो तना 
क्ातिन्नारुमवसस्निवसितगतिसत्ात्‌ जेवष्रुहलयोरनुचणिगतिरितिवचनात्‌ एवसपवावुः उनद्ुदवाताष्ट्मदटायच्तःपतद्ध तना 


€ > 


1 
| 
माणाः चेषास्रचोपिरारयोट्प्वनःं वगखख्य चोक्ानायमदयपरिमान्छा्वन्ति चत्यिवच्रायमदाकगन्तव्यः ऋद्रापननायपर्यप्तकेभ्या | 
1 
1 
| 
1 


| 


प्तत्ताच्ररंस्ये चरुणा बाटराम कायाय 7पच्केभ्यो जादरवादकायापर्वीघ्नना सन्यायजनाचापवप्कम्बःद 
उद््रदादुपयार्नत्ाचखख्य चरुप्णा' उप्दरापल्तायापरप्केभ्वा उ्रवष्डुकायापचाप्तन्य चखख्य चद्ुष्छयः इज्यार्पजप्वपवाप्नकमभ्यः 
चे 


०1 


च्वाच् पर्वाप्तकाचिरेषाधिकाः उच्छप्‌ त्नाचमरमकेम्यः च्छवाडप्चौषक्ा चियेषाधिक्ाःउपस्नेगदं {रमाडज्विरेत्यादिव्यननम्र्हस्सा 
ताभिधार्णोच्छिचनाद 7द्कुन््रप्राणापानादिभि्व्दरः वादुकादेनोपम्भेग एठयुगडपम्नेगरुच्यमदुव्वाग्यानिति रस्वदहासभिधिनव्छचाद 


1 च छर्पद्धितपलदेटजन्च् ५ 
इव्यमावमेदाडहिविष्ठ इव्यदस््ासि -सि=र----- रतालद्न्तं ड ~ १दय. द्रव्यथस्नितितनरन्तित ~ 
तं तरस द्रव्यमावम दाह्िवि द्रव्यरस्ासििन्वाड चिवयत्याद्िव्यजनतालडन्त छपे7खतपत्रचलनज्न्बादवः द्रव्य्स्डनितितत्र सितं 
{सिति -चानरभद्िन्दोचहस्िरञ्तिद्ठति ~ ते बातागस्नसानेखासिष्ारणा तयायरः ---च=---र---- अग्निह्ालाःम्रतापद् न तवामतिपन् 
।तच लर प्र चछन्नवह।हर्ञ्पतछत बातागसनन्न{रङख। र्णा त्च्पयन्छाडन्द््‌ न्य राद्‌ चा ऋ ग्न्हुचाम्रचापद् तथ्धामातपच 
वातङयीतोष्णादिन ् अतिपचवायनगरहसन =, = सखन्ावादिरस्त == 4 आावयस्छसपि (वचस्लरनपिदअविरि सनोगदारलन्ण्टमवगन्तव्य्नि ~> 
तष्छ॒प्द््नः अज तपच्छवदचुदरहस्छन स्सत्ावाप्द्‌य॒स्र ःचतःसल्य द मवरस्छरस'एडुःमः याहत न्नाज्[इ्{रदस्‌ णमवगन्तव्यणन 


= कलनिर्यल्यगेयखनलिद्रणराहः न < ससाद सेपाग्यतव्यतिरिल्ततनता न्ये न्डादश्विटविकनीखमतिगदेयान्यभि ~ <, क. = 
1तच्चद्धुनाख नलनयुंल्यगयखाज डयंराडः संखाद्‌ इत्य्‌ यंवार्ुक्तव्य तिरि न तान्व उद्वारास्गिषटयिवाखसदिनसचान्यभिद्धितान 


खव लदारकन्ापव्यादगोनादगादमायोद =-= ~€ ~, £ ~ न्तङय सामतं श स्डनाचुगसेस्दद्िताः क 9 
(र्कन्पच्चप्वयाचाद्ूलष्डुनाचषट्‌ यच।नयु 1 तीःकात तेषावगंतब्येतिगतोनासनिष्यन्नो नदप्‌.साम्रतद्लालुगमसस्ख(टतः 


दिद्णोपे्तदखतवसचत््णं सुखा ~> पडणएलस््दुयु चरणारतन्तन्सयचायसस्ि क 7सम्बन्छ- इचछानन्तयेद लरन्ताचपर्ज्नानतदा 
"द्‌रस्णापतद्ृट इच पर्ष यव्चेढ पड दर टद गपारन्त््स्यचाचसग्नस इ -इएनन्तराद्‌ खकपय तदत्र लरखन्ावपरन्नासतद्ा 


[ ॥ ४ 
[| 
| 
3 
] 





स ~ (4 ५ क ~ क 


सग्द्वनेनं स सुनिलनारणनभिष्टितन्दहापि <= < य सनिरज्ार्यदेनेव्यते = तयापररप्रक्छवरखम्बन्धद्खसेगेखिगायं च 
= = छ नत्वन1९ च लनखतम्लह्ापप तद्‌ बहव वाडकत्वादययं दुग्नर्न्ारषयववच्यत तवापर्‌ परचलसखम्वन्धद्‌इदयगरमगयाय 





चद्न्ति्कंततक्ातं न ०4 सठतिपड्डएयन्यदनग द तयद < तचम्दछः ग द्िकिंतत्‌ख्तंचल्मारुपद्ि्टं तदत्डप 
; म चदनतत्कतत्‌ज्रातसलन्ातपड्धएचन्यदुर दणएएत्ति तय्ाद््द्टल्चन्डदच्छ ख्चयशच्ाडखस तेणएलस्ल्यादि क तत्‌च्छतचल्मारुप्द्ट तयत 
खएलन्डट्रा "च्दगणाएन्ति वि द्यु *खणत्तिलन्श्ाप © ष = 
च न ~~~ वततम्रम क =, समयेदति सख्तात्य श~ 
चपल =+ चव्णाद. तत इर डटर्छन्तजु वताप्तग्ररू; उस अःयाग्यकालजस्छञ्स्ुनः खउसयंड्‌ात एलक्पनेए चंठ्तात्यलाब््ुः 


= 





च्छपुन्‌ श्यद्‌ (~~~ जयन ध्न कि परर ददलतेनिटन्ति भ ^ 1 थ 
ठ्ठ ख दरातदारवमन =्--- न ---- "----------- ~ सिप्तयादततस्वत ~> नमेवत्ति सारं ~ 
"> यदत {-ठस्छ नस्य सचखाप्यद्रातद्रव्टवम प रइषसत्नटन्त 7र'तचाउ त्‌ तस्त ह्षदेम्रममेवत्ि उाचुन्यखसास्भानटता 
# 1 


उक्तार्ठर्दति चान्दमार्यातरवः पड्चणन्यदुर'छग्यार = 5 कौवःदस्वसय कवि 
९ त्यष्वत चाज्द्‌प्टातरवः च्छचएगन्डईरु छग्यार उद्रेन्ाकचखाज्त्नं कनगुष्टेनस्पग्णंख्य ने पठज्ितदत्वं लाना 


य 
4 
‡ 
2 


































अचाराङ्गसुच। ८७ 


श 


धस्त कशुणोपलन्वितसख वायोच्न्‌^ग्ायाप्मु; चशब्दात्‌ बद्धानेकपमुभेवती तिच्या त्यदियद्धायजौवतयाजुखु सतेततोवावो सौ बाञ्का 
यसमारंमनिरत्तौममुरक्तसंदथैवतिचायकेत्यादितकिर्च्छजौ वन दत्यातंकतमातकःरंच्छनौ व डुः खंतचदिविध॑णा रौ रं मानसं चतत 
काटुकच्चारशस्त्गंडलृतादिससुलख' मान संग्रियविमयोगाग्रिच सं्रयोगेश्चितालामदार्ददौ मेनख्थादिकतं एतदुमयमातंजएलमा तंकं 
श्यत्तितच्छीलचेत्यातंकदरफीःवष्ठमेत इभयसपिदुःखमापततिमव्यनिदत्तवादुकायसमारसेततचेतददाडमाच खमारभणएमातंक्ेतम्‌त 
मद्धितसितिन्नातैतस््ान्िवनैचे म्मुभेवतोतिवदिवातंकोद्ेषाद्रव्यभावमेदात्ततद्रव्यातकेददश्दाचरणंजंवु दौविदीवेभा र हेवा सं भिच्चव्ि | 
ख्पसिद्ु'वधणयरयुणसमिद्धं यमिदं णामरयरतितल्यासिगरुवदरिवारिमद्ोमुय णनिम्गयपयावेः अभिगवजीवानौवोरयाग्णामे 

रजियसन्त अग्यवरयसंवेगभानि घम्ययोसमाखलेसोञ्नन्रया्षयादममा इं पाणये चोद्ल्न तसभिक्छ' अवरा₹तंयुरोविक्णसमा णं 

तदिव सवावेसाणएणएरक्छणड एए ायरियाणषाए चाणावदसोरणियव पुरिसे द्ंतिव्वकडदन्देहिंरंधियषएव्वतदिखारंपक्छित्तोज 

लणसोगएवर॑गोरो हमेन्तकान्ञेणएणिज्निणमंससोणियच्ष्ियसेखत्तणख्वेददो ता हेएव्वमरएपुरिसे्याणावाए नहिं सवाएगं जिव्यवे संबोयं 

पासंडिरेवयं पुवव॑विचस्सिक्डविपएते पुरि सेषुच्छणतय्रो रावाकोवबहारेएसिंभणंति णयद्रकसड्‌ पासंडियोज्तेणवट्द्र अत्तणोय 
ययारेपविखवद णठार मञभे खिन्तागोदोदमेत्तस्य दु ष्िवचेखेते ए॒रिचेयलिवरोखरत्तयो चेहयलोयंतोरावातोभणद्रयायरिवं ' 
तुम्हविकोबिपमादीसासे मियतंपिणलिभ णदगुरू जद्रडोडी तो सा हे तुम्ह व्वियतस्यजाणिदधि चेदोगएणिवंसिभणद्र तेसा्छण्णोउण 
मुशत्ति डौ दपमायसीेलोतुग्हसरणागय्मोधणियं जद्पुणदोज्नपमा यो पुणोम सं खहभावर खियस्स त॒म्ह'राणेदिंरविदिवतोसावगर 
क्ठ सामुचो सायं कभश्योविम्गोतादहे सोखणिचयोलु्रोजायोकोविवमतौवरुसणएरास्रिराविचोपल्यादव्वायं काद्‌ सौचन्ता णं चव्वहाणि 
यत्तद्रद्धियार॑भाखसयाजचसी सोधम््षोसस भावात कादरी तनरकतिवेद्यदष्यासरसवेषृभिवविग्रचोगादि शरी रमानसातं कभीत्यानम 
वरसैतेवाचचखमारमे अपितवद्धितमेतद समार भणमिति मत्वापरिरत्यतोय आतंकदर्मीभवति विसलविवेकलान्धवाबुखमार-भखज््‌ 
गुश्ायापरभृर्दिताह्ित मास्षिपरिद्यराच्ठान मरततेलदन्येवं विधपुखषवदितिवादुकावस्रमा रंमनिटन्तेः कारयमादनेच्मलयमित्या दिया 


सानमधिरछत्ययदन्ैतेतदध्यालंतच्चरखडुःडादितद्योजानाति्वदुष्यतेखरपतोयवगच्छतौत्यये;खवदिरपिभाणिगरवाचुकावादिकं ज 





{ 
1 
॥ 
1 
॥ 


॥ 








नातिययेपोपिदिखाभिलापी दुःखाञ्चोदिजते यथामविडुःखमापतितम तिकटुकमसदे्यकमेदयादखममलंखातुभवखिद्धमेवं योचैत्ति | 


स्वामनिखं चसह द्यकर्मोदयात्‌ शभफ़लमेवंचयोवगच्छति सख्वध्वालंजानाति एवंचयोष्यामवेदौखवदिव्यैवस्वितवाचुकायादिमारि । 





गणस्यापिनानाविधोपकमजलनितं सपर समुख'चथरीरमनः समाचवंडुःख््‌ष्वावेन्तिखम्त्य ततया परतराग्यतुभियतेयसखपुनःखा ` 
तमन्येवविन्ना नसेवविधं नससस्ति कुतस्तस्यव शव्यं बस्वितवायुकायादिष्वपेच्ता य्यवडिजगेनाति सोध्याद्मंयथावद्बे तीत्तरेतराव्यभिचा 
सादिति पराव्मपरिज्नानाच्च यद्दिषेवतदथंयित॒माह एवं तुलमन्नेसिभित्यादि एतां तलां यथोक्तलच्व यामन्वेपयेद्नवेपयेदितिकाघुनरसौ 
तलाययात्मानं सन्वेयाखष्वाभिलापितवा रत्तसितथापरसपि रच्चथापरं तयात्ानसित्ये ता तलः! ठलितखपरखखडु;खातुभवोन्वं ष 
चेदेवंक्यीदित्य यै; उक्त चकद्िणवांटएणएवपाएविद्धस्यवेयणटस्य जदो द्वयनिव्वाणीसनव्यलिएडतदनएण तथामरिष्यासमीतिवदूडुःख 
पुरुषस्योपजायते शक्यस्तेनाचुमानेन परोपिपरिरल्तितत' खतद्चययाभिहितत॒लाठलितखपरयांतराः खावरजगमजंतरुंघातर च णापरैव 
| भवन्ते ते कयमितिद्थैवति इदेत्यादिदरदैतखिन्‌ दयैकरसेजिनमक्चनेथमनश्ातिदपशसःमससंवेननिरवेदादवपा सिक्या भिव्य क्षल । 
 सासस्यग्दशैनज्ञानचरणकलापः शांतिरुच्यतेनिरावाषमोच्चास्यशांतिमापषिकार णत्वात्तसेवं विांयातिगता; मआ्नाणंतिगताःांतौवा 
¦ स्िताःशांतिगताःद्रनिकानामसमह पचिनिखु क्ताःद्रवःसंयमः सप्तद शविघानःकम्म काठिन्यद्रवणकारित्वाटूविलयजेत॒त्वाव्धयेपाविद्यते 
तेद्रविकाःनावका्तं तिनवां दं तिनाभिलपन्तौत्यथेः सिं नावां तिजौ वित ्राणानूषारविदठ'ेनोपायेनजीदिद॒ "नासिकां तिवादुजी | 
॥ वोपमदेनेनेत्यथेः ओेषशटयिव्यादिजीवकायसंर च णं तपुरवक्मेवसखुदायोक्तिसेवसखुदायायैस्वयमिदेवजैनेपरव चने वः रंचमस्तद्यवस्थितार 


1 क 





1 


--------_ -~--------------------------~----------------------~< ~~~ = ~~~ - = == - ~~ न 
षर ------~~-- ---- --------=---- ८ 


[8 = ~+ 








ट्ट अचार ङमसल। 





[॥ 


वोनृषलितानित' गरागद्र पद्रुमाःपरभतोपसदर निष्यन्खन्धनोच्क्रानिरभिलापाः साधवोनान्यतवविध कियाववोषाभावादितिण्छव्यव 





स्िनेरतिलच्नमारएपुदोपारसेत्यादिपृवेवन्ने चवावत्‌ मेधस णापरिर्टायकम्य ्तिविचिसप्रतिपट्‌जा वनिकाचविपचवधकारिणामपाचादिद्‌ 
गंचिप्रयातन्िदरत्तिक्ार्िणांचरुपग सुरलिस्यवप्रदयेनाच छलाखिपरक्रम्य ते एव पिजागल्यादि एतन्यिन्पिप्रस्तुतवाचुकाचे ्पिग््दात्‌ 


एविव्यादिवुचसखसपखितसमारमं वेकुच्यन्ति तेंखपादाचनिज्ेम्् गगवध्यं तदत्यट्ःएतस्खिनृजावनिकायेवघम्रदत्ताःगपनिनायवधननितेन 


(वाद । 


कमगागध्यतेकिसिति चतोनद्य ऋ जअवनिक्रायविप्यच्ारम्य्यःगपनोौवरि नकायापसद्‌ नन्तर्गान्रवु य॒क्छतद्ल्यतम्त सव जानी दिच्येतुरनें 


(व 


नपरासरयीतद्धितीवारयमाततदेवमन्वयोलगवितव्यःएविव्याद्यारम्बिगःगेषकावारमक्तमेग्ारपादीवमानान्‌नानीष्िकेपुनःश्यिव्या 





कय [1 


चेनजो विचस्सपरि वं ट्ण साणप्यणार जादईमरणसोवगणाए टृक्र्पा उषायद्धेड सेय सेव्वारसत्य॑स 
रधत अस्‌ हवावाडस्त्य सतार भावद्‌ त्रस्‌ वावा्डसत्य खसारमतसर्यजाखात तकस्लच्रयाप 
तंसेच्रगोदधौर सत स्‌ उभमःसास चायाणौयवंसख॒द्ररसोच्भगटद्रोदरगाराणं ्रंतिण्ड्‌खसेगेसिंगा 


यंभवतिएसखखगथ एसखतमोद्धेएस श्वल सारे एखखखलणर ए इत्य गटिरलोएर जसिगंविष्ट्‌वष््र 





मापा 
शिएद'वीीवितव्यनेपरिवंटनसाननण्ननने चचिनन्समरगच्छ काविवाने यचिदुःचछम्रतिनातनिनिल्िति स्वयमेववराच॒गस्लस्मार्‌म नें 
€ 


(न 


रापासेवावगस्वस सार्दमप्दे अनेरोवाव ग्य मारंमतो अदमोदेतेनेचने अदितभग्णी चवोधिभगो तेनेदुरषनेकारखमार्‌म्रन 


च तुचागताच्वागु नर्चन्नानदरगनचारित स॒रुटाप्याद्रर मग्वंततयाच्यनगारनेखमापिसांम्लाइणिजगमादि एननेएडवोनारणयो 


= 


द्‌ तेकिखएवावुकायनारसारभग्र्यवघनादाम नोटामएमोडएमारएनिरवदजिचगचिग्टद्रलीकनणए कल्‌ नानाप्रमारगस्विद्र करावा चकम्म समि 


दोपिकाटाक्ा 
्वाचद्धेउ सेदखयसववाडखखदय चमार्मदट्यन्न स्दिवाकवाडचल्यसमार्‌भाुउदडयन्नवावुरुलय ममार्मतं तमग्ुजाणदतसं श्रद्धिवापतं सेच्वोदी 





एसिन्तसंवञ्मान्पे्यायासी्वसखद्रएसोचामगवय्ोचगागायाग्यं वाचं तिर इ दमेगेसिं णायमवतिएस खनगंठेए उण्लमोद्धे एखख्लुमार 


एग्दलकिरएडच्चल'गटिएलोएलमि गांविरूवसखूवेडिं सवदि वाउकम््खमारभ गावाउसव्य समारभमाणे चन्र अगोग वे पाखेवि हिं ति 





अत लसखीलं गाचाचकत टीकानास्ति। 
दिसत्येहिवाखकम्यसमाररमेणं बाडसत्यंसमारभमाण च्रख चरणगस््वेपागविदिसं तिसेवेभिसंतिसं 
पादरूसापाणा अआहच्सपवंतियफररिसचखल्‌पु्मए्गेसायमावच्जति जतत्यसंवायमावन्नंति तैत 
व्यपरि गाविञ्जति जेतत्यपरिचाविजञ्जति तेतन्डदाचति एत्यसत्य सनारभमाणस्सद्रचते च्रार॑मा 
चअपरिखायाथवंति एन्यत्य ससार मसायस्यददधेते आाग्मापरिखायासवंति तंपरिग्यायमेदावो 


क 


9 9 





सावा 


न 


एर्स्कराचुगच्छचना7रमताय्यनेस्नेकर्पग्राणिचाचेदग्णे एडनो विराऽ्नाद्‌. चनेयज्ावनोवातदेगष्डाडं 


6५ | | 


म. क क 
चऋसेवमिसपादमावाग्छायाद 
तरि खटयम्डवुपद्रारोचंत्रायमादच्ज'तिलेतव्यस्वाचमावन्लं तितत परिचाविन्न॑ति जेतवययपरियाविच्छतितेतव्ञ्टायंतिव्याग्ला 


~ "्टोर्टदनन्निर्यपि *८--८-->-* दरवान 
भदट=च{"लखं।तच)वद्य तखपाम्त 





नाःमाग्य; चादल्यसूपततिफस्खिंच्टन्दस्य 21 ण्करेचौवार्स॑वातसापद्ंते एकीमवन्तियेतलर्दधातमापद्य 


= = 5 


(अ) -ताष्वट्दकल्ण्णरताप्यं तेततत्खद्ठं दिठिनिश्च तल्ययः "रसकं च्छखपातियम्ाखियातेकारनेवा => इतापड्द्यपः 
# 1 











म्ल न & 








- अाचाराङ्गसुल । ट्& 












| एवसक ° पवेवतवाडकायाभिलापेनकन्तेव्या खथणएदवाउकायने विपे शस्त्रसमारभगणदारने एमार भवे परिज्ञाद्‌"अपरि 

। ज्नातङ्दरं एचनेविपेशस्त्र्मसमारभमाणने ख्मारंभपरिज्नात्धद्‌ तेवाडकायनोसमारंभवं घह्े तजा णौमेषावौ पंडितखवमे ववायुश 
| [कोष १ ५ [व [8 4 र नं (4 ९ नरै रभपरिन्नात [4 
। स््र॑समार॑भेनहौ अनेरापाचेवाडशस्त्रसमारभवेनै यनेरासमार॑भताने अनुमोदेनरों जेचनेएवायुकायनासमा रभपरिज्नातद्धद्ः 
रौपिकाटौका 


वेमिसंतिरंपादूमापारा ्ादखरंपयं तिय फरिसं चखलुपुद्धा एेसंघायमावज्नंति जेतलसंघायमावच्जन'ति तेतल्यपरियावच्न'तिजेतद 





। 
। 


। 


¦ परियावल्नं तितेतयेङदावंति एयसलय'समारभमाणस्यद ख ते आरभाखपरिखावाभवंति एवयसखय'यसखमारभमाणस्य इच तेयारंभा 
परिणायाभवं तितं परिगणय मेडावीणेवसर्यवाड सल्य"समारमेज्नाणेवर ह वाउस य'समारभावेज्नाणेवख वाउसवय'समारंभंतेस 
मगज(णे्नाजस्सते वाडसल्'समार॑भापरिणायाभवंति सेद्धसुणौपरिखाय कम्म त्िवेमिव्याख्यापववत्‌ सं प्रतिषट्जीवनिकाच 


अतर खलस्य शौलंगा7चायंरत टीकानास्ि 








णेवसयंवाउसत्य समारभेञ्नाणेवस्‌ हिं वाउसत्यंसमार-भावेन्नाणेवस वाडसत्थ' समारभतेसमणु 
जाणेच्नाज स्सेतेवाडसत्यसमार भा परिस्पायामवंति सैह्सुणोपरिस्णयकम्द्रन्तिमेमि रत्य पिजाणे 
(र्‌ ~ ( 4 ५ वि ५ वर्यति तः द्‌ ॥ { * 
उवादौयमाणाजे यारेणश्मंति आरममाणाविणयं दोवणेयाञ्च्भोववसा रभस 
*^( 4 ८ [1 = $ =, $ ५ (६ [ वप सिं ५ 
त्तापकरतिसंगंसेवसमससव्वसमसणागयपसपारेणं अप्पाणेणं अकरणिव्न' पावंकम्य णोच्रस्‌ सिंतंपरि 











मापा] 


, तेसुनिचारितियोपरिज्नातक् सर्षैयारंभनोमत्यास्याईकडवाद्‌ ऊ'इमकडं छिवेपट्जीवनिकायनावधकरणदारने अ पायदेष्ठा 
डिवाभणीौ तथातेद्छन्नी वकायनारा खणद्ारने संम गसुनिपणादेस्वाडिवाभणी हतमरारभियेच्शेमू त्र" एत्यंपिक ° एतखिन््पिभस्तुतेवायु 
कायेऽपिशब्दात्‌ष्थिव्यादिषु समाचित चाररभयेकुैति तेडपादीयं तेकम््ं णावर्यते चतस मेवंजानी द्धि केषुनःकम्मःणाउपादी यं तेद्‌ 
त्यादये्षिदितपर मायौ पञ्चविघेखाचारेनरमन्ते नटतिंकुवन्ति केषुनराचारेनरमन्त शाक्यदिगंवरपाण्ठंस्थादयः किमितियत 
श्राष््ारंभमागात्ति यार॑ममाणायपि श्यिव्यारीनृजीवान्‌ विनवं संचममेवभाषंते किंपुनःकार णं येनैवं दुटयीलाअपिविनयव्यवस्छि 
। तमातानंमाषंतदत्यत्राद दंदरोव णीयाच्छद्‌ःसखाभिम्रायः इच्छासात्र'तेनउपनीताःमापिता तया्ध्युपपन्नाः तचित्ताःतेकिंकुचुंरि 
त्यष्यारंभसन्ताारंभः साव्याचुष्ठानंतत्रुक्तास्त्म रा्त्ययेः ्रकनैन्ति संगमविरधकमे तिसंगाचएनरपिसंसारऽपायानुमापरोतिष 





। ट॒जीवनिकायषातकारीति अचथयोनिरत्तसदारंभात्‌ सविं विशिष्टोभवतौत्याद चेवखमं रुषट्‌जीवनिकायवधनिटन्तोवखमान्‌ यत्रभाव 
तोवस्ग्राद्धं तत्कि समस्यक्तादिसवख्मान्‌ सवसमन्वागतप्रज्ञानेन सवाववोघविशपानुगतेन एवं विधेनालन7 अकर णीयं यकन्तं व्यंद्रद्द 
लोकपरलोकविरद्धत्वाद कायं" एवं विधपापं कम्म नान्व पयेत्‌ नतदुपादानावयल कुर्यात्‌ तत्मापमदटाद्शघामाणातिपातादिमिथ्यार 
शन सल्यपयतं ततस्य नङ्यात्‌ न चान्ये;कारयेत्‌ कुबौणएसन्य नान्ुमोदयेदित्यथः चौ रुरूशिष्यमप्रतिद् केरे अदोशिष्यएत्यं कतां इखिवा 
¦ युकायविपेश्रपिशब्दयकौ श्यिव्यादिकनेविपे जे्यारभकरोतेउपादौवमारणाकद्तां कमग्रही तावभ्यमानच्ाणि तेकोणवलीविरेपेकद्े 

चछजेाचारपंचविधविपे नरनेतेथाक्यदिगनरपाण्व खादिकजाणिवा तेसाभणैजेणे तेयारभमार्यिव्यादिकनो चारटभकरताविन 


| 
| 
। 











| 
| रिपदयातेवाउख' फर स्यां" तागात्रसंको चपामे जेसंकोचपामे तेमाचोमाद्िपरितापिये पीडापामेद्धदिये जेपौडापामेतेषरेक्त श 










। 
| 
| 


॥ 





| 
| 
| 


भ पन्न > १ 


व क 2 
६० ्राचाराङ्सृत्र । 




























| वंघकरे तेयकीवलीं यनं ताकासललगी संसारमादहधिपरिभ्नमगाकरे दिवेनेदन्नोवकायना चाररभयकौ निदत्योकेवो 
दूतक सेवर संतेवस मंकडरता द्रव्य" तेव सुत्रेडधप्रकारिद्रव्यवकौ भावयकरी द्रव्ययकी सवगर लादिकभावयकी ज्नानदगीनादिकतो 
द हांमावयकी द्रव्यवंतनाग्यिवो एतावतानेपद्नीवनिकायवघ निरृत्ततेखग्यग्दयैन सस्यगन्नानरूपद्रव्येकमी स्ट दना निव तेस, "करे 
तेकर सर्नबुमन्वागतम्रन्नानकडतां सन्ैयवयोधविगेयचदित एवेच्रामाद्अापगापे अकरणिन्ज कतां इदलोक्परलोकविषद्प 


गायकौ अकावंणडवोपापकसमप्रागातिपातादि टारभेदनोचयन्न सिक्तां गयेष सं एतावताय्ापणपेनकरे अनेरापासेनकरादे 








। दीपिका टीका 
विषयवधक्ारिणाम पायद्थेनाचतन्निरत्ति कारिगांचरसंपगोमुनिभाव म्ररगनाचद्ध्ताणि प्रारभ्च'नेएलयंपिनागेखवादरीयमागामे 


्यारेणरसंति ्ाररखममाणाविगायंवचंतिखंदोवणोचाच्यलभोयवसा चारभसन्तापकरेतिसंगसेवरूमंयव्वससन्ागयपसागोग याणे 


गँ अकरणिन्न'पावकम्म'नोचसेचखिंए्व'पिएतम्मिनपिम्रसलुतेवायुकायेश्रपि ण्न्धात्‌षटचिव्याद्िपुसमाचिर्तंयारःभंचेङुमै"ति तेचपारीय॑ते 
कर्मणावध्य"ते एकस्िननीवनिकाचेवधप्रत्तागेपनिका[व वधननितेनकमंग्रावावध्य"तेकिसितियेनद्धिएक्तजीवनिकायविपचन्यारंभः मेप 
जीवनिकायोपमदंमतरेण कतु गव्यते अतस्मेग्जानीदि श्रनेनचोतःपयामगः रचिव्याद्यारभिगणःग्रेपक्राचारभःकम गाच्पादीवमा 
नाजानोहि केपुनःकमं णाञपादीर्चति इत्याचनेय्ायारेन्ति येखविदितपरमाघीःपंचविषे श्राचारेनरमने नतिंकुवंतितटश्त्याएयि 
व्याद्यारंभिणः तान्‌कम भिसपादीय मानान्‌जानीदि केणुन रा चारेनरमंति माज द्विग॑वरपाण्डं स्वादयःकिनितिवतयाड ्ारममा 
| यात्तिग्रारंभमागाय्पिश्यिव्या दीन्‌जीवान्‌विन्ं संयममेवभापंतेकमर टकविनयनादिनयः सं यमःगाख्यादयोदिवयमपिविनयव्यवस्ि 
। तादल्येवंभाषंतेनच विव्यादिनीवाभ्युपगम' कुवे ति तदुपगमेवातदाचितारंमित्वात्‌ ज्नानाद्याचारविक्रलत्वेन नट्यीलाःकिंयुनःक्ता 
रगायेनेवंते दध्यीलाय् पिविनयव्यवस्ितमाानं भापंतेदत्यतय्ाह चंटोवणीवा अव्फोववश्षाखद्‌ःखाभिप्रावःइच्छामातंयनालोचित 
| पू्वपरविघयाभिलापोवा तेनद्धंटखाउयनीताः आपिताग्मारंभमाग्गं चविनीताच्पिषिनयंभायपंते यधिकं्त्यथखपपन्नाः तचचिन्ताःवि 
; पयमरिभोगायन्तजीविता से किंकुु रित्वाइ ार॑भठन्तापकरेत्तिसगं आरभःसावद्याचु्ानं तखिन्‌ खक्तास्तत्मयःमरकर्पेग कुषैतिसनज्य 
। तेवेनसंखारेनीवः ससंगोऽटविषंकमं विपयसं गोवातंसंगंप्रकुवंतिसंगाचपुनरपि संसारेऽपायानाभ्रोतिषट्‌लीवनिकायवघातकारीति्य 
योनिरत्तस्तदारंमात्‌खविंविथिष्ोभवतीत्याडदसेवसम'तिसपटजीवनिकावदडनननिर त्ोवखमान्‌द्रव्यवान्‌वद्धनि द्रव्यभावभेदादिषाद्रव्य 
वद्ूनिमरकते"द्रनीलादीनिभाववष्टूनिसम्यक्तादयीनिददचमाववरखूभिवे खसत्वस्रं गी किचतेससव्वसखमन्नागवपन्नागोर्णतिप्रन्नानानियया 
। वस्ितविपव ग्रारीशिन्नानानिरवागिसमन्वागतानिग्रन्नानानिवसच्रमानःसखषैसमन्वागतप्रन्नानःसनाववोष वियेषानुगतःएवै विषे 
नामनाकरणी्य्न्तेव्ंदूपरलोकविसद्रताद्‌ कामिति मन्वानान्वे षयेत्‌नतडुपादानायवनङ्यत्‌ किंदुनस्तदऽकर पीय" चकर्सव्य "दर 
' दपरलोकाविरद्वतवाऽनान्् पितव्य दतयुच्यतिपपंकर्म्धःपतनकारित्वात्पापंकरिचतेदतिक्मतच्चाटाद यमद्‌ मागातिपातखटयावाद्रद्‌ 
त्तादानमेुनपरिग्रहकोधमानमावालोभरागदे यक्षलदाम्याख्या नपैून्वपरपरिवाद्रत्यरतिमायाखपाभिच्याद्‌र्मन शल्या स्यमि ति एवमे 
; तत्मामटाद््यविषं नान्व पयेत्‌नङ्वौतखचं नचान्वंकारेत्‌नकु्व णमन्यमवुमोदेत्‌एतदेवा इतंपरि खायमेहावी सेव सवं खुच्नगैवनि कायस 





ग्रीलंगाचाचरुतटीका 

| द्याद्यारंभिणः कम्मं योपादीवन्तेदत्याद जेयाचाव्टेणरमंति चेद्धविदितपरमार्वीन्नानदर्मैनचरगतमोवीर्यास्य पञ्चप्रकाराचारेनरम 
न्तेन तिंकवैन्ति तदध्त्याचश्चिव्याद्यारम्मिण; तानू भिरूपादीयमानान्‌नानी ढि केषुनसाचादटेनरमं ने शाक्यदिगम्बरपाण्डस्ा , 
¦ दवःक्रिमित्तियत्ाड अआरंभमाग्णाविणाचंवयंति आरभमागणः अपिशटयिव्यादीनृजीवान्‌ विनर्यसंजममेवभापन्ते कर्मटकविनवनादि | 


य उचः; गाक््ाद्योडिवयमपि विनयव्यवद्िताः इत्य व॑ भाषन्ते नचष्यिव्यादिजीवाय्यपगमंकुमैन्ति तद्भ्यपगसेवातद्ायितारं 
ह 


11 
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(4 ------------------------------[------------_--------------------------------- -----------~~ ‰ । 
च्राचारङ्गःसूल । ६१ 





॥ [द किंपुन } [द्‌ # (4 क 
, भितवात्ज्नानाद्याचारविकलव्वेन नटशौलादति {कार णंयेनेवतेडटगीला अपिविनयव्यवद्ि तमात्मानं भाषंतेदत्यत्ःडदंदोव 
| 












ौया अज्‌म्ोववखाद; खाभिम्रायःडइच्छामातमनालोचित पूर्वापरविषवाभिलापोवातेनचदखोपनीताः म्रापिताच्ारंभमारेयवि 
, नीताअ्पिविनयंभापंते अधिकमत्ययैसुपपन्नातचचित्तालदात्मका; चध्युषपन्नानिपयपरिमो गाचत्तनीविताद्त्ययै; चण्ं विपयाणाकधिं 
, तचेतखसेविंकर्रित्या द भारम्प्रसन्तापकरन्तिसङ्ग' आरग््रणमारम्बः सावद्यानु्ठानं त्खिन्‌ सक्तासत्मराः भकर्पेणकुनैन्तिसन्यते 
| येनसंलारेजीवाः रसंगोटविधंकम्प्रौ विपयसंगोवातं संग॑ग्रकनैन्ति सन्नाचएनरपिसंसारः पुनसतेवोत्मत्ति आजवंजवीभावरूपःप्ठं भ्र 
। कारमपायमवाम्नोति पटूीवनिकायघातकारौति अघयोनिटन्तस्तदारम्मात्सकिनिि्टोभवतोत्यतच्राड सेवखममित्यादि सद्रति्वि 
व्युटेथकाद्यभिदहितनिदटत्तिगुणभाक्‌ पट्‌ जीवनिकावहनननिटन्तोवखमान्‌ वनि द्रव्यभावभे दादि घाद्रव्यवद्धूनिमरकदं दनी लवच्तादी 
निभाववद्ूनिसस्यक्तारीनितानियसखयस्मिन्वासन्तिसवखमान्‌द्रव्यवानित्ययेंः इदभाववरभिवेखुमत्वसं गौ क्रियतेप्रन्ना्वंतेच स्तानिमन्ना 
नानि ययावस्यितविषवग्रादीरिन्नानानि स्वीणिसमन्वागतानिग्रन्नानिवस्यामनःखखवसमन्वागतम्रज्नानः सर्वांववोधविशेषाद्ुगतःस 
वे 'द्वियन्नानैः पटुभिर्य्यावद्ितविषचग्रािभिरविपरीतैरुगतद्रतियावत्‌ तेनसर्मसमन्ागतमरन्नानेनामनाववासवेष द्ल्यपचौयेषु 
¦ सस्यगनुगतंमन्नानं चस्यालान; सखवेससन्वागतप्रन्नानः चाामगवदचनमामारादेवमेतत्‌द्रब्यपर्वावजातं नान्वयेतिखासान्वविेण 
¡ परिरछेदान्विश्वितागेषक्तेयमपद्खरूपः सर्मैसमन्वागतप्रज्नानच्नामल्युच्यते अववाग्युमाश्ुभफलखकलकलाययर्ज्ञानानरकतियैक्‌नरा 
मरमोत्तख्खस्वरूपपरिन्नानाच्ापरि त॒ष्यन्रनेकातिकादिगुणचुक्तं सं सारख्डेमोचानुछानमाविकुष्यैन्‌ सर्वैखमन्वागतम्न्नानच्ामासि 
` धीवते तेनैवं विमैनावनाकारमीयमकन्तव्यमिद परलोकविसद्धतादका्सिति मत्वानान् षयेन्तदुमादानाययल कुयीदित्ययैःनिंपुनः | 
तदकरणीयं नान्व पणीयमिल्य्‌ च्यते पापंकमे्धःपतनकारित्वान्मापंकरियत इतिकमेतच्चा्ादथविधं प्रारणातिपातरटषावादादतानसेध ` 
नपरिग्रहकोघमानमायालोभ प्रेमद्र पकलड[भ्याख्यानपेन्ून्वपरपरिवादर्त्यरति मावा पासिग्यादशेनश्ल्याख्यमिति एवमेतत्मापम 
| टादशमेदं नान्वे पयेनकुयीत्‌ खयं नचान्व'कारयेत्‌ नकुवौगामन्वसनुमोदेत्‌ एतदेवाह तंपरिणायमेद्ावीत्यादि तत्मापमधाद्शम्रका 





खायमेहावोणेवसयंङन्नौवनिकायसत्य' समार मेव्नाणेवसए हिंद्धन्नौ वनिका यसत्य समार भावेच्नारे 
वख छञ्जोवनिकायसत्थ समार मतेसमणुनारोच्नाजररेतेरन्नोवनिकायसत्यसमारमापरि खायाभवं 
तिसेङ खणौर्णियकश्र्िवेभि नेयुणेसेमुलद्वाे जेमूलश्रेसेुरद ति सेश्यण्टरौ महयापरितावें 


| 
| 
| 
। 
=, $  # (4 
वसेपमत्तेतंनहा मायामेपिवामे मगिणोमेभक्तासेपुत्तामे धृञआसेखर्हामेसहि सयणसंगंयसंयुयामे , 





मापा | 
करतां प्रतेयसुमो दे नदीवलीडइ-दज वियेपेक षे रष्तं तं परिक ° ततूपापमधशदयघासन्वभ्रकारोणपरिज्नावसेघावी मवीदाव्यवस्वि तःस्वर्नेवष । 
ट्नौबनिकाचगस्तन समारभेतनेवान्ये; समार॑भयतिनचान्ान्‌ समारभमाणान्‌ रुमलुजानीवात्‌ एव॑चस्येतेखपरीच्यकारि षणः पटनीव | 
निकायश्स्त्रसमारभाःपरिज्नातान्नपरिन्नयाम्रत्याख्यानपरिन्नयाचसखपएवसुनिःपरत्याख्यातकमां द्रतिनवौ मिरखुघमेखामौ तिकययतिववास 
याय्ौबद्धेमानसखुखखादुपलब्धतदं नवीमि नस्तमनौपिकयेत्ययेः तेचटारमेदवारसवेप्रकास्जिाणी मेषावीसयदावन्तपुरय; खर्यञ्चाम 
णपेदनीवनिकायनो शस््रसमारमेनरं अयेकामधम्प दिप्रयोजनिकांद' सावद्यकरेनभं चनेरापातस्े छव्नीवनिकावयस्त्रखमारमा 
वेनो चनेरोमारंभतो अजुमोदेनरं जेचने' एच्छन्नीवकाय शस्त्रसमारंभन्नपरिज्नाद' जावा मत्वास्यानपरि च्नाद्र* प्स्याड* 
तेसुनिचारि त्रियो प्रत्याख्यातकमकषिये व्विचीरुधर्मस्ामि ज॑वृम्रतेकचषे' जिममे चीवद्धं मानस्ासिनासुग्ववकीचखासल्य दतु'ति 
सक दुः एञओ्ाचायांगनो प्रयमाध्ययनद्धूवय कौ शिष्ये भ्यो अयेयकौ खुस्उमीपिरूडीपरिद' यवधास्ोंडद् तोतेदनेरप | 
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द्ापनाविधिड' महावतनो चासेपग्करियो इतिच्रीमदुटडत्तपागच्छेपं ° चीसाधुगलगिष्य उपाध्यायपा मच द्रलिख्िते खीच्याचारां 
गमरयमच्ुतस्छंषष्डवावनोपेःगन्तपस्त्त्राष्ययने दपर णततिप्रयसाश्यनकत्यः निरवैमीभो-खन्य यरय तेचनोणवदंघनागियो 

(का का € [क = प [ धु 
चिगिकारनिश्रयमाध्ययनि छलव्नीवनिकाव खखपवोनल्यु तेसांभली चयायेखटद्र उत्यन्तवगयग्यमणं म्रतिमन्पचम खातत एवाम्‌ 


न 


नेलिगिपरे" ग्रब्दादिविषयस््पलोकं अयवारागादिकपाय्लोकनो नोपिवोद्धड्‌. ते्धिकारकच्या भगीर्गीजोलोकयिजवाध्ययनक्षदि 


चेदधे तिचे राई जागिवा तिद्लंपदिक्ेचदःयकि चारित्नियेखनननो से चटालिवो एवो अविकारे बजेट गकि संचमनेविपे 
अदटपगनकस्वि पचवोच्रधिकारद्टे ीनेखट्‌ शक्तिनातिकुल खद्धिचारिचिये माननकरियो र्डवोमावष्े चोय उद गकिभोगनेविपि 
परिचयनकरिवो एदवोचर्थन्धे पांचमेखद्‌ यक्िदारिविये" संयमदेप्रतिपालिवाभगीं लोकनीनिचाद़ विचरिवो रदवो्रधिकार 
शकिलोकनी निचा दविचरतेचारित्रिये समतामावनकरिवो एचयो अधिकारं दिवेगेजे च्रध्यवनिपदियो उद्‌ गोिवरि 

ये्धे लं जेगुगेक° योशण गब्द्रूपर सगन्धस्य गी दिकमे खलस्यानं खलं कारगारं सारस्य कपायास्त पांस्ानं ततव्वःगन्द्ादिकोगयुगः 
सचन्छलसयानसिति संरारखाद्यं परघान॑कारगं चतोमनोन्नेतर ब्दादुपलव्य कपायस्ततोपिससारढ़ति साप्रतमनचोरेव वी्जांक्र 
न्यावेनपरस्सरतः कार्ैकारणमावं दर्भति जेखलवदेवसंसारख्लानां कषाया स्यानमाचयः सगन्दादिकोगुणवनापरः अरैः 
जेरुगकतां शब्द्रूपरसगन्धस्प गैविपयतेखुलद्राणेकदताखलमिमित्तकारग एतावतासखारनोनेस्यं कपावति इनोस्ानकदताय्या च्व 
एतावता चेविषव्ेकपाव नोकारगा यनेजेखलस्ान कपाचनो आच्रयतेगुणगन्दादिविपचनागिवो एलनतेम्यु' मावस सारमाद्िद््टा 
निटशन्द्‌सांभलीजीवने कपायक्पजेराग शरयवाहपच्चावे तिद्धांयकी संसारवाधे इ णिःकारगिलेगुगा तेखलस्छान अनेजेग्दल्ट्यान , 
तेगुणयनेदमतो किख तेकन्ेे शतं दततिसेयुक° दइलिन्ेतोर्यस्माच्छछ्दा दियुगवानात्मा कपाचस्ानेवततेतेचन्यच्चसर्वीपि मागीरुमार्यी 
गुग्णाद्यगी अतस्तेांरु्ानामम्राप्तौ रा्निविनागेवाक्ालागोकास्यां सम्रागयिम्तापरितापेन पराग्डतःखन्‌ प्रमत्तः प्रमाद्वानूमव 
तिप्रसादख रागदपाव्मकोनादिभवाभ्यासान्माता पित्रादिविषवोभवतीति दथेचतिमावासेक० सातामेदतिमाटविपयोरागस्तदरपकारि | 
रि्चह घः प्लंपितामेपिषटविययो सगः एवंमगिनौमेभार्यामिखताः पुतरामेधूयाइति युत मे र रडाइतिन्न्‌, ावध्रमे पुत्र पलीत्ययः सचि 
खलजनरसंग्रंथसंस्तुतामेतलरसखामित्रं खज नःपिटव्यादिसंग्र यः सखननस्यापिखजनः संस॒तोभयो सवोदगेनालापादिनापरिचितःतन्नि | 
भिन्तोयगः तत'परितग्यते तयाविविक्त'गोभनप्रचरवा उपकरगांडवगनरयासनमंचकादि परिवत्त नँ हिगुगक्तिरुगादिभेद्तद्देवनि 
मित्तोरागः ततःपरि तप्यते तवाविविक्त गोभनंग्रचृरंवा उपकर हयगजरयासन मच्चक्रादिपरिवत्तनं द्िरुतियु यादिभेदं तदेव 
भोजनंमोद्कादि आच्छादनंवस्त्रादि तच्वमेदूतिरागवान्‌ इत्येवम्ेग्टद्वोलोकः तेष्व वमातापितादिषु अमन्तःखन्‌ ममेरट्यचमखसा । 
मौतिम्रमन्त चमरणान्तंवसेन्तिटेत्‌ तदेवं रागद् परिकल्पितः अद्दिनं राच्चरािच्च गन्दात्मचंमाखुच्च निटृत्तश्युभाष्यवसाचः | 
परितप्यमानस्ि्ठति वतः कद्यावच्र इसव्योकिभंडं कल्य वित्तिचाभमौ कौकयविक्रयक्रालोनिव्विस् किंकद्िवेग १ सचपरितप्य | 
मानः किंमृतोभवतीत्याह कालाकलसमुद्रादर, काचकरणावसरे कालमकालच्च नगणयतीत्ययै; तत्किस्थंनगगयतितदाद संनोगद्री | 
संचोगो धनधरान्वदहिर्य्व दविपद्चतुःपद राज्यभार्यादयसदर्यी तवाच्द्रालोमौ चयाद्व्यन्तख खंताल्लोमीलुब्धःण्वं विघद्च कोटो | 
भवति चालुपेसदिलोभाभिभूतः करग्रारडितोगलच्छं ₹नादिकरगत्ादालंपञच्यते तवासरदसा कारे च नालोचितमन्त तयाविनिविट | 
चिन्त नानाप्रकारखाने खजनघनोपाजनादौ निविटवित्तदति खचेदयःकिंकसरोतीत्याड एलन्ति्टयिकीकाचादि जीवै षपुनःपुनः 
शस्ते तदुपघातकारिरि प्रवन्त तेदत्ययः इणिकारणिशन्दादिविपववन्त कपायस्यानिवन्तः आद्द्रसर्व्फीगगणायीः गगनेविपेरागो 

¦ इनदागु्यविषवलेवा तेचनेविपेयगी नेतेडनीचखग्रासनि चयवाल्लाघ्राने विनागिवांखा अनेगोके"कस मद्ापरिताविक्लं चिद्‌करौीश्रम 


¢ दिके प्रमाद्सागद पाल्मकरच्े तेरागप्रादरदधि सातापितादिविपग्रवत्त तेकन्े तेजीवद्मजाणे मातामाररी एदबोराय | 
(५ न व १2 
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| ऊपजे तेहनायपका सीनेविपे द्वं पपुणऊपजे तेयागद् पनोवाद्यो यनेकसावद्यानुष्ठानचेवे एंपितामादरो भाद्रैमा 
रसे तथावद्िनिमाहरी भायौस्त्रीमादसी पुत्रमाह यदौकरोसा दरी वद्धमादरो सस्टाकडतामित्रमादये खजनपौतरियामगमुष्डते 


, मादस सग्रंयकडतां खजननातेखनन तयास्धुवाकडत! जेदखुवणेदनि ालापिपरिचययाद. एसवमादसा एतलेतेचने 
दौपिकाटौका । 
वयं खमारभेच्ना णेव दिंद्न्नीवनिकायसव्य समार भावेन्नारेवरं हिंछन्नीवनिकाचसवयंसमारमभं ते समगुनाणेज्नाजस् तेषव्नीवनिका 
यसयसमार॑भापरिखायाभवं तिखेद्धम्ुणीपरिणावयकम्म् न्तिवेमिदतिसव्यपरिणएसततमोखद्‌ सोसखम्मन्तोतंपरिखावत्तितत्मापंयणटादरघा 
परिःसर्मतोज्ञात्वामेषावीमर्यादावानूनेवस्व्ं पट्नीवनिकावश्रस्र परकायथस्त्ादिभेदं खमारभतेनेवान्ये;खमारटभयेत्‌नचान्वान्‌ समार । 








ममागान्‌समतुना नीयात्‌ एवंयय्यं तेखुपरीच्छकारिणः पट्जौवनिकायशस््रसमारंभाःपरिज्नाता;न्नपरिज्नवामत्याख्यानपरिज्नयाचखए | 
वमुनिमरत्याख्यातकरमैत्वात्‌द्रतिशव्दोऽष्ययनसमाप्तरयैः नवीमितिरुषरमैसखाम्यादखमनी पिकाव्यारत्तयेचीवद्ध मानखासिनडपदेणात्‌स ' 
बैमाख्यातंमयेतिड्दं चाध्ययनं साध्रुनाय दाकीतंभवतिययतश्शिश्यकेणावश्तं भवतितदासखोपस्यापनाविषिनामदानतारोपणंकावंमि : 
तिद्टतिच्ीरदत्‌ वरतरगच्छ राजाधिराजीजिनसमुद्रष्टरिपद्यलं कारयी लिन जिनं सष्टरि विरचितायां च्राचा र गग्रदीपिकावां रन्तौ 
ओ्रीशस्त्रपरिन्नाध्ययनं समाप्त" उक्तप्रयसाध्ययनंसांम्रतंहितीयमारभ्यते यखचायसभिरंवधः यधिगतशस्त्रपरिज्ाद्ूलायेख तत्मतिपा । 
दितेकेद्वियादिचदधनास्य सस्यक्‌तद्रच्यपरिणामवतः तदयोग्यपतचा रोषितम दात भारस्सािश्वारागादिकिपायलोकस्यगब्दा दिवि 
पयलोकस्यवाविजयोभवति तथाऽनेनाष्यवनेन तिपाद्यते चस्योद्‌ यार्यधिकारोवया तत्रप्रथमोद्‌ शकेखजनेमातापितादिके्भिष्व' 
गोनकारयदत्यर्याधिकारः हितीयोद्‌ शकेचदट तंसंयमेनकायंमिति टतीयेजात्यादपेतेनाभिमानोकार्थद्रति चतुर्येभोगेष्वभिष्व"गोन 
; कायेदति पञ्चमे ठत्यक्रखननादिनापि साघनास्यसदेम्रतिपालनाय लोकनिचयाविदत्त व्यमिति पष्ठोदट्‌ णकेतुलोकनिचयाविहरि 

तापिसाधुनालोकेमसत्वनकायइल्युट्‌ याया धिकारःनासनिष्य न्नेनिचेपलोकविजवद्ति चध्ययननामद्धूताचुगमेऽसूव लितादिगएणोपेतं 
| ष्टूत्रमुञ्धार णीयं तचरं जेरुणे सेग्टलद्वाणेजेग्दलहा णेखे गुणेयोरणःरुखतेभिद्यतेविशिय्यतेऽनेनटद्रव्यमितिषणएःसचेदणब्दरूपर सगन्धस्य 

शौदिकःसम्दलंनिभित्त' कारणंप्रत्ययदतिपयौयाःतिंतिअस्मिन्नितिस्यानं यएवशब्दादिकःकामरुणःसएवसंसारखनारकति्यैग्नरामर 
| सरटतिलन्त णस्य यन्सूल कारा कपायास्तेपा स्यानमासखयोवन्त ते यस््रान्मनोज्ञेतरणब्ददयुषलव्ौकपायःततोपिरसारःइतिततच्छयएवग्च 
` व्दादिकोरुणः सखणख्लस्यानखंसारसखाद्यं मधानकारणं सांप्रतं यनयोखेवनियमस्यनियामकभावं द्र्भर्यस्तद्पात्तानांविपयकपायारी 


| नावीजांकुरन्यायेनपरस्सरतः कायेकार भावं सूते णेवद्भयति जेग्दलद्राणेतेरुणेत्ति यदेवसंखारगखलारनांकपावानांसखानमाचच, श 
व्टादिकोरुणोष्पखावेव ततःकिसित्याह इतिखेरगेद्भीमदयापरितावेखं ्वसेपमन्तेतंज डा मायान्ेपियामेभगिणीते भच्नामेरतामेषू 
यामेषरूहमेखदिसय णसं गं यसं युयामे विचित्तोपकरणपरियदृण मोचणच्छाय णमे द्र्तयं गदिएलोएवसेपमत्त भरहोयरासोपरित 
प्पमाणेकालाकालसमुद्रायौ संजोगद्टौयह्ालोभौ अन पेखदसाकारे पिणिविद्ट चिन्ते ए्यसल्ये पुणोपु्णोडतिखेगुणट्टीति दूतिहेतोश : 
स्ाच्छन्दादिशुष्पपरीत यालाकपायग्दलस्यानेवन्त ते सचीषिचम्राणीरुस्ार्थी युगमयोजनीरुप्यातुरागीच्तस्त पांयुणानामम्राह्तौमा , 
स्िषिनाेवाकाचताभोकास्यां सप्राणौमरतापरितामेन शारौरमानखसखभावेन दुःखेनाभिमूतःखन्‌ म्रमन्तःम्रमादस्चरागहे पाको 
खप्रायोनखमंविनारागोपि रउ्मत्ते रारभ्याऽनादिभवाभ्यासात्‌ मातापित्रादिविपयोभवतीतिदर्थयति मायामेतत्रमाटविपयोरागरसं 
सारस्वभावाडइपकारकट त्वादुपजायते रागेचसतिमदीयामाताश्रुत्मिपासाद्दिकां वेदनांमामापतद्त्यतः छषिवाखिन्येवादिकोमाग्य, 
परषातशूपाक्रियामारभते तदुमघातकारिखिपुरुपादयौ तस्यांवाकायेमरत्तायां द पडपनावतेतद्ययाऽनंतवीर्ममरसक्तायय्नाया समसे 
तिएयंपितासेपिदटनिमिन्त सगद्र पौ मवत्तोवयारामेणपितरिरागात्तदुपददंतरिच दं पातृसप्तरत्वः चतिया्यापादिताःभ्शेनामिचनि 
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सप्ला नाह्मणाव्यामादिता इतिभगिनी निमिन्तेनच क्ले यसनुभवति प्राणीतवाभा्वीनिसित्त गद पोद्ध चयाचागिगखेनभगिनी 
पत्यादयवन्नातचाभार्चवा गेसततिननंदातिकं द्र्ार्यमुपगतेनकोपाचर द्कलंचयं निन्ये तवाएुवामेननीयं तीत्यारुमे प्रवन्त तष्छंडइडिता 
सेदःखिनी तिरागदं पोपदतचेता; परमार्छमजानानस्तत्तदिषत्ते चेनेहिकाऽसुद्िकानपावानवाप्नोति चयानरासंघोनामातरि्कसेव्या 
पादि तेखवलाऽ्वले पाद्प्छतवाखदेव पदादुखारीखवलवादहनः ज्ञवमागात्‌सत्‌ षा मेन जीवं तीत्वारभेप्वत्त ते सष्वम्व जनसं ग्रसं 
तामेसस्ासितर' खजनःपिटव्यादिः सग्रंयःखजनख्वापिखजननः पिव एुवभालक्रादिः संस्ठुतोभवो रट गनेन परिचितः अववापूरवेसं 
स्ठतो मातापित्रादिरभिदितः पच्ात्रुंसतः यालकरादिः खड्ग्राद्यः सचमेद्‌ःचितः इतिपरितष्ते विचित्तोपकर्गात्ति विविक्तं गरो 





रीलंगाचार्यकतटीका 
र॑परिःसमंतात्‌न्नातमेषावी सर्वादावानूमैवस्ं पट्जीवनिक्तावगस्त' स्कायपरकायादिभेट सम्रमरेतनेवान्ये समार॑भयेत्‌नचान्यां 
नूखमारभमारणान्‌ खमदुजानीयात्‌ एवंयदयैते खपरीच्छ कारिणः ष्ट्‌नीवनिकाय यस्तरखमारम्धाःतदिपया; पापकम्् वियेषाःपरि न्ना 
तान्नपरिश्चवा ्रत्यास्यानपरिज्नवा चखएवसुनि;मत्य स्वातक्बर ताल्मत्यास्याताथेपपापागमतात्तदन्वे वं विघपुरपवटिति इति्रब्दो 
ध्ववनपरिसमासिग्रदयेनाच नवीमीति खघर्मस्वास्याह स्वमनी रिकाव्याट तये भगवतो पनौतघनघातिकम्ब्ं चतुटवस्यखमासादितागे 
पयदायौविभीवक दिव्यन्नानस्य प्रणतायेपगी वगाधिपतेचतुस्ति"यदतिगचसमन्वितसय चीवद्र मानसवामिन उप्‌ याच्यरेमेतदःख्या 
तंबदतिकातंसयेति उक्रःनालुगम निचेपदसन्धतस्पथनिक्तिः संग्रतिनयानेगमादयस्तेचान्ववसूविचारिताः सं चेपतस्त॒ सर्वेपि 
तद्व घाभवन्ति न्नाननचाचरणनचाद् तत्रन्नाननयान्नानमेवप्रधानं मोनृसाधकमित्यध्यवस्यन्ति दितादितप्राप्निपर्दिरकारित्वात्‌ 
ज्नानस्यतत्मवकखक्लडःखम्रहाणाचन्नानमेव नतुक्रियाचरएनवास्तु चरस्व प्राघाच्यमभिद्षतियन्यव्यतिरेकसमधिगम्यत्वात्सकलप 
दार्वौनांतवाहिरुत्यपि ज्नानेखकलवस्तुग्राद्धिणिखुखुसितेन चरणमन्तरेणभवघारगीव कर्मेच्छेदत्ददच्छेदाच्च सोचालास्तस्यान्व 
न्नानगप्रधानंचरणोपुनःखति खवंखलोत्तरयुणास्येगा तिकर्मोच्छ रसदुच्छ दात्‌ केवलावगोधिम्रा्निसततच्च चवाख्यातचारिदवद्धिन्वा 
लाकलापप्रतापित सकलकम्प्र कंदौच्छे दस्तटुच्छे टाद्व्यावाधरुखलनणमोचावाप्तिरिति तस्माच्चरणं प्रघानमित्यष्यवखामः अतोच्य 
तेउभयमप्ये तन्मिव्याद यैनं यतञन्त हवं नागं किया दी णंडवाअन्नाणाच्योकियापासंतोपं युलोदन्फोषावसाणोच्रं घच्चोत देधंसदे पिनवाःप 
रस्यरनिरपेच्तामिष्यात्स्पतचा नसस्यग्‌भावसनुभवन्ति खखुदि तास्वु चयावस्ितायं प्रतिपादनेन खस्यक्‌त्वभवन्तिवतञक्त एलंखव्वेविया 
यासिच्छादिद्ोसपक्डपडिवन्वा श्रस्टोखणिस्यियायोखणवंति तेचेवसम्यत्तं तस्प्रादुभयपरस्परखापेन्त मोच्म्राप्तवेच्रलंनमप्रत्ये कन्नानंचर 
रंवेतिनिर्द्‌रषः खले षपच्चदतिव्यवस्धितं तवाचोभवप्राधान्यादिद््ैचिषचाद सव्वेसिं पिग्यां व्डविडवन्तवथाणिखानेत्ता तंखुव्व 
चविखद्वलं चरणरुणट्ियो खाड् चरणं चगुणद्टचरणरुणौतयोःस्वितचरणगुणस्वितःगुणशनब्टोपादानातृन्नानसेवपरिद्यतिवतोनक 
दाचिदालनोरुशणिनसतन ज्नानास्यरुरेन विचोगोस्िततोसौ सहमानीगुग्णः अतोवद्धविषवक्तव्य' नचमार्ममवषा्कीपिरुकेपातन्ना 
नचरणयोरोवस्वातव्यनिति निचचोविदुर्षांनचाभिलयितमराक्भिः केवलेन चरेनच्नानरौनत्रात्‌ चरं घगभिक्रियाप्रतिविथिष्प्रदेथपरािव 
त्‌नचन्चानमातेेरणभौटग्रान्नि क्रिवादीनत्वाच्रततुज्ञानखसन्तवित पगुुरप्घद्ग्धनगरमध्यव्यवस्ित चवावस्ितद्र्चिन्नानवत्‌तसमा 
इभयंप्रघार्ननगरदा इनिगेनेपंन'घरूंचोग क्रिवान्नानवतप्वनिदमाचासंगरसंदोभूतं रयमाध्ययनं षट्‌जीवनिकाचखरूपरत्तोपाव 
गभमादिरध्यावखानेमु द्वकरससेकां तडिताप्तिकारि सखुखुच्णावदाधौतंभवतिद्धूलतः चिष्यकेणायैतद्यावध्तं भवति चद्धानसंवेगा ` 
स्यांचयवानदामोरूतंभवति ततोखमद्त्रता सोप्द्पस्वापनं परीच्छनिथौवाद्यभिदहितन्मेण रसचिन्त्यिवीमध्यगमनादिना चद्घा 
स्ख वयाविधिन्ताच ङः पनर्पस्वायनेविषिस्त्यत्नोच्यते थोभनेयु तिविकरयनचलखद्भतेंयुद्रव्यचत्रभावे पचभगवताप्रतिसतीरमि । 


॥ 
चम्रबद्धं मानाभिस्तुतिमिरयमादपतितोखितः रिःसडथिव्येय मद्ावतारोपयम्रत्ययं कायोव्बमेसुत्यायं कक मदात्रतसादितमारभ्यं ! 
~ ~ -------- ---: 
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द्य तद्धिवटयाएडवसंपन्नित्तायं विद मि पच्वाह'दनकंदत्योलितोभिषन्तो अवनतांगवदटटिः संदियतकिंभगासीतिमग्यति ददिम | 
व्यादवंदित्वाभिधत्‌सेत्यंवशुक्तो भिवं ्योलितोभणति युष्ाभिमेमसदहानतारारोपितानौच्छास्यतुशिटिभित्या चायौपि मतिगदितिनि | 
स्लारकपारगौभवाचर्य रषद सखवचनविरति समनंतरच खरभिवासचुणसुटिं च िव्यस्यथिरसिकिरतिपद्वाद'टनकंदतरामदच्तिणौका | 
रोत्याचाश्चैनसस्कार मावर्तचन्‌पुनरपिवं दतेतयेवचकरोतिसकलक्रियानुानं एवं विप्रदचिणीरुत्यविरमतिशिवःगेषाःसघवच्वासखयग्ड | 
िःबगपदाखः सुिविसुच्चन्तिखरभिपरिमलांयतिजनशूलभकेखरािवापच्यात्कारितकायोन्बगैः खरिरभिदधातिगणसवको टिका. खा | 
नीयं कुलंबेरास्याणाखा अदुकाभिघान चाचार्यरपाध्यायच्च साघाःमव्ति नौ टतीवोरद्‌ टव्याययाखन्न"चोपस्धाप्यमानारल धिकाभव | 
। न्तिपच्ादाचाम्त'निविरतिकंबास्गच्छसंततिखमायातमा चरन्तीत्य व मेवदध्ययनमादिमध्यांतकल्याणकलापयोगिभव्यजनतासनःस 
| माधानायाविभियविभयोगादि इुःखावसरेबलक्रपाय ऋपादिकलाङ्ञलविपम खंतसरित्तारणसस्यैममलदयेक रखुमख्रूदभ्यसित 
। व्युुचुरति चाचार्थेयीशीलांकविरचिता शस्त्रपरिज्नाध्ययनटौकासमास्न ति यन्वागरं स्ेकर३२१ नमःचौवदवैमानायवद्धैमानायप | 
भयैः उक्ताचारमपन्चाय निःपच्चायतायिने श्स्लपरियिवर्यमतिगदनमितीव किलदतंपूलये;चीगन्धहस्लिमितर विट णोमि ततोमवि । 
। चिं उवांप्रयमाध्ययन साप्रतंहितीयमारभ्यते यसखचायमभिखम्बन्धः इहडिभिव्यालोषमच्तयच्तयोषशथमान्वतरावाप्त सम्यग्दथेनन्ना 
नकार्सखात्यन्तिकोकान्ताना वाषपरमानन्दखतत्रख्ष्ठानाचर ण च्नानद्र्गनलच्तणलव्ित मोच्तकार.णस्याचवनिरोध निजैरारूपस्य 
| खलोत्तरयुणभेदभिन्रसखच चारिव्रास्यापराशेष तटति कस्पमनिष्पादित नि {मल्युहखकलप्रािगण संबटनपरितापनापद्रावणनिरटत्ति 
कूपस्य संसिद्धये मरणाभावप्रसंगादभत रुणात्धम्म ज्ञानोपलब्धं बौरेस्पत्यमत निरासेनखामान्वतो जीवासिलं प्रतिपाद्य विशेपत्त्च 
वौद्धादिमत निराचेने कें द्भियावनिवनानल प्रवनवनस्पतिमेदांद्च जीवानूप्रकटय वथाकमंखमाननातीयासखलताद्मेद दर्भनादर्भो 





मांसाकुरवत्‌ अधिरतभ्‌मि स्डननोपलब्ध म्म खड कवत्‌ विशिटाहारोपचयापचय शरीराभिद द्धित्तयान्वय व्यतिरेकमतेरसक गरी रवत्‌ 
'सपरमर रिताप्रतिहता निवततिरञ्चिनिगसना्गवाष्वादिवत्‌ सालक्तकतृपुरालं कार कामिनो चरणडतान निकाराधिगते कासुकवदि 
| त्यादिभिः प्रयोगेस्तथो च; थिरञद्याद्य्धच्छयवादर दित्िचतःपच् न्दरिय संन्नीतरपर्वाक यपर्वाप्रकमेदां च भदश्व यस्त्चस्वकायपरका 
। । यसेदभिन्् तदधेचवंघ बिरति प्रतिपाद्य पुनरपितदेवचारितरं यथासंपष भावमनुभवति तथानेनाध्ययनेनोपदिग्यते तयाद्यधिगतय 


| स्रपरिन्ना स्टूवाथैसखतत्मतिपादिवेकेन्द्रिय श्यिवीकायादिख्दधानस्य सम्यग्‌तद्रत्तापरिणासवतः सर्वेपाधिशद्धसख तद्योगतचासे 






पितपञ्चमदाटतमभारस्य खाधोययारागादि कषावलोकस्य शब्दादिविपयलोकस्यवा विजयोभवति तथानेनाष्ययनेन ्रतिपाद्यते तवा 
चनियु ्तिकारेणाध्ययनायाधिकारः शस्त्रपरिज्नायां प्राग्ने िलोच्रो जडहनन्छद्रनखयतं विनद्धियव्वन्तीत्यनेन संवंघेनाया तखाखा 
ध्ययनख चल्रायनुयोगदाराणिभवंति तत्र्धत्ायाकयन मतुयोगस्तस्य इाराणितया व्याख्यांगानीत्ययेः तानिष्चोपकमादीनि तत्रो 
` प्रकमोद्ेधा थास््राततगतःास्त्रीयः लोकाजुगतोलौकिक इतिनिेपस्तरिधा योषनामद्धलालापक निष्पनमेदात्‌ त्तगमोरेषाद्टलास 
गसोनिर्य यसु गसच्चनया नेगमादयस्ततरथास्त्रीयोपक्मांत गतो्यैधिकारोद धाध्ययनायौ धिकार उद्‌ शार्वाधिकारोध्ययन संव॑पेशयस्तरप 

रिज्नायां भागेवनिरदेशि उदेयायौधिकारःत सखयमेवनियु क्तिकारः मविकटयिपु याह सवयेन्तिगाडा ततप्रयमोद्‌यकायेधिकारः 
। सखजनेमातापितादिके अभिष्वद्नोऽधिगत स्धूत्रार्यननका्ेडत्यध्यादार; तवाचद्धूल* मावासेपियासे इल्यादिव्यदटत्त' वीयगमित्ति 
 दितीयचद णके मदद व॑संयमेनका्यैमिति संवधः रेपविपयकपाया दावदटत्व'कायंसिति वच्यतिच चरइमाखदट मेहावौटतीयचट्‌य 
केमाषोभमलयसारोसत्ति जात्याद्यपेतेनसाभुना कम्मं वयादिखित्रतामवगम्य स्ेमदसयानानां मनोनकार्य; चादचकेगोचाबादी 
केमएणावारीत्यादि मथखारस्यच निस्म्!रतावस्य ते तयाचतिविद्टेख जाविखेमन्ता श्यप्ावाव्धगोवेत्यादि चतर्येतमोगेत्ति भोगे 
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व्वनभिव्व"गोन कायं दइतिरेयः चतोमोगिनामपावान्‌ चच्छति खलद्धवाःभिलोर पव्वटिपद्मेत॒ लोक्खिन्यएस्ति त्यक्गव्यच्छन धनमान 


सयाच 


भोगेनापि साद्रुनारुंवमद प्रतिमादनाचखायारम म्रटृत्तलोकनिचचा विदत्तव्यनिति भषन्ते त खमुद्िएख्यगगारे दृल््ादटि 


















| मोदट्‌ यकेठलोए चसच्निवाचेव टोकनिचयापि विदटरताखाघ्रुना तख्िनृन्टोके एवपरसंस्तुने स्तुतेचनममत्व' काचं 
परङ्लवन्तदाषारखमावा नसिष्वे निणामाव्य सितितयाचयव' लेसमादयमद्रनदात्ति मसातिदगावातात्ययायः नामनिप्मन्् खनित्रे 
येलोकविनवडइति हिपदंनासततलोकविज्वयोनिचेषःकायेः सृत्रालामकनिष्यन्ने चनिच्धेपेवानिनिदधेषार्ीग्दिसृतपदानितेपाद्निचेमः 
कःवैःसृत्रपदोपन्स्तलगव्दस्दकपायाभिधायन्तत्वातुक्वावत्दनिचनेव्या स्तदेव नासनिष्यन्द भञ्ष्ठतृदतालापकनिष्यन्ननिचेपोपचि 
श्र'सामव्यायातं चचन्निच्देप्नव्य तच्च क्तिकारोगायया संपिद्याच्डे लोगस्यवगादाक्यागएवर्जंच्चागचखखारदूति चन्दनः रुखार 
ससचच खनठनिचपःनाचंः तचख्लकषपाचाः चतानारकतियेग्नरा मरगतिच्छन्धसागमनिपकं कलाय द सांखण्न्छादि जन्मजयसर 
गर णश्ाख्य सव दारद्धद्यनेक व्यखनोपनिपातपतगडनसख भ्रिवविम्रयोगाघेनायानेकव्याधिगतपुप्मोपचितस शारौरमानसोपचित्‌ 
तीत्रतरदुःषोपनिपातष्लख उंखारतसेष्ं टमाद्यं कार॑कषायाः नपःरं खारख्रस्ाचा इतिरूत्ातदेववान्यत्रनामच्ियचे वानिच 
ख नालापक्निषन्ने निरेप्व्यपद्ानिरुभकतितानिनिदुक्तिकारःमु््ङ्ध त्ाविदेकेनाचच्लोगो्िवविजय्योत्तिचगादाकंदखाततवयोद्‌ य 
कस्तयानिर्देयइति न्यायाद्धोकविलववोनि लेपसालोगस्ब् चगाडदाततलोक्तद्रतिलोन्ःलोकदर्गनद्रल्य्या दाते रकतैस्चि्रारके खन्ना 


ट 


याति चज खचधन्प्रघम््ास्तिकाय व्यव्स्यिन्रसयेप द्रव्याघारं येराखच्छानख्य कदटिन्यस्करदुग्म युरुपोपललित साकायण्टसर्डं 


प 


€ = हो 3ि विलयो 
पड्धास्तिक्ा चानमकोवेत्ति तस्नितच्तेपो चटघानासस्वापना द्रव्यता भवमावपरयन्भदात्‌ रखक्छिद्धोविलजवन्यन्ति विजवोऽमिभदः 





परलयदइति पयोचणस्तस्य निचेपः घडविश्रोवच्छते तत्राटभ्रकारेलोकेयेनाताधिका रस्त माचमातेकनचायलो गोत्त मवद्टोकेनात्ाधिका 
रःखचभावः पटप्रन्ारचौरधिकःदितवाप्यौदयिकर मावकपाच लोक्तेनाधिज्नारण्तन्न लतवात्‌ संसारखचदये कंततः किमतयःद अद्डिगां 


सोतस्यविलयेगति अधिक्ञारोव्यापारस्तखादवि कषाचलोक्रसखविलयेनेति गायार; तत्रलोन्ोचटषानिदेपावः मारुददेथिविलयच् 


पोडातच्िन्नं पास्ड लोगोग्शिच्रो गादानपराजये तत्रलोकदतुविगति स्वेविसरतोभिह्ितः नठुचकेचंवाचो दुक्तिलोकयवुल्श् 
तिसतवेऽसिदितदति किखलादपपनसच्यते इदडडाप्वेकरगा म्रमाधिरूढनपन चख्िस्मातारि्नि ट॒रधरवातिकम्म* धनोत्पन्यानिरावर्ण 


न्नानेनविपच्यमान तीयेक्तरनानाविर्भत चतुस्त्रि" तिययोपेतेन चीवद्वंनानलखालिना देयोपादूचार्यावि्भीवनाच देवमलुनाचांपरि 
पञ्याचारायौकमापे गरे सदामतिभिरचिन्त्र त्यु पेते गौतमादिमिःमक्चनायैमरेषास्छ ख्डुयकरार्देचणज चारांगतयादङ्टमे 
च्ावण्ठकांतभ^तचतु>ियतिस्तवे नातिदेयदति कचित्ख्ककमारमतिरलादह नेपदोपोयतो मद्रकाडखानिनाय सतिदेपोञ्स्यशाचि 
सचपवमव्श्यकनिचु क्तिविषाच पद्ादाचासंगनिचु क्ति चक्र तयाचोल्नं चावच्ययन्यदखकाखयन््तडञन्तरव्छवमायार स्ति खत तवलयच 
स्वतुनिचेप नासस्ापनेद्ट स ताद्नाटव्य द्वव्यादिकमाइह दवं ङेन्तमित्यादिना द्रूव्यदिजयोव्यतिरिक्तो द्रव्यं खएद्रव्याव्‌द्रव्येवादिनयवः 


कटुतिक्तकवायादिना = ष्याद् पतिसन््रादेर्म च्देतनिजयः षटदण्डमर तादे े्विनलयः ग्ररूग्यतेकाटविलयदति कालेनवि 


न 
( < £. ~ साठोचनेनलितद्‌ति (3 तस्मिनवाकाले विजयोव्यास्या 
=योच्ग पटिभिदैषेसडखैभेरतेन जितं मरतंनालस्छ प्राघान्वाद् तकमर साोयनेनलितदूति तस्सिन्‌वाकाले विजयोव्यारछ 
चतइति मावविलव चद्चिज्रादेणावस् मावांतरेण्योपरसित्रादिनाविलिवस्तदेदं लोकविनवयोः 


सख सूपरुपट्ग्वं मकतोपयोग्यादमदे 
त्यादि अतडिभान्डोकग्रदर्एेन मव्लोकएवाभिडितन्च' दोभगमीत्याच्छसखएनोपादायि तवावालाविमावं 


बो कसखायलोगो अदिमारोत 


स्यविजषटफति तस्छाद्चिकभाव कपायखोक्ख चोपञ्सिकार्दिमावलोकेन विजचयोगतएवतद्‌ठप्ररतंददमत दयं अदटविघलोकवडवि 


भेविनचदोः प्राय्य्राखि तसू पयोमोव लोकमाज्विजयस्योमत्ोपयोगद्ति वयाचाटर्श्रजारेग्य कम््णालयोकः मखिगणोवध्यते उन्त्र . 


म्य एपचलच्चणन्बाद्यया चखसुच्ययेदत्यतद्प्यताध्यचने भ्रज्ञतरि 


॥ 
५ सतिगायायेः तेनेवमाव्योकदिलजयेन किंफलनिच्मद विनयोयाद्याविलित 
{¬ ; 
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अचाराङ्गसुल । ९७ 



















| कोसौकपायमोक चौरयिकमभावकपायलोकदति चावत्‌तिलितकरघायलोकःसन्‌ किमवाप्नौतीत्याह खंसारान्म च्यते चिम्रं त 
। स ठा(न्विघनतितु' येयरःखुबीच्च[लंकारे अवधारणा निवन्तितुःखेयए्व विंकपायलोकादेवनिरत्तः सं खारान्म्‌ च्यते्ारोचिदन्यस्या 
दपि पापोपादानदेतोरितिदशेयति कामेत्यादिगायाद्धं ख्गमं गतोनामनिष्यन्ो निच्तेपःसाम्रतं सतालापक निष्य्रनिच्धेपावसरःखच 
स्‌तेसतिभवति तत्राख्वलितादिरणोपेत सुतातुगनेसूतरुच्चारचितव्यं तञ्च द जेगुणसेग्लट्रएणेत्यादि सूत्रस्य च निचवेपनियुक्तयसुग 
| सेनप्रतिपरद निरेषःक्रियते तव्रगुणसख पच्चदशधानिचेपः दन्वेखेन्तेगादानामरुणः स्ापनागुणःद्रव्यरुणः च्ेतरुणः कालरुणः फल 







` रुणःपयैवेुणः गनाः करणगुणः अस्यासगुखः गुखायुणः अशुणगुणः भवगुणः शीलगुःणःमावग ण्यति गायाखमासायेः 


॥ 


, तदेवंसत्रातुगमेन सत्रेसषुञ्चरिते निच्ेपनित्युगमेन तदवयवेनिचिप्न सल्युपोदूषातनियततोरवसर; साचद्‌ सेत्यादिना हारगाया 
इयिनानुगं तव्या सांप्रतं सतस्य शिक नियृक्तं रवस्रेसल्रापि खगमनामस्यापनान्युदासेन द्रव्यादिकमाड दव्वगणोगाडा ततद्रव्यगणो 


नामद्रव्यमेव किमितिगुणानां यतोगृखिनितादात्ममन संभवान्नतुच द्रव्यरुणयोलचण विधानभेद्‌ाङ्खेद स्तथा द्रव्यलकच्तणं रुणपयीय 
वदूद्रव्यं विधानमपि घम्परीषर्रीकाशजीव पुङ्गलादकमिति गुणलक्षणं द्रव्या्विणः सवन्तिनोनिगु णा गुरणाद्रतिविधानसपि ' 
न्नानेच्छादे परपर खम्‌ घस्प शीदयः सखगतमेदभिन्नादइतिनेषदोपोयतद्रवये सचिन्ताखचित्त मिखमेदभिन्त खगुणस्तादामे न स्वितसत्राचि ' 
| नद्रवयद्दिधा अ्ररूपिरूपिच ततारपिद्वयं तिषा धम््रधन््रौकायमेदभिन्न तञ्चगति खित्यवगाह दानलच्षणं गुणोप्यसास्तत त्वागुरुलघु । 
पर्योय ल्वणस्लाखतचन्त यस्यापिखं रूपं नभेदेनव्यवस्यितमगुरलषुपयायोपितत्मयौयत्वादेव शूदोखुत्पिर्डस्था सवोशकुूलपया 
यवत्‌ रूपिद्रव्य मपिसलंषतदे च प्रदेशपरमाणुेदतसचरूपादयोगु णाःअमेदेन्यवस्खितभेदेना्लब्धे; संयोगविभा गभावात्‌सासव 
तृतथासचित्तमप्य्‌, पयोगल च ्लच्धितंजौवद्रव्यनचतस््राद्धिननान्नानादयोगुणास्तङ्धेदेजीवस्यो चेतनत्ग्रसं गात्तत्स वं घाद्धविष्यती तिचेत्‌च ` 
नुपासितगुरोरिदंबचोयतोनदहिस्तोखुतौयक्तिःकत मन्ये नपायनन्य'धः प्ररीपयतसंवंघेपिरूपावलोकनायालमित्यनयेवदिथामिश्रद्रयो 
। पाकरवसंयोजनाखम्‌ हग काय तिगायायःतदेवंद्रव्यगु णयो रेकांतेनकतवे प्रतिपादितेसत्याखथिष्यः तत्किमिदानौमभेदोस्व नेतदप्यस्ति 
; यतः सवे याभे देभ्युपगस्यमानेवनस्पत्येकेनवेन्द्रियेणगुणान्तर स्याप्य्‌, पलब्च रपरेन्द्रियवे फल्य'स्यात्‌ तथादिभतफलरूमादौ चच ाद्यपल । 
| भ्यमान स्ूपाद्यालमूताकयबिद्रवयाव्यतिरिक्त सथादेरपयु षलन्वि; सखाद्रुपादिखरूपवदेव्छभेदः स्याद्यदिरूपादौ सशुपलम्यसानिन्ये पि ं 
| समुपलभ्येरन्नन्यथाविर्द्ध धम्प्यासाद्धिदयेरन्‌ घटपटवदितितदेवं मेदाभेदोपपत्तिभिव्यैकुलितमतिः शिष्यःपुच्छति उभवथयापिदोषा | 
। पत्िदेनात्कथं्ीसयत्चा्य चाह चतण्वमेदोस्ठतताभेदपच्ेद्रवययुणभेदपचवेतभावोरुखडूतितयाच्िगगुखिनोःपर्यायप्ौ श्यो | 
सामान्यविशेषेयोरवयवावयविनोभंदामेदव्यवस्यानोनेवात्मभावसद्धावा त्‌ चाद्िदव्वंपच्नव विजयं दन्वविचन्तायपन्नवाणन्ति उप्मायद्ध््‌ | 
। भंगांदिदवियलक्णंएयं नवासलवयस्यात्मदलांदिनादमेर रोपविह्धा वलो धातवः भवन्लभिप्रेत फलायतस्ततोभवंतमायीभरणता दिते । 
पिः इत्यादिस्वयु्येरव्धविज्‌'भितमित्यलं विसतरेणएतदेवनियु क्तिकारःसमस्त द्रव्य भधानेजौ वद्रव्येगुग्यमभेदे नव्यवस्यितमा रसं विचि 
यगादाजीवोदहिसयोगि वीयंसद्‌द्रव्यतवाप्रदेथसंडारषिसगाभ्यां्ाधारवथात्मररौपवत्‌संकुच तिविकसतिचएषनीवस्यासमभतोयुणोमेरं । 
विनापिपष्य पल सद्यघ्रारादोःशिरःशिलापुत्रस्यशरोरमितितदूमबएववासप्नसणुह [तव थात्‌ संकुचति विकखतिचसम्यग्‌समन्ततखत्मा | 
| 





वस्य नदननमितच्चेतच्चालम्रदेणाना प्रच्तेपणंससुद्वातःसुचकषायवेदना मारणान्तिकवक्रियतेज खादारककेवलिसमुद्रातभेदात्यप्तघातत्रक 
पायससुह्ातोनं तालुषेषि काषादयुषहतच्तसंयात्मप्रदेथानासितचेतम्रच्तेप दत्य वं तौनतस्वेदनोपडतसापिवेदनाससुद्दातः मारणान्ति 
कसमु्ातोडिषुष्पो रखमतज्ादिन्वितोत्मन्तमदेथ्यलोकातादालभदेथानभूयोभूयः मरपरंहारावितिमैकियसखुग्षातोिकियलंव्विम , 
तोवेकरियोत्‌पादनायवदहिरामपरदे थमचेपःतेजसखसुदातसतौ जख शरीरनिमिनत्तते्णष्यालब्धिमतास्त जोलेष्ठामचेपागखरे इत्याद्वार 


मा्सुदातञ्चतदशमूबविदयाारकलव्पिमत;क्रचिन्स दे हामगमनायती्थकरान्तिक गमनाथेमादारकशसीरसमरुपादांत"वहिसलम्रदेश ; 
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च्रचारङ्खसृत 1 













अरत्तेयःकेवलिषसु्वातं ठसमसललोकव्यापितयातनौतान्यसुहातं निं तकारः खतएत्राच पृरयतिव्याप्रोतिहहंदौत्युपप्रदयेनेकिं लोकां 
चतुरशरव्व!करमाकाशखण्डंकुतोव्धप्रदे सगुणत्वात्तयादयत्न्नदिव्यन्नानचाचुघोल्पत्वमव धायवेदनौवस्चप्राचुवीदर्डादि क्रमे लोक 
प्रमाणत्वादात्मप्रदेानांलोकमाम्‌रचति तदुक्तदण्डकवाड सं वत्तरेवत्तिगायाथःगतोद्रृव्यगुणः च्वेत्रादिकमाचदेवक्करगा हाच्देलगुणःटेव 
कुवीदिकालगुखेखमशखखमादिफल गुणेसिद्धिःपयैवरुणेनिभेजनष्गनांयुखे दिकादिकरणयुणेकलाकौ शल्य 'अभ्यारुगुसेभोजनादिगु 
णाराणेकज्लताञ्चगणगणेकतामवरणयी लर णयो बशुगाये सुषान्तेनजौवग्रहणेनगतायत्वाङ्गायायां श्यगनुपादानंमवरुगोजीवद्य 
नारकादिभवःशीलरुणोजौवपवनच्तात्याद्यपेतोभवरुणे जी वाजौवयोरितिणवं संयोज्न करंकोव्याख्याचतेतत देवकु र उत्तरकु रटरि वघ सम्यक्‌ 
हेमवतेरखवत पट्पच्चाशदन्तर हीपकाकर् भसीनामयं ग गोयदुतततरत्यमुला देवककमा रोषमाः सदावस्ितयौवनानिरुपक्रमायुपो 
मनोज्नगन्दादि विप्योपभोगिनः खभावसाद्‌ वाजंवप्रुति भद्रकग णासन्तं देवलोकगतयचच्भवन्ति कालग्‌ गोपि भरतरावतयोस्ि 
खटष्वप्य कांतखुखमादिषु सम।खसएव सदावखितवौवनःदिरिति फलमेवग्‌ णःफलग्‌ णः फलञ्चक्रिययोभवति तदाद्क्रियायाः सम्यग्‌ 
दथनन्नानचारितर रद्ितावाएे डिकासुष्प्रिकाय प्रत्तयोः यनात्य तिको नकांतिकोभवन्‌ फलयरुणोप्यग्‌ णएवभवेति समस्यग्द्शनन्नान | 
चारित्र कियास्् कातिकात्य'तिकानागध खव्वास्यसिद्धिफलग्‌ णो वाप्यतेएतदुक्तभवतिसम्यग्दयेनादिकेव कियासिद्धिफलग्‌ गोन , 
फालवत्यपरातुसांसारिक ुखफलाभासुएव फनाध्यारोपाज्निफलित्ययेः पर्यावग्‌ णो नाम द्रव्यस्वावस्याविशेषः पयवःसएवग्‌ गाःपर्वा 
यगुणःगुणपयीययोनेयव्रद। तरेणाभेदाभ्यपगमात्य॒ चनिभज नारूपोनिद्िताभजनानिभजनानिश्ितोभागदृत्ययःत याडहिस्कन्धद्र्व्यंदेय 
परदे शेन भिद्यमानंपरमाखन्तं भेदं ददातिपरमाशुरप्येकग ण छष्एदिग्‌ णरूप्णादिनाञ्नतशोपिभेद्यमानो मेददायीति गणनाग्‌.णो | 
नामदिकादिकस्तेनच डमतोपिराशेगं गना ग्‌ गोनेयत्तावघार्यते करणग्‌ गोनाम कलाकौ शलं तयाद्य्‌ दकादौ करणपाटवा्े 
गालोत्‌ चेपादिकां करि्वाकुवेति श्रभ्यासग णोनाम भोजनादिविपयस्तद्यथा तददजीतवालकोऽपि भवांतराभ्या सातलनादिर्वामुखएवम्र 
स्तिपति उपरतर्दितच्चभवतियदिवाग्यासवशात्सतमसेऽपिक्रवलादेखु खविवर प्र्तेपादयाकुलितचेतसोऽपिचतुदगात्रकण्डयनमितिगुणा 
ग्‌णोनाम तत्रग एव कस्यचिदग्‌ णत्वेन विपरिणमते चयाजीवापेतस ज त्वाख्योग्‌ णो मावाविनेःप्रत्यग, णोभवति उक्तच शाद्यंच्टी 
मतिगख्यने व्रतस्बोदम्भः खुवौकेतवं शरेनिरे णता क्छजौ विसतितादेन्य' भिचाभापिणि तेजस्िन्यवलि प्रता सुख्ठरतावकूयैशक्तिःस्विर 
तत्कोनासग णोभवेत्‌ सविदुपांवोइच्नेनेनङ्धितः अगणगुरणोनामा रुणएव कस्यचित्‌गुणत्वेन विपरिणमते सवकविषवो यथागौग , 


लिर संजात किणस्छन्धो गोगशणस्व मध्ये खखेनेवास्ते नयाच गुणानामेवदौजैन्या इ रिबुया नियन्यते असंजातकिणस्कन्धः खर्द॑जीवति 
गग लिः भवग्‌ णोनाम भवत्य पपद्यते तेपतेषस्यानेव्वितिनारकादिभेवः तत्रतसख्यवारुगोभवगुणः सचजीवविपयःतद्ययानार कासी 
न्रतरवेरनासद्िष्णवस्िल गशदिननसन्धानिनो अवधिमन्तद्च भवरुणादेवभवति तिये चच्चखदसहिवेक विकलायपि सन्तोगगनगमन 
लस्ि सन्तोगवारीनाच टणाद्किमप्यशनं खभातुभावेनापद्यते मचुनानांवाशंष कम्य त्यो द्‌वानाच्च सवे श्ुभातुभावो भवगणादेवे 
तिशौलयुणोनापरेराकरश्यमानोऽपि शौलरुणादेव नक्रोधवशोभवति अववा शन्दादिके शोभनेयशोभनेवा खभावाद्ेवविदित वेद्यव 
न्माध्यस्यसवलंयते भावगणोनाममावा ओौदयिकादयस्तेषां रुणो नामभावरु णः सचजीवाजीवविषव सचजीवविपय श्यौदयिकादिः 
योढडा तत्रौदविकः भगस तीयेकरादारक शरी रादिप्रयसलः चप्ररसतस्तु शब्दादिविषयोपभोग इाखरतीत्यादि चौपश्यमिकडपशथम 
चंरन्तगेत्ताचुष्क च्तयानुत्तरविमान प्रा्तिलक्णस्तया रत्कम््ावुदव लच्तगाच् तित्ताविकभावरुणच्तुरद्धा तद्यथा चीणसप्कस्य पुन 
मिग्यालागसनं च्ौणएमोखनौयसखावण्यं माविदेषषातिकम्प चयः चौीणषघातिक्र्बं सो अनावरगन्नान दर्मैनाविभवोपमगता ओेषकर्म 
सथेऽपुनभवस्तया त्यन्तिककातिक्रानावाध परमानंदलच्णः खष्ठावासिच्रेति च्वावोपश्रभिक दथैनावास्निरिति पारिणासिको भव्य 


त्वादिरित्ति खान्निपातिकाम्लोदयिक्रादि पक्रमावसमज्ाल निष्णदितस्तद्यथा मनुष्यगल्युदयादौदयिक; संपृ यद्धे नदरिवत्वावा्े. 











"व ला ल ~ 
अआ चाराङ्गसुच। ट्ट 

























चायोपसमिकः दर्मनसप्तकश्चयात्‌ चाविकःचारिव्र मोडनीयोप्मादौपशमिकः भव्यतरात्मारिग्णभिकद्ति उक्तोजीवभवरुणः सघत 
मजीवभावगुणः; सचोदयिक परिणाभिकयोरेव संभवति नान्येषां तत्रौदधिकसतावडद्ये भवन्यौदयिकः रुचाजौवाचयो अनयाविवन्त 
याय इुतकाचित्‌ मतयः पुद्घलविपाकिन्वएवभवन्ति काःपनसलाञचयन्ते चौदारिकादीनि एरी रणि पच्चपट्‌संस्वानानि तौस्यद्गोपां 
गानि पट्‌संहननानि वरं पञ्चकं गन्ध दयंपञ्चरसायशेसख शौ अररुखलघ्नाम उपषातनासपराषातनाम उद्योतनाम अएतपनाम नि 
स््ीणनाम प्रत्ये कनाम साघारएनाम स्थिरनाम अस्विरनास शुभनाम अशुभनाम एताःस्वाच्रपिुद्गलविपराकिना सत्यपिजोवसवं । 
धिवि पृद्रलविपाकित्ारासासिति पारिणभिको जीवरुणस्तुद्ेधवानादि मारिणासिकः सादिपारिग्यामिकदेति तत्रानादि पारिणानि 
कोधम्मौघम्प्रं काशानां गतिखिन्यवगादलक्तणः सादिपारिणामिकस्वभ्वे द्रधतु दीनां परमाणनाच्वसौदिरुणान्तरापन्तिरिति 
गाया तात्मयौय उक्लोगुणोग्टलनिक्तेपायमादह खलेवकाङ्गा डा रटलस्यपोढा निच्तेमोनामस्यापना द्रव्यक्तेतकालभावभेदात्‌ नासस्यापने 
गताये द्रव्यसलंज्नशरीर भव्य यरीरव्यतिरिकं तिषा अौदयिकश्डलसुपदेय सखलमादिष्धलब्ेति तत्रौदयिकद्रव्यग्दलं टक्वादीनांख्ल 
तेनपरिणतानि चानिद्रव्याणि उपदेशखलं यख्िकित्सकौ सोगपरतिवातसमर्थे स्दलसुपदिशत्यातुरायेति तच्चपिपमलौखलादिवं 
आदिष्बलंनामयेटचचादि खलोन्पन्नावा्यंकारणं तद्चतस्यावरनाम गोत्र मकतिप्रत्ययान्ूल निवत नोत्तरोत्तर म्ररुतिम्रत्यथाच्च् 





लमुत्म द्यते एतदुकतांभवति तेषामौदारिकशरी रात्वेनग्दल निवर्त कानां युज्लानासुदविष्यतांकग््र णां यरी रमाद्यं कार णंचेलब्धलंयस्मिन्‌ 
तेते खलं उत्पद्यते व्याख्यायतेवा एंकालग्छूलमपियावन्तं कालं खलमास्त भाव्रटलन्तु विषेतिगावायेःतयाहि चोद्यिवगाखाभावस्लं 
तिविधं मओदवयिकमावन्धलं उपदे ृखधलं चादिखलन्चे ति ततौदयिकभावमूलं वनस्यतिकायमृलत्वसतुभवन्रामगोलकम्नदवात्‌मलजीव 
एवडपदे्टभावं मलंत्वाचायेखपदेशयेःकम्मं भि;प्राणएिनि मूल व्वेनोत्प यन्ते तेषासपिमोच्च संसार्योर्वीयदाविभावमलं तस्यचोपदोष्ल्यो 
तदेवदशेयति विणयकसायातिञच्चाद्र तत्रमोत्त खादिमूलं ज्ञानदशेनचारित्रतप्मौपचारिकरूपः पञ्चध्षाविनयसतन्म लत्वान्मोचतावाप्त 
स्थाचाह विणयाणाणं रएाणाउदखणंदंसणाह्िचरणन्ति चरणाहिंतोमोक्छो सुक्खेखक्ख"य णावां चिनयफलं श्र.पाश्युसूपयो 
फलं रुतज्ञानं ज्ञानस्य फलं विरतिविरतिफलद्चाच्रवनिरोधःसंवरफलंतपोवलमयतपसो निव्ज फलं तस्यात्कियानिटन्तिःकियानि 
इत्तेर्योगिच॑योगनिरोधात्‌भवसंततिच्च; संततिच्तयान्मोचःतद्यात्कल्याणानां सवेपामाजनं विनयः इत्यादिसंखारखत्वादिमूलंविपय 
कषायादतिमूलसुक्तसिदानोस्यानसख पञ्चदशधानिच्तेपमाहनासंठवणागा दा ततद्रव्यस्यान॑न्न शरौ रभव्यथरीरव्यतिरिक्तद्रव्याग्णां ख 
चिन्ताचित्तसिच्ाणा स्थानमाज्रयःच्तेलस्वानभरतादि ऊद्धौधस्तियेग्दोकादिचेति यतच्वेते स्यानव्यास्यायते यद्धाकालस्स्यानदिधा 
कायस्थितिभवद्धितिभेदात्‌ तत्रकायस्िति {र्यिव्यक्े जोवाय्‌ नामसंस्येवाखन्छषिख्ववसषिख्योवनस्सतेस्तुताएवानं ताविकालंद्विय्णामसं 
स्येयावपेसदष्वाःपच्चन्दरियतियैग्मनुजाना सप्ताटौवामवखिति्तुवायृदकवनस्सतिषटयिवीनां विरद दावि्तिवर्सदस्वालिकातेनस 
स्तण होरातरारिदोन्द्रियाग्णां यंखादीनाहादयव्पणितीन्द्रियाखा पिपौलिकानासेकोनपच्चाटदोराताणि चतुरिद्धिवाणास्नमरा 
दीर्नाषर्मासाः पच्च द्वियतियैग्मनुष्या ग्लौ सिपल्योपमानि देवानानार कादौ णाद्चकावसख्ितेभवाद्धवस्विति तरयसख्ि"शन्यागसेषमानी 
तिदूसुत्कु टादिरूपादिनघषन्वातुख्वंषामं तसु ङनत्तौसिकानवरदेवानारकयोद णवपेसषसठाणीतिचयवाद्धाखवानं स मयावलिका मु हन्ते 
दोरात पचमास् बेयन संवत्परयुगपस्यापम साग णोपसोतधिसवसरथि णीगुद्नल परावरत्तीतीतानागतसवद्धा रूपमिति स्यानन्तु 
। कायोत्सगौदिकमस्यो पलत णत्वान्नियद्याद्यपिग्ह्यते उप्रतििरति्त्‌प्वानं देपेखवेलचधावकमाध विपयवसतिसयानंयोयत्रग्राम 
ग्टहादौवसुति संयमस्यानंसंयमः सामायिकनच्छ दो पस्ामनोयपरि हार विशुद्धि ब्डसंपसाये ययास्वातरूपससखययङ्विधस्याप्यसंस्ये ' 
' चानि संयमस्यानानि किन्तदसंख्यमितिचेत्‌ अंतौद्भिवत्वादयेख नसात्तािदेटुभक्यते चागमादुखारोपमावानच्वतिद्दैकसमयेत्य ` 


नच्छ्यारिनिनोवाञ्रसंख्य यलोकाकामदेशममाणाउत्यद्यन्तेतेभ्योगिनिकाचत्व नपरि कएताचसंख्य वरु णासततो व घाव्यवखायखा 
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१० भौ खरतरगच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर चअ्आचारङ्गसुल। 
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नान्वसस्यं वगुणा सतोषयतुमागवं घाव्यवसायखानान्यरं ख्यं वरुानिसंचमस्ानान्वप्येतावं त्य वेतिखासान्यतानिेपतस्वेच्यतेसामायि 
कच्छे टोपस्यापनीवपरिदारविशद्धीना प्रलय कमसंस्येवलोकाक्राशत॒स्यानि सं वमखानाजिष्टृच्ययरुप रावखातयु त्तिक त्वादं तसु दन्त स 
लचवल्वान्यसख्ये चालिदवमखानानिवयवाख्यातखवेकमेवाजघन्योत्क, टरं यमस्थानं अयवासख्यमयेखन्तग तानि वमखयानानिग्राद्या 
[व [1 [७ [दितनेकं * ५ 9 ~ €, € = > „~> ठ „५ 
रिस चानेनकमेगमवतितद्ययानतचारितलपर्यावलिष्यादितमेकंस्वमखानसतसंख्ययसंचसस्ान निवे त्तितंकर्डकन्त द्या सख्येय जनित | 
] $. येवाति ~ न नव (अ € <, किक [] 
| तदंस्येवालिकाचेखौतिप्र्रहख्ानन्तुप्रकपेग्य्यवावाऽसेतिम्रगरहःग्रा द्यवाक्यो ना चकइत्यवेःसखचलौ किकोतत्तर चतखसानं 


्रग्रदस्वानं लौकिकंतावत्यद्चवि्धतद्यया राजाइुवसयानोमहन्तरःच्रमाल्येङ्कमा र चेतिलोकोत्तर मपिपद्चविध॑तद्यया या चार्वएपाध्याच परन्ति | 
सखविरगगवच्छेदिमेदादियोधस्यानं पडचधातद्ययालौटम्रत्ययलीढ वेणा खमर्डलखसपादभेदात्‌ यचलख्वानन्तचतुद्धा सादिरुपयेवसा 
नमभेदात्तद्यया साटिसपयैवसानं परमाखादेद्रव्यस्यैक प्रदेथादाववखानं जवन्यतएकखमयं उक्त टतच्चासं स्येयकालमिति साद्यपयैव 
सानांसिदानों भविव्यदद्ार्मं चनादिसपयैवसानमती तादा रूपखभेलेश्ववस्थात्य समयक ण तंजसशरी रभव्यत्वानांद्धेति अनाद्य 
पयेवसानं घम््ीधम्धैकाशनासिति गणनात्‌स्यानसेकद्यादिकं शीपेग्रह्ेलिकापयतं सन्धानस्यानंदिषा द्रव्यतोभावतच् पुनरप्य कोकं 
दिधा च्िनादिननभेदा त्तत्र दव्यच्छिन्नसन्धान' काचकादेरच्छिनश्न्नानन्तु पच्छ्मोत्पद्यमानतव्वाद्रिति भावसुन्धानमपि प्रथस्ताप्र्स 
भेदात्‌ देधाततम्रशस्ता दिननभावसन्धानं उपमन्नपकच णमा येडहतोजंतोरप्‌व संवमस्वानान्वच्छिन्नान्येवभवतिच चिव्यतिरेके णवा 
प्रवद्ध मानकंण्डकस्येति चिन्तपरश्सभावसं धान एुनरौपशसनिकादि भावादौदयिक्ादि सावातरगतस्य एनरपिश द्रि णा मवतः तत्रैव 


गमनं चप्रशसताच्छिन्नरभाव सन्धानसुपश्मच णो मतिपततोऽविगुद्यमान परिणामस्यान"ताुवधि भिच्यात्वोदयंवावत्‌ उपरशमच्र णि 
स॑तरेग्णापि कघायवशणावन्व्ाध्यवसाच स्वानाच्न्तरोत्तराणव गाहमानस्यवादति चमशसच्छिनखन्धान' पुनरैटयिकभावादौपश्मि 
कादि भवांतरसंकरातौरुल्यां पुनस्तत्नेवगसननितिद्हद्ारदर्चयो गपद्येनव्याखानं तत सन्धान सयान द्रूव्यविषयमितरन्तुभावविपवर्मित्य क्त 
स्वान चयवामावस्यानं कपावारां यतृस्थान लिदपरिग्यद्यति तेषामेव जेतद्रव्यत्वेनाधिछतत्वाक्तेषां विंस्यानंवदाचित्यच तेभवंति 
यब्दादिविषवानाचित्यच तेभवं तीतितद्भवति पच्च्डगाहातत्र च्चछानङ्करूपः कामस णायानाचित्य चासौचेतखोचिकारमाटर्भयति 
तेच ग्द स्सशेये सूपगन्धासेषु पस्पिव्यस्तेषु समर्ेुवाविषवभूतेषु चखजंतोविषयखखपिपासोन्दु खस्वा परमा्दर्ि नः संसाराभिष्व 
ङ्रिणो रागदेषतिभिरोपस्‌ तमनोच्रेतरविपयोपलब्ौ सत्यांकपायावन्तं ते भराइभेवंति तन्यृलचसंखार पादपः ्राडुभेवतीत्वतः थन्दा 
दिविपयोदूभूतकपाचाः सं सारैरुखारविषवं खलस्य नमेवेति एतदुक्वंमवति रसागादयुहतचेताः परमायमल्ानानो ततृसतभावेपि तत्‌ 
सभावारोपर्णेनांघादपन्पतमः कामौमोदतेततच्याह दण्बंवस्नुपरं नश्यति जगत्वन्धःघुरोवख्ि तं सगांघस्तु वदस्ितत्मरिखरनूवन्नार्् 
ततूपन्छतिक ददौ वरप णेचंद्रलशचीमल्लतापल्लदानासोष्या श्ुचिरागिषु म्रिचतसायात्नपयन्मोदतेदेपंबा कर्मणणब्दादौरजती तितलच 
सनोन्नेतरगन्दादिविषया; कपावानाख्लस्यानं तेचस॑सारस्येति गायातात्पर्यायैः चदिनामशन्दादि विषयाः कपाया;कर्थततेभ्यः संसार 
इल्युच्यतेचतःकमैस्वि तेः कयाचाद्धलं सोपि खारस्यसंसारिणचावग्दं भाविनः कषायाइत्येतदेवाड जदसव्वपावाणंयादहा चथार्षैपा 
दपानांमलौ प्रतिख्ितानिग्लान्वेवं कमेपादापानां सं सारेकपावरूपाणि खऋलानिग्रतिचितानीति गाथायै; नजुचकयसेतच्छदं चं कम , 
गःकपायाग्बलमित्यृच्यते यतोनिव्यात्राचिरति प्रसादकषायवो गावं घह्तेतवः तयाचागमः जौवेयं भं तेकतिदंटाेहं णाणावर शिन्न' 
वन्य बन्धदगोचमाटोहिंठाखड्ितं जडारागेवदोखेरएवरागेडुविहहेमावालोभेचदोचेडविद्धेको हेवमाणेय एएहि चउदिं हाणेिंवौरिठ , 
गृह्दिए्धिणायावरणिच्ज' कम्य्वन्धद्रएदमटानासयि कम्रं णायोन्नमिति तेचकषायामोडनीवांतः; पातिनोष्मरकार्ख कर्णःकार ` 





पमोदनौयं कामरुणानाच्चदयैवति चट्निदकम््रक्छा मा दावद्वादिमाज्‌ इमकन्मयायवाणं तवकतिप्रकासा; तेकम्दरपादपाः किं ' 
( नार्पाच्चत्य.च्यते अटविधकम्य टच्चास्ते सर्वेपि सोदनीयग्डला नकेवलंकषायाः कास गुग्याव्यपिसोहनीयमला यस्माद्धं दोदवातृकासा 
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त्वान्मोदनीयंग्रधानभावमनुभवतितत्‌च्तयेवावश्यग्भ्ागौकश््ं च्तवस्तयाचाराणिजहमव्ययद एवा एनालोतदाकम्बाणिदग्मन्तिमो ह 
| शिज्न खयंगएतच्चद्िधाद्मैनचारि व्रमोचनीयमेदातदेवादुविदोचदोद्मोदोगा हामो दनीयंकामदेषामवतिदयै न मो उनीयं चारि त्रमो । 
' हनोयञ्च बन्धहेतोहें विध्यात्तयाहि यदनूसिद्धचेत्यतपः खुतगुरुसाधुरंव म्रत्यनीकतयादशेनमोचनौयं कम्र वक्नातियेन चासाव 
नंतसंसारखसृद्रतः पा्येवावतिषटते तयातीव्रकपाय वराग पमोहाभिभूतःसन्‌ देथसवैविरत्युपघाति घारित्रमोनीचं क्व , 
न्नातितलमिष्यात्रसुस्य गमिष्यात्वसम्यक्तभे दा तेघादभेनमोहनीय॑या तवापोडशकषावाणां स्यानमवग्ररुतं तच्चशब्दादिक पञ्चयुणा 


लकमितिगायार्ैः तत्रचारित्रमोदनीयोत्तरमरुति स्तु नयु"सकवेद इास्यरतिलोभायरुत कामाखरयिणः कपायाःसं सार लस च 
कम्मण: प्रधानंकार्णभिति प्रनिकटविपुराह संसारस्पउश्लंइत्यादि संसारस्यनारक तियेग्नरामरगति रुरतिरूपस्य कारणमटयग् 


कार॑कम््रं तस्यापिकम््णः कपायःकेाघादयो निमित्तंभवन्ति तेषाच्चप्रत्तिपादित शब्दादिस्थानानां ्रच॒रस्यानत्वप्रतिपादनाय पुनर 


पिस्वानबिथेषं गायायकलेनाह तेसयणेत्यादिखजनः पूर्वापरसंस्त॒तो मातापिरखखसादिकः म व्योत्यादिर्या घनघान्यङ्गप्यवास्त॒ 
रलमेदरूपः तेखजनादयः छतद्रदायादियंपां मित्रारी नतिषुख्िताः करषायाविषयरूप तयाध्यामनिविषयरूपतया मसन्नचंद्रेकिंद्धि' 
यारीनानितिगाथायैः तदेवं कषायस्यान भदभनेन ूतादापात्त स्यानं परिसमापवा तेषामेवकषायाणं द्धूलग्लपादापात्ताना ` 
` जेतत्मलाधिकरुतानां नि्तेपमाद नासंठबणागादा चयाभूतायेनिरपेचचमभिधानमात'नास सद्गावासद्धावरूपा प्रतिकरुतिःस्यापनारत ` 
। भिमकक्रदयत्कटललाटषटित तिशलरक्तास्यनयन सदा घर स्पंदमानस््ेद सलिलचित् एुद्याच्चवराटकादिगतेति द्रव्यकषायान्न रीर 
` भव्यशरी राभ्यां व्यतिरिक्ता; कम्र द्रव्यकपायानां कम्र दरव्यकपावानो कम्रं द्रव्यकपायाच्य ति तत्रादित्ितातवाजदो दीः पुङ्गला 
 द्रव्यमाधान्यालकम््र द्रव्यकषायानो कम्रं दरव्यकषायास्तु विभौ पतौतकादय उत्प्तिकपायाःशरीरोपधिच्ेलवास्तस्थारादयोतदाचित्य 
` तेषाखत्बन्तिलयाचोक्त' किंयत्तोकहयर॑जं खटोषागुच्रस्मि्ावडिग्रो षायुख्छतस्यरूसइन अप्पगोड्प्ययोगस्स प्रत्ययःकषायाः कषाया 
` सायेभ्त्यया यानिवन्धकारणानि तेचेहमनो ्रेतरभेदाः शब्दादयो्रतण्वोत्यन्ति प्रत्यययोःकार्वकारणगतोभेदः अादेशकषायाःरति 


मरतत्रकुटीभद्गादयः रखतोरखकषायः कटुतिक्तकाषाचपञ्चकां तगतः भावकपायाःकोधम्नान मायालोभान्तेचंकंकभो अनंताठुवं घ्रत्या 
ख्यानावरणसंच्वलनभेदेनभिद्यमानाःपोड्विधाभवं तितेषांचस्वरूपालुवन्धफलानि गायानिरभिधोयन्तेताद्ये माजलरेण पुटधिपव्वय 
राद सरिसोचञनिद्ोकोहो तिणिरुलयाकटृह्धिय चेलव्य'भोवमोमाणो मायावलेदिङ्ोसुत्तिमे"ढ सिंगयणवं सशल रुसमालोभो 
| हलिद्कदमर्ययजण किमिरायस (माणो पव चञमासंवच्छर जावज्जीवाऱगामिणोकमसौो देवणरतिरिवाणारयगद़. सादणदहेववो 
भरिया एषां चनमोद्यटविध कषायनिच्तेपाणा कतमोनयः कमिच्छतोत्य वदभिघौयते तच्ननेगमस्य खामान्यविशेयरूपत्वानैकगमतवा 


श्तदभिप्रायेण स्वैपिखाधवोनामादयः संग्रहव्यवदारोतु कषायसम्बन्धाभावारेय समुत्पत्ती नेच्छतः ऋरजुग्दत्रत्वास्तु वन्तं मानार्यनिरट 
। लादादेथससृत्पन्ति स्थायनानेच्छति श््दस्तुनान्नोपि कथंचिद्धावांतर्मावान्नास भावाविच्छतीति गायातात्पर्यार्थैः तदेवंकषायाःकर््् 

। कार गतनेनौक्तासलदपि खं सारस्य सचकतिविघद्तिदशेयति दन्वेखेत्त गाडाद्रव्यखंसा रोव्य तिरिको द्रव्यश्ं ति रूपः ्तेतरसंसारोयेषत्तेतरेय 

द्रव्याणिससरतिकालसंसारःयस्मिन्‌ कालइतिनारकतिचे ग्नरामरगतिचत॒ विधातुपृच्यु दवाज्गवां तरखकमणभवसखारस्त॒सुरतिव्यखभा | 
वभ्रौदयिकादिभावपरिणतिरूपस्तत्रचग्ररुतिख्ित्यलुभागम्रदेथवन्धानाप्रदेविपाकाचुभवनं एवद्रव्यादिकःपच्चविषः खंसारोयवाद्रव्या , 
| दिकन्वयौसं सारलद्ययायण्डादस्तिनं ्रामान्नगरंवस्ं तादूगर फ़" यौटयिकादौ पश्चभिकमिति गायार्यःतख्ि "संसारक वथनगा;भाचि 
। नःसंसरतील्यतः पम निद्थैनायैमारग्यामं ठवणागा हा कितिकम्दगादहाना सकाम कम्प्र वैगुन्यमभिघान मालंस्यामनाका्ख घुलकयतादौ 
क्सरानां सद्धावा सद्खावरूपास्यापनाद्रव्यकर्मव्य तिरि दिषाद्रवयकर्मनो द्रव्यकमैचतत द्रवयक्रम्मकम्येवरगणातःपातिनःपुद्ला{वन्धयौ 


+ र 


। 
| 
। 


















१०९ चाचासङ्गसुल 1 


<^ £ नोद्रव्यजन्् पी वन्ाटदिक {` यकन्यं शचछरगगे मातः तन! पटन्नाद्रय्यं व्यनन्र त्यवाचिना' च्नम्नायं 
ग्वाठ्ध्यमानाउद्रादावद्रीदीस्फीडति नोद्रव्यजन्यं कषा वन्ाटिकन्द्रं अवक 7ांतःपालिनः पुदन्नाद्रव्यनन््र व्यवाचिन्न' पनन्ना 


,। 





५ ~ 9 [५ [य स्‌ व्यरेवक्रान [ग्य भावमेद तनद्रव्यत ~ 
म गादइति संकोर्ते इवमे णा;मामान्येन चतुर्विधा द्रव्यनेवक्रालभावभेदात्‌ तवद्रव्यतएकद्याददम् 
चे [१ ॥ [ ; द का एकद्ाति > ० ~ 
त्रतोच्रवगादद्रव्य कद्यादि संग््ेवासंख्यच प्रदेगात्मिकाः कानतण्कद्रयादिनग्य चाम 
[क [व्‌ ज कवग €, एततः = ऊपर गमा == ~ न ४ नि. 
स्गतभटाल्मिकाः सासान्वतोवि गेषतम्त्च्यन्ते तदपर्सागृनामक विग गा एवसकजयरनाग्रपचयात्वु म्यच अदुखन्नयारा च्छन्वानाम्‌ 
। प्रदेणिक्रानां अरस्य चाएतादौटारिकनाद्धि परिणामाग्रादणयो अनंतप्रदगिनारामष्वनता ्ग्रदगावोगास्हा उड 


दे ॥ 
{दारि्कग्रदगःयोग्याम्दन्‌त 


व्यश्योदारिकग्रदण्यवोखान्ब न॑तानं तप्रदेगिजाखन्वनंताण्ठभवंति तदाचोखोत्‌कटवरम णावा कूप्प्रजि्तं चं 
अरदेसिक्ता्टखनंताण्डमवंति तत्रागेयोवूकघ्वरग गयावा च्पे्रचिपने चौदारिकिगरीरग्रदगयोया जवन्याठग गाम्वंति युनरेकैकप्दे 
गदद्यामवर्दैमाना चौदारिजयोग्योत्‌कवर्ग णावा वनंत7मवंत्यव चबन्योत्कुययो; कोविगेपोलवन्टत उक्त, टाविगेपाश्चिला चिगेप 
म्श्ाप्लौदादिकि जवन्ववर्गं याचा चतं तमागन्नस् चानंतयरसाणुमवन्गदेकेकोत्तरमरदेमौ पचयेमत्यप्यौदारिनियोग्य वर्गमानाल 
वन्योत्क,ट मध्यवर्ति नीनामामंत्यन्त तक्टारिकाचोग्यो्त,ट वगं गवां रूपप्रच्ेपेणायोग्व वग^छानां नचन्योत्क,ट सभ्यवस्छिनीना 
मामत्यन्तस्रौदारिका वोग्योत्त,टवग^गायां रूपरदपेणायोग्ववरगं गा जवन्दामवति एताग्रयेकरेनप्रदेग द्योत, टता चानंतास्वंति 


जवन्टोत्क,ट वर्गग्यानाको विगेयोजवन्याग्यो अर॑च्छे दयुगागनाद बद्प्रदेयत्मटतिल्म परिणाननताच्रौच्वारकन्दरानता एला 
ग्रड ग्रयोग्य भञ्त्यल्यप्रदेगतादाटर परिगामताचवे च््विस्यायीति अतच ययाप्रदेगोपचचवम्तवा विगरखापरिग्रामवगादग गार्नां्ल्छ 
तरः्वमवभेयं एतदेवोत्क,टोपरि्प म्रच्ेपचोग्योयोग्वादिं वैक्रियंगरीरवग^गानां जवन्ोन््‌,टविगेष लच्रणंवाक्देवं तवा न्वा 
रक्ातयलवर्च्यमवोग्य वर्ग ्ानां जवन्ोक्क,टविगेपासंस्येव युगात्रभिति पुनर्ययोग्वगं ग्यो परिकूपमन्नेपात्‌ नघन्वाद्ारकगरीरः 
योज्वगं स्याभवति तादम्रदेयद्यावद्ैमाना उल्क, ंयावदनन्तामयति अचच्चन्वोत्त,टयो; जिवर्तरनिव्य्‌ च्यते जवन्याम्वडत्नटा 


वियेपाधिक्राः कोविशेषद्तिचेत्‌ जवन्यवगं गाचा एवार्नतभागस्तस्ायनंत परकागुदादार्ना ग्रं चोग्यवर्ग रानां प्रदेयोत्तरटद्रा 


त्युच्यते चजवन्याभ्यञत्‌कटा चनन्तगुग्णाः केनगुणाकारेगेतिचेत्‌ चभव्यम्योनन्तदुग्याः चि द्वानासनन्तभागद्ति तदुपरि च्छपेग्रचिप 


=. € ~~ थ ५ 9. (। [० (व) तिददन्तसनवन्याग 
तलख्गरैरवगं णा जचन्वाएताच्रपि प्रदे गष्द्यावद्र साना उत्‌कर्टाचावदनं ताभवं ति चनवन्योतक्तटयो; किवदन्तरजवन्वाभ्य उतकटा 


विेणाधिकाविगेषस्तु जघन्ववग गानं तभागस्तस्यानतप्रदेगव्ालवन्योतृक्टां तरालवर्ग गाना सा्नत्य' भवति तेजसोत्‌कूटवरग योप 
रि्पेमचिपत खत्यग्रदरयवगं गामं ति एवमेकादिटद्योक्त, टता चनं ताखाचातिद्धल्यताद्‌ उप्रदेयाडतैनरस्त्ाग्रहययोन्वावा 
द्रत्वातूचल्य्रदेगवाच्चमााद्रव्यखामौति जवन्वोत्क,योरनंतयुग्छत्वेन वियेणोगुयनास्वाभब्टेम्योनं तयाः सि द्वानामनंतमागड 
तितस्वामयोग्योत्क,ट वर॑ ्छावां स्ेप्रधनिपेनघन्यामायोद्रव्यज्यं पराभवति तस्ाचमदेयटद्या उक्क,टवर्गगलमररतान्वनंतानिस्ाना 
निमदंति जवन्वोत्क,टयोविं येपोजवन्यवगं शणारतभागाधिक्तोतकर,टवग स्याभवति चअवाप्यनंतभागस्छानं तर्‌ परमाग्डान्ननतवाद्गापाद्रव्य 


म वर्गः वनतां {लन व्ये = 9 तवनेनेकादिमरदेगदद्धमन्मेग्णाचं ( ~ मोग्बवगः सानां वन्यो ५] _,_* = ७ 
योम्यव् नए्नानत्वमवमेव तदन नक्ाविग्रदेगडद्धिमन्पेग्णवोग्यवग ग्लानां जवन्योत्क,टाटिकं ज्ञातव्छनवरलन्रोल,टयोभचोचं 


{स्त्पेग्रलिप्त ७ थ पपानवगं € गानवन्या न ततोरूपोत्तर्रद्योत्त र) 6 गाता अनन्ताभवरि थ जघन्योन्नं 
च आनापानवग गाजवन्व तर्टद्यात्क,2 वग ्छांतां चनन्ताभवन्ति जबन्योन्न,टालवन्वानन्तमागाधिका 
तदुपरिस्पोत्तसट्च्चा जवन्योलन मदेन (ग्रदगनग ्णावियेव ~ भव्येभ्यो नन्तरणा „< {नामनन्त ‡; पुनर्‌ ~ प्वयोग्योत्न (2 
दप। -तर्टछ। =चन्वाल्,टनद्‌नग्रहयाक्म पा्वगव भ्त त्वस्यानन्तस्य्ाखद्रानामनस्तमागः र्प्यवन्दात्क,टवग गपु 
सिम्रदेगाद्धिदटद्यान ध चन्योत्क ट मनो व्यवगं € गालघन्यवगः < गानन्तमागोतियेष न पनर प्ग्रदेगोन्तरम्मेगाग्रद्दसावय -- न 
च "र्मद्गाद्धिट्ानवन्यात्क, टर दामनोद्रब्यव जघन्यः नन्तमाग्मेविधेष; पुनर प््रदेयोत्तरक्मेयाग्रहसावगः खावियेयाभ्व्णा 





ऊन +~ 
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। अचाराङ्गसुच। १०३ 





¦ नन्तरुणादिकस्ताच म्रदेगवत्वादति्धच्डयत्वाच्च सनो द्रव्यायोगख्याःचअल्पप्रदे श्त्वादूगदरत्वाच्न्नाम्प णस्यापि तदुपरि रूपेपरक्तिप्त जघन्याः 
कम्र ण शरी रवर्गणा; पुनरण्यकेकम्रदेटद्चाव द माना उत्क,टाचावदनन्ताभवन्ति अयजघन्योत्क,ट्योः कःम्रतिविशेषद्लयुच्यतेजघन्व 
वर्गं णानन्तभागाधिकोत्क,टवग रा; सचानन्तमागानन्तानन्तपरमारामको तएवानन्तमेदभिन््राःकम्् द्रव्यवगं णाणएवंभवंति शया 
भिच्यातप्रयोजनंदरव्यकस्बं णोव्याचिख्ासितत्वादितियेषा्षिवयं णाःनमाया ताःविनेवजनानुग्रदाये ब्युत्पा्ंतेषुन रपय ल्क, टकम््॑ वग 
णोपरिरूपा दिपरल्लेपे जघन्यो, टभेद भिन्ना, ववगं जघन्याभ्य; उत्क, टाःसव्येजीवेभ्योनन्त युरस्दुपरिरूपभच्छेपादिकमे णानन्ताए 





वंजन्योत्क.टभेदाच भ्रू बवमं स्पाच्रभर वतवादवभूवाः पाचिकसद्धावादभरुवतवं जघन्योत्क. टभेदोनं तरोक्तणएवतडइुत्क.ापरिरूपादििटद्या 
न ] वचर । ९ [| तद चि [| न € ] | 
जघन्योत्कटमेदाचअनं ता एवनूल्यावगे णा भवं तिजघन्योतृरेटवियेषः पूवेवन्तावासांसंरारेप्यभावात्‌ शन्यवगेणाद्रत्यभिषाएतदुकतं भवति 
अभर.बवगैणो परिमरदेणद्यानंता अपि नभवं तीति भवमाचन्ववन्गेणा तदुपरि रूपादिरद्चा जवन्योतूरुटभेदाः मच्येकश्री रवगं णाव 
। तिजषन्वातः चेत्पल्योपमासंख्येय भागप्रदेशरुणोत्‌सधस्तदुपरिरूपोत्तपदि टद्ाजघन्योत्रुटमेदा्नंताप्वभुन्ववगं रणा भवं तिज 
घन्यवगं णातत्रुटात् संख्ये वभागमरदेशगुग्णातदसं ख्यं चभागोप्यसंस्ये च लोकात्मकद्ति द्दितीयागून्ववगं णा तदुपरि रूपादिटद्यावा 
दरनिगोदशरौरवगं रणाजवन्यातः ने्पल्योपमासंसय चभाग म्रदेयगुणोत्‌रटा तदुपरिच्छपादिरद्या जघन्योत्‌रुरटभेदा टतौवाशून्यवगं 


। णाखत्‌रकुटाजघन्यातो खं ख्ये वगु्णाकोगुणकार इत्य च्यते अंगुलासंस्येवभागम्रदेशरागेरावलिकाकालासं ख्ये यभागसमव प्रमाणसतपौ 
नःपु्यवगं उलसखासंस्य च भागम्रदेशग्रमायाइतितदुपरिरूपोत्तररद्यानघन्योत्रटमेदा सेद्ल्डमनि गोदरी रवर्ग णाजषन्वातञत्‌रटाव 
लिकाकालसंस्य बभागसमयनूरणातदुपरि रूपोन्तरद्या जवन्योत्‌रुखमेदाचतु्यीं शन्ववगः रणजघन्वा तरत्रूटाचतरष्डीरुतलोकस्या 
संस्यं याः चेर्यस्ताच ग्रतरासंख्ये वभाग तुल्यादति तदुपरि रूपादिटद्या जवन्योत्‌ छटमेदा सदास्छरन्धवगीस्या जघन्यातखत्‌ स्ाचतेलप 
ल्योपमसासंख्य यगु ावेति उक्ताःखमासतोवगं णा विथेषार्थिनाठकमेप्ररुतिरबलोकनौयेति सातं प्रवो गबीधैतरायचयोपश्रमावि 
भतवीर्यैणातना प्रकपणयुच्जत इतिप्रयोगः सचमनोवाक्षाचल णः पच्चदशधाकय भित्यु च्यते तत्रमनोयोगः सत्यासत्यामिच्ानुभय 
| रूपद्यतु्दवं वाग्योगोपिकाययोगः सप्तधा चौदारिकसिति बेक्रियसिखाडहारकादारकमिचकर्मेण योगभेदात्तत्रमनोयोगोमनःप 
। यौ्सखमनुष्वारैरवाग्योगोपि हौद्रियारीनां चोदारिकयोगस्ति्वग्मनुनायाः शरसीरपर्यापे कं तदारतस्तुमियः केवलिनोवाससुदधात 
¡ गतस्डद्ितीयषष्ठसप्तससमयेषु वेक्रियकाययोगोदेवनारकगादरवाचूनां अन्यस्यवपेकियलब्धिसतस्तन्बिचस्त॒ देवनारकयोरु्मन्तिखस 
येन्यस्यवावे कियं निैन्सयतः अआहारककाययोगोचतुदैशपृवेविद्‌ आद्ारकशरौर स्ख स्य तन्मिचस्तु निवन्तेनाकाले कायो गोवि ग्रह 
गतौ केवलिसमुदूषातेवा ठतौयचतुयेपंचमखमयेष्विति तदनेन पंचदशविषेनापि योगेनात्माोभदेणान्‌ विदाचोत्तप्तभोजनोदकवडु 
दत्तेमाने; सवे रेवाप्रदेभोवाल' भदेयावषन्धाकाशदेशस्य कामेपशरौ रवोग्वंकसैदलिकं बभ्नाति तत्मयोगकामेत्‌ च्यते उक्त च जाव 





¦ शंएसजीवेपयवेयद्रबलदइफददइत्यादि तावणं चहविद्वंघएवा छचिवंधणएवा सन्तविद्धवं घएवा एगविद्धवंघएवा छविद्वंघएवाएगवि-् 
वंधण्वा नाणंवंघएवा ख्ुदानकमेखंमू्वौदाड्‌ पृवनौचददातेरकुडंतात्‌ ्पोदसादिपाठेन चाकाराखाकारादेेनपं भबति तत्प्रयो 
गकामेयोकरूपतया ग्टहीतानां कमेवग. णानां चस्यक्ष्लोत्तरम्रकतिच्वित्युभावमप्रदेपवंघमेदे नाड्म्यौदयादेथ सर्वौपघातिरूपयात 
यास्स,टनिषन्तनिक्षा चितावस्छयावस्ीकर णं सखुदावं तदेवकभेसखुदानकम ततर्धलग्रखतिवंधो ज्ञानावररणिवादिरन्तरमरछतिवं् 
स.च्यते उन्तरम्ररुतिवं घो ज्ञानावरणौचंपंचधासतिच्तावधिमनः पयीवकेवलावरणभेदात्‌ ततरकेन्लावारकं खयषातिगेषाखिदेसपै 
घातीन्यपि दगेनावरणीयंनवघानिद्भा प॑चकदैनचत्येदात्‌ तलनि द्राप॑चवां परा्दैनलसम व्रपयोगोपवघातज्ारिदशनचतण्यं ठर 
, नलब्विमराहे रेवालापि क्ेवलदथेनावरं स्ैवातिगेषापितदेयतः वेदनीवंदिघासाताखानसेदात्‌मोनीचं दिमादयेनचारितभेदात्‌ 


,, तबदयनलोडनोयं िषानिय्यात्वादिभेदात्‌ वंघतस्छं कविधं चःरितमोदनीयं पोडश्कपायनवनो कषावभेदात्पं चवि यतिविधं्रता | 
४. 
॥ 
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# 


विनिय्यावंसुन्चलनवल्नदादगक्रपाचाच सवेषातिन्व; मेषास्तुदेयवातिन्वदति चआबुष्क चद्व नारकादिभमदात्‌ नामदिचवाररिगद्रद्‌ 
गत्यादिमेदात्‌ चिनवतिमेद॑चोत्तरोन्तस्मरुतिमेदात्‌ गतिचठ दीनातिरेकेन्दियाटिमेदात्य'चश्षा प्ररीराग्वोदास्किादटिभेटात्यचधा 
्ौदा्किरेन्तियादहारकमेदादंमोपाग' विषा निर्म्ागणनामसववेजीवगरौ यावयवनिष्याटकमेकधा वन्धननामच्ौदारिककम्य्वगगाक 
त्वापादकं पद्धशरासंवातनासौदारिकादि कम्र वयौ णारचनाविगेपखंस्वापकें पञ्घारुख्यानानचत्रस्वादियोद्या संदनननामवच्यचपम 


राचाट्िपोटेव स्सगटवारसः पद्धगन्धोदिव्ावरः पद्धवा;ादुपयोंनारकाटिचवद्दीविद्धावोगतिः प्रग्ता प्रवस्तभद्रात्‌दिश्य अगु 


लघपवबातपराघातातपोदोतोच्छवासमप्रत्य कखाघारग वसख्ावरज्माश्ुमगदुभगस्नु स्छरदु.खरद्दृच्यवाद्‌ रपयाप्तकापवाप्तकस्िरा 
स्विरत्रानादेव वथकी ्तिच्यग्रःकौ न्ति मानि अत्यं कमेकविधानोति गोवरसुच्चनचमेदात्‌ दिष्राच्रंतयवं रानद्धाममोगोप 


भोगवोचभेदात्‌ पड्धघेत्य्‌ कः मकतिवे क्ारगानितु गायाभिस््यन्तं ण्डगाचसंतराद्र् उववाएतव्यश्रो सख्िगहधवगे आवरणा 
ग॑वन्धदम यो शअच्चासस्ाए चभ चाणकतपवव नोगडन्जडन्न्तिदाण रुमभत्तोवधद्म्‌ ग्रोसावंविवगारए्‌ वन्धतीद्यर यर दर॑तचिद्रचैदय 


9 न 


तवखच्ररुद खाधुसंधपडग्णीयो उन्वद्रदं समोर अगंतसंखारिय्ो नेगतिवकसाय्ो व्छमोच्परि गतो रागदोसर्संवृन्तोवन्धद्र चरि 


त्तमो दुविद॑पि चरित्तरुणध्राती मिच्छ मडारंभपरिग दो तिवद्लोभण्पिनप्रोलो निर्त्राउचनिरघद्‌ पावमतीसोदपरिगमोड 


ग्रग्गदेस्योमम्गणासख ग टद्िवयमाद्दो चटसखीलोयस सदो तिरिञ्राड"उन्धदनीवोएगतीएतगुखम्ब्ग्न द सच्योसग्यणाखग्रोग टदिव 
चमादघ्लोकसान्यो दानरश्मो सालस्नमविन्रणामसन््रि मगर चरतस्‌ {चव ती गिवोय्यगाव्व यमख्व्वष ह्िवगलतवोक्ामयिन्न 
सए देवाञउवगिवन्धद्‌. सन्यदिद्रीरजोनीवो सगाचवण्काचवंक्तोमाद दोगारतेद्दिं पड़विद्धोय्ररुभ वन्धदनामंतप्यडियन्ख डं सखम 


नामं चरिंतादिखभत्तो खत्तरदः पत्रगुमायाग गप चन्छद्उच्चागोचं विवरीयग्न्धडदवरं पराणवदादोखखरतो जिग्रपुवामेान्खम 





ग्गविग्बवरो चन्न दूअंदसार्ययलदद्जोगिच्छि्यलाभं खितिगन्धोखडोत्तर म्रकतीनागुन्क,टमेद स्तनात्ल.टाच्छलम्रकतना ज्ञानावर 
सीवद्शैनावरणीचवेद्‌नीर्वातराचाग्णा तरिंशत्वागसोपमकोरीको च्योवख चचावत्यःजोटो कखः खितिम्त ताठव्येववपैयतान्ववाधा तदुप 
धि गति स्रयस्तित्पागसे 
पमान्वाचुषः पृवैक्तोटीविभागोऽवाघा जघन्वोज्ञानदगेनोवर्ग भमोडनीवांदरावाणामंतसुं तेः नानमोल्योरा सुद्धतवेदनीयसख 


५ 
मगात्या 


प्रदेगतोविपाकतोवा अनुभवएतदेव म्रतिकम्ड्रं सिति योजनौयमिति रुप्रतिन्नोहनोचस्य नामगोतरयो 





दाद्गच्राचुषःचदकंमवः सचानापान सुप्टयभागःचाप्रतमतद्‌वचन्धहवसुत्रभ्रक्तानासुचयतेततात्क,टानर्तिद्ुताकछिमनः पवययके 


या निद्धापचकचन्नं दयनादिवदठष्ना ्रदेद्यदानाद्यतसाच पद्धकभटानां जि तेत्तरम्रक्तानांलिंशन्मागरोपम कोटीकोच्यः 


४ 
4, 
01 
, ¶ 


विद्खातो वेदनौयमनुनगत्याचुपर्वी त्च तचगापद्धदयभिव्यात्रसौधिक मनोडतीयर्त्कणाय पोडगक्स्यचन्गरि यतकनोरानोष्यो 


| 


नयु. सक्रवेद्रारति योकभयलुखुष्ध({ नरकतिवेग्गत्य केन्दिव पद्धदगनिव्यातस्वौषिक मोखनीचञ्न्कवाय योडयकस्चत्वारिचितनोरी 


कोच्छोनयुखक्त वेदारतियोक्षमवनयुपृ्ा नरकतिरयग्नत्ये केन्द्रिय जात्योदार्तिकवंक्िवशन्धेरत्दगेपांगहवितेन खकार णद्ध "उसंस्ा 





नालव्यस॒खडनन 


नात्य खंडनन वन्यं गन्धरसं नरकति त्वगाद्रुपृव रकचठपवातपसवातेाच्छ्वास्रा तप्द्याताग्रयस्तविदडायागति दरुम्धावर्वादरप 








चाप्तक भत्येकास्विय ब्युभदुभगडुस्खरनाददेवा यथःनी त्तिनिम्पगा नौ चर्गपवरूपाणां विचन्गर्तियत उन्तरमकतीनां विंरतिःयुकद 


५ 


उास्रत्िदेव गव्यानुण्त्मा वद्यं रस्यानचंडनन मअ्रग््तविडायेागतिख्ित च्ुभयुमगखस्सरद्देव वयःनीत्यं चं गपवरूयायां पद्धादयां 


य 
नादुत्तरम्ररुतीनां दग्ःन्वग्रोख्खखान दितीचसंदननयोदीदय ठतीचसंस्याननासाच हननयोदतर्नय द॑ कुलसंसानादईनाराच 


< = ४ 


खंडननायाः पोडयवामनखस्यान कलिकासंडनन दहित्रिचतुरिरद्िवनाति खच्माप्यरपक साष्रारणानामटतनारुत्तर भसतीनः 


मटाद्यच्राहारक तडनापागतायेकरनाम्नां चागयापमकेाटो काटिभिनातसु त्त मनाषा द्उनारकावुषरोदिक वस्ति चग्मसुष्या 
„ उपः पल्येपमलतयं यूवेकेाटित्तिमागेगाषा उक्तरत्न, टः खितिंघेनउन्यरच्ते सल्ादधिषङ्‌ 


(4 
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| पञ्चकभेदानां पञ्चदयांनामं तसु त्त सवावाधा निद्रापञ्चकाखातावेदनौीवानां पणां सतागरापमस तयःसप्तभागाःपद्यो 
पमात्तंख्य यभागन्यनाः सातावेदनोवसख दादशद्ुहन्ती सतम न्तं सवाधां सिव्यात्वस्य सागरोपसं पल्योपमासंख् यभा गन्वनंमाद्यकपा 
यदाद्‌शकास्य चलारःसप्तमागाःसागरोषसस्य पल्योपमासंख् चभागन्व्‌ ना ॒सृल्वलनक्रोषस्व मासद्वयं मानस माखसतद्ेमायाचाःपु"वे 
, दस संबत्पा; स्त्रातुं हन्तं सत्राघा गेषनोकषाय मनुय तिव गतिपद्चंद्भिय जात्यौदारिकां तद्ंगोपांगतेजसखक्नामै ण पट्‌संस्वानसं 
इननवग' गं षरसस्य यैति्ंग्ननुनातुपु्यीं चशुखलवुपघात पराप्रातोच्छासा तपोदयोतप्रयसताग्रणल विद्धायोगतियथकीत्ति बजंनसाटि 
विं शतिकनिग्यौरएनी चगो तदेव गत्या दवन रकगत्यातुप वी दव वे क्रिवरौरतद्‌ंगोपांगरूपाखणासट पच्‌ तर प्रती नांम्रत्यन्तरेएवं 
` पाठःदेवहिकनरकदिक वैक्रियदिक अ।दहारकद्िक चथःकीन्ति तीर्थकर नामरहितानां येषनामग्ररुतीनां तयानी चेगौत्रखवेत्याखासु , 
न्तर प्रतनं सागरोपमस्यदहौरप्तमागोपल्योपमासंख्योवमाग न्य नासु हन्तं मवबाधानेकिवपघट्‌कसखतसागरोपससरस्व सख दौ सप्तमा 
गौपलयोपसा ख्य चभागन्य नाव॑तसु हत्त मवाधा्मादारकतदंगोपांगतीयेकरनाम्नसागरोपमकोरीकोटि्भिनरां तसु त्त मवाधानतु 
चोक्क,टोप्ये तावन्मात्तएाभिदहितस्ततः कोनयोभद्‌ इत्य्‌ चयतेडत्रुखात्सख्ये चरण दौ नोजघषन्वदति वशःकौच्छचं गो तरवोर्ट सुद्रन्तीच 
न्तर हन्तं मवाधाददेवना रकायुपोदं वर्प सद्रस्वापपन्तखु ह त मवाधरातियंग्मवुजाुपोःचुल्कभवोतसु छन्त मगाऽतिवन्धनं संषातयोरौ 
दारिकादिश्रीर खहचरितत्वा्तणएबोत्‌रट जघन्यएवोत्‌रटभेदो चवगन्तव्यदृल्य्‌ क्तः स्यितिवरन्धोतुभाव वन्धसत्च्यते ततश्रभाश्युभा ) 
नां करमग्रकती नां मचोगकन्छ णोपात्तानां मरुतिख्िति प्रदेशरूपाणां तीवमंदालुभावतयानुभवनमनुमावः रुचैकदिलिचतःसखानभे 
देनाबुगं तव्यः तत्राश्ुभम्रखतीना कोशातकी रससमकाग्यमानाद्धं लिभागपाद्यवशेय तुल्यतया तौत्राुभावो अवगन्तव्यो मंदातुभावस्तु 
' जातिरेक द्विचिचतगुः णोदक मच्वेपाखाद त॒ल्यतयेति श्युभानान्तु चीरे रसद्टातः पवबद्योजनौयोत्च कोयातकौनरसादाबुदकत 
विंदाद्िप्रक्ेपात्‌ व्यत्ययाहामेदानामानंत्यमवसेयमिति अत्रचाच्'यिभवविपाकौनि चातुपृव्य ;चेतविपाकीन्यः शरीर सस्थानांगोपांग 
संघातसंदनन व्ःगन्धरसस्पर्णीन्‌.सलघूपघात पराघातोद्योतातप निरम््राणमत्यं कसाधारगस्यिरास्यिर श्युमाश्युभरूपाः युङलविपा 
किन्यः शेपास्ुन्नानावरणा दिकाजोवनिपाकिन्य इत्य.क्ोलुमाववन्धः प्रदे यवन्धसून कविधादिं वं घकापेच्चवाभवति तत्रयदेकिविंवक्ना 
ति तद्धाप्रयोगकम्प्र क समयोपात्ता, पुद्गलाःखातावेदनीयभावेनविपरिणमंते पड़ विधवन्धकस्यायुरोहिनौय वर्नं ;पोटासप्तविधवन् | 
कस्यायुरमरनीयवन्नं; घोटा सप्तविघवन्धकस्य सप्तधाष्टतिघवन्दकस्या्टघेति ततराद्यसमयम्रयोगां ताः पृद्रलाससुदानेन दितीचादिसम , 
। येष्वल्प बद्धमदे शतयानेनकमेयव्यवस्यामयति ततरायुपःसोकाः युद़्लसेविशेषाधिकाः मत्ये ब नामगोत्रयो; परस्यरतस्तुल्वासतदिशेषा 
धिकाःमरत्य कन्नानद्गेनावर्णांतरायाणां तेध्योविग्रेषाधिकामोहनौयेनतचतेश्योविंशेषाधिकादत्यतनिद्रीरयेपनद्चम्मेसा चप चमीविभ | 
तत दत्यनेनद्टतेण विधीयते अस्यचावसर्यो विभागो विभक्तां तत्रपञ्चमी विघीयसानायल्रात्यन्त विभागस्तत्र वभवत्तिवयामाथरेभ्यःपाट 
लिपुत्रका चनिरूपतया इउचकम्म पुन्नलानां सवेद्‌ कत्वं तयावस्थानासेवच वद्यावद्धप्रदेशादिरुणेन शयक्ररणेचिक्गेपितं ततपटीस 
, प्रमीवान्याय्या तद्यवागवां गो पुवा छष्णासंपन्रत्तीरतमेति नेषदो पोवत्रावध्य वन्धिमतोः सामान्ववाचीशन्दः प्रयुज्यते तत्र वपीखप्त 
स्यौयतचछ लिद्ीरणमित्यनेन सदत पविधीयने ययागवारुष्णासंपन्ब्दीरतमाः सलुष्येषुपाटलिपुतरकाः चाद्यरतसाः करर वर्गःणापुद् ` 
लानां वेदनीयेवधतरादइति यतर पुनर्विेपवाचीशब्दो अवधित्वेनोपादौयते तत्रषन्चस्ये व यथाखर्डमुणड शवलथावलेय घवलधावसेव | 
। धवलव्यक्तिस्यः रष्णासंपन्र्तीरतमेत्यतोसात् विभागः कारणमविभागोवा यतोमायुर पाटलिषुत्रकादि विभागेन विभक्तानामपिसया 
सान्यमतुष्यादि ण््रोचारणेषटौ खष्तस्योभवतोयत्रतु ुनम्प्रौय॒रादिनिशेषा अवधि नापादीवते तत्रका्यैवथादेकस्यानामपि पद्ध 
स्य व तदिसत्ययि कमं बगं रप्र नामेक वे तदिरेपस्याधिकावेद नीये उक्तःपरदेथवन्धखसुदानकरम्ापीति सां प्रतसीर्यापयिक्नं इ.ए्गति 
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छतोपि ल्यगातसच्चरोभवंत्यु्च्च केवलौ यं भते अस्मि ससयंसि जेखय्रागासपदेमेगुद्ल्य'वा पायवाययोगाडिन्तागं पडसादरेव्ना । 
पमूणंभंति केव लीतेखचेवा गाखमदेवेुपडि सा दरित्तण्योद गदे समहेकद्ं केवलिस्यणंवलादइ' खरी रोवगररगा द भवन्ति लोवगर 
यन्तारकेवलीणोखच्चाएति तेखचेवागासपदेषे खुदयवामायंवा पडिसारित्तए तदेवं च्छ तरगाउ स्चाररूफे योगेनयत्कम््ं व 
ध्यति तदीव्यपधिकमीवी हे ठकाभित्ययेः तच्वद्िखसयद्ितिवं एकस्िन्‌ उमयेवेदितं दतोवसमयेतद्पेचया चाक्षम्मनेति कथयमित्यु 
च्यते वतसल्मरतितः सातावेदनीचमकपावत्वात्‌ स्ित्यभावेन वध्यमानमेवपरि गदति अरभावतोनुत्तसोपपातिक खन्ातिग्रायि 
भरदेरतःस्युलरू्छ शुलादिक्म्रदेथसिति उक्तच अष्मबाचरमचयं भ ववि अ चद्धलंचतंकम्म 
| ललं द्धितितः स्वितेरेवाभावात्‌ वाद्रंमरिणामलोजुभावतो चदतुभावं ब्धववज्कपदेेख्ं स्य येतो न गुक्त"संदं लोपतः स्वुलच्‌ 
समुटिसुटक्त कुद्यापतितलेपवत्‌ स दाव्ययमेकस येनेव रखवीपगमव्यतो बधलमनुत्तसोपपातिकर खखातियायांति उक्तसीयपपयिकम 
| शुनाआधाकम्् यदाघायनिमिन्ततेनाखित्य पूर्वक्तमटभ्रकारमपि कम्प्र ध्यते तथाधाका्म्यति तच्चगब्दस्पथेरसरूप गन्धादिकमिति 
तयाद्धि यन्दादिजासग्‌ र्एविषयाभिष्वङ्गवान्‌ खखलि्‌ खम दोपडतचेता; परमायाखय्मयेष्वपि खाध्या सोपं विदधाति तदुकत॑ःष्व 
लिकेषविषयेषु डखाभिमानः सौस्यामकेपु नियमादिषु इःखतुद्धिः उत्कीणं वरं पद्‌ प॑क्तिरिवान्वरूपा सारूप्यमेति विपसोतगतिप्र 
योगात्‌ एतदुक्तंभवति कम्रं निमित्तभूता सनोन्न तरयन्दादव एवाघाकम्ब त्युच्न्तेदति तपकम तस्यैवाटम्रकारस्य कम््ं गोवद्वमपुट 
, निषलरनिकाचिता वस्वापि निन्मैराेठभूतं बाद्या्यन्तरभेदेन दादयभकार्य॑तपः कम्मपच्यते रतिकम्ड तसयेवकम् योपनकारक 
| मरैत्पिद्धाचायापाध्याय विपयेव्यवनामादिरूपभिभावकम्पै युनरवाधाखुदंष्यस्तोदयेना दीर्णकरणेनचोदीर्ौपुङ्गलाःमदेयविपाके 
` भ्योभवचेत गुङ्गलजीवेष्वचुभावंददतो भावकम ्न्देनोत्यतद्रति तदेवं नामादिनिननेपेण दव्वाधाकमेक्तमि रत समणुदानकरमेपपात्ते ना 
टविधकम्प्णाधिकार इति गायायकलतेनदर्भवति अद्धविद्ेणकम्म णण्वशो$. य रीगारोत्तिगायाद्ध कंय्यमिति गायादवपरमार्यल ` 
देवं लाचुगमेन त्रे खसुच्चारिते निच्तेपनियुक्तयलुगसेन अतिपदंनिचि्ते नामादिनिचेपेच व्याख्वातेसत्य्‌ तरकालं खल विधियते ` 
जेग्‌ रेष्डलहाणो अस्यचानन्तरपर॑पगादिष्धल; संव॑घोवाच्यस्तत्ानन्तर दधतरसम्बन्धः सेडधसुणीपरिणायकम्प्र ति ससुनिःपरिन्नातक , 
स््रीभवति यस्येतन्ग.यश्धलादिकमधिगतं भवति परपरद्धलसंनं घस्तुसेव्नपुणजाखिव्ना खदसंखुद्यापरवागरणेगं यरे वासो च्चा स्तसं | 
मत्या परव्याकरफेन तीयैकरोपदेभादन्वं भ्यो वाचा्यौदिग्य; लालानौयात्पारिच्छिन्यात्‌ किं तदिव्यु च्यते जेग..येसेन्ठलद्धागो 
, सादित सखन्धस्तु यंमेच्चाञंतेणं भगवचाणएवमक्ायं किंतत्‌च्तं भवता चद्घगवता शआरायुप्मतास्यातमित्य च्यते चेग्‌ रोचेग्ल 
` इाणेवद्रति सर्वनामग्रव्मातं मागघदेशी वचनत्वादेकारातं सामान्ोदे धा्यीभिधायीति गुखतेभिद्यते विव्यतेनेन द्रव्यमिति 
ग्‌.णः सचे शब्द्रूप्रस गन्धस्सर्थीदिकप्यदति सवेनामप्रव्मातसुदिट निरदधा्यौभिघायीति सल मितिनिष्नं कारणं अत्यय 
इतिप्यौयाल्ि्टत्यस्िननितिस्यानं ख्लस्यस्यानंख्लस्थानं व्यवच्छ दरफलयावाक्रानामितिन्यावात्‌ यएवथन्दादिकः कामगुणःसणव : 
| शब्दादिकः कासरुणः खएव खंखारस्य नारकतिवग्नरामररस्ति लचणस्य चन्दूलं कारं कपायास्तेषां स्यानमाचचोवनत्तं ते य्या | 
न्मनोन्न तरणन्दयुपलब्पो कपायोदवसतोपि संसारद्त्ययवा खलसिति कारणं तच्चाणमरकारं कम्मैतस्य स्यानाचयः कामसुख , 
इत्यव वा लं सोडनीयं तद्ग दो वा कामसतखस्वानं शब्दादिको विषवगुणोयवा ग्लंणन्दादिको चिषयरुणस्तस्य सयानमिटानिद , 
¦ विषचगुखं इत्यव वा खलं मोदनीयं तद्ग रो बा कामस्ख स्यानं शन्दादिव्यवस्ितो गुणरूपः संसार.एाना वा णब्दाद्यपयोगा | 
नन्यत्वादृगरुणोववा खलंखंखारसत खणन्दादयः स्वान कषायावायुणोपि चन्दादिकः कपाचपरिणतोवात्मे ति चदिवाग्लं संसारस्य ` 


्िसदिकपायपरिःपतः सन्बामासलख स्वानशन्दादिकं रुणोप्यखावेवेति ततद्धसैयायणगुणाः खएवग्दलस्यानंवर्न्तते नतुचवरत्तन किया 
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दलेष्यचुपादानात्‌ कयं ्रच्तेणदतय्‌ च्यते यत्रह्ठिकाचिदिशेपक्रियानेवोपादावितत्र सामान्यक्रिया अस्तिभवति विद्यतेवरत्तं नादल्या 
दिकाणुपादाचवाक्यं परिसमाप्यते एमन्वत्रापि द्रव्यमिति अयवाखलमित्यादयं प्रधानंवास्थानमिति कारणं खतलच्चतत्का र ए चेतिवि 
रटद्धयकम्म् धारयः ततचवएवश्ड्डादिकोरुणः सएवस्डलस्यानं संपाद्य प्रधानंबा कार णिति येपंपूवं दिति सांप्रतमनयोरेव रणग्दल 
स्यानयोर्भियस्यनियासक्षमावं दर्भयस्त दुपात्तानां विपयकपायादीनां बीजांङ्गरन्यायेन परस्परतः कार्यकारणभावं खतेेवततचदभं 
यतिजे खला से रुेत्ति यदेव संखारस्लानांवा कषायानास्थानमाजयः शब्दादिको रुणोष्यसातेवाथवाकपाय्डलानां शब्दादौ नांयत्‌ । 
स्यानंकभेसं सारोवा तत्ततृखमावायत्तेनुणोप्यसावेवेत्ययवा शन्दादिकपावपरिणामश्लसख संसारस्य कम्र ोवायत्‌स्यानं मोड नीयंकं | 
म्र शब्दादिकपायपरिणतोवाले ति तदूरुणावासगुणणेष्यसावेव यदिवासंसारकषायश्छलस्वात्मनोयत्‌स्यानं विषयाभिष्व"गोसावपिणब्दा 

दिविषयत्वाङ्युणरूपवेति अत्रचविषयोपादानेन बिषचिणोप्याच्तपात्‌ ख्चनार्यताच्च शत्रसेत्येवमपिद्र्व्य' योगुणे षुवावत्त तेस 
मूलस्यानेमूलस्थानेषुवावन्तते योम लस्य नादौ वन्तं ते सण्वगुगदौवत्त तदति यण्ठजन्दुशव्दादिके प्राच््यावर्ित्क्ूपेररोन्त ते | 
सएवसंसारमूलकषायादिख्ानाो वर्तते एतद्देवदितीयद्धाये्तयाव्यत्ययेन भाग्वदायोज्यमनं तगमपर्यायत्वात्‌ तरस्येवमपिद्रटव्य" | 
चोगुरखण्वमलं सणएवचस्थानं चन्मृलं तदेवयुणएस्यानमपितदेवयतचानं तदेव णोमूलमपितदेवेतियोुणःणब्दादिकोसावेवखंसारसख 








कषायकारणत्वानदूलं स्यानमप्यसावेवेत्ये व मन्वेष्वपि विकल्पे षुवोज्छ" विपयनिदे येच विपयप्यात्‌दिोचो रुणेवत्त तेसमृलेश्थानेचे 


त्येवं सनैतरद्रट्व्यमिरहच सवननप्रणीतत्वादनं तायेता स्ूतरस्यावगन्तव्या तया खिमूलमतरकपावादिकसुषन्वसं कषायाचकोषःदवश्चतारः; 
क्रोषाष्यनंतातुवंषादिमेदेनचव॒क्वी खनंतानुबंधिनोष्यसख्य य लोकाकाशप्रदेशप्रसाणानिवन्धाध्यवस्ायस्यानान्यनं ताञ्चतत्मयपवासतेर्ा 








चग्रत्य वस्थानगुणनिरूपणमनं ताथेतादहूल्रस्य संपद्यते साच्दस्येन सर्वीयुपाप्यविषयतनाञ्चाक्यादैयित 'दिग्दथेनन्तसतमेवातोन 
यादिशाकुशाग्रीयाससुख्यागुणमूलस्यानानां परस्परतः कायैकारणमावःसंयोजनाचकाविति तद्ेवंयणए्वरुणःसएवमुलस्यानयदे वं खल 
स्वानंसणएवगु त्य क्तं ततःकिमित्यत्रा खदति खु णद्टौम खया इत्यादिति हेतो यस्ाच्छन्दा दिशुणपरौत चालाकषायमूलस्वानेसंव्त 
तेसर्वोपिचप्राणीरुणार्थगुणप्रयोजनीगुणालु रा गीत्यतस्तेषां रुणानामम्राप्नौपरास्िनारेवा कांत्ताशोकाग्यासम्राणीमतापरिमितेनप 
रिसम॑तन्तोपःपरितापस्तेनशारौरमानसस्वभावेनदुःखेनाभिभूतःसन्‌ पौएनःघण्य नते पुतेषुस्यानेष्वसेन्ति् इत्पयेतकिंभूतःसन्‌ममन्तः 
भ्रमादच्चगदेषात्मको दं प्च म्रायोनरगस्टते गोप्य त्पत्ते रारभ्यानादिभवाग्यासान्मातापितरादिविषयोभवतीति दर्थयतिमायामे 
दत्यादिततरमाटविपयो.ागः संसारस्वभावाडुपकारकट त्राद्ोपजायतेरागे चसतिमदीयामाताच्तुत्मिमासादिकांवेदनामाम्रापवदित्यतः 
रंषिवाणिन्यसेवादिकाम्राणय्‌ पघातरूपां करियामारभते तड्पघातकारिणिवा तस्यांवाका्प्ररत्तायां दे ष उपजायते तद्यथा्नतकीयैप्र् 
कायां रेणुकायां यमस्येति एवंपितामे परिढनिभिन्त सागद्धेषौ भवतोयथारामेण पितरिरागात्तदुमद'तरिष्च द वात्द्तकत्रः चलिया 
व्यापादिताः खभूमेनापितिःरप्तकतवो बाद्धमणाइतिभभिनी निभित्ते नच क णमनुभवतिप्राणी तथामा्यानिमिन्त'रागद पोद्धवसतद्यया 
वाको नभगिनीपत्याद्यवन्नातया भार्ययाचोदितेन नन्दान्तिकं द्रव्यारथमुपगतेन कोपंन॑दङ्कलक्तयं निन्येतया पुत्रामेन जीवं तीत्या 
रभेप्रवन्तं ते एवंडुदितामेदुःख्विनौति रागह्े पोपहतचेताः परमाथेमजानानसत्तदिषत्त नैषटिकोसुश्धिकानपायानवाम्नोतितव्यथा 
जरासंधोजामातरि कवं सव्यापादिते खनलावलेपादपदतवास्तदेव पदातुसारौ सबलवारनः च्वमगात्‌ सत्‌घामेन जोवंतीत्यारंमा 

दौमवत्त ते सखिखननसंगरयसंस्तुतामेसखाभि त" खजनःव्यादिःसंग्रंवः स्वजनस्यापि खजनःपिटव्यपुतरथालादिः संस्ततोमूयोमूयोद 

शेनेनपरिचितोथवा पू्ेसंस्त॒तो सातापितरादिरभिदितः पचवात्य स॒तः शालकादि.सद्चग्राद्यः सचमेडुःखतद्रति परितप्यतेविविक्त 











गोभनप्रचुरंवा उपकरणं इसत्श्वरथाखनमंचकादिपरिवत्तं नं दिरुणत्निगुणादिमेदं तदेवभोजनं मोदकादि आाच्चछाद न॑पच्चुग्मादि 
तच्चमेभविष्यतितंवा इ्वलयसिति इत्ये बसथें र्टद्धोलोकः तेष्व वमातापितादि रागादिनिभिन्त सखानेव्वामर णं प्रमत्तोसमेदमडमस्य । 
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१०८ आचाराङ्गसुच 
विवित्तोपकरणएपर्िचट्एभोवणच्छायगंतेद्रचत्यं गटिरल्ले प्व सेपमत्ते चदन यसाटयपरि तप्यमारेनना 


{ 
| 
दिचग्रेकततोसो मगोणएकदादद्राव्च्यायां खटमावददिताडितम्राक्षिविठ्कणन्यतांलनयति सपादयतान्यखः च त्रागापठंवाद्भि केखदभावः 
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लाकालमसुष्रक्सं जोग्द्रौ यद्रल्मेमो चाल पेससाकारे विणिविद्रचिन्ते एन्य सत्येपुगोपुगो ग्म 


[4 ~ 


खलुच्राडयं& हृसेगे्तिं माण्वाणं तंज सोचपरिव्छाणेदि परि हाच सगदं चक्खु परिग्फारृद्धिपरि 


[रि , क १ 


ायमारेहिव्रगपरिक्णरेहिं परिदावमाणेडि रसगपदिसारद्धिं परिदायसाणंद्धि फासपार्ज्प्‌ 
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सख्दिखुच्ियो नेडनदुक््छिवोदुदीगद्‌ तवाविविक्तनदतारूडो अववात्णो उपगरगद्धावीद्ाडारय आसनमद्धकादिक्परिचटरगकद 
ताद्च्इजडपगरगाधिगगोत्तिगगो तवाभोजनमोदक्नादिन आाच्छादनवम्रादिनं एनादयो तिदनेराच््विानो उत्करे णदन्य नदर्ताए 


:=-=-----म {न तान्न शक ० - 
एदेदतातेडने चयिग्यद्लोकग्रसतत्तछतो च्ासरण्ठांतन्गेरेषरन्तगारदसरेनद्रा तेगद्िच्नदाचण्टितप्यमनान्कदतान्न गकरतोतेखन 





न च्लि (3 <. ~ < न, 5 नगद ध्न घान्यद्वि प्रदचतयय 
च्त्तिदरपद्यो जादइवे कवेकाय करके कान्त्मनेयकानगिणनडगसतिवार्खदयसकरे नेक्वन्टं सजागन्राघनधघ्ान्यद्धिपद्‌चतुप्य 
०. ~ = ~ [कतो म करे = ४ नकननाद्धि 
ददिमयोचनो यव्ाकालाक-लनागेनद्धं तवाञ्वनोनाभाएडवाखतोस्याकरे अालपकन्तातेनानायवाकरनोनि्नांखनगलक्रतेनादिकर 
<-> चारे त यनयैन्लरते परवितन्रय 0 = काये ~. 
पनन चयप्र त सारः चक्तरता प्तप तद्वद्पादवन(नरगःक्दठ्सत्यमदा( चअगश्ाले्यक्ुदचकर 


= ~ (~ ष्मो 
तयाविभिविद्रचित्त पिविशन नामकारमातापिवादिविष्वितयाधनादिविप निविटन्डतांच्छ.पा 
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त्व 
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प्रन्पीवियें शस्वतेहनावरातभगीव 





(4 = = । 1 न ए ५. [न ५, ८ 
पमरतवादौवाद्पगये नयाद्‌. एरवोभावद्‌ काङछ द्टरूल अप्य चकं नृ निच्देदरदरंचखादरेलद्ष्वभ्ठगएकपां दे्पाकिद्धेवमानव्रानां 


(1 [क 


चदुःप्रागधषारको अल््य.स्नोकं चद्यपिपल्योपसन्तयादुपः पुरपास्नयाध्यवक्ताने लर 
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उे्यायुःख्चितिमतुमवन्ति तेयिजयापयायताः खतोऽव्यन्तं दुःव्छावस्ासवुभवन्ताति दगवति यद्यया लपरिन्नान; कर्णं न्द्रिटेग्णवट 


एटगव्दधादिविपयासि परिन्नानारनित जसराप्रभावात्मर्डिरनानः सद्भि {परिन्नानः परिदाचसानःत्राणपरिन्नानेः रस्रनपरि 


~+ २ न [र ब) । # 
लोकंरवन्नाचते इतिदगेवति जदिवा अक्तां तावदन्योननवे युठज्ललतेदिसिः खाद्रं खडमठउसतितपएवमायवांदयोगमिति 


<] 


=| 


न्‌ ~ 
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{व्यालंकारे एकदा हावस्छायां चिरन्तन रोगोदटयेव निजक्राच्यामौवापरिकंटति परिभवं तिवयवायं ननज्वियनेन संदककंमु"चत्तिजिमने 
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कं श्लनादिखसवायेभिलितं लचज्नाखमुन्पद्यते इत्यादिपरिथव वचनानिन्रुवने तवाचसोपि लगलजर्बगित 
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1 
| 
1 
1 
| 
॥ 
> अचत उतारा रमर त्तद न ठण्तलनःद च्यारस्ना वररःट 
र यरच्नत पएताकतादखस्पचमनात्र भवन ("नचन्त नदा !दन्एतत्वाद्‌ चाग म्नाकर ग्रसने 
मान्िनत्रान्‌ अनकर्टापष्टर परिवदेत्‌निन्द्‌तात्ययेः तद्पवा्यत्‌ लोन्ाग्रव्याकयोति अद्धोएतेदुटासमपुवामांन मतिपाच 
यंदममसासानवुल्वंति ईटयास्ञायिका; छतन्नाददेत्यादिवदिवदति चचजदाचित्‌पृक्खकतनगात्तं दद्व नमरिभवन्ति उषुचूयतिचतया 
पिदु;खरापनयनखमर्यीन भवतीति दुगेदति नांव“ नान्दंनखमर्वन्तं एुवकलवाद्चन््रचरे जोव्तागययरजायवात्मपि ते्णांनालंत्रा 
~ (3 = त्गएलचिह्लोवे ~ त ॐ 
वनाखस्त्णाचता उक्तंचजन्मजयाम ग्यम रभिद्र्‌. ते व्याश्रिवेद्नरल जिनवर्वचनाटन्यतरनास्ि गस्नचिहलीके १ अट इख्छिषं 


~ ~ 


खार.सादधिणकनतुनों याक खों अल्पयोर्डोवद् दवर्णोत्राउतोप्लोममलिरिमनुष्वजावने पग्चवखानितिन्ने रल्युपासेतयान्नेदर 
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1 
। = न द्ल्वाप्येः एदचव्यालोचौ तिवार्पक्रे तेत्ाणपक्दा दद्ादष्छाद्रं चमन चिन्त 
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अाचाराङ्गसुच। १०९ 



















दौपिकाटीका 
भरनपरचु रवा उपकर सं दसत्यऽश्ठरयासन सनञ्चकादिपरिवन्तेनं हिगुखत्िरुषणादिभेदं तदेवभोजनंमोद कादि ब्ाच्छादनपट्चुगमादि तच्च 
नभविष्यति नटवादच्चयं गद्िरन्ति इत्येवमर्थेग्द्चोलोकः तेष्वेवमाता पित्रादि रागादिनिभिन्तस्यानेषु अआमर णंप्रसन्तोममेदं ष्ट 










मस्यखामीपोषकोवा दत्येवंमोटितमति; वखयेन्ति्ट त्‌ तदेवंकषायेन्द्रिय ममन्तोमातापित्राद्यथे च्यपाजनरच्तणतत्सो दुःखमेवकेव 
लमनुभवतीत्याह घद्ोवराचोपरितप्यमाणे अडश्चदिवसंरातिच्च चशब्द्‌ात्मच्तमांसच्च निटत्तशुभाधष्यवस्ताय परिसमंतान्तप्पमानःसन्‌ ' 
तिष्ठति कद्यावच्द्रखलयोविं भरड"कल्यकित्तिया मू मौकोकयविक्रयकालो निचिरुदैकिंकद्धिं केष {सचपरितप्यमानः विंभूतोमवतौ : 
| त्या कालाकालसमुद्धायीति कालःकरसैव्यावसरसद्विपयीसेा चकालःसस्यगुल्ात मभ्य दयत॒'यीलमय्येति ससुतयायीतिपराये; वाच्छा 





यैस्तु यथाकाल्तेकत्त व्यावसरे थकाल्ञेनतद्विपर्यीसेन सखुन्ति्ठते कन्तं व्यावसरे मनस्कन्तादपगत कालाकालविवेकः वयाचर्डम्रद्यो 
तेन ख्गावतीञअ्जपगतमट्ट का सतौग्रदणकाल्मति वाद्धयरुतम्राकारादि रच्ताजिष्ट्तितायः पुनःसस्यक्षालोत्यायौभवति सयथाकालं | 
पर स्पराऽनाबाघया सवौःकियाःकरोति तदक माखेर्टभिरद्छाच प्व गावयस्ताचुषा तत्कन्त व्यमनु्येण येनांतिखखमेधति १ धमोवचुछान ¦ 
स्य चनकञचित्कालो श्टत्योरितेति किम्थेषुनःकालाकाल ससुव्यायौभवतौत्याड संनोगद्रौसचुज्यते सं योजनंवासंयोगोथेः प्रयोजनंसो । 
स्यास्ती तिसयोगा्थौ तत्रघनधान्यदिरर द्विषद्‌ चवष्यदरान्यभायीदि संयोगादिसंयोगस्तेना्थी तत्मयोजनीकालाकाल समुलयायीभ 
वतीति किच््द्मलोभौ अथौरत्रकुष्यादिसलत ासमंताललोभो अर्थौलोभःसविद्यतेयखेति असावपि कालाकालससुलयायीभवति 
मम्मणएवरिगवत्‌ तयाद्ि्यसौ अतिक्रातायौपाजन खम्थेचौवनतया जलख्यलपयमर पित नानादेशभार्ड श्टतवोद्दिलगंटकोष्र ड ` 
लिकासं्टत सम्भारोपिप्रारषि सप्तरात्रावच्छिनर सुश्लप्रमाणधारावषे निरुद्वरुकलप्राणिगण स्चारमनोरथायां महानदीजलपूरा 
नीतकाछादि जिषटलुरुपभोग घमौवखरेनित्ता अपराथेषशुभपरिणामः केवलमयेौपाजेन म्रत्तदति एुनरपिलोभिनो अश्ुभव्यापा ' 
साना चालुपेयाससंताल््‌ पतीत्यालुषः सदिलोभाभिभूतांतःकरणो अपगतकन्तेव्याथाततव्य विवेकोत्यैलोभेकदत्तटट; रेका 
सुश्िकविपाककारिणी निरींच्छनगलकन्तेन चौर्यादिकाःकियाःकरोति शन्यच्चसदसाकारोकर गकारः श्यसम्गीच्ित पूवीपरदौ यंस | 





साकरणं सदहसाकारः तयादिलोभतिभिराच्छादित दटिर्यैकमनाः शंकु" तवच्छसाषातमनालोच्यमांसाभिलापितया गात्रसंधिच्छेद्‌ 
नार्दितोविनश्यति लोाभिभूतो्ययेमेव पश्डतिनामायान्‌चाहच वििविद्चित्तं विविधमनेकधानिषिष्ट' स्यितंञ्रवगाद" चयीपार्ज 
नोपाये सातापित्राद्यभिव्व शेवा शब्दादिविष्योपभोगेवा चिन्तम॑तःकरणं यस्या खौविनि विषटचिन्तः एषं विघद्चकिंभवतीत्याड रएल्य स॒ 
| स्येत्ति अताखिन्‌मातापित्रादौ शब्दादिविषयसंयोगेवा विनिविष्टचिन्तःसन्‌ रटयिवीकायादि जन्तूनांयत्‌थस्त्रसुमषातकारि तत्पुनःर्‌ 
वन्तं ते एतच्चसांप्रतेचि णासपिचुज्येत वदिख्जरामरत्वं दी्षच॒ष्कत्वं बास्यात्‌ तच्चोमयमपि नास्तीत्याह यग्मच्चस्ठल्ाड' इ दमेगेसिं 
| साणवायं तंजडासोचपरिशायेद्दिपरिहायमाणेहिं चक्छुपरिसियोष्िपरि हायमारोष्ठिषाणपरिफाणोे द्धं परिदायमाये्हिरसपरिस्ा : 
| शोहि परिदहायमा णेदं फासपरिणग्णेष्दिं परिदायमाणेद्धिं खभिकन्तंचस्डलुव यं खपेडाए. ततोसेएगद्‌शटभावंजणयन्ति जेदिवास 
| दिसेवखति तनि एगद्ापिय गापुविवंमरिबयंति सोवितेयियण्पच्छापरिवण्ल्नानालन्तेतवताप्णाए वासर णाणवाठसंपितिस्िं नालंता | 
। याएवासरप्णएवा सप्म'चत्ति सस्प"स्तोकञ्चगव्दोऽधिक वचनेखलुरवघारणे आयुरितिभवस्थितिद्धेतवः कमेपुन्नलानांगाद्रहेतिरंसा | 
रेमनुष्यभवेवा एकेषांकेषाच्धिदेव मानवानां मनुजानाच् शब्दादु्तसोत्तर समयादिरद्यापल्योपम त्रचावस्यानेष्याद्ुपि स्वल शब्दस्याव 
धारणायैत्वन्ध'वमाच॒ष्कं ततराल्पनेवेति तयाहं तसु ह्न्तौदारस्य देथोनपवेकोटिं यावन्स'यमायुष्कन्तत्वास्पमेवेति येपिचदीर्षाय 
ष्क'स्थितिका उपक्रमणकारणाभावे यायुःस्यितिमयुभवन्ति तेपिमरणादषयधिकां जराभिभतविग्रहां जघन्यतरामवस्यामनुभवन्तीति 


तद्ययेत्यादिनादश्यति सखोयपरिसि टं तिश्टणोति मापापरिणतान्‌ पृङ्गलानितिखोत' तन्नकदस्बुष्पाकारं द्रव्यतोमापा द्रवयग्रदसल 
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* ~>, ~ रि => दिद रदीत प्रभावं 1 
व्विडप्रयोगखमावं तेनचोतरेगपरिः खसन्चात्‌ूब्टपटयद्दादि विपयारिन्नानानि परिन्नानानि ते;योतरपरिज्नानर्लसा प्रभावात्परिि | 
॥ 
=. ह त! ©, [कार [ ड = 
यमनिःसद्धिततोसो प्रायीएकदाटदध वखावा रोगोद्वावसरेवाख्छढभावं ढता कत्त व्याकरतव्यन्न तामिन्द्ियपःटवामावात्‌ चात्ननोज | 
नयति हिताद्ितग्राक्षिपरि हार विवेकथन्यतामापद्यतेदत्ययै; डं चच्रादिविन्नानेष्रपियोज्य' योतादिविन्नानानिच वचोऽतिक्रमेषरि 








शरीलंगाचायेतटीका 
ख {मी पोपकोतेत्य व॑ मोदितमनावततेन्तिढ दित्य कच पु त्राते ज नामे गयकलव्रवरेषैमे दतिकतामाम ग्द पगसिव रूट व्न नद्धरति 
पुतकलतरपरिह समत्दोपै्मरोवरजतिना यं समिकद्ूवकोथकारः परिग्रदाद्‌ःखमाे)ति चमुनां नि कतिक ते गावादयेनाड ` 
। संसारच्छं तमणागादहा साचासेतन्तिगाडा खसारनारकतियैग्नरामरलचगां मातापिवटमार्य दि स्ने चलच्गंवा च्छे तुमना उन्यूलविषु , 
| रषटप्रकारं कम्मो¶ख्लयेन्तइन्य,ल नारथेच तत्कारणम्‌ तान्‌क पाचातुन्म्‌,लयेत्‌ कपावाद्यपगमनायच मातापिता दिगतं स्ते दं जन्या 
` दखान्यातापिवादिखंयोगाभिलापिणो चर्थे पत्रङप्याटिके ग्टद्वा अध्युपपन्ना जन्बजरामरगादिकानि इुःखादयदप्ततप्रःम्‌ वन्तीति 


गावादयायैःतदेषं कषाचेन्दरिवसमत्तो मातापित्राद्र्यं स्यीपार्व्ज नर्तण॒तत्मसरोडुःखमेवकेव लमनुभवतीत्यादश्ररोदल्यादि यद्य 


| सप्‌ गो रातिच्च चगब्दात्मनं मासंचनिटत्त श्रुभाष्यवसायः परिखमंतात्तप्यमानः परितप्यमानाःसन्‌ तिष्ठतितद्ययाकदवावचदसलयोकिं 
' भण्ड" वात्यकि्तिवाभूमी कोकयविकयक्रालो निविखड्‌. किकरिकेगाइ्ल्याटि खचपरितय्यमानः किभ्युतोभवतौत्या₹ कालेत्यादिकालः 
` कर्सव्यावखर सद्धिमर्यामो कःलःसस्यगुलयातु मभ्य॒द्यतथौलमस्ेति खउसुव्ावीतिपदार्यः वान््ारयस्तु कालेकर्स॑व्यावसुरे चजालेन ` 
। तदिमर्र्येन खखुन्ति्टते अ्युद्यममनु्टानंकरोति तच्छीलच्चेति कव्यावसरेन कगोतीत्यन्यदाचविदधघातौति चयाकालेजसेत्ये बम 
¦ कालिपौति ययावानवखरे नकरोत्यं बमवसरेणीति अन्वमनस्कत्वादपगत कालविवेकडूतिभावनाथया प्रद्योतेनचगापतिरपगतमलैका ' 
। खतीग्रहणकालमतिवादाकत प्राकाणटिरचा जिष्टचिनेतिवस्तु पुनःसब्यक्वालोल्यायौभवति सववाकालं परस्प रावाधया सवौःक्रिया 
करोतीति तदुक्त सासेरटभिरच्छाच पूवरावयसाचुषा तत्‌कत्त व्यं मचुव्येणयेनतिखुखसेधते ग्प्रातुष्टानस्यचन कखिदकाले,ख्त्योरि 
चेति किमर्धेपुनः कालाजःलसखसुत्यायौ भवतीत्या सं जोगद्रीखंदुच्जते खयोजन'वा खंयोगोव;मयोजनन"खो चस्यासीति संयोगार्यी ; 
 तत्रघनधान्वदिरणव दिपदचतुष्पद्‌ राच्नभा्वीदि संचोगसतेनार्यीं तल्मयोजनौ अयवायब्दादिविषयः संयोगो मातापितादिभिर्वते 
। नार्यो जालाकालखसुलायौमवतीति किच्च अद्ालोणौचयारत् कुपवादिम्बदसखमन्ताज्ञोमोवलोभः खुविद्यतेवसेत्यसावपिकालाकाल : 
, समुल्यायीमवति मम््गव रिग्वत्तया चय सावतिक्र तार्य पाल्नं नसमयै वौवनवयाजलस्यल पवमेधित नानादेगभांडग्टववोडिव्ग 


दटकोषटमख्डलिका संश्तसम््ारोपि माटपिसप्तसतावच्छिनमुयलमरमाग जलघ्रारावपेनिरख्हसकलमगिगणसन्लारमनोरयायांमद्ान 


दीजल्पूरानौत का्टानिजिषटकुरुपभोग घम्बरीवसरे चिटेत्तापराओेष शुभपरि्ामः केवलमयीपान्नं न मन्तइत्ू काच उक्डगड्क्ड 
खद्निद्ठण इरम्ति"गाख्अति दियाविवससंको लिंपदट्इच्न खवचंलं दियपडिलंच्िवंकुणद्भजखनतावरि काजोमेठ' नविवचल्नमव्नी चं 
नविवव सी उामिवरेत्ावन सिपंच्ध' चन्न पुनरपि लोभिनो; इएभव्यापारानाइ आलुपेच्चासनंताछ.पतौत्यालंषः रुदिलोमाभिभू 
तातः करुमोपगत कन्तव्याकर्व्यविवेको चअयैलोभेकादन्तटटि रेहिकासुश्चिक विपाककारिणीर्भिलांकनगल वन्तं नचौ्यीदिकाः ¦ 
किचाकरोत्यन्वच सदसात्कारेकरणंकारो असमोचितपृवोपरदोष सदसाकरगं सडसाकार सविद्यतेचस्येत्यशे यादिभ्योऽच्‌ चयवाच्छं : 
दसत्वात्कत्तेव्यचचवतः कयोतोतिक्रारः तयाडिलोभतिनिराच्छादितहटिरर्येकमनाःसकु"तवच्छयावातमनालोच्ये पिशिताभिलापितया 
¦ छन्धिच्छेदनादितो विनग्छति लोमाभिभतो च्र्येकटटिस्न्मनास्तदयीपच क्येमेव पथ्चतिनापवाना डच विरएचिद्टचिनत्ते विविधमने 
¦ कघानिविट द्िवमवमाढ सयापाच्जनोपाये सातापित्राद्यभिष्वंगेवायन्द्‌ादिविपयोपमोगेवाचित्तमं तःकरणंयस् सखतयापाटांतर॑बाः 
विरिविदचदेन्ति विथेपेखनिवि्ा काववान्मनसी परस्पन्दालिकार्कापान्जनायावारौ चेटायस्सखनिविश्चेोवा -किंभवतीत्याह 





3 
। अचाराङ्गसुल । १११ 
























| चत्रास्यिन्ातापित्रःदो श्दादिविषयसंयोगा विनिविष्टचिन्तःसन्‌ एयिगीकायादिजद्नां यच्छस्त्रसुपवातक्रारि तदयुनः 
पुनःग्रवन्त'ते एव॑पौनःयुषवे नयसे प्ररृ्ोमवति यदिषटयिवोकायादिजं ढनाचुपषातेवत्तं ते तथाडिशखुडिं सायामित्य स्माच्छस्यट हि 
स्यतङूति कप्गोदन्वदितलच्च खकायादिभेदभिन्रसिति पाठान्तर॑वा ्प्यखलय पुणो युणोयत्रमातापि टयन्दादिखंयोगो लोभाथीं 
खन्‌ग्तो ग्ट दोध्य पपन; पोनःपु्वे न॒ विनिविटचेंट चालकः सहटसाकार कालाकालसुखुल्यायौवा भवतौत्यं तच्च सांग्रतेखिणामपि 
चुज्ज त यद्यज तमर च॑ दीषीचुष्क' वास्यात्तच्चोभयमपिनास्तोत्याह अयप्य"चइत्यादि अल्प'सोकन्च शब्दोऽधिकवचनः स्ठलरबधारणो 
च्ादुरितिभवस्वितिदहेतवः कम््ुह्लाद्देति संकतारेमतुष्यभवेचे केषकिषचिदेव मानवानांसतुजानामिति पदा्यीबाकया्यस्विहा 
खिन्‌संसारे केप्राचिन्सरजानां चुक्लक्रभवोपलच्तितांत सुं ततं मातमस्पर' स्लोकमाचुभेवति चगन्दादुत्तरोत्तरसमयादि टद्यापल्योपस 
त्यावचनेयःवुषित खल्ञयब्दस्यावधारणायैत्वात्स'यम जो वितमत्पमेवेति तयाद्यन्तछ तौदारव्य देभोनयूवेकोटिंवावन्स"यमायुष्क 
तच्चा्पमेतेति अचथवाद्िपल्यो घमस्िति कम्यायुरल्पमेव यतस्तदग्यन्तषु स्ैसपदहाव सवेमपवरेते उक्ता्च्द्वा लोगुक्रोख्य वं चिन्ता 
मोगभूमोएखलड्ध' स्व प्रजो वियंवचज्ज तु उवहिवादःर अस्यायम्ेउत्‌रुशेवोगे वंघाध्यवसायस्ाने्यायुणोयोनंधकालो द्धा उतूकट 
एवतंदध्व.कभोग भूमियेषु देगक्न्वदि जेपुतस्यचिप्रमेव सवाल्यमायुषैव्न चित्वा इवो स्लियैग्मनुष्ययोरपटत्तिकां प्रवन्त नं भवत्येतच्चाप 
यौ्तजां त सुह तन्त द्र टव्य" ततजऊद्घं पमनपवन्तेनमेवेति सामान्येनवाचुः सोपक्रमायुषां सोपक्रमं निरपकमं निस्पयदाद्यरूमान्‌खायु 
पस्त्रिभागकत्तिभागेवा जघन्यतएकेन दाभ्या चोत्छटतः सप्तभिरटभि्वौ वर्वैरन्तगुं त्तं प्रमाणे कलेनालप्रदेयरचना नाडिका 
बेन्तिन याचुभ्ककम्पं गे गाणुन्नलान्‌प्रयलर विभेषेण ॒विघन्ते तदा निरुपकमाद्चभेवतीत्यन्यदा ठ सोपकरमायुष्क दइतयुपकमदोपद्च कमणा 
कारणमैवति तानिचाष्छनि दर्डकसखुस्यरज्नू चम्मीउद्गपडलविसंवाला खौचर्ह"अरदभवं श्ुहापिवाखायवारीया शुत्तपुरीरुनि 
रोदहेजिशाजिरेय भोयणेगसोष'सण घोलणपीलणा्रास्य उवकामाएतेखक्रञ्च सखतोऽन्यातद्तसतोभिमुख धावमानापदामदोनि 
पुणता छणात्तमयौ उयच्जीवते खुखेफलमेतिचुधा सरसमल्पममायोजितंकियच्िरम वर्धितं दथमसंकटेस्यसेतिखच्छवाखावधयःपराणाः 
खचोच्छाख समोर.खलनान्यत्‌ चणमय्यायुरद् तं इत्यादियेमि रौ्षयुव्कस्थिति काडपक्म णकार णाभावे आुस्ितिमन्तुभवं ति 
तिपिमरमाखाद्प्यविकां ज तभिम्‌तविग्रहा जघन्यत समवस्यामन्ुभवं तौति तद्ययेत्यादिनादश्चत्ति सोच्परिषाणेद्दिं इत्यादिततोचे 
एगदाखढमावं जणर्य॑तोतियावत्‌ ष्ट कोतिभापःपरिगतान्‌ पुन्नलानिति चोल्नंतञ्चकद वपुष्पाकार टद्रव्यतोभावतोभापा द्रव्यग्रहयल 
्युपरपयोगखभावमिति तेनयोतरेणएपरिः; खसं ताहटपट शन्दादिविषयाछि ज्ञानानिपरिज्ञानानिते; चोत्रपरिवर्जनैजेया ्रभावात्मरिदी 
यमाने; सद्धिस्ततोसौप्राणी रएकदादद्धावस्यायासेगोद्वावखरेवा श्छडभावं स्ढतांकन्तं व्याकन्तं व्यज्नतासि न्द्रयपाटवाभावाद्‌एमनोन 
नयतिद्धिताद्धितप्राश्धिपरि दार षि्ेकष्टूल्यतमोपद्यतद्भत्ययेःजनय॑ती तिबिवेकवचनावखरे तिडातिडोभवं त ति वच्छवचनमकारि यवा 
तानिवासरोत्रविन्नानानिपस्कीयमाणान्यालनः सदसुद्धिवेक्सवैतरलनएमापाद्यं तौति चोतादिविन्ञानानांचटटतीवामयमायेखम्‌व्यत्य 
येनद्र्यये तिण्वं चतु रदिविन्नाने ष्वपिवोज्न शयत चकर णत्वादिन्द्रिवाणासेवं सनेन्द्रटव्य'चोतेग्णा नो निच तुपामनो विन्ञानानौतिननु 
। चतान्येवद्टोगिङ्कतो नभ तिउचन्ते य खमे ंविन्ना त तद्विना रेतडपल माये व्यभावात्‌्डष्तिचह पी को पघातेषितडपलब्धायैखरयं त , 
। द्यथाधवलग्टहांतैससिपुरषं पद्धवातायनोपलम्धप्रैस्यतदन्यतरस्छगनेपितद पपन्तिरितितया्यहमनेन चते णचन्लुपावा मं दस्र पा ले 
नेनचरषृटतरमिति स्पेवकरणत्वात्‌गतिरचणावदयेवमन्वान्यमि करणानिसंतितानिकिंनोपात्तानि कानि पुनस्तान्ुचयन्ते वच्यापाशि 
यादपायूपस्यमनांसि वचनादानविदररोत्यगीनं दसं कल्यव्यापारणि ततच्ेतेषामामोपकारकत्वेनकर णता दिन्द्रिवत्वभिल्येकं चैकादये 





न्द्रियसुद्धावेखति पच्चानासेवोपादान किमयेमित्याहोचायनेषदोषद्रचद्यामनोविन्ना नोत्यत्तौवतपररु्टसुपकार्यं तदेवकरयत्वमुच्यते 
9 = त्‌ ट 9 
दृद्धियमेतानितु वारयारयादोनि नंबालनोञखनन्वखाधारणतया कर वेन व्याप्रियते चथवाकाचनन्ित्वासुपादाय करणत्वसुच्यते । 


9. 
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एड भदसादेर्यतृच्रेपादिसभवाक्तर्यवं स्वात्‌ किचिद्धिवागां स्वविपयेनियतन्वरात्‌ नान्व द्वनाठेमन्य टच्दरिच करत 


९५ ~ 
क 


चसे रूपराञ्लोकनावान तद्माविचोचादीनि च्खरमादपलम्मे मोत्वदिरपुपदंमः ससवैव्याधिलाच्छगें नेन्छ्रिचम्येतयनामं 
कन्पैवसिदटतु पुनःयारिच्छेदेपि तत्नयेस्यादटानलन्नगास्पगेनादिनापि निगच्य मनानल्दि त्क^वदेतत्‌ मनग्न्नसरें न्दरियोपक्ारक 
लाद्तः चरणएचन्िष्यतण्व तम्य चाधो न्दरियविन्नानोपतानेमेव गतार्वान्रण्वगुपाद्रानसिति भ्रट र 
लगा तवाहि चैनवेन्दरिियम ड मनःसंदुव्यने तंदेवागीयविषवग्रर णात्‌ प्रवननं नेनतरदिति नवुदीठेलक््दी भचग्पादपद्धान। 

मपि विन्ननानायोगपद्धोनोपच्विरनुभवनिरेतदस्तिकेव्लिनोपि दाटपयोमौनस चअान्नाताव्टयागतीवमागदगिनः पडपवोगाद्ृन्टत 
चान्यत्न्यलेग प्रतिषणदितसिति नेदप्रताचतेयस्ु योगपद नानुभव्रामाम सद्रागृटक्ति्वाच्छनस्ती मवतान्य्‌, क ऋन्ममङतिननना 


दृन्छ्रििग्‌ स्ाख्णचेच्छिदसिति कमण्वयीत्रा योगोयसेवमनमं; करिमंगम्बमन्निवन्छिन्यनो त्रजतितल्गतोवमाना इदचायमान 


दरेयलच्िमान्नादित्मिति जन्मोत्मन्ति देगेससयेनादारपर्बीभि' निर्वन्नचतितदनंतग गुद्धर्तेनगरीनपर्वश्चि' ततोरैदिवपर्वाधनिं ताञ्ते 
वक्रारेन तानिच षड न्द्रिवाणि स्खयेनरसनन्नागचच्ु; चोत्राणीत्तितान्पि द्रव्यमावमेदात्‌ मन्ये कंद्विविधानीत्ति तवद्रवयेद्धिवं नि 
च्युपलन्नयां भदातृदिदालिटेनिर्यतर बाच्यभदटात्‌ दविपरैवनिरय र त्यतदतिनिद जिः केननिवच्य तेकम््रं गातता तोच घारलारग्येचमाग 
प्रतानां गुद्धानासान्प्रदेमानां प्रतिनिचतचक्नगदधौद्धिय चंख्ानेनावश्दिनावा दनिरम्तरा निरच्तिम्नेव्वे वामग्रद्रेमेषध्विन्द्रियव्यय 


ग र -गाग्ित छन ट .} गोपां ध 
दवेगमद्धुय; प्रततिनियतसम्बानो निरम्मायनाम्ना पुन विपाकिनवद्ं किंसंस्यानायेन आरदितः कम यः कुत्याद्िविगेणः चगो 





यसणष्टराक्तिखपार्यां तम्बोपण्ातान्नपन्छति तदपिनिटे क्तिवद्द्धि्रा तत्रास्य तरमन्तानावत्‌ छष्फग्ुढामस्र्दगोद्धयमपियत्रपद्यद्वया 
दं बं गेफेष्वप्याचोज्नीयसिति भावेन्द्रिवस्डपदे गदानेनाचिकतव्वाडपदे यच चो द्वियविपचडति छन्गतत्मर्वापीच सर्यन्छरिच्पर्वधिः 
द्टचिताण्वति चोलामपिद्ध्युप्चौगमेदात्‌ द्धा तत्रच्चित्तानटगेनावस्णौय चचोपयसरूपाचत्मन्निघानालिदामाद्ध्ेद्धिव 


न्ति प्रतिव्यामियनिं तन्नििन्तयामने नम्याचिव्यादर्यग्रहग (1 उपयोगद्रति < 
नि चिं रतिव्याभ्निवनि तन्तिभिन्त्रालनो मनन्याचव्यादर्यैग्रहगं अतिव्यापार उपयोयदति तद्वसत्णंव्वौ निट त्य्‌, पकस्योययो 





ड छ. £ क पकरगोप्कम गोप्ोमौ = ~ सल्यपकरया न र उपयोगद्ति जत = 9 ने ४ ५ 9. [1 
गाःरव्यत्रं प्नटटे कषक र्पाप्र्तर परपर ल्युपकरस्यउपचाोनदति एवेणांच चोवाद्धानां कटेठकमष्रर कंठ काटुव्यज्तंसयमनाना 


॥। 


टस्यान तावर्गतव्येति वियद चोरद्भिवग् दादगम्योयोजनेग्य चागतंगर्ब्दुगच्टाति चच्ेरय्येकर्विगतिषपटयेष अतिषलदेष सातिरेकेष व्यवसितं 


[४ 


शधाश्मितनवम्यो 


प्रकायकंप्रक्राश्चन्दु खातिरेज्योजनलचितं रूणग्य्धाति गषाजिठनव्भ्यो योजनेग्यन्रागतंविषयं गच्छन्ति जघन्वतम्बद् लास्स 
॥। 
९ न सर्वेषामत्रचमोचमरि [क्‌ ममेदं पर्तडाचमारोई चचत्यत्तिप्रतिव्यत्ययेनेन्द्रियाग्णामुपन्वाच अ ० 1 
भागविषयल सतरेषामत्चत्ोचयपरिन्यगः स्डिचमायेडीत्याटि चडत्यद्छिप्रतिव्यत्ययेनेन्द्रियाग्णासुपन्यासः सएवमदन्ररटव्यः दष्ट 


~. 


न क द्िवविपय 


च्िनः पद्धद्धिवस्य द्यस्य उग्रद्धेयद्‌ानेनाधिरतत्यादुणदटेयचय खआल्रदद्भद्वि इत्तिरन्ातत्यर्यप्नोच सय न्द्रिवपर्वास्नि स्टचिताम्वति न्ता 
दिविद्वानानिच क्योतिक्रमे परिदीवंते तदेवाड अभिकंतभित्याद्यचवा चोत्ादिविनच्रानर्पचितौ जरगम्तं ख्हिः अभिकतंच खल्ल 





रो्िंपर्डाचमारुटि अभिकंतंचखलुववं सपेदारतच्रोखेए गदामूटमावंजणयंति चेदिंवाखद्धिंखंव 
सतितैविणंएगदाणिविगा युव्वपरिवयंतिसोवितेखिवए पच्छापरिवण्च्ना णालंतेतवताणापएवाखर 
णाएवा ठमंपितैचिंणालंताण णवारणाएवासेणदासएए रकिङ्ार्गरतोण्ण विमृखाए इच्च व॑ससु 
दिष््द्रोविद्ासर तरच खउलुद्रमंस्पेद्ार घोरेख॒द्त्तमविरेपमावर वयो खचेतिनोव्वगंचजैी 
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गनास्नाच निष्णद्दितदति ज्यनिदन्तिद्धिरूपायाः चेनोपक्रारः ल्ियतेतदुपन्रणं तच्च द्भिवन्नयेरुम्य नन्यामपिनिदत्तान्नुपडता 
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अचाराङ्गसुच्। ९१२ 














मां चोमेर्दे एविचलितमतिययो अम्हारेखजनादिक्यावे तिवारे यग्हरलाजो दृत्याटिकवचनकदी तेग गरटाने" पराभवे तयानेडो 
, करोपुमपतेञ्चापमणा पुत्रादिकनेपदे पसाभवलोक अागलितेदना अरपवादगेले जोवोरमादराकुपुत्रमे पालीपोखीसोटाक्द्या परमु 


॥ 


भनेमाने गिणेनरोँ एदवासतनघ्रसखार्ींदे इगिपरितेतेचनापराभवकरे चिेकदाचितपूवेकूतने अवुपारितेरद्वनेएताद्िकपराभव 


` नकर तोपुगतितेहना इक्डटालिवाभणी समयैनवाद्‌' एडवोभावकदे नालं तेतव° यद्तोजीवते पुत्रादिकतभने व्राणमणीगरण 
भगीसमयैनयी श्ननेतु" पुगतेद्पुत्रादिकने तागभगीगरणमसीसमर्थैन याद्‌ संसारमादिनीवने' टोडिलीदेलाएकलिन धम्मं टा 
, लीतागशरणस्रनेसो कोड$नयी इमजाशिवो दिवेःएनीवरद्वावस्याद' केदवोयादतेकद्ेरे खत सेग. सटद्धावस्यः पुरुपोनद्ास्याय 
। भवति तसयैवहसनीयत्वात्‌ पणन्‌रसितु" योग्योनभवति नचकीडायैलंघनवलानासफालनाकीडा चोग्योनभवति नापिरन्येविपवायत 
याभूतंरतिलालसंवीच्य स्तरियोदसंति यसौनल्जतेनिलेन्नः नपग्दत्यन्धःथिरः पलितं नावलोकयति कर्यवाद्धिंके विडबनामिसमतु 
भवतीत्यादिवचनेः पराभवनीवः स्यात्‌ तयानविभूपायेसविभूषितोपि न शोभतेइत्ययैः तेटद्वपगोव्याप्यो डाखभगीनयार. तेचनेखा 
मुरोलोकद्से दशिकारणितिपरनेदस्ि वायोग्यनयाड्‌ तथालंघनवलान आास्फालनादिककरौडाकरिवा भ्रयोग्ययादतयारतिकषतावि 
पयसेवाजे' पुगयोग्वनयवाइकदाचितक्ामाकुलचित्तयको स्तीसद्ितविपववान्तीकरे तिवारस्त्ीदमकद्े' रेखखेलाजतोनयी दे्वतोन 
- यीमायोपल्योययों ङे तोपुाबालकभावनयी छंडतोचनेद्ध' एडनेपुतनिकाखरीग्दी स्"सदितएातकरिवी केष्ठीइमोकरीपराभवेद्रगि 
कारणििरितियोग्यनयाद्र तयाविभ्‌ पायोयनवाद. रद्धावसछादर षणो खवगीरटग्यादियलं कारकरतो ओोभानमामे इभिपरिनीबरृद्धपणे वि 
डंबनापामे दिवेप्रगस्तच्रायीकह्ेषे खूत्' इच व॑” इत्यं वंपूनौक्तज राविंवनांमत्वा अरद्दोविदहाराच अरोदत्याचरयभूतो विदारःसंय 
मातु्ठानं तस्र समुदितः खावधानः;सन्‌ वलृनिश्ये दयं भत्यच्तलच् माये चेत कुलोत्मन्तिबोधिलाभरूममन्तरमव सरप्रच्य सं लच्यालोच्य 
घीरणुसपोमुद्भनेमपि नोभमादयेत्‌ प्रमादवश गोनोभूयादित्ययैः किंँज्नात्वाप्रमादंपरि्रेदित्याह वयख्वेतिवयोयौवनं श्यात्यतिश्मति 
कामतिवयः कुमारादिज्ञायौवनंसब्वेवयः प्रधानव्ात्‌युनरुपात्तं तदपित्वरितंयाति तदेवं मत्वासंयमानुानाच्रययात्रेयः ययचेपुनरतो 
विपरीतासते किंभूताभवंतोत्याइ जीविएदहेतसिनन संयमजीवितिप्मत्ता चध्युपपन््राः खरवोपवातकारिणी कियाःसमारभंते दतिद 
यतिचेरहता० सविपयाभिलापौग्रमनः स्यावरजंगमानामखुमता ₹ंताभवति तयाच्छेत्ताकगेनाधिकादीनांमेन्ता नयनश्िरोद्ग नादीनां 
लुंपयिताग्रयिष्छेदनादिभिविल्‌ंपयिता ग्रामघातादिभिर्पद्रवयिताप्राण्व्यपसेपको विपथस्त्रादिमि उन्तासवि तालोषटमरचेषादिभिःकि 
मथैसेतत्करोति तदाद शअ्ररतंयदन्येन केनापिनरुतं तदृदंकरिप्यामोति मन्यमानः सण्वंबूरकमेकारीक्रियाः कुर्वमन््रप्यलाभोयाटपग 
तसवेसः किंम्‌ तोभवतीत्याड येसां त॑वसति तेनिजका एकदाघनगाद्यापदितं सर्ेषपाप्यचीणं पोषय त्ति खचामाद्रमनोर्यस्नान्वि 
जकानृपश्चादथदानाडिना पोपचत्ति खन्मानयति पर॑तेसर्व्ेपि निनासतवत्रायाच शर ग्णयनालंनसमर्थी सदमयितिषां वागायथ्ररणाय 
नालंनलमयेः अये इचेवं करतांद्सोतु* पूरक रा वि डवनस्छरूप जागौउन्तमपुरपच्दोविदारकदता्ाययैम्‌ त विद्र सं यमाना 
ननेडभणी समुविितकरता सावघानययोड्ध'तो एत्रायेन्ेतवुःलोत्मति वोधिलाभादि चंतरकषता चवमरपाम्यो स्पेाए खादो 
चीनेधीरमाणौ ण्कमुद्धत्तं मातर पुणम्रमादनकरे किसोलागीप्रमादनकरे तेकद्े्े वयचयेतिवयकरतः कुमारादधिपषो तवायोवन 
खन्मैवयमादिमधानने ऊतावलोनादे दोना गीपरमादपरि हरे च्िविजेएमागैयकी विमरीततेकेदषाद्धद््‌' तेकर दनोनीयितकर ` 
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दीपिका टीका 
रीयते तदेषा भियः" तञ्च ति ततरप्रास्िना कालरूता्रीरावस्या चौवनादिवेवः तन्नरामभिस््युवानान्तं तताद्यययोहचालिम्मे 
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नैर्मोद्यमापद्यते वचच्यातिकतंगेन्य पवीलोच्सदति प्रागीखलरितिषिगरेषगाल्वव मोदयनापद्यते वतोत्रेएगदाखटशावं जग्यन्ति 
£ एकटा रद्रावस्या्यां खट सिकरन्तव्यतासावमालनो जनयन्ति रोता | 
रिषिन्नानानिवा परिदीचमानानि खदभावजनयन्ति उपवं बादैयचद सखमावःसन्‌ प्रायेयादोकोक्यीतो सवतोत्यादलेदधिवाखदि'ति 
वागद्द्‌ःपन्नांतरद्योतकः आस्तांतावदपरोलोको चे; पुबकललत्रादिभि; सादेसदसंवसति तणएवस्नयोपएृत्ाचयोलसिति बान्वालकारेष्क 
देति रद्वावस्या्यानिवगा आत्मोवायेतेन खम्थावस्वायां पृवंमेवपोपिताम्त तपरिवन्द्‌न्ति ययायनस्दिवतिनापि मद्धजन्ददटाति यदि 
वापरिवटन्ति परिभवन्ति श्िमनेनटद्रेनईत्यं चं परिवदन्ति नकेवलनै्णातस्ययालापि तस्यामवस्यायासवमग)तोभव्ति अदचवलिखन्त 


* कय कचा ~; गधा € 
तमद्िगेयितं शिविलल्ाचुषतंकडेवरः स्वयमेवपुमानृलगुष्पते किरुकाताःकमनोचविग्राः { कवानकेचातलनायावच्यांनगया चथ्वान्‌ 


बडपुतोधनोमखार्यैवादतेनेकाकिनानानाविषेसपाचेद्ेवयदुपालितं तच्वाभेपडुःचित वंघुजनस्डजनसिलएुतननल्ादिभोजचवतांनिन्ये ततो 


श्प 


सौक्राल परिपाक्रवगाद ्रभावसुपगतःखन्‌ पुत्रे सम्य कपालनोपवित कलाकुगलेषु ससस्तक्राय चिन्ताभारं निचिचेपतेपि वचसनेने 
भ्रीसवस्वानीताः स्ग॑जनाग्रेसराविदिता इतिरुतोप्ाराःसन्तः कुलष्त्रतामवलैवसानाः खतःक्षचित्‌नप्वेव्यासं गात्‌ खमायौभिनल 
प्रत्यजागरन्‌ता चयिखदन्त नस्वानभोननादटिना चदाकालमन्‌ णंविदितवत्य; ततोगच्छत्व्‌ दिवसेषु प्रवद साने पुपुल पुट भांडे प्रीटीभवतयु 
टेषुजरद देच सर्वाद्कम्पिनिगलद्‌ेषत्रातखि सति गन गने खचितसुपचारगिविलतानिन्दुः दृद्धोपि सदप्रतिनागर्गःतयाचिन्ताभिमा 
रैनदुःव्डसागरोवगाढःखन्‌ पुरेभ्यः सथाचूगान्यात्चचचते ताय्भर्दमिःचिद्यमानाः तरासुपचारपरिव्हतवत्यः सर्गदपर्वालोच्यएक 
वाक्छतचा खभटैनमिद्ितवत्य; क्िवसायोष्ययं मतिजागरगे छृद्धभावादिप रीततयाच्पच्ध ते वदिभवतामथष्यख्ाकसुपयं तिखंमस्तोऽ 
न्यन विश्ठणनीयेननिस्पवत तेपितटेवचकुः तास्तु तख्िन्वखरे सर्वएवसर्वचिकार्याणि यवावसरःबिशितवत्यः यसावपिषुत्ैः टच 
पूबेविरचचितचेतासयेवता अपवदति न तासमखम्यककुवन्ति तेस्तुम्रत्ययकवचनावगत तत्वेवेवायसुपचयेमार्णोपि बां क्ाटसेसद्यते 
ततस्ते रप्यवश्रीरितो चन्वे पासपिं चवावस्रेतन्नरडनखभावता माचचचिरे ततोसतौुत्रेरवघी रितः द्भुपाभिःपरिमृतः परिननेनाव | 
गीतोवाग्माब्रे णापि केनविदप्यननुवत्तवं मानः कटतरामाचुः रेषावस्यामनुभवति एवमन्योपि जराभिमतःविग्रहस्त सा कुली करणे 
सखमयंःसखन्‌ काचकनिटलोक्ात्परिभिवमाप्राति तदेवनराभिमतं यिचगापु्व्िपरिवदन्ति निजाःपरिवद्न्ति अरतावपिपरिभवमानस् 
तिरि क्तचेतासर्दपवादान्‌ जनावाच्टं सोवादृरतिवायन्द्‌ः पुवोपरेचयापचच्चां तरंद्येयति तेवानिलासत' परवदन्ति सवालराज्नरित 
देडस्ताख्िज्ाननेक टोपोद्टनतवा परिपदेन्न'देत्‌ चेपिपू वरुतषर्मवथान्तं रद्ध नपरिवदन्ति तेपितद्‌ {खापनयन सुम्यान भवन्ति 
पाहच नालन्तेतवताणा्ति नालंनसमर्यासलं पुवरकललादवः तवेतिप्रत्यचतासुपयतं टद्वमादतराग्याय शरणावदेति ततरापत्तरय 
 समर्थेतामुच्यते चयानहाखखोतोभिरुद्यमानः खकखं धाराधिटितं सवमाखाद्यामन्तरतीतिथरगं पुनयैद्वट्म्धानिर्मचैः स्वीयते तद 
च्यते ततूुनडु गीयवेतः एरुषोवेतितदुक्भवति ल साभिमूतस्य नकचिन्लाणाय थरणायवारक्तच्च जन्मजरासरगभवेरभिद्रूते व्याधिवे | 
दनाग्रस्ते जिनवरवचनादन्यतर नास्िथरयं कचिहोके! सत॒तसामवस्दायांकिमतोभवतीत्याह चेणरखाएगकिङडडाए नरदएनविभ 
साणएखनरालौस विग्रोन्ास्ावमवति तसखेवहसनौयलान्रपयन्‌ उसि 'योग्योभवतीत्ययै;नचकीडायेवच लंषनवलासखोटनकौडा 
नांयोग्योसौभवतिनापिरत्यं रतिरिडविपयगतारटच्यते खापुनर्दलना्वगहनादिका तथामतोयवगष्धित स्तीभिरभिधीवते नलन्न , 
तेमवान्‌नपश्छति चखात्ानंनावलोक वतिचिरःपचितमां इडितुमिव्य भूतामवग्‌ दितमिच्छसीत्यादि वचसामासखदलानस्तये 


| 


! भवति नविभूषायेचतो विभू पितोपि प्रतत्वमचलीकः; खनेवयोभते गतस्य" खलस्यानंचामतं अरयस्तसुच्यते इत्येवसित्याटि चथवा 


| 


~ 


यतख्वचेकछदौनाल व्राछावयर्षछाच्वातः निं विदध्यात्‌ देवं समुद्िएयदोचिद्यराप्स्यंतरदखलद्मसुपेन्एषीरसुद्धतमविनोपमा 


~ चष वचो तिच्नोव्वसांनं विएद्जेपमताचेददं ताच्छ्ताभन्ाडदुविन्ता्करडकरिद्यासि रि ्मरमारेजेिवारद्धि'टवसतितेविनः 
अम. 
न= =-= भद 
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नियमापुविपोरेन्तिसोबातेनियगेपच्छापोसेच्जनानालंतेतवताणाप्वाखरणाएतुमंपितिसिं नालं ताय एएवा सरणा एवा द्वं तिति सपप्रद्‌ 


1 


श्यते यप्रयसखलगुणस्याने वत्त मानोज राभिभ्रतो नहास्यायनकौडायनरत्य' नविभ षायमभत्य कच्च शछुभाश्ुभकरफलम्ायिनांइत्य व 









मत्वासमुखितः; शच््रपरि ज्नोखलगुगस्यानमधितिठन्‌ अदोदतिया चर्ये विद्दरणं विहार, खाच्येभूतोविदहासे अदोचिहारो ययोक्तरुय 





मानुछानतस्प्र अद्ोविद्ारावोयितःखन्‌ चणसपिनोप्रमादयेत्‌ इल्य त्तरोणसंवं धः किच्चन्तरल्चत्ति अन्तरमवसरः; तच्चायच्वत्रङकु 
 दरोत्मन्तिवोधिलाम सर्व विरत्यादिकच्च खमु्चये खलुरवधारणे द्रम त्यनेन इदमा इ विनेवस्तपःसंबमादाववसोदन्‌ मत्यत्ताभावापन्नमा | 
| वैचेतरादिवं चवसरशुपदण्ठभिषाय तवाचनेवंभूतो चवसरोऽनादौ सं सारिषुनरतोवदुलैभएव इत्यतलमवसरं सुपरेच्यपवौलोच्य धीरः , 
खन्‌ सुङतेमप्येकं नोप्रसादबश्गो मूयादितिकिमथेच नो प्रसादयेदित्या बयो्नेदर. बवःकुमारादिकं चत्यं तिख्तौवणएति याति | 


` स्येति चन्यच्चयौवनसत्य ति अतिक्रासति वयोग्रहणेपियौवनग्रहयं वौवनखसवैवयखां प्रधानत्वात्‌ तदपित्वरित॑वाति तददेवंमत्वा् 





+ € 
श्रौलंगाचाच छत टीका 1 
, वयं सपेदाए तत्प्राणिनां कालरताग्रीरावस्था चौवनादिनैवः तज्जनराभिष्छल्य्‌ स्बाक्रंतसिइचत्वारिववांसि कमारवौवनमध्यम 


। ठदत्वान्य्‌ न्च प्रथनेववखिनाधीतं दितीयेनाच्नितंधनं द तीयेनतपस्तपत' चतुर्येःकिंकरिप्यति तव्राद्यवयोद्यातिक्रमे जराभिसुखममि 
| क्रौत'वयोभवति अन्ययावा लौ णिवयवांसि कौमारयौवनस्य विरत्रभेदादकत्चपितारचतिकौमारेभन्तीरच्ततिचौवने एत्राश्लस्याचिरेभावे | 
| नस्त्ौस्ातंत्य मेति । सन्यथावात्लौणि वयांसिवालमध्यमत्वरद्वतभेदादुत्ता्च चा पोडया्नवेदवालो यावतौ सानवन्तैकः सध्यमःसप्ततिं ¦ 
यावत्मरतोद्चञच्यते ए्तेषुवयस्य्‌, सर्वेष्वपरियोपवयवत्यवस्यानामभिमाकांतो अभित तवया इत्यु च्यतेच ससुखयेनकेवलं चोत्चक्त 
प्रौ णरसनस्पथेन विन्नानेव्यैक्तसलखमस्ते दशयतः सर्गतोवापरिहीयमानेवीमोद्यमापद्यतेवयच्चातिकातं गरच्य प्यालोचखडदतिपराणी खलरि 
तिविशेषणे विथेपेणात्यय मोद्यसापद्यतद्ल्याइच ततोसेद्रत्यादि ततदततस्मारिद्धिय विच्नानापचयादवो तिकमणाहासदतिम्णी | 
। एकदेति रद्धावस्थायां खटभावोखढ तवं किंकन्तेव्य ताभावमात्नो जनयत्यथवासेतस्या रष्टतःखातादिविन्नानानि प्ररिदहीयमानानि 
खढत्व॑भावं जनवन्तोति सणएववाद्ध-च खल खमभावःसन्‌ म्रायेणल्ाकावगौतेा भवतीत्याह जद्िवेत्यादिवाशब्दः पक्तांतरयोातकःयास्तां 
ताव्रद्परेल्तेकायः पुत्रकलतादिभिः सा्वलचसतवस्तितएव भाय पुत्राद्या णमिति वाक्यालंकारे एकदे तिरृद्वावस्याचानिवमाचात्मी 
यायेतेन समयी वस्यायः पूेेवपोपितास्तेतं परिवद तिपरिसमंतादद्‌ ति यथायं नियते नापिसं चक ददाति यदिवा परिवद्तिपरि 
भव तौल्य्‌ क्तभवत्ययवा किमनेनटृद्धंनेत्य बपरिवदं ति नकेवलसेपातसखात्मापि तस्यामवस्यायासवगीतेा भवतीत्याहच वलिसंततसस्यि ' 
शेधितं शियिलस््ायुटतंकडेवर खयवमेवपुमान्‌ जगुप्‌सतेकिखुकांता कमनीयविग्रहा गापालवालंगनारीनांच द्टातदहारेरेपन्वसो 
¦ अथवृद्धिमधिम ति्ठतौत्यतश्लदाविभवनायकघानक केशाव्यां नये चथेवान्‌ वड्धपुलोाघनेानाम सायंवाहस्त न चेकाकिनानानावि ' 
घेसपराये; खापनेवमुपार्जितं तच्चायेषदुखित वंघुननखलनमित्रकलत्र पत्रादिभेोग्य्तानिन्यं ततासौकाल परिपाकदयाहृद्धभावसुपग । 
तःसन्‌ पुत्र णु उव्यकपालनेापद्धित कलाकुयलेषु समस कायेचिन्ताभारं निचिच्वेपतेपि वयमनेनेदीसवस्यांनीताः सर्वजन.ग्रेखरावि | 
। हितादति रुतापकारिःखन्तः कुलपुत्रतामवलंबमानाः क्चित्‌कायंव्या संगातृसवभा्यी भिस कल्म" टद्धमत्यजजागरस्ता अप्य दरस 
नस्मानमाजनादिना ययाकालसन्त्‌ गाविदहितवत्यस्ततो गच्छत्‌रुदिवसेषु वद्धं मानु युतरभांडय॒ मोटीभवत्‌खभटं घ जर टृद्धेच विवक्षा ` 
रणपरि चारे सवागकंपिनि गलद्‌शेषयोतसि खतिशन;यनखचितसुपचारं शियिलतांनिन्व्‌ रसावपि मदप्रतिजागरणतया चिंताभि 
` मानेन विखरसयाच खतरादुःवखसागरावगाद.खन्‌ युत्रेभ्यःस्त पाल्तणान्याचचन्तं ताखखमभट् भि खिद्यमाना: खतसरासुपचारः ` 
, परिहतवत्यः सर्वाद्चपयौलोच्येकवाक्यतया खमटं नभिडितवत्यः र्यमाणेष्ययं मरतिनागरेण टद्वभावाद्विपसत वुद्धितयापङ्क ते यदि 
| भवतामप्यखाकसुप्यं विखम्भरलतोन्य न विष्ठसनीयेन निखुपयत तेपितयैव चन लास्तुतस्थिवसरे सवीण्नसवप शिकायौखि यवाव । 
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= -शनन् दरवनराभिः 1 पिवदलसाव <~ (¬ ः = रे्नयताम्त नप्रवदेच्लन आवाचट = 
छ दुत ञज्ञायतेइत्याटिवद्रवजसयभिश्तंनिजाःपर्विटल्यसावंपिपरिम्यसानस्दतिरिक्ञच तासतदटप्वद्‌च्जनप्यचट् स्वार आदत 


(कः ~~~ ~ = क~ ~~ ~~~ 
1चाराङ 
\ ११६ चचागाङ्गसुच 1 
# ३ 
~र --~ 
* >+ ------ ~ < विरत्नतदेनान्न = ऋपवंद ~> ~~ नेताममं किङ्धिवमस्यम ~~ =< तरल प्रन्येन वचना दवमततर 
खर अिड्ितवलत्या चावापएदु्रःटटः पववरख्भनतचताम्नछव्ता चपवटषत नतासमक्रदव्मुस्यन्‌ ऊ । ततस च = नतव 
॥ 
[3 < ~ क (4 =: <~ -~ = सास यावसरेतद्रगडन माचचन्िरे ततौ गसौदल्'त्व 
यं वावद्धग्चयसागणोपि वाद्धि क्वागेख्यते ततम्तेरप्वन्ध्यरितो अन्व पारपि ववाठमरेतद्र्ड़नस्त्रभावनामाच्चचिर्‌ ततास दुत स्व 
~ <=. ~ ~ क्रेनञ्द्िपयननर्ये < मान. रच्न्तिदः्तनटतसामाय्‌ ~ = 
धमीरितः स्दयाभिःपरिमतः णटिलनेनावगौतो जाद्धावर गाप केनडिद्दप्यननुरच्यमानः उच्ितिदुः-्तजटतरानायुः न्पासन्च्छाम 
ह) 1 
< ~ गाश्निमतविग्रद्धन्न ट कलीज = पयसस्‌ सन कऊर्यलनिटलं नन = मान "न्ग ्मः 
नुमठ्तोत्छवसन्यायि जमगाभगृतावग्रहन्नेगा कुलाजरब्हपट्स्मच्ःचन्‌ काचकनिटन्दोक्तात्ण्रिमवमाद्नातात्याड गाद रूजचितमतिदिगं 
॥ चि १५ ~> गित्तिव यै = र 
१ 
1 
‡ 





(9 | 


€ [न = न 
= उाव्ाञ.ण्कपन चापनातरटटररयति नेवानिनान्लपरिवर्दत्ति सवाल रायन < ~ --- >= --- न्लानसननते दृटरनतव्ाम ववदे 
सोवादइन्यादि गशञ्टःणवीपेच्यापचातरटटगेचति नेवानिजारू्परिवदटत्ति सवालरायन्न रितद्धेदस्तान्निनाननक्दोषादृटनतयाप्मरवद्‌ 
€ 








< चाज्मयति परदिभ्वः दे दिपञछतः वज ~ शदटत्त र =; ~~ 
क्द्यसानायेतयां तानसाव्गोचति परिभ्वतालत्ययेः टेप्पित्छतष्म्प्र गानं टदुनपरिविद्ति तेपितद्ुःन्कराप्नयनन्धम 
{। 


[वारे 


< न्णच्चन सलाद नटनं सम पल्तकलल(टयम्न न न्यजभावम्ुपगतं माड टगर गाः चदतितवापन्तरणःं न 
चमनभर्न्छाडच नल.सल्याट नादलनसमवास पुत्रकनन्7टयनम्तचन्त म्न्यजमारङुयगतदद्रुनाड ठप्णाच्यरयापलरप्तततरापतस्मासु 





चयासह-चोतोश्िचद्वमनानः सक € शातशिद्टितं सज्नाचाद्यापनम्नरतीत्ति जरं पुन्यटव खमान्तिरम $=. च्वौयतत्न्यनच ततदु 
न चचत्सदचतामरद्यसानः सकम्प धित सन्साखाद्चापस्तर्तोण्त मरय पुनयदवटमापननभ्चः स्वाचनतत्डृच्चत ततन 


= * = च्ितलराणाचगरगणाःच चेल्यक्तद् जन्त गाभटोरश्रिन्रते व्याधि दनाग्म्ने 
ठति एतदुक्त भवति जग्एभिभतस्यं नक।चत्‌तप्याचयर्गातच उत्दुर्तेद्धं जेच्रलर (सस्मर पभट्रूत न्तरा ध्विटनाग्रन्तं 


| 





-------- <~ 





न्न गरः चचद्नोनदन्याद्ि सन्त तनय -चिभ्तोगउत्पेत्याद देगा उन्द्रादत्याद्धि इन्र ग्न 
1जचतरञ्चमन{दन्यदनाष्य गर्ग क्तः ण्लद्न्याषद स २ तस्छासवम्ावा \कर्ताश्=तेत्मत्द 7दरस््राईदत्याणड सलराजर (वन्दा 





न न~. 


= = तिचत्नानपरान दन्तच नवतोल्यर्य ६. सोद्धवाप्छम भिधीयते 4 -अ्यदश्रिर 
= स्वाचमवति तस्यंवदरनोाच्त्ान्परान्‌ उन्तितु चम्यभिवतात्वदः सचचससच्ं परोजवाएमभिषायन ननः+न्नजास्वदसितेन 
~ € 





= 
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नवचकाडःयनच रवननज्दान {न्नटन म्नडान {यो र {र निभ्वति नापिरल्यमव्ति = << पयनगतारय्त्यते नथ खापनलं 
नच लउनव्चलानान्न्टन रू {इ7न(्द(म्बारख(गिवतति नपर त्धमठ्मत न्ग्तच्हषवषयगतास्ट्द्यत खादनं 








तेनच जतण्लं : अयनेष्यवन्तं <~ लनोप्र जमाचात्तिपमां विडंतनां -दंज क्रे इतंतनसोदर 
; त्न चङ (स्छङुतप्‌ठ विभ्रमः अयनष्च्वत्त त्‌ जनात्न, ठमाचातपन्पचडन्ना ,=ञ्क्र्‌ ट 


न्िचण्णछत 1 (1 [4 9 (य न 1) 
1 पदु णगतमप्रगनच्छचस्यानं साप्तंप्रयस्तमुच्यते इच वबनिल्याटि अयनारतपवं 
'तचएद्‌त्‌् धम्म परत गगठसप्रयनस्न्नस्ाने कछषतत्रयस्तमुच्यत इचि वासल्यादि 
~ 

द १ 
दित्याड इद यभित्यादि 


4 दूतिदप द्गते च्प्रनम्तचदगागाम्याने ने उन्तसानोनरमभि 
एनल्यएद्‌ इतद्पण्टगन चप्रगस्तच्चगुयाद्ान च सानाचनस्‌ 








ल छलरकस्यानम तित चद्ेदल्वाच्यज्दिरगा छिद्यारचादर्यम ^~ तोवि छसे अदोविदानययोत्त नं चसादुटानं ~ 
लः न्वररस्छानस'जातद्त्‌ ल्या ज्र रा 1 ज्र चअ चभता्कद्रस चकदहा वहार चवा यस(युदटान तस्यच दादिदारां 


॥ 


चसन्दये ग्ञघारगः दमसिन्यनन वल्िनेयन्तप रटयनादत्वरीदन न म्रत्यचतमावापन््र मार्य ~ 
त्क चसु "= ञ्घरदर्‌ग सन्यननद्‌मना्ह +ज्नदन्तपःस्चनद्‌्ठखष्द्‌न्‌ म्रल्नभाउापन माचा 


दशत वि 0 सः न द 
द्च्छाभिश्ौवते तगचसंव 


= ~, च्य पवलोचकरः खन्द 6 
सनरत।त्रं खटुलसण्चल्यत्स्तयव्सर्‌ दखम्रच्य पयदखवच्यिवार्‌ः सन्त्‌, छत सप्यकनाम्र 





वि 








सारताङ्किद्नाय भ = चावन्विप्रस ~: {दानचेय्दे -चात्येदततं ननुपुल वर्स््ट < भगस र म्र 
ष्रताॐ य जेःउकाध्रसादानचटदं याततयखतत नचुपुनग्दिसतदुदंभन्गास रुलारलल शिपि 


21 


प्रतसतलाडि = प्रमाटयेदित्याद उचो चोचे दूतं बय.ङ्मारटिचन्यं चतौज्पन्तियाति 
विलत प्रतिसनित्याडि करिमवे्नोप्रमाद्येदित्याड उचोच्जदत्ि चचःकुःमासरद्दिखन्यं ति चतो त 
£ ~ 


६ 
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न 
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५) 
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॥। 
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५५ 
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| 
1 
1 
1 
1 
चोचितःचन्‌ ज गएसनपिनो मस्गटचेदित्य तरेगरटटकः किवंतरचत्यादि चअंतरमिल्यवमरम्तचा्यं नेच कलोत्पस्तिजखिलाम सथर 
च1प्त्यवःचन्‌ जमग्प्सापनः म्रस्दच्दत्यतर्यर्टकः 7कवातरञ्त्याद्‌ अतरमलव्यवसरम्तक्राय जत उकुलात्पस्तिवोधिलाभ सवज्र 


नव्वड्किगतेरटनमन्पध्वत्देव उद्छमन्यन्त ~ तेनिथ रस्तरश्व 
पवतम्‌व च्ड्धमन्यन्त तेलिशत)भ्व 


न 
~ ----------- ---- < 


























आचाराङ्गसूल । ११७ 





विण्ड्‌हजेपमत्तासेदहं तारेताभेत्तालु पित्ताउ दवित्ताउन्तासद ता्चकडंकरिस्पामित्तिस सरमा ोने धिं 
वासद्विंलंवसति तेवाणंएगयाणियगापुव्विपोखंतिसेाषितेखियगेपच्छछापोसेज्जाणलंतेतवता णार वा 
सरणाएवातुन्नंपितेसिंणालंताणाण्वासरणाएवाडउवा दितसेसंतेणवासं णहिसं णिचडकिन्नद्रद्रहमे 
गेसिंरसंजयाणंमोयणाएतच्ोसेएगयायोगसयुप्पायासखप्ज्जतिजेदिवा सद्धिंसवसतिते दाणंएगयवा 
























मापा। 
। तांसंयमविपे परसन्तयध्दुषपन््रदवदता सरवोमघातकारिणी किग्राखमारभे केंतातेविषयाभिलापौ ममन्तकाममोगविपे ्हतास्ाव 
रतसनोदणणद्धारयाई छत्ताकणेनाचिकादिकनाद्धेदणदारयादइ. भेत्तानयनमसतकद्‌ तनोभेद णार लृपयितागंदिष्टोडादिकमं कर 
णारविलंपयिता ग्रासादिशातका उद्वविताविषशस्त्रादिके भ्राणनोदणणदासो व्राखयिता पापाणादिनेनाखिवेकरौ तासनोदेण 
| इारण्डवाक्रमकर तेस्योजाणौकरे तेकद्ेदे चकाडंकरिस्मामित्ति जेयाजलगौ विणेनकख्ों ते करि खद्‌ सोमानतो परंलाभांत 
रायनेवि्ेधि सथमैयाधनच्तौणतेकेहवो छ. तेकच्ेचटे जेवा जेरेणुत्रकलत्रादिखडितवसे तेनिजकञ्ायणा एकदाघनादिना्नौय ` 
। वस्याद्धपद्धिलो तिदनेपासे धनादिदेद उष्ियोकरे पद्ेतेसं्राप्मनोरयद्तो तेनिज्यापग्णा युत्रादिकनेपोपे घनादिकरी खन्मानेषर 
तेतम्हनेलारयभणी शरणएमणीखमथैनदहौं त॒ एुयातेने ताणभणीशरणभणी समयैनद्धी दिवे"स हालं शे ऊपार्वयोतेधनति पुल णम 
, एीनयाई. एडवोभावदेष्डङेदे दलं उवादि° उपादितम्ुपभुक्त' तस्ययच्छेपमवशिष्ट' तेनसंनिधिसंचयः कियते किमथे इ-इास्मिनसं 
सारर्केरपांयतानां संयताभासानांवा केपाचिद्धोननायोमभोगाथे कियतेद्त्ययैःचदथसंचयःकरुतो सोष्य'तरायोदवान्तन्मनोरयसं 
पन्तयेनमप्रभवतीत्याह ततो ्रव्यसंचचाइुत्तरकालं उपभो गावसरेतेतखेकदावेदनीयकर्मदयात्‌ सोगसमुत्मातान्व रादिरो गपराडुमौबाःस 
| स्पदे सचरोगाभिभूतःसन्‌ किं मूतोभवतीत्या जेंवायेमौतापितरादिभिः खाद्धं संवसति तण्वैकदारोगोत्यन्तिकाले पूवैमेव्तेन , 
जकास'परिदरंति खवातान्निजान्‌ पश्चात्मरि8रेत्‌ त्यजेत्परतेखजनादयो रोगोत््तिकाले तंपरिर॑तो यपरिर॑तोवानलाणाय 
भवतीति दशयति नालं ° तेखजनासवलाणायश्चरःणायनालं न समर्थाः त्वसपितेपा ताणायश्षरणायवा नालंनसमर्या चर्म; उपादितका 





उताडपभक्तभोगवता जेशेपच्यवधिषटर द्योः तेशिद्रधनिद"करौ संनिधिधापिवो तेडनोसं चवकरिये तेखाभणी इ शिद्'संसारविये एक 

असंयतनासंचमरदितनाभोगविवासणौ तेघनसोगविवाभणौ संच्योपरंतेषुण चंत रायना उटययकी भोगवौनसके एहवोभा वदे 

सवाडेद्धेत योते° तिवार पट्टे घनभोगविवाने अबखरितेनेएकदावेदनौवकेदये सोगखशुत्देन्वादिरोग प्रादुमगैवऊपजेदिवे"ते सो 

गेवारीपराभव्यो केदवोतिकद्ष्टे जेदिंवाजेणे मातापित्रादिकिड" चाप्रणासंघातिद्र'वचे तेददइज एकदा रोगोत्मत्तिखते पदिलोतेडने 
दीपिका टीका । 


होबिदाराचोयानचे च; येषुनःखंखाराभिष्वङ्गिणो चसंयमजोनितमेव वद्धमन्यन्त तेनिंभूताभवन्ति इत्यादजोविए इहलेपमत्ता 





ये त॒वयोतिक्रमसां नावगच्छति तेदह तिसन्‌ असंयम जौ विति रमन्ता यथ्य॒पपन्तना विपयकषायेषु भ्रमाद्यन्ते प्रमत्ताचादर्नियं परति 
प्यमाना; कालाज्ालससुत्यएयिनः खन्त; सव¶पघातकारि्णौः किवाःसमारमन्ते चएदच सेदन्ताद्त्यादि खदति चअप्रश्रगणाग्धलस्या 
. ॥ नवान्‌ विपयाभिलापौप्रसन्तःसन्‌ स्यावरजंगसानाम खमताइन्ताभवति तयाकछेत्ताकख नाखिकादीनां सेत्तानयनशिरोद्गनादीनां | 

। सपयित ग्रथिच्छेदटनादिभिविकुपयितः ग्रामघातादिभिरपद्रावयिता आखणव्यपरोपकावाविपथस्त्रादिभिरपद्रावविता उद्विन्ताडत्‌त्रास 
¦ लोष्प्र्ेपादिभिः सकिमयंहननादिकाः करियाकरोतिदत्याड अकडंकरिस्यामिति चरूतभितियदन्वेन नादुितं तटं करिग्याम्पीत्येवं 
| मन्यमानो अथोपाजेनायहननादिषुक्रिया एुवन्तते चण्व करकजा तिथयकारोसखुद्रलघनादिकाः क्रियाः कुवन्नप्यलाभोदया टपगतखर्स्खः || 


| 
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११द च्रात्रार्गसुच 








विंमतोमवतीन्ाड चेदिवावदधिन्ति वागव्योभिन्दकमः पन्नान्तसद्योतकोयमातापिदसचननाटिभिः च्ाद्रं सवतत अमौतएवणें बाद्रा 



















नारे एकदेन्यरनायाद्यापदि मै गदेवानिजाय्ामीवावांध्वाः खद्टोता एचिपृठसेवतं सर्दपायरच्रणं पोपयन्तिखवा प्रापेटमनो 
| ्मस्ताजिजान्‌ पच्वात्योपयेत्‌ अयेदानादिनासन्मानयेत्‌ तेदपोपकाः पोणावातव्रापदह्तम्य नदाणाचश्ज्तानत्यादड नार्तने 
त्यादि तेनिजासानतो पित्रादयम्नावति उपदियविपयापन्खच्यते वायाचापद्रचमायं 7्ररणायनिभवस्ित्य्य नाननसययाम्दमपि 
तिषा चर गान्नर्त'नालनिति तदेऽंतातृस्नने नवायाचभ्वतीन्येतत्मनिपादित चचयापि मन्त्रं मेनोपात्त रज्चिचच न्याग्याय 
भवतीति प्रतिपादयिषुरादह उवारीववेवेणता संगििदटिसदिचो किञ्नदददमेगेसिच्संजयाग्ंमनेयगाए ततोेणययानेगधयुप्य 
यानसुप्मञ्जन्ति मि नवास खवद्ति नेवागोप्गयवागियगातं पुव्ठिंपरिखन्तिमोव न्तसोगासेश्ियपपच्छा परिखर्ञ्जनागादन्ततद तापा 

सृरगाएवातुसं पितेलसिंनादं ताग्ाएवा मरगणाएवाउवादीयकेसेतन्ति उपादटितसुपम्तगेपटपमरक्त तम्बयेपंनेन वागन्दादनुपम्‌"कगटे 
गावा सन्तिघानंसन्िधिम्नस्य सनिचयःमन्निधिमन्िचयः श्वदास्म्यग्‌निधीयने स्वाप्यनेडपभोगावयोयेः समंनिधिम्दक निचयः 
म्राचयेखपमोग्य द्रव्यनिचयद्रत्ययः सदडान्बिनृनंमारे एक्तेषां्र्मयताभाखानांवा केर्णचिद्रोलनायोपमोगायं छ्यति विधौचतेश्न्यं 


सावपि चदयेमनुटितो अंत रायोटवात्तत्व पत्त चेनप्रभवतोत्याद ततोदधेन्तिनतोद्रव्यसनिषि सन्िचियादुततरन्नाल उपभोगाठ्नरे 


मतस्य भन्नोरेकदेनि द्रव्यननेतरेजालभावनिनित्ताविभावित वद्नाचक्म्माच्येरोगसमुत्पादान्वरादधिम्रादुभावाः ससुन्पद्यन्तेःम चतेःङ्य 
रालयष्याद्िभिरभिभतःचन्‌ मग्रनाशिकेगख्त्वाणिपादो चतीवच्रामाकलः किमतोभवतीत्याड नेल्वाचद्भिति यर्मातापिवादिभि 


[| 


निजः चादहेरवमततितप्व एकदायोगोत्यत्तिक्ानले पक्सेवतपरिदरंति सचवातान्िलान्‌ पद्ात्मरिभवोव्यापित व्रिवेकःपरिदरेच्यन्त्‌ 
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गीरुगाचायलतटीका 1 

न्तौत्याह नौविएडत्यादि रेतुवचोत्तिकमांनावगच्छन्ति तेदद्धेत्यस्िन्रखयमजीविते अ्मत्तायम्य पयन्दा विपयक्पायेष्प्रमादान्ति 
£ सन्ताचाडर्मिं लयायिन न सत्वोपदातनार न> ररणा क्वि = न 

प्रन्ताच्चा परितप्यमाना: कालाक्ाचससुलाचिनः सन्तः खत्लोपवातजारि णीः क्रिवा.समारमतदत्याद चदेद॑तादत्यादि 


लद्त्यप्रशसखुग्य खत्स्यानवान्विपवानिन्हाप प्रमन्तखन्‌ स्वावरलगमानामन्दुमर्तांहता मवतात्टतच चद्धवचनमप्रक्समेपि जान्यार्न्न 








येक्वचनेन निट चद्रतितचाच्छं ता जगं नाजिक्रादोनां भेत्तानवनिरोदगनादीनां लुंपयितागरचिच्छेटना दिभिर्विलंपयितार्र मवा 
तादिभिरपद्रावयचिता मरागाव्यपरोपक्तोविप गस्लाटिभिरपद्रावटितावा उत्‌वासकोलोटप्रद्रेपादिभिः सकिनर्येदन नादिकाःल्ियाःकमे 
तीत्याद अकङंदल्यादि यक्ततमितिवच््येन नानुटिततद्‌ डं करिप्यामील्येवं मन्यमाग्योर्वो पाजेनावदननादियपुमरवर्त नेखण्लंनृरर्ग्ीति 
-ययक्तारी ससुद्रलंघनादिव्तः न्रियाकुवैन्ब्लाम्नेद्वाद््पगत सर्वस्व; किंमृतोभवतीत्याद ेष्वेत्छादि वाचब्दोभिन्वक्मःपनच्धतसयो 
तकोवे््छता यपिटखननादिभिःखा्संवमत्यसौ तणगनितिगव्छालं कारे एकदेत्वर्नागाद्यापद्धिमै यवेन निनाच्रालीयागाषघ 
वाःखृदोवा पुव्तिपवमेव तंस पावन्ीयं पोपयंतिखचाम्रा्नेटमनोर्यलाभः संसान्िजान्‌ पद्धात्योपयदर्यदानादिना सन्नानय 
दिति तेचमोषकाः पोष्यावातवापटडतख नव्रणाचभवंतात्याद नालंदत्यादि तेनिजामाताभ्रिवाद्चस्तवेत्यपदेय विषवान्रच्यते मरा 
गएजपद्र्नणा्ये खरग्रायनिभवख्ित्यधं नाल॑नरनर्यास्वमपि तिषांतागायर्यकक्त' नालमितितददेवं मावसलनोनवाग्णाय भवती 


वादीयदरत्यादि 


त्व तल्यमतिपादितं अयापिमखताक्न गेनोपान्ते रचित नलागणवमवदीत्य तत्‌ ग्रतिपादिधिषरष्ड उवाद इत्यादि उपादितेत्ति शद्‌ 


+, 
9 
¢ 
० 


. मच्च ्यइत्व तच्यव्‌ उपयूवननिढा प्रत्ययस्तत्र ब्धलंद्मौतितौडागमःउपादितसुपुक्तं तस्यागेपसुपमुक्त'गेयंतेनवावाशन्दाददुपमुक 
न तरेभ्गवा 
वा उन्निधानं सन्निधि सन्निचयच्न्निधिखन्तिदयः ययवाचस्यग्निधीवतेच्छःप्य तञपभोगाचयोऽर्यु, खलं निधिग्लन्वस्निचय 





€ = 
प्रचयं सुपभ्नेग्य ~ घ्यलिचंयद्त्ययें यदव्य सद्दान्छिनरदसारे सचषामनसं ड, चतामा ~ नानावा केर्पत्चद्लाचनायं = 
भ्रातु दरव्य)नचददृत्ययं दा च्नृरूखार्‌ दकषानरुचतानां ख वतामाच्ा्नवा के्गतिद्धोचनायोपम्ने माय त््वितेदिमी 
च्यत दृन्यम्यावपि ~न यदयंमदबुटितोतगायेदया ---~ ~ = -----“ -- भ € < --->न--- ~ श्त [ 1 
1. त उन्यन्वत्ःप चद्यसवु' टत {तत प्यवद्चान्तन्ब पन्येन तभवतोत्याद तञ्चेन्याटि ततोद्रव्यमंनिधिं निच च दुन्तरकादद्धमभ्येयाद । 
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४ 
अचाराङ्सल ९१९ 





सरेतेतसय बुमुच्दोरेकदेति द्रव्यच्तेतकालभाव निमित्ताविभवितवेदनौयकर््नदयात्‌ रोगससुत्पादाच्वरादिमराडुमावाः ससुन्पद्यंतदत्या 
| विर्मैव॑ति सचतेःकुटराजवच्छ्यादिभिरभिभतःखन्‌ सग्रनासिकोगलत्माशिपादो अविच्छःं दप्रत्तय्ासाङलः विंभूतोभवतीत्याडइ जेदही | 
| येम्ीतापितादिभिनिंजे; साद्व संवसतितएवनिजा एकदारोगोत्पन्तिकाल्ते प्ैमेवतंपररि दरति सवातान्निनान्‌ पच्ात्परिभवो | 


~ ---- 


शियगातंपुव्वंपरिहर्तिसोबाते शियणएपच्छापरिदरेज्नाणालंते तवताणाण्वासरणाएवाठुसपितेसिं . 
णालंताणाएवासरणाणवाजाणिन्तुदुक् पत्तेवंसायंअ्रणमिङ्क' तच खलुवयं सपेहाएखणंजाणाद्धिपंडिए । 
जावसोत्तपरिस्णणेहिंञ्परिदहायमारेडिणेत्तपरिस्शणेहिञ्रपरिहायमारेडिंषाणपरिस्यार्डिं पदि 
हायमाखेहिरसपरिस्ाणेडिं चपरिदह्ायमाणद्धिं फासपरि स्एाणेहं अपरि हायमाणेहि इच तेहिंवि 
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भाषा 

परिरेढमजाणे एने संसर्गि षुणदम्हने कुष्ठादिसोगऊपजिस्ये एदयकी वीहतोपरिदरे तेनिजकने एकदापद्धे परि दरे पर तेखंजन , 
तेनेव एगभणीनयाद्‌ दूमकद्धेङे तेखजनतेजीव तुभनेताणभणणी शर यभणीसमथेनरौ तु'युणतेखज नने त्राणभरणी समर्थनं 
नदंधाई च्वि रोगव्याप्तचित्तं पुरुषिदस्यो अवलंनीरोगवेद नासद्धिवौतेकह्ेटे स्टल'जायिनत० ज्ञालाप्रत्येकं मणिना दुःखं तद्विपरीतं | 
सातंवा अदीनमानसेनन्व रदिवेदनोत्पन्तिकालले खरुत्तकमेफलं अवश्यमनुभवनीयं इ तिमत्वानवेक्तव्यं कावन्तयाञ्चनभिक्रं तंवयःचा 







व्नराजीणेतानजातास्ितावहयोऽनभिकांत एवंसंग्ेच्यपयैलोच्य अदोपर्डितक्नणं अवसरं दरव्यक्षेत्रकालभावमेदा चतभ दंततद्रव्यतो 
विशिषटजातिङुलयुक्त मनुष्यजन्मच्तेततः चायत्तेत्र' कालतोधम्म्न चरगाकालः भावतःतच्योपशमादिः खं चतुप्रकारं च्णमवसरमराप् 
जानीदिवगच्छ' एव॑न्नातायावच्ोतरविन्नानानि यपरिरहीयमागानि चचीरानितेः चो ्विन्नानैरपरिदीयमानेरपरि चीरः सङ्धिः 
एवंनेलपरिज्रानेः भाणपरिज्नानैः स्पर्भैपरिज्ञानैरपरिदीयमाने; सद्धिरामाथं समदुवासयेत्‌ एतावतासंयमपालनेचल' कुवौदिति 
| भ्रवौमिपूरववत्‌ अयं जारिन्तूजाणनेमत्ये कः इःसचयवा खष्ड्यरीनचित्ते च्चरादिवेदनानौ उत्‌पत्तिवेलाद्मजार्िवो अवष्वचचाप्या | 
¡ कौधाकर्् नो फलभोगविवो इतोजाणीकायरपणो इक्छिच्राग्ये नकरिवो तयावययौवन अनतिक्रातजांलगेगयोनवीजसाव्यापौनयी | 
| एदवु "संप्र च्य ालोचौतया अदोपर्डितक्तणजाणि त्तणकहता अवसरतेद्रव्यत्तेत्रकालभावयकी चिङ्ध'भेदिड' जावो द्रव्ययकौ 


विश्रिटजातिक्लसंपन् सनुष्यजन््रतवा्तेत्रवकी खाचेत्ते्रकालयकी घम्प्ं चरणकालमावयकी क्रोधा दिकने चयोपशमिएचवोचवसर | 
| 
{| 
| 





` जाितयाजांलगौ खोत्रपरिज्नानकाननापरिन्नानविपय एवंनेलबलघ्राणवलरसनवल स्पर््॑वल एतल्ेयपरिमीयमा णद तेकतांजां 
` लगे द्वियनाबलद्ीणनयाद. दइगिपरिण्णे नानामकारिपरिज्ञानिद' अपरिरीयमाणदधते ात्मार्यैसंयमानु्टान अशुवासेज्जाकह 


दीपिकारौका 








। ताच्निरपेचचःखेडु कवततेखजनादयोरोनत्यत्तिकालेपरिकरुतोवानलाणायसवं ति इतिदर्थवतिनालंइत्यादिपूर्वैवत्‌ सो गाभिसूतां तः कर 

¦ ोनपगतलारेनवाक्रिमालंब्यरोगवेदनारो ट्याः दरत्या जा णिन्तुइक्खंपन्ते चसा्यंअग्यभिकन्तं चखलृवयवं सपेदाएस्णंजाणाद्िपं डिए 

जावसोत्तपरिसाणेडिंपरि हायमारोहिनेत्तपरिसागोद्धिःयपरि हायसासेदिंघाखपरिणागेहिंयपरि दायसारेद्धिरखपरिभारोद्धिव्यप 
रिह्दायमाणेहिंफारपरिणाणेहिंयपरि दायमाणेिं दं तेहि विस्त्वरूवे हिं परिश्ाणेिच्परिहायमारेरदिच्ायदट् सन्द म णवासेव्ना | 

सित्तिवेमिलोगविजयस्पमपटमोचद्‌ खो सम्मन्तोजारित्त्‌ दुक्खं तिन्नातवा प्रत्येकं प्राशिनां दुक्छंतदिप रीतं भावं वारी न साएनचेनन्वरादिवे 

दनोन्मन्तिकालेखलतकमेफलंअवश्यसनुभवनोचं इ तिस लानवेलव्यं का्येचावञ्चचो त्रादिनिन्ञानेरपरि ही वमाने राजीर्ननिजाःपरिवदं 

१} पोपर्यति 3 रतिता ५ [षप न ५ अ ५ [र 
, तियच्वालुकपयानपोघयतिरोगाभिभूतं चन परिहर तितावद्धाव्याया विघेवःइत्येतदशवति च भिक तद्चत्तिचणब्दःखाधिक्य खल्‌ थब्द्‌;पुनः 
थै 
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| श्ट च्ाचाराङ्सुल । 
| 


। -----------------------~ 


। £ [अ क गाया (य = = ग # ^ न 
जन्दार्ययवं सभिकांतववःसमीच्यणटभावंतजतीतिप्रतिपाद्ितं चनभिरकातंच पुनवचःखं प्रच्य यावद खसगुवादेज्न इत्दुनरगसरधःच्ा 








न्मा चलदितंखउमनुवासयेत्‌ कुवात्‌किं्नतिन्रात वयसंवाकदितमनुध्वं उतान्यनापिदति चपरेगापि ्तव्यावमरेगाल्रद्ितमनु 


ट चसित्य त टुगयति स्स्पंनाणादिपंडिएनग्णो यवसरोष्र्मनुटानस् सचायच्ेत खुकुलोत्यच्यादिकः पटिवाद्फोपणपरिदार टोपटु 


ज क 


टानां जसवालभावरोयाणासमातेखति तन्नयंना नदि अवगच्छमंडितातालनः यच्वाचञ्खीटन्‌ त्रिष्वःमोन्द्राद्धयनि दहेयनतिनात 


चाबनर्पार्नाद्राद्रि टोषतवाऽम्पुट द्रव्यदेवकालभावमेदभिन्ं चणमवंसरं एवंभृतंजानीद्धि चवहूष्वचगचतद्री तद्यवाद्रवयनणोनं 


नसत्वपद्धु द्वत्ल विशिट्नातिकुतादिविगरिट मतुष्यजन्यनेच्गाः व्यायनेवंकालनणौ धमचरगकान्तमावद्गःः चयोपगसादि 


५ 


























रूपद्त्य =भूतसवदयर अयवाप्याल्लाद् उसनुवासय द्िच्यन्तरेगृदवशधः जिद्गावनोत्तपरिन्नाग्‌द्धिति याददस्विनश्रस्क्ायण्च्च्य्य 

चोत्रविक्रानानिलरद रोगेचवाच्रपरिद्धानानिभवंति णवनेत्रप्रापरखनस्यगेदिन्नानानि नविययग्रदगयस्वभावतया नोद्धप्रतिपदयंने 

दरटेतेर्जिरूपरपेदिटानिटरूपतवा नानाच्येःपरिज्नानैः अक्टक्नानरपरिद्ीवमागै; मद्धिःकिङवात्‌इत्याद स्रावटंसमगा गदेव्यन्ति 
चिलंगाचायेरूत टाका । 

व्यापितविवेकः परिदरेच्लेत्च्िरापच्नः चेदुकवन्छादित्यवः तेचस्दजनाय्यो सोनोन्पस्तिजाने परिडरतोवा नल्ाणादभवं तीति 

दगचति ना इत्यादि प्रवत्‌ तोगाभिमूतां तःकरे न वापगतत्रागेनच किमालंव्यख्च्यटरगेन येगचेटनासोटव्यादत्िच्यादइ जायित्त॒ 

इत्यादिन्ञात्म म्त्वेवमाशिनां दुःव्तद्विपयीतं खातंगदीननानखेन च्व्ाददिदनोत्मन्दिकाने स्व रुतनन्म पलमवग्डसदुमवनीय 


"~~---------------~-~- ----------------~------~-------"~~-~---~------------ ~ ~--~ ~~-- ~~~ ~~~ ~~ 


[१ १ € [ 1 ] १ £ ~. ठेपरव त चतत 
नि तिसत्वा नवेलव्यकायेनित्य ततच सकडवरवदरए चिंतयेतस्ववगताद्ि एनस्नवदर्दभा वद्धतररच सद्धियखिकन्म्रद्धेपरवागो नचतन 


च, 


रुग्नोः्िते यावच्च चोलादिविक्रानेर परिर्दचमानेच्न राजींरं'ननिजाःपरिष्दंति वाव्ादुजंपवानपोप्ंति रोगाभमूतंनपरि 


इरति तावद्‌ानार्यौतुट च इत्वे तदृशेवति अगमि तदद्त्यादि चगब्द्चाधिच्छे च्लुयन्द्‌ःपुनः गन्दायवनभिक्रातं ववःचमीच्छचद 
* ए (1 नार्यमाल्द्धितं 
भावंत्रजतोतिप्रतिपादितं अभिकरातद्ध युनवंचःसग्रच्य चावषटखसरुवाचेज्न इत्य्‌ त्रेगय चवं घ; न्नायं माकङितं समदुवाखयेत्‌ङ्वा 


वेप 


( ~ ट यलिन्य तदर्मयत्ति > + 
दिल्यवेः किंसनतिनक्रात व्यसंवामह्ितमनुखेच सुनान्वे नापौलत्यपरेग्यापि लञ्वावखरेणालदित सदुट चसिन्य तद्रुगेवति खगएजारणद्ि 


-------~~- ~------~~----------~-- 


पंडिए चणोऽवखरोषन््रादुगनसच सचार्थचेत ख्कुलोत्पच्छादिक्ः परिलादपोणयाण्रिदार दोपडुटानांचया वान्तमावरोगणानमा 


< ॥ 


जानीच््यवगच्छं पडतात्नजःचऋववा वयोदन्‌शिष्ठः परोत्राच्यते हे्नतित्नांतचोान परिवादादिषोण्लवा च्छुटपंडितद्रव्य 








च्ेवकालभाव भेदसिन्त्र'चग्टसवसखरनेवं मतं जानौ वदुध्वच्च तवाद द्रव्यच्त णोद्रवयालज्ोवस रोजयसकपं दँद्विवतेविथिटजातिकरुलरूप 

(2 न 

उलाराग्बायुष्ला(ठदन्नानदुषवभावः सखच्वारतर्गखसचवचाःस्ताप्रचाग्न्वचकद्ःचचनादट खसा पयटताद्रुरापानवल्यनचवततुनतचार्‌ 

४ -याङ्धिद्ेव वरतिर्नेररचग्‌ न ने नानलजोवससोचत््यिन क, न ५ चः 

/ तसवाप्यति तयाद्िद्ेवनारकथवयो, मच्यक्नन्छुतचामायविके एवतियेकत्वस्यरि तयेरूचक्खचिद्‌ य विरतिन्नेदचगः च्रं ताल्मकोव र[यनस्यन्‌ चलत 
५ (> { 

| रि्लिनवाप्यते तदसख्वेविरत्न्विामनाध्िकस अधघोलोकिजग्रामखमख्ितं तिचक्न्नेवसेवं तत्राप्य द्द्टतोचद्नोपससुद्राः ततापिपडदगस 
# कन््र मूनिवु तल्लाधिमरतन्े-तनापच्चाद्रे यट्‌च्गिंदुजनपद्ेच्विव्यादिलः च्देलचेगःचेदरूपोःग्छसोऽधिगंतव्यो अन्वस्ि"चचेदे याद्धेपव | 


खानायिक्रेकाद चया कादकूपः च णोऽवसरः सचावसप्मिंलातिखटचमाख खष्डडुःग्वमदुःटष्न्सदुःखमाख्या खत्प्यिं खातुदटती 

चच॑तुवारकदोः खर्वविरतिच्ठानाचिकस्य भवत्यत मरतिमदधसानके ्रत्यभ्वक्रावि प्रवप्रतिपन्नास्तु चवत्रतिवगरद्धाघोलोके सर्वरुचं 
€ = _ 

चमाखद्रटव्यामावच्गस्तुदंवा ग्र ध्यवचयोगोक्तन््र भावनगर तलकन्द सावन्‌ग्‌ः कच्छ गोगुपयन च्योपयमनयान्वतरोवास्नाव , 


। वसरखव्यते तन्नापयमचस्छणं चारित्र नोडनाच उपगलि तेयं तनाड्त्ति क ऋपगसिन्तयारिदचयोमवति त्ख उसोदनीवस्य चयवेग्णं 


४ त््साद्धन्सि € छद्रव्यचयाख्यात चारिदन्न य्‌ नि (न चायोपद्चसिकचारि ~ (्‌ = 

त्माच्छ्तिकषएव ययाख्वात चारिदन्नग्णोभवति चेयोपयमेनतु चायोपयसिकचारिवावसरः उचोत्क टतोदेयोनां पवको 
पद्धदर्गद्य चन्या खिता गादपोवन्तं पनाचख रेषां खन्द भ नत्यसागसो गरोपसं 

"+~ +ग्तव्यः स्य्यक्‌ उच्गान्जवन्यत्क,ट*सखयता उादुणावन्त चानस्छ रदाग्ांस्छक्तन््र गए पल्योपसाखांख् वमागन्य्‌ नात्यस्राग 1 

2; %-2 





५१५ 




















अचाराङ्गसुल । १२१ 





कोरीकोटिख्ितिकष्य जंतोभेवति सचानेनक्रसेणेति ग्र॑यथिकसत्वेभ्योऽभ्व्यभ्यो अनतरुणयाद्रुद्याविश्ुद्धमानो सतिखुतविभ गान्यत 
रसाकारोपयुक्तः शद्धलेश्यातिान्यतरलेश्यो अशभकम्ब प्रष्टतीनां चतुःखानिकंरसं दिस्थानिकतामापादयन शभाननांचदिस्थानिकं 


ष्वतुःखानिकतां नयन वध्' खघ बप्रकतीः परिवन्त मानाश्च भवप्रायोग्यावक्नन्निति घर्‌ वकम्ब प्रसतयाच् मा पद्चधाज्नानावरणीयंनवधा 


दथनावरणीवं मि्याल'कघाय पोडशकंभयं ज्‌ रुपूसा तेजसखकास्मण शरौ रवण गंघरखस्श्ण रुरलघुपघात निम््रोणनामपंचधां 


तरायएताः सप्तचला रि्तभ्‌ व म्रूतव्सौसवेदा वध्यमानत्वान्मनुष्य तिरोरन्वतरः मरयमंखस्यक्तुपपादयन््रेता एकविंशतिःपरि 


वन्तैमानावश्नाति तद्ययादेवगत्यानुप्‌ बीहय पञ्चेन्दियजाति केक्रिवश्रीरांगोगांगहय समचतुरख् संस्यानपरा षातोच्छनासप्रशस्तवि 
हायोगतित्रसादि द्कसखातावेदनीचोचच म तरूपादति देवनारकास्तु मलुण्यगत्यातुपूल्नीदय आओदारिकहयप्रथमसंहनन सद्ितानि 
प्युभानिवघ्नन्ति तमतमानारकास्तु तियैगत्या ुपूवदयनी चेरगोतर सदितानी ति तदध्यवसायोपपन्नः सन्नाचुष्कमवश्नन्यया भ्ररत्ते नका 
रणेन ग्रयिमासादया पूवैकरणेनभिला निव्यालस्ातरकरणं विधायानिरत्तिकरणेन स्यक्तमवाभरोति ततच्ं कमेण च्वौवमाणे 
वाम्प णि प्रवद्ध सानेषुवंडकेषु दे गविग्त्यादेरवसर इति णोकम्प् भावन्तणस््रालस्यामोह वणं वादस्तंभाद्यभावे सस्यक्तादेरवाक्षमव्र 
इत्यालस्यादिभिसूपहतो लन्चापिसंखारलंघनच मं मतुण्यभवंवोध्यादिवं भवासरोतीतय्‌ कच्च खालस्यामोह वशायंभाको ठा पमाय किव 
गन्ता भयासोगा्णाणावक्खे बजदलारमणाएतेिकार णेदं लद्व गांसुडुललदपि मशुखख'णलमदखुद्हियकरिं संसारत्तारणीजौवो 
तदेव॑चतर्विधोपिन्तणञक्ताः तद्ययाद्रव्यचणोजंगसत्वादि विशि मतुष्यजन्सन्तेत्रच्त ण ायच्ते्'कालच्तणो धनं चर णकालोभावच्त णः 
च्योपशमादिरूम दत्य व॑भूतमवसरमबाप्यामाये समनुवाखयेदित्य त्रेणसंवंषः किद्चनावदत्यादि याबदस्यमविथरारोः कायापशदख 
खोलविन्नानानिजरसा रोगेगवा अपरिद्ी नाजिभवत्यवं नेत्घ्राणरसनस्सशैविन्ञानानि नविषयग्रहरास्वभावतया माद प्रतिपद्यंते ' 








| ूवर्ूवेहिंपरिखाणेहिं अपरिहायमाणेहिं अयद समणवासेज्नासिन्तिवेमि अर द्र"खाउडं सेमे 
हावो खशंसिखका अणाशणाणपुद्ाविएगे खियटरंति मंदामोहेणपाउडा अप्ररिग्गहाभविस्सामे ससु 
। उाए्लद्धेकामेखभिगाहति अणाणारसुणिणोपडिनलिदहंतिरत्यमेदडे एुणोपुणो सस्छ णोहव्वाए्णापा 
खाए विखुत्तादहुतेजणा नेजरणपारगामिणेलोभं अलोमेण दुगहमाणे लद कासेणोभिगग्हति 











| भाषा 
| तातेदनेपालिवे उद्यमकर पूरोखाभुपरणोपाले यीख्धन्दं खामिकद्े 'द्मकड्ध' जिमखरीमदावीरसमी पिसांभल्यो इतिलोकविजयाध्य ' 
यनेप्रयमोद्‌ शकसंप णः १ लोकविजयाध्ययनिप्रयमोद्‌ शककद््यो दिवेबीजोपरा रभियेषटे पड्िलेउद्‌ शे मातापित्रादिखदजीपी रोग 
जरादिके अरपरिभृतचित्तिखते ाल्ायस्तंयमादु्ठानपालिगो ए्डवोभावकद्यो वीजेउद्‌ शेकदाचिव्य्‌"यमनेविपे वत्त ता मोहनीयनेचदे 
अरतिथाडइ तिवारेसंयसनेषिषे शवियलपरणोऊपजं तेढकरिवानाकार णणएतुकद्ियेष्छे सूत्र खरद्‌° अरतिंसंयमेचिन्ता खस्थताय्याव । 
न्तयेत्निबन्त येत्‌ समेषावीविदितासारसंसारसखभावः पर्डितदत्ययः संयसेरतिंङुव्वीत समेषावीवंगुणमवाप्रोतौव्या द खयं सिष्हुवो 
| परमंनिरुदःकालच्णः जरत्‌पट्गाटिकापाटनदशंत प्रसाधितलच्तणण्तावता समवसलत्रणुक्तः इतिको्; च्व योनच णस 1तेणकाकतेना 
टप्रकारेणकम्् णा संसारवं घनेनखुक्तः यीमरतादिवत्‌ येएुनरनुपदेयवत्ति नःकंडरीकाद्यासते चातुमतिकसंखारवतिंनो इःखखागर | 
। सधिवसन्तीत्याद यग्णणाणर्न्त ध्यनान्नयासन्वन्नोपदेशविपरौ तभावेनस्स, घाः परीषद्ोपसरजै; एकेमोनीयकर्मिदयात्‌ कड रीकादं | 
योनसर्े निवन्त' तेसंयसात्‌ किंभतास्तं म॑ दाजडा; अपगतकरन्त व्याकन्तं व्यविवेकाः कुतणएवंभत्तायतो मोडेनभाटनानिव्यातमोदनी 
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१९९ च्चाराङ्गस्‌ल । 











सविया; इतिगाच्चादिसतानुखारि णः खयुव्यावा ससुव्वायचचीवरादिग्रहगं प्रतिपद्यततोलन््ान्‌ कासानू्भिनादतेनेवंते णवं 
जतान्वपिग्र्याणि यद्धिखकाचच्पावाटिनः स्तेयपरिद्ारिणो बह्मचारिगोसविध्वामः इन्वाद्यप्यायोज्य तदेवंप्रतरन्याचपधारि्ः 
कामासेवा्ं तदुपायेपुप्रवत्त न्तदत्याद चगागाएसुगिणो ्नाज्नवासप रिग्वा दुद्यासुनवदनिमुनिवेषविडं धिनः पडनिकति न्तिका 
सोपायान्‌ म्र्ुमेचतोपं विधाः कीदह्‌गाम्व॑तान्याद एवसोद्धेयतास्मिन्‌विपवासिष्व गा ज्ञानमचेभावमोद्ठे पुगोपुगोपुनपुनः सन्य 
इतिनिसग्नाः पंकमनानागाडवालमानसाक्रट्‌ लाक्तमिन्वाद गोजच्व्वाएन्तिनो अर्न्मङ्गूतारनोापरतारच्रति कयंकुतदधिख्िसिन्ाच्यक्त्यड 
संगःदरुनरपि भोगाभिलापितवा वयोक्तसंवसाभावे उभवतीरज्रटा चअन्तगनेनिलग्नाणएवतिटंति ्वयेसंवमेरसति तेर्विथ्तास्वंती 
त्याह विष्ुत्ताक° निचये विसुक्तादति विचिघमतेकप्रकारं द्व्यतोभागतोवासुक्ताःखलजनाः तेकेडन्याद चेडनाःपारगासिनःपा्ग 
न्तुनिच्छवः अयययापारनगासिचं भवति तवादले,साविपवाद्िटव्ला च्रलोमेगतिनिरीखभावेन दुगुःच्छनागदति परिदिरंलभानृक्रा 
सान्‌नाभिगाडइते नचसेवते तवाविनापिनलाभनिःक्म्यति लोभनिखलतोःपनाय चप्रत्रज्याप्रतिपद्य एपएवभतःसन्‌ अक्न््ाद्यपगयषा 
तकम चतुट्या विभतानाचरयन्नानो विगेपतोजानाति सासान्यत.पण्यति चतच्वंभतोलोभो टरटतस्ततत्यागेवावण्टं कम्र चुचस्ततः 
विकन्तेव्यसित्याढ पडिलेदाए प्रल्युणेचणया रुगालोपपर्यालोचनवा लोभंनावकान्नति नाभिलपतीति एपोऽनगागदति परोच्यते ययै 
चरतिकंडतांसंवखनद्विपद्र. य रति्रखस्ण्गु सोद नोयकम्मने देऊपजे तेचने'जेनिवरत्ताविटाने तिमेधावीपंडितसवर्गस्तिन्नग्‌ 
मातस।हि भरतनीपरिदमुक्त शाटकमपि ईच'व्यो टिवे'जेड दित कंडरोकादिक चत॒गतिकरसंसारमाद्धि दुःरूमोगवेतेकंद् 
च्टेयग्णाणाण्कदता आज्ञाविनावीतरागनानारवक्री विपरीतसाविवत्त तो पुष्रकदतापरीख उपसगंफरखाड' ताएक उरी 
कादिसरीषानिवद्ेति कंडतासंवसय क्री निवन्तश्थ्याद्‌ तेकेचवासंटाकरता ल डग्द्तवावलीकेडवा मोहं मिव्यात्वमो नीद. विये 
पेव्याप्वा ट्वा चाव्। ति रद्वादधताविपवाधिलापी टोक्तवकीद्रव्यजेवाप्रार्यता अनेकडपादकरा व्र्यमेकीषिरेभोगगेएवुकद्े 
देमि ग्रदर्ितच्न्ह वास्य इणिचनुकमि चल्टिखकसन्यवारी चौरीनाटालणार व्रद्मचारोर््वारोस्ों इसकरीलोकने' चिप्र 
तारीनसेलो समुद्एकहता द्रव्यलिगच्ादरीलब्चपास्या काम्भियाद्ेचेव' तेचणाणारसुणिणो चनज्ञारद्टिततेमुनिसुनिचेप 
नाविडवकच्छता पडिल्ेदति कंदताकामभोगद्जनद्खे इमदेशताएलवमोदे दणिविपचाभिष्वट यन्नानसचमोद्विपं वलीवलीस 
रक °कहताखता जिमकदरेममादिखतादायिवानी परिदनोचव्याए नोद्रएतीरनपरतीरि पड्चेकिंतु विचाक्तेरद्े'एतल्तेस्यो भाव 
क्रिणदीएकनिसित्ति वंरागिपरनेषरसंगक्ाडी वलीलोडनेउद द्रव्यलिंगपद्यां ययोक्तसंवमनेयभावि उमयस्दटद्लोकश्यमे पर 
लोकविद्धयकोचुकरा नण्टद्रौनघत्रलितकच्वाद्र श्िवेडन्नसनालक्तणकचेन्टे यिदुन्ताङधनिे तेननलोकविरेपें दूवयमावयजीगक्या 
तेकणनेजणा जेजनमारगाली पारिलाद्रवाईद्टे एतावतासंवमद्धषघों रसवसपाले"ख्वि संपूगेपार गामीपयोकिसयाद्‌ लोभश्च लोभं 
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अलोसकदतानिसीदपगो तिगेकरी लोभविपयादिद्टष्णा इगंक्मानोकदता परिदहरतोद्ध'तोपम्याक्ाम यभिगादहेनदों कहतांनि 
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नोरथ; चालयख चज्ञानदगेनचारितालको अन्यस्तु नयए्व अयवात्मने हितं म्रचोलनश्चातायेस्तद्च चारि त्ानुषट'नसेव रुसदुवास 
चेत्‌ खंसखभ्यक्ययोक्तादु्ठानें अन्ुप्छादनभिकतवयः संमरच्यच्तणमवस्ररप्रतिपद्य योनल्ादिविन्नानानांवा मरद्मीणतामधिगस्यततयात्मा 


य्तसनुवासयेत्‌ भावयेत्रंजयेत्‌ इतिपरिचमाप्तौववीमौतिख घम॑स्तानिनमिद्‌ माद्वङ्गगवतावद् मानखखामि नाऽर्यतोऽभ्यधावितदे | 
वाद््नालनावाचमोतित्तोकविजयाख्यदितौवाध्यचनसख ग्रवमोट्‌ शक"टक्त'प्रठरो दर शकः साण्तदितीवयारम्यतेच खच्ाच्यसिसं वं 





विपषवमातापिन्रादि लोकविजयेन सोच्ावािद्धेठमतं चारिति'चगा रपस श्ावसनुमवति ए्वरूपोऽध्यवनावपीधिकारः प्रार्निरद 
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। कदाचिन्सो हनीयोदयादरतिख्ात्‌ - संयमेन टल्व'भवे दित्यतोऽरत्यादि व्य्‌ दासेनवयासंयमदटत्व भवति तवाऽनेनम्र 
, तिपाद्यतेस्द्चा उदे ले सेदानौीखणंसिखको अ णाणाणएयुद्धाविएगेनियड तिसंदामोहेणपाज्डा अचपरिग्गद्यभविस्सामोससुहाएलद्न 
कासे्चभिमाहति च णाणाणएसुखिणोपडिननेंतिए्यविमोहेपुणो रसखा नोहव्वाएनोपासएविखुन्ताङतेजगण जेजणामारगासिषटोलो 
सं यलोभे णदुगं नाण लद्वंकःमेनोभिगाहति विणवन्त॒लोभं निक्लश्यर्सच्र गन्ध ज।एएपाखडइपडिले हा एनावका खं तिएरय् णएगारेन्ति ` 
पदु्चति च पदा उद्धे खेतेहावीति रसां एतिःतद्ऽपावोऽरतितापं चविधाचारदिषवा सोदहोदवात्कपावानिष्वगजनितांमातापिवरादय 
व्यापितांसदति अरति मानमेवावीविदिताऽसार संसारखभावःखन्‌खावतंत निवत्त येत्‌द्दुक्तं भवति संयभेचारतिर्नविषयासिष्व' 
ओेटतेकं डरीके यतोबिपयाभिष्व'गचते कं डरीक दयेव यतोविषयाभिष्व 'गेर तिं निवत्त तसंवमे चर तिंकुव्यीत तदिहितरतेस्तुनविं 
चिद्ाधयेनापीदापर खसोन्तरवुद्धि; चडचच्तितलशयमं बाप्रात भिक्ताशनंवा सज परिभवोवानो च दुर्मपितंवा महतिफलविगेपे 
नित्यमस्य्‌ दयतान{ नमनस्सिनश्रीरे दुःखमुत्मादयं ति १ तरएसंधारनिसिणोवि सुखििरोभट्टरागमवसो हो जंपावद्रमुत्तिङ्हकन्तोतं 
चक्षयट्रीवी १ संयधारतिनिरृत्तचसन्‌क्रं रुणमवाप्रोतिदत्याद खणंखिसुोपरसनिसंद्ग' -कालःच्तरएःजरत्पहटयाटिकोपाटनह् तस्त 
सवम्रसाधितः तततमुक्तोविभक्ति परिग्णामाहाच् णेना पज्नारेणकमे णा संसारवंधनेरवीविषयासिष्व'गसे हा दिभिसु ्ोभरतादिवत्चेषु 
नरतुपदे श्वि; कांड सीकादयास्तेचातर्म तिक्र संसारवन्तिं नो दुःखस्ागरसवधिवसंतीत्यादच चगणणण। एत्ति चान्नाप्यतेयान्नाहिता 
दितमरातषिमरिार रूपरतयासवेन्नोपदेशः तद्विपयेयोऽनाज्ना तयास्प,टापरीपदोपसनै; एकेसोहनौवकर्मोदयात्क'डरी कादयो न सर्वं 
यमात्‌खुमसद् दौ पशससरपान्वि वर्त'तेऽपी तिसंमाव्यति किंभूताःसंतोनिवन्त ते इत्याहसंदाजडाः अपगतकन् व्याकन्तंव्यविषेकाः कुत ' 
एं भृताः यतोमोद्धेन प्रारताःसोदोऽज्नानंमिग्यात्वमोहनीर्यवातेनमाटताव्याप्ता; तददेवसवाप्तचास्तरोपिकर्मोदयात्प रौष्ोदयिरतलिं | 
गःपञ्चाङ्धावतामालं वति इत्युत अप१रेतखसूविविरचितरन्तयो नानाविषेरपायेर्तीकादथंजिष्टच्तवःकिलवयंसंसाराइुदधिम्ना ्ारभविप 
याभिष्वंगेषुप्रवनतेन्तेडतिदशेयतिअपरिम्गदाभविस्पासो ्तिपरिसमं तादातनोवाकायक्मैभिग््यतेदतिपरि ग्रह; सयेषां नास्तिदति परि 
ग्रदाप्वंभूतावयंसविष्यासो इत्तिखाक्चादिमतानुसारिणः स्तयूष्यावासुल्याचचोवरादिग्रहणमरतिपद्यन्ते ततोलन्धान्‌कासान्‌ भि गाते 
लेव॑ते्ंन्यत्रतोपाद्‌ नात्‌ शेषाखयपिग्राद्याणि अह्िंसक्रावयंभविष्यामः;एवमशपावादिन इत्याद्यप्यायोज्यतदेवंमनरज्यावेपधारि षोलब्ा 
न्‌कामानू्‌यवगादंतो तज्ञामार्थेच तदपाये पुप्रवन्तेते इत्याह चणा णाएन्चि अनान्नवाखेरिस्वावुध्या सुनयदतिमुनिवेषविडंविनःका 
सोपायान्‌प्रत्य पेद्वंते कासोपायारमेषु पौनःपु नलगन्तीत्याह चएवययमो हे न्तियत्रास्यिन्‌ विपयाभिष्वद्गज्ञानमयेमावसमो द्धे पौन, 
परय नससएानिपिखा निसम्नाःपंकेचसचवा नागादवालानलाकषटु नालद्रत्याड णोदव्वाएणोपाराएयोहिसदानदीपरमध्येनिसग्नोभ | 
वति यसौनावीक्तौरः नपरतीरमिति एवभितिएवभिदहापि कुतच्चिजिसित्तातृत्यक्त रटदर्टडिरणीपुव चनधान््हिरप्यरल कुषयलासी 
दाखादितिभावः चाएकिंचिन्व॑मरतिन्नाय चारातीयतीयर्देणत्‌ रहवाससौख्य।त्‌निगा्तेःखन्‌ नोख्व्वाएत्ति भवतिुनरपिवातभोगा 
भिलापितया यथोक्तसंयसाभावेतत्कियायाविफलत्वात्‌ नोपाराएत्तिभवतिउमयतोसुक्तवं धनानदुक्षवेला च उमयम्बटोनर््दस्यनापिग्रन 
जितद्ति चेषुनरप्रशस्तरतिनिर ता;भशस्तर तिसद्ितास्ते किंभूताभन तत्या विखुन्ताङत्तिविविधसनेकर्रजार द्रव्यतो धनखखजनानुपं 
गात्‌ भावतोविषयकपायादिभ्योऽनुसमयं खुच्यमान वान्‌सुक्तारेजनाः सर्वखजनभतानि्मैसत्वात्‌ पारमासिनोभवन्ति पारोरसोच्सत 
गं तुलं येषातेपारगासिनस्ते दुक्त भवत्तिडतिषूवेणसंनं घ; कथं ुनःसंपु पारयासि चं भवतीत्याह लोम॑ लोमेणत्ति इ-हदिलोसः 





६ + ॥ # क न~ [ 
, सषसंगाना इसतयजोसवति अतस लोभं तदहि पच्ेएऽलोसेन जुखपृलसानोनिंदन्‌ परिचरन्‌ विंकरोतीत्वाह लद कामेन्ति लच्नानम | 
॥ 


, भान्‌दच्छासरनसपान्‌ कासा न्दाभिगाहतेनसेवते योदिणरी रादावपिसिदटत्तलोमः ठमासासिष्वद्धवान्दभयति वच्यदतासलतितदच्चित 


+-------------------~------------------------------- 























„_ „न __,_ __ _ ----------------------------~--------------------~----------------- --- --- 
न्न ॐ ८ 
[२ ट 


2 
७ [॥ 


१९९४ प्रचारद्सल। 
। 1 
गीलंमाचा्वैरतटीका 
।  ॥ 
धूत्य तति ख्परूपरिथानिटरूपतया नान!{रूपःग्रज्नानः प्ररु्च्ानरपरिचुयमागः द्रःकविकु्व¶ीदित्याद श्रायहृदत्याटि आत्रनो 





॥ 8१ 





॥ 
वै याता्थं; सचन्नानद्पेनचारिवालकोन्वम्बनर्यएवायवामनेशितं प्रचोननमामावैम्तच्च चारित्रानुष्टानामयवाश्यायतोःपचवस्रानान्‌ ' 


मोन्णएव सानान्मोचएव खचासावयेचयावताऽवा यतसतंयदिवायतोमोचोऽयम्रयोलनं यस्वरगनादि तचस्तन्तयाससनवाश्चटदिति 







वसनिवास दत्यस्माद् ठमखिनंतालिदर. संखम्यग्ययोक्तानुटानेन चअचुपच्वादनभिक्रंतं वथःसप्रच्य नगमवस्रप्रतिपद्य चोत्रादिविन्ना 
नानावा प्रदी यतामधिगस्य ततच्राताधेंखमलुवासयेरावनि विदध्याश्रयवार्यवगादिभक्ति युरण्परिग्ामदतिसत्वा तेनचामार्यन 
न्नानदू्भेनचारितामवेः नान्नानसनुवा सचेद्धावयेदरंजयेत श्यायतार्येवा सोचास्यसम्यक पुनरागमानतानिति वयोक्तातुटानात्म 
चादात्नना ससनुवाखयेदिति परिसमातौववीमीति रधम्बस्वामीजंदृसखामिनमिदटमादह यद्गगवतावद्ं मान स्त्ासिनायेतोऽग्य्रावि 
तदेवा द्टलालनावच्‌मीति द्वितीयाध्यवनसख प्रमोद शकद्रति उक्तःमरयमोद्‌ गःसाप्रतंहितीचस व्यार्ाप्रतन्वतते ्रग्वचाचमभिसं 
वंघट़ृदविपवकपाच मातापितादि लोकविनयेन मोच्ावाशिद्धे तभूतं चारित्र चयासभू भावमनुभवत्ये वं रू पोऽध्यवना्वीषधिकारः 
आग्निरदेचि तत्रसातापित्रादिलोज विनयेनसोगनसराद्यनभिभूत चेतनासात्ायरुंचमोऽनु च दत्य तत्मवमोद्‌ गकेभिदितंद्रदापि 
तस्िन्रेव श्ंचमेवन्तं मानस कदाचिन्नोदनीीयोच्यादि रतिःसखादन्नानकम्बं टोभोदवाद्ा चध्यानदोपेग संयनेनदटत्वं भवेदित्यतो 


ध्वयनायेधिकारे चस्यधाचितच्च कयंलीवतइत्वाद अरर्दश्रारद्वेमेदावी चअ्रखचानतर द्धे संजंधोवच्यः; सचावं्ाव्ट्र' खमगा 
वाचेव्यासि आदांचंवमं सस्यनकुर्वात्ततच कटाचिठरत्योद्वगे भवेत्तच्यमाद चररङ्दत्याद्‌ परपरद्टवसवंघस्तु चर्ण़जाणाद्धिपडि 
एत्तगं चार्िलिवसर्मवाप्यारतिं नकु्वाच््याद अरडइत्याटि चादिष्टृव्रखव धस्तु खच मेश्माउखं तेांभगवचा पवमक्छायं कितच्छ त 


यरन्यादिव्य.दाचेन यवाखंवमेनदटढ चंमवति तवानेन प्रतिपाद्ये च्रयवायघाटगप्रकार्‌ कम्प्रीपदौचते तयास्िन्नध्ययने प्रतिपाद्यतड्न्व 

सत्याद चरद्रचाचट् सेमेदावीरसर््ग रनिम्नदमावोऽरतिस्ता पद्धविर्धाचारविपया सोडोदवाक्कपाचाभिपंगजनितां मातापिदकलता , 
दयुल्वापितां खडत्यरतिसान्यं धावी विदितास्रारचसारम्भावः सन््रावन्तं तनिवन्त वेदिल्यक्तंभवति संचमेवा रतिनविपचाभिव्वद्रः षते 
कडरकस्येदेत्यत इदसुक्रा'भवति विषयाविष्व द्र रति निवन्तं तं निवत्त नरख्वमहुपजायते वदिट्गति लखामाचासी विपवारति 
सत्यद्यते पांडउसकस्ट्रति ततचदमष्यक्ताण्वति सवसेरतिदुववीत तददिदितरनेस्ु नरकिचिद्ाधायनापींडार खग्दोत्तरवद्िरित्याद 
च लितितलग्रयनवा म्रांतभिन्नागन चदनप्रिभनत्रोवानाच दुमोपितदा सदहतिफलवियपे नित्यभभ्यद्यतानां नमनसिनगशरारे दुःख 
सुत्ाद्चन्ति तपनं वारकिनन्टोविसुकिवसे भद्ररागनचमोो ऊंपावदनोन्ति उदंकन्तोतद्कवद्टावि अलदि चारित्रमोनीच चयोप , 


7द्वाप्रचारित्रख एुनरण्तिदुदयादवद्िाधिसोरनेन खतेणोपदेमोदीदते तेच्वावावन यसा तवेर्देुभिभवति तन्ति क्तिंकासो 

४० म [| [ केत्यते न 
गाधायाचाट्वीच्ट्र्‌सेगादा इडदिग्रयमोद यके बद्ोनिदु क्िगाया चखिस्तिवमेव केत्यतो मद्व॒द्वःस्ादारेकायाययसपि तत्रच 
त्य चल्यतो विनेच ुन्वग्रततिपच्यभरं द्ितीचोद ्रकग्रडयमिति कद्ितृपुरड रीकदेयीवः संयमेसप्तदथमेटभिन्न दटःशिविलो मोहनौयो ; 


चचादर्दटु्धवेन्सो च दवोव्याष्यालिकद्‌ोपं भ्वत्तेवाध्यालिकारोषा चन्नानलोभाद्व आादिग्रचणादिच्छा मदनमामानां परिग्रहामोह, 


| 


चितो =. = नेविरतिमांम्नदहाचें ० न = [र 
लप्रबन्ततसेधाबौ बान्रविटितसंवारखभावोतिवचितोयच्रकंभूतो ना सौविरतिमांम्नदांचं नर विदित वैटद्रत्यनवो;सदहानवस्यान लचणेन 


५ 


| 
साज्ञानलोभकासाद्यामकत्वात्तेवां वाध्याच्रिकरत्रादितिगावावः नडुचारतिमतोरेषाविनोयनेनष््रलेणोपदेयोदौवते चयार्खंवननेरति ¦ 
॥ 

॥ 

| 


[च्छायातपयोरिनिाने ५ दितेविभाति ४५ 
विरोषेन विसेषाच्डायातपचोरिवानेकतावग्धानसुक्तद् ततच्नानदेव नभवति चच्िन्ब्‌ दितेविमाति सागगण्‌;तमसरः कुतोऽस्तिगर्निषि 
नक्रकिरशःग्रतः स्यात इत्वादटि योच्ाक्ानौमोडोपदतचेताः छुविषवाभिव्वद्गसेयमे खवेद'दमत्वनीनेरत्यमागं विदध्यादादच्च ¦ 


[व 
(अ 


(0 १ ५ 
अन्नानां टृनत्रविताणणगविक्तवितासक्ामे गज्तिन्दधति विभवोस्नेगव॒ गान्नेवा विद्रद्धिन्त'भवतिद्ि जदामोन्नमागेकतानतात्प ' 

















ई 
| 
| 
। 


। 


चआचाराङ्गसूल । १९५ 





विटपि निकषल्यशथभिनच्िन्नजेद्रः नतन्मुष्यासद्ेयतोद्धयावाप्न चारि त्रस्यावसुपदेयो दिशितच्चारितावाश्चिच ननज्नानखटतेतत्‌कायं 
त्नाचारिव्रस्य नचन्नानाचारात्याविंरोधोपितु रत्यरत्यो सतख संयमगतारतिरेवारत्या वाध्यते नन्नानमतोज्ञानिनोपि चारितरमोद्ध 


== 


















नीयोदवात्बुयमेसादेवारति; यतोज्ञानखेववाधवं नसंयमारतेलयाचोक्त' ज्ञानं भूरियथार्थवस्तु विषयं खस्यद्िपोवाधवां रागाराति 
शमाये तमपस्यु'तो नकर्टंस्वय॑दीपोचनत्तमस्ति व्यनक्तिकिमनोरूपं सववेचतां स्वैः ख विषयं प्रसाधयति दि भारुंगिकोऽन्योविधिः तयेदः 
मपिनभवत; कविवरमगमाच्ज॑धा वलवानिंद्धिवग्रामः परंडितोणव्रमुद्यतीत्यतेयर्विंविदेतत्‌ अयवानारत्यापच्र एवैवसुच्यते चपि 
त्वयसुपदेशोमेधागी संयसविपयेमाविषाद्रतिमिति खंवसारतिनिदन्तच्च सन्‌ कंुणमवारोतौत्याद खणं सिसवो परमनिसदधःका 


ॐ = = [ध 1] * =, 
' लोच्तणोजरत्पहसाटि कापाटनदृटांतस्रमय प्रसाधितसत्रसुक्ता विभक्तिपरिणामाद्ा चणेनाघ्भ्रकारेण कमेणासंसारवंघनवी 
विपयाभिष्वङ्गसख हा दिभिरख क्तो भरतादिवदिति चेपुनखपदेयवन्तिः न; कांडरीकाद्यासते चतगेतिक संसारवन्ति नो दुःवसागरमधिवसं 






तीत्यादच चरणागारदत्यादि चन्ना्यतद्त्यान्ना हितादितम्रात्ि परिडाररूपतया सुरवन्नोपदेथस्तदिपयेवा अनानज्ञातवासत्याःस्यु्टाः 
। पररीषन्दोपसर्गँरपिब्द; संभावनायां सचसभिन्नकसो निवर््त'त इत्यस्छादनंतरंद्र्व्य एकेमोहनीयोदयात्‌ कंडरीकादयोनसरवे संयमा 
त्समसदंदोपश्सरूपान्निवत्तं न्ते पौतिसंभाव्यते एतन्मो दोदयस्येत्यपिशब्दाथे; किभताःसन्तोनिवत्त न्तइत्या इ संदटाजडा्पगतकन्त । 
व्याकन्तव्यविवेकाः कुतएवंभतयोता मोहेन प्राटतामोचोयन्नानं भिथ्यालमोडनीयवानेन प्राटतारारटिता उक्तञ्च यन्नान॑सखलकष्ट 
कोधादिभ्योपि सवंपापेभ्यः यर्थद्ितिसदहितवा नवेत्तियेनारतोलोकदत्यादि तद्देवमवाप्तचारित्रोपि कम्मपदयात्म रीपद्योदये रतलिंग | 
पञ्चात्‌भावतमालंगतदत्य्‌ क्षं श्रपरेत॒सखसुचिरचितटन्तयो नानाविैरुपायैलेाकादथे जिष्टच्चवः किलवयं संखा राद्दिग्ना सुग्त्तवस्तेषु | 
तेषु अरभविषयाभिष्वद्धः घ प्रवन्तंतदतिप्रदशंयति अपरिग्गद्राइत्यादि परिःसमंतान्मनोवाक्षाय कम्म भिग्टदहातदरति परिग्रहःसयेषां 
नासि दत्यपरिग्रदापवंभता ववंभविष्यामदति णाक्छादिमतादुस्ारिणः खय य्यावाखसुयाय चीवरादिग्रदंप्रतिपद्य ततलब्धानृका 
मानमि गाते सेवन्तेतिव्यत्ययेनचेकवचनमित्यत बात्यत्रव्रतोपादानाच्छ षाणयपि ग्राद्याखयदिंसखकावयं भविष्यामएवमखूपावादिन 
इत्याद्य्यायोज्य तदेवं ओेलूषाद्वान्यथा बादिनोन्यथाकारिणः कामाथेमेवतां सान्‌ मनल्नादिवेषान्‌ चिश्वयु्तद्च सेच्छाविरचित 
भास्त्; प्र्व्नावेषघारिभिः चुर; नानाविषेरपारये नाथवनृणुच्ये तेलोकड्त्यादि तदेवभव्रन्नावेषधारिगो लब्धान्‌कामानव गाङन्ते 
तकछलाभा्थेच तदुपायेपुपवन्तं तडत्याद अणाणापत्यादि अनान्नयाखेरिुद्धा सुनयदूतिसुनिवेषविडंविनः कामोपायानुमुषे 
` च्यन्ते कामोपायारुेपु पौनःघुण्ये नलगतौत्यादच एव्यदत्यादि अताखिनूमिषयाभि्वद्भा ज्नानमयेभावमोहे पौनःपुरं नसन्नानि 
पक्ानिमग्नाः पंकावसम्नानागा इवामानमाकटुनालमित्याह णोहव्वाएणोपाराण्योहि मध्य सहानदौपू रनिमग्नोभवत्यसौनाराती 
यत्तौ ायनापि पारेमहानदौपृरमिति एवसिनद्ापिकुतच्धिचिसित्तात्यक्तग्टहग्टदि णौघुतल घनधान्यद्िरण्यरलङ्गप्यदारीदासादिविभ 
वग्राकिंचन्य' प्रतिन्नायाराती यतीरदेथादग्टवासा सौख्यान्निगतःखन्‌ नोहव्यारत्तिभवति पुनरपिवांतभोगासिलापितया वथोक्त 
| संयमाभावे ततक्रियायाविफलत्वान्नोपाराएन्तिभवति उभवतासुक्तवंघनाङुक्तो जीैवोभयभ्नषटोनग्टरुस्यानापि मननितदृत्य, त चदंद्ध 
। याणि नशु्नानिलालितानि नचेच्छयामाचुष्य' इलीमं प्राघ्यनसुक्ता' नविशोपितसिति येपुनप्र्स्ररतिनिदत्ता; अ्रथस्तरतिमधिश्य 
| नासत किंभूताभवं तत्या विमुक्ादत्यादि विविधमनेकप्रकारं द्रव्यतोधनखननानुषंगाद्धावतो विषवकपायादिभ्योचरुरुमयसुच्यमाना 
 एवभाविनि भ्‌ तवडुपच्चारान्‌ शक्तासतेजनाः खवेखजनभता निम्म मल्वापारगानिनोभवं तिपारोसोचःसंसारार^व तटदटत्तित्बद्देतत्कार 
णानिन्नानद्भैन चारित्रास्यपिपार इति भवतिष्धितादर्यात्ताद्यम यवातंडुलान्‌वपैति पर्जन्योऽतस्तंपार ज्ानदर्भनचारिदास्येगन्तु" 

गलं येषातेपारगाभिनसेशुक्तामवन्तौति पूर्ेणसं व॑ध कयं पुंनःसंपूयं पारगाभित्वंचमवतीत्याद लोभंद्त्यादि इरद्धिलोभःसक्संगा 
( नाइस्त्यजोभवति तथाडिन्ठपकख खातगेतस्याप्रगत शेपकषायस्यापिखख्डश्यः च्िप्यमायोप्यदुवध्यत इत्यस्तंलोभतद्िमन्देगालोरेन 
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६९२ चाराङ्गसुत । 








युप्‌समानो निंदनूपरिदिगन्‌ किंकरोतीत्याद नद कामेदल्यादिलान्‌ भआप्तानिच्छामदनरूपान्‌ कामान््रायिनाचनि चोदिगरीर 
दावपिनिटत्तलोम खकामोभिष्वद्रवानभवति वह्मटत्तामतितचित्वदटिति प्रतानाल्यन्वोभपस्तत्यागेन चोपस्व्ननाधस्नन परित्यागो 
दरटव्यस्तद्ययाकोधंचात्यानृगुपसमानो सानंसादेवेनमाया माच्नं वेनेत्याद्धष्वायण्नः लोमोापाटानन्तु सर्दकपाचग्राघान्दग्यायनाठमुपा 
दद्तयादहितत्मरत्तः साध्या साध्वविवेकविकलः का्वीज्नायंविचाररदितः सनतर्वैकटन्तदटिःपाणोपादानसास्दावसर्कःन्निवा; अधितिदट 
तीतितदुक्त' धावेद्रसोचर्गंतरद््‌ सायरंभमद्गिरि गि" छमारेद्रदधवं पिच्छ युरिरखोजोशोद. घरान्द्तो अडदूवद्ध'वदभगः सद्द 
वदपावमायरद्‌. घट्रोङलयीललनाद्‌ पचयद्धिडचलोमट् उवचद्दत्यादि तदेककुतचिन्िमित्तमेडापि न्ोमादिनानिःन्ग्य पुनरनिमादि 


परित्यागः कारवे¶न्यस्तु नोमंविनापि म्रवरव्नाध्रतिपद्यत इतिद्गवति विणाठिल।दत्यादि कलिद्धगतादिन्नि;गेण्तो लोभापगमाद्ध 








------ ---^-------~- ~~ --~- ---~ 


विलत्तल्तामं णक्ठम्मणएस्यकम्मेनाणर पासेपडल्े्ार साावक्रखति एसय्यगगारेत्तिपङ्ग्चैई यन्म 


यराश्रोपरितप्यमाणे कालाकालससुद्रा$ संनोगद्रौ अदरालोभो त्रालुपेखदमाकारे विगिविद्रचि 


तते एत्यसत्येपुोपुणे से्रायवले सेगादवल्ते सेय णवे सेमित्तथले रुपेववतते सेदेव्ले खरायवले 


सेचोरवले सच्रतिधिवले सेकिपि णले सेखमगवते इच तेदिविरूवख्वेश्टि कन्नेखिट्‌ंउममादा 


मापा 
खललोभखाडीनिक्छम्म कडतांप्रनन्या्याच्यी इछ संवमजेपान्ेते चक्रं घातिया कम्रं च्यारिर दित उत्‌यन्बनिरावरगन्नानद्धतो 








जागोवियेषयकीं पाचेतेखामान्वयकी जेदमणी सर्व॑ खंगमादधिंलोभ डता दोहिलोजतेरखंद्योतोयवण्चकम्बरं ने्नववाद्रदमोंनाणीखों 
करिव तेकष्ेरेपडिलेदगा ए कडतादोपगुणनी पर्यालोचना द्वलोभनवांद सर्वैवां निरीदमणे पवन्त एबनगारनाभरु विपे कदिये 
दूत्यै; द्डिवे'एखयकी जेविपरीतत्तेकद्ेके खतर"यदोचक य डोरात्र परितप्यमानः कालाकालसूसुच्छापौसंयोगार्यां च्यालोभौयालं 
पःस्साकारो विनिविटचित्तो अतगस्त्र टयिवीकायादपघ्रातकारिगि पौनःपुग्व नवत्तते क्रिद्धसपुमानू्ाव्वलंमेमाकीतिरुत्जा एवं 
न्नातिवलं खलनवलंमित्रवलं तयापेत्यवलं चस्िनृरतेपरभ्वे खग्वीभविष्यामि इतिकत्वा तद्याद्देववलं राजवलं जवं मेभातोति 
चौरभागलास्यामीति चौराद्ुपचरतिद्ूति इत्तिचौरवलं अतिवित्रलमेरपणवलं चसगावलमेभावौतिरत्रा इत्यसुनाप्रकारेयख एतना 
नाप्रकारकचदेडखमाद्ानं टडःप्रागिषातरूपस्नस्य समादटानंग्रहणसंप्रच्य पवालोच्यकिमिति तदाल्ग्लादिक लमनामविय्यत चट 
मिद्‌ नोक्ररिव्य्मिति भचवातृक्रियते एवताठदिदभवनाचित्य ट्‌ उखमादढानगुपन्यस्त कद्ित्‌परमायमनानानः परभवायट उखुमादटान 
क्रियते पावमोक्डास्ति० ममपापनानोभविव्यताति नन्यमानोदंडख्मादयानायप्रवत्त ते अयवाच्रामसा चम्राह्टस्यप्रा्िप्रायनतदये 


ययाममतस्मिन्‌ लिवमागपरभवे राज्यादधिम्राप्निभविष्वति इत्यवप्रायिवातकारिणो क्िचाकुदतेननाःवलयमयकोपराद् ग्डतिद्यदेय 


¶| 


विपरितष्यमानकायव्याक्‌लचिन्त तयाकाल्यक्रालनेविप ॐसुल्याद्रखंयोगार्यां ययंनोलोभी्रालंप कंटच्छः दादिकारकरूदसाकारेय 
विमास्वानो करयादारविनिविटरदित्त यनेकविविधवन्तु विपे निविटचिन्त पए्यसव्ये इकिश्यिकीकायाटि उपवातकारि पापनसछ्रविये 


वखीवलीप्रवन्तं तयाक्ायविद्रपिग्रागवातकारिकी करियाविकेमवत्तः तेकदेक्रे सेचायवले ण्याद्ारादिक्च्यो ह्तेच्रानउलमयीयासे 
एव॑न्नातिनोज् सखनननोवल मित्रनोवन्त कर्तागुफसा इाव्यदस्व प्र त्यच्नं इणेक्ये परलोक्रनो उन ुमनेवाय्ये तवांदेवनोवल 
सजनोवल सुकनेयास्वें द लोजागी गजचेवाने नालि्यारमनरे चोरवर्लक्डता एचोर्रार्ानो भागदेच्य इयोनापीचोरनेखाद्य 


3 


य्यादिककरे अतियिनो सुकनेवलद्धस्ये एमी यतियिनौभक्तिकरे एवं ऋसयाये कपगवासमादिकतेदनो उलसुक्नया 
€ 


1 स्यतया =मनणगाच्छादटिकनो ववमुश्नेवास्ये द खिपरे एतनेक्ाच करो ठंडखसाद्‌ान म्राणिवातक्रर्गुस्पदह्ाए यालोचानचतेख'नच्छ 


1 








वत 2 
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टीपिका टीका । 
वत्‌ तदेवं ङुतथिन्निमित्तत्‌ सद्ायिलोभाद्िनिा निःक्स्य पु नली भादिपरित्याग;कायैः विनापिलोभं निःकस्य म्रतरन्यांप्रतिपदयते 
विणदृ्तलोमं दूतिपाठातरं खंन्वलसंज्ञाकमपि लोभ॑विनीयनिख्लतो अपनोयणएपाण्वं मतः सप्रकमौश्रपगतघातिक्रसचतुया विभ 
, ताञ्जनावरगन्नानो विशेपतोजानाति सासान्यतःपणश्वति एतदुक्तंभवति णवं मूतोलोमोयेन तत्‌च्तयेमोदहनीयच्नयो मो्टनोयच्तरेवाव 
म्यं मावीषातिकाग्बं चय; तस्खि'छनि रावरगन्नानसङ्गावः ततोपिभवोपग्रादिकमैपगसः चअतोलोभामगमे अकमोद्त्य्‌ क्तं यतच्वंभूतो 
, लोभोदुरन्तं तद्ातौचावण्य' कम चवतिनकिं ऊन्तेव्यभित्या ह पडिलेडाणएणायकं न्ति प्रतु्रयेच्त णवागुग रोप्पर्यलोचनयोपपन्नःखन्‌ 
लोभनावरां्तति नाभिलपतीति एपोश्मनगारदरत्य॒च्यते अनगारमावविपरीतच्च श्रहोयराय्रो परितष्मागो कालाकालसमुद्धायी 
सयोगद्री्ट्रालोभी यालंपेसदसाकारे विगिविद्रचितते एव्यसय्य पुगो२ सेयाडइगलेखेमितत्तयले सेपेञ्चव्तेखेरायवले खेचोरवलेसेश्यति 
। चिवलेसेकिविगवले सेसमगावत्ते अोरात्रपरितप्यमानः कालाकालससुलयायी संयोगार्यी यर्यालोभोयालुपः सहसाकारोविनिविरट | 


॥ 
1 





चित्तो त्रयस्ते पु्टयिबोकायायुषवातकारिणि पौनः युरो नवन्तैते विञ्चसेच्ायवले यात्मनोवलं शततय्‌ पचय- चात्मग्लतन्मेमावीति 
। स वानानाधितरुपत्ने मय्य तास्ताक्रियारेद्ि काशुद्धरिकोपघातकास्ीविधत्ते तयामसिनपुध्यनेमांसमिति छन्वापद्धेन्दरियपाता 
| दावपिप्रवन्तते अपसच्यालंपनादिकाः खतरेणोवोकताः प्वं्नातिगल' खजनवल“सेभावीति तवातन्मितवल'समेमविष्यति येनादमापदं 
¦ सुखेनेव निल ्व्यामि तत्पर त्यवल'मसभविधतीति अजादिजमुपंति तयाददेववलंभावीति पचनादिकाकियाविधन्ते राज गलंबामेभ 
¦ विष्यति यजानमुपचरति चौरभागंबालाखामि चोरानुपचरितिः अतियिवलंबामेमविव्यतीति सतियीनुपचरति एतङुक्तंमवति तद 
¦ ला्ैमपिदंडोननिचेप्तवयः एवंरपगास्व चमणायैमपिवाच्य' दरचेनेदिंविस्वसवेिं कन्न हिटंडंखमादासा सपेहाएभयाकव्नद्‌ पावमो 
क्खोन्तिम गमाणो अहुबामासंसाएतं परिगायमेावीरोवसयं एएद्दिं कज्न हिंदंडं समारभे व्नाणेवणेदि दंड समारंभावे व्नागोवग' 
एएडिंकञ्नं छि ठडंसमारभन्ते समगृजाणोेन्ना एसमग्गेखायरिएडिंपवेदिए जद्देत्यऊुखलेगोवलिंपि च्नासिन्तियेमि लोगवि नयस 
भिद्मोञट्‌ सय्ोसम्म्रतो दूचेतेहिति इत्य वपूवेक्तवि रूपरूपनीनाप्रकार; पिडदानादिभिः कार्चैटंडसमादटानमिति र॑यन्तेव्यापा 








शीलंगाचावेरतटीका 
नापिलोभ"निःकस्य मर्रज्नो परतिपद्यपाठातरंवा विणनततुलोभ' संज्लनसंज्ञकमपि लोभंविनीच निष्धःलतोपनीयैष एवं भूतःसन्दकर्मय 
पगतत्रातिकम्प्ं चतटयावियू तानावरगा च्ञानोबिःओेतोजानाति सामान्यतःपण्वत्य तदन भवत्य वं भूतो लोभोयेनततच्चवे मोदनीय 
लये(मोदहनीयक्तयेवावग्यंभावी घातिकमां ्यसस्ि'ख निरावरगाज्ञान सद्धावस्ततोपिभवोपग्रादि कन्मपपगमदृत्यतोलोभापगने 
कर्त्त यतचेवंभूतो लोभोडरंतःतहानौवावश्य' कम्ब चवस्ततः किंकन्न व्यचिता पडनेदाण्डत्याटि भलयुपेन्नगया युखटोपपरव 
सखोचनयोपपन््रःसन्‌ रयवालोभविपाकं मत्य पेच्च पयौलोच् तद्भावेयुगञ्च लोभंनावकाचति नाभिलधतीति पात्‌ ्ानोपचतांतः 
केर णोऽप्रघस्तचटलस्यान विपयकपायाध्यपपन्रल पूविौक्तविपरीततवा स्वेसंतिरते तवाच्चलोभन्लोमेन ज्गुप्‌नमानोनग्धान्‌कामः 
न्वावमारते लोभसपनीयनिःकम्य पुनरपिलोमेकमना; खकमषन जानाति नापिपन्वत्यपन्य'चा भ्रत्य पेन्चगयाभिकां चति यच्च 
मोदट्‌ शवे प्रयस्लगुमास्रलस्वानमवाचि तच्चवायमाहच यरोवराउद्त्वाटि अरोगातंपरितप्यमानः कालाकालममुदायी सयो 
गायं चर्वालोभौ चालु'पस्तरसाक्ारो विनिविषटचिन्तोयस्तं एथिवीकाचादुपथातकारिणि पौनःपुख्ये नयन्त ते किसनेच्ायमनिखान 
नोवलंगक्तय पचय खालवर्संतन्मेभावीतिरुचा नानाविपैदपाचे रानपुय्येतास्वाः न्विारेषिकासुख्िकोपवातकारियपिधन्तं तथः 


पठ ४८ 
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नादिका; किवाविधन्ते राजवलंवामेभविष्यति चोरभागंवासमलाखखासि चो सदुपचरति अतिविवलंबाननेभविष्यतीतियत्तिवीतुपचरत्य 
तिथि्िनिसय दोधिधीवत इत्य्तन्न तिधिपर्वोत्ववाः स्रवत्यक्नायेन मद्धामना चति्िंतंविजानीवाच्छे पञ्नस्वागतविदुः णतदुक्तंभवति 
~ 6.6 => = र ५ 

तद्कलायैमपि प्राकिषु दडोननिचेषदति ंकपयचवस्धायेसपि वाच्यमित्येवं पू्वेकतेविखूपच्छपंनी नाप्रकारः पिंडटानादिभिःका्च 





रं संवेदहारभयाकन्नतिपा बमोक्छोति मखमाणेचटुवा ्ासंसाण तंपरिखायमेद्ावो रोवसय॑एए 
दिंकच्जेदिं दंडं समारभेच्ना रोबरए'एरडिकन्नेद्िंदंडंसमार'भावेच्ना रदख'एणएडिं कच्न ङिटड 
समार्म॑तेवि श्रसेणस मणच्नाेच्ना रएसमनग्ग आरिरट्धिं पवेदिएजदत्थ कुसलेणणेवलिं 
प्पिञ्नाख्स्िडेसिसे असद्उचागोए अततिगोयानोरणोन्ोरेर्णेचतिरित्तेणेपो इद्‌तिसंखा 





भाषा 
एतलानकरत तोसुभ्षने एत्या वलादिकनड्छत एडवोविमासीभवयक्री करिये चयवावी हने करिये तवावलीखुभनेदगिकौकषे पापनों 
मोचये द ख'मानतो अनेकरक्वायनोवधलरे अवया ार्थ॑श्ाकदता चप्रास्मपाभिवानो असिलापतेदने चरथं इणिकीषेसु्ने 
राज्यादिप्रा्भिपरमविदस्ये इसोनाणौ यनेकप्राणिदननादिक्रियाकरे च्िविद्स्ं जायी किंकरिवु" तेकच्े खलं तं परिर्मयमेद्रा 
वीगेवलयं एएद्धिं कन्नेर्दिदं उ खमारं भेच्नागोवअन'चएए्िकच्जन हिं दंड खमारभावेव्ना एएल्िकिज्ने दिदंडस मारं तेविश्यण यखमगा 

ज्नागेज्ना एसमग्ग रि एर्िपवेदिए चद्धेयकुसन्तेगोवलिपिच्नाचित्तिवेनि तिपूर्वकरंद उसमादानादितंन्नपरिज्नया परिज्नायमेषावी 

रिडितःप्रत्याख्यानपरिज्नया परिरेदितिद्गचति नवदधय एतंसत्रवलादिकः कार्चंकन्तव्यं खुलत; सद्धिटड सत्वोपवातंसमारभेत 


+ 


ना्यन्येधिःका्वडं समार॑भयति एतेःकार्वैःद्‌ ङ चमारटभमागएमन्व' नसमनुजानौवात्‌ रएडपदेग्लीयेंरुद्धिरभिदितः एवंभतंमा 
गेन्नात्वालिंकन्तं श्यभित्याद ययाएतच्धिन्‌ रख्डसमादाने कुथलोनिपु श्रात्मानंनो विलंपयेदिति तत्ररुचिटमात्मानं नङर्यात्‌ दतिव्रवी 
सीतिपव्येवत्‌ नेपव्व्दण्डखमादटानादिकन्नपरिज्नाद जागणीयेावीपरिषडितम्रत्याख्यानपरि जनाद परिचरे इसोकच्दधे ख्वं्मापणपे 
टग्डप्रारिचानोवातस्रमारंभननद्धौ चनरापासिदएगे काचदङस्सारभावेननां चनेरोएगो च्राल्वलादिकायरण्डसमारभतो श्लु 
मोदेनरों दिवे" यीरधसस्वासिनवप्रतेकनेे एसमग्न एठमाग दं उसमारभग्रत्याखयानरूपन्नाये चीं तौ टे करेप्रवेद्यीतोप्साग लाग्णीख्यो 
करि.वोनेकद्ेक जदेव्वक °लिमदगिद्‌' एटयिवीक्नायादिसमारंभविपे वुःयलपण्डटित आनाउपर्तिंपादतिमनकरे एतावतलिमर्दडसमा 
रयाद्‌ निमपंदितनकरे इत्तिवेभि चीगुरशिष्यप्रतिद'कद्ेद्े लिसीच्रि ईंतभगवं तरखमौपि साभच्ु'तिम्ध क्छ इतिलोकयि 
लयाध्यवनेदधिनीयोद गक; समाप्तः २ द्िवतीजो उद्‌ सोप्रारमित्रेडे बोजेखदट्‌ सेदमकच्यो संवमनेविपे ददपणोकरिवो तेकषायनेखांडि 
देस॑पञ ति कपावस्राडि दुनेवमनुध्वने माननेखद्ने उचचंर्गोवनोकपलाव्यो ऊपजेतेदनाप्ररिद्यरमयो त्रीजोखद्‌ योकद्ातेक 
शिच सं चेयसदृकण्ससंसारीजीवः यकटनेकग उच्चे जेतरेमानसत्करायार्ठंउत्यन्नसयाच गकन्नी चेर्गीतेएतावतानी वेगे तोद याद्नं 
तंका्नतिर्य॑च्वाम्तेतयोच उच्ावचयोर्गीतयोतेध्वाध्यवसखावस्वानानि तुल्यानिदत्याद नोरीयेन्तिवावंति उचगेतमाववं घाध्यवसाय 


स्यरानानिनाच तर पितावंत्यं व तानिच जीवेनानाटिष्ं मारेभवोमूचः स्स टानिततच्चं गेत्रकंडकार्थैतया जीवोनडीनोनाप्यतिरिक्त 
पठं नीषते पि चद वं तदिकिंकर्तव्यमित्यार णोपीदेन्ति नात्यारीनांमदखानानामन्यतममपिनो केतना भिलपेत्‌ इतिरंस्याचष 
त्िञात्तजेनितवादीभवेद्यवा ममोच गीतं सवलोकमाननीवं तवानापरख ्ख॑वादीकोइद्धिमानुभवेत तवाकोमानवादीभवे । 
यदे गादभिक्त मानं कःपुमान्‌ रर्याद्पिठनकोपि खंचारच्चसपपरिच्ं दीय; किंचव॑सिवा प्यनेक्किन्‌ स्खानेऽ्ुभूतेरन्तितन्य ' 
भ्यव यना द्धेपनय 


उ नद नगन्सताने रागादिविर्दादे5ः कवय त्‌ कयंसंखारेतत्‌म्यानं नास्तिचद्नेकः मासपर्चतसढप्‌ + 
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माघ्लाभयोनोत्कपपमकर्पाधिषेयो इतिदभेयति तेसंसारीजीव असदरकडतां यनेकवारउचैरगेत्रविपे ऊपनोतया चनेक्वारनौ चग लि 
ऊपनो एतावतानोचैर्गौतरने उदे चनंतकाललगी तिर चगतिविषे रदे तिशिकारणि एनीवचच्च गेत नौ चपेक्ताद्' तवानीचेगात 
गी अपेच्वाद" दी णोपुणनथी व्धिको पुणनथी एतलेस्यो भाव उ नीचगोत्नावंघाष्यवसायस्यानत॒ल् सरीौग्डाजाणिा जेदमतोख्‌ 
¦ करिवु"तेकडेे णोपीदहे जातिप्रषटतिमदनाखानकमाडि चनेरोर्केमदनोस्ानकदहेन री वानरौ जेमदकरे तेहथकौ कम्ब वंघ 
। याद्‌ नेजीवचचछनीचस्थानक्रि ऊपनोप्राणीतोख, करिवो नेक इतिसंस्वायदसो जासणीको ायुद्धिमंतपुरुप गो तवादौवादसा 
| दरोऊ'चोगोत्माहरा गोतरखसीष्छो अनेरानोगोतनथी एबोडारोद्धद्‌ तेनकदेतया एहवोमानवारीनयाई. एतावताउच्ं तनो 





दीपिकाटोका 
| दन्ते प्राणिनोयेनसद उः तसखस्षस्यगादानंग्रदणं समादानं तदालगलादिकं समं नाभमविष्यन्‌ यद्य दमेतन्बाकरिष्व' त्यं व॑संमर च्या 
| पयौलोचनया एलं संमेच्छभयात्‌ किवत एवं तावदिरुभवमाचित्यरं डसमादानकारणुपन्यस्तं साखुद्पिकाथेमपि परमायेमनानानैरैडस 
समादानं किवतेदतिदगैयति पातयतीतिपापं तखान्मोचपापमोत्तः इतिहेतोवेसालमभविष्यनीत्येषं मन्यमानोदंडसमादानाय रव 
नेतेतथाद्ि छतभुजि षट्जीवोपघातकारिगि शस्ते पापतिध्व"उनाय पिप्पलशमित्तिलाज्यादिकं शठब्यदूग्राडितमतवोजुद्ति तया ! 
` पिदपिंडदानादौ वस्ल्रादिमासोपछ्‌, त भोजनादिकं दविजातिभ्यखपकरूपयन्ति तङ्क्तणेषायुन्नातं खतोपिर्मुजते तदेवं नाना विैर्मायै 
| रन्नानोपरतवुद्धयः पाममोचाथदंडोपारानेनतासा; किवार पवातकारिणी समारभमाणाः मवशतकोटि दुरमेचंपापमेनोपादा 
नतोश्दुबा्ासंसाएत्ति पापमो चदइतिमन्यमानोदर्डमादनते इल्यक्तंययवाचाश्ं सनमाशंसायमाप्तमापणाभिलापः तदयंदण्डसमादा 
नमादत्त तयादिममतत्पदत्मरारिवा परलोकेचोपस्यास्यते द्रत्याशंसयाक्रियाखुप्रवन्त ते राजानं वाया शविमोदितमनावलगति तदेवं 
न्नात्वाविंकनतेव्यसित्याड तंपरिखायमेदावीतितदितिशस्तरपरिज्नोक्त खकायपरकायमेदमभिन्न शस्त्र इइवायदुक्तं प्रस्त स्लयु ण सानं 
। विपयकपाचमातापित्ादिकं तयाफालाकालसखुलयान च्रपरिज्ञानयोत्रादि विन्नानम्रहाणादिकं तथालग्लाधानाद्य्येच दंडस 
सादानं ज्परिज्नवान्नात्वा प्रत्याख्यानपरिज्नयापरि रेत्‌ मेधावीमयीदावन्ती न्नानद्ेयोपादेयःसन्‌ किंकु्यौदित्याद नेवसयं दंडं 
। तिनेव खयमालनारतेरालवलाधानादिकेः कार्चैःक्त यैः समुपरस्ितैःसद्धिदडं सत्वोपवातं समारमेच नाप्यन"्यपरं एभिःका्ैरईि 
' सादरतादिवं दण्डंसमारभयेत्‌ तथासमारभमागमग्यपरं योगच्निकेणनखमनुन्नापयेत्‌ एपेवोपदे यस्तीयेछद्िरभिदित इत्ये ततृखुधमे 
 स्वामीजंवृसलासिनमाह दतिदभेयति णखमग्गे चायरिरद्दिपवेदिए एषदतिन्नानादिगुणचुततीभावमाग्ये चोगत्निककरगात्निकेया 
दंडसमादानपरिहारलक्तणोवा यार्वैः्यासाद्याता; सबैद्ेयघमेभ्यदत्वा्यौः संसारा बतटवत्तिनःचीणघातिकर्मां णासंखारोदस्व 
न्ति भावविदः तीक रान्ति; मरकर्पेणसदेवमतुजाया पैदिसरवैखभाषातुगाभिन्या वाचावौगपद्या सथेषसंशी तिच्या प्रवर्येणवेदितः 
। कथितः एवंभूतश्च मागेन्नात्वाकिंकत्तं व्यसित्याह जदेदयकुसलेन्ति तेषु रसखालब्लोपानादिकेष्‌ कार्ययु्ठमुपस्यितेषु खत्‌ख्टंडस 
सुपादानादिवं परि्रन्‌ बुःघलोनिपुखोऽवगततत्वो यथेतख्िन्‌रंडखमुपादाने खमात्मानंनोपरलिंपयेत्‌ नततरसं् प॑करयात्‌ विमक्तिम 
रिप्णामादा एतेनदंडसखुपादानजनित कमगाययानोपलिष्यसे तयासरवेःकार; कु्यास्त मितिगब्दः परिखमासौव्रवीमीति पर्ववत्‌ 
द्तिलोकविजयाध्ययनस दितोयोदेशकःखमाप्तः उक्तोद्ितीयोद्‌ कः खामरतंटतीययारस्यते चस्यचाययभिसंवंघः दानत सोर यके 
' संयमेटट चं यसयमे खदटत्वंकायं तच्चोभयमयपि कपायव्य्‌ दासेन संपद्यते ततापिमानखउत्पत्तेरारभ्यखच्चं ्गोतोयापितःस्यात्‌ यतस्तत्‌ । 
व्योदासतायेमिदमभिधौयते चस्यचान तर्त णसंवंध; ज्ेलयकुसलेणोवलिप्यज्नासि कुखलोनिपुणः सन्स्िन ्र्मोवाभिषानेय 
यातानंनोपलिंपये सत्वालं विदध्याः किंमत्वाद्त्यतस्दभिषोयते खेयसद्'उखागोए यरुतिनौयागोएनोरीस्येनोतिरिम्तेणोपी हेद्‌ 
इ तिरुषखायकरेगोयावादीमाणा वादीकखिवारोगिच्छ सद्ूतिखंखा्यात्ायसरुदनेकथ उच्च मोतरमानेखत्का रा =त्मन्नद्रतिरेयःतयास 
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सतनौचैर्मोच स्नलोकावमीते पौनःपुगव नोत्प नीचेगोव्रोरयादनंतक्नालं तियच्छास्व तयो च्योद्वचयोर्मोतयो्वेधाध्यवसायच्छाना 
निनी ऽपितावंत्येव तानिचाखुमता अनादिसंसारे भूयोभूयःस्पुटानि ततःउच्च नीवकंउकायंतवा जीवोनी नोनाष्यतिरिकत 
एवनीचेर्म्रकंडकाथतयामीति वतच्योचावचेषु सखानेपकर्मवगादुत्द्यते वलरूपलायादटि सटस्वानानांवा मर्मजरतामवगस्य विक 
व्यित्या गोपी हद्जात्यादौनां मटरस्वानानामन्वतममपिनो ड हे नापिनासिलपेट्रपि वदुच्वावचेपुस्खानेु निग्तरसुत्पन्न; वागीततः 
करिसित्याच इतिर्खसाए दूल्यं तत्पनरक्तानीत्या उच्चावचस्वानोत्पादाटिकौ परिरसतवायन्नाव्याक्रो गोद्धवारीसत्‌ य्यानसोच्ं रपत" 
सष्येलोकमाननीर्यं नापरस्येत्य वं वादीकौव्रद्धिमान्‌भवेत्‌ तचाट्िमवाच्न्वच जन्तुभिः सर्कारपि च्यानानि यनेकगः्वप्नप्वपनि 














शो सगत्चावरुूतटीजा | 
दंडसस्नान्ानसिति द॑द तेयायद्यन्तं प्रागिनोयेनमदंडस्तस्य सुग्यगाटानग्रचगं समादारनतटातग्लादिकं मसनामविष्वद्यरसेतनर 
करिग्यसित्यं वं संप्रचचवापर्यालोचनयवा एवंसंप्र च्यवा भवात्विवति एवंतावदटिदभवसमाचिन्य ठंडलमाद्यनकारगमुण्न्टस्त मासुणिका 
सपि परसा्थैसजानामैरैड समादान क्रियतद्तिदर्गयति पावमोक्छोन्तिदत्वाटि पातयतिपांसयतीतिवापापं तस्यान्येःचःपापमोन्न 
इतिदहेतोच स्मात्‌ समभविष्यतील्येवं मन्वमानोदंडसनाटानाय प्रवन्ततेतयाल्ि छतमलिपट्‌जीवोपघातकरारि सि्‌ गस्त न{न।विघोपाच 
प्राख पघातानत्यापर विष्व'सनायपिग्लयमी समिन्तिलाज्यादिकं णटव्य दृग्राहितमनतयो ज्दतितवापिटणिडदरानाद वस्त्राटिसांसोप 
स, तभोजनादिकं दहिजातिभ्य उपकल्पवति तद्ध क्षशेपाच्रुन्नात ख तोपिभृजानतद्ेवंनानाविघंरुपायरज्ानोपदतव हयः पापमोचार्यं 
ठंडोपाटानेनतास्ताः क्रियाःपरार्‌ पधातकारिी; ससारममागा, ्नकभवगतकोटि इन्र {चं पापनेवोपाददतदत किच अटुवाइत्या 
दिपाममोचदतिमन्वमानो दंडमादन्तद्त्ुक्तमयवा व्भ॑सनमांसायम्रापतप्रापणाभिलापःतट्थेटंडसमादानमादन्तेतघाद्धिममे तत्पर 
त्यरारिवामेत्यपरलेकेचेषपस्यास्यत इत्याप्रसवाकरियाखप्रवत्ततेसजानं वा्यीगा विमोहितमनाप्रवलगल्छक्तदच श्या राध्वभपतिमवाप्यत ' 
, तोधनानिभोच्छामद्ेकिलव्यं सततं छष्डानिदत्याशवावतविमोदितमानसखानां कालःप्रचातिमरगावधिरेवपु'खाएदिगच्छवतोत्तिटवद्‌ 
 मौर्नखमाचर इत्याद्यगोग्रदगरेः कीडंतिघनिनोर्सिभिरित्याटि तदेय॑च्नात्वा किं कर्त॑व्यमित्या॒तंइ्यादितदिति सर्मनामपरकांतप 
रामभितसस्त्रपरि शाक्त खकायपरकावभेदटभिन्नं गस्त्रमिखवायदुक्तमप्रशसगुण सलस्यानंविषयकपाय मातापितादिकं तयाकाला | 
कालससुत्यान चगपरिज्ञानयोत्रादिविन्नान ग्रडायादिकं तवात्रवलाघानाद्यथच्चं द्‌डखमादानंद्रपरिज्ञयान्नात्वा मरत्याख्यानपरि 
श्यापरिदरेन्मेधावौ म्यीदावत्त ज्ञानडेयोपादेवःसन किं कयौ दित्याह नेवसतवसित्यादिं नवस्यमान्नना एते राल्मवलाघान्‌ादिकेका ¦ 
ैःगन्तंव्येः समुपस्िते; रद्धिैडंखत्वोपघातं समारभेत नाय्यन्वमप्ररामभि; कर्चिरिखाटृतादिकं ठंडंखमार॑भयेत्‌ तथासमारममा 
खसप्यपरःयोगत्िकेण नसमुन्नापवेदेये वोपरदेयसतीर्यरद्धिरभिहित इत्येतत्‌ खषरग्खामी जंवुखामिनमदेतिदर्भयति एषद्रत्यादि 
एषद्रतिन्नानादिचुक्तो भावमार्गेपयोगलिक करयव्टकेण द्‌डखमादानपरिडारलच्वयोवा चायाद्याताः सवे हेयधन््र ध्यदृत्याय्यीःसं 
 खारारूवतयवर्न्तिन; चीपषातिकर्मी याः संसखारोदरविवरवन्तिं भावविदसीयैकतः तै;मक्येखसदेवमनुजावापरषदिसर्वखभापानु 
| गामिन्ावा वाचायोगपद्याथेष धंसोतिच्छेतत्या परकर्पेगवेदितःकयितः प्रतिपादितद्तियावत्‌ पवंमृतं च मागेच्राताकिकन्तं व्यमित्यादइ ¦ 
` जष्ेत्यद्रत्यादि तेषुरखातबलोपधघानादिषु कायंयुखमुलियतेषु सत्‌खूदंडसखुपादानादिकं परिदरन्‌ कुश्लोनिपुखोवगतततौ ययेत 
चिंदडससुपादाने खमामानंनोपलिंपयेन्न तत्रसंचचेषंकुयादति विभक्तिपरिणामाद्वा रएतेनदंडसमगुपादानजनित कश्मैणाययानोपलि 
¦ ष्ये तयार्ववःभकारे; कुयीससिति शब्दपरिखमात्तौ त्रवीमौतिमूमेवत्‌ लोकविनयेद्धितीवोद्‌ थकःसमाघः उक्तोदितीयोद्‌ यजः सांप्रतं । 
व्तोयसारभ्यते यस्यचाचसभिसवंघ इदान तरेद्‌ थके खंयमेटटल्वंकायैमसतंयमेवा दटत्वमुक्तं तच्योभयमपिकपायब्युदासेन संपद्य ते | 


१ सानरत्यन्ते रभ्य उच्चैगलोलयापित; स्यादतस्त्न्य दासखायैमिदमभिषीयते अस्यचानं तर द्रेण खंवंध; जहहेत्यकुखलोग्णाव 
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` लिमेव्नासि कृथलोनिपुणः सन्स" च गेपत्ाभिधाने यालमानंनोप्लिंपये सयाविदध्यास्तं किमवाइत्यतसलमिधौयति से्यसड्‌ 
उद्वागोए रसद्गीयामोएन्ति सदतिसं सा्यैमानस रदनेजञवैगौत्रमान्‌ सत्कारारहंउत्मन्नद्ूतिगेष स्लवासरुन्वी्चैगेतर स्वैलो 


ड त £ ¢; १ ॐ प क £ सत्क्मासं 4 
क.वगीते पौनःयुग्े नोत्मननदति तवाहिनीचग त्रोदवाद्‌ न॑तनपिकालं तिथेच्छासत तत च मयटन्‌द्धिनवतिनामोन्तरति र 


४ } वन ~ = (= म्ररूतीि 
स्तयाविवाध्ववसायोपपन् चाहारकशरीर तत्‌रंबातदंघना गोपां गदे वगत्यानुपृनवी हव वक्रियचतटवरूपा एताद्वादथकम्ब मरकूतौनि 
लष्यति सत्कम्प्ीतेजोवायुषत्मन; सन्मतुजयत्यातुपवयीं इवम पिनिर्लेष्य ततञच्ै तरखुडलवति पल्योपमर्सख्येव भागेनातस्तेनो 

॥ 
वायु ष्वाद्योभ॑गकस्तद्य णा नीचगे ्रस्यवं ध उदयोपि तस्येवखत्कमताणैति ततोप्व्‌ ह त स्ान्यत्राप्यादाववमेव मं गकस््रसेष्वपि्यपर्यास्न ¦ 


कावस्थावामयमेव अनिलंपितिव्षचं गेत्र दितीयोभं गकः कस्वचित्मरयमखमय एखापरस्यातसु छर्तधीद्धं सच्च गौतरसंवंघ सद्खावेचतभं 
गकसतद्यथानीचगौलसख वंषरद्योपितस्यैव सुत्कमैतात्‌भवरूपद्धैवेति दितीवस्तयो चे ग तरख वं घोनी चस्योदयः सत्तर्मदातूमयक्प 
स्येतिचवर्थःगेषास्त॒चतवारोनसत्ये व तियैच च यतिस्योदचा भावादिति भावस्तदेवसु्े गोतोदलनेन कालंकलौभावमापन्नो संख्ये वम 
पिकालंषच्यव्रसेष्वास्ते ततोष्य द तञ्च गातरोद्याभावेसति दहितोयचतुयभं गकखानं तसपिकालं तिचे च्छा खदति सचयनन्ताञन्द 


पणी ्रावलिकाकाला संस्येयखमयसंख्यात युद्गलपरावन्चं सिति कौश्च;पुनः पुद्गलपरावन्त इत्युच्यते यदौदारिकवेक्रियतेजसच्रा ' 


स्र भापानापानसनः क॑ सप्रकेन सं्ारोदरविवरवत्तिन पुद्नलासालसात्परिणानितामवन्ति ततद्रव्यतोवादरोयदौदारिकवैकि 
यतैनसकममएचत्येन स््वुन्गलाग्टरीतोच्छिता तदाभवत्ति छल्यःपुनयेदेकगरीरेण सुवेपुन्नलाः स्सशिंताभवन्ति तदाद्रव्यः 
तदाविन्नवद्धल्खस्तु यरेकख्िन्‌विवच्तिताकाश् व्दर्ड्केसटतः परनचेदातस्यानन्तरप्रदण रद्यासवैलोकाकायं व्याप्तोति तदाग्राद्यः 


कालतोवादरोयदोन्बध्िणःवरुप्पिणी समवाःकमोत्क्‌,माग्यां स्ियमारोनालिं गिताभवन्ति तद्ाविन्नेयःखल्ल्य सत्सर्धग्णी म्रयमय । 
© | 


दारभ्यकमेण खेखसयान्ियसायेन वदास, ताभवन्ति तदाबगन्तब्योभावतो वादरोवदाचुभाग वं घव्यवस्तचश्ानानानि कमो 
माभ्यां न्ियमाणेन व्याप्तानिमवन्ति तदभिधीयते यनुभागवंघाष्यवसरायप्रमाणंतु संयमस्धानावस्रे मरागेवाथ्यघाचीद्धल्हमस्तुज 


घन्यातुभागवं घाध्यवखाय खानाद्‌ारस्य यदास व्वभिकमेण स्टतोभवति तदावखेयदति तदर्तकालं कालभावसमापननोऽन्योवानीचे 


गेात्ोदयादनंतरूपि कालं तियच्छास मवुष्ये ष्वपि तददयादददेवावगौचते तिषुस्ानेपत्यद्यते तयाकलंकलीसत्वोपि दद्धिगदिपन्य 
न्नःखन्‌ मयमखमयणएव पयोप्तु्रत्तरकालंचोच्च गात्र वध्वामतुष्य प्यसरदुं गात्र मास्छन्दतितत्र कदाचिटतौचभंगकस्यः पच्चसभं गोप 


शीचेगपत्र ) =^. = य 
पसरोवाभवति ताविमौर्न वक्ात्य.च गनश्योदय; सत्कम्र ताद्भवसखदतौवः पञ्चनसच तोयः सत्कमेताद्भवय्येतिपटः ‹ 


समस्तु येलेश्यवस्ायां द्विचरमसमये नौचे ते चपितेच्चं पतोदवस्तस्यैवसन्कम्मं तेतितदेवडचावचेपु गोते पु सछदुत्पदचमानेना 
सुमतापंचसंगकातर्वत्ति ना नमानोविकेयोनापि दीनतेतिततच्चो चावचयोगालयोरैध्याध्यवदाय लानकंडकानितु ल्व।नीत्वा 
णोरीणोणो ष्ररित्ते यात्य्‌ च गोते त॒ भागतरघाष्यवसायवांड कानि नीचेगौतेपि तादत्येव तानिचसर्वाग्यष्यडमता नादिं 
सारेभयोभयः स्पध्रितानि ततचच्चे गेषतकंडकायैतचा सग्यरीनोनाप्यतिरिक्त एव नीचैग¶तकंडका्यैतयामीति नःगारखंनोवास 
पठन्ति एवनेगे खलृजौवे परतचद्धाण्यसद्र उच्वागोएचसद्रनीयामोए कंडटवाणएणोरीगेणो अद्ूरिन्ने एकैकोगीवः खउलगन्दो 
वाक्यालंकारे अतीतकाले सरूदुखावचेष॒ गोत्र पत्यन्नः खचोच्चावचानुभाग कंडकापेच्वानरीनो नाष्यतिरिक्तषति तयासं 
| गे त्कंडकेभ्य एकभविकेभ्योवा नौकेगीत्रकांडकानि नदी नानिनाप्यतिरिल्ानौ त्वत्तोवगस्योत्प्पपकर्दै नदिसेगवस्य चयन: 
| त्वात्षष्यपि मदस्वानोष्वतदायोच्न' चत्ोद्धावचेपु स्वानेवृकर्म्म बपादुत्प्यते -लरूपलामादि मच्द्ानानरदा रूमजकतान म्व 
} किंकन्त व्यमित्याह सोपौ दए पिरमावने उचनिन्दनसः जात्यादीनां मदस्यानानानन्वतसममि नोददेनापि न,भ्द्रि प्यटजनो 
स्पृ हयेन््रावकाचदिति तत्तचद्यु्वषवचएु स्ानेप्दसरदुत्पन्नो यखमास्ततःकिभित्यार इतिरुष्डाण्डन्याटि दूतिर्पमदमनेड ट तन्वन षन 
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एक्ेगोयावा सओैमाणावादोकंस्िवाएगगिञ्कतम्हापंडिए शोहरि सेणोकुप्पेभतंद्िं जारपडलेष्टसायं 
समिणणयाणुपस्तो तंजदाञच॑धत्तंवद्िरत्त'मू वन्त काणन्त कु टन्त सुज्जत्तं बडभन्तंसामन्तं सबलन्त मड 
पमास्णं अणेगद्ध्वा च्रोनोखैच्ोसंधाएति विख्वद््वेफासेपडिसंवेदेद्मे शवुज्भमाे इ तोवहते 
जाईमरणमण परि यमाणे नीविवंपुटोपिवं इ हमेगेसि माणवाणं खेत्तवत्थ्‌.मसायमाणणं च्रार 








भावा। 

अद॑ंकारनकरे तयाकंखिवाकेचनेविपे एककवग्णडा दो पुसपग्टह्वपणोकरे संसारमाह्ितेस्यानकनयी जेदगिजीवे" ्वनेकवारनवीपा 
स्योदणिन्नाररखितिखनेलासि च्रथवाचलाभिदपे ययवाविपादटनकरिने तेकह््े ्तं तम्हापं ° तस्म्रात्यरिडितोनद््ण त्‌ उन्तमगोतरम 
बाप्यतुटि नज्घर्यात्‌ तयानोकरष्येदघमं कुलसबाप्यनो विषादकुर्वात्‌ अन्वदपि लिंकुवी दित्याद मनेपुखव्येप्राणिपुं पव्गलोच्यलानौदि 
किंततसातखखं चतःसर्वापि माणोखूष्वाभिलापी इुःखन्ञगु्धकद्रल्यये; एवं व्यव स्खितिकिंविधेवमित्याद सज्नितिभिःरभितएतदग्रे वच्य 
मायासं घत्रादिकं शुभक्तम्नोदयात्‌ भवतिदइतिपगश्यति इत्वं वं गीलण्तदलुद गीं तदेवटभ्चति अं घर्वयग्निदीनत्वं वधिरत्वं कगीश्चिपय 


१३९ प्त्ारङ्गःखल । 
न्मत्योच्चावचखानोत्मादादिकं परिरुख्यायन्नाच्रा कोगोत्रवाद्ौभवेद्यया ममोच गात खच्लोक्रमाननीयं नापर्स्वल्यवं 


दीनत्'ष्टकत्व भाषापाटवदीनत्वं काणत्वेक्रात्तत' कु टत्र'पाणिवक्रत्वादिकं कुजच'वासनलचगं वडभत्वंबिनि्मतरव्वीवडभलचं 
ाग्यासत्व कष्णत"यवलत्ं चित्रलच्गं एतत्वृयं सङगरमादेनघरयं कर्मगिनिसद्यमालकेन अनेज्नरूपा; संकटविकटमीतोष्यादिमेद 
सिन्नायोनीःसंदधाति विकरूपच्ू्पान्नानाम्रक्रारान्‌स्पन्‌ ्रतिसंवेदयते अनुभवति अवं तिशिकारयिपर्डित उन्तमगोत्तपासीष्पंन 
मासेखो एढवोगोत्वणीवारलाघो तवानोकुद्व कडता अचधमगोत्रपामौ विषाद्नकरे तयावलौ चयनेरोएुस्योकरेतेकनहेक्टे भूतकद 

ताखवैम्राणीविपे चरालोचोनेजाणो तेसोसाचंकडता खषखनैजीवखग्डाभिलापी दु.खनादे पीडे जेदमतोसोकदिवो तेकचद्धेखन्निए 
पंचखसितिद्खुमितो पंडतष्यागुपस्पी कडताणलेचागलिकदौ्ये तेदेष्ठा डं दूमनायोजीवकन्् वचि एतलावानाभोगवेतेजेष् 
अंधपर्णोउडिरपगो स्टकपग्णेकारएपरे ङु टपसोकडतां खायपगनो वक्रपरणे ऋलुपणो तयावडमपमो लिसष्टयिवीविधे ऊचोटिग 
लोमाटीनोवाड्‌. तेदवोग्सीरनो चाकारतयाण्वामपगो वलपणोकडतां श्ररीरविपे कुछटादिरोगेकरी विचिदवर्गपणे एतलारोग 
विेषग्रलाद्तित यनेकरूपनानागप्रकार्योनि उाेविरूपरूपगीतेष्टस्सथे्रतिरंवेदे कडतामोगते एतावताजेमरमाद्‌जरे तेचतुग , 
तिन्संखारमाह्ि नानाप्रक्तारदुक्डभोगते च्वि डहजनो विशेषसखरूपकच्ेे छतं सेचदुन्म° उच्च गेषैत्राभिानी तत्कन्तं विपाकमदु 
ध्यमानाखचहतोप तोभवति नानाव्याधिसखद्धाउच्त तगरौरत्वाद्वतः खमसलोकयरिमभृतत्याडुपदतः एवं विघःखन्‌ जातिमर णंचतुपरिव , 
न्तं भानः युनजैन्बसररएसलुभवन्‌ जीवितमायुः वगितिमत्येनं प्रतिम्राणिवंवह्मं इदाख्छिन्‌ खंखारेएकेषां मानवानाद्देववास्ुममा | 
चमानानांममन्त कुवौर्पःनाद्मारक्त' ईषद्रकतवस्त्रादिबिरक्त' विविधरागंवा सगि रितिरतर वे ड दिज्त उलक्णभरण हिर स्येनराह , 
स््रीपरिग्य्द्यतत व्तेलादौ रक्तान्यह्वाः संतंद{तिवदं ति नावतपोवादमोबानियमोवा मलवान्‌ ज्यते तदेवंखांप्रतटर्थीजालोऽक्ञानःसं , 
पृरंनौवितकास लालप्यसलानोलोगाेमल्ययैल पन्‌वाग्दर्ड करोतीति पक्वी णोचछटोषिपचीकं विपरीत भावसु्ैति यतव्वेतत्वद््धिं 
कयोतीत्य्य; देचचवुन्छ मार्कताते चच मेप्रनोचभिमानीक्मनोविपाकयनारतो तोप तवाद. तेकर्मउदेखाव्येनानाग्रकारव्या 
चिद'करौ विनटशर रपयणायको इतकडवाईइ समसतलोकनापरामवयकौ उपडतणएचवोयाद्‌ तयावलीतेक्मने विपाकिलातिकडता 


ज न्मलरमाजह तासरिवो देचशुपरियद्रमाग्दे चन्ममरणप रावत्त रतो वलीवलीलन्ब वलीवलीनरण इमरुखारमाद्पिस्ज्बिमण 
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। करतोय्यदिताध्यवसायने वल्ेयिपर्यासपरामे तेकडेदटेजीचितं जौवितव्यश्यकूजुो सुषलाजौवनेवल भ इरेखंखारमाद्धि एकमतुप्यनेवि 


, शपे जीवितव्यवक्वभद्धे तिखिकारशिदीैजीविवाभणी यनेकरखायनादिकक्तियाकरे तवादे णलिचेत्रादिकवास्तुषव लग्य्ादिकते 
द्टविपेममायंमाणाणकदता एमाय एडकीममतानाकरणडार तयायारत्त कतां थोडोसोरातावस्त्रादि तयाविरत्'विविधराग 








दीपिकाटीका 
तयोच्चग¶त्रनिमित्तमान वादीकोभवेन्कचित्‌ संसारखखभावपरिनच्छं दी विद्धं सिएशेगिव्छो यनेकथोऽनेकख्िन्‌ स्यानेयतुमतेखुति 


तन्मध्य कस्मिन्‌वा एकखिन्‌रच् गोत्ादिके अनवस्िनेखाने रागादिविरदादेकः क्ंरद्येत विदितकम्् परिणामः क्थम्टद्धिविदं 
, ध्यातूयुज्न तगाद्येयदि तत्स्वानम्राप्तपूर्व नाभविष्यत्‌ तन्तुखनेकशःपाप्त यतस्तल्लामालाभयोनेगैत्कपौपक्पविघेयो इत्या दतम्हापंडिरणो 





दस्विणोुष्मभूतेद्िंजा पडिलेदसायंसमिणएएयागुपस्यी तंज दायंघन्त'वदिरत्त' "यत्त'काणत्त'कु"ठत्त बडमन्त' सामन्त सवलत्त' 
| सदपमारएणंसरेगसवायोजो णौ योसंधाएति विस्वस्वेफासेमडिसंवेदेद्यतो्नादौसंसारेषयेटताचखूमतायन्तानि्सरुदुच्चावचानि 
स्थानानिष्यतुमतानि तख्मालर्थचिडुच्वादिकं मदस्वानमवाप्य परंडितोद्ेवोपादेय तलन्नोनद्हप्ये त्‌ नद्ेविदध्यात्‌ नापरिनीचस्वाना 
वाक्तौवेमनयस्यं विदध्यात्‌ खाच णोक्ष्मे चट्वयात्तथाभूत लोकासम््त जातिकलरूपवललाभादिक मधमसवाप्यनकुष्येत्‌ नकोधकुर्नीं 


तकतरं नैश्चस्थानं शन्दादिकंवा दुःखमयानानुभतं इत्य वम वगस्यनोदेग वशगेनभाव्यं एकस्िन्‌वाजन्मनि नानाभतावस्या उच्चाव 
' चाः कमवशगो्तुभवति तदेवसुखनी चगोत्र निवि कल्परमना अन्यद पि्विकल्प विं कुयौदित्याद भतेरिंतिभवं तति भविष्यन्ति यभव 

न्वितिभतानियर्ष्टतः तेषुप्रत्य्‌ पेच्यपरयौलोच्यविचाये जानोदिसातं खुखंतद्दिपरीतमखातसपरिजानौदि यतःसवेीपिप्राणीखातमभिल 
| प्रतिमसातच्चलुरप्सत्तिएवमन्यायपिश्रुभनामगोनायुयाद्याःकमप्ररूतीरतुधावतिच्ग्रुभाचजुगप्‌ सखयतिएवं चव्ययस्वितेरु तिनि विधेयमित्या 
| इसभिणण्यागुपस्मीपद्चभिःखमितिभिः समितःखनूएतदण्एु्ंकमैवच्छमाणं चात्वा दिं द्र्ुयीलससखेतिएतदतुद शीभूतिपुसातंनानीडि 
| इतिरुटंकःतदेषंपच्चमदावतोपेतसदुतिभूत समितिभिःसमितःसन्‌भावतःएतघतं सा तादिनमतुपन्यति तददेयर्भयतितद्य वाच्रघन्तयाव 
त्विरूपरूपेणारेषरि सवेद संखारोदरेपर्यटन्‌ पराणीं घत्वादिकायवस्ाव्गःपरिखंवेदयते खां घोद्र्यतोमावतच्चततेकेन्द्रियरं 
द्धियतीँद्भिया द्व्यभावाभ्याच्रंधाःसम्यगूटटयस्तुडपतनयनादरव्यांधा; यन्ुपद्टतनयनास्तुसस्यगहटयनद्रव्याघा;नभा्वाघाःतदेवसंघतं ' 


द्व्यभावमेद भिन्नं एकानन दुक्डजननवाप्नोतिएववधिरत्वमप्यहथ्व यादनेकं यःपरि सवेद्टयतेतदा टेतच्चखदसद्धिवेकविकलत्ात्‌रेचिकासु 


प्पिकेटफलक्रियानुान न्वता शिभत्तिःएवं खकत्स पिएकांतेनदुःक्रूपं परिवेदयतेदःक्छकरमको त्ति कर॑खकत्वंसुवलोकपरिभतग्रत्या 
दे शंग्रढा; कमरतं नपप्यन्ति ¶ तयाका णत्वमप्य वं रूपत्नेवका णोनि सग्नविपमोत्कटहटषटिरेकःयक्तोविरागजनने जननातुसांगायोनेयकस् 


चिदुपेतिसनः प्रियत्वमानेखयकमलिखितोपिकिंखखस्म १एवंकुण्टत्वपारिवक्रत्वादि वंदुःखत्व॑वासनलचणं वडभत्वं विनिगैतश्यकीवडभ 
। लचगंग्डाम वरष्णवेचितलचणं ख हजंमदा्ञानिवा कमैवगगोभ्रिणोडुःखरागिदेवीयं पर्पटंवटयतेकि्टदपमाएगं सदप्मादेन 
 विपयमीडाभिष्वंगर्पेग चेयखनुद्यमासकेनवायनेकरूपाः संकटविकटमीतोष्यादिकमेदसिन्ा योन्पैसटधातिविधन्ते चतुरयीतियो 
| निलन्तसंयंधाविच्छे दं विदधातीतिभावः सस्यग्धायत्तिवाताख्र्योनीषु चाचुष्कयंधोत्तरक्ालंगच्छतीत्ययैःविरू पस्वेप्वं ताख्च नानाप्र 

कारान्‌स्यणीन्‌ परिसंवेदयति ्यमुभवति तदेवसुच्धगौतरोव्यापित सानोपहतचेता नौचगलविदधितावा दौनमायोर्ाधिवयधिर भयंवा 
| गतःसन्नरावदुष्यतेकतेव्याकन्ते व्यं नजानाति कमेविपाकंनावगच्छती तत्रेवरच्ं गे ादिकेपिपयौखसुपतिचे्टुष्फमागेरतोवद्नेजादईम 
| रगासगुपरियद्टमागे जपवियंएटोपियं इउमेनखिंमाणवायं सारन्त'विरत्त' मणिकुणडलंसद्ध दिरस्दे णं दत्वियायो परिगिघमतितये 
` वरन्ता पाएलयतवोवादमोया नियमोवादटिस्मष्र. उपुम्न' वाले जी विखक्नामेलालप्रमाणो ग्ट विप्मस्वाशमुदेष सेनयन्फमायोन्ति स 
इति उच्खंगेपत्ाभिमानी चंघवधिरादिभाव संवेदकोवां कमविपाकसनवुष्यमानः हतोपदतोभवति नानाव्याटिखद्रावक्नतनरीरन्वा 
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१२९ अआचाग्गङ्गसृत्न 1 





>) वि ् न्तर ०. ॥ <~ ग्य ~ 
इतः चमस्तलोकपरिम तत्ाटुपदतः चब्टोविपर्वौ खसुपेति इत्य्‌ त्रे णसं; जादमर्य न्ति जानिदमनर्णद्ध तदनुपरिवन्त मानाः पुन 
सँन्यपुनमरगा इन्येव ्ररदष्टवटी्यवन्यत्टेन खमा सेद्ररेचवत्तं सान दुःच्सागरोवगाटोष्ि नेदिद्ह्टिताध्यवसायो विपर्गासमुपति 
वितं्याचुव्कानुपर्सलन्नर्गं च मजी वित्वा ्वगितिप्रत्यकं प्रतिप्रागिग्रिवंदचितंवद्वम दडतिचन्म्िनृरसखारे एकेषंच्चविद्रोपदटतदेत 


५ + [अ ५ [र ६. स समाचमामः म 
यामानवानां तचाड्िद्रीष जीवना्तान्ना रतायनादिकाः सत्वोपातकारिणी क्रिचाःकृवेने चेत्तव ममायमागागंति चेवा 


लिद्धेत्रादिवा्ु घवलग्यडाटिकं ममडइत्य वमाचरन्‌खन्‌ ततृच्ेनादिकंवह्वमंभवति किद्ध श्ारक्त दषद्रत वम्नादिषिरक्त ठितिरागवा 














गिर्नगाचार्मरुत रीका । 





4 प टै = दि स्िनेस्याने ( ~ दिक 
समारस्वभाग्परिनच्छेदीत्यवे.क्तिद्धकंखिवा एमेमिन्यो चरने कगोनेत्रस्िन्वाएकमन्यि"च्चच मतादिके्रनवस्विनेस्ाने गायादिविरददेजः 
क्व॑ग्टयत्तान्यश्रमाचेवां विदितकर््परिगणामो विद्ध्वात्युच्नेत गद्यं वटिततृखानं अराप्नपुवं नाभव्ष्वक्रानेकगः प्राप्रिसतलष् भा 


कम. 


लाभवोनोत्कर्पीपज्प विज्चावित्यादच तन्नदइत्यादि यतोनादोसंमारे प्ठेटताऽरमतादद्ा चन्ान्यसकटुकाव्रचानि य्य्ानान्वदुम 


[3 


तानि तन्याक्रवद्धिटुचाटिकं मरस्छानमवाप्य पंडितोदेवोपादेव त्वन्नो नद्धग्येनरदघे विदध्याटुक्तचच यखवन्ड्नन्यपिच्ड्धगः आाप्नाच्टता 
उचुःस्ानानि तवातेननानविस्प्रयन्तेप्‌ नद्मोविकिव्नरम उपटिसिद्टौ अहमणेनदगेद्धि चवयेखासवद्राग्यापरमिदरि 


सवादुरणारे 
चव्वापवन्तेग नप्येवगीतस्वानावाप्नौ वं मनसं विदध्यादाडच गोकुष्पेयदटटवयात्तचाभत लोकास््ममतनातिकृन्द रूपवललाभादिकमध्म 
मवाप्यनक्ष्येन्को ङ्व त कतरखनीचस्यानं गब्दादिकंवा दु्मवानातुखतभित्येव मवग म्यनोद्व गवगनैन भाव्यमुक्तङ यठ्सानात्मरि. 
भ्व"याद्वघकं ध्रधनचयात्‌ ्रा्रासेगयोगेकोद् जात्यन्तरगतिष्वपि संतेवययविन्द्रर' सोदर पंडिएगवयर्मने ख्ाद्धदुमोतमिर्च्टियि 
एगादि्ववररतेगा टोरगचद्वद्धी गुद्दइवतीविमल एं इ रछत्तोसोचेव नामतुव्नोचणादचालाद्टरदोद्‌ एकव्यिन्वाडन्सनि नानाम्ताव 
स्यारच्रावचा कर्मवग्रगोऽच्चभमवति तदेवसुच्चनी चमोत्र निध्कित्पमनाचन्यद्‌ पिच्यविकलप नकिं कर्वाटित्या द श्एदिदन्याद्ि मव॑तिमवि 
प्य^त्यभवन्नितिच भतान्यरुच्धतस्तेष प्रत्य्‌ प्च्यपवानलोच्य व्रिचायकुगाग्रायया टेसुव्यानानीद्धयदृष्यस् क्िंजानाटि खातंखुगष्ठ तद्धिपरात 
भसातमयपि जानीडिं किद्धकार्यं खातासात्तयोरेतच्नानाह्ि किद्धाभिलप॑त्वविमानेन प्रागितदन्यते जीवजन्तुप्राणयाद्धि च्दादुपयोग 
चच्तगाद्रव्यस्य सु्ान्वाचकाच्चिदाच सत्तावादिनोमूत गन्तास्ापादानेनेदटमा विभावयति चवाचद्ुपयोगलचयः पटायोपवग्ड"खन्तां 





विभर्सिं साताभिलाय्य सातंचलुगु्यते सतोभिलापच् एरुगमकतित्वादतोपरा सामपिश्युममकूतीना सुपलच गा वमत; श्युभनाः 
सगोवाचदश्चाः कम्र अचुतारदुधावलव्यश्ुमाच्र जुगुप्डते खवापिम्राग्णावच व्यवस्वितेखति किंवि्चसित्याद सनिणएद्त्याटि चय्वा 
भतेषग्ुमाशुमदपं कममत्य्‌ पच्य चत्त पामग्रिवतनविदष्यादित्यवस्पदेयोना गादुनाचास्तुपटन्ति रिं 'वलटुच्जव्न्वसखन्ेमणएदुमषो 


लोवःगामिति वाख्ालकरारेखलुरवघारमां दुःग्बाटुद्रगाचस्यचद्ःप्नदगरण्सकःदण्छंपनोचारलकाः द्रत्वात्‌ समाखदांटस त्ट्ःोद्रोय 


ॐ नि = ^ => सरः 
च्याखीख्च्टंकचड खोद गड्च्छंयक; सर्वापिप्राणी दुःखो गकेणकण्वघवत्यतोजीवम्ररूपगं काचं तत्वावनिवनधवनानदवनस्यतिष्धरच््य 
वार्‌ विक्रलपद्धं न्दरिय खं्नीतरपर्वी प्कापर्याप्तक कूपगन््रपरिच्रायासक्तावव ते्ांचद्‌;वयरिनलिकीर्णव्यां खछन्टल्िप्य नास7त्नोण्म्य 


(< [न 


माचरतांतदुषमदैकानि डिंचादि्धानानि परि्ठरताच्रावमा पद्धमचात्रतेयु चास्रवसत्मरिपालना चौन्रयुणाच्रपतुगौलनीवास 
र दथमुपदिग्ट्े ~ 
र्यसुप्िग्वते चसिएणवागुपस्म् पद्भिःखसितिधिः चभितःचन तत्‌ गुयागु्मंकन््र वच्छमायंचांखलादिकं दर्टयीदमसं त्ये तदु 
' दीं भूतेयुखातंजानीदीति चखंटंकःततखसितिरिती यागतावित्यच्मात्‌ संपर्वपद्िन्नन्ताद्ववति खाचपद्रधा तद्यवेवपमाययय्यादान 
निन्नेपोत्सगेरूपा तवेयारुनितिः भ्राचव्यपरोपण विरतिग्रत्तिपालनाव भापाखभितिरखद्भिघान निचमरूचिद्वये एयग्याखनित्तिर 
न्तेयत्रत्पालनायच गेषद्र्वतुखम्तवत गमरकुष्खा्दिखा वतम्दरुंकिद्धये' व्याय्यतद्ति तदेवपद्धमद्यानतोपपेतम्तद्रतिभत चनि तिभि;च ' 


नति 


सिनःचन्‌ मावतरतद्व. चाताद्धिकसनरवय्ये त्वयवा यदनुदण्यं सौम्वति तद्ययेत्याटिना च्ट>्गावदयेवति यघत्नित्यादियावतूविच्प 
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| परि खंवेदेद खंसारोदरेपयेटन्‌ प्राण्न्धत्वादिका यवसा वधश; परि सवेदयते सचां धो द्रव्यताभावतच्च तत कं द्वियहैँद्भिव 
तीं द्धियाद्रव्यमावां घाच्चतरिद्विवादवस्तु सिव्यादथ्योभावाभ्रां उक्तञ्चएकंदि चक्तृरसलंसहजो विवेकस्तद्दिद्धिरेव स च संवसतिददि तीयं 






। एतत्दयं भुविनवस्य सतच्चताधस्तस्वापमाग चलने खलकापराधः समभ्यगृहटयस्तपडत नयना द्रव्याधास्तएवातेषाम द्रृव्यतेनाचि भावत 


स्तदेवम त्वं द्रव्यभावमेदनिन्नमेकातेन इुःस्ठजननमवापरोतील्यक्तच्च जीवन्त बस्टतोधो चस्ात्सवक्रियारूपर तन्त; नित्याससितदिका 
करतमोंधक्राराणश वनिसग्नः लोकदयव्यसनवच्छिविदीीपितां गमंधसमीच्छ करुपगां परवटिनेचको नोद्िचेतसयकुब्नननादि वोग्रानस् 


ष्णाद्िनैकनिचितादिव चाधगन्तीत्‌एवं वधि पए्त्वमप्यदट्वशादनेक गः परिसं वेदयते तदाषतद्चदसद्िवेकनिकलचादौ रेदि कासु 
केटफलक्तियानु्ान शन्यतांविभन्तीँल्यक्त धन्य चुतिचखवणसंगल वज्नि तोहिलोक्छुति यवणसव्यवदारगाद्यः किंजोव तौखवधिरोम वि , 
। यखगब्दाः खभ्रोपलअघननिःफलता प्रयाति खकलतवालपुत्रकमघुरवचः खवगवबाद्यकण स्य॒ व धिर सजी वितं जीवन्म तकारुतिष 
| रस्य एवंखकत्सप्यं काते नदुःस्रहपंपरिवेद्यतत्य्‌ क्रञ्च दुःग्डकरमकौन्तिकरं स्टक चेखवलोकपरि भृतं प्रत्याददे मं न्दटा; कम्प छतं किन 
पश्यंति तयाका गत्वसप्ये वं खूपमेवेत्याहच काणोनिमग्नविषमोत्कट ष्टिरेकःशक्तोविरगजनने जननातुरारणां वोनेवकस्यचिद्पैति 
सन;प्रियत्वमालेख्यकम्य लिस्डितोपि किसुस्वरूपः एवंकु'ट त्वं पाशिवक्रवादिकं कुजत्वंवा समनलच्णं वडभत्ंविनिगंतष्टश्वो व्डमल 
च णं श्याम लंरुष्णलच ण श्वल लचित्रलच्तणं सद जपच्ाह्ाविवा कम्र वशगोभूरिथो इुःखराजिदेयौयं परिसंवेदयते किच्चसदप्रसा 
देन विपयक्रौडाभिष्वद्नखपेण चरेयस्यतुद्यमात्केनवा अनेकरूपा; संकटमिकट शीतोष्णादिमेदभिन्रा योनी संदधाति विघन्ते चतुर 


| शति चयोनिलचसंबं पाचिच्छे दं विदधातीतिभाव; सस्यग्धावतीतिवाताखता खादव्कंतयोन्तरकालंगच्छतीत्यर्य; ताखचनानाभ्रकारा 
ख्योनिपुविषपरूपनाना प्रक रान्‌स्पर्णन्‌दुः्वालुभवानूपरिसंवेदयति्नुभवतीत्ययैः तदेवमुच ओ बोला पि तसः नोपदतचेतानौ चेगे† 
त्विद्ित दौनभावोवांधवंतिरभूवं वागतःसन्तरावरुध्वते कन्त व्याकन्तंव्य'नजानाति कम्म विपावांनावगच्छति सं सारापस्चदतांनावधा 
, रयति द्विताद्ितेगणयत्यौचित्य मित्यनवगत तपोन्डढस्तत्रेवोचे गौ तादिके विपर्याससुपैत्याच सेकुनुन्माणे दत्यादिवावतद्ट विष्य 
। स्थिाखसुप्रेदर सदत्‌ चं गत्राभिमा नीं प्रधि सादिभावसंवेदकोवा कम्र विपाकमनुुध्यमानोहतोपडहतोभवति नानाव्याधिखद्धाव 


~, = ए ङि क्‌ 
, च्तश्रो र्वाद्वतस्समस्तलोक परिमूतत्वाइपडतोयवोचच गेत्र गववोभ्मातत्यक्तोचित विधेयविदच्नन वट नसदुद्त शब्दावशः पठ 


दि ते = न = ^ + ५ 
¦ ती्वाहतः अभिमानापादितानेव भवकोटिनौ चग लोयाडइपदतः ऋढोविपचसुपेतीत्य त्तरेण सवं घः तयाजातिच्मरणच्च ससा 


| € ¶ ५ य्‌ शेयं $ रि 
ष्टा रदं दस्तदलुपरि वन्त मानः पुनज्न न्मएुनस्य रगमित्यव सरघट्षटीयं न्यायेन सखा रोररेविवर्त मान ्यावीवन्तसान श्यावीचीम 


रद्वा प्रतिन्त णं जन्यविनाशावनु्वन्‌ दुःख्डसागरावगादटो वियरारूर्वपि नित्यतासतमतिः इिन्ेष्य ्िताध्यवसायो विपर्यीसमसुे 


त्याच जीविमाचुप्काचुपर मलच्तगमसंयसजोवितंबा यगिति मत्ये कं गरति्राणि भि्व॑दचितं वल्लभसिद्धेत्यस्िन्‌ खंसारेए्केपासवि 
न~ ह € ॥ ९ * < 
 द्योपदतचेतसां मानवानासित्यू पल गावत्वात्‌ भराणिनांतयादि रीष जीवनार्येतासतारसायनादिकाः खत्वोपघातकारि खीःकियाः 


। कुव्मैते तथान्ते गालिच्ेलादिवास्तु धवलग्टहादि समेदित्य बमाचरन्‌ तत्‌चेताचिकंभायोभवति कि्धारक्तमी षद्रतंवस्तताटिविर तत 
। $ # =, [1 ॐ 4 = = ० 

¦ विविघरामंविरागवा सशिरिति रतवेड्‌न्द्रनीलादिकर डलं करर्णीभर णांद्िरणये न सदस्तरी परिग्य्यततै व्ते्रवग्ला रक्नवि रत्व 

॥ स्ट 





्त'विरत्त'णिङ्डलं सहदिर सख णद्‌ त्यियाउपरि गिञ्क तत्येवर त्ताणणत्यतगोवादमोबाखिवमोवादि 
स्सद्रसं पुख बालेनोविकामेलालप्यमाणे सूट विप्परियासखुवेतिदर णमेव णवकंखंतिलेनणधुवन्वारि 
रोजा््मर णंपरि खाय चरेसंकम णेद ठ णत्थिकाःलस्सरेगनो सव्वेपाणापियाडयारुहसायात क्डपछि 
म कूला च्रष्ियवहापिियजौविणेनोविड कार सव्वेसिं जीवियंपियं तंपरिगिच्प्तट पयंचचदप्यरचमि ्। 


1} 
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भाषा। 
रुदितवन््रमणिवेडूर्गादिक कु"डलकगपभरणा हिर ररूप्यसुवगोखद्ित स्त्रीपरिग्ररीते तिणेचे्घरा दिकने विपे | 
परेर्वा वचनवोलेदणिसंसारमादह्ितप अ्रनगनादिकनयीटमपाचद्द्धियनो रमिवोतयानिचसय चटिंखादिलचण एकाद"नथीएताव 
तादचिदईनिःकेवलकायकलो गे भोगनीवं चनादृ जद  परःएतपदमनियमखफलपरमविकां द्र नदीसेएडवा चनादतवचनयोले तयागाल ¦ 
अन्नानजीविखकासे जीविवावांदतो लालग्ममागे कदतामोगने चर्चिदगांटोप्रापकरतो खटविपर्यसविपरीतदुद्धि यतत्ननेविपे 
तत्वतत्वनेविषे अ तत्वएडवो भावपात्रे नेतपनियमसंनारमाद्धि मारतेरूडानजागें अनेजेधनधान्वस्तरिवाटिक अखारतेरूडाकरीजा 
रोचक्तंचदायःपरिमवकारावंश्ुजनो वं घनंविपयविपवाः कोवं जनसमोदोयेस्पिवस्तषु चद्छदागा १ द्रतिवचनात्‌ दिवे लेग्रुभकम्मने 
उदेश्युभाष्यवखायं जेडनऊपनेतिकेचवा छडनिकल्ेरे लं इगमे°ददमेवमूर्वोतं धनांगनापरिभोगादि कंनावकाच्चन्तिनाभिलपन्ति 
चेजनाघर वचारिणोमोचा्येनद्त्यर्यै; तथाजातिमरणं जन्म्ल्यदुःखूपरिन्नाचन्नाता चरेतक्रसंकमगे संयमेविं भतोदटटोनिचलःपरी 
प्टोपसशं; निःप्रकतप{यतनास्तिकालस्व खत्वोरनागमः; प्वं्ात्वाऽदहिसायां प्रदृत्तिविधयोचतः खव प्रागा{प्रिवायुपः उग्दसाता{दुःख 
म्रतिन्न्‌लाःअत्रिववघाः प्रियजौविनः जीवितुकामाः श्र॑त्यादस्यावामपि जावितुमेववांखन्ति सथ पाज)वितं प्रिवभिति दगमेवकडहतां 
पूर्वो कधनान्वादिकनावकं चति नवाद्े तेकोगजेननलोकभ्‌ वचारी मोचार्यद्धिं तवाजातिमरणनन्सरणना इुःचलाणीसंक्रमण 
कद्ताचारिद्रतिद्नेविपे टटनिचटपसी सहापसर्गेकरी निःमरवांपखतो चरे विचरे संयममुक्तवन्त' परःदमनजायिवो जेडध'पोरपसार 
टद्वावस्वाद़' घम््ं करिख इसनचींतवे जेडमगीकालकचतारल्युनो चनागमनयी एतावतामरग आवेजद्छ जाणीख्‌ * करय "ट्या 
पाखिवी जिगिजारगिसखनैप्राणिवापिवाउचा आआऊपोसवलानेवद्वभ दसायाखुग्वरार्यीं इःखरप्रतिकृलं दुःखपरामुगछवधविना शसम 
जीवनेच्नप्रिचञ्ननेनीवितव्य प्रियनीविखकामा द्रेडिलौ यवस्याद् पड्धतामदारोगग्रस्तख्ता तोपुणजीविवो ईज्वां्े सुषलादूनीवने 
जी विबोभिवनेदमतोख."करिवु तेकडेरेल 'तंपरिगि ° तटखंयमजी वितं परिया चित्य विंकुने तीत्याददिपद॑दा री कम्र करादि चतय 
दंटपभण्येष्टरादिकं अनियोन्यव्यापारचित्वा तेनकरगोसंस्िध्यथैनिचयं रसंवद्यत्रिविघेनकरणत्िकेणवापि काचित्‌ सेतस्ार्यारभि 
गोऽ्यैमात्रामवति साकौहश्रा अल्पावावद्चीवासघुमान्‌ तवरचर्वेखद्धोलृश्पस्तिटतिकिमयें भोयणारएन्ति उपभो गाचेत्यर्यै; ततस्तस्वार्यो 
पाजैनीयक्रियाःकुव्यैत एकद्‌ालाभोद्यात्‌ विविर्धनानाग्रकारं परिगिट' प्रभूतत्वादभक्ताद्वरितं रुमृतं सस्यक्रच्वगेनमूतं ससुत्पन््रःम 
दोपकर णं द्रव्यखश्छ द तिभवति तद्‌ पियेतख एकद्‌ा चंतसयोदवा तदाग्ातिणोविभजंते विंभन्यरलागक्छन्ति अयवाद्यद्तादास 
स्तव्करा चपदरन्ति राजानोवाविलुपन्ति दण्डवित्वाग्ट्क्रन्तिनश्डतिवासत एवाटव्यादियुविनण्यतिवा जोर्णदिसावात्‌ चगारदाद्टेन 
वाद्यते इत्यादी लिक्तियतिकार्णानि कव्यन्ते इत्यसुनाभ्रकारेण सपुमानपरायं कूराणिकम्मीगिकुव्यन्‌ वालोग्डैस्ेन दुःखेनधनना 
गलच्तयेनखद्रासोदहितसतिवि पर्चासमुपंति विपरीतवं प्राभ्रोतीत्ययें; एकचटजौववापडं ते्यसंयसच्यादरीदिपददासमैकम्म कादि 


दीपिका टीना 


सगशिरितिरलतर >्डवन्द्रनीलादि कुर्डलंकस्रभरणं द्िरणय नखदस्वी परिगण्यते ततेवन्तेतवास्तारक्तविरत्त वस््रमग्िकुरड लम्तया 





दारक्ता ग्दा्टाविपचांखमतुपवान्ति बद्न्तिचि गाए्यतवोवादमेावारिचमोवा नाततपोऽनश्नादिकं दमोवाद््‌'द्विवनो द्'द्धियोप 
अमलन्यः निवमोवाचरहिंखा त॑तलच्तगः फलवानृदश्चते तवादितपोनिवमोए तस्चापिकावक्तो् भोगादिवंचनांविद्ायनान्यफलं 
लभ्यते लन्परातरेभविय्य तिद्रतिचत्‌ व्युद्ग्रादधितख्यो हापः किच्चटटदानिरहश्परिकल्यनाच पापौयसीति तदेवं खापरतेची भोगसंगविद्डि 
नेकषुरपार्यदुद्धिः संयु 'चवयावसर. पादिन विपवोपभोगवालो चन्नानीवितुकामः चाचुव्नाचभवनसभिलयन्‌ लालग्यमानोभोगार्य 


य 
नत्यच पन्‌ वामदडक्रोति तद्ययातमोद्‌मोलिचमोवा फलवान्हग्चति इत्येवम्ये्वन्‌ खटोयवध्यमानोषदतो जातिमर्णमनुपरि | 


2 
>= ~ प 














छ व द: 
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वतेमानो जीवितोलस्तरादि लोभपरिमोद्ितमना चिपर्यासम्पेति येषुनःशुभकमौयादिताध्यवस्चाय युर स्क, तमोच्वासत विंमूताभव 
ती ल्याडदगणमेवरावकंखन्ति जेजणाधुवचारिणो जाद्मरण्परिफायचरे संकसगोदट णएलिकालस्णागमोसन्व पायापि याच्या 
। खुहसायाडुक्डपडिकूला अप्मियवहापिय जौ विणोजोवि उकामासव्वेिं जो वियपियं इयामेवेति इणमेवपू वतत संपूरं जौ वित्तं 
। गनापरिभोगादिवं नावकां क्षति नाभिलमन्ति येजनाभू.वचारिण्ते भ बोमोचचः तत्कारणद्न्नानादिभू.वतदाचरितु' शलं षातिभुव 





, चारिणः किद्धजाईमर रन्ति जातिच्चमर णंच तत्परिन्नायन्नात्वा चरेत्‌ युक्तोभवेत्‌ कसंकम णो संकस्यते भननेतिसक्रमणंचारित्' तत्र 
दटोविखोतसिकारदितः परीपदोपसर्गनिःपरकंपःसन्‌ चरेत्‌ नेतद्धावनौयं ययापरुत्‌परारि छ द्वावस्थायांबा धमेकरिप्यासौ तियतः;णस्ि 
कालस्यन्तिनास्िनविद्यतेकालस्यरत्यौरनागमोञखनागसनमनवसरः सोपकरमायुषो चरम तोनकाचित्सा्वस्याचस्यांकमंपावकां तवेन्ती 


लं त॒जंतुगौलकद्व नविलौयते तद्दे सवे"कषत्वं॑खत्योरवधरये सदधिंखादिषु दत्तावघानेनभाव्य' किसितियतः सव्वेपाणापिया चया 


। सर्गेभाणिनोजं तवः प्रिवायुषः भ्ियमायुयष।ते पियाचुषः खदसायाख्खखमानंदरूपं मासादयन्तीति ष्ाखादाः; खभोगिनः खुखें 
| पिणःदुक्डपडिकरला दुः खमसातं तत्म्रतिकूलयन्तौ ति इःखप्रतिरुताडःखदं पिण; खप्पियवदा अभ्रियंदुःखकारणं तद घ्न्तीत्यमियव 

धापिवनी विणोभ्रियं वल्लभं जी वितं मायुष्क' मसंयमजीवितं बा येषांतिभरियजीविनः जीवितुकामाः येतएवप्रियजी विनोऽतएव दीषैका 
। लंजोविठुकामाः दुःखाभिभूता; सत्या दथामप्यापनना जी वितमेववां न्ति सन्ति सवेधांजी वितमसंयमजीवितं भ्रियंदयितं ययेवं 
¦ ततःकिमित्याद तपरिगिन्मदुपयं चउष्णयं यभिज्‌जियायं संसंचिताणंतिविद्धेणं जावसेतव्यमन्ताभवति अ्मावाब्धयावा देतयभदिषए 
चिट्ति भोयणाएततोसेएगदराविविदष्यरि सिह संभतं महोवकर यंभवति तं पिसेदायावाविभवंति मदत्ताहारोगासेमव्हरतिरायाणो 











। वाखेविलुपंत्तिणस्ड इवारेविणस्यद्वासे अगार राद्ेणवासेडन्फद् इतिरेपरस्यद्वाए कू रा दकम्प्राद्‌ वालेपकुख्यमारे ते णदुक्खेपाख्टे 
वि्परिवाससुवेद्‌ तंपरिगिन्न्ति तदसंयमजी वितं परि््यायित्यविंकुमैन्तीत्या ह इपयंति द्िपदंदासीकमैकरादि चतुष्पद्‌ गवाण्डा 





शीलंगाचायेरुतटीका । | 
मशिक्गण्डलस्त्ादौ रक्ताग्यद्वा अध्य्‌ पपन्राख्ढा विपर्यीसखुप्यांतिवदन्तिच नाततपोवानश्नादिकं दमोवाङद्भिवो प्मलक्षणोनिय । 
| सोवा दिखतव्रतलच्त णः फलवानूदग्यते तथाद्धितपोनियमोपेतस्यापि कायक्त शभो गादिवं चनां विद्धायनान्यत्‌फलं लभ्यते जन्सातरेभ 
वि्यतीति चेत्‌बयुदुग्राहितस्ोललापः किच्चटहानिरहषटपरिकल्पनाच पापौयसौति तदेवं सामतेच्तौ भोगसंगविद्ितकपुरुषायनुद्धिःसंपू 
सपै'यथावसर संपादित विपयोषमोग'बालोन्नोजोवितुकामययुष्काचुभवन सभिलपन्‌लालष्ममनोभोमाथेमल्यर्थेलपन्‌ वाग्दण्ड “करो ति 
तद्ययात्र तपोदसोनियमोवा फन्वान्बहश्यत इत्य वमथ॑तुबन्मृढो खवुध्यमानोपडतोजातिमर णएमनुपरि वन्तं मानो जी वि तच्ेतरस््र्ादि 
लोभपरिमोषितसना विपयौससुपंति तव्वेतत्वाभिनिवेयमतत्वेच तत्वाभिनिवेशंचहितेदितवद्धिमेवं सर्वैत्रविपयैयं विदधाल्यक्तच्च दाराः 
परिभवकारा वंघुजनोवंघनं बिषंविषयाःकोयंजनस्य मोहोयेारिपवसेषु ङद्दाशादत्यादि वेुनःखभकम्म पादिताध्यवस्तायपुर 
स्कर तमोन्तासे विभ ताभवन्तौत्याह इरणमेवेत्यादि इदमेवपर्वेतता संप ण 'जौवित्व' चेतागनापरिभोगादिकं वानावकाचच्चं तिनाभिल 
यंति येजनाभ्‌वचारिणो भ्‌, बोमोच्तसत्कारणच्च ज्ञानादिभुवं तदाचरितयौलंयेषां तेतयाधूतचारिणोवाधुनातीति धतंन्ारिण 
इतिकिद्च जादैत्यादिजिातिच मरणद्धसमादारदं दस्तत्परिन्नाय प्रिच्छिदयन्नात्वाचायोदयुक्तो भवेतृषसंक्रमरो संकरम्यतेनेन संकमणं 
चारित्र" ततददोविश्रोतखिकार डितः परौषदोपसूगेः निःप्रकपोवा यददिवाशं कमना; सनसयमंचरनविद्यते शंकायस्यमनसस्तदथंवा 
मनोयस्या सावथंकमनास्तपोदम नियमःफलत्वा्ंकारदित यास्तिकेलत्यपमेत सपोदमादौम्वन्तेत यतस्द्वान्‌ राजराजादीनां पजा 
म्रशंसादाभवति नचोपशमिकरूखावाप्रफलस्य तपस्िनःसमसह'ददवीयसो असत्यपिपरलोके कि्चितच्चयते उक्तञ्च सं दिग्धेपरले 


र वुधेःयदिनासि ततःकिं खादस्तिचेन््ा स्तिकोदतडइत्यादि तस्मातृसखायत्त संयमख्चे टट नभाव्य' नेतद्गावनीीयं 
द 
1.1 















5 








२५ 








ट्ट ्राचारबङ्गन्ूल्र । 
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। यथापसत्पर(रिद इावस्यायान्चाधन्ध' करिप्यामातिचतःगलिदत्यादिनास्तिनविद्यतेका लस्दरस्ल्योरवनागसोनाग 
{ 
। 

। 





सनसनवरूरद्तियाप 
न्तयादि रोपक्रसायुपोद्यसूसतोर्काचित्यावस्यायस्यां कन्म पावक्रातय॑त उन्तुज्ज तुगोल्वक्रदव नवि त्म्‌ 


दत्य क्त गि्रुसशिण्रुक्टो 
रमक्ठोरमसप्रडितमपिचपंडतंवीरवीरमानि ननसानिनमण्गुगसपिचवद्छगुगं यतिसयर्तिंप्रकायसवलीनमचेतनमट्सरतसंर्निगि ' 
दिवसेपिसःप्यससयेपि विनग्यति कोपिक्रचमपि तदूषखवंकपंरटत्योरवधाया द्िस!दिपुदन्तावधानिन भाव्य तिवत; सस्फणा 


पियाखन्या म्रायगन्द नाताभद(पचारानत्तदन्त एवण्टद्यते खवम्रागिनोजतवः प्रिवाद्ुपः प्रिवसादुचपाचेधिवायुपः नदुचसिद्धेव्यमभि 
व्च।रेानडि तेद्वियाद्षसदभावात्‌नेष दोपोचतिसुस्य जंःवारिगब्दय्यदाङेन प्रापण्न्दरस्यापरचरितस्य गरन्रखटसखारि प्राण्य पनच्चेगारयं 
¦ सिति यक्किद्धिदेतत्माठातर॑वा सव्येपागापिवाचखा याचतच्यालनानाद्यनं तात्यभ्नियविपा तेतव्ाद््वपिप्रासिनः प्रिवात्ान. भवा 
लताच खच््रहुःखमासति परिदहारतवामवतीत्याच्च खदसावादृव्खपडिक्रूला सखष्ठमा्चंदरूपरमाखानूर्वत)ति खन्ाद्वाट.स्रभोगिनः 


खन्विणादल्युक्त स्वति दुःषमसाततत्प्मतिङ्लवतीति टःस्पपरतिङृना दःस पिगदत्॒ क्त भवति तवाज्रग्रियवधरा प्रिवंटःषकासफातट 
। ह| ॥६। 9 





' प्ष'त्यप्रियवबासतय।पि चजीविगोत्रिययदपितं जौचितमायुवष्कमसंचम जीयितंयेपातेतव्ाजीविवज्ञामोयतणव प्रिवन्मविनोरतएवदी्ं 
| कारंजःवितुकामा दीव कालमाचव्काभिलापिणोद्‌ :ख्राभिभृतायघन्याद यामापन््रा लीवितमेवाभिलपन्तिञक्द्धरलदविन्टीविदेम 
टि इमेन्तंमेवविन्करो मचद्रमगू दसरीरमचणो रोगी नीरएद्टियकयलया तदेव॑सर्वापिप्राणी सुख्जीविताभिलार्पः तच्चनारमन्द्ने सायपि 
माख्‌ पषातकारी मआिनांनीवितसत्यधे दवितसिल्यतो भूवोष्टवसतदेवाषटिग्छत दत्यतयार च सवेखिमिल्याद्‌ सवेणमविगातं 

जीवितमस्ंयमजीवितं प्रियंदयितचद्ेवं ततःकिमिव्या तंपरि गिव्तद्संवमनीवितं परिख्द्याचित्य किंकुर्यन्तीत्यार इुपवंदत्यादि 


दिपदंदारीकम्् करादि चतुष्यदद्नवाग्ठादि श्भिदुज्नयोजयित्व च्रभियोर्यग्रायित्वा व्यापार विव्वे्य्‌ क्' भवति ततःिमित्यतच्रा 











जु जियाशंषसंचियाणं तिविहेणंनाव्सि तन्यस्लःश्धद्नि चरष्याबाबहनगावासे तत्थगटिरएचिह्ट 


तिभोचणर्तच्योसेए गट्िविदं परिलिह्र' संमतंमद्धोवगर मवति तपिसेरएगयादायादाविभवंति 
= ~ 
+= चर्ददुःदारावासे अवहरति रायाणोवासेविलुःपंति रं तिवारेविर्स् तिवासे्जगारदादेग 


वासेदच्कद्र द्रतिसेषरस्यछ्ार कूराद्र'कम्याद्ू' वाललेपकुव्वमाणेतेण टुक्ट णयढ विप्परियासयुवेति 


+~ ~------ 








सषा 
कचतुग्द्रपभष्टरऊ'ट प्रसुखत्ेदिपदचतुष्पद य भिक््‌'लिया कद्िताव्यापारी तेयेकरीसंसद्धिवाणं कदताघनषएकटोकगो विकरय 
योगिद्करी जेतेचने यर्यमालाधननो प्रसणयादते चर्यसाताकेटवी योडी यवाय तेदहनविपे ते दरपगद्लोभियोचछतोरे 
सोगविवाभयी जागेरडध' भोगवता रपद्धे तेचनेए्कदालाभनेडदे विविधनानाभरकार परिरं क्ठताभोगवता उवस्येसं भृच 
खूडीपरिद'गाखतांमिल्योः सद्ोपगरयकडतां घयोघनएकटो याद्‌. त्िकेधन एकदा त राचनखद्‌ चेक तातेदनो धनद्‌ागदगोल्लौवि 
हचील्ये ययवाच्दृतादारकडता चोख्यपडरे राजादंडील्यं अथवा चापणी नासे श्रटव्याटिविपेपडे दमञ्नेकपरिदजाद्तयावि 
खेननोयाडइ. चयवाजीवडा खाद्‌. दशिपररेविणसे तयाधरनेवलिवे तेधनवक्ते इगिपर तेपुरपपरने चर्थिद"करकम्ड्ं गलच्छेदग'टिभेदा 
दिकन्ब् करतो तेणेधनविगढा गयाने इक्खग््रटमोद्यो खतो विपर्यारुविपरौतपरणोपामे उक्ता चरागद्ेपाभिभ तत्वात्का्याक्नायपयांदुखः ' 
एषच्दटे ति विद्रे यो विपरीतविघ्रायकः; इतिवचनात्‌ च्वि यौखधम्म्र सामि एठनेफल क्त्र सुरणा ०सुनिनातौयकरेणडछनि श्वय 














| दीपिकाटीका 
& रिथरिन्न्ययोजविषयाव्यापार यिता ततःकिमित्याह खंसचियायंति प्रिवजौवितार्े यर्योभिदृद्धयि दिषदच वष्पदादिव्यापारेख संसि , 


क 2६ 




















अचाराङ्गलु=। ९२९ 


[ (५ 
४ ‰& 
॥ 
| 
। 





व्यार्यनिचय संबद्धं लिविधेनयोगत्िककरणलिके ण जाविशेन्ति यापिकाचिदल्पापर लाथेचिन्त्‌ावा वद्धमपिफस्गुदेश्याचेतस्याथरसि 




















[श ५ न त वि विथ ~~ 
, ण;साचाथैमात। ततितिदिपदाद्यारंमेमातेति यथैमातरा च खील्यताभवति सन्तांविमत्ि किंभूता साखुत्रेणेवकथयतिद्यल्मावाव्द्छीदा 
, अल्पमवडधन^वापेतिकं चतःसर्वीप्यल्पासवीपि वद्धी खदति अयैवान्‌ तत्रतस्िन्तरयेगदिएन्ति र्टद्धसिठति नालोचयत्यथेस्योपाच्नं नकल 
[| | ~ (न्‌ ५. ~ € 
शंनगरयति रत्तणपरि यमं सचक्तिमयेसथेयते इत्यतञ्ाह भोदसयाए्ति मोजनसुपभोगः तद्द अर्यैसथयते तद्थीचकरि याख प्रवत्तं ते 





क्रियाबत्चकिंमवतीत्या ह तयोखेएगया ततःसेतसावलगनादिकाः क्रियाःकुब्बतो एकदालाभां तसाच चयोपशसमेविविधं नानाप्रकारप 


रिशि्टःम्रमृत चादू शक्तोदरितं रुभूतसस्य कूध्रतिपालनायमृतं सं च्छन्न किंतत्‌ सोवगर सति सहख्चतत्परिभोगांगल्वादुपक्ररयंचसदो 
(1 € [1 तंपिसे प भ 

पकर गं द्रव्यनिचयद्रत्यथः; सकदाचित्‌ लाभोद्येभवति अचसावयप्यं॑तरायोदयान्न तस्ोपभोगावेत्याद न्ति तदपिखखुद्रोत्तरणारो 

। हणखननविलप्रवेशरकतद्रमदनराजावलगत छपीवलादिकादिभिः करियाभिःखपरोपरतापकारिणीभिः स्वोपभोगायोपाजितं सतृसेत 





स्याथी पाजेनकलो शरारिः ए्कदामाग्यक्तयेदावादागोति रःविभजंते विलुंपं तियदन्तादारौराचपरति राजानोवा विल्‌ ॑तिनण्यति 
ट € [ष द्‌ ( ] € नक [१.३ = $ ~ = € 
। वाखतएवविनश्यतिवा जीरेभा वापन्त; अगारदाह्तेन वाद्यते किवं तिवाकारणान्यथं नाशेवच्छ^ते इत्येवं वद्धभिःप्रकारेकपाजिंतो 


प्यर्थोनासुपैति सोर्स्योत्ादवितापरखद्ना परखअन्वसे चथौयप्रयोजनाय चन्वप्रयोननकूते कूरःशिगलकर्ततादीनिकसभैरि ' 





चनुष्ानानिजालोन्नः प्रवीणो विदधानः तिनकर्म विपाकापादितिन दुःखेनाऽसातोदयेनखढो पगतविवेकोविप्यीससपेति अपगत सद 
। दिविकातवात्काये मन्यते अ मार्थँा्चैचमन्यते यदचनमयासखमनौ पिकयोच्यते इतिरुषमैसखासीर्जवसवासिनमाडह यदि खमनीपिकयानो 


शौलंगाचायेरूतटीका 
ससंचियाणंद्रत्यादि भ्रिवजौषिताथेमधीभिरद्ये दहिपदचतुष्पदादिव्यापारेण संस्िश्न्योधनिचयं सबद तिविधेन वोगतिककरणति 


1 
५ 
1 
॥ 
॥ 


के यापिकाचिदल्मा परमायचितावा व्धयपिफलगुदटेश्यासे तस्याथारभिणः स।चःथसाताततेति दहिषदाद्यारभेमातेति सोप्स्वार 


, सी पिवद्ौ सद्त्ययैवांस्तत तखिन्बयं रदधोधय पपन्रसि्टतिनालोचयस्यार्योपाच्नं नक्तो शं नगणयति रच्तणएपसियिसं नविवैचयतितरल 


॥ 
, त्रातृष्धूाखययैमाता्थीस्पताभवति सन्ताविभन्ति किंभतासाद्धतेयेव कथयति अल्पावावत्तीवा अयल्पब्धत्व॑ चापे कमतः उ्वील्मा | 
1 
| 

तांनावधारयति फल्‌गुतासुक्तच्च ऊभिकुलचितं लालाक्िन्न विगधिलुगुप्‌ङितं निसपमरसम्रोत्या खदनरास्यिनिरासिप खुरपति 


मपिश्ापाण्डं स्थं सशद्धित सीच्छते नदिग णयति चुद्रोलोकः परिग्रहफल्‌गुतामित्यादि सच किमयेमर्यैवतदृत्यतयाह भोचणाएभोजन 







है € ति (~व ५ १ ह 
सुपभोजनन्ुपभोगस्तस्प्ो अये सथेयते तदर्वीचक्रियाखवन्तेते करिवावत्चकिंभवतीत्याह तच्ोचेद्वत्यादि ततःयेतसादलगनादिकाः;क्रिया 
९ € 4 (4 4 = ¢ १4 [रा । ५ 
कुब्वेतणकदाला भातसायकम्म् चयोपशमे विविधंनानाग्रकारं परिशिष्टं प्रभूत वाड्क्तो दरितंसंभतं सस्यञ्‌प्रतिपालनाय सतंखंद्टन्व 
। किंतन्मदच्चतत्परिमोगागतवा इुपकरण॒न्च महोपत्ररयां द्रव्य नचयडत्यथः सक्दटाचिल्लाभोदये भवत्यसावघन्तरा चोदया तस्योपभो 
। गायेत्याद तंँपिखेदरत्यादि तदपिससुद्रोत्तरणा रोदणयननगरिलप्रवेश रसद्रसदेनराजा वलगनरुषोवलादिकाभिः कियाभि;खपरोप 


॥ 


तामकारिष्णीभि; खोपमोगायोपाच्नितं सतसेतस्वार्थोपाज्न नोपाय ज्ोयकारिण एकदामान्तयेदायादा' {पट पिंडोदकदानवोग्वा 


५ नः ५ ० 
विभंज॑तेविलंपंति यदत्त यवादस्य कीपद्रति रजानोवा विलंपंत्यवदधिदंति नश्यतिवाखतएवादबौतः चेतखविनश्यतिवा जीश्मी , 


वापन्त ¦ अगार्दादहेनवा दद्धयते कियत्तिवाकारगाान्यय नाशेवच्छते इत्य॒पसूद्रति इत्येवं ब्भिः प्रकारस्पाजितोष्यय( नाशसुपति । 
। नेवोप्राज्ज यित सपतिषटतीत्टपदिश्यते सोऽथेस्योत्पादचिता परख अन्यद यर्थाचप्रयोजनाय अन्यप्रयोजनरते क राखिगलकन्तेना । 





¦ रौनि क्ारण्यतुछानानि वालोन्नःमङ्घव्वीणो विदधानः तेन म्य विपाकोपादित इःखेनसातोदये खोऽपगतविवेजा वि्यीरुसुपेति 
, अपगतसखंदसद्धिवेक वात्कायंम काय सन्वत्तेव्यत्यवं चे्यकच्च रागदेपाभिभ्‌तन्वात्‌ कायंकायपराद् खः एपश्टदूति न्ञयोतिप्ररीतविधा ¦ 


4 
1 
0 न= [३ 


1 




















[12१ 


१६० अआआचाराङ्गमृल। | 


| तं विरे मुनयोद्् मयानस्वमन)पिकयोच्यते सशरम स्वामानंवुव्वामिनमाद चटिस्छसर्नापिकयानोच्यति कतस्य तदटसि 





त्यत्र सुफिगोदधत्यादि मनुत्िजगतस्विकरानलावय्छासिति मुनिम्नाचछतत नतद सक्दुच नेपवमवनादटिकं प्रलफमादटौवा सवर््‌्मापा 


सुगिग्णाद्छएयंपवेद्रयं चणोच्ंतराए एणाचन्रोहंतरित्तए चरतो रगमारणणावतौ र मसित्तएच्रपारग 
लारएणावपारंगमित्तए्य्रायाशिच्ज (च च्रादरायतं मिष्रागेगचिदरद्‌ विनरहपप्पसेवसपे तस्िद्राग्वि चि 
हउ मोपासगस्सणत्थिवाले पुगणिद्ेकास समगस्‌ ससमितद्क्खं द्‌ क्खिदुक्लाणएमेव च्रावद्ध्रगप 
रिचङ्भत्तविश्चतञओ्ोसेएगयासेगससुप्पायाससुप्यज्न तिजेलिवासद्धि संवसतितेवारंएगव}णिवगापु 














मापा 

एततच्रगरेवच्छमाणं प्रवेदितं किंतदित्याद एनिकती्चिकाः पाण स्वादवोवा्रनोव'तगानचच्रोघंसंसारतरीतु' ममर्वी; तवाच्यतीररगना 
€ [व [क [ग 

एतेनचतीरगन्ह'खमर्या; तवाच्रपारंगमाएनेनचपारगन्तु-रमर्वा; कवमेनेकुतीचि वतीरपारमासिनो नम्बन्तीत्याद्यादरा 


( 


नीचंग्राद्यं खप्यनृुतादि चाद्ाचग्यह्ीलातन्छिम्नदुक्तं स्ानेन तिष्ठति एतावताद्तानुखारिगि.माग नप्रवन्तते तयाचवितवंखटपारू 
पट तिद्धेतकुुरूपदेगं प्राप्य चणेदन्नोकगलम्नन्छिन्‌ ्यानविपरीतोपदेगरूपेतिष्टति त्रं बासंवमस्ानेऽ्यपपन््ोमवति चस्तुद्धेयो 
मद्देयविगरेषन्नो भवति ततृस्रूपंटभेवति चद्‌ सो० उष्टं गउपद्दूगः पण्टरकम्यतीयछुतानाम्ति सखतणएवसव्य'जानाति चय्वाच्दर योन 
रकाटिनपनग्कस्य चउवंन्नोपदगवज्ि नो नास्तिकः पुनवंयोपद्दगक्ररा नभवतोत्याह वानोनामसागाटिमोदितः सपुनःनिद्ेद्रति 
ग्र दमाववान्‌ सागीभवति कोदटगःकामसममोान्नः कामानेवमनोन्नान्‌ जानाति मण्लंभृतः चगमितदुःखः; च्रतणएवदुःग्मी दुखानां 
गारीरमानसखानामावक्तै पुनःपुनमेवनसनुवन्तेते इत्तिपरिखमाद्ौ उवीमीततिपर्मवत्‌ निदं सुधिगाकडता चीतीथकरेयने यागलि 
गद्धिग्ये तेग्रवेद्यो तेकद्ेरेणकुताविन सययापासव्यगदिक स्वतौ्वाच्भोरतराकडतां ओोघगच्ट्‌ मवाच्ते दद्धासखाररूपलेवो तेना 
अतरगच्ार एडवाचतायोघसंसागरतसौनसके तवाण्रतरःगम जिगिकारणितरिवा अरगक्ततिणकारगि संसारसुमुद्रने तीरिनिा 
दूदायसमय तयाच्पाग्गमाएए दगिक्रारजिमचारन पारिजादवायसमवं तिम्याभगातिक्रारगाकद्धेकं खावाश्िज्ज"कडताद्ुत 
निग्र तेगेटामिनरडे एतावताचिद्रातनोमाग अद्रौ सिद्धातनेनागि रदेन तयावितवकदताकृडों एच्वोकुगुम्नो उपदेग 
दुन तिनाकार्गातिपासोने यन्धेदटन्नजदता अक्रग्रलनिर्विवेक तिगेजटामि अ्मवमरूपियेर हे एतावताच्संवमेननेविषे अदन्तदगिं 
कारगिविपरीताचारी संसरारतरिवाच्समयेधद दिवेने द्धेवडपग्देववियेष सस्यक्तनागेतेचनेस्वरूपकहेये उट्‌ दाकडताउपद्ेगने 
पाखगकचतादग्य्ना केवल्ीती्वेकराटितेडनेनवी तेखयमेवखवनागे अववापासगकडतां नेकन्त व्याकन्त व्यनेा देष्डणदारतेदने 
खद शकडतां नरकादििगतिनेनयौ अनेनेवालच्श्ववेब्टी वौतरागनेरयदेगचयोक्तनकरे तेवलीनिद्ेकदतापमीवादर्‌ वखीकेवेाकामं 
समग्रे क्ता कानमोगतेने जमनान्नरूडाक गा जागातिकद्वेावादं तेकद्धे्े अ्रसमियदुक्छेतेचनो दुन्रयासेरमानचसिक्रगदेन 
रीतिरि्कासव्तिदुज्डीचनेा इन्डनाच्ायन्तं माद्धिवलौपरिवन्तंनपरिम्बमणकरे दोंजाणीयीवीतरगनेा उपदेयतरन्तिकरी सुटि 
वेादत्तिवेसिकतां चीखश्ररखामिदमकच्ेषटे चिमनेचीभगवं तममीपि मरंभत्यो तिमकद्ध" दूतिल्धेक्विजयाध्यवनेत्ितीयाद्‌ ग्र 
कःडिवेचउय्ोचदं सोम्रारभिचेदे वीजे सेदमज्द्धयो काममोगटालिवा कऊेटालेनदी तेचनेसयोगादि अपाय्दृतेद्धन्यि ्यव्ययनि 
उदेमेदेख्राडिये्ध ष्डलतच्रोये* ततःकामान्चेवनात्‌ चेतस्वासाताचेटनीवोद्ये सेयाधातुचचमगर्दराद्यःखमुत्यदयं नेतदाखकीदभो 


भयत्तात्याद्ध हमन्तो € चगतान्निनान्‌ - छ प्यात्यरिवदे क 
वत्तात्याड ववाचाद्धेमन्तौ टगसति तणएवेकंदानिनाः यृठपरिवद्ति चनातान्िनान्‌ पचात्यरिवदेन््ालंततवदायायवाखरखाचवास्व 


र 
मपिनेरपानानवान्णचयर.ग्ाचवा तिवारद्धे कालदिवान मनायिनेदने एकडटाच्स्रातातेदनीवनेद्दे रयेगषातुच्यमरगद्सदिक ऊप 


पे 


न~~ नि वः क द 
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जेतिवारतीणे अवस्था दपद्ो जीवकेडवोयाद्र तेकद्ेर जेपुत्रकलतरादिकस्ायिद' वसेषे तेणुत्रकलत्रादिकनिज चपरणातेदनेपरि 


दरौपिका टौका। 
तेतरिकोवल्लसिदं इ सुकिणाद्धएतंपवेदितं अणो ति णोवशयो्तरित्तए अतिरंगमाएएणोचतीरःगमिन्तएय 
च्यतेतटिकौतस्त्वभिदं इत्यतञ्चा = सुखिणणड्धएतंपवेदितं अणोखतराएएति णोचञ्मादह तरि त्तर अ ॥ 
पारटगमाणण णोयमारंगमिन्तए आयारिन्न' च यादायतम्मिठाणेणचिद्र तिविद्पप्म्यस्‌ तम्मा मिचिडृ उद्‌ सोपासगद्ययणा 
लिवाज्ञेषणएखिद्धेकामसमरएुणो च समियदुक्खे दुक्छी दुच्खा णमेव चावट्र'अण॒परियट द त्तिवेमि लोगविजवस्छतद गरोजद्‌ सोखम्बन्तो 
सुशिणाद्धएतं पवेदितं मुतेजगतस्तरिकालावस्यामितिसुनिः तीथेकरउच् गे¶त्भवनादिकं प्रकषेणसव्ैसखभाषादुगासिन्यावाचावेदि 
तंकचितंअग्णोदंति योधोद्धिधाद्रव्यमावभेदात्‌ दरवयौषोनरीपूरादिकः भावौघोषटप्रकाररकमैसंसारोवा अनेनदधिप्राणीचनन्तकालसुन््य 
तेतोषंन्नानदर्यनचारित्वोहिवस्थाःतरंति इति्योघंतराः नघ तरा यनोधं तरा; एतेङतीधिंकाः पाण्ल स्वादयोवान्ञानादियान 








पातविकलाचद्यपिते पिचयोषंतरणावोद्यता सथापिसस्यरुपायाभावात्‌ न्ोषंतरणसमयौभवति हचणोत्मो तरि त्तएन चनेवोषं त 
रित'सम्थी; संसारौषतरगा मरत्यलानभवं तीत्य्य; तथाचतीर॑गमातीरंगच्छन्तीति तीरंगमाः नतीर॑गमाःअतीरगमाः एणन्तितान्‌प्र 
त्यच्तभावसापन्नान्‌ कुतीर्िंकादीन्‌दगैयति नचतिती र॑गमनायोद्यतायपितीरंगं तमलंस्न्नोपदिषटसन्‌मागीभावातृ्पारंगमाएएपार 
सटःपर कूलं तद्च्छंतीति पारगमाःएतेपूवोक्तापार गतोपदेथाभावात्‌ अपारंगमाःनचतेपारगतोपदेश खतिपरगमनावाद्यताश्रपिपा 
र॑गं तमल्ञ्चयतीरपारवो; कोविभेषःउच्यते तीर॑ंमोदनीयच्चयः पार गेषषातिकम््ं चयः चअथतीरःवातिचतुटयापगमः; पारंभवोपग्रा 


दिकमरैभाव; अथकर्थकुतीव्यीदिकः चोषंतराएतीरपार गामी वानभवतीत्याह अायाखिव्न"च्ारीवं तेृद््यति सवैभावाचयनेनेत्यादानीयं 
ुतंतदायतदुकेतखिन्‌संय मस्वानेनतिष्टति नकेवलं सन्नो पदेशस्वानेन तिष्ट॑तिविपर्ययानु्टायीच भवतीतिदर्शवति वितरपप्मन्तिवित | 
यमसन्,तं इग्ग तिद्ेत'तत्तयाभूत सुपदेरप्राप्य्रखेदन्नोऽकुश्रल'तम्मिठायांसित्तितस्िन्‌ साप्रतेच्चाचरितेउपदिष्वातिष्टति तत्रैवा संय | 
मस्यानेऽध्युषषन्रोभवति चस्तुचवगतेयोपादेवविभेषः खचयावसरःययाविधेयंसखतएवविधन्ते इत्याद उद्‌ सोपासगस्मणस्यि उदिश्यतेद्‌ 
तिचदे चःसदसत्कन्तं व्यादेयः समण्यतोतिपग्डः स एवमण्यकःतसखनविद्यते खतणठतदेतवेद्यत्रात्‌ चयवाय्य तीतिपण्वकःसवापग्यती 
| तिपश्यकः; सन्नः तदुपदेशवरन्तीवातख उद्‌ तेद्तिद्‌ चोनारकादि व्यपदेयोवासतस्यनविद्यते तख द्रागेवमोच्तगमनात्‌ कःषुन्यैयो 


। पददेशकारी नमवतीत्याडह वालतेपुणन्तिबालोनामरागादिमोदितः सपुनःकपायेकर्मैपरीषद्ोप सर्गैवनि हन्यते दूतिनिदःअयवास्डिन््य 


तीतिख्िरसर दभाववान्‌ रागौदत्वयैःकामसमय्‌ ख कामा इच्छामदनरूपराः सस्यग्सनोज्नयस्ययदिवासम्यगनुपच्ात्‌ स्तं हाचुवघात्‌ 





नन्नानातिसेवते दइतिरकामसमनोन्नः एवं ूत्चविरंम्‌ तोभवतीत्याद असमियदुक्ड शमितं नुपशमितं विषयाभिव्व'मकषायोलयंदुःखं 


येनरूतथायत एवागशसितदुखायतणवदुःखी शारीरमानसाभ्यांडःखाभ्यां तल शारी र॑कंटकशस्तर गंडलूतादिसखसुलयं मानसंप्रियविम्रो 
। गाऽभरिवसंम्रयोगे श्विताऽलामदारिद्यदौ्मीग्य दौमनस्भूतं तद्दिरूपमपिदुःखं विद्यतेयस्यारौडुःसवीण्लं भत दचसन्‌ करिमवाभरोतौत्याह 
दुक्ाणएमेव्ावट्ट'तिड्‌;्ठा नाशारी रसान सानां च्रावन्ते'ुनः पुन भवन मलुवन्तं दुःखावतीवमग्नावंस्चम्य^ते इतिपरिसमापतोनवौसौतिप्‌ 
| वैवत्‌लोकविजयाध्यवनस्य ठ तीचोद्‌ शकः समाप्ःउक्तस्तृतोयोद्‌ यकः सांप्रतंचतर्यव्याक्ठाप्रद्धवतिमोगेषु्चनभिपिक्तेनभव्यं यतोमोगि 







॥ 


। नामपायाचदर्धेते इतिम्रागुक्त' तेचामीत योसेएगयारोगससुप्पाया सखणव्जंतिनेद्दिवा खद्धिंसंवसतितेविणंएगयापुविंपरिषयंतिखो । 

वातेर्िविए्पारव्वएज्ना ालंतेतवताखाएवा सरणाएवातुसं पिते िंपपालं ताखाएवासरणा्लातच्रोन्तिततःकामालुपंगातृकर्मपचय; 
 ततोपिप्र॑चत्वं॑तस्मादपिनरकभवोनरकान्निषे ककललातं दपेखीवयु गभे भरख्वाविभूतसखरोगाःपराइृप्म' तिसेतसख कामालुषक्तमन स; ' 
एकदाचसातवेदनौय विपाकोद्ये रोगससत्मादाःरोगाणां शिरःछूलधातच्य भगंदसदौनांचमुत्मादाः मदुर्णीवाःसखन्मद्य'तेमरकटी , 


। ४५ १ ॥ जेद्िं = [द] स # * [ 
॥ भवतिसचरोगावसख्ायां किंभूतोभवत्यसावित्यतचाह जेह्धिंवासद्धि"संवसति यर्वाखाद्ं तण एकदानिजाःपूैपरिवदं तिखावातान्निजान्‌ 
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द६ 














॥१ 
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१६९ आचाराङ्गसुच 





मीलंगाचायेरुतटिका 

शगामिन्यावा वेदितंकयितंवच्छमाणद्धमवेटितकिंतदित्वाड च्णेदमित्यादियोवोदिषाद्रव्वमावमेदात्‌ द्रव्यावोनटीपुरटिकोमावौषो 
प्रकारक खंखारोवातेनदिप्राखनन्तसमि जालमुच्धतेतमेव'ज्नानदर्मनचारिववोदिवस्वाः तरतीत्योवन्तयनचछोदन्तयामनघन्त 
रष्टरतेछाद्सत्वातूरछचख्छित्वात्म माममः एतेङ्तीर्चिकाःपाग्ड स्ादयोवाच्नानादिवानपातविकलावद्यपितेष्योघतरयायोद्यतासगमि 
सम्यरुपयोगामावात्‌नच्रोवतर्णस मवभवन्तीत्याचगोवोदंतस्ततिए नचनैौवन्तरिठ'मसर्वाःखंसा सोवतरथमन्यलानभवंतीत्य 
्यैःतवाच्रतीर॑गनाद्त्यादितौर्दगच्छन्तौतितीरंगमापूरैवत्‌ खचम्रन्यवारीकंनतीरंगमामतीरंगमाएण्‌ दतितानृष्त्यच मावमायन्चानूकु 
तीर्चिंजादीन्‌दर्बवतिनचतेतीरंगसनावोद्यताच्पितीरगन्तुमलं सवैन्नोपटिटसन्मागपमावाटितिभावम्तवायपारगमाईइत्वादिपारस्तटः 
परं तदच्छन्ती तिपारगमाःनपार्गमास्नपाटगमारतद्‌तिपूर्वीक्राःपारगतोपदे यामावाटपारगतादतिमावर्न द्बादपारगताद्तिमावनौयंनचतेपारगतोपदेग 
खतेपारममनायोद्यतास्रपिपारसंतमलं अयवागसनंगमःपारखपारेवागमःपारगमःपारग्मः खूलेवतुम्बारो्रलाचणिकोनपारगमेा 
पारगमस्तद्धाख्मपारगमनावञ्रखमयैखमाखोऽयं तेनाचम्यैःपारगमनावतिनभवं तीव क्तं भवतिततच्वानं तमपिरुंसा सं तर्वन्तिं नासते 
चद्यपिपारगमनायोद्यमयंति तयापितेसैन्नोपदेथविकलाः स्वदचिनिर चित शाग्खटत्तचोनैव संसारपारग ठमलं अयतौस्पास्योः 
कोषियेषड्ुच्यतेती र॑मोडनीयच्तवःपारयेषव्रातिच्योऽववातीरगतिचठटयापगमःपारभवोपग्रािकर्ममभावपूत्यरयै-खयकयमोषंता 
रीकतीव्धादिकोनमवति तीरपारगामीवेत्याद अायाचिव्नमित्यादि आदीवंतिग्च्यन्ते स्ैभावाअनेनेत्याटानीयंसुतं तदाटायतदुरे 
तस्िन्‌ स॑वमस्ानेनतिटति चदिवाचाटानौवसारातव्यं भोगांगंदिपदचतुष्यट्‌ घनघान्यदिर छादि तदादायग्दीत्वा अववामिग्या 
त्राविरति मरमादक्पाचयोगेराटानीव नर्मोदाव श्निंभूतोमवतीत्या र तन्िनृन्नानादिमये मोचमारगँरम्यगुपदेयेवा अथस्तसुगयस्वाने 
नतिटति नामानं विषन्ते नकेवलंसरुन्नोपदेयस्वानेनतिटति विपर्यपादुटायीच भवती तिदयेवतिवितमित्छाटि वितचमसध लंडुगेतति 
डेठ' तवामूतसुपदेयम्राप्याडदन्नो चकुयलःडेटद्धोवा खंवमस्ानं तत्मराष्याडेटन्नो निपुग्यसतस्मिन्‌स्छाने च्रादानौयस्छदं ठगिति 
टत्ति चवेन्नावामालानं व्यवस्द्ापयतीत्यैः चवद्धेपदोयो चनवगततत्स्य विनेवस् बयोपदेयं प्वननैमानख दीयते चस्रवगतद्ेयोमा 
देवविशेषः खचवाउखरं चयाविकेयं स्तप्छविषन्तदत्याइ उट येदत्यादि उदिष्ठतदलय्‌.द्‌ च उपदेगः खटसत्कसव्यादेगः समन्छतौीति 
पश्च: चएवपण्छकसलस् नविद्यते तएवविदितवेदत्वात्तस्वायवा पग्डतौतिपण्डकः सरे्नसदुपदेयवर्ती वातस्व उदिन्छत इत्य्‌ चो 


४4 


नारनादिव्यपदेय उच्चावचगोत्रादिव्यपदे नविद्यतेतस्द्रागेवमोचगमनादितिमाव क व ~ युनर्ययोपदेयक्ारी + नमन्न्ताल्या ~+ 
; नास्नादिव्यपद्‌य उ्वावचगोल्ादिव्यपदेयावा उत्स्य नविद्यतेतखद्रागेव्रमाच्ग्मनादि{तिमावः कःयुनच्यापद््‌यकार) नन्ता 


का [कथायकाकाशककयगकणा 1 गगण ^), 


यददत्यपदिवालोनामएागादिमनोडितः खपुनःकयपाये;कम्म भिःपरीपडोपसनर्गनिडन्यतद्तिनि-निपर्वाहतेःकम््र रि डःअयवाक्ि्य 
तीतिखिडः सो दमावात्‌गीत्यरैः अतणएवाडक्ामसमग्युले कामो द्च्छमदनरूपा चम्यग्मनेन्नावस्व सतया्रयवारुडमनो नगत 
तद्रति खमनेद्धोगमकत्वान्दापेचस्ापि समासःकामेःउमनेनन्यःकामसमनोच्रोवदिवाकामान्‌ सस्यगतुपखान्वदालुरं घाव्नानातिदेवत 
सूतिनासखसने द्ध एवंभूतचनिंभ॒तच क्रिंमूतोभवतीत्याड अखिचट्‌ क्डं अरयसितमदुपरयमितं विषयाभिव्व'ग कषायोदय दुःखूयेनस 
तवा्तप्ायसितदुःच्टो चतप्ञडःच्डौ चारीरमानसाम्वांदुःच्छस्यांतत्रयरौरं कंटकयस्लगंडलूतादिखसय मानरुमिडयिग्रयोगामिय 
संवोगेश्ितालाम दासिद्यदौर्मग्बदोमनखमतं तद्िरूपमपिदुःदविद्यते यस्वाखोद्ःष्टीएवंमतचसन्‌ किमवाप्नोतौत्याड दम्डाणटंदत्या 


3 ( < ॐ मदुपसविसते स्छावन्त्पवमग्नानं ॐ 
दिड्ुःष्ानां थारीस्मानखानामाक्ते पौनःघुन्यभ्वनमनुपरिवन्ेते इ :खावर्यीवमग्नानं श्वम्यतदृत्ययं; द त्िपरिमाप्तौ तवीमीति 


एुवेवत्‌ लोकविनचसटतोवोद्‌ यकःखमास्तः उक्तस्तुतौचोद्‌ यकः साप्रतंचठ्यैव्याख्या भ्रतूवते भोभैव्वनभियक्तं नमाव्यं वतेमोगिना 
मपायोदब्छं न्ते मागुक्गन्तेचामौ तत्रखेएगया दत्य अनं तर्वरंवं घः इक्डीदुक्डाणमेव मावह मगुपसियद्दत्ति तानिचाग्नि 
इ.व्छानि तच्रोखेदत्यादि परपर्छवसुवंधस्तु बलेयुग्यरणिदिकामखसणुदं नेचकामाडुःस्छामकाणवतत्र चाखक्रसखघाठच्चमगंद्राद्यो 
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' रोगाः ससुत्पद्यंतदूति अतोऽपदिश्यते तमोचेएगयारोगससुष्माया ससुप्यज्जन्ति ततद्तिकामालुषंगात्कर्म्मोपचयस्ततोपि | । 


1 
{ 


। दपिनरकभवो न रकान्तितरेककललाैदापसी ्यहगभेमसवादिभूतस्यच रोगाः पराडुषयन्ति सेतस्कामादुषक्तमनस एकदेत्यसातावेद ; 
नीयविपाकोटये रोगससुत्पादादइति रोगाणां शिरःशूलादीनां समुत्मादाःमादुभवाः समुत्पद्यन्ते खाविर्भवन्ति तस्याञ्चयोगावस्यायां , 
किंमतोभवत्यसावित्यत्नाह जेहिंदत्यादि येबौसाद्धं ससौसंबखति तणण्कदानिजाः पूेपरिवदंति सवातान्िजान्‌ पश्चात्मरिवदे | 



















विविपरिवयंति सोवातेखियगेपच्छापरिवण्ञ्नाणलंते तवताणण्वासरणाणवा ठसपितेसिंणालंता | 
णाणवासरणाणएवा जाणिन्तुदुक्वंपत्त यंसायं भोगामेवश्रणसोयं तिद हमेगेसिंमाणवाणंतिविद्ेणएना | 
विसेतत्य सत्ताभवतिच्रप्मावावड् गावा सेतत्य गदिरचिहृतिभोयणाणतच्रोसेएगयाविप्परिसिट समू | 
यंमहोवगरणंभवति तंपिसेणेगयाद्‌ायाद्‌ाविभयतिख्दत्ताहारोवासेहर तिरायाणोवासेविलु पंति | 

| 





भाषा 
। वदेकडतां तेनो विर्धयोलेपदधे तेरोगियो पुणतेनिजपमरापण्णाने परिवदे लोकसागलितेहवा भवणीवादवोले मथवाकदाचितद्ूमन ॑ 
| यादूतोपुणतते पुलकललादिक तुभनेलाणमणी शरणभणीसम्थनया्रं तु"पुग्णतेनिज पापणानेत्राणशरणभणी समर्थनी एचवो | 
जआणीखोकरिवोष्धत्रं जारिन्त इक्ड'पन्तेयं सायं -एवंश्रालादुक्ड'मत्येकं भवतिष्ूतिकोऽथेः सखरूतकम्मं भुजः प्राणिनष्तिमत्वारोगोत्म 
न्तौनदौसैनस्यंविघेयं एडवोतेजाणियुस्यो ुखनेडुग्खपर्येकरंे एतलेस्योभावसषघलादैजीव चापाकौधाकम्बं भोगे ततद्रमजाणीरो 
गिडपनेदःखनाशिवो परंएकजीवद्मनकरे तेकष्ेटे खलं भोगामे* एकोऽस्य्ामप्यवस्थायां भोगानेवालुथोचयंति कथमीदश्भोगाःमा 
पाःपरंसख्छाकंभोगायनाभूवन्ितिथोचंते दैटथोध्यवसाय एकेषांमानवानांभवति मयभोगानामधानं कारणमर्थोतस्तत्‌ ख रूपमेवदभे 
यतितिविषेनायापिचेतस्य मात्राभवति अल्पएवाबद्ीवातस्यामर्थमात्ायां गडिति भोजनायभोगायभविष्यति ततस्तसैकदावि 
परिचि संभूतंमहोपकारपंमवति तदपितस्येकदादायादाषिभनंते अदन्ताहारोवा तखदहरति राजानोवाविल पंति नण्छतिवा विनण्ड ` 
तिवा भगारदाहेनवाद्यते दतिसपरस्यार्यायक्रासि कर्मारिवालः परङुव्वा यस्तेन दुःदेनखढो बिपर्याससुमेति एकाजीवएणेयवस्था ' 
इ'पदयाङता भोगद्जगोचें एटवाभोगमास्यादता सुभनेभोगद्हेतिनाया ए्डवो सध्यवसाय एककिणिष्डीमनुष्यनेथाद्‌ द्िवेभोगनोप्र | 
। धानकारण म्तेदनोखरूपदेष्ठाडदटे तिविधग्रकारेकरी लेतेदने मयेमात्राघननो प्रसाणथाद सल्पथोडी अथवाघणमी तेपुरघते ' 
' शेमर्थनेविछे दतर ्ेजाणे एखुभनेभोगभणीयास्बे तिवारपष्े तेहनेएकदा अरं तरायनेत्तद्विपरिशिष्टभोगवता ऊगस्ोसंभूतऊ | 
| पनोमहटोपकरणमोटोघनएकठाथादते युणणएकदास्मं तरायनेउदेभोगनेका जिनावेतेडपरि कन्ेरेदायादगोत्रीनिखष्वीर्ये ष्वो रप्र ' 
दीपिकाटीका | 
पञ्चात्मरिवदेत्‌ नालंतेतवताणाय र प्णायवाखमपितेषांनालंबाणाय शरण्ायवाजाणिन्तु.दुक्ठंपत्त यखायं भोगामेवाणुसोचंद्मेगे | 
सिंमाणवाणांतिविह्े ्रजाविचेतव्यमन्ताभवतिखप्मावाव्कयावासेतल्यगदिएचिटृतिभोयष्णएतचोे एगया विपरि सि्संमूतंमोवकरणं 
भवतितंपिसे एगयादायायानिभवंति भदन्ताहारोवाखेहरति रायाण्णोवाखेविलु पंति णतस्द्वासे अगार दा हे णवासेडणकरश्एतिसेष | 
रख्राएकूराद'कम्ा दरं लेपङ्व्माे तेणदुक्डे संखे विष्पसियासमुवेति नाच्पिरुत्तिन्नात्वादुःखं प्रत्ये कंखातं चकतकर्मफलसु । 
जःपाण्पिनद्ूति मलारोगोत्पत्तौन दौमेनसखभावनीयंनभोगाः योचनीयाःदल्यादचभोगामेद्रत्यादिभोगाःयन्द्रूपरसरगघस्परयपविषया ' 
भिलाषास्लानेवादुशो चयन्ति कथमस्यामप्यवस्ायां वयं भोगानूरभच्छहे एवंभूतावास्म्ाकंदथामृद्य नमनोन्ञा्पिविषचाउपनतानोपभो | 
(ध गायेति ईटत्तश्चाश्ववक्षाव; केषा चिदेवभवतीत्या ह इदमेगेसिंति इरेवरूं सारे एकेषामनवगतविषय विपाकानां बह्मदनादीनां एवं 


१, 














१४९४ अचारङ्खसृुल । 


| नसर्वेपासनतङ्गमारादिनां व्यभिचारात्‌ अपिवाभोगानां प्रधानकार्य मयाऽतस्तत्‌ख रूपमेव निदिं राति 
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विद्ेग्यत्ति व्रिविधेनयापिचेतस्य मात्नाभवति अत्परावावद्धीवा तखामथमाव्रायां ग्द्रसि्टटति साचभोजनायकिलभविष्यति ततस्स 
गदाविमरि निष्टं संभूतंमरोपकर्ं भवति तदपितश्येकदादायादा निभजंते अदन्ता रोवातखद्रति राजानोवाविदुपंति नग्डतिवा 





शौलंगाचार्यैरुत टीका | 
न्राल॑तेतवल्ला णा यंवाशरग्णयवां तमपितेषां नालल्ना णचवासरग्णायवेतिन्नाला दुःखंम्रत्य कंसातच खरूतकम्य फलमुलः सवधिप्रारि | 
न इतिमत्वा रोगोत्मन्तौ नदौग्ं नस्यंभावनोयं नमोगाः शोचनीयाइत्याहच भोगलेद्त्यादि भोगाःगब्दरूपगंघ रसस्सथ्विषवाभिला 
पाम्तानेवाु शोचंति कथमस्यासप्यवस्यायावयं भोगानभुच्छहे णलंभूतं चास्माकदशामूद्येन मनोन्ना्पि निपयारपनता नोषभोगा , 


॥ 


चेति ईटचचचाध्यवस्ताय; केषांचिदेवभव तीत्याह रएच्मेगेसिंदरत्यादि ददेवरंखारेर्केपासनवगत विपचविपाकाना बह्यदत्तादीना 


। मेव॑भूतोष्यवसायोभवति नसर्वेषां खनत्करमारादिनाव्यभचारात्तयाहि वह्मदत्तोमारणांतिक रोगवेद्नाभिम्‌तः सन्तापाति वात्‌ | 
सयुगन्तीप्रणयिनीमिव निष्टासभमेदरविमन्यमानः तयारसतीकतोविंहस्ततया विषयौ छतौवेधस्यं ॒गोचरीरुतोग्लान्यादष्ो , 
। दुःग्ाखिकयाकोडीरुत; कालेनपौडितः पीडाभिनिरुपदतोनियत्या चादित्ितोदेवेन अन्तिकेच्र॑त्योत्स्वासस्य सुखेमन्मवासख । 
। हारिदी्षैनिद्रायालिह्वाम्रे जीवितिथिसय वन्तेमानःविरलोवाचि. विदलोवषुरिपिप्रनुरः प्रलामेजिते जेभिकाभिसोत्यवं भूता मवस्वा , 
सतुभवन्नपि मडासोरोदयाद्धोगाचिकाक्तिषुः पाद्धापविष्टाभावपैमनवरत वेदनावेशगलद्रु रक्तनयननाक्िरमति कुङ्मतीत्येवं | 
व्याहार नधस्प्तमों नरकषटयिवीमगमत्तत्रापि तित्रतरवेदनाभिभतेयविगणयव्य वेदनांतामेव कुरमन्ती व्याडरन्तील्येवं भतोभो 
गाविष्वद्गो दुस््यजोभवति केषां चित्‌श्नन्वषा पुनसद्वापुरुषाणा खुदारसत्वानामात्नोन्य छरौरमित्येव मवगतत्वानाखनत्‌कु 
 मारादीनामिव ययोक्तरोगवेदनोसद्धावे सत्यपिमयवेततृरुतं सोटव्यमपिषरैत्य वं जातनिद्वाना कम्ब त्तयावोद्यतानां न मनःपीडो , 
| त्मद्यत्रे इत्य क्त च उप्तोयःसखतण्व सोसलिलोजन्मालवालो अश्ुमोरागहं पकपाच सन्ततिसदान्तिविन्न वीजस्यासेने र॑कुरितो 
| विषत्क्‌. मितः क््द्रुमःसाप्रतं सोदानोवदि सम्यगेषफलितो ट्ःखेरधोगासिभिः पुनरपिसखहनौवो टु ;खपाकस्तयाय नख्वलुभवति | 
नाशः कम्र णासंचितानां दरतिसदगगित्वाचद्यद्योति सभ्यक्सटिति विवेकोन्यतरभूयः कुतसत्वःअपिच भोगानांप्रधानं कारणमर्थोत ' 
` स्तत्स्ठरूपमेष निरिटिन्ुराद् तिविह्ेरोत्यादि तिविघेनयापि तस्तन्ना्थमात्राभवत्यल्पा वावद्तौवा सेतस्यामयेमात्रया स्टद्वस्तिष्टति 


1 


सा7चभोजनाय किलमविष्यति ततस्तसेकदावि परिशिष्ट संमतं सद्धो प्रकर णंभवति तदपितद्यकदादायादीविभजंते च्दन्ताहातेका ' 





णस्सद्रवासेविशस्सदूवा अगारडाद्ेएवासेडज्कतिदतिसेपर स्स ञ्श कराणिकम्मारिष्वालेपकुव्वमा 
रोते णदरक्खेणम्‌टे विप्मरि वासखुवेति चा सं चच्छरदचविगिं चोरे वमं चेवतंसल्न माहद्र जेणसियातेण 
रेस्षियाइखसेवणाववुज्ंति जेजणामोहपाउडा योभिलोणष्हिरतेभोवयंति एयद्र'्ायतणाद्‌ 

सेदरक्खाएरमोद्ाएमारार णरगाणएणर गतितिरिक्खाएस ततमृट धम्म णाभिजारतिखदाह् कोरेश्प्य 





भावा 
रानानदंडील्यं सयवाखापुणौीजाड्‌ श्रयवावि णस्ते अरयवाघरनेदादेवले इणिपरितेपरने अर्थकर कर्म्नालयन्नानकरतो तेणेदुक्खि 
¦ इ खट्व्यासोडितचतो विपर्यासपामे एययेपवेयुएवचार्योके तिमद्ूलजाखिवो डिवे"भोगनो फलदः खासी सखोकर्िवो तेकर 
श्ासचक्छ याणंभोगाका चा च्छदभोगानिम्रायंतंविगि चत्तित्यज किं विशिष्टः ध्पैरोऽकातरसन्‌ भोगागाच्ःद्‌ापरित्यागे दुःखनेनकेवलं ` 
५ नतत्प्राजषिरितिटगैवत्ति तमेवतद्नोगाशयादिकं गल्यमाृत्य खीद्त्यकन्ा वंधसेवादन्येन पुनसपभोमंयतोभोगोपभोगोयेन धनेननद्या । 
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अचाराङ्गसुच। १९५ 



























श्तेनेवतिचितत्यात्कम्म परि णतेनस्यात्‌ इदमेवद्टेतुवे चित्य नाववध्यते तेकेयेजनामोहन य्यन्नानेनमारतयाच्छादिताः मोदस्यामिग 
रि्टकारगांस्तियददिदथंयति स्त्री भिरर्यलोकः प्र्ययितःपरालितोबशीरूतः तेलोकाःस्तरीपरालिताःसंतोभोदत्यासन्वगो वद्तिकथयं 
| तिययेतानिसखारौनि आयतनानि उपभोगस्यानानिवन्तं ते दूतिकयनंतेषामपाचायभवतील्याहतत्‌ कथनं तेषांदुक्ठायभवतितयमो 





हाययन्नानायभवतिमरणायततोपि नरकायतयानरकाइदत्यतिरयै गचोन्ये भवति एवं सततंनिरंतरंग्रढो धमः चात्यादिकंनाभिनाना ! 
तिभिष्यप्रतिष्खीरुरुकन्ेे चासंकदताभोगनीसं न्नादं कतां तेदनेविषेमननोयभिग्रायणएवेवि गिं चकदतांद्छंडि केडवोकतोधीर | 
हट चिन्तद्तो जं दमन रीकरतोतेभोगायायप्रमुखशलय आदरीषगणदुक्डपामिसि परभोगनद्ंपामेनेदभणीजेणेघनेकरीभोगोपमोग 
याद्रतेयेजघनिकरिकम््ं नौ विचित्रगतियकौनयाद्‌ एडवोपरमा्थनजाणेतेको एजेजमलोकमोद्ेमन्नानपणेच्छाद्या तेदमनना 
| गोहिवमोदनोसुख्यकारणस्त्रीजाशिवी तेकरहेरेएलोकस््ी द'पव्वहिएकहतावसिकीषोटेविषयवाद्यातेनेवसिग्रवन्ते तथा एलोकविषय | 
करिबाद्धया स्त्रौष्रजीतादतामनेरालोकमागलिदमकष्ेख्ोलोकारस्त सं सारमाद्ि ्रायतनकदतामोगनोस्यानकर्टेएहविनाध्रीर 
| नीस्यितिनरौ एषावचनजे वोलेतेने फलकर्ेसे दक्छाएक्तांतेवचनतेचनेदुक्डभणोयाद् थारौरमानसौ परौडाभणीयाद्रतवामो 
व्यन्नानभणी तयामरणमणीथाद्‌ तयानरकभणीया षू. वलीनरकयकी चदर्तौनि तिरयेचगतिमाहिममे एतावतातेपुरुपसततनिररतर 
दूगिव्यामोद्धिपद्योतो धमर चात्यादिकनजाणे इशिकारशिवलीर्‌ संसारमाद्िपरिश्जमयकरे एवचनतीयेकरकद्ं एवोदेख्ाडे 
खटूत् 'उदादवीरे०° उदाडन्तिक्तवान्‌कोखो वौ रस्तीरथेकरः; किसुक्तवान्‌ सभ्रमाद्‌कन्तं व्यःक मामो गनाभिष्व'गे तया चलंपर्याप्त' 
कुशलस्यप्रमादेनाकिमालंव्यप्रमादेनालमिल्यच्यतेसंति ्तिांतिमर णं संमरच्छेतिकोयंः शांतिशब्द्‌ नमोत्तमरणथब्द्‌ नसंसारःप्रमाद्व 
;खंसारसत्परित्यागाच्रमोच्चः इतिपर्याजोच्यप्रमादं नङुर्यात्‌ तथाशरौरभिड्रघम्म' श्र च्यालोच्प्रमादं नकुर्यात्‌ भोगारून्यमानाय 
पिटक्तयेनभवन्तौत्याद नालंनरमयौसनुक्तयेमोगा इतिपग्यलानीद्धि भतोलंतवकृथलएभिः म्रमादमयेडु ; खकार णस्तमातै विंषयैरिति | 
एतत्मत्यचचमेव भोगाथादिकांमद्खयं सुने पण्यएवं ज्नात्वाकिंङुयौदित्याह कंचनकमपिजीवंनातिपातयेत्‌ एवंस्टचाभापाटिपरिरेतृएवं 
प्रायातिपातविरमग्णादिव्रताशूटव्यवं रुणप्राप्नोतीत्यगद एषकीरःभ्रशं खितः स्तुतोदेवराजादिसिः एषकः योननिसिद्यते नजुगुपूस्ते 
कश यादिनायसयमानुछानाय कथंकचिदलाभादौ नखेदसुपयातीत्या ड नमेदेतिन कुप्पेज्नाममायं रस्ोधनवानपिनदटातीति | 
सलानकुष्येतनकोधसुपयाति सोकलव् ननिंदेदित्यार सदोयनेनममस्तोकं दम्तमितिनिंदानकु्यीत्‌ तथापडिभे खियोन्तिप्रतिषिद्धो श | 
दायकेननिघिद्धः परिणामन्तस्माद्ेव प्रदेणान्निवत्त ते तयाप्रडिलाभिडनपरिणमेच्जाप्रतिलाभितःखनूपरिणमेत्‌ वताक्लिकवत्‌दातारं , 
नोत्मासयेत्‌ रएतन्मोनंसुनिभावंसमशवास्येत्‌ खस्यगतुपालयेन्‌ दतिपरिसखमाप्तोनवीमि इतिपर्यवत्‌ वीरकष्ठतां यी तीश्कर तेरे षम | 


~---~----. 





॥ 
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। रौपिका टीका 

| विनश्यतिवा अगारदादहेनवादद्यते इतिरूपर स्य चर्याय कूराणिकम्माखि वालःपरकुव पस्तेन द्‌;खेनख्टोचिपर्यासंम्दुपै ति एत्चमागेव 
| व्याख्यातं तदेवं दुःष्ठविपराकान्‌ भोगानूप्रतिपाद्य यत्कन्तव्यं तदपदिश्यतीत्यारच यासं चखंटच विगिच्षीरेठनघ्चे वतं ख मा्टजेण 
सियातेणएनोखिया इणमेवनाववुन्छति जेजयामो्पाउडायोभिलोए पव्विए तेमोवद्तिए्यादं यतण खेदुक्डाणएमोदाएमा 
सणएणरगाए णरगतिरिक्खाए खततं स्ट घम्म' णाभिनाणति घयासंन्तछंदं चत्ति चाशथामोगाकां चां खंदचपरातुरत्या भोगाभिभ्राय 
| तौखाथाच्छदौ विरभिंचन्ति ्यशुसत्यजधीरः घौडद्धिलयाराजतेद्तिषीरः भोगागाच्छ'टा चपरित्यागेच दुःखमेवकेवखंन तत्मा्षि 
' रित्याडख तमं चेवन्तिविनेय उपदेशगोचरापच् अलावाकष्यतेत्वमेवतद्धोजनादिकं शल्य"मादहत्यस्वौरत्य परमथ्चुममाटन्सोगत॒पुन 
सपभोग"यतो भोगोपभोगायेरेवायौदुपायैमैवति तैरेवनमवतीत्याखच जेणखियातेणनोखियानैव व्यदीपाव्ज्नादिनाश्नेगोपमोगा; | 
स्वत्‌ तेनेवविचितलात्कसे परिणतेन स्यात्‌ एतच्वानुभवावारितमपि सोद्ाभिभूतानावगच्छन्तिद्रत्याद दूयनेयनायदय्फन्तिदुटमिव 
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(र ¢ 
१४६ च्राचास्ाङ्गसुल | 
ह्तुरैचितर' नदुध्वंतेनसं जानंतेके नेनणामोडपाउडा वेजनामोनांद्रोपदे यविकना मोद्धेनयन्नानेन िय्याव्योदटेनवा माद्ताया 


च्छादिताः तच्चविपर्यसखमत मेदनीयोदयाद्ववन्ति सेादनौवसखतद्ग टक्रासानाच स्िचोगराचः कारगासिततिटभेयति यीभिलोएपच् 
दविर स््रीभिरगनाभिः अचेपःदिविस्बमेरमौलोकरः प्रकणंगव्ययितः परालितोवगोरुतः तेभोवद्‌ तित्ति नेस्रीभिःमव्ययिता सोडति 
स्मास॑त्रणेएतददन्ति चयेतानिस््मारीनि खायतनानि उपमभोगास्पटभ्‌तानिचर्तेते एतेचयिना ग्र्यरद्दित्तिरेवन भ्वति एतच्चप्र्यच 
नं उपदेगदानंवा तेणासपायावम्यात्‌ढन्या चेडक्छाएत्ति तेषांचे दत्येतत्‌ स्वौम्रव्यवनसावतनभणनं वा इु.गरायभवति गागैरसान 
स1ऽखातवेदनीयोदयाय नाचतिकिद् मेादाएमोदनीवकर्मवंघाव व्यज्नानाचवा माराएमारणाव ततोपिनरकाय नरकगमनारं ततो 
पिन रकाद चेतिस तत्ममवति तिर्ग्ये।न्ययें ततोस्तरी प्रव्ययनं भोगायतनवदनंवा सवेव्रसंदंघनीवं खणवमंगनापांग विोकनाचि 
प्रससाखग्योनिषुपचेटन्‌ चालदितं नजानातौल्याद खयं खट त्ति सततमनवरतं दु खाभिमताखदटागधमं चत्यादिदनेणं नजानाति 
एतच्च तीयेरुदाच उदाडवीरे प्ममाटोमासाद्धे अ्तंकुरखलम्प्पमा एगंसन्तिमरगा संपडाएभिररघन्् सपद्ार रणालपारू यल तय 
एदि ए्वपासमुणीमखअवं गाइवाणएन्नकचगं एखकवोरेपखिखिते जंगनिगव्नतिम्रादाग्णएर नमेदद्‌तिनङप्यज्ना योवंलद नण्दिंस्रए 


प 


यडिखेदिय्ो परिणसमेच्ना ण्यं मागंसमगावासेव्नासिततिवेमि लोगविजयम्म्रचरवो उदसोखम्मत्तो उदाधत्ति उदृप्रादच्यं नाद उदा 


[| 


दक्तवान्‌ कोरोवीरो श्रपगतरंखारभचवसीयरूत्‌ किमुक्तवान्‌ तदेवपवाक्तश्च वाद््वति अप्रसाद्‌ःकन्तव्यः चमद्ासेद्े अंगनाभि 





चिलंगाचार्यरुत टीका । 
तखदहरति राजानोवाविदुंपन्ति नण्तिवाविनग्डतिवा शच्रगारदाद्धेनवा टद्छयतद्ति पर र्यावमु रासि कम्द्रपणिदालः प्रदुर््वाया 
सेनट्ःखेन ोविपर्याससुपेत्ये तच अागेवव्याप्यातमितिनेहम्रतायतेतदेवंदुःखविपाकानूमो गानूप्रतिपाद्यवत्कर्तव्यतदु पदिग्रतीत्या द 
स्ासंचदत्यादि चा्यांभोगाकाच्ाद्च समु्चयेख्दनं कंटः परानुडच्याम्नेगाभिप्रायर्नवचगव्दः पूर्वापेचवाखुखच्चयार्ः तावासाद्छटौवेति 
छवषसत्यल धीरःघीधरद्धिस्तया सानतद्ति भोगाग्राचटापरित्यागेच दुःस्वमेवकेवलं नतत्मार्रिरत्याहच ठ मं चेवदत्यादिविनच 
उपदे यगो चरन्न आन्मावा्पदि्ठने तन्नेवतद्भोन नादिकं गल्य माद्धत्य खीरुत्यपरमग्रुममादत्से नतुपुनरुपमोगं चतोभोगोप 
मोगी येरेवार्वादयुपावेभैवति तेरेवन्बतोत्याइच नेयच्चिवातेणग्तोखिया चेनेवा्यौ प्नं नादिनाभोगोपमोगःखात्‌ तेनैवचिचित 
त्वात्कर्मद्रपरि यातिनैस्ा देवबायेनकेन विद्ध त॒ना कम्रं ठंषःसखानन्नकुर्वानत्र नवन्त तेत्ययेः यद्धिवायेनेव याद्योपभोगादिना कर्मवंघा 
नवानिर्भं वत्वादिना सोचःखाद्नवेन्त नेव तयाभतपरिणासवशथान्नस्यादिति एतच्वानुमवाग्घारितसपि सेाद्धाभिभ्तानावगच्छन्ती 
त्या दग्पमेवदृत्यादि इटमेव्द्ेठवें चित्य' न्व॑ध्यतेनरंजानंते केवेन नामी नेद्रोपदेय विकलामोद्ेनान्नानेन सिष्याल्ोदयेनवा 
म्राटता च्छादितास्तत्व विपेलसतयोसोडनीवोदवाद्ववन्ति मोचनौवस्यच तद्धेदकासानांच स्तियोगग्ैयःनारगसिति दथेयतियीसि 
इत्यादि स्लीभिरटगनाभिगप्रचेपाटि विभ्वमेरसोलोक अागाचटाविमूतातना करकन्म विघाची नरवःविपाकफलं गल्यमाद्रत्यतत्‌फल 
मवध्यमानो सोद्ाच्च्ादितांतरालम्रकषग म्रव्ययितःपसलितो वयौतदति चावन््रकेवलसतोनटं अप रयनपिच्रपदुपददेचदानेन चिना 
ग यतत्या तिभ्योढत्यादि तेच्छाभिःमव्यविता भोद्त्यामं त्रयं एतद्वरन्ति वयेतानिस्ग्रादीन्ायतनानिखपमो गास्पदभू तानिक्त्तन्ते , 
एतेरविनागसीर्‌ स्वितिरेवनमबतीत्ये तच मव्यवनद्पदेगद्यानेवा तेणामपावा चसखादित्याइ चेडत्यादितेयां चेदल्येतत्‌स्लीमव्व यन 
सावतनमगननंबा इुःगखरायमवति गासैरमानसखाखाता वेदनौचोदवायनावचै किंचमोदाए सोडनीयक्षम्द्कवनाच चच्नानायेवेति 
तवामासण्मास्याच ततोऽपिनन्गाए. नरक्रायनरकगसनारथे युनरपिनरगतिरिक्ठाए ततोऽपिनरगादुद छ तिर ेतल्मभवतितिर्व 
ग्योन्य्थेततस्ल्ी प्रच्यवनं भोगवतनवद्न॑वा दंवंघनीचं खणए्वमंगनापांग विलोकन चिप्तसा्र योनियुपचे टन्रानद्धितं नजानातीत्याड 


सव्चन्नित्यादि सततमनवरतं दुःव्खाभिगूतोषडोवा चम्प्र'नात्यादिलच्तगं दुग ततिप्रखतनिपेघनं नजानातिनवेत्ति एतचतीर्यकूदा ति 
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दरयति उदाड्धदत्यादि उत््रावल्ये नाड उटाोक्तवान्‌ कोसौवौरोपगत संखारभयस्ोयकदित्यथः किमुक्तावां सदेव पूरवेपक्त वादश 








माटोमहहामोदे्चलंकुसलस्स पमाण्णसतिमरणसंपेहाए भेडरधम्म रुपेहाएणलं पासलंतबणए 
ददिण्यंपाससुणोमहम्भयं णातिवाणएज्नकंचणं एसवोरेपसंसिए जनेणणियज्नति आदाण्णए रमेदेति 
णकुप्मं ज्नाथोवंलद्ध णएखिंसए पडिसेहिओओपरि णएमेन्नाण्यं मोणंसमणुवासेजासित्तिगेमिजमिणं विर्‌ 
वशवेहंसत्थं हिंलोगस्सकम््रसमारःभाकन्नंतितं जहाञप्पणोसेपुत्ताणंधूयाणंसुरतहाणं णईणं घ ैणं 














भाषा। 
च्य तेस्यो च्रप्पमादोमद्ामोहे सहामो हकदहतास्त्रौ नो संगतेनेविपे अप्रमादक्रतां प्रसादनकरिवो एतलेस्योभाव जेडाहोड्धदते 
स्तरौसंगिनराचे चलंकतांपूरोया करशलनिपुणएते चनेग्रसादे एतावतानि पुणनेभ्रमादकरिवो क्तो नयो खों अवलं बौनेभरमाद्नक रेते 
कष्टे संतिकतामोच्तमर णकडतासं सार तेसं पेहाएकहतां नालो चौनेएतलेस्योकद्य्‌ ममादथकौसंसारतेहनेच्ाडिवे मोच्त इसोजा | 
णि प्रसादनकरिबो तथावलीशरीरभिडुरधम्प्र कतां विनखरसभावजाणीने प्रमादनकरिबो तथाएमोगभोगवी ताहता टत्षिकरिवासं | 
| सथैनथी एचवोजाणि अचोरिष्यतुभने एणेभोगने अभिलापे पू रोयाड एमत्यच्तलच्छभोगनोवाच्छादिक चअदोखुनिमदाभयदेखिएम | 
नहासनथैनोकारणजा यि इसोजाणीरन्तमस्यो करे नातिवाएञ्नकं चं किणिही सथावर जीवने विणाचेनरीं एसवीरोएपुरघवीरकं | 





वा दूवलीकेवो पंसंसिएदेवेद्रादिकेसव्यो तेको णजेणनिवन्नति पादाणएसादानकता संचमातु्ानतेनेविषे खेदनपासेएता 






वतासंयमपालतोखेदनधरे तेकिमतेकच्ेडे नमेदेतिनकुप्येज्ना एग्टदस्यधनवंतछतोदेवाने अवखरिखभनेकाट ददन रीदणिकारणि 
| कपे न हीकोधनकरे तथायोवंलद्धंनखिंसए योडोलदीनिदेन हो योडादेणद्ारना अवरवाद नवोल्तेप डिसे परि णमे ज्जा अदेवा | 
नेभाविनिषेध्योदतोति क हज प्रदेधयकीनिवत्त' तथाम्रतिलाभ्योदछतो वेतालि्रनौपरिद्रं ग्यहस्यनी प्रशं खासवनकरे एचवोसुनिनो 
्राचारसम्यकप्रकारि उन्तमपुरपपाले यीखघमेखामिकच्ेे दों दूमकद्ोजिमन्रौमदावीरसमीपिसखांमल्यो इतिलोकविजयाध्ययनसख 


| चतुर्थो थकःसमास्नः दिवां चमोञद्‌ सो प्रारंभियेदधे चोयेद्‌ केभोगनो परित्यागकद््ो द णेचदट्‌ सेचारितिये देप्रतिपालिवाने् 
धिञाद्ारभणीलोकनिच्राद्धवन्ति वो एबोभावकद्ियेष्टे जमि णं ° खखप्रा्षिडुःखपरिदारतरखुदिष्यविरूपरूपैना नापरकारै; शस्त म्रा 





1रिभिलेषैक रि # 4 ४4, # 1 | 
। रण्‌ पघातकारिभिलीकाय शरीरघुत्रटुडित्राद्ययं समारभ; छपिवाणिज्यादयः किय॑तेतद्यथासेतसख चाताशसरः तख कसगैरम, कि 


। यतेषुतेभ्य; इ ष्टिटभ्यःसत्‌ वध्वर्ताभ्यः ज्नातयःखननास्तेभ्यः एवंघात्रीभ्योराजभ्यो दाचेभ्योदासीभ्य; कमैकरेभ्यः कर्मकरस्य: तथा्राए 
1 # ~~~ € क # ^ 
¦ साएतिप्रादुणकार्थेतया पुटोत्तिरयक्‌रैषुतादिभ्यः चेणका्ये' तयाश्चासाशोरजनीमोजनं तथाप्रातराथः कर्पवन्तःसदयै सं निधि 





ध्योदनादीनाखापनं संनिचयोहरोतकी शकरा द्रात्तादौ ना स्थापनं कियते जमिणंकचतारखखम्रािदुःखपरि हारपणो उद्ीविरूप 

। रूपनानाप्रकारशस्त्रिदकर लोकनेच यिद हालोककता शरौ रघु वादिकतिने अयि अनेकसमारंमकरिये तेकदेषटे खेकहत। तेय 
र॑भनोकरणएडागप्मणो आत्मानेखयिच्ारंभकरे तथागुत्रनेकाजिधृश्ादौक यने काजिख्ण्हावनेकालि न्नातीलास्वजनतेरनका | 
दीपिकाटोका | 

सएवमन्ामेाहकार णत्वान्दहा मोहः; ततरप्रदाद्बतानभाव्यं चा हचन्लंकुसलन्ति अर्लपर्या॑कु शलस्य लिपुणस्य केनाऽलंसदयविव | 





यकपाय निद्रा विकथारूपेमा पञ्चविधेनापिप्रमाद्‌ नालमित्य्‌ चते सं तिसरणत्ति शलनंशातिर रेष कामेपगसो चते सेाच्तएवयाति 


स्तियन्तेप्राणिनः पौनःपुखं नयत्रचातुगतिके संसारेतन्यमरणं शांतिखमर ण्य तत॒ रच्छ पयेलोच्यप्रसादवतःसंसारः तत्वरित्यासाच्चं 


॥ नोच्चः तत्मयोलोच्यप्रसादं नकयौदितिकिंभिउरधम्म्ति प्रसादोदहि विषयासिष्दददूपः शसैराधिधतः तखसिद् र्घनें खतणएभिद्यते 
्् न= 
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एतत्बमीच्छ धर्यालोच्यप्रमा्दनङुयदिति सएतेवभोगामन्यमाना यपिनटप्तवेभवंतौत्याद नार्लपास्तिनालंनसमर्वाः मञ्लिायोच्छि 
न्तवे यये्टावा्चावपि भोगाण्तत्पश्चनानीदहि सलंतवकथलएभिः भमादमयेदु क्का रय ॒स्वमावेर्विषये खयभोगेरिति तदेवभोग 
क्ियद्ध्नां तत्माप्नावमाप्नौच दुःक्छमेवेतिदैवति एवंपाखमुी एतलरत्वच्तमेव भोगायामदाच्रर्टडीतानां कामद्यावस्यान्रकं मड 
हं भवद्धेत॒लात्‌ इुःखमेवमदाभवं तच्चमरगाकारयमिति मददिल्युच्यते एतनुमुनेयग् सस्यगेदिकारुदिकाञ्मपाचादेकव्वेननानीष्ट 
यद्येवततःकिंकुर्वादित्या द णाष्वारएच्जकंच्णति यतोमोगाभिलपगं मदद्नयंसतसद्यं नातिपातयेन्वव्यच्त्कच्च नकमपिजौठं अशेष 
जतोपलच्णच्धेतत्‌ भोगनियैडः ्राणणातिपातादिवरतारूट च कंरयमयाग्रो तौत्यादच एसवीरेपसंखिते एयद्तिभोगांगच्छंटविवेको 
अप्रमादी पद्धसदाव्रतमारारोदणान्नामित स्कन्धोवीरः कर्मविटारणात्‌ भरं चितः स्तुतोदेवराजाटिभिः कएपवीसोनामवोखभिदटूयते 


इत्यत्याड जेणनिवन्नत्तियोननिर्विंद्यते नचुगुयूसखति कस मादानाय यादीचति परमानंदखन्दयेन तद्रादा्नसंयमादुटानं तच्छरौनलुगु 
प्सते कचिदलाभादौ नखेदसुपचातीत्याहच नमेदेतिनकुप्प व्ना ममार्वग्ट्स्वर्मसटत खसा सोपिडपसख्ितेपि दानावखरेनददातीति 
छत्वानक्गप्य त्‌ नक्रोषव्गोमूवाद्वावनौ यच्च मननेवेषाकमपर्यितिरिति यलामोदयोयं खनेनचालामेन कर्म॑ चयायोद्यतखसेकर्मच 
पणखमर्येतवामावौति नकिद्धितटरयते मयापिकिद्धित्‌सलोकं भरतंवालभते तदपिननिंदेदित्याद योवंल्'नष्छिंरुएस्तोकमपर्यापत' 
चव्वाननिदेदातारं रत्तवातयाडहि कतिचितृचिष्यानयनें त्रवोतिखिद्धयोदन भिच्तामानयलवग्णघारोवास्माक्रनास्ि इतिद्न्रद्दट्खं 
इल्दवमलत्युदृन्तच्यलवन्तविद्ध्यात्‌ किद्धपरिसेखियो पडिणमेच्नाम्रतिषिदधो अमटिक्रितसस्म्ादेगात्परिगणमेत्‌ निवन्ततनचयमयपिनति 
षट्त्‌ नदौमनस्यं विदध्यात्‌ नस्'टनूमपगच्छेत्‌ नतांखौसत्तिनौमपवदेत्‌ धिकेग्टचवाखुखमित्यादि पडिलाभिच्रोनपरि्णमेव्ना प्रतिला 
सितः माप्तभिच्वादिलामःखन्‌ परिग्णमेत्‌ मोच्चावचालायेसत्र व संस्तवं विदध्यात्‌ वेतालिवद्ाताररनोत्माख्येत्‌ उपसंहरन््ा ड एयं मोर 
समर वाेव्ना एतत्मत्रव्याप्रभिकेद्रूपं मटानाकोपरन॑स्तोका मलगुपखनग्रतिषिद्ध निवर्तनं सुनेरि. दंनोनं सुनिभिराचरिदं त्वसप्यवा 
प्राचक्तमवकोटिदुरापसयमःखन्‌ समदुवाख्येः खुम्यगदुपालय दइतिविनवोपदेय भामादुथसनवा इतिपरि समाप्त तरकीमोतिपवेवत्‌ तमूवेबत्‌ 
लोकविनवाध्यवनचतयीदं शकटीकासमाप्ता उक्तदतयादट्‌ शकः खप्रतंपद्धमसख व्यास्याय्रतन्वति तस्चायमभिसंनषः दहमोगान्‌परि 
त्यज्य लोकनिच्वा सं वमद ग्रतिपाचनायें विडन्तं वयं तदत्रमतिपराद्यते इ-उदखंसारोदेगवता परित्यक्ता मोगाभिलापेय ्राघुना 
उत्च्तिप्न सदाव्रतभारेय निखद्यावुटान विघाचिनाखंवसयातरायें देचपरतिणालनाथे लोकनिचवादिदन्तं व्यं निराचचसयदचिकुतोदे 
साघनानि तद्मावेधर्मचचक्तंदि धमंश्चरतः खाधोलेकेनिचापदानि पंचापिरलाग्ड्दपतिरपरः पट्कावागणयरीरेच व्श्पाता 
शनशयनादौनि तत्रापिम्रायः ग्रतिद्नरूपचोगित्वादाहासे गयान्‌ खचलोकादन्व टव्यो लोक नानाविधेद्पाचेरामौय पुतकल 
ताद्ययेच्चत्स॑ममटत्तः तत्रखाघनासंवमद्दाये अटत्तिरज््रेषणीयेतिदयवति जनिय विखूवर्ूवे दधिं एत्य दिं लोगस्सक्न््रसमारभाक 
ववति तंज डा चण्मणोसेुत्ताखं धवा णं खयां णङ्यं दाखायंराखौयं कन्यकरायंकम्भकरीयं अदेखाण्णुटोपड्ेणाए खामासाए 
पातसडाणस्ठनिदहिसंनिचचयोकन्न दलम पंतिचरविदित वद्यरिदमिति खग्डदुःष्ठप्रा्िपरिारत्वदुदिन्य विरूपरूपःयस्तं : प्राय्वुपधा 
तक्तारिमि द्रव्यभावमेदमिनरेलौ जाय यरीरघुत्रददिटस्णा न्नावाद्ययैकमैग्णो रखदुःखमा्िपरि छार क्त्वि णां काचिकाधिकरणिका 
प्रादोचिनापारितापनिका प्रास्यातिपातर्पाग्णं कछष्विरिन्यरूपाणांवा समार्भाःक्िचन्ते सष्यग्रहग्णातृसंरंभारमयोरपिग्रहः ततर । 
दटानिटग्राक्चिपरिष्टाराच ्रा्छतिपातादिचछंकल्पावे यः खं रमः तव्दाघनखन्निपातकाचवान्वया पारलनितपरितापनादिलच् णः समा : 
रमः दंडत्रयव्यापायदित चिकीर्षित प्राग्णतिपादादि क्रियानिर्हिन्तितरंमः कःघुनरसमैलोकोवदय' खं रभखसमारं भाःक्रंतेद्त्याह ' 
तंजचचच्मग्ेयेयुत्पपंति सब्धया इतिञ्ममद्न्डनार्य" तेनादुकमपि लि त्रादिंदष्व्य' देतस्वारंमारिपृसोै आत्मायसरीरंतख कमं 
चनाः पाकाद्यःक्रिवन्ते नदुचलोकार्मलारभाःकिचन्ते इतिमागसिदधितं नचयसरलयोजोमवति >ेतदद्ि यतःपरमायेश्छां 
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त्मश्लनानीहि चतोलंतवकु्लएभिः प्रमादमचैड ;वकारण खभावेविषयेरूपभोगेरिति नचैतेवयोप््‌, पसुन्यसाना उपथमं विदध 
| तत्य कंच य्लोकेनौ दियवं द्िरण्य पवः स्यं नालमेकस्यतव्यवमितिमत्वा चमं कुखतयाङपभोगोपाच पोवांछति च;यमयित॒"विष 
| यट्णां घावत्याकमित॒मसौ पुसोऽपराक्क निजच्छयां तदेवं भोगलिष नां ततपरास्ावम्ाप्तौच इःखमेवेतिदथेचति एपासेत्यादि एतठ्म 


| एलन्मृनिपञ्छ सस्यगेखिकासुश्मिका पायापादकतवेन जा्मीलय्‌ क' भवति यद्य भंतत्कि'कयौदित्या स्णद्रवाण्नदरत्यादि यतोभोगाभि 
| लषँ महद्गयमतस्तदयै नातिपातयेन्बव्यययेत्कच्चन कमपिजीवमित्यख च शेषत्रतोषलक्त्ार्थत्वा च भ्रतारयेत्कच्नेत्माद्य प्यायोज्' 
| भोगनिरौहः माणातिपातादिनतारूढ्यकं रु्मवाप्नोतोत्याह णएखद्त्यादिएषदति भोगां दविवेचको अप्रसादीपञ्चमडात्रत 
| भारारोचयोतरामित न्धोवीरः कर विदारपात्‌ अथंसितःयतो देवरानादिभिः कषषवीसोनामये भिषटूयतद्त्यतचाह जेद्त्यादि 


। करंचितसोकं आतंबएलमेत तदपरिननिदेदित्याड थोवंइत्यादि स्लोकमपर्यीप्त'लन्धाननिदेदातारं दत्त'वातयाषिकतिचित्‌ िक्तानयने 
| वीतिलिद्ध ्ोदनोभिचामानया लवणाधारोवास्ममाकं नास्तीत्यन् ददस्वोत्ववसत्य्‌, टत च्ालव्रनविदध्यात्किच्च पडसे दियो इत्यादि 
। प्रतिशिद्धोदित्डितस्तच्छादेव प्रदे्यात्मरिणाम तन्तिवन्तंतच्त लपि नतिरेन्वदौमैनय्यं बिदध्या्रण'ट न्रपगन्छं न्नतासीमं ति नीमपव 
, देत्‌धितती रटचवासमिल्युक्च्चदिद्ाखिकचेखमती अणुभूयासिकखेखमतौ पौयंचिवतेपाणिचं चियचरित॒दनाम नदं खणसमित्यादिपद्यतेच 
| पडिलाभिडपरिषपामेच्जा ्रतिलाभितः मराप्तभित्तादिलाभःसन्‌ परिणामत नोचावचालापे सत्रे बरुस्तवं विदध्यात्‌ बे तालिकवदातारं 
| नोत्मसयेदिल्युपसंररन्नाड एयंदत्यादिएतत्मनच्नानिरवेदरूप मदानाकोपनाद्धको चजुरप्‌सनं मतिषिद्धनिवरीनं सुनिभिसु सुच्ुभि | 
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न्नानद्र्शनचारित्रासकं अमातत्विदायान्वत्सर्ै' शरीराद्यपि परकौचमेव तयाहि वाद्यस्य पौलिका चेतनस्य कर्मणोकिमा 
कभूतानि पर्चापिधरी रारि अतःयसीरामापि लोकशन्दाभिषेयः तदेवंकचिच्छरौरनिमित्त' कमौरभते परसतुघुतेभ्यःडदिटभ्यः सुपा 





शीलंगाचायंसतटीका 1 
यति अ्रभमादःकर््तव्यः कमडामोहे अं गनाभिष्व'गएव सदहामोदकारखलवान्बदहामोहः ततप्रमादवतानभाव्यमाडइ अलमित्यादि ्रलं 
पयीप्र'कसकशलस्य नि पुणस्यश्ल्डय चिणः केनालं मद्यविषवकपाय निद्धाविकयारूपेण यच्चविधेनापि भ्रमादेनयतः भ्रमादोडुःष्द्य 
भिगसनायोक्रदतिखात्‌ किमालंव्यभरमादेनालमित्यृच्यते सन्तिदूत्यादि शमनंशातिरशेपकसग्मगसो तोसोचंएवयांतिरिति शयन्ते 
खिनः पौनःपुरे नयत्रचतुगेतिके संसारोखमरणंसं सारः शान्तिद्सरणच् शांतिमरणं समाहार दंदसतव्य'परच्य पर्वालोच्यममादवतः 
संसारानुपरमस्तत्परित्यागाच्च मोच्छ इत्य तद्िचायंति दयं सचाकुथला; मेच्यविषयकपावम्रमादं नविद्ध्यादथच श्ात्याडपश्सेन 
मररणंमरणावधि यावन्तिष्टतोयत्‌फलं भवति तत्मयौलोच्यप्रमादं नकु्यौदितिकिच्च भिर इत्यादि मरमादोहिविषयाभिष्व'गरूपः शरौर 
धिशनसखच शसीरःभिदुरघमे खतएवभिद्यतद्ति भिदुर॑सएवधर्म््; स्वभावौवस्यतद्धिडुरषम्म' एतत्वसौ च्षपर्यालोच्य ममादनकुयीदि 
तिसंवंघः एतिचभो गाभुज्यमानासपि नढश्नयेभवतीत्याडह खणालमित्वादिनालं नरुम्यीयभिलापोच्ित्तये यथेटावाप्तावपि भोगाएत 


व्यक्तमेव भोगाशामद्ाच्वरर्टदौताना कामदथावस्यामवां महद्वयं भवदे ठत्वादुःखमेव मदाभयंतञ्चमरणकारणमिति मडदिच्य च्यते 


योननिर्विद्यते नुते कस्मादादानाय चादौवतेग्यतेवाप्यते चात्रसखतत्रमशेषाचारक कम्मच्चयाविमू त समस्तवस्तुग्राडिन्नाना 
बाध ्क्ूप॑येन तदादानं संयमावुानं तखेनलुप्‌ सतेतदवाकुर्बन्‌ खिकताकेवल चबैणदेीयं कचिदलामादौनखे दण्ुपयातीत्याच 
नामद्भत्यादि ममायंग्टदस्यः संश्तसंभारोप्य्‌ पञ्िते चपिदानावसखूरेनददातौति छत्वानकुप्येन्नच करोषवश्यगे भृयाज्धावनीयं च ममे | 
वषाकम परिणतिरित्यलामोदयेच माननवालाभेन कम्ब चयायोव्न तस्यमेतत्‌चप्यखमथं तपोभावीति न किद्धत्‌द्रूचते यापि 


राचरितं त्मघ्यवास्ानेक भवकोटिडरापसंयभ्नः खन्‌समनुवासयेत्‌ खस्यभविधत्‌खासुपालाचति विनेवोपदेणच्रासादुयासनंवा इति | 
मक) नि ॐ १ ॥ 
परिसमाप्तौज्रवीमीति पू्वैवज्लोकविजयाध्यवन चद्‌ शकटीक्रापरिखमापा उक्र तयौद्‌ थकः सामतं पड्मस्यव्यास्या म्रतन्यते तद्ध । 
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१५० अचारङ्कसृल । 








वाच मभिरंवंघः इहमोगानूपरित्यज्य लोकनिचयासंयमदे मतिपालनायें विरनतैव्यभि्य्‌.क्त तदतम्रतिपाद्यतेद्दिसंसारोद्रेगवता 
परित्यक्त भोगाभिलापेस्य खुखुच््णोचिप्षपदधमदानता भारेषनिरवद्यानुटान विधाचिना टी रंचमवात्रारये देदमतिपालनाय लोक 
निच वानिचन्तव्यं निराचवस् च्कतोदेरखाधन्र चेति उत दिधन््र छधरतः सा धोलपकिनिचायद्दानिपद्धापिरालग्टहपतिरपर; षट्का 
यगय सेरेव वस्रणाान्नासनयवनादीनि ततरापिप्रावः ग्रतिदिनसखुपयोगितरादारो गरीचानिति सचलोकादन्वे टव्योलोकय 
| ननाविररपायरातीव एू्रकलवाद्र्ममारदभ प्ररत्तलत् साधुनारुवमदेष्टाधें प्ररत्तिरन्तेपणीयेतिदय॑ यति जमिणंदरत्यारि ये रविदि 
¦ त्तरैद्यौ रिदिमिति खण्बदुःखम्राप्नि परिहारक्रिवागा काविकाधिज्ञरणिक्रा मराटोपिका परितापनिक्ना प्रागरातिपातरूपाणां वासुमाररमा 
दति मध्यग्रहणाद्डवचननिद् याच्च संस्मारटभवोरषुपादानंभावनीयसयैः थरीरकलवादय्ये संरभसमारंमाःक्रियते अनुटीयंते 


तवसंरम इटानिध्प्रात्चि परिदाराच पराणात्तिपातादिकिं यानिदस्तिररि खंकल्यवेगस्तन्छाधन सच्तिपातकायवाग्व्यापारननित 
परिता पनादिलत्तणः समारभः तद तत्रयव्यापारापादित दिकीर्थित माग्णतिपातादि क्िवानिदटन्तियारम;ः कर्मणोवाटम्रकां 


रस्य रमारमाउयार्व्न नोपायाः किर्वतद्रतिलोकखेति चतर्यपद्टी सापितादाय्यकः पुनरसौलोकोव्यं संरंभसमारंभाः कियत 
द्व्या तंनहाचप्मणोसेदत्यादि चदिवालोकस्य ठतौवार्येषटी चटितिदह्ेतोचस््ाोकेन नानाविरैः चस्ते; करम्मसमारंभाः 
` किव॑तदत्यतसतस्मिनलोके साधुटत्तिमन्वेणा यद्यट्धेचलोकेन कम्र खमारंभाःक्रिवन्ते तद्यचेत्यादिना द्वति तंजदा्प्मणो इत्या 
दि तद्यवेल्युप्रदथैना्यैनोक्त मात्रामेवान्यदापयेकनातीयकं भिदादिकंद्ररव्यं ठेतखारम्म्ारिः्धोयं आताथरीर त्नौ्रतद्ं कम्र 
समारम्याः पाकादयःकरिति नचुचलोकार्थखमारम्भाः किर्यतद्ति भरागभिदितं नचशसीरदलोकोभवति नेतदस्ियतः परमार्य्डां 
ज्ञानदयै नचारित्रात्मक मादततवंविदाचानव्घवै' शरौ राद्यपिपयकरभेव तवाचि वाद्यस्यापौन्नलिकसयातचेतनख कम ;णोविपाकम्‌ 
तानि पच्चापिश्ररौ रणीत्यतः शरीरालापि लोकगब्दाभिधेवद़ति तदिल'कदधिच्छरीरनिभित्त' कम्र रभतेपरस्तु षुतेभ्यःदहिटभ्यः 
सतु पावध्वसताम्योन्नातयः पूर्वापरसंबद्धाःखननाः तेभ्योघालोभ्योसनभ्यो द्सेभ्योदासौभ्यः कम्पं करोम्यःकम्म् करीभ्य मादिश्यते परि 





-राईणंदासारणदासोरणकम्मकराण कम्मरकरो णंच्रादेसाण्पुटोप्हेणाएसामासाणएपायरासाएरसंणिदिसंणि 
वचच्रोकज्नद्र द्र हमेगेसिंमाणवाणंभोयणाएसखुद्िएञ्रणगारेश्ायरिण््ारिवपखेच्रारियदरी चयं संपति 
अद्क्ख.सेणादिएणादियावएणसमणुनारणतिसव्वागधंपरिखायणिरामगंधोपरिव्वण््दिख्साणो कय 
विक्कणडसेणकिणेणएकिणावणकिणं तं णएसमगुजा रेच्नासेभि क्ख .कालखेवालखं माय खेचसखे खणयसरेविण 





मापा 

जि घाईकचताघाविने कालिराजाने काजिदाख्दासीकरसकरकमकरीने कालिचाएखारएकतां प्राद्ध्णानेकानि ुटोपरहेणाएकडता 
जा रणुतादिकने प्रदेणककडताद्दग्ठडीने अर्थितयाखासासाएकडता विवालृनेययिं पाययासाएीरामरीीमेकालि यनेकश्चारभ 
करीसंनिदी विनाशी द्रव्यददीयोदनग्रसुखनोखाख्डिवो उनि चणएऊहतांचविनाशी द्रव्य रडेखाकरद्राखमख्तिनोराखिवो करियेवलौ 
; एडनोविथेषकच्ेखे ष्टलं इ इते° इसदप्यलोके एकेषां मानवानांभोजना्ं' लोकेससुद्यते सतिसाश्ुनाकिंकर््त व्य ससुदिएन्तिखम्यक्‌ 
खुंयमानुष्ठानिनो चितः एवं विघोऽनगार; चाचीचार्मन्नः प्ररुष्दुद्धिरिति चार्यदर्थीन्यावान्वे षक; ययं संधिरितिययावररः चयाकाल 
। सतुठानविषाय एविषः खएवपरमार्यमद्राचीत्‌ सभिच्तुरकल्यनौयनाददौतनग्यछ्धाति नाप्यपरमादापयन्नापरमनेषग्यीयमाददा 


12 तमलसुन्न ~ + $ * $ [प < ~ मियलनातं टेशिकत्ति 
; न॑जमद्लानौयात्‌ खव्वांगंघं चामगशयुद्ध'गंषग्रहसेन यूतिग्ट तेपृच्त चाधाकमै १ पृतिकर्मैर तंरे उद्ेशिकलिक8 बाद्रमा 
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चासङ्गसुले १५१ 


[१ [३ १ हने क ॥ 
ज्ञायम्रत्याख्यानपरिज्ञया भरत्या ख्यायनिरामगंघःखन्‌ परि्रनत्‌ संवमानुष्टानसस्यक्पालयेत्‌ इणेमनुग्यलोकमादहि एकमनुव्यनाभोग । 


भणीलोकिपरवन्ते साधुचारितियेस्योकरिवो तेकहे्े समृष्िएकडता संयमादुषठानविमे ऊद्यो एदवोच्नमारतया आचैकडतां चारि , 
तवोतथा आर्यभन्नविशिषवद्धिमन्त अा्ैदभीन्वायमागनोदेखणदार एवंविधनेसाधुतेे परमाथैदीढो एतावतामरमायेनोजाण 
तेहेजतनुनेसे तेचारितिवो शुद्धश्नादारगवेखे तेकर सेणादिए तेसाधुञ्रकल्म्रनौयनल्ये चनेरापासे कल्प नौयकलेवरावेनरी | 
अने सेयकस्पनौवलेतो यतुमोदेनरी सवंसमस्त खामगंघ गंघकदतां खाधाकमे१ पतिकमेर भिख्जात२े उद्‌ शिक वाद्र्भण्टति 
कथ खध्यवपरक एडङ्मरोष्विशरुद्धको टिमध्वगतजाणिवा आामशब्द्‌ दिद" अनेरालेवा इशिपरि इ सवे्मामञनेगंघ एतावताखदोष 
अदहारन्नपरिन्नाद' जाणीम्रत्याख्यानपरिज्ाद' परच्चण्ीनिरासगं धतो परिव्वणएखस्यग्‌यनुष्ठा नपाल्ते वलौ णएहनोविशेषकचष्टे खल 
| अदिश्ममा० क्रयविक्रवयोरदिश्यमानाः एतावताक्रयविक्रयर हितः खुचनकी णाति नाप्यपरान्‌ क्रापरयेतक्रीणंतमन्यंनसमवुजानीयात्‌ 
एवं हननतिकं पचनचिकं दूतिनवकोटिश्ुद्धमाडारभुजी वंरुणविथिष्टः किंभरतोभवतौत्याह सरभिचुःकालन्नः बलन्नःमालन्नःपरमाण 
वेदीखेदन्नच् णकन्नः विनयन्नःसखससयन्नः पर खमयन्नःभावन्नः परिग्रहमममायमानः; कालेनु्टावीयथाकालमनुषठानकारी खम्रतिन्नः 
करोषाभिसूतिनेदं मयाकन्त व्यमेवेति मतिना नकरोतीत्यये; धिघेतिरागहं पौच्छित्वानियाति ज्नानदथेनचारिवास्ये मोत्तमारमप्वन्त' 
| तद्त्ययैः एवंविघच्किं कु दित्या वस्त्"पतदूग्रं कबलं पायपु"दनकमितिर जो रणं यवग्रदं पच विधं देवे द्रादग्रहादिकं कडाखशंकेट 
ग्रहणेनसंस्तारवंथासनमग्रहणेनपौटफलकादि द्रव्यादि सयमेते षुग्यडस्येषुजा नीयः त्‌श्रुद्वग्ट घौ वादित्यर्थःलब्ध मा पत्या हारेडपलच्वणा 
| इस्त्रारोचञ्मनगारोमातरं प्रमारंजानीयात्‌तद्ययेदंमगवतातीयेकरेणप्रवेदितं लोभदतिनमाद्यति चलाभडइ तिन शोचयेत्‌ वद्पिलन्धा 
ननिेत्ति नसं निधिकरर्यीत्‌ परिग्रहादात्मानमपरुपैयेत्‌ अन्ययादत्यनेनमकारेशसिति वाक्यालंकारेपरिग्र चंपरि रेत्‌ एषम चार्यः 
¦ भ्रवेदितः यथात्रमागे परवन्त॑सानः कुशलो नियुणोनाग्नानं पापकम्द्ं णोपलिंपयेदितिव्रवीमि अदिस्यमाखोकवयविङए खकताकथवि 
¦ कयविषे उपदेशरडित क्रयविक्रयरदित णएडवोतिसाघुकयनकरे द्रव्यकरी खाडारादिल्येनद्ी अनेरापासिद्धमोलिदं लिनरावेनन्धौं 
भनेरोमोते' लेतोअलुमोदेन रह एत्रि्ध' नौपरिहननतिक पचनतिकललेवोतेकिम चणेनदहीदणावेन री दणतोचतुमेदे नरौ | 
तयापचेन्हौपचावेनदहो पचतोचतुमेष्देनरीं इणिपरिनवकाटि शुद्ध्ाद्ारल्य तेसाघुकालनोजाण लिशिका लिजेकन्तेव्यकरीये | 
तेकालनोजाण तथावलयापणी समर्थडतेहनो जाणमायल चाडहारादिलेवानो म्रमाणजाशे खेदनोजाण खेदशब्दिद्र' संसारय | 
दौपिकाटोका 
। वध्वस्तभ्यः ज्ञातयः पुवापरखंबद्धाःखननाः तेभ्योषालौभ्यो राजभ्यो दासेभ्योदारीम्यः कर्मकरीग्यः अदिग्यते परिजनोरखिन्तागते 
, तद्ातियेयायद्त्या्देथः माषकः तदयै'कमेसमारंभाःक्रियन्ते तथा एटोपदेणाएन्ति टयक्‌रपुत्रादिस्यः मदेएका ओ" खसाखाणण्डा ' 














॥ 
। 
॥ 
। 
| 
। 





, मारजनीतस्यामशनंग्यामायः तद्यै'पायरास्येति प्रातरणनं भातरायसस्रैकर्मखमारभाः किचन्तं इति खासान्योक्लावपि वियेषा्यं ¦ 
। माद सन्तिरीदतिसग्यग्निधौयति इतिसंनिधेविनाथि द्रव्याणादध्योदमादीनां संस्थापनं तथासस्यगनिखखयेन चीचद्तिसंनिचयोऽनि 

। नाशिद्रव्याणास भयासितान्टहौकादरीनां संग्रडःसन्निधिद्यसं चय संनिषिरंच्यं अथवासंनिषेःसखनिचयःसनिधिरं निचय सचपरिग्र 
सं न्नोद्यादानोविकामयाहा घनघान्यदिरण्यारौनांकरियतेखचकिमयेसित्या द्रमेगेसिं माणवागंभोचणाप्खसुद्िएयणगा सेना ' 
| सआआरियपस अरियदं सौचयसंधोतिद्क्डुसेर्णादिरणादिवावणएएखस णुजाणातिसव्वासगंघमरिणायख्िरासगं पोपरिव्वएद्रमेगे सिति 
इेतिसतुष्यलोके एकेमाजिचलोकभृतपरमायेनुदधौनासानवानामनतुष्वाणा भोजनायोपभोगायै'तदेव॑विरूपरमैः श्त रलएवराद्यरयः 

| कमेखमारभ्रटत्ते लोकष्यनप्हेर कायग्यामाथाच माचसथाय केपाचिन्माननाना सोननार्यंनिधि संनिचचकरर णोद्त्ेखति 


कि ध क, ६ =. 
॥ = व्य समसुदह्िएत्ति सम्यक्स यमाचानेनेाव्यितः ससुवितो नानाविघशस्तरकर्म उसारंमोपरतः नविद्यते चनयाग्ग््द , 
< ` ~~~ --- >£ 
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| र्यामन्नायस्या साचार्यपन्नः ुतविेपताससुखीक इत्यर्थमाधेम्रुं न्यायोपपन्नपश्चति तच्छीलच्च त्यार्यदर्ी 
श्यवूप्रहे णकस्य मादि संकल्प्रदितद्त्ययैः चयं संधौ तिं घानं खन्धोयतेवासाविति संधिरयंसंधियेस्य खाधोरसावयं खधिद्छंदख्ला 
दिभक्तेरलु गित्ययं सणिञ्येयाकालमनु्टानविधायी योयस्यवन्तैमानःकालःकन्त व्यतयोपख्ितसत्करणतया तसेवखन्धत्तदति एतदुक्तं 
वति सवक्रियः पर्युपेच्तोपयोग खाध्यावभिच्चाचयौ मतिकमणाटिका यसंपन्रायन्योन्वावाघयात्मीय क्तं व्यकलेकरोतीत्यय इति 
दहेतौयस््ाद्यया कालाचु्टानविषायी तस्मादसखावेव परमायेपग्बतीत्याह अद्‌क्ड त्तितिव्यत्ययेन एकवचनावखरे वड्धवचनमकारित 
तच्यावमर्योयोद्धर्थे यायप्रज््ायद्भीः कालच्नचसएव पर मा्थंमद्राचीन्नापर इतिपाठांतरम्बा चयं सन्धि सद्‌क्ख प्ययमनंतसरोक्तविे 
पेणविशिष्टः साध्षःसम्मि'कत्त व्य कालंद्द्राच्तौद्‌ टवाने तदुक्तभवति यःपरस्परावाघयादित प्राप्षिपरिडाररूपतया विधेयाविघवाव 
सवेत्तिविघत्तरच सपरमायेन्नातवानिति अयवासन्धिन्नीनदशेन चारिताणामभिदटद्धिः सचशरौरस्तेनभवति तदपिनोपषटंभका 
रणांतरेण तखचसावद्यसय प्ररिदारःकन्त व्यद्रत्यताह सेणाद्रएदत्यादि सभिक्तुसदाः कर्य नाददीत नग्य्धीयान्ाप्यपरसमादाप , 
¦ येदग्राष्ट येन्नाप्यपरमनेपगीय माददानंखमनुनानीयादयवा सद्गालंसुषमंवाननाद्यान्न भ्तयेन्नापरमादये दद॒न्तवानसमदुनानी 
यादित्याह सव्वासगन्धमित्यादि अासंचगन्धच्चसामगन्ध खमादार्रदस्यवेश्च तदामगन्धद्चस्वामगन्ध' सवे शब्दःप्रकारकातृस्तातम्ट ¦ 
¦ च्यते नद्भव्यकातृस्तयासम परि्यु्धंगन्धग्रहणनत॒ पूतिर्छयतेननुच पतिद्रव्यस्याप्यश्रुद्वत्वा दामणब्द नवोपादानात्किमयंभेटेनो पादा ¦ 
नमिति सत्यमश्युद्सामान्यादृग्द्यतेकिंनद्रव्यकात्‌ख तग्यद्यतेकिं तपतिग्रहणेनेद ाघाकम्मौद्यविश्युद्ध॒कोटिरूपान्तातखस्य गुरुतर , 
व्वाल्माघान्यख्यापनायं पुनरुपादानं ततच्चायसये; गन्धग्ररणेनात्कर्मद्‌ धिकतिकं पूतिकम्ब सिचजातं वादरमाख्तिकासभ्यवपूरका , 
चरे तेषडुज्ञमदोपा यविषुकोच्य' तगेताखटही ताःचेषास्त्रयवि ु्नोच्छन्तूता सामग्रदणेनोपात्ता दरथ्व्यादति"सर्वशन्दस्यच अकास्का 
तृखर्यीभिधायका त्वादयद्येन केनचित्मकारेण खामसपरि शुद्ध" पूतिवाभवतित त्र्वन्नपरिज्ञवान्नात्वा प्रत्याख्यानपरि्नया निरासगन्धः , 
निगतायामगन्धोयस््ात्‌ खतयापर्त्रिजेत्‌ मोच्तमार्गेन्नानदर्यन चारित्राख्ये परिसमं ताज्च्छेत्‌ संयमानुटानं खञ्यगदुपालायेदिति ` 
¦ यावत्‌ ्नाममग्रदसयेनभतिपिद्धे यपिक्रौतकते तवाप्यतल्मसत्यानां चिश्ुद्धकोय्यालंवनतयासाभन्तत्र म्रन्तिरतसदेव नासग्ादधपरतिपेधवि 


















पसा खादिस्यदत्यादि कयद्यविकयद्च कयविकयोरदश्य मानः कौटचशचतयोरण्डमानोभवति चतस्तयोनिंमिन्तभूत द्रव्यामाबादिकिष्ठ 
| नोचथयात्रथविक्ययो रदिग्मानोऽकपदिग्ठमानः कद्चतयोरनपदिग्वमानोभवति यःकीतकछतापरिभोगी भवतीत्या ह्च खनकिगोद् 
त्वादि सखुशुचुरकिश्च नोधर्नोपकर्णमपि नकी णीयात्‌खतोवा नाणयपरेणकापयेत्‌ की्ंतमपिनखसनुजानीयादयवानिरासंगन्धः 
पसित्रिजदित्यतासग्रहणन ननकोटििकं गन्धग्रददणेन पाचनक्ोटितिवं कयणकोटितिकंत॒षएुनः खरूपेणंवोपात्तमतोनवकोरीपरि | 
श्रद्धसादार' विगतागारधूमं संगीतणएतद्गुणवि चिटर्किंम तोभवतौत्याख सेभिक्ड कालणं कालः करन्व्यादखरन्ं जानातीतिश्नाल | 
जा्विदितवेद्यराधा वालन्नागलंजानातीति बालज्ञच्छांदसत्वादीष त्व मालवलस्ामव्यजानातीति यवागक्यतुषछटानयिघाय निगदित 
बलवच इत्यथ सयामायक चावत्‌ द्रव्यो पयोगितामातातां जानातौति च्रसलवाखेयख खेदोऽभ्यासस्तेन जानातीति खेटन्नोयया 
चेद्यमः संखारपयंटनजनितसं जानाती्युकञ्च जरासरषटौगत्य व्याधतस्ावदारुतांमन्य जन्मेववीरख भूयोभूवस्सपाकरमित्या 


यस ससम्नयणे पर समय णं भावस परिग्गहं -अ्रलमायमाणेकालेणुष्राई अपिर दुहातोच्छितासि 
याटूवत्य पडिग्गंकंबलंपाय यु"च्छणंउग्गद्धंवकडा्णंएएसुचेवनाणेच्नालदेच्ाहारे च्रगागारेस्यं 
जाणेञ्नारेजद्धेयं शगवखापवैद्यंलाभोन्तिण्सनच्जे च्नायलाभोत्िणएसोरएव्नावद्ट'पिनद्‌ ˆखसिदेपरि 
म्गहायो चखप्माणं तस्क ज्जाचखखाणं पासएपरिदहरेच्नाएममम्ग स्रारि एहिं पवेदि तेल द्धे कुरुले 
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१५४ आचार ज्गसुत्र 1 
भाषा 













सत्तेदनोनाण खणवकेकडता चवखर्नोजाग विनयनोलागा श्ापयायास्छनोनागा परगाम्डनोजाण्‌ भावचिन्तनो तभिप्रायदाता 
रनो चयवाधम्य साभलणडारनो तेडनोगास तयापरिग्रदनेविपे मसताच्यक्तरतो कालक्िवानुष्टानादि मरस्वावतिदां ययोक्तथ्नुटान 
नोक्रणडार यपडिन्ने कता च्यमरतिन्नकोधि ऊपनेसे' एटनोघातकरिवो एटवाग्रतिन्नाककन्द काचाचनौ परेनक्ररेर्ट्गेखाधुदुदटयो 
कदतातेवेरागव्यने हे वसेद नियाद्क्तडतासुक्निमनागिद'्रवत्ते तवावलोयाचार्वियेयकद्ेषे वमस्चक्रस्पचोापट्रदिपतदग्ड पादोकव्ल 
ऊसीमव एतक्तेगोखासीकी उपकरणतयायोटिवान्मीकांवसी षाटपुदनक्डतां रजोदर्णश्चण्ग्रदकदता्पचप्रकार वगर दचिन्दरावग्रद 
रालावग्रद ग्टडपतिद्यवग्र ड ्रव्यातसा्यवग्रद उाधम्विकावग्रद एपंचश्यवग्रचनायिवा तथाकडाख्ग कंडगष्दिदधिः्सस्नारक श्रासन 
शन्दपीट फलका दिक एतलासर्$एतेखुकदता 'एग्यस्ने विपे लागोज्नाकदता खघागवेर्पःघ्वे दिविजेतलोदद्े तेत नवैच्ये िवागा 
" भ्रवेदयों जीरुषन््रं खानि 
जवते कद्ध ड'चापणीमतिदर' नथीकतो किंठची भगवं ते" रवेद्योँटे तकिं चया्वादितच्रादार वस्तादिकलद्ी साप्रुमद्न 

ध 


इप्रमाणद्े तेकद्धेद्टे लद्व° लाधे ादारिमाताप्रमायनागणे एतावताम्रमागोपेतल्य एवचनचीभगवं 


करदं लविसंपन्रलिदां जाड'तिद्ामरीमूरौयाबु' एब चमिमाननक्े तया खलाभिर्ते गोरेनरयद्यो पन्यद्रभागिवो 
| लिद्धांनाउतिदांकद्ध पासु"नदौ एडवोविषाद्नकरे तयावम्णोंलद्धंसनिधिनक्दे दरसु ननाण्ेविद्ाण्यं णएमादररे्रचवा चनेरानेकालि 
आ्ाचिखे दमनागीि सस्डीनग्छके परिग्बद्याद्योपरिग्रदथकौ एतावताधर्न्ीपगरगा१४ वनीयसिकते परिग्रचतेदकी यापण्योपीन्रों 
करे यधिकपरिग्रदनकरेदत्ययः दणेप्रकारिपाचएकहता वयोक्तन्ायवनागेनो दे खयच्ारपगिग्रद परिद्रेएपु्ेक्तमा्म साधरुनोयाचे 


2 


छीभगवं तत्ते मवेद्यो जद्ेव्यङुकन्ते ददिमागं नेविपे प्रवत्ततोकुगरलडादो आपणपो पापकम "लेपेन रीरुरकन्ठे टे दम कड 











टीपिकाटीका 

छटखन्‌खुखेनेवभिच्तादोपान्‌चाघाकर्मपटीन्‌ चाचटेववापरससयन्तःसललिन्नवयुःखाधुःकेनचितदिनातिदेष्ठे नाभितःकिभितिभवतां 
सथैननाचीरीखानंनसम्परतंस्यादम्रायःसर्वेपामेवचवतीनांक्रासांगन्ाजलच््रानप्रतिपिह' स्ानमटदप्यैकर॑कामांगम्रमंस्यतं तस्ब्ात्कामं 
परित्यज्यनेवस््रातिदमेरताः इूत्वादितदेवसुमवन्नस्द्िषवग्रचीत्तरदानेकुयलोमवतितवामावसे भावचिन्तासिमियोदात्‌ च=ोतवातलना 
तोतिमावन्नःपरिग्गडयममावसाणेपरग्य्दयतेदतिपरस्िग्रहः सयसातिरिक्तसुपकररमादि चसमीदुवनूचपरखीक्वंनूमनसाप्यनाददान 
एवं विघच्च भिक्तुःकौटगो भवतीत्यादकालेच यद्रा यद्यस्िन्‌ कालेकन्तेव्यं तत्तन्दरि रं बातुटा व गौलमस्येतिकालातुटायीकिद्धयपडिखना 

स्वम्रतिन्नाविद्यतेदत्यम्रतिच्नः ्रतिन्नाचक्षायोदवादाविरस्तितद्ययाकाषोदवात्स्छन्दकाचाचणखिप्ववलपौउनव्यतिनरसल व लोययसव 
` लबादनरानधानोौरुमन्तितदुतेडितोपरिविनायम्रतिन्ना्नारि तयामानोदयाद्राधगलिनाप्रतिन्नाव्यद्राचिवव्ाक्यमदं चिन्न स्ठम्ना 
टनूउत्मन्ननिरावरणन्नानान्‌च्यस्यचन्‌ द्रच्यामीतति तयामायोदयान्मदिखासि जीदेनचयाऽपरयति विप्रलंसवत्तितवाग्रत्यास्ानप्रति 
च्रानणे तवालोमोद्वाहा विदितपरमायी शखांग्रतेदिग्योवत्यामाखा माख्नग्णादिन्ायपि म्रतिन्नाःकुर्वते अग्रतिन्नोऽनिदानो 
वखददेववत्‌संवसादुटनं कुमेन्‌निदानं नक्योेतौति चयचंखन्धीत्यारभ्यकालेयाट्वादन्ति यावदेनेष्यःचन्ग्यः एनादययिंडेपणानिर्व्यटा 
अग्रतिन्नदल्यनेन दडलेरेदमापन्न' नक्तचित्को नचित्म्रतिन्नाविक्षवा मरतिपादिताचागसे नानाल्घि्सिग्रहविगेषाःतत्तचपूर््तरव्याड 
तिरेवलच्छते -इत्यतयाह इडग्योच्छित्तारियाति दविषेतिरागेखदेषेगा चयोग्रतिन्नातां छित्वा निद्वचेननिवतंवायाति च्नानदर्शनचा 
सितरास्येमोचमागे खंवनादुटनेवा भिचाद्ययेद रागदेषौद्ि्ठा म्रतिन्नासुच्दवतीव्यत्यचेव्यत्यव खणड भृतोभिचुः किंक्कवीदित्याड 
वर्य पडग्गरहवावत्‌ एण्छन्देवलारेन्ना एतेुग्यच्खेयुएुताद्ययं खमारमग्ररत्त घु संज्िधिसद्धवकरोयतषु जानीयातब्ुद्वाखुद्रतया 


रिच्च््ातृपरिच्छेदयेव॑ङ 4 
परि पः शद्ध र्क्रायात्‌ चश्ुद्ध परिहरेत्‌ किदनानवाहस््र' वस्तग्रदरेनव्च्ं परा स्टचिता पतदू्रदमादग्य् 
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रोन प7लौपणा्टून्िता कौवलमित्यनेन चौर कः पातनियौगकल्यच्स्टूचितः पादु च्छनकमित्यनेनच रजोरणं एसिचय्हते रौ 
। िकोपधिसेपग्रदिव्योपधिः चित; एतेभ्यः स्योवस््रे षणा यात्र बणनिव्यढा तलावग्रहन्ति अवग्रहः सचपच्चधादेवेन्द्रावग्रदः 


रजावग्रहः ग्दपत्यवग्र हः शव्यातरावग्रहः साधि कावयग्रह इत्यनेना वग्रग्रतिसासखवोः सूचिता; तथाकडासणन्ति कटासनंकटग्रद 








रोन सं सलारवोग्य्हयते यासनग्रणेनवा संटकादिविष्टर' याखयतेस्यौयतेयस्िन्‌ दइतिसासखनंगच्जा ततच्चाखनग्रदणेन शज्नास्चिता 

एतानिच समस्तान्यपि वस््रारीनि चादारादीनिचैतेषु खारम्बप्ररत्ते षु रटरस्येषुजानीवाव्वौ सगन्ध "परिज्ञाय निरयासगन्धोयवाभ 
वति सतथापरिन्रजेरितिभावायेः एतेषुचञारण्यम्ररन्त षु प्ररिबजन्‌ यावल्लाभंग्टक्रौयाइत कचिन्नियमोष्यस्तीत्याद ल्व माहारेन्ति 
लब्ेपरासेसति च हारेवस्त्रौ पधादिकेच अनगारोभित्ुमातांजानौयात्‌ यावन्मात्रेण रयीतेनग्टस्डः पुनरारम्म नप्रवन्तेते यावन्सा 
तेणएचालनो विविद्धितका्यनिष्यन्ति्भैवति तथाभूतांमाल्रामवगच्छेदितिमावः एतच्च खमनौषिकयानोच्यते इत्यत्माड सेजदेयंभग 
वतापवेदितं तद्ययेदमुदेशकादारभ्यानतर तरं चावद्धगवतारेष्ठीवौदि गुणयुक्त नाद्ंमागघमभाषया सर्वेखभाषानुगतया सदेवमलु 
जायां पर्पदिकेवलन्नानचच्चषा अवलोकय भवेदितंप्रतिपादितं खधर्मसखासीजंवृसखामिने इदमाचरे किद्धान्यतलाभोत्तिनममेन्ना लाभो 
वस्त्राहादेमेमसतटन्तः इत्यतो हलव्िमान्‌ इत्येवं मद नविदध्यात्‌ नचतद्भावे शोकामिभतमनस्को भूयादित्याखवा ्ालाभोत्तिन 
सोयए अलाभेखति गेकंनकुयौत्‌ मं दभाग्योयेन सर्वटादानोद्यतापि दा ठमेलभेदद्ं यपित॒तयोलाभालाभयोसष्यस्यं भावनौयं उकाच्च 
लभ्यति रसाधृसाधुरेव नलभ्यते अलन्धेतपसोटद्धिरैग्पेत॒म्राणएधारयं ११ तदेवं पिंडपातर वस्त्राणामेषग्णाः प्रतिपादिताः सांमरतंसंनि | 
धिप्रतिेधंवुैन्नाड वद्ध"पिलद्ध णणि्धे बडधपिलब्धाननिडेन्ति नस्थापयेन्दसं निधिंदयी तूनकेवलमा दार संनिधिं नकुर्यौदपरमपिवस्त् | 
पातादिकं संयसोपकरणातिरिक्त' नविश्यादित्याह परिग्गडाय्योा यष्पाणमवकमेच्ना परिग्य्द्यतेदति परिग्रदोधर्मोपक्ररणातिरिक्ता 

मधकर तस्ममादात्मान मपघ्वष्कंत्‌ सयमोपकरणणपि खच्छानकुयीत्‌ यदिपरिग्टदीत कमेवन्धायभवेत्‌ सपरिग्रहोयन्त्‌ पुनःकमनि्जं । 
रणार्थे्रभवति सपरिग्रखएवनभवति याखच यन्रडाणंपास एणवाक्यालकारे अन्यथा खन्य नप्रकारेणपग्यकःसन्‌ परिग्रहं परिडरेत्‌ 


] 

| 

1 ॥ | 
| 

तथादह्ि ्विदितपरमायीग्टरस्याः खखसाधनाय पश्यन्तिनितवाद्ययमस्याण्यः चाचार्यं सत्कमिदमुपकर नममेति रागदेषखलत्वा । 
त्मरिग्रदोग्रचयोगेतर निषेध्योनधमेंपकरुण तेनविनाखसारार व पारागमनगमनात्‌ एसमम्ग ति धमेैपकरयांनपरिग्रहाय इत्यनत 
रोक्तोमागेः ायद्याताः सवेवधमे्यदत्यायौस्तौयेखत स्ते;मवेदितःकथितः अस्मि" खायप्रवेदिते मार्गेप्रयल्वतामाव्य मित्या चद्व 


कुखलेन्ति लब्धाकमेभमिं मोच्तपादपवीजभतांच वोधिं खसं बरचारि वच्च म्रायतथाविधेचं यथाङ्रलोविदित कदोख्िन्‌ चार्यप्रवेदिते 


प्षीलंगाचायरूतरीका 
दययवाच्ेलन्न; संसक्तविसद्ध द्रव्यपरिदार्य कुलादिदे्सूप परिच्छे टकस्तथा खर्एयखं ष णणए्व च्व णवोवडसोभिन्ता्सुपल्पीणादि : 
यस्तंजानातीति तथाविणवणे विनयान्नानदशेन चारितौपचारिकरूपस्तं जानातीति तयाखखमयसो खसरमदंजानातीति स्वत्तस , 
यज्नोगोचरग्रदेशादौ ्टःसन्‌ खखेरेवभिच्तादोषानाचटे तद्यवाषोडसयोद्नमदोपासेचामी आधाकम्् उद्‌ शिकं पूतिकं लिच्जातं ' 
तंस्यापनाप्राखतिका प्रकायकरंनगीतं उद्यतवंपरिवन्ति तं ्यष्यातंउङ्गिन'सालादतं्रारेद्याअनिखटं चध्यवपूरकद्ेति वोडशोत्या 
दनारोषास्तेचामी धालोमिंडःदूतिपिंडः निसिन्तपिडःचाजीवपिंड; वनिसकपिंडः चिकित्सापिंडः काषपिंडःमानपिंडः मायापिंड; 
लोमपिंडः पूवैसंस्तवपिंड; पच्दात्संसलवपिंडः विद्यापिंडः संतपिंडः चण योगपिंडः उलकद्छपिंडेति तथादनैपणदोपान्तेचारी ` 
संकितसरक्ितं निचिप्तपिडितसंद्धत दायकोच्छिख्परिणतलिद्ोभ्डितदोषारएपां चोन्नसदोवा दाटकताएवभवन्ति उत्मादनादोपास्तु 
| साधुजनता एषणादोषाद्योभवापदितादति तथापरखलयन्नो ग्रौष्यसध्या्ध तौवतरतरशिकरनिकासा वतीटगलतृस्ेदविं इकः किन 


ह व सिद्धितं > ~ ५ € 9 9. ०५ (ब्‌ 
४ केनचितृद्धिनातिदेेनाधिद्ितं किमितिभवतां सवेजनाचीखे' ्ाननसम्मतसिति सचा मरावःख्वेपाभेरचतीना वामां ॥ 
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देसैसस॑रन्त दरत्यतोखदंलध्थि मान इत्येवं मर्द॑नविदध्यान्नच तद्भावे्नोकाभिभूतो विमनस््तोभयादित्याख्च अलाभोत्तिदत्यादि चला 
। सेखति णोनंनकु्यौत्‌ कथद्धिन्म'दाभग्योदं येनख्वदादानोद्यतापिदावमैलमेहसिति चपिठतयोर्लाभालामयोसमध्यस्छा' भावनीयनि 





त्य त चलश्यतेखाधु; साधुरेवनलभ्यते अलब्धं तपसो टदिलेग्ध तु प्रारधारगसित्यादि तच्छं पिंडपालवच्वाभर्णासेपग्णाः प्रतिपादिताः 
| सां्रतंसनिधिप्रतिपेधंकुवे ना इवद्ध' पिलद्े त्यादि ब्पिल्ार रिमेतिनस्वापयेन्नस न्तिधिंकु्यौत्‌ तीकं तावन्न सन्तिघीयत एवचद्धपिन 





सन्िदध्यादित्यपियन्दायै, नकेवलमडारसन्विधिनकुर्यादपरमपिवस््रपातादिकं संयमेापकरयातिरिक्त'नषिग्यादित्यादपडीत्यादिपरि 
गयहातद्तिपसिम्ररोधम्बोपपकरणातिरिक्तसुपकरणं तद्धादात्मानमपष्वन्क दपसपेयेदथवासंयननापकरणएमपि ख्ल्ेयापरिग्रहोभवतिख 
दसीपरिप्रचदतिवचनात्ततच्ातमानं परिगरदरादपसपमेवन्‌, करणे त॒रगवन्बृद्नङ््यीत्‌ नह चयःकचिद्वमेौपकरणाद्यपिपरिग्रहो न खचित्तका 


[| (र | ४ ~ ४ प = = 
। पकरणदुक्त चसमा दमि तिवपय || वदर्भिमान दाहज्व र *रसत तसुग्मेवतावदितिनप्रश त्यु न्नय'यश्चःङ्षापप [चिते रयमखव न्यं नतरः परे 


रपसदःकुतोऽपिकयमप्यपाष्यतिनेषरोपःनद्धिधनौपकरये ममेदमित्येवं ठाधूरनापरिग्रहग्रयोगोऽस्तिनयाद्यागस; चवियप्मणो विदे | 
मिणायरःतिममाद्रड' यदिदपरग्टडीतकम्पर वन्धायो पकल्प्रतेसपरि ग्रहोयनत््‌ पुनःवम्ब निच्नं एयायेप्रभवति तत्मरिग्रडएवनभयतीत्या 





॥ 
{ 
} 
| 
लुष्यसुनेभवतितयाद्यालीयोपकारिथि उपघातकारिणि च्व लतःपरिग्रहेखतिरागदेषौनेदिटौ तेभ्यो चकम््ं वधस्लत्कयं परिग्रहोषम्ब ¶ | 
न 1 
| 
॥ 
| 
च यणा णां इत्यादि एसि तिवाक्यालं कारे अन्यावत्यन्येनम्रकारेणपस्यकःसन्‌ परिग्रदपरिदरेद्यवाद्य विदित परमावीग्टदस्याःखषसा | 
घनायपरिग्रदपण्यन्ति नतवासाधुः तयाद्ययमस्यायवं याचार्यसक्तमिदशुपरकरणं नममेतिरागदेप खलत्वात्मरिग्रदहा ग्रहयोगोऽत्र 
निपेष्योनधम्मपमकरणं तेनविनासंसाराणं व पारागमनादिल्य त्च साध्ययथाभर्यचित्‌ खल्य"कार्यमदचचनतयेति सवनगटतेनदि यच्छं 


पारंगन्तु' समुद्रस्य अत चारैतामासेवेदिकेः रुदमद्ानविवादो सीत्यतोचिवचितमथं तीर्यकरभिमायेष्णपि स्ठिसाघयिषुसाद | 


॥ 
॥ 


एसमण्गदत्यादि धमेगैपकरपं नपरसिग्रहायेत्यनंतरोक्ता नागं चाराद्याता; स्द्ठेयनम््स्य दून्य(यीलीर्यछतस्तेः भ वेदितःकयितौनचु ' 
यप्राबोटिकै; कुरछिकातदिकातद्िका लविकाद् बालधिवालादिसखरुचि विरचितोमार्गइति नलुवाययासैौन्नलि स्वातिषुतराग्यांभी 
ष्नोदनिध्वंजीसव्यप्रकाच्चित; इत्यनयादिशा चन्ये पिपरिहार्यादरति इदतुखयाद्गौ रवमुन्ादधितुमार्यैः मवेदितदरतयक्तमस्ि"चार्ये 
अवेदितेमारभ प्रयत्नवताभाव्यसित्याच जदेलेत्यादि लब्धकम्मं भूमिं मेाचतपादपगौजभूता्च वोधिंसवेसक्चादित"च प्राप्यतयाविेय | 


~-----~ ! 











णोवलिप्पिव्नालिन्तिवेसिका माडुरतिकषमा जोवियंदुप्यडिवृहणं कासन्तामौखलुख्यंपुरिसेकेसोय 
तिभूरतितिष्ति पिडइतिपरितप्वति चायतचक्चुलेग विपस्तौलोगस्षच्रद्धाभागंनारतिखद्'भागं 
जाणतितिरियभागंजाणति गटिए्णुपरि यद्रमाणे संधिविदित्तादूहमविरडिं एसवोरेपसंसिरएले 
। बद्धं पडिमोयणएनहा अ्रंतोतहावाडिं जहाबाहहिता सर॑तो चंतोशपूददेहं तराणिपासतिषुटो वि्तव॑ता 





भाषा 
¦ चिससौभवंतस्सौपि खांमस्योहिवे' परिग्रद्यांडिवोकद्यो तेनिवाखानेनिपेधिकसखय याद्‌. तेनिवायोकाकमोगनिपेध्या विनाटालवां 


॥ 
॥ 


। दोषा तेकामग्ध'कता गादादुःकरण्दवो भावकेखेदधत'कासाइुक°कामाद्षामयादुरतिक्ना चच्ं पचिठसगवगया; अन्यञ्चनीषित 
मायुष्का चौ णं सत्टुःप्रतिर उरणं दुःखेनटद्धि' नीयते तथाकामकामीति खलृनि येन श्यं पुरुपःकासकामीलानाभिलाफी सकिसवा 

 मोतीत्याद खुकामीथोचते कामाग्निरी्ः सनूप्रवपति तयाभमुरति हदयेनखिद्यते तथानिष्यदृन्ति मर्चादातोन्बरति तयापीदते । 
शारीरमानसे: खे; परिलप्यतेपच्ान्तापं करोति कःघनरेवंनयोचतेतंदर्गयति चायतचुदीर्मद्ीं च; कालान निटानेनचाना निन 


भ 


8 =-= ~~न 3 


[त भ विटि सिनं तः सुख्ठिन॑लोतं रि ८.2 
1 'खाचतचन्ुःविंभूतोभवतीत्या रोगविपस्मी विगयिनोदुःखिनं त्वामत; उख्िनंलोकं प्वतीति चोनविद्मलोनाधोभानना 


















ना न र 


१५८ चअचाराङ्गसृत्र । 

















# ॥ € + { € = [न्द्‌ प £ | प्‌ [न ति (ग्व 

नातिद्र भागं जानातितिचेम्माग"जानाति इतिकोयेः रहःकामासक्तोत्र व लोकेनुपरिवत्तेमानः संसार चकेपर्यटन्ते वतिटतिवदे 
[; [न > $ #= ® ¢ << ४ रवि रि रि 

वंततःकिभिति इइं सारस्य पु मनुष्यं यु खंधिन्नानदगेनचारिवावाश्तिरप्मवसरं विरू पमवरुविःखत्वाविपय,न्‌ परित्टजतिएप 






वीर ;करैविदारप्ात्‌ ्रथंखित;छावितः परमायैविद्विरिति वोवीरोकद्वान्‌ कैवं वनैः प्रतिमोचयति चय संसारमादिकामविपयाभि 
लापदुरतिकमकचताच्डतादोदिला यनेजौवित अआोत,टोखतो इप्मडिव्‌ हरकन वरधारीनसकियि तोकामनोभोगवगाद्भारण् 
लुनिचे एपुरुषच्राऊण्ठोवधारीनखके चाजखेतूटतेसोवे कतां खोचेविलापक्ररे भुरेक टता दिवामादिपीजे तिप्यिकदतागूरेषलले 
प्यापणीमवौदावको स्रया पिड्डद्कद्ता गा रीरिकमानसिकद्‌व्छिदपौ डियि परि तप्यदृकदतांपात्तापकरे वली एच्वामोगरचो 
गकिद्दालाभिखे एदयोविपादकरे छिवेदशिपरे मोचनादिकोगाननरे नेद ्टाङेदरे याचतचक्ख कता टोवेचचकरामयेवायङीदूदलो 
। क्यनेपरलोकनो चपायद्‌खे तिगिएकारशिटीषेलोचन जेकामणए्कांतिश्नयैग्लचछाडी उपग्रसखन््श्यसुभवे नेवे"दवोलोकविपस्यी 
लोक्रनेदेडेलो कनो अरधोभागजाये लोकनोऊद्धभागजागे लोकनोत्तिरच्धोभागजागे प्यनेग्टद्वभोगनेविपे शच्ासक्तनीवरंसारब्दकमा 
द्िपरिभ्बमणकरे इरोजाणौख्‌ करि बोएडपदेशकद्ेषय धि दृगिमतुष्यजन्बनेविणे संधिकदतान्नानटमेनचारिल््राक्षिरूपयवस 
| रजागीजेशवेगौविपयदंडे एवीरजासििवो कर्छविदारिवासम तयवापरंसिण्देरवेद्रादिकने चछावायोग्वतिद्ेन जेयापगपेवंधनयकी 
दूटोञ्ने श्यनेाकामादिवंघनिद्‌ बाधाखकावे तेवंधन्छ'काविवानो विगेषकद्धेनरे ठंजदा यंतो चवायंतमध्येदेदस्य वसार 
कंललपिग्रिताखक्‌ यत्यादितेयावद्दिरपि प्रसारत्दमेव यनेध्यपू गवटवत्‌ उक्तच यदिनामाखकायस् यदंतस्तदूवदि्भदेत्‌ टंडमादाव । 


। लोकोर्वश्नःकाकांद्चवारयेत्‌ १ ययावदिरसारता तयाप्य'तम््रं ष्यं तयादेचस्सय्े पत्य तरािपूतिवियेपातपण्डति ्टयकूरविगेषय 





अवन्तिनवजि; चोतोभिःवद्येतानि ततःकिंपं डित; परतिलेषयेत्‌ भल्युपे्ते प्ल पलयुपेच्यजिंकु्यादित्याद स्पू्वक्तोमतिसान्‌ छतरसछ,त 
| वुदधिययावस्यितं देदखरूपंपरिन्नायपरिज्नया प्रत्याख्यानपरि न्नया बौययालंकारे लालघ्रत्यागौमाश्चादतिकेयेः दयावालोमुगनि 
गेतांलालांपुनःषुनर्नाति तया्व॑त्यक्त यु भोगेपुवा्ामाकुच्धत्ययैः तयाचतिपुन्नानादिपु तिस्यीनं म्रतिकृलमामानमादयेन्नानाटि 
| कार्यैय्रमाद्वतामावयं प्रमाद्व्॑न देवां तिंनलभते कां पवष; खलुशरयंघुखयः ददमदमकापमिटंचकरिय्ये इत्वेवममिलापवान्‌न्या | 
कुलचित्तवात्‌ खाख्य्॑रनलभते तयाचव्छमायी बड्धमायावान्‌ तयाक्तेनकर योन सटटःकिंकन्तेव्यताकुलः खुच्ा्यीडुःखमचुतेप्ठंम्‌तः | 
पुन रपितक्ञोभादु्टानं करेति येनालनोवेर॑वद्वते किंएुनःकारणां प्राणीतत्करोति चेनामनोवे संबद्ध तेदरत्याद जनि गयं तितिवक्प्रा ' 
दखेवविश्यरो; श सीर स्यपरि "गणाय माणघातादिकाक्रियाः करोतिचतिनखता; भागिनःपुनः;गतयोन्नन्ति अतो नयेर॑कथ्यते काप 
कपोव्मावी छतिन ग्ट; पुनसतत्कसोति येनःत्मनोवे संवदंते च्रणरच्च यमरावतिद्रव्ययौवनग्रमलाद्चासक्तोऽसरदइलचरति कौसयैमदहा 





१ £. [1 (न ॥, क $ म ~ 
यद्धी मद्धेच्छ भ चाजरामरवित्कियाखग्रवन्तते सकिंभुतोभवतीत्याद चान्ते गारीरमान र पीडाप्रन्तमेतं उच्छपर्ययलोन्वकाला दैवो 
नोविषेयंयुनरमरायमानाभोगयद्वावतः खेद्परुच्यते यपरिज्ञाचकामसखवरूपं तद्धिमाकवाकं वते कामात्राधिनारेषु काचामोक्ावलुभ 
वतिचेन्तियस्प्रादर्वे यखात्‌कामादुःख्ेकद्धेतवस्तसखमान्तव्नानी तवद्‌ बवीसिसदुपदेगकासपरित्यागविण्यं कर्णेरतञेपरिडिततेलिम 


(वप 


संत रि.पतिकुयितक्कत्यित एडवादेदहना यवद्छाविभेपदेखे तयापुदोकडता लुच्ारनवे चोतयवतादेखेदेग्मीने स्योकरे पंडतदुद्धिमन्त 


दीपिका टीका! 
॥॥ हि आः क लि [ [न € विं 
सागं चादान॑'पापेन कर्मणोनोपलिंपदेत्‌ इति्नोऽविक्रारख्माघ्ययैः त्रवीमीति येनसयामनवत्वादाररविंदसुपाखताऽचावि परिग् 








उादातानं खपखप्यवेदित्यु्त' तद्चनिद्‌ा नोच्छेदं विनानभवतौनिदानच्च गन्दादिपद्धगुर्णडगासिन कासा तेषाचोच्ं टोनखकरः 














लः 


अचाराङ्गसुल १५९ 













गसीलोगस अदहोभागंजाणद उड्‌ढ॑ भाग'जासाद्रति सिवभाग"जायतिगदिएञयुपरि य्टमागे सनि विदित्ता इृरख्विद्िएदिं एस 


मदनकामा यपिमोदनीवमेद्‌ वेदिादयात्माहुःष्यन्ति तत्दिरूपाग्णसपि कामानां मोहनीयंकारणं तव्यद्धावेच नकासेच्छ दोऽतो 


दुखेनातिक्रमोलंबनं विनएभोचेणां तेतथाततचचेदसुक्तःभवति नतत्रप्रसादवताभाव्य' नवेवलंअत्रजीचितेपि मप्रसादवताभाव्य' मारच 





जीविय॑तु जीवतमायुष्क' ततश्चौ पंसत्‌टुमति्ट"हणीयवं नेबदद्धि' नीयते येनचाभिम्रायेण कामादुरतिक्रमाईइतिप्रायुक्त तंभिप्रायमा 
| विरतचेता कासक्रालीसनानाविधान्‌ दुक््छविगेषाननुभवति इतिदशंयति सेसोयतिसदति काम सौडख्ितलखाये स्वाप्रा परौतदियो 
। गेच भोचयतिभोकमनुभवति भारदतिहदयेनखिद्यते तिष्यदूतितेपतेच्तरतिमर्यादातोश् स्यते नि र्चौदावति पिड्‌डतिशरी र मानसे 
ड सेपफीद्यते परितप्यति परिसमंतादद्िर॑तश्च तप्यतेपरितप्यते कःपुनरेवं नयो चतेद्यादह यावतचक्ल अवतं दीष" रेडिकासुष्ट्रिका 
पायदभितं चज्ञज्नीनयस्य कपुनरित्येव॑भूतोभवति यकामानृत्यह्घा प्रश्मरूखमतुभवति किश्चलोकनिपस्ीति लोकं विषयातुषंगा वापर 
दु"क्ल' त्यक्तकामाबा्षप्रथमरूष्ं विविध॑दरदुभीलसस्येति लोकविदशी लोगस्छश्दोभाग'जायति लोकस्यधमौधमस्ति कायाकागच्ठंड 
स्याधोभाग॑जानाति खरूपतोऽवगच्छति इदसुक्ं भवति येन कर्मणा ततोत्पर्यं तेजीवा; याटक्‌तत्रङखदुःखवि पाकोभवति तजानाति 
एव॑ऊच ति्ैर्भागवोरपि वाच्य" गदिणचणुपरिवहमाये अवंदिलोकोग्टद्ः अष्ुपपनरकामालुंगे तवरैव्यतुपरिवन्त मानो भूयामूय 


सदेवा चरन्‌ तन्ननितेनकमेग्णा संसार चकेविपरिवत्तं मानः प्ैटन्‌चाथतचक्तुषोगोचरीभवनेक्रामाभिलाप निवन्तं नायप्रभवति 
| पिचसन्धियिदित्ता इरमच्य पुसनुजेमु योज्नानादिकेाभावसन्धिः सचमत्ये ववे बसमूरणोभवतौ ति मचय ग्रहर॑ तसल* विदित्वायोचि 
पयकषायादीनृपरित्यजति' सएषवी र दतिदथैयति एसवीरेत्ति एपोऽन॑तसोक्तः सायतचच्ुयेधावस्यित ल्ाकस्वभावविभागदर्थी भावसं 





दान्‌ द्रव्यभाववधनेन सखतोषिसुक्तोऽपरानपिमोचयतिएतदेवद्भव्यभाववं घनविमोचंवाचोयुक्याच्ट जदा मन्तोतदहा गाद्धिंज दावात 
तएकासकास्ेखलश्नयं पुरिसेवद्ध माद कंडणष्दढो पु णोतंकरेदलोभंवेर॑वडदेद्र अष्योजनमिणंपरिकदिव्जदद्‌सस्छचेवपडिव दयाया ए 


डतांसोचयति एवएतरकललादिवाद्यसपि यथावच्च 'बधुवंघनं मोचयत्यं वं मोच्चविघ्नक्षारणसांतरमपि यदिवावथासखकावस्यांतरमध्ये 
| अमेभ्यकललपिश्िताकपूत्यादि पूखत्वेनाखारतव' एवंवदह्िरपि चसारताद्रथ्व्या सभे्य पूगां घटवत्‌ यथाबावद्दिरखछारता तथापीति 
विंचंतोर पृरेतिदेरस्यसध्येर्‌ पत्यतरारिप्‌तिविेषात्‌ देहांतरास्िदे'हस्यावस्याविथेषान्‌ ददा संद्ररदधिरं इ5मेदेमेव्नावाद्‌ 
। त्य वमादिप्‌तिद्‌हांतराणि पश्यतियवावस्िता लिजानातिषुटोवित्ति ए्यगपिप्रत्य पकसपि अपिंयब्दात्क्द्धादयवख्छाचांयै गप नापि 


५५ र 


¦ खनं तिनवति चोतोभिःकणीचिनल चर प्मलालाप्रखरवयोवारादीन्‌ तयापरव्याधिविथेषापादिच दयद्धस्तपतिधोख्ितरखिकाद लिया 





शौलंगाचाचैरत टीका 
} (५ (व रि [९ [च्य तलि ति ~ ७ ~ ६ि [ 
यथाकुणलोनिदि तवेद्यो अत्रास्िनायेभवेदित मार्भैचामानं पापेनञन्् णा नोपल्िंपयेदिति एञ्चोपलिं पनं वति चद्धिवयोक्तातुरान 


विधायिलनभवति खताचाचपन्वायडुत चत्‌खयं रतिन्नातं तदत्योच्छगाखयावद्िषेरभित्य, काञ्च लज्नागुगणोयजननी सिवार्यीमन्वन्तदयुदध 





८ येनसया भगवत्गादारविंदसुपासता चच्रावोतिपरिग्रहा दालसानलपसप्मेचेदित्य्‌ क्न तच्चननिदानोच्छदनसंतरेर निदानं त 
८. _ | | 











। वीरेपसं सिते जेवद्तेषडिमोयए कामादरतिकषमन्तिकामाद्िविषाःइच्छाकामासदनकामाद्च ततेच्ाकामा मेहनौयभेददास्यर्युज्वाः , 


[; {पतं [र (= [ € =^ $ ^ 
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¦ प्म॑तोमतोरपद्देदहं तराशिपासति ुटोविसवं ताइमंडिए पडिलेदहाएलेमदूमं परिणाएमावड्धलालपव्वासीमातेखतिरिच्छसग्ारमावा , 


मगरायद्रूमदासड्ढौ खट्ृमेयं तुपेडाए चपरिशाणएकंदति चेत जा णदजमच्वेसि जद्ाख्'तोन्ति यथांतभैवनिवंघनं अषटप्रकारकर्मनिग ` 
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नपि मोचयतौल्यं तद्देव द्रव्यभाववन्धनविमोच्न्ता वाचायुक्तया चेनहायन्तोतदावाडिभित्यादिवधां तमवबन्धनमषटप्रकार कम्म्मनिग 
¦ उनमोचयन्ल वं ुत्रकललतादिवाद्लमपि चयावाबाद्धंवन्धू, बन्धनं मो चवत्येवं मेत्तगसनविन्ब्रकरणमांतरमपौति यदिवाक्षथमसौमोच 
| यतीतिचेत्ततवाविभौव, नेनस्मादेटत्तदेवतिंभूतमित्याड जारं तोडत्यादि यथाखकाचस्ातम््भ्य अमेध्यकललपिशितादकूपृत्यादिं 
पूतलरेनासारत्वसित्ये वं वद्धिरप्यसारताद्रध्व्या अभेध्वपृं घटवदित्य त्च यदिनामासखकायस यदं तस्तहदिर्मवेत्‌ दंडमादायलोको । 
¦ चंश्ुनःकाकां् वारयेदिति वथावावद्धिरसारता तयानोऽपौतिक्रिच्च अंतोसंतोडत्यादिं देहसखमध्यपृत्यन्तराणि पूतिविथेषानूदेरहात 
` राणि देदस्यावस्यावियेषानिद मांसमिहरधिरमिह मेदो मज्नाकेत्येवमादि पृतिदहातराणिपण्यतिचथावस्वितानि परिच्छिनन्तौ 
! त्य्‌ क्रंभवति चदिवाद्देडांतराण्य वंभूतानिपश्यति पुटोदत्यादि श्वगपिप्रत्य कमपिशब्द्‌ा त्‌ क्‌ द्वाद्यवस्थायां योगपद नापिखवन्तिनिवभिः 
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दपंडिएपडिलहारसेमद्रमं परिखावमायह्लालपव्वारौ मातेखतिरि च्छमप्पणमावालयकारूंकसे 
वड माईैकडंमृटो पुणो त॑करेदलोभंवेरः बद अष्पणोजमिखं परिकहन्नद्र इ मस्पचेवपडिन्व, हण 
दाए्रमसायद्र महा सदौ अमेयंतुपेहाण अपरि खायकंदति सेतंबमजाण्नम हंवेमितेद्रत्य पंडिए 
परवयमारेसेहंतारत्ताभत्तालु पित्ताविलु पित्ताडदवद्रत्ता अकडंकरि स्सामिति मरमाणेजस्सविय 





भाघ 
पडिलेदाएकतांयथावख्ित एडनोखरूपजाणं उक्त च मंसद्िरुदिरर्डारूव णट्रकलमलयमच्जाखु पुन्रभिचम््रकोसे दुग्ग घे्र्दतु 
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से! संचारिमजंतगलंतवञ्चसुत्ततसेयपुन्र मि दे देदोव्जकिंागकारणं अख्देउ"मि २ इतिवचनात्‌सेमद्मंतेपर्वोक्तमतिमन्तस्रतसं 
स्क, तवृद्धिवयावस्यितददेऽखरूपकामखनूप वि 'परिज्नाद्रं ज्रपरिज्ञाद्र' जाणीप्रत्याख्यानपरिज्नाद' पञ्चस्दीसोकरे तेकहेदेमायद्छ 
ीगुरुशिष्यने उपदेशक दसेवाक्यालंकारिमानिपेधायिलालपव्वासौ.-अद्ोसिष्यलालपव्वा सी स्ोकदधिये जिमवाल कसुखयकी 
लालापडे तेवलीपादटोग्रहे तेहनोभ्षणएकरे तिमत॒'वमीलालसरी खाकाममोगच्ं डौवलौते नौ इ च्छामकरेसि वलीरपदेसद्जकदे 
दे मातेुतेसंसारनाद्ारसरीखा ्नज्नानयविरतिमिष्यात्वादिकतेनेविषे आअएपणपो्नुक्रूलमकरोसि तथानिर्वाीणनादारन्नानद 





शंनचारिलतेदनेविषे चापरणपोप्रतिक्रलमकरेसि एतावताच्ञानादिकायेविपे अग्रमत्तपगणोंकरिदत्ययंः जेगप्रमादवं ततेदने इह लोकि 


एगाश्रांतिनया्‌ तेकडष्टे कारंकसेकडतां एमेकायकौधो एद्िविकरिस्यो रएच्वोव्याकुलपये चौँतवतोद्जर दहे तेकासंकसकद्ेवाद्‌ 

एदवोपुरुपस्तलनिशे व्धसाद्रैकदतां षणौमायानो केलवखदहार तयाकडेणच्छटेणकडतां किंकर्सव्यताश्डट रएडवोदतोवलगीतेकाश्चलो 
 भातुानकरेजे श्चापगपाने वेरवघारेतेस्यो कारणप्राणीतिकरे जेगोवेरवधारे जमिति जेदभणीएविनाण्े अनित्यसलब्लनी 
मंडारअरसारदेहनापोधिवाने कालिम्राणातिषातादिक्रियाकरे ते प्राणौतेयोद्रराड्ध' तावली षर्णीवारतेने दरे इणिकारयिनेदरम 
कद्धियेत्दे जेकापैकपपुरुषव्रड्धमायी किंकन्तेव्यताच््डवलौ तेकरेजेणेवेरवधारे तयामडाच्द्‌ढीकता घनयवौवनशसीरषर प्रमत्वादि 
विपे अतिग्टद्धयमरायद्‌कडतां यमरतणौपरि्ाचरे एतावताकामभोगविपे म्ररुक्र्मजरासरनीपरेकिया विपेमवरन्ते दनजायेद्धम 
| रिस्योनरै इलजाणौमदा स्रा रंभकरे तवाजेएहनो तेहनेस्यो फालतेकर्टे यदकद्तांयारीरिकमानखिकपीडाद्करी श्याम्सिमन्त 
कामाभिलापौ यनेकपौडाभोगवे रडवोयालोचीकामभोगनेविपेमननोकर्वोजेकामचदावं तच्रसरनीपरि श्रा चरे तेदनोखरूपकदरे 
अपरिणाएकहताते कामभोगनो खरूपतयातेडनो कटुकविपाकञ्चजाणतो कंदतिकहताशोचे कासभोगनीय्रभासिदमार्ये कासभोग 
प्याव्याचिणढठाजाणी ओोककरेच्िवेडपदेग रूपके सेतं जा गडसेगन्दयस््ादथि अवरत्तेतिगिद्रमकदिये जेमी कामडुक्डनाकार 
खतेदभणौ एजाणोजेडध' क्छ माडरोउपदेयक्राम भोगपरित्यागरूपकानिषारोदिवे एकामनोनिग्ररकस्ि "नद्य "ते्रनेराक्नां 
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। उपदेशएयकीयाद्‌ तोजैनसु'किखु"विगेशे सङ्धद्‌मद्रजकहहेकामनिग्रहकरिये एचनीयागं काञ्चाणीकद्ेद द्ध तेदरव्यक° कामचिकिं 

| व्याप॑ंडिताभिमान परती्िंकः म्बदतिवयाव्याधेचिकिन्धाकियते तवकोटोपसतथाकामोद्ये विपचखिवाकररेकोटोपद्रति भ्वद्नभा 
रिषातादिषु मवन्तेतेत्याद खडतिसंदमतिःमाशिनांडं ता दंडा दिभिःच्छ त्ाकसा नाभित्तारुलादिभिःल्‌ पचिताग्र यिच्छ दाद्नाविलु 
पचिताग्रासघातादिना अपद्रावचिता प्राणव्यपरोपणात्‌ दृत्यादिभिकता श्छस्त्रोगांचिकित्यानरुषद्यते तदेवाह च कड ° अकूतंवद्प 
शेणनसतं तद्करिष्वामीति मन्वमानःः-खयंकरोति तयावस्यापिक रोति तस्यापिहननादिकाःक्रिया यतो लपन" बालस्ाज्नानख 
संगेनयोवावालसखेदगी चिकिन्साका रवति तस्ाप्यलं संगेन तच वं भृतसुपदेशद्धानं विधानं वाऽवगततत्वसख नभवतोल्यार खं चिकि , 
त्यो पददेशदान करणं व? अनगारसखसाघोनेजाचति -नकल्पतेदतिनवीमि तिदल् "कतां कामचिकिःत्छापंडिताभिमानी मरतौविकप्रवेदे , 
जिमव्याधिनौ चिकित्याकरतां केडोदोषष्े तिसकासविकारिऊपने चिकिन्सारूपविपयसेवाकरता दोपनयी इमतेवोलतोजी वाता 

दिक्रियाविपे प्रवरत्तेतेकन्ेड चे तातेष्स्ैवापडा प्राणियानेडगे दंडादिकेताड सेताकदता कणणदिदेदे चर्या दिकेकरीमेदेलपयिता 

। मंदिच्योडादिकनोकसैकरे विलुंपयिताधाडिकरी ग्रामादिषातकचदव्‌ तमा णएयकीविचोडे मारइल्य यै तेद्मकरोतिदास्योजारे तेक 
हेरटेकडंकहतां जेकिखेनवीकीषघो तेकर स्यो इरोमानतोखयंयापणएने एकामचिकित्छाकरे तया अनेराने एकामचिकि , 
| दीपिकाटीका 

"] वद्यं वंततःविंपंडिपपडिलिद्धाएटतानिएवंभूतानिगलन्‌चोतोव्रण रो मक्रुपा दिपंडितोऽवगततत्वःप्तटपेचेतययावस्ितमख्सखेरूपंला नाति 

तदेवं पूति तरा शपण्वर्‌ यग. अवं ति प्रतय पेच् विंश्या दित्या सेमइमंतिखपृवेक्तोयतिमेतिमान्‌ ुतसंस्क, तमतिवेयावस्खितं 

देचखशरूपकामसखरूपंच दिविघचवापिपरिज्नया परिज्ञायकिंकरयौ दित्याड -साचडन्तिसाप्रतिपेषेच खड्खयेड्धवक्यालं कारेललतीति 

लाला्रन्त्यव्‌खखचं सरं ततितांमरतयसि तु'शीलमस्ेतिप्रत्याशीयवादिवालोनिगेतासपिलालांसदरदिवेकामावावाल्युनरप्यद्मातिरव 

, सपिलालावच्यकूवाभोगा्थांमा म्त्याग्नी दिवातस्छपुनरप्यभिलापंमाङरद्रत्ययःविंचमातेखत्तिखंसासेयो ता खिन्ना न अविरतमिय्याद्‌ 

शनादोनिम्रतिङ्लेनतिस्यीनेनवाऽति क्रमस्यीचानिनिर्वीगाच्रोतां चि वुज्ञानादौीनितत्रानुक्गल्य'निषेचं -मातेव्वात्ानतिर्यी नमापाच्येः 

¦ न्नानादिकार्येप्रति कूलतांमाविदध्वा; तवाऽप्रमाद्वताभाव्यं प्रमादवाचदडेवयाति -नलमतेवतःकासंकसेवसिति चोदिज्ञानादिच्ोत 








सितिरद्रीनवत्ती भोगाभिलापवान्‌सरवंम्‌तोपियुरुय रैदाकिंकन्तव्यताकुल &ईदमदमकाधेदरदं चकि दत्य वंभोगाभिलापक्तिवा । 
व्याटतांतकर णो नघ्वास्यामचुभव तिवद्छमायौकापकपोदधि कपायभवतितन्मध्यम्‌तायामायाग्र णेन तेपासपिग्रणं दष्व्य'ततःकोधीमा 
नी मायीलोभीतिद्र्व्य'कडेणश्टेवार गछतं तेनग्ढःकिंकरन्तव्यतादु लःखखार्थीटु,ख मन्ते एवं कापंकपोवड मायी रुतेन चट: स त्को 
। तिदेनावलनोतर रावुपं गोजावतेच्राडच पुणणोतं करद माचावीपरवं चनवुद्यायुनरपि तछ्लोमाबुधनं तवाकरोतियेनालनोवे रबह्ं तेतिं 
-पुनःक्रार शं पराण्णौतत्तकरोति वेनात्मंनोवेरवद्ध ते दत्यादनमिखंतियदिति यख्छादरख वविथरारोः शरीरस्वपरिदट'उणाथं मागधा 
तादिक्क्रियाकसेति तेचतेनहताःमशिनः गुनःयतशोघ्न ति चतोमयेद्‌ं कथ्यते काषंकपःएुरषोच मायीरतेनखढः पुनरहत्कसरोति | 
यन्तादनोपै र॑चवदं दति अपरचच्रमरायते द्रव्यचौवनप्रभुवरूपावसक्तोऽमर इूवाचरतिचमरायतेकोरौमद्ाचद्खी सदतीचासौचद्धा 
प्वसराखद्घासाविद्युतेवसव भोगेषुतदुपायेषु वाभोगार्धिनोऽयें प्रसक्ता्चनरामरवत्‌क्रिवादप्रवर्त'तेवच्वासरावमानः;कामभोगाभिलाघु 
कःखकि;मतोभवतीत्याड चद्भेचंत॒पेदाए यत्ति {शारौरमान तोपौडाततरमवच्ात्त ¦ तंते ्रनरयम्ननं सखा हाक॑तंमर च्यपर्या 
' त व्यनामायर्यने मनो विधेपुनरमरायमान भोगख्दावतः खद्पसुच्यते चपरिगापजंदतिकाम खर्ूपंतदिपाकंवा परिज्ञाय 





रतसागेपु च्प्राप्ननष्ट टकांचायोकावदहुभवत्ति तदेवमनेकधाक्ामविपाक -सुपदण्य उपरुदरति सेतंजारजमदंवेभि ये्तिवदयंतद 
द्देत्वययस्मरात्‌क्तामा दृःच्खे कद्धेतवःतम्बात्तच्नानीत च्र्खत्रवीमिसदुपदे शंकामपरित्यागविपय॑करे कुरनतुच्कासनिग्ररोतचिकीपिं 
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तःसचान्योपदेयादपिसिद्यत्य वडल्ये तदा्य॑क्ातेडवयपं डिएपवयमागोचें ताकेत्ताभेन्तालु' पित्ताविलुपित्ताउद्वदन्तायकडंकरि च्छामि | 


किमखमासोजम्यवियणंकरोतिग्रलंबालस्यसंगेगजकारेड$ बालेन "एवं्रणगारस्यजायतित्तिवेमिलोगविजयस्पं चमोचद्‌ स्रो सम््त्तोते । 


1 
[५ 


दूख'तिकामचिकिथा्ंडिता भिमानौप्रवदत्‌ अपरव्याधिचिकित्ामिवोदिथन्‌ मरतीर्विकोज्ीवोपमर्दोवन्तेते इत्यादसेतासद्तिन्म 

-चिदिततव्;कामचिकिन्योपदेशकः भराणिनांहतादंडादिभिः च्छेताकरणदौनाभेत्ताश्ूलादिनि; लुं पचिताग्रंचिखेदादिना विलू'पवि 

ताग्रामषातादिना यपद्रावयिताप्राणव्यपरोपणात्‌ नान्ययाकामचिकित्साव्याधि चिकिन्सावा परमार्यदर्थासं पद्यते्कडंकरिम्यासि । 
न्ि्रसर्तंयदपषरेणन रतंकामचिवित्यनं व्याधिचिकरित्सनंवा तरं करिप्ये इत्ये वं मन्यमानो दननादिकाः करियाःकरोतिताभिखकर्मवं 








शी लंगाचायेरुतटीका 
च्नोताभिः कसपच्निमलक्ेष्रलाला प्रखवणोच्चारादौं सयापरव्याधिविशेषापादित व्रणुखपृतिशोणित रसिकादीनिचेति यदिवाणएला ' 
निततः किंपंडिएपडल्लेदाए एतान्येवंभ्‌ तानिगलन्‌ खोतोवरण रोमकूपानि पंडितोवगततत्व; प्रत्युपेचतययावस्ितमस्य सखर्ूपमव ¦ 





गच्छ दित्य क मंसट्टिद्धिरर्हारुवण च्व दलमलयामयमज्ना पुग'मिचं मको सेदुग्ण षे खद्गौभच्छे सद्चारिमजं तगलं तवञ्चसु्त,'त 


सेयपुगम्बिदे द्रो किं रागकारगं चख्डहेउम्बोत्यादि तदेवंपूतिदेरांतसायि पश्यन्‌ टयगपिचवतौत्यवं भ्यू पेच्यविंकुर्यादित्या 
समद्रम॑दत्यादि सपूवौक्तयतिमैतिमान्‌ छुतसंस्कुततुद्धिवैयावस्यितं देस्वरूपंचददिविघ्यापि परिन्नवापरिन्नाव किंकु्यादित्या'माय 
द्त्यादि माप्रतिपेषेच खुसुच्चये डववयालं कारे ललतौतिलाला अन्त्‌ ययन्यष्ठच्चेष्मसन्तततिस्तां म्रत्यष्छित शौ लमस्येति म्रत्याशीवाक्या 


~ 


स्तु ययाद्िवालानिगैतामपि लालांसदसदिवेकाभावात्युनरप्यन्नातीत्ये वं लनपरिलालावच्यकूत्वा मोगार्थामरत्याशीदिवांत्रख पुनरः 
प्यभिलापंमाकुनित्ययेः किच्चमातेखतरिच्छदत्यादि संसारयोताखान्नानाविरति सिथ्यादर्गनादीनि प्रतिकलेनतिरद्ीनेन वातिकम ` 
गायानि निवीणद्योतासित॒न्ञानादौनि तत्नाबुकूल्य'विघेयं मातेष्वातानतिर्यी नमापादयेःज्ञानादिकायं प्रतिक्रलता माविदध्यास्त 
त्राभमादवताभाव्यं प्रमाद्वादेदहेवशात्ति नलभतेयतच्ाद कासंकसेद्त्यादि योदिक्नानादियोतांसि तिरचीनवनत्ती भोगाभि 


लावान्‌ सएवततोऽयं पुरुषः -खव टा किंकन्तं व्यता वुःलइदमदमकापमिर॑च करिव्यद्त्ये वंभोगाभिलाप क्ियाव्याष्टतांतःकर शेन 


(न 


। स्वाखममनुभवति स्ठलृशन्दोवधारगों वत्तेमानकालस्याति दच्डयत्वदसव्यवदारित मतीतानागतयोच द मदमकापमिर्दचकरिष्य : 
इत्येवं मातुरस्यनास््ं बखाख्यमि्य काच इदंतावत्करोस्यद्यश्ठ; क्नीस्मरौ तिवापरः चिन्तयन्नितिका्यपि मेत्याथैनावनुध्यते यलदवि 
पटिकाद्रमकह्ां तोवाच्यः- स चायं द्रमः कचित्‌ क्रचिन्महिपौ रचग्णावापतदुग्धस्तदधौरुत्य चिन्तवासाससमातोष्टतवेतनादियावद्वाची 
पू लोत्म्तिरनञ्चिनो वालद्धेपाष्छिंग्रहारेषएदविषटिकाद्ापन्निरित्य वं चिन्तामनोरवव्याबुःली खतं त'करगेन तदृधिनभच्ितं नाधिक 

-ख चित्‌प्ररायदन्तसेवमन्योपि कामकः किंकर््तव्यताम््ररोऽपि निष्फलारंभोभवतीत्वयवा नखन्तेस्मिन्वितिकाखः.मं मार म्त॑कपतीति 





तदभिसुग्वोयातीति काक्तंकपः योन्नानादिप्रमादवान वच्यमागोवेत्याद मायी कासंकपोदहिकपावेर्मवति तन्ध्यभ्ूतायामायाया 
-अरदरेतेषासपि ग्रहगांद्रटव्यसिति ततःक्ोघीमानीयसायी लोभी द्रट्व्यमित्यपिच करणख्टेकरां छतं तेनग्डढः विकन्तव्यताकुलःख 
ग्ायीडुःषटमश्रुतदल्ुतत छि खोड'स्ेवयाकालेमज्नकासेवसच्निउ' -लोलोजेसेठ'वव रा जेमणकालेगावापद्‌ अत्मम्द णव िकूट््तो 
9 + [व्‌ = न गोतं | 
] वाच्यः सवं कासकपः व्धसायीकतेन खट स्तत्तत्करोति येनात्नोवे राबुपगोजायतदत्याद च पुग्णोतंकरेदत्यादि माचावकीपरवंच 
~ >“ € ५ = € तेष्व? = ५ ५ 
ननुद्या पुनरपित्लोगादुढानकरोति येनात्मनोवेर॑वद्धःते ययवा तंलोभकसोततीत्य्‌ पानेवति चेनजन्मशतेव्वपि वेरवह्ं तद्र ति उक्ता 
€. ~_ क व॒ लचदु रद तेनपि 9 (1 ववे किंपु | तत्करोति (नक; ४ 
चदुःखान्तेः सेवतेकामानूसे वितासेचदुःख्ठद्दाः यदि तेनम्रिचदुःखं भरसंगस्त पुन चमः नःकारणमख्सां सत्करोति चेनाव्रनोवंस्वद्ध 
= ) # 4 म = 
, तद्त्यार जमियसित्यादि चदितिचखादय्यंववि्रारोः यसैरख परिद'दग्णायें माणषातादिक्ना; क्रिवाःकसेतीति तेचतेनोपरतः; 


| ॥ अाणिनःएनः गतशोन्न ति चतोमयेद्‌ कय्यते कारुकपः खयं पुरुपोवड्धमायी कतेन खट;पुनस्तत्करोति येनालनोरै वद्धं वतीति 
६ 2८ ५ 
, 


[1 


भाज न जका अक आ 
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वायदिर्ट मयोपदेशप्रावंपोनः पुर नकव्यते तदसैव्संयममस्य परिद'णा्यैमिटं चापर॑कय्यते श्मरावड्दत्याटि यमरायतेनमरः 
सन्‌द्रवययोवनम्रभतरूपावसक्तोऽमर इवाचरति अमरायते कोऽसमैमद्टायद्वी मदताचास. चदहाचमदाचद्धासा विद्यतेमोगेय्‌ तपा 
येपुषावख सतयाच्रतरोदाडरणं यनख्द्ेनगरेमगधसेनागगिका तत्रकटाचिद्नः सायेवादोमदताधनिनि चयेन समन्वितप्रविटम्न 
दरूपगुणगगाद्रव्यसंपदाचिश्वामगधचेनचा खावभिरितसेन वाचव्ययाचिप्तमानसेनासीनावलोकिनापस्वाछतीचरपचौवनसौमा 
ग्वावलोपान्महती इुःग्वासिकामृसतच् तापरिम्नानवद्नामवलोकय-जगासंषेनाग्यधाविकिंभवत्याटुःगाखिकाकारणं केनवाखददमुपि 
तेति सात्नवारीदमरेेति कथमसावमरद्न्य्‌ कै तयास्नावः कयचितोनिरूपितो यावन्तयेवास्तदत्यतो भोगार्विनोर्ये्रसक्ता ्रजसम 
रवत्कियासुमवन्तं तद्रति चच्वामरायमानः कामभोगाभिलाघुकः उतिंभृतोभवतीत्वाच श्रटेऽत्यादि यन्ति; णारीरमानरीपीडातत् 
भवन्ान्त;तमा्मम सायमानं कामार्ममद्ाचद्वावतं मेच्यटद्याप्यीलोच्यदा कामा्ययोनेमनोविरेयसिति पुनरमरायमानभोगचदा 
वतःखरूपसुच्यते अपरिन्नाएत्यादि कामसरूपतदिपाकवा परि ज्ञाचततरादन्तयावधानकामसछरूपा परित््रजावाक्रटतेभोगेय्वभ्राप्त 
नेषु कामाभोकावनुभवतीत्यक्त'च चिंतागतिमवति खाध्वखमतिकस्य गुक्तत॒ुत्चिरधिकारमितिप्यटस्चिः इ पोनमालिवगवस्ति निर 
रधमानःप्रात्निःखुष्दस्यद्‌ वितेन क्यं चिदसि इत्यादितद्ेवमनकधा कीामविपाकमुपटण्ड -उपस्टरति सेचमित्याटिमेन्तितदटस्पितद्पि 
चछेत्वययस्मात्कामादुःखकद्ेतवः तम्बात्तव्नानीतयददं ववीमिमडूपदे गकं कामपरित्यागविपयं कगाकुरतेतिभावायेः ननुचकामनिगर 
होचिकीपितः सचान्योपदेथाटपि सिद्धत्यं वेत्य तरांक्याह तेद्व"दत्वादि कामचिकिः्मांपर््डितःपर्डिताभिनानी म्रवडन््रपरव्या 
धिचिकिन्ाभिवोदिथन्‌ परसीर्यिकोनीवोपमदृवरस॑तदत्याद सेर॑तादत्याटि सदत्यविदिततत्वः कासचिकिन्मोपदेशरकः प्रागिनांड 
न्तादण्डादिभित्ता कठी नाभेत्ता छलादिमिदीम्ययिता ग्र चिष्टेदनादिना विलुंपचिताग्रामवातादिना चपद्रावचितामाणव्वपरोष 
यात्‌ नान्ययाकामविचित्वाव्याधिचिकित्याच परमायैटभां संपद्यते किंच श्छतंवदपरेणनकछतं कामचिकिन्यनं व्याधिचिकिव्दनंवा 


[ऋ ~ 4 €. ५ न म (द) 
तटहंकरि्यदत्येवं मन्यमानः उननादिकाः किचाःकरोतिताभिच्च कमव धोतोच एव॑भू तसरुपदि गति चसखाप्युपदिग्छते उभवोर्य तचो 





शंकरेद््‌रलंबालस्य संगेणंजेवासेकारद्र बालेणएएवंअणगारस्सनायति ति वैमि सेतं॑सूव रभ मारेच्राया 
रोयसयुद्ाएतस्हापावं क्य णेवकुज्नाणएकारवेसियातत्य गचर॑विप्यरासुसतिद्धसु चस्य र सिकप्म 
तिखुदष्रौ लालप्ममाणेसे णं दुक्खं णंमटं विप्परिया सखुवेतिसण्णएविप्यमारण युटोवयंपङ्व्वद्रनंस्मि 
पाणापव्हिया पडिनलिदारणोणिकरणाए एरुपरिरणापवुचति कम्मोवसतौजेमसाति यमटिलदहाति 
भाण 
त्सुकर तेदनेएुणडननाटिकियायाडइ दू णिक्ारसिवालनेरगिद्रं यलंकदतायरोयाग्चो तयाजेवालग्डन्डचअनेराने एचिकिन्याकरातैनि 
, नेसंगिपुयपरोयाय्यो एतावतातेदनोसंखगे करिवावोग्यनयौ एच्वो उपद्‌ गयनेकरिवो तत्वनाजागनेनद्छदतेककतेदधे इरोपएवंदणि 


परििदउपदेय चयवाएडवीकामचिकिन्ानोकरिवो चनगारस्राघुनेनकल्पे चीौखधमखासिकद्ेषे जिमच्ीमदावीररूमीपिसाध्ट्यो 


क्य 


तिस ' क्छ द इ तिलोकविजयाध्वयनस्य मं चमोद्‌ गकःसपुगा ५ हवेचट्रोखद्‌ सोप्रारभियेचछ पां चसेखद्‌ चे चारितिचानेलोक्नीनिच्ा 
| दवत्ति वो परममत्व भावनकरिगो चनगारनेएनकल्पं इमकच्यो तिज्ेननो विगेषड़दकषियिखे खत्र"चेतंखं ° रुपरवेक्तोऽन गरस ¦ 
 त्कामचिकित्वादिकमनरयग्टलं सवध्यमानोन्मनन्‌ जपरिज्नवाप्रत्याख्वानपरिज्ञवापरिरन्‌ आदानीयंज्नानर्शेनाटिकं उसुल्यायन्ट । 
दी ताकिंकर्वदित्याद वस्म्ातृसंवमसपैसावद्यारभनिटन्तिरूपा ग्टदरीतस्तस्यात्‌ पाणकमेनवुर्यातृस््यनकरोति नाप्यपरेकारयेत्‌दु । 


तमपरनस्चसन्चजानौयात्‌ क्रिमेकम्रा्णातिपातादिकं कुव्वेतोपरमपिढीकते यादोज्िन्नेत्याड स्ात्ततलकटाचिन्ततपापारमे एकतर 
~~ प्र, >: 
~~~ ५ 





आचार ङ्गसुल। १९ ध 
























यिवीकायाटिविपराग्टयति एतावता्यिवीकावखमारमकरोति सदृ न्यतरख्छिन्‌ कर्पतेविन््रालोच्यते तच्मिनूमततोद्रथ््या , 
'्रथवाएकग्राणातिपरातकरगे पट्‌ प्राणातिपातस्टपा ्यदत्तामेयनपयिग्रहराविभोजनेष्वन्यतर खन्‌ कल्पति यत्रानोच्यते तल्ररन्तो ( 
द्रष्य; किमथपापवाम्पसमारंमतदत्याद सुन्ार्यीयत्यश्लपतिदति लालप्ममानःखात्‌ खच्वाथैमनेकोपायान्‌करोति रुषयादिकम्म | 
भिः्यिरी समारभते सखानाथेमुदकं तापनायेमग्निष्मीपनोदायं बायुच्रादारार्थीवनस्पतित्रसकायवा दति लालव्यमानः स्वकेनदु ¦ 
खेनखरतकम््र णाखठो विपयसमसुपेति डितवुदा यदितं स्वीकरोति अयद्दितवुद्याचडितं परिहर तिद्त्यय तेपूिक्तनगास्तेमरतीयिं 
। कनोकामचिकिन्मानोउपददेय ययकसिविोसंबन्कमाशेकदतां चनवैखलन्नपरिन्नादर' जागतोमत्याख्यानपरिज्ञाद्‌' मरिदरतोचाया 


` गीयंक्तां सस्यगन्नानदगेन चारित्रससुद्राय आदरीस्योंकरे तेकद्ेषे जेडभगींसंयससवेसावद्यनिटत्तिरूपग्रद्धयो्रं तेह भगीपापकवा 
ग्रं खयंनकरे यनेरापासे नकरावेकरताने यसुमोदेनरी डिवेथिप्यपृद्धे भगवनृजेएकम्राणातिपातकरे तेदनेतेखद्लपापक्षदिवेषख्य 
वा्नेयो पुगको$दोपलागेकिंबानरभैः तेकदेदधे यरोशिष्यसिवातव्यकदता कटाचितिद्ांपापनेखमारभि एक्य्यीकायसमारमभेतेखद 
मादिलिद्दा्ालोचिये तेष्ठनेविपे परटत्तकडवाद्र. एतलेटयिवीकायनो अारंभकश्चनेरीकायनो युगस्रारभकयाद्‌ कु'भकार्गालाद्रउदे 
 कसावनटटां तिजाशििवो जलयनलंतलयवयं जलवप॑तल्यनिस्यि्ो चअम्गीवाऊसन्दगवा तसायतन्विस्मियाचेव १ ययवाप्रागात्तिपातने 
प्रायतिलागे प्रयमन्रतविसाधनादच्छहद्‌ तनोवि यघकनाग्िवो तेकिमनेचारिियो प्राणातिपातिवन्ते तेदनेभेोल्यो तेष्ठनेलोपि 
` वेख्पावादनकरेमित्तिभविन्ता तंचेवनिखेवएएुणोपावं पच्चक्डमुसावाईै. मायानियडीएसंगोय दूतिवचनात्‌ तद्ययाजीवेयापपोदी 
' घोनयीविणारिवाभणी तिणिकारखिमद्त्तलागे तयाखावदयग्रहरणपरिग्रखिवायोग्यनथी तेडनेपरिग्र डद" परिग्रदलागेतिने ग्र 
| फिमेथुन रालिभोजनपुणलागे एवंएकनौविराधनाद्'ख्हेनो विराघककदवाद्‌ दिवेएमार॑भस्याभणीकरे तेकद्धेणे खष्वार्यासपाभि 
¦ त्ापौगाटोलपेकरतां प्रलापकरे अनेकसावद्यक्रियाकरे मनेकरौ खडसाधिवाना उपायं तवे वचनेबोले कायाष्करे छयिकमीदि 
, के्यिवीविरापे स्नानभगीरदकतापिवाने भरि गिनितापटालिवाने कालिवायु्यारारने यर्यिवनस्पती वरुकायण्वं छर्कायसमा 
रभे द्मव्याकुलचिन्तयको लालप्यमानकदिये तेएडवेभाविवत्ततोस्यो पामेतेकद्ेदे सएगकदहता यापगापेकीसे दुव्छिद्करीग््टसो 
, द्योतो यिप सविपरीतपणोपामे डितवन्तुश्रडितजाणीपरि रे चअदितवस्तुहितनाग्णी चादर इमविपर्यासपाने वरीखटनेयन 
पर॑पराकडेख खलंसणए्ण० खकोयेनापिप्रमादेनमद्यादिना तरतश्यक्‌करोति नतं विसाधयतीत्यये; ्यवासखारदीधकरोति तनति 
कारगयणिन्‌ सखारेद्मेप्रत्यच्तगोचरीमूताः प्राग प्राणिनः म्रव्ययितापीडिताः म्रमादवद्धिःगस्येः पापरिषनेद्र चलिद्िभिःसन्नि 
स्ततःसं सारस्ततः किसित्याद एततूप्राणिना पीडनम्रमादिभिः रतरसारकारया प्रत्पेचणोनिकर एत्ति देनप्रानाप्मैडाजायं 
तेतमारभंमकुयमैत्‌ एव चरुति किभवतोत्याड एपासावद्यारंभनिरत्तिरूपापरि्नातत्व परिन्नामोच्यंतेरख्िन्‌परि्रानेमिमवतीत्याष्ट 
` कम्मोयसंती कन््र णासुपगन्तिरपगमः संजायतेरखवकम्म चयोससत्वपरित्यागेभवति सचक्वं भवतीत्या योसनावितनतिं मलत्वं 
जरातित्यजति सचमसायितसमव्वत्यजति योदिमोचेकविप्रहेतो चंसारभ्नमयकारग्णात्‌ परिग्रदानिदन्तष्यवसायः नण्यटट्पया 
निरी्तितन्नानादिमार्मोसुनि; एतदेवस्पटयति जस््मपाल्यिचस्यनास्िनमायितं तवातं परिग्रहं सेधावीपरिडतोद्धपरिषया परिष्रायम 
त्यास्यानपरि्याप्रत्यास्यायविदित्वलोकं प्राण्िगया वात्वालोकरज्ञाससतिमानृगुनिः पराकसेवाःसयसातुटानोद्योगंसस्यगयिदध्याः 
एतिगिष्योपदेगूतितयीमि अयः सष्णयादतं चयापसोकभेघप्रमादिद करी पुदटोवयं कषटतानतमद सथयारूंखारम्डलकरनेस्योव्नरण्य 


घंसिमेजिगिमंसारचमःषिपे पयेटनकरतारट रस्य मववापापस्डी खववाद्रवयलि्री एवेद ने एप्रत्यचगोदरर एङेद्धियाटक्प्राप्यप 
व्यडिताकर तापी सनेकच्ारं मत्तसो एटनेपोडकरी तिणिक्रारगिपडिले रा एकरताम्राणिषातसच्ारनोग्धारवया एल्वेच्ानोषौ 
निकर माणएकःएता लेषटयकीं प्रापियःनयोडाकपल ते मारंभनकरे एरपरिन्ाएपरित्राततचनो जाद्दिषयेकच्च्यि प्स्ञान न्नं 
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प्लतेकच्छे् तीकर्न्यनो उपशमयाद. तकम न!उपगमयसताग द्ाडवच्छद्‌ तमम रित्यागकिमश्ादतेक पटक 
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मतिनद्वातिकडतां जेममताएमादरोर्‌ एडवीमति खंडे देममताच्धड जेलोच्नो एकादितीवविघ्रसंखारनोकारया एड्वापरिग्रषट 


दीपिकाटीका 
' घौ भतोयणएवंभतसुपदिशति चस्ाष्टुपदिश्यते उभयोरपिएतयोरपव्यत्वादकाग्रै मिल्यादचजच्मवियगांति यन्डग्यसौरल्मृतां चिकिद 
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॥ 
1 


करोति नवेवलंश्वसेत्यपिथन्दार्य; तवो वोरपिकर्ठ; कारवितचचननादिका; क्रिवाचयतो्ंपर्यप्र' दावन्यान्रखसंगेनकम्मं वधेत 
साकतुं रिति योवैतत्कारयति बलीन्नक्तखःष्यलं एतच्च व॑भूतसुपदेगदानं विधानं चावगततवम्ब्रनभवतौत्याड्य एवं ्णगार््रना 
यतेप्ठंभूतमा्ुपसर्द्‌ न चिकित्योपदे गद्‌ रनक र यंवा नगार.सखसाधोक्तीत संखारसभावस्य ननावतेनकल्यते चेतुकामचिकित्सग्याधि 
विकित्यावाजीबोपसर्देन प्रतिपादं ति तिवालायविज्नाततत्वासेपांवचन मवधघारग्णीवनेवेतिमावारयै; इतिपरिखमाप्नौ वी सीतियुष 
बत्‌चीलोक्विजयाध्वयनसख पंचसोद्‌ यक्त; टीकामसापः 1५1 उक्तःपंचमोदट्‌ म्तः सखाप्रतपट्यारभ्वते सम्यचायमभिसंवंषः संयनदे 
¦ शवात्नायेलोकमनुखरता खाघुनालोकेममत्वंन कन्तं व्यमिति चद्‌ गरार्वाधिकारो चभिदितं खाषुनारतिषद्यते चेत सद््कमागा्रावा 
स्णीवं खसु्राएतग्दरापावकम्ब'गोव कुच्जागकारवेखिवातव्येगयरेविपरामुखति उख्यन्रवररखिकप्यतिह टदरीलालष्यमाग्टेरुतेगंच्टवि 
` प्यरिवाखदुवेति सेतंतिवस्वानगारस्येतत्‌ पूरवोक्तनजायते खोऽनगारस्यतत्‌ ्रासवु पवातकारि चिकिन्मोपदेयदान मनुटार्नवासंबुय 
सानावगच्छनृन्नपरिन्नवा म्त्याख्वानपरिन्नवा च परिदरन्‌ च्यादातव्यामादानीवं तत्वपरमायतोभावादानीयं न्नानटगेनचारिन्न 
रूपतडुल्ावग्डौत्वाकिं कयौदित्याइ तन्हापावंकम््ं ति वस्मात्‌ चंयमखर्वैखावद्यार भनिटन्निरूपस्तस्रात्तराटाचपामद्ेठत्वात्‌कमेक्रिवां 
सतोनकुत्यीत्‌ मनखापिनचमनुलानौवात्‌ इत्यवधारपफलं चपरेयायिनकास्येत्‌ इत्या नक्रारवेत्ति अरपरेणापिकर्््रकसादिपापस 
सा रभनक्तारयेत्‌ एतदुक्त॑भवति अटदशापिपापस्ानानिद्दतोनकरर्यात्‌नाष्वपरेगकारयेत्‌ अमरङनै तंसमतुलानीयाद्योगत्निकेयेति 
भावा्यैःखष्देतक्किमेक म्रा्णातिपातादिकपापंकु्वै तोऽपरमपि दौकतेआदो्ठिन््ेत्याद भिचातत्येगयरेविपराश्सति सात्तत्रकदाचि 
तलमापारभे एकतम्खविवीक्ायादिखमारभ विपरार्ट गति एयिवौकायादि्मारभंकरोति कतरंवाचवद्रारं पराग्टव्रतिश्यारम्यतेसयट्‌ 
स्वन्यतरख्छिनूकल्पते चसन वालोच्यते तच्छिन्नं वप्ररत्तो द्रव्य; द्रदगुक्त भवति श्विवीकावादियु पट्‌ पुजीवनिकायेयु चाचवदारे 
युबामध्येचन्वतरस्ि्रपि प्रवन्तेमानोयखिन्त वपचौलोच्यतेतस्िन्ने वकल्पते सरयन्त ववर्ततेडतिमावा्यैः कवमन्वतरन्व्िन्‌टयिवीका 
चादिखमारभेवन्पमःनोऽपरकाचय उखमारःमेसवेपापसमारंमेवावर्तते एलं सन्वतेकु'भकारयालोव्क दतेन पएजन्ायखमारभको 
पिभवत्यप रकाव खमारंभक्ः किमयमेव विधंपाप कम्ब खमारमते तदु च्यने खद््टरःलालग्यमाणे सन्देनायैःखन्ठार्यःखविद्य तया 
सौखन्बार्थाद पति पुनरर्कलपतिलालप्यते वाचाकाचेनघावनन्लानादिकाः क्रिवा;करोतिसनखाच तत्याधनोपायाद्धि'तयति खग्दार्यी 
उन्‌्वादिजर्मभिः विवोंसमारभतेखानार्यं मुदकं तापनायै मभ्नि वम्र पनोदार्थेवाय चादासर्यीवनस्पतिंत्तखकाचग खंवत;च "यतो 
वाखड्य्वा्गखचिन्तलवग्यवनस्मति फन्वादिग्टक्ातिमन्यदपिवयवायंमवमायोच्' खचेवं लालष्यमानः किम तोमवतीत्वाहसणएण चदे 
न्तिचन्तदु-ततसन्यजन्सनि दुःखतस्कर्मवीनं तद्ासार्तातच्वतेनेव छतभित्याव्मीचसुच्यते यतसेनखङ्गीयेनदु;खेन स्वकतकमेदच जनितेन 
खपरसा्यसनानानो विपर्चाससुपेति खख्ार्यीमाख्‌ पधातक्नारिणमारटभ मारभतेखखस्यच विपर्या सोदःग्डंतद्पेति पुनरपि च्टस्वा 
, नवैषरपररगद्गैचिठमाद चए्विष्यसाएषुढोवयंपदुव्वद्र्‌ लं सिमेमाग्णापव्डिता पडिलेदाणणोखि्र गाए एरुपरिन्दापडच्चति 
ल्ोवखन्तौ जेममातिमतिं नाति चेजद्राइममादतं चेधदिदमणग्णी जन्य्मनलिमम्त द्यं तंपदिलावमेदावी विदित्तालोवंवंतालो 
चच सेल द्मंपरिबमेज्नासित्तिषेमि सुएगंतिखक्रौये नान्नना कतेनप्रमादेन मद्यादिनाविविषमिति सद्यविषयकपाव विकयानिद्रा ' 


[च & 


4 सःच्सरेदग्र 9 9 9 9. यैटतिप्रा = गीचेनकरर ६ रम्त॑मर ५. 
¦ य.व्सरेच्यदं रवगूठिभिन्रनतंकसेत्ति वदिवाथ्युविस्तीस् वयं तिपयैटं त्िप्राशिनः स्वकीयेनकर्मणाघस्छिन्‌ वचः खंसार्लंमन्‌ , 
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पद्ेन्तियोदि सो चेकविष्न्ेतो; संसारम्बरमणकारणात्परि ग्रः निरत्ताध्यवखावय रवधारणेखएव सुनेरटोन्नानादिको मोच्तपन्या 


त्वात्तेषांवचनमवधार णौयमेेति भावाय दति परिसमाध्य्त्रवीमि पूववत्‌ लोकविजयस्य॒पंचमोदेयकटौकापरि समासे ति चक्तःपंच 


= ® $ २ =£ $ ^ 
| रविपणह चेतंसनुज्मागाइत्यादि य्यानगारस्येतत्‌ पू्ोक्तनजायते सोऽनगारसतत्प्रार्य्‌ पघातिकारि चिकिल्योपदेयदान मतु 
॥ 4. ४4 रि गयत 
नंबासंवुष्यमा नोऽवगच्छरं नन्नपरिज्नया म्रत्याख्यानपरिज्ञया चपरिरन््रादातव्य मादानीयंतच्च परमायेतोमावादानाच ज्ानद्शैनचा 











अचाराङ्गसुच। १६७ 
















सोति प्तकख्नू काये दीर्घ कालावस्यानं करोति तदि"खसंखारे माणिनःपी्॑ते इतिदथैवितमाह जंसिमेन्ति यच्छिनूचातुगतिक 
संसारद्नेमत्यच्चः ्रायाःमास्पिन.अन्यचिता; नानामकारैव्यःरुनोपनिषातेः पीडिताः खस्ठार्थिभिसारम अ्रततमे†हादिपयैसतेः रमा ' 
वद्धि र्च्दस्यैपापण्डिकै यैत्याभापैच्ेतिवा यदिनामम्राणिनःपरव्ययिता ततःकिमित्या पडिलेडाए एतसिन्‌रंसारे चके खरतकमै | 
फलेष्ड रासां भाणिर्नारव्दस्यादिमिः परस्यरतोवा कमैविपाकतोवा ्रव्ययनंमलयुपेच्चविदितवेद्य साधुनिक्येननितरां कियन्तेनाना । 
डुःष्ठावसाखजन्तवोयेन तन्निकर्ंनिकार भारीरमानसड्ग्दोत्मादनं तखेनोक्रयत्‌ चेनप्राणिनां पीडोत्पद्यतेतमारंभं नविदध्या , 
दिति खद्चखतिविरभवतीत्याइ एरुपरिणापदुद्धति येयस्लावद्ययोगनिरन्तिरेषां परिज्ञाएत.वत परिज्ञान्रकर्पेणोच्यते रच्यते दिवि घ | 
यापर परिज्ञवाभाखिनि निकारपरिदारेसति किंभवतीत्याह कम्पोबखन्तीकर्मग्या सुपथःंतिरुपयमःकर्मच्तयः म्ाणिनिकार क्रिवानि : 
दन्ति भवति चसच कभेच्तयपरत्य्‌ ह ाणिनिकर णस्य खलमानौयग्रहस्तदपनोदायैमाद जेसमादइमतिं जाति ममायितंमासकं , 
तत्रमतिमैमावितसतिस्ंय परिग्रहविपाकन्नोजदाति परित्यजति सममायितं खीरतंजदहाति चदिनामेवं ततःकिमित्याउ शधद । 





। शी लंगाचायैसतटिका 1 | 
रपण्यत्वादकायैमित्यादच जसखवियणं त्यादि यस्याप्यसपवेव॑भूतां चिकित्यांकरोति नकेवलंखस्येत्यपि शब्दार्थसतयोदं योरपिकतु ;फा ' 
रयितुयदननादिकाः कियामतोलंप्यौस' बालसयाच्नस्यसंगेन कामवंधदेतनाकरठ रिति योवैतत्कारवतिवालोन्नसस्याप्यलभितिषंटं 
कण्लद्धव॑भूतसपदेश्दानविषान्‌च अवगततलसनभवतीत्या पण्डंदत्यादि्वं तं भार्य षमरदेन चिकिचयोपदेशदानं करणवएनगा | 


रस्यसाधोज्गीतसंसारखभावस्य नजायते नकल्पतेये तुकामचिकिन्यां व्याधिचिकिन्सांवा जीवोपमद्‌ नमरतिपादयन्ति तेबालाञ्यविच्नातत | 


मोदट्‌ थकः सांप्रतं प्रारभ्यते रस्य चायमभिसखं वघ; खंयमद्ेयातायं लोकमतुसरतासाघुना लोकेममत्वं नकन्त व्यसिति उद्या 


्यौधिकासोभिदितः सापुनामतिपाद्यते मस्यचानन्तरदल्सं वं घोवाच्योनेव मनगारस्यजायतदति अभिदितनेतदेवात्ापिप्रतिपिपा 


$ [4 € ॐ ध । 
रिवरूपं तदुलयापयेत्यनेकायत्वादादाय ग्टदरौत्ायवा सोऽनगार एतदादानौयं ज्नानाद्यपवर्मकारणमित्येवं सस्यगवयुद्यमानः रुम्य 









[१ जने €५ [ धणे) * विं 
कूसंवमा चु्टानेनावयाय स्व॑सावद्कमं नमयाकन्तवयभित्ये वं भतिन्नानंटरमासन्यक्वामत्ययस्य पूकालाभिघायिलात्‌ किंकयदि 





व्यार तम्हाद्यादि य््रात्य'यमः सवेसावद्यारंभनिरटन्तिरूपःतसात्तदादाय पापन्ेतुतवात्कम्दःक्ियां खतोनकुयन्मनसा पि नखमदुजा | 
नीयादित्यवधारयफलं 'यपरेणापिनकारयेदित्यादइ खकारवेद्त्यादि अपरेणापि कम्म करादिनापापरुमारभं नकारयेदेतदुत भव 
¦ मरापपत्तिपात षटपावादादनत्ता दानमेयुनपरिग्र कोधमानमाया लोभरागरेपकलडाभ्या्या नपैचूल्यपरपरिवादारतिरतिमायाण्ट 
पावाद जिय्यादथेनशल्यरूप माद गप्रकारपापंकन्बरं सखतोनङयीत्‌नाप्यपरेणकारयेदेवकारा्रपरकुैतं नसमतुजानीयाद्योगचिके ` 
गापिभावायेः सखादेतत्किमेकं प्राणातिपातादिकंपापं कुर्ैतोऽपरमपिढौकते भा रोख्िन्बे व्यार सिवातय त्यादि खानवकदाचित्तत 
, पापारभेएकतरं श्यिवौकावादिसंरभं विपराखट्ति एयिवीकायादिसमारभं कातिकत र॑बाचतवहारःपराख््यत्यारभते सषटृस्वन्यत , 
रसन्‌ वल्पतेयस्िन््रे बालोच्यतेतसिन्ने वामरन्तो द्रघव्यश्दमुक्त'भवति श्चिवीकायादिपु पटखजीवनिकाये प्वाच्वदारेपुवा सध्ये 
 न्यतर्थिन्रभि प्रव्ेसानो यन्यिन्तं वपर्यीलोव्यते तच्खिन्ते वकल्पते स्खिन्ेववन्त'त दतिभावार्यः कयमन्यतरखिन्‌ श्यिवीजाया 
दिखमारंमे व्ैसानोऽपरनावससारंमे रुषैपापसमारमेवावन्तते एवं मन्यते फु"भकारयालोदकटरं तेनेककावचमारंमकोभयतति 
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१६८ आचाराङ्गसूत । 


























चववा ्रागातिपाताखवद्ारविषटनादेक जीवातिपातादेककाचातिपाताद्ा परनौवातिषातीद्रट्व्या म्रतिन्नालोपाचाद्तो नचतिन । 
व्यापाद्यमानेनारमता व्यापादक्ञावदत्तलीयेकररेग चानसुन्नातोऽतः प्रागिनःप्रागणन्‌ ग्छ्नदटत्तग्रादी खावद्योपादानाच् पारि 
दिकः परिग्रहाच्च मेयुन सादीमोजने दपिण्ट्डीते वतोऽनापरिग्टरीतमुषभूज्यते वेत्यतोऽन्यतसरंभेषग्या ग्यारज्मोऽववा नाटतच 
ठयचवदारस्व कथचतर्यपवतावख्ानंस्यादतः षटृस्छन्वतरद्िन्‌प्रटत्तः स्ेव्वपिप्रटत्तदरत्ययवाकतरनपि पापसमारस वच्रारभति 

खउषट्‌सखठन्यतर चछिनूकल्पते योग्योभवत्यकन्तीव्य मटत्तत्राद्यवेकतरमपि चःपापारभ॑करोत्य खावटपरकरारं कर्माटाच पट्खन्वतरक्िन्‌ , 
काल्पतिग्रभवति पौनःपु नोत्पद्यतदति अ्ैःस्यात्किमयेमेवं विधं पापकंकम्मरं समारमतेतदुच्यते खदटटी लालप्यमागेरुखेनायेःख्ार्यः 
सविद्यतेचस्यासावितिमव्व्ीवः सष्तंभतःसन्तत्ययेल पतिुनः नरं पतिलालप्यतेवाकायेनघावनवलानादिकाः क्रियाःकसोतिसनसा 
चतत्ाधनोपायिन्तचतितयादिरखार्यो सन्‌कुष्वादिकरन्पर भिःय खमारभते चानारैमुटकंगितापनोदार्य मगनषरम्बापने दैवाच" ‹ 
यार्यं वनस्पतिं तरसकाचतेत्यखं वतः खंवतोवाखर्न्दायां सच्चिन्त ववगावनस्पति फलादि गट द्धात्येवमन्वद्‌पिववासम््रवमाचोज्न"स 
चकं लालप्यमानः किंभृतोभवतीत्यारसफणत्यादियवन्तदुत्तमन्वनन्मनि इःखतसकरमवीनं तद्‌ मीच दुःखतसका्ैमाविमविवति तदधे 


४ 


नैवरत्वमित्यएमीवसुच्यते चतस्तेनसख कीवेनदुः खेन खकललतकर्मोदयननितेनखढः परमा्यमनानाने विपर्याखमुेति उकर्यी्ाग्व्‌, 
पषात कारिणसारभमारमभते खष्डस्यचविप्यीरो दःकंतदुपेतय क्तन्च इःदिदट्‌ष्टलिभ््‌ मेरांघत्वा ददटरुणदोपः यायांकसोति चं 
तवातया दुःखमादन्ने वदिवाखडटो दितादडितम्राप्षि परिदाररडितो विपर्यसमुपति हितदद्यादितमदितद्च छितवुद्येति पं कार्या ¦ 
कार्यं प्यापव्यवाच्यावाच्यादिष्यपि विपव्पैसोचोन्न इदटसुक्ता'भवति मोडोऽच्रानमोदनीय भेदोवातोनाभच प्रजारेापि मोदहेनख्डो ; 
अल्प खरुतेनन्तदारभतोव नणरीरमानसख इुःखव्यसनोपनिपातानामनं तमपि कालंपात्रतावरनतीति पुनरपि्डटस्वान्यं परस्परां 
दर्गवित॒मा्ह सखकरगेत्यादि खकौीवेनालनालरुतेन मअरमाददेन. सद्यादिनाविविधमिति मद्यविघवकयायविकया निद्रायां खमेद्ग्रह | 
गतेन श्वग्विमिन्न'वतंकरोति यदिवाण्टुविस्तीग बथमिति वचं तिप टति माश्िनःस्वकौयेन कन््र गणाचद्धिनूसवयः संसार सतग्क , 
सोति ेकन्मिन्‌ जाय दष कालावस्ानं चटिवाकारणे कायेगैपचारात्‌ खकीचनानाविघ म्रमाद्कतेन कम्मं णावयोवस्छा विगेधन्ता 
सेकेन्द्रियादिकललार्वं दादि तद्हनपतवालादि व्याधिग्य्डीत टारिद्धदौर्मौग्व व्यरुनोपनिपाताटिरूपं प्रकपंगकरोति तिधत्तदति ; 
त्जि'"चस॑सारे मवस्छाविथेपेवा माशिनःपी दयत इ तिव्भैविवुनाइ जद्यविवद्त्यादि चच्िनूखरुतप्रमादापादित ऊग्ब्रं वि पाकजनिते ¦ 
चतगेतिकरुखारे एकेन्द्रिवाद्यवस्यावियेपेवा इमेम्रत्यचगोचरीभूताः प्राणादूत्यभेदोपचारात्मराख्िनः मव्वचिताःमाच्िनसतः किनि . 
व्या पडिडत्यादि एतत्य"खारचक स्वरुतजन्धं फकेष्ठराग्यासलतां र्ट्दसयादिभि; परस्यरतोवा ऊन््र वि पाकतोवा भ्रव्यवनंमरतय, 
पेच विदित्तेद्य खाधुर्सिच्येन नित्तंवानिचतंवा क्रियन्ते नानाडुःखावद्छाजं नावायेनतन्निकर्गां निकारः भायीरमानस्दुःखा 
त्मादनतसर नोत्कर कु्वाेनम्राणिनां फीडोत्मद्यते तमारंभनविदध्यादितिगायायैः पं चरति किंभवतीत्वार एरइत्याटियेदं सावद्य 
योगनिटत्तिरेषा परिज्ञेतत्तत्वतःपरिज्नएनमकरयेगणोच्यतेमोच्यतेन एनःयेलूपास्देवन्नानं नि टत्तिफलरख्ितमित्येवं हिवि्यापिन्नपरि ज्ञवा 
मलत्यच्ानपरिज्ञयाच आगिनिनिकार परि डारेखति किंभवतौत्याडइ कम्मोवसन्ती कम्मणामयेषहंह तातालकर॑रखार तर दीजभूता 
सुप्रांतिरुमयमः कम्प्र नवः मानि कारत्तिवा निरन्त सवीय क्त'सवति चसच =र््चचमल्य दद्य प्रास््वानकरास्य च्छलमातमा 
मीयग्रदस्दपनोदायैमाढ नेसमाद्वमित्वादि मसायतंमासनं तत्रसतिमंमायितमतिस्ता परिग्रहविपाकन्नो जद्धाति परित्यजति 
सजमाचितंस्लौकतं स्तौ छतं परिग्रंनहाति परित्यजति इढदिविधः परिग्रदयद्रव्यतोखावतच्च तत्रयरिग्रहमिति निमेधादांतसोभवे 
परिोनिषि द्वः पर्स वुद्धिविषयमरतियेषाच्च वाद्य दरव्यपस्तियह इत्ययवाजाक्रानीयते योद्दिपर्रहाष्ववसाय कलुचितंज्ञानं परि ` 
¢ त्यनति सण्छपरमायैतः बाच्चास्यन्तरं परिग्रहं परित्यनति ततच्े दमुक्तंभवति खत्यपिसंबन्धमाते चिन्तस्ययस्िरकरानुव्वस्माच्न 
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चचाराङ्गसूल । १९९ 








सेजहादममाद तं सेदटिपदखणोजस्व णत्थिममादर्यतंपरि णायमेहावो विदित्तालोयं वंतालोयस 
रंसेश्रद्ंपरिक्कमेव्नासि न्तिमिभिणारतिंसहतिवोरे वोरेणोखडतेरतिं जस्हाखविमरेवीरे तम्डावो 
रेणरज्जतिशसदह्‌ फपसेच्रहियासमाणेणिविवंदंदि इ हजौवियस्यसुणौमोणंसमादायभुरेकन्डसरोरगं 
पंतंलुहसेवंतिवोरासमन्तदं सिणोएसउचंतरेखु णौ तिख सुन्तेविरतेवियाहिरत्तिवेमिटुव्सुखुणोच्णा 














मापा 
। यकीनिटन््यो तेसुनिदृध्मार्मकषिये तेणेन्नानद्भैनचारित्ररूप मोत्तमार्गदरीठो इहेजस्पटकरी कह तेकोणलेष्ठने ममत्वमावनयी 
तयातेममत्वपगो अन्यन्न परिज्नादरनाणी मरत्याख्यानपरिज्ञाद पञ्चव्वीलोकपकेद्विकादिक् परिग्रहे करीसंखारिस्बसताजाणौतेलोक 
नौ सन्ना चादहारभयपरिग्रदमेयुनादिदथे उन्नावमीपरिदरी तेमतिसन्तद्नि संयम विपे पराक्रमकरे इमजाणौ च डोशिष्यतु' पुसं 
चमविपे चद्यमकरिध' इमकड च" एीगुरनोनचनजाजिवो दहिवसंयसनेविपे सोद्यससुनितेकेडवो ङ इतेके डलं णा रतिं गवीर 
शक्तिमानप्रतिपन्ररुयमः कमेभैदयादुत्मन्नाखं यमेऽरति रुतेन च्मते अरतिं परित्यज्यरतिंकुवीत्‌ तयापरिग्रहादवेसं वमेखमुत्मन्नां 
। रतिनसहते नचमतेयद्यादीरोरत्यरतिपरिग्रहेप्रमोटविमनासादी रोनर व्यति शब्दादि विषयेषुन गद्यं विदध्यादितिच्रयसासान्यतः 





सधुमा प्रतिपाद्यविग्रेषतः शिष्योपदेथायादह सद्‌ फाेति शब्दाचसनोन्नेत रान्‌ स्पर्यी'चएवं विधान्‌ अधिस्म्ानस्तत्रशन्दादौराग 
। विद्रे षसकुवीाखन्‌ इदमनुष्यलोकेजीनितस्य यसंवमखेत्ययेः नं टिसरंयमेमनख्छुटटिनिविंदस्वययाकि.मनया फापोपादानदेत॒भतवा 
ममस्तुघा एलं विध॑सुनिभावं सुनिख्यसादायग्य्दीत्वा कम्मं यरी रक नीयात्‌ रुञ्यर्ख॑वमग्रहणेन कम्पस्फ टयेदित्यर्थः कयं तच्छरीरं 
दाधूयतेद्त्याद पंतमितिमर तंस्वाभाविकरसरदितं यत्प॑वातथारूचं च्ञ इरडितं एवंविषमाद्वारनिदौपं सेवंतेभंजते केवौराखाधवः 
 किंभूतासमतदर्भिनोखगदेपरहिताः रएवंन्नात्वाचः मरातच्ूकदेवीभवतिण्ययो घं तरति रुंखारायौवतर समयः सुनिसाधुःतयातौ्ै; 


 सृक्तःपसिग्रहात्‌ विरतःखावद्यात्‌ व्याख्यातस्त्री्ैतादतिन्रवीसि गीरकदतादूलजाये धनिच्छतेखुखमनोवांदितभोगविपे एहवीपरि ' 
ग्र विपेरति तेसमर्थ संयसपडिव ज्ये कम्य ने उदेसं यमने निपे अरतिऊपजं तेनसद्े एतावता अर तिऊपनौ्छांडे तथापरिग्र विपे 
` रतिपजेते खाडीष्धूधो सयमपाले जेभगोधीरविमणकदतारति खरतिने परित्याभिद्‌'दुम्यं ननयाइतेहयग्णीवीर गन्दाटिविपेराचे 
नदो एसामान्वाकारिखापुनो मागेक्ीति्ेपयकी शिष्वनेशिष्वाखरू पक्षे रुट्‌ फाचेश्व्द्रूडापाड््या तयागे डापाङ्च्ाच | 
| दियासतोक्रदतातेनेविपे रागद् पटालतो इणेमनुग्यलोकविपे जौवितशव्दिदः असं यसतेदनीनं द्कितां सननीपुटितेनिचिंदकद् ` 
तापाड्द्जाणीच्छाडि जे काईषनसखननादिविपे रागद्ेषनौकल्यना चावेतेपरिरि एडवोखनौष्टरपणों सुनियादरीनेभुयो तावे 
| चनाकरोनिवार नेख्वोना्् यरीरकर्् रूपिय थरीरच्डीखकनिपामे दिवेण्छर् थरीरथोपविसपाने तेकहदे पंतंलूरुंकदतामांन 
ग्ाभाविकरसरह्ितनौरख एहवोखाद्धारतयालृहं कतां रूच्चोपडरदितद्भव्यवको भावयकौ मतद परर्तिलखोरागरडित एता ` 
वताच्ंगा रपूमदापरडितरूदवोच्राडार सेवेशु"जे तेकोगवीरखाठनेकेवाच्टे उमन्तद सि्योकतां रागं परहितएडवोनाणीलेमरात 
स््षनारारल्ये एषनियोषकचता संसारम्रवाहतेडनोतर णहार तेवाखुनितव्वन्नातातयासं खारसमद्र यनी तख्ोखुक्तसर्यपरि ग्रदयकी 
सकाणोतयाविरतसावद्ययोगयकौ रएहवोप्रीतीथेकरेकद्ो तेखखमीपिसपभलीड्ध पुकः दविवेनेएवं विधगु्यखन्दितनयीतेके ' 
'वोवादइर्ोभावक दे स्तं दवय ° इन्व सुनिरित्य कतेनिगमनायारयः स चजनाभवति सनाज्यातींकसोपदेग व्पिरीताचा 
' रेणम्से च्चछाचारेयोत्ययैः सचकिंभूतोभवतीत्या त॒च्च्ेरिक्तोद्धानादिभि तयाचयेनचित्‌ ्टःरनुग्टावतिव््ु' चपरि नात्‌ याव 
स्थितप्ररूपयितु" न शन्‌कोति ययपृजासत्कारभंगमवात्‌ ग्दंनप्ररूपयतियेावयावस्िततत्ववक्ताएपवी रः कर्मविदार णस. प्यं धवित, 
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एषकिक्तसेति ~> > लोज्सयार्म ० ~ सवाटिढनम्दव्ययदधितं ्रल्यत्तिव्य त्िव्मत्ति दरद चण्च्राः 
तल्विद्धिरिति 1कत्तयात दात्खयाग लाजयचठउसमन्वााद<्नन्धाल्यादरत अल्य्तन्मतन्तसष्तयपरन्तजताल्लनः जप्त 


(० 


चेासुति ४ । सिमाममोच्यने काखाडपदटेगद्त्याड चद्‌ चद दनव यन्नि क न्यागान्न्नन द अक. चष्ट दचस्नष्यन्दोदेमान जन 
एपन्यवादुपक्मामस्राचयन क्ाचदुपद्‌ गदल चद्‌ च्छ दुःव्जारय,क्म््नाक्र सगःत्नरः स्र :भ्रञ््टत दद्स्दुष्टनलदमानन्न् 
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न्नामुदा दरति 6 निनदतामुषल्नादगच्रचेःग्य 
तखदुःखसख कुगलासलत्व विद परि ज्नासुदादरति चचावच्ित भ्रू पयन्तिणर्डिरन्तिच्ल्यः दु=छमुनिनदतारसु ल्जाङ्गच्वान्धतस्य 











१७० अचाराङ्कमूत्र । 


वेनखटट्पयंः चदिवादहटमयोगवगत सप्नप्रकारमयगगराद्‌ परस््रिराव्यान्नात्यार्प्रदग्यवा पयान्ाच्यनानः सत्ममनारनयपि स्वापन 


[9 


पद्यते इत्वतःपस््रपरि त्यागे ्ातमवन्छमठचाचने एतदेबम्बमटयचितुमाड लन्धण्लिममाद्चंयन्वं सनावितच्छःदतं परिग्र् 


पत्यत प? <-> चाच देयःदीदातक्ने ---~~-- 
खट्‌टमयवासनि्तति किंद्ध तपरस्स्पियस्ि तप्ञव्याठ्सि तखरूप परिग्रदद्धिविषयापि प्टिद्धयापरि दाद सेवावान्नानक््‌चाचत्टता 


लेकतपरिग्रद्य [व केनमेकेन्द्रियादि -} = 9 (ष्‌ ~ € © ~ [| श्रञ्गतान [य 
परि ग्रयोगविपाकिनदेकेन्द्रियादि आश्पिगिग्ठकतालोचच्न्दन्ति वास्वोद्ायेन्दोकखव प्ाखिःगग्सवरुद्यदग प्रञ्रातिय 


नचि च 
इतिुनि किंमूतोसतिनान्‌ विवेकच्ःलनूषराक्रमेवा खंवमयनुटानोदोगं सन्यग्विदव्याः इतिराधिकारपरिखठमःौ नवीमीवि्वेन्त्‌ 


सणएवंखंवमावुटाने पराक्रमम ्स्यक्त परिग्दाग्रचयोगोखुनि; किम्तोमवतःल्याइ ोरतिंरुदते वोरेवीरेग्योनदनिर्ते =्म्त्ाख्वि 
मयोवीरे तन्हावोरेणर व्व १ सद प्ाखेच्दिवा खमागेख्िविदर्णतो इनी वियद सुणोमोर्गमादटाचष्ठणेकन्द्र समधरगपंतंलंसेवं 
तिवाराखम्यत्तदं शखिणो एसथ्मोररतरेमु णीतिन्र मुत्तविरत्त विचादिएत्तिविनि ग्ोरतिदत्यादिदधोकः तस्यद्धित्टलंन्य्ड ग्टडिमाध्नदि 
रण्यादिपरिग्रडस्व निःकिडनस खंचमावु्टानङ्कतः साघ्ोःक्टाचिन्मोडनीयोदयाद रतिः स्वान्तारुन्पन्नां संचम विपदां नस्ते 


{िग्रह्वायारति सि 


नचसने कोदौत्रियेपेग्परवति मेरयत्यटप्रकारक्तम अन्तरमारिषटूवरगेवा वीरःवक्तिमान्‌ उण्डीरोसखंयमेविपये परिग्रद्धेवायारति 


चन्या तेरत्यरत (अ 


[क ९ [१ 
क्रिसित्यादरसद्‌ फादेत्ति चच्बमाद्रौ तेरत्यरतो निराक्त्ययन्दःदिुविप्वेषुमनोज्न युनस्रगसुपयात्िनापिड्टेपुह यं तखातूरच्टानृस्पयंद 


५ 


मनोज्ञ तरमेदभिन््रान्‌ अद्धिवासमायेत्ति खन्वर्‌खमानोनिलिटन त्व्‌. तरद्धतेगाङं ठः एतदुक्त भवतिमनच्ःन्‌ गब्दानृच्त्रान 


= ॥ 


रागसुगवाति नापौतगनृदइं टियाद्धंत ग्रददग्णादेतदेषःस दष7सप्य्‌, परदानं 


५॥ 
(१ 
६. 
ऋ | 
[ब्‌ | 
4 
£ 
५\ 


व 


न = 


१ -सिन्नेयते नि ४ । € ध 
दर्टातिद्द्पद्‌ेय गोचसपन्नोविनेवोऽसि्धीचते नि3िद्खच॒ब्यस्व रेष्डयेविमवालिका मनसस्तुटिनेदिस्तांददमादुण लोकेयच्योवित 


मरंवसजीचितं तखचःनंदिच्ठदिः मरसोदावगानमेतन्रखद्ादिजम भवन्‌ मविव्यतिच इत्वं वविक्रण्जनितांनदीङ्गुष्यम्ब यचयाङ्सिन 


ः [१ नरेति ५० (1 = _ # > ५, 
चापापोपादान ेंठमूतवाःस्िस्याइति एउ रूपन्चवादविष्वपवाच्च' उनत्‌ङमार्डटंनतिनेति चयवापचानानयप्टतिचरम्टंत्पैर्दिट 


-तिप्रत्य * खटगोति = अनगं ् प्रत्याग्याति स्वत्दतल्िमाद -व्यजतदीत्याद == सुरणमोग खवाचत्ति ----£~ ~~~ ~. 
तप्रल्युत्पन्न खटगापतव जनग्तश्त्लान्धात च्छदद्‌तन्ल्त्नःठव्यक्रप्तात्याछ प्रनाग्पचछंवच्तसुन -चन्ाटलदंदट{चत्ति'दु 


[क + 9 [6 


€ ~~ 


सर्यमोन > स्वमादाय 9 द्तधनुदाल्टम € श्रारचकयतच्छयरकषं ~-- <~ सलन्तवातदपततनदतं = ए एतंलद्दे ठित 
स्यंमोनःसचमादाच किङ्‌वां {दात्य शरास तच्छररास्क्थ्च्त मसन्=ठातडफरनटङतमयवताल्यद् प्तलदच्यदर्प्तम्रमत्द्छ 


= विगतछमंखद्धरागम्‌ --द-= ~~ दिर्तं च्पद्ता क गरपलं 
{वनतङलखच्दरागर्‌ डित चपरातागारःर्‌लं[त 
९ 


2 9 # 


भाविकरखरद्धितं अल्य'वाङ्च्रमागंवननद्धेडादि रुडतं द्रव्यतोमावतापि तंह घरद्ितं 


देयतेक कयः 3 च्िम्ता > भरंतर्चेकीखसल ोतीन्याद एदेदईतर < 

चेव॑तेकेवीएः खाघवःकिंणचाः समव्वद्र्विनो सगे परद्धिताः आंतरूचेदी खसत्व द्यी चङनुणमवामोतीन्य 7 एडगेतरेखुणीप्य 
तिप्रातडचा्दार्ेव्ने नकर्दियरर नर तेरखनानेमावतेमयोवं = `तरतिकोसौसुनि = व्नमयोव'तरति योमुकागवाद्यय्यं तरपरिग्रदरद्ितः 

इतिप्रात न नकल एट्यस्मरकघुनानान्ावताजनोव तरातन्ताखःसुनिःनलचमकोत तरत गोरुक्ताग्बाद्य्ये तरपरिग्रर दितः 


नपदरिग्र डान्टुलोमडतिवोमाव्तःचन्दा दिविधवा भिव्वं गाद्धिरतःततचवो सुक्तव्वेनवाविख्यातोखुनिःरु एन्मठोद' तर तितौ एवेतिवाद्ति 


रधिज्नारयरिखुमघौतवौनिडति पुवंवरत्‌वच्चसुक्नदेनविरतत्व नवातिख्वातोडनिः खणएठमवौवतरति तीर एवेतिना इतिरधिकारपरिख 
= नोन्मीमिदतिप € 

नपफोतवासिदतिपृवेन्त्‌ठचसुक्तत्व विर तत्वास्यांनविख्यातःखकिमतोमवतीत्या दटुव्व्धमुप्यी ञ्ग्ण्यएवुच्छएगिखाइृवत्तणएप्ठवौरेपरुखि 

~. त्तन्न 8 + 9 
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द न ॐ [1 £ „£ 
। द्रव्य॑चमव्यचचसुक्तिगसनयोग्यः ततच्वसुक्तिगमनयोग्यः ततच्चसुक्तिगसन योग्य यत्‌टरव्यतद्वखुुट वस्ुदुवेसवा सौसुनि दुव 
~ ~ _-_-__-__-~_~~~~~~___~_~_~_~_~_~~______-_-__[____्‌_्‌_- ब 





0 


| 
॑ 
| 
| शोलंगाचायेरुतटीका 

| यरादिसं्ं छयनीरंवंपेऽपि जिनकस्मिकसयेवनि; परिरहतेचयदिनामेवं ततःकिमित्या चेधदत्यादि योडिभिचेकविभनदेतोः 
| संखारश्बभकारात्मरिजगरहाच्निटत्ताप्यवखावः रववारेसण्लसनिदिषोन्रानादि नोमोचवंपन्वावेनरुडषटपया;वदिवाहटभयो्वगत 
| सक्चप्रकारभवशथसो राद" परिग्रहान्साक्तात्पारंप्येणवा पयौलोच्यसानं सुप्प्रकारसपि भयसापनोपद्यतदरत्यत; परिग्र खपस्त्िगेन्ना 
। तमयत्सवसमैयत इत्ये देवमल स्यटयितमाइ जख त्यादि यस्ममायितं सखीरूदंपरिग्ररोनविद्यते सुदटभयासुनिरितिखम्बन्धः 
| किच्च तसित्यादि तपर्वव्यावखि तखर्परं परिग्रहंदिविघयापि परिच्नयापरिज्नाच मेषावोन्नातविन्नेयो विदित्वालोकं परिग्रदाग्रहयोग 
विपाकिनमेकेन्दरियादि माणिगणं वां बोद्धौर्यलोकस्य ्राणिगणस्य संन्नादशम्रजारा चतस्तां स इतिखुनि; किंमूतोमतिमान्‌ रुत्‌चिवेक 


सुटयमेसं यसानुशानोदयो ८ € 
ज्ञःपराककेवाःसंयमाबुटानेखसुद्यमेखंयमावु्टानोदयोगं सस्यग्विदध्यादत्तियावदयवाष्मरकार कर्मारिषडवर्गेवाविपयकयायानूबापराकम 
[4 
स्वेतिष्तिरधिकारपरिखमा्नो ्वीमौतिपू्ैवतृरणवंसंयमासुानेपराकममास््यक्तपस्गर डाग्रहयोगो मुनिः किंभूतोभवतीत्याद् पार्‌ 







द दत्याद्यवुदटुष तस्यहित्यक्त्दग्टडिणी घनद्िरर्यादिपरिग्रदस्यनिःकिच्चनसख खंयमानु्टानंकुर्वतःखाषोःकदाचिन्मोदनौयोदयादेरति 





ाविःस्यान्तासुत्मन्नां संयमविपर्यानखडते नचमते कोऽसौविशेमेषेस्यति प्ररचत्यथ््रका र कमीरिषड्वभेवैति वीरः शक्तिमानूखएव 
| बी सोच्रसंयमे विषयेषु परिमर ेवायरेनिसत्पद्यतेतां नसते नमरैतियावारति; सखंयमेविषयेषुवति स्ता्याविमनीमूतो नशब्दादिषठ 
। रज्यत्यतोस्त्यरति परित्यागगन्बविसनसोभवति नापिरागसुपचातीतिद्ैयति यस्प्रा्यक्तारत्यरतिरविसनावी रालस्मात्कारणादीरो 
। नरुल्यतियब्द दिविषयम्रासेन गार विद्ध (तियतएवं ततःकिभित्यादखड्‌टे इत्यादियस्मादौ रोरत्यरतौ नि राचछत्य शब्दा दि विषयेषु सनो 
। ज्ञेषु रागसुपवातिनापि इेपुधेपंतस्माच्छन्दान्‌ स्य श्वम नो ज्नेतरमेदभिन्नान्‌ अहियसयाणेडि सम्यक्‌रुदमानो निवि दौलयु रुदते 


॥ 


॥ 


, णसंवध एतदुक्तं भवति सनोन्नानूशब्दान्‌ चछुत्वानरागसुषयति नापोतरान्‌दे ष्यादयन्त ग्र दणाञ्वेतरेषामप्य्‌ पादानं द्रथ्व्यं ततराप्यतिस 
| उनंबिषेयमित्य्‌ कच्च रुद्‌ खयभद्ए्मावण्ड सोयविसखुयदुवगणसछ तुदं णवरटेण बसमरेसयणेोचन्वं एवं रूपख्य तयागघेखश्चदत्यादि 
। वाच्य ततश्वथब्दादौन्‌ विषयानतिसदमानः किंकुर्वी दित्या शिव्विद इत्यादि इदोपदेयगोचरायन्नो विनेयाभिधीवते सासान्येनवा 
| सुमुन्तारयसपदेगो निषिदस्जगुःख स्वए यै विभवात्मिका सनसस्तुषटिभेदिस्तां ददसमनुप्यलोके चज्नीवितमरंयसजीवितंवा तखचानंदि 
¦ स्तुशिः प्रसेदोचघाममैतत्‌ सद्या दिक सभृद्धवतिभवनिष्वति इत्येवं विकस्प्रजनिता नदौलुगुपूरखयया किसनचापापोपादानहेतमूतचा 
| स्थिरयेत्य्‌ क्त च विभवदूति किंमद्टाच्य्‌, तविभव; विं विषादसुषयास्ि करनिह्ितवंडकससाः पातोत्मातामतुप्यारण पलंखुपन्लादि 
प्वपिवाच्य' सनत्क मारदटातेनेति अथवापच्चानासष्यतिचरपमतोतंनिं दति म्र त्मन्न"खंट णोत्यनागतं ्रत्याएचषट स्वादेतल्किसा लव्य 
करोतीत्याह खुखिद्त्यादिषुनि च्त्िकालवेदरौयतिरित्ययै; सुनेरयंमौनःरंयमो चदिवासुनेभौ बोसुनित्वं तदप्यसावेवमौनना बाचःसंच 
मनमस्य चोगलन्न णा यत्वात्‌ कायमनसोरप्यतः रुबथासंयमादाय विंकुर्गीद् नीयात्‌कन्् शरौ रकव्यौदारिकादि शरीर॑बायवाधु 
नौह्ि विवेचयश्यकुर तडुपरिममलत्वं माविघत्‌सवेतिभावायं; कयंतच्छरीर कं घवतेममत्द॑वा तहुपरिनरुतभवतीत्याह पंतंइत्यादिातं 

स्वाभाविकरसरह्ितसल्पंगा सत्तमागन्तुकख हादिरडित द्रव्यतोभावतोऽपि म्रातंदे परहितं विमतधसंसतवं गर दहित मपगतामार 
भजन्ति सेवन्तेकेवौ साः साधवःकिंभूताः समत्वदशिनोरागदेपर ताः सस्यक्त्वदथिनोबा सस्यकात्वसम्यक्‌ तं तदध्िनः परमारयैहय 
स्तयारीदं रौरा ऊतघ्नंनिरुपकायन छृतेभाखिन एडिकामुषिकक्त चमाजो भवत्यनेकादेे चेकादेथदति सत्वा भातरुचखेवो खमत्व 

दो चकं रुणमवाप्नोतोत्याह एखदत्यादि एषद्तिप्ांतस्दादार सेवनेनकम्प्रीदि शरीरं धुनानोभावतोभवौष"तरतीति कोऽसौसुनि 

यतिरयवाक्ियमपये कतमितिरत्वातीख एल भावौ कच्चभवौव तरति योसुक्तःखुवाच्छास्यन्तर परिदरष्ितःक्यपरिगरदान्ुक्तोभवत 
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[न ज € ड 9. (2 
| तिर्थेक्‌मनुष्यादीन्‌ 'शुद्धोपदेयदानेनभवान्मोचयति सर्व्वतःसनेकालं सनेपरिज्नाचारौ वििटन्नानान्वितः खण्लंमूतःकंयुण 
ॐ: 4 € 
साभोतीत्या नलिप्यतेच्णपदेनडिसास्पदेन प्राणव पमर्द॑जनितेन तयाचपुनःरुकौटक्‌ समेधावीटद्धिमान्‌ योऽ्णोदातनस्य कम्प 





नयनस्य खेदन्नोनिपुणस्तयायेष्ठवं धप्रसोत्तमन्वं घी समेधावौ यदिरद्यस्यरईटक्‌ तदहि केवलिन ससख कावातत्तो इत्या द कुश्यलोऽलच्तीणघा 
तिकर्मयोविवच्ितः सचतीर्यरुतस्यासान्यकेवलीवा छदयस्योदिकम्म णावद्धोमोक्ता्ीं तदुमावान्वेपकः केवली तुघुनघतिकम्ब् च्या 


न्नोवद्धोनो मुक्तः सद्गशलोयदारभते षक चपणापायं यच्चनारभतेमिष्यात्राधिरत्यादिकं संसारकारणं तयाचञ्ननारः्धमनाची 

। रकिवलिभिस्तन्‌मुसुचुनौ रभते तत्किमित्या दं णंचणमिति चगुह्ंसायामितिच्तणः यतयतहंरोन्मद्यते तत्मरिज्नायन्नात्वापरस्डि 
# __ र * } [१ € + [8 

रेत्‌तयाचलोकसंन्नां विषयाभिष्व"गाद्का ज्ञालाऽनर्थंकारणंसर््वयः सव्वै्रकारो; परिहरेदित्ययेः एवंविधस्यपासगस्म ति पश्यकसय 





। उद्‌ शोनरकादिश्वमरूपोनास्ति यएतद्विपसीतः सकीट ण््त्याह वा्ेषुणरदित्यादि इक्डानामावर््तमनुपरिवत्त तद्रतिपयेतव्यास्या 
 पूशवत्‌ यै इतिनाडता पूर्वो्तमकारेकारौ कम्र अट्रकाररिज्नायकचतां संसारनोकारणनाणौ सनसोकाहता सननप्रकारेकरौ 
। तिद्ाप्वर्तेनदौ तेकेवो जे्ररन्रदं सीकता ययावस्ितपदायेनोख्रूपदेखे एतावतासम्यग्हटटि तेश्रणन््रा रामेकहतासुक्तिना मा 
भैयकी अनेरेठाभिरमेनदी अनेजेयरान््रारामेकदतां भगवं तनाउपदेशविना अन्यत्रनरमे तेय न्दी स्री भगवंतनाखप्रदेययकौ 
रूढो यने रोनदेखे एतले्भ्यक्तनोखरूपकच्लो दिवेधम्म प्रख्पतो रागहेषरद्ितधम्म्ं कदे ए वोदे ष्ठा जदाएुनरस्जिमपूरोकद 
तांपरूरो जातिकुलरूपवलादिकेकरौ सुरटनद्रचकवत्ति मण्ड लौ काद्धिक तीर्थकर गगश्णधर आचाय दिकेधर्म्रंकदिये तिमतुच्छकदतासांक 
काटनोञ्माणणडार इत्यादि तेद्य्ागलिपुगाकद्िये नेजिम त॒च्छनेकदिये तिमपृशेनेणुणकच्यि एधम्प्ं कद्िवानेविपे निरीदपणो 
जाखिवोपर॑जाणाकिणिदी एकपुरुषश्मागलिषम्म्रं क््मोडध' तो अलाभनोकार डद. तेदेखाड ष्टे कोईएकमिष्याट्टीराजा अआवीष 
| पृ तिवारनिरीडपणेद्या आखिवानेकाजि दशद्धनोखमोञश्चकौ दशथचक्रिसमोध्वजः दशथध्वजसमोवेश्या दश्वे्यासमोद्टप; एवो 
| क्ठेतयावलौस्‌द्रबह्यनारायणादिदेवताना चरित्रयवास्खितकद्ौ देवपणोनिराकरे तिवारितेराजाकोधिचटयो तेवचनअ्नाद्धिव 
मायच्चनाद्रतो तेकणद्धारनेणे घुणदट॑डादिकेकरीताडे मवचनदीलनाकरे तिणिकारणिधममेकिमकद्िये एव्“परिजाणशिष्य | 
 प्रतेरुखके्टे अदोशिष्यण्य'पिकदना एवोषम््ं खंबादितु नाशि च यनवीजेडतिहनाचावस्ा पश्ुवधतैणवन्नादिकयापियेतोपुण 
। सीलिनाज्ञाविपसोतपरूपरेखेयनची चअयवासत्यप्रङूपिये तोखालघातम्रवचनरीलायाद्‌ दूमपुणशरेयनख तस्प्रातणएवीपरिषदादं 
सौनकीधोखं यद्धे चयजेगौ ताय्‌ तेविमासीधन्द् कयाकद्े केयं पुरिसेकदतां एपुरपको यार चभिनिविटमिग्याहटीश्चथवाभद्रकद्टे 
तथाकोणदेवतानेनमने ईणेकोखणदयेनच्यादख्योचे एडवोविमासीषम्प्ं कयाकद्धे परःजिमप्रवचनदीलादन रीतिमकरे एरवोजेधर्म 
। नोकदणद्ारतेवीरकमैविदारिवा सम्ैतवादेवेद्रादिकेम्रखंस्यो छाष्योदधद््‌ तको णजेभावगवं घने वाधास्द जावे किद्ांकिद्ांतेकद्े 
| दीपिका टीका 

| खनिसुक्तिगसनयोन्यः सचज्तोभवति अनान्नवानौयैकरोपदेश भून्यःखेरीत्ययैः किमतती्ैकरो पदेशे इुःकरयेनसतैरित्वमय्युपग 
¦ स्यतेतड्च्यति उद्‌ कादे रा रभ्यचया संभवमायोन्य' तयाहि भिव्यात्वमोदितेलोके संबो दुःकरं नतेषुयामानं सभ्यासोपचित'रत्यर 
तौनिग्रडौव॒'गब्दादिविपयेष्ि्टा निषेपुम्यस्यतांभावयितु" म्रातरूच्ाख्िभोक्त एवययोद्दिटयामोनोद्रान्नया सिघारकत्प्यादुव्कररसं | 
्ररितु खनुक्रल प्रतिकूलाञ्चनाएना मकारान्‌उपसर्गान्‌ सोढ *कखडने चर्मोदयो नद्य तीतकालद्खभावनाच कारणंनीवोदिस 
भावतोडुःक्छभीख्र निरोघखष्ठियोचतोनिरोध कल्पायांान्नायां इःखंचखुतिवसखर चच किंभतोभवतीत्याद तच्छिला त॒च्छो | 
रिक्त.सचद्रव्यतोनिद्ध नो षघटादिवीन लादिरडितो भावतोन्नानादिरहितः च्नानादिरडितोदिवा चत्व ्ीतिविषयेकेन चित्य्टोपरि 
न्नानात्ग्लायतिवक्त्‌ ज्ञानसमन्वितो वाचारित्ररिकिः पजाख्त्कारभयात्‌ छुद्मागप्ररूपणावसरेन्लायति ययावस्सि प्रज्नापयितुतवा 
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१७४ ख्राचाराङ्गनसृल । 
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दिप्ररत्तसंनिधिः संनिधिनिर्दोपतामाचटं एखमन्वत्रापीति चस्तुकपावमद्ाविषगद्कस्प भगवदान्नो पजीवकः सस्वस्रमुनिभवत्यरि 
क्तोग्डायतिचवकु' यवावस्ितवस्तु परिज्ानादचुटानाच्च याडहचएसवौरोपरुसिते एपद्रतिख्वस्सुनिन्नानादयरि क्तौ यवावस्ितमाग 
` मररूपकोवीरः कर्मविदारणात्‌ मशं सित; चावितः अनेद्रलोगसंनोगं खणए्वंभगवदान्नावन्तेकोनौरोऽत्य ति यतिकासतिकंलोकसंवो 
ग॑लोक्तेनाऽसंयतलोकेन संयोगः संयतलोके नरंचोगःसंवंघोममत्वरतस्मत्यं ति खयवालोकोगाद्योःय्येतरखवाच्योघन दिरर्वमाता 
पित्रादिः चातरस्तुरागद् पादिस्तत्काधं चाघ्रकारकमतेनसाद्व' संयोगमत्य ति लंघयतिरखगणाण्पवु ति योचंलोकरुंबोगातिक्मःषए्‌ 







` घन्वायःएवसन््ार्गोमु सुत्त णामयमाचारःभोचयतेसड्‌ पदेणात्‌स्यादेतत्‌किंम तो सौखपदेयःदत्यतया इचंदुक्ं पवेदि तं यद्‌ दुःक्छ'दुक्का 
रावाकसेसंयो गात्मकं प्रवेदितं ती्ेरुद्धिरावेदित इ-दास्पिन्‌खंसारेमानवानांजं वनां ततः किंतसखटुःक्डस्यास्मत लचणस्यकमणोवा 
कुश्लोनियुणोःधमैकयालब्धिसंपन्नाः सखरुमयपरसमयविद; उदयुक्तविहारिग्ोवयावादिन सयाकारिष्णोजितनि द्राचिते द्भिवाः देयका 
लादिक्रमन्नाःतेएवं भूताःपरिज्ञाः परिज्ञाखुषादानकार्ण परिज्नानंनिरोघकारण परिच्छेदं चखदादरतिन्न परिज्ञवामत्याख्यानपरि 
न्नचाचपरिदरंति परिद्ार यंतिचविं चदतिकम््रपरिखाय सव्वसोलजेमणन्बरदंसी सेसन्न मेजेख्गन्रयामे यणन्तदंखी जदा पुन्बस्य 
कत्वति तद्यात॒च्छ्यकल्तिनदा तुच्छ स्यकलतितद्ाएुगास्यकलयति अवियदये्णाद्यमा पणवं पिनाणेवन्तिगलिवकेवंपुरि चेकंचगणएए 
सवौरेपसंसितेजेवद्वेपडिमोचएडड्ट"अदंतिरि यं दिसाखुयेसव्व्ोसव्वपरिखाचारीनलिप्मतौखणप्पदेरुगवौरेसेमे हा वौले्गाग्धायस्य 
खेयसे जेव पएमोक्छमन्न सीकुसन्लेयुणणोवद्धं णो सुक सेज्जं रारभे चणारमे अग्णारद्'चनश्रारभेखगं रपरिसायलोगसन््रदधसव्खो 
उदं सोपाखगसनविवालेपुग्णनिदेकामसमरुखे चखुमियडुक्डेदक्डीडुक्डाणमेव श्रावय गुपरिहृद्रत्तिवेभिलो गविजवस्बटरोचद्‌ सो 
लोगविजयंसम्ब्न्तं दतिकम्मपरिस्पायत्ति इतिपूवेरकातपरासमथेको यत्तत्‌! खंम्रवेदि तमदुन्नानां यस्यचदु्स्टपरिच्ना कुशलाख्दाड 
रन्ति ततूटुच्डंकमेछतं तत्कमटप्रकारं परिज्नाचनदाचवहारारछ्चि च्नानम्रत्यनीकतवा न्नानावरणीवमित्यादि मरत्याख्यानपरि द्वा 
अल्याख्यावतदाच्वद्ारेषु सनेयःस्वैरकारेरगे गतिक करणच्िकर्पेनवर्तेत जगन सी चन्वत्‌द्रदुगीलमखेत्यन्यदरमी नअन्यदणीं 
अनन्वदर्भौ चयाउस्वितपदावद्रटा कच्चेवंभतोचःसम्यग्दििगनो्र प्रचनाविर्भुत तलायाचच्छानन्यहटिः सोच्नन्वरामो सोच्तमागं 
दृन्यत्रनरमते हे तुदहतमद्धावे स्टतंलगविदठमाडइ जेयरणन्नरासे यच्च भगवदुपदे यादन्यलन नरमतेसोऽनन्यदर्मीं तदेवं रुस्य क्त्व रूपमा 
ख्यातं कयंयचारक्गदिटः कथयतौतिद रेचति जहा पुखस्सकत्यति ती येकरगणधरचार्यादिना चयायेनम्रक्रारेण पुखवतः खरेष्डर चक्र 
वत्तिमं उलोकादेक्व्यते उपदेयोदौचत्े तवातेनेवप्रकारेण व॒च्छस्वद्रमकस्ापि काटा रादेःकय्यते यवा पूखाजः तिकुलरूपाद्युपत 
तद्धिप रौतस्तुच्च्ये विन्ञानवानूषाचापूष; ततोऽन्व्लुच्छः- उका ज्नानेष्ठर्यधनोपेतो जात्याचचरलान्वितः तेजखीसतिनानस्याताः 
यरं सुच्छयोविप्यया१ एतदुक्त'भवति चथाद्रमकादेस्तदतुग्रह व द्यामल्युपक्रार निरपेचकथवति खद्चकवक्त्यीदेरपि यवाचचनवच्यीदे 
कयवत्यादरेण संसारोत्तरणे तु' एवं द्रकस्यापि अच्चनिरौहता विव्ितानयपुनर्यनिवमः एकरूपतयवकयनौयं तघादियोदया 
द्यते त्यतवाकव्यते व्‌ हिसंतोनिपुग्णं स्यलवद्ध॒ स्छन्यवा राच्नद्कययतातदमिग्राय सचुवत्त मानेनकयनीयं किमसौद्भिरटडीत 
मिय्याहष्टिः चनभिरडौतोवा संयौत्यामन्नोवा श्रभिग्टरौतोपि कृतीयिकेदीदुग्रा डितः खतण्ठवा तखेवेव॑भूतस्य ववं कवयेत्चया 
दश््धनसमच्चनैौ -दशचकरिखमोष्यनः दरध्वजरखमोवेश्या दयवेभ्यासमोदपमः १ तद्धक्तिविपवरद् दिदेवता चरितरकयनेच कदाचिदसौ 
अदेवसुपगच्छेत्‌ ददि णए्तचचिदभ्यात्‌ अविग्रहरे चगणाद्वमागेत्ति अपिसतमावनेयास्तां तावदा चातव्जनं चनाद्धिवमाणोडन्वाद्पि 
इत्याद्ियविधि कवानद्रदेवताबहाघा चासुखिकोपि नकचिद्न णोस्तीत्याच्च इत्य"पिलाणरेचं तिखविसाघोः परङड्ितार्थैवमेकयां ' 
कययतस्तावत्युखमस्ति प्रपदसन्नात्वा चनंतरोपवखि त खसूपक्यने यलतापिघमेकयाचामपिचेचः पुखमित्येतन्वा सि इत्येवं नानीदि 
, स्यगदेतत्करयंत हि धमकथाकावौद्ल्युच्यते केवंपुरि वे कंड्णण्योदि वब्येद्धिवोविषवविषपराङ सुखः रंसारोद्दिग्नमना वेराग्वारुष्वमा ¦ 
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णद्धदयोधरभेषटच्छति तेनाचायीदिना धर्मकथकेनासौ प्यालोचनीयः कोयंएरूपोमिष्याटषटिः उत्‌भद्रकःकेन चासिभ्रावेणायंृच्छति 


| नापरिपूर्थ; ओतारमालोचयति द्व्यतःचेलतःकिभिदं ल वीहैर्भागवतैरन्येवतव्नातीयेः पाण्डं स्वादिभिरवेन्दग रुचिभिर्वामानितं 


असो !यएवं ध्मैकयाविधिन्नः सएवप्रथस्ताञ्माहच एसवीरोपसंसिने यो हिपुणयापुण्यवतोर्षमेकया समटटटिविं धिननः योदटविवेचकः 
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आचाराङ्गनसुल । १७१ 


[ऋ ताविरेषं [व नदभेनमाधितं [प ५ मिव + © प 
कञ्चदेव ततःकिमनेनदथे इत्य बमालोच्य ययायोग्यसुन्तर कालंकवनीयं एतदुक्त भवति धमकयाविधिन्नादि खम 





४.) ५.4 भ 4 (। € € 
कालतोदु; मादिं इरभद्व्यकालंवा भावतोरक्तद्ि्टमध्यस्यभावापननं एवंपयौलोच्ययया सौदुध्यते तथा रघमेकथाकायौ एवमसौघमे 
कथायोग्या अपरस्यत्वधिकारणएवनास्ि उक्तच्चजोेउवायपक्ड' मिद्ेउश्रो्यागमेचञ्चागमि्मो सोरमचप्मणवय्ो सिद्ध तवियो 


एपोऽनं तरोक्तोवौरः कम्पं विदारकःपरशं सितः चाधितःकिंभूतोयोभवतीत्या रेवद पडिमोयए योहि््टम्रकारेणा कमै णास््ेहादिनि 
गडेनवावद्वानां जन्तूनां प्रतिसोचको घौ पदेणदानादिना सबवैतीयेकरगणधर आाचावीदिवी यथोक्तघमेकयाविधिन्नः कणनव्येवस्ि 
^ शिलंगाचार्यरुत टौका । 
सुनिःमोत्तगमनायोग्वः सचङ्गतोभवत्यनान्नया तीयेकरोपदेशन्दन्यः खेरीत्यथेः किमततीर्थकरोपदेशे दुःकरयेनस रित्वमभ्युपग 
गस्यते तदुच्यते उह शकादे रभ्य खवैययासंमवम योञ्जंतयादि भिथ्यात्वामोहिते लोकेसमस्बोद्ध इःकरत्रतेष्वातान मध्यारोपयितु 
रत्यरतोनिग्ररौतु' श्दादिविपयेष्विटानिेपु माध्यसखतांभावयितु' भरातस्च्वाशि भोक्तुमेवं यथोदिघ्या मौनी द्रान्नया चसिधारकल्प 
यादुष्करं सच्चरि तु“अतुक्रल प्रतिकूलां छनानाम्रका राुपसगौन्‌ सोदुमस उने च कमेदयोऽनद्येतीतकाल ख खभावनाचकारणंजौ बोडिख 
भावतो इुःच्भीखरनिरोघ छखप्रिचोच्रतो निरोधकल्मायामान्नायां इःखंचचत्यवसं्किंभूतोभवतीत्याड त॒च्छणदरत्यादित्च्छोरिकतः 
खुचद्रव्यतो निषैनोघटादिवौ जलादिर डते भावतोज्ञानादिरद्ितोदि कचित्य"खौतिविषयेकेन चित्ृटा परिच्नानातृन्लायति वतुना 
नसमन्धितोवा चारितस्क्िः पूजासच्छारभयाच्छ्द् मागेभररूपणावसरे ग्लायतिययावखितं मन्नापयितुतयाहि प्रन्तसन्विधिःसंनि 


। यथावस्ित वस्तुपरिज्नानादनुशटानाचादच एसदृत्यादि एपद्तिखवखसु निन्नीनाद्यरि क्तो ययाबद्यितमार्गम्ररूपकोवीरः कम्प विदार 
गणात्‌प्रशस्ितस्तदिद्‌ः च्लाषितदतिकिच्च व्वेदरत्यादि सएवंभगवदाच्नादुवत्त को वी रोत्येत्यतिकाम तिक लोकसंवोनं लोकेनासंवत 
लोकेसंयोगः संबं घोममत्वकरतस्तमत्येत्यधवा लोकोवाद्धयोऽभ्यन्तरख् ततबाद्धयो धनद्िरस्यमातापितादिरातरस्तु रागदेषादिसतत्का्ये । 
वा्ट्रकारक््रौ नेन सद्वैसंयोगमत्ये तिलंषतील्युक्तं भवति यदिनामेव॑ततःकिमित्या एसदरत्यादि योऽव॑लोकसंयोगातिकम एष 
न्यायएपसन्म्ागे सुखुचुरामयसा चार प्रोच्यतेभिषौयते चयवापरमामानं मोचं नयतौति द्दंदसत्वात्कन्तं रिघजन्वायः योदित्यक्त 
लोकसयोग एषएतवपरामनो मेाचस्न्वायःभोच्यते मेत्तप्रापकासिधौयते सड्पदेात्‌स्याददेतत्‌ किंभूतोखादुपदेश दत्तया 


| 


। 
| 
| 
| 
। 
॥ 
| 
विनिद्सीपतामाचरे एवमन्यत्र पिद्रति यस्तुकपायमदा विपगदकल्प भगवदान्नोपजीवकस्यख वस्तुखुः निभेवत्यरिक्तो नग्बायतिचवकष । 
| 
। 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 


जं दुक्डमित्यादियदूद्‌ खद्‌; खकार.गा कर्मलोक॑योगाद्क्तंवाग्रवेदितं तीये छद्धिराषेदितद्भदाखिन्‌ संसारोमानवानांजंदढनातत;किंतस 
सणोवाकु ५ [। 
द्‌ःग्वस्वासातलचणस्यकमरणोवाकु्ला निपुखाधम्य कयालचिख्पन्नाःखखलयपरखमयविद उद्यक्तविदहारिणोययावादिनसयाकारि ,, 
9, रिच्छेदं ~ क । 
खणोजितनिद्राजितेन्द्रियादेथव्ालादिनसन्नास्तएवंभतोपरिज्नासुपादानकार्यपरिन्नानंनिरोधकारणपरि च्छेद चोदाररःतिन्नपरिज्नवा ` 
प्रत्याख्यानपरिच्रयाच परिदरति परिदारयंतिचकिच्च इतिकंमदइत्यादि इतिपृवेमकरातपरामथेको यत्तद्‌ ष्दभ्रवेदित मलुन्नानांयद्द 





दुःखस्य परिजच्नाकुयलाञदाचरन्ति तदद्‌ ;॑नम्ब छतं तत्करपटधरकारपरिज्नाय तदाचवद्वाराशि च तद्यथान्नावभत्यनीकतया च्नाना 
वरणीयमि त्यादि प्रत्याख्यानपरिन्नया म्रत्याख्यायतदाखवदारे पुचसवैथःसत; म्रकारेये¶गलिककरणतिकर्पे सवन्ततययवासर्बथः । 
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१७९ च्राचाराङ्गसुत् | 





५. 

























| ततार्याचच्यानन्यटदिः सोनन्यायामेनाचमार्गादन्यत नरमतेद्धेवद्देतमद्वावेनष्टंदगवितुमाद 
चेद्रत्यादि यचभगवदपदेथान्वत्र नरमतेखोऽनन्वदूर्मीवयेवं भृत; सोऽन्वतनयरमत दृल्यक्तद्च निवमस्तुकगाम्ताणां वेग्रयिकपट्िरतंत्रतौ 
द्रानां चेषांतुर्विदितत्वा्नगवत्यनुख्न्यते चेतदत्यादि तद्ेवंसम्यकत्रखसखूपमाग्यातं कचं यारक्तदिटःकयवतीतिद्गेवति चद्धापुगम् 
दूत्य दि तीयकरगणधसाचार्वीटिना चेनप्रकारे्णपुन्यवतः सुरेष्ठरचक्रवन्ति मर्डलीकादेः कथ्यतेडपदेसोदीचते तयातनेनेवप्रकारेग्‌ 
वुच्छस्यद्रमकख काटद्नारकादेःकय्यते चववापृमगजातिक्ुलदूपादयपत सलदिपर)तस्नुच्छा विद्रानवानवाचाप्ये र गवस्तुच्छद 
व्यकच्च न्ननेष्छयघ्रनोपेतो नात्यत्तयवलान्वितः तेनस्वोमतिमानृग्यातः पृण स्वुच्छ।विपयवात एतद्क्तंमवति वयादरमकरादम्बदनुग्रह 


ह 


दुद्याम्रल्यु पकरारनिरपच्च; कययत्य वं चकवच्यादेरपि ययावाचक्रवरच्वदेकववत्यादरेण संचछामोनत्तरगद्धेतुमेव नितरम्ाप्य्रच निरी 
ताविवलितान पुनरय॑निवमए्कख्पतयेव कवनौयं तवाददि चोवयावध्यते तसखतयाजय्यने वद्धिमतानिपु्ं स्खल देम्बन्यापति 
यजय्क्रययता तदभि प्रायमदुवत्तं मानेन कथनीयं किमद्ावभिन्स्दीत सिव्याहटिरनभिग्यदीतोवा चं सीत्वापन्त्नोवा यमिग्टदीतोऽपि 
कतीर्थकेव्युदृग्ादितः ्छतय्छवातस् चेवं मूतन्बवदयेवं कवायद्यवादगद्टूलाच मंच टयचकममोध्वनः टगध्वजसमोवेग्दा रगवेग्या 

समोद्धपः तद्धक्तिविपच सद्रादिदेवतादाभवन चरितक्रवनेच मोोदयात्तयाविध क्मीदयेक्रदाचिदसतौ प्रदेपमुपगच्छेदिटद्धेतदिद्ध्या 
दित्यादच अवियद्त्यादि अपिखंभावनेश्राम्तां तावदाचातर्जन मनाद्भिवमागोरन्यादपि चगब्दादन्वदययेवं नाती कोधाभिम्तो् डक 

थादिना ताडयिदिः्युकतच्च तव्यवयिट् वर्गावधगयनिच्छुभगकडगमदटोवा णििविखचंचनरिदोकरेव्न कंधपिमोकृद्धो तथाततन्निकोपास 
कोन॑द्वलात्‌ वुद्धोत्ब्तिकवानकाद्वागवतोवा भक्तिग्टडोपा्छानाद्रो होवा पेटालपुवसत्यस्रुमा व्यतिकर माकप नात्प्र द पसुपगच्छेद्रम 





क काग्रङ्गग्टादिर्वं कचित्तमेवोदिश्य घम्म फलोपम्रगनेनात्यवमविधि कयनेनेरव तावद्वाधामुख्पिकोऽपि नकचिदध गोऽ्तीत्यादच 

इव्यमित्यादि गुखुन्वोःपरदिताये घमेकर्वाक्रववतस्तावत्पुणखमस्ति पपद्मविदिव्रानतरोपवस्ित स्त रूपकायने ्रत्रापिषघन्् कययोमपि । 
, वः घख्वमित्येवन्राम्तीत्येवंनानौदि वदिवासौरालादिग्ना द्विवमागसंखा् घम्मकयमपिदन्यात्‌ किभ्त्याह एय"पिद्रत्यादि वद्य , 
| दमौपग्युवधतर्यादिकं घम्म कारगसुपन्यम््ति तन्तदासौधम्म्ौकवि कोऽत्ापिेवोनविद्यत इत्ये वं प्रतिन्ति यटिवायव्यत विधिकव | 
| नं तततलेदमुपतिटति चव्रापिचेवोनास्तीति तवाद्यचर्कोविद्‌ पपदिपचद्धेत॒ इटाताननादल्न मराकतमा पवा कयनमपविधिदितर ` 
` सांवा न्ययेति ्वद्धभवचनस् ही लनेवकेवलं कम्रं व॑ ध्न पुनः चयः विधिमजानानख मौननमेवचेयद्लटुक्तद्च खावन्नगवन्नरेववग्धायां 
नोगयवागवियेलं बोन्तुपितन््ग्छनं किमंगघुगदेखयंकाञ' खा्देतत्कवं तद्द षम्प्ं कयाकावलुच्यन्ते तेवंइत्यादि वोदिवखेदियो | 
विपचपयाङ सुख; संतासोदिग्नमना वेराग्यारुष्यमागय दयोधर्म एच्छति तेनाचार्यादिना घर्कयिकेनासौ यर्वलोचनीचः 
कोऽ युरपोनिय्याहटिसतभद्रकः केनवाययेनाचं च्छति कदेव ताविगेपतः किमनेनदगेनमायित नित्येवमालेच्य चयायोग्यसु । 
तरकालक्तयनीनर सेतदुक्त'भवति घर्मकयाविधिन्नोच्याना परिपिगीःचोतारमोचयति द्ध्यतःनेततः भिसि चेतर" तच्वनिकेर्भीगवति . 
रन्येकतव्नातीये; पष्देसखादिभि्वेषत्मगं दचिधिर्वाभावितं कालतोदुःखमादिकं कालदु मद्रव्यकालंग भावतोरक्रदिष्टसध्यस्य भावरूप 
न्मेवंपर्यलोच्यचययावयासीवध्यतेतयातयाषन्य कयानावम्रसोघमेकयायोन्योऽपरसखलधिकारणवनास्तीतयक्तखनोहेउवाचपन्ख "सिद्धै 
उ्रागनेयग्यागमिचसोखसचप खवर सिद्धतवियादउ्ाणावं घम््र कयाविधिन्नःसप्वम्र गसदत्याखरखदत्यादिवोद्िदुण्घायुखन्तो 
न्म कयाखमडष्टिविं धिन्ञःचोटविचेचकएयोऽनं तरोक्तो बी रःकमंविद्धारकःमसंसितःचावितः किम तद्धयामवतीत्यादनेग दे इत्यादि योच् । 
प्रकारेण कम्नगाच्र दादि निगडनवावद्धानां चन्तरनाप्रतिमोचक्ो वमक्योपदेगद्रानादिना चउचतीयेछ इणधर्‌. आाचा्दिर्वययों 
क्थरग्प्रं कयाविधिन्नदति क्रपुनव्यवद्ितानूर्ज॑दन्मोचयतीत्याड उडढ"इत्यादि रद्धं व्नोतिव्कार्दानधेभवग्नपत्यादीनतिवगदि्लःमनुष्या 
द्ोनितिकिद्ध सेसव्वचदव्यादि चद्रतिवींसेव्रद्मप्रतिमाचकः सवेतःचन>्कालं सतेपरिक्नयाद्धिविधयापि चरि व"गीलमन्येति खन्पस्त्रि . 
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आचाराङ्गसूल | 





मोयण्डद््रहंतिरियं दिसाख सेखव्व्रोसव्वपरि खाचारौ णलिप्यतोद्णपदेण बोरेसेमेदहागोनेच्रणु 
रघायणस्सखेयस जेय ंधएमोक्खमस्रे सो कुसलेपुणणोवच णे खुद सेज्जच्ारभलं चणारमे अरण 
रडु.चणच्रारभेख्छरंछणं परिणायलोगसण च सव्वसोउदह्‌ सोपास गस्सणएत्थिवाले पुणणिष्िकामसम 
रणो असमितदुक्सेटुक्छौ इक्छाणएमेवच्रावद्र' चरणुपरि यहद त्तिविभिखन्ताञ्रखणौसुखिणोसययंनाग 





















माप्रा , 
उदर्दऊरधज्योतिपीवेमानिक अधोभवनपत्यादिक तथातिरच्छ ' सनुष्वादेकतेहनेवंघनयकौग्डकावे तथावलीतेकेहवोखैयेखव्वञ्नो ¦ 
कहतातेसषैकाले सवेपरि्रावििष्टन्नानतिणेरुदधितद्टे तेकोणगुग्एपामे नलिप्पतीक°छणपद्‌कडतांिंखानोठाम तेणेनलीपाद्एता 
वतातेनेर्दिखालागेन नं एडवोकीरवबलीतेमेषावी पंडितजेयग्कादताकर्म् तेडनो उद्वातनटालिनो तेने विपे निपुरतथावलभेजेवंघ 


श्रनेमोचततेहनो चन्वेषीगवेषण उारतेमेषावी जेडद्मस्यणडवोकेवलीनोसखोंकदिवो तेकर कुसलेएणाद्र दाकथलशष्डिदरषातियाकमे | 

। नाच्चपावण्हारतीर्येकर अववासामान्यकेवलौकहवाद््‌ ङद्मस्यकर्मेवद्धमो चनो अर्यीतेहनाउपायगवेषे अनेकेवलीवातिकरम््रं नाच्च । 
ययक्तीवाघोनयवी खक पुणनघी तथासेजं चतेकुशलजे ारभेचयेवकर्मखपाविवानो उपायसंवमादुछान तथावलीजेमिय्यात्र्विर | 

| त्यादिकच्मारमेन्हौ एनकरे तयाचणर्ध'कडतःनेकेवलीद' चनाचरौरेतेढल्चस्य आरभेन दी एतलेकेवली द"याचखो तेकद्स्या 

| चरेयनेचनाचखो आचरन तेनामले दके खणंखणंकडतां लिदहांलिडहाहिंखाऊपजे तेस्यानकरन्नपरिन्नादर॑नाणी अत्याख्यान 

। परिज्नादपच्चखी लोकसंन्नाव्यादारादिनाणी सव्ध्रकारेकरी परि दरेएदवानेफलकद्धषे प्रासकदताएययाख्ितपदार्थनप्देष्टणन्ारने | 

उदु शकडतानरकादिगतिख्नमणनयौ जेरडथकी विपरी ततेन्ने यवरुणदे ष्वाडेदधे वालब्यन्नानपुणनिद्ेकण्ता से खडित तिणिकार | 

णिकामाभिलाषी जिखिकारणिकामाभिलाधौ तिशिकारणि अरुमि तदुक्डेतिदुक्डथवौ शमेनद्टी तेदभगणौटक्डीड्ध'तो्नेकषग्णा | 

| इक्डनामवन्तं तिहापरपिवत्तंवली रपरिभ्रमयकरे घयोखंसारवधारे यीखुषम्प्र खामिकहष्धे जिमस्रीभगवंतससीपिसाभल्योतिमद्' 

| कड्डदुं दतिलोकविजयाध्ययनेषष्ठोद्‌ यकः समाप्तसतव्यमाप्तौ समास्ष'लोकयिन्नवाध्य यन॑द्धितीयं २ डिवै"तगनो ध्ययने 

। लो कथिजयाभ्ययनिचारिलिवने-विषयक्रयायजो पिनाक ईरोलेच्ारितियाने अनुक्कलभ्रतिकरलपरीसहऊपो तेसस्यकूखद्धिवा एड 

| बोभावकरीस्ये तेना चद्‌ क तिदापदिलेचद्‌ से भावनिद्राद्र जेद्धता तेचनादोषकष्ीस्ये वीनेचट्‌ से भावनिद्रादखताजेइक्डपा 

, मेतेकरीख्ये तीजेचद्‌ खे एकलेदुकिसु्यं संवमानुष्ानविन चमगनया दस्यो भावकरीस्ये चोयेखट्‌ खेकषायद्धं डवा तेनेांडि 

। वेमोचपामिये एमावकरीखे दिवेम्रयमोद्‌ शकमारटभियेषे स्तं खन्ताचक” खप्तामिष्यात्नान्नानमयमोनिद्राव्याङ्ला; चसुनचोमि । 

¦ च्यादथसततंमावसखप्ताः खदिन्नानातुछठानरहितत्वात्‌ खुनयस्तुख्डोघोपेता मोचमार्गद दल तस्तेखदाजाग्रति हितादितम्र ए्निपरिदा 

| र॑कमैते चे तख्परास्ते अन्नानोद्यादुमवन्ति यन्नानंचमदादुःखं दुः जं दनामद्धिता येतिदभेवति लोकेषट्नीवनिकायेलानीडि | 


॥ 
| 


: इुःख॑दुखठद्धेतुत्वादन्नानं ' तददिवायनर कादिभवव्यसुनोपरिपाताच इहलोकेवघवं घा सीरमी डयेनायते दत्येतच्नानीदहि तथाचखम ` 
, चं ाचारमनुछानं लोकखमप्राणिगण्यन्नात्वा अत्रषटूजौवनिकायलोके शस््लोपरतद्त्यारंभादुपरतदत्व्थैः सशुनिःवख्े तेशन्टारूपा 








| गन्धार साःस्प्पैः यस्षिखमन्वागतामवन्ति सलोवनानातिदतिकोऽयै, एतेषुशन्दादिषु दषेपुनसगसुपचाति ्निषटेषुदेषमिति'खन्ता 
, कडतांभिष्यात्वश्चन्नानरूपरोटनिद्राद ता तेखशुनिमिय्यादटीजाखिवा नेसुनितत्वन्नानन7जाण सुक्तिमार्मनागवेषकतिखदानिरन्तर 
| जगेडितरुमाचरे दितपरिष्टरे चद्यपिरातिनोतौजोपोरसिदनिद्राकरे तथापिभावनिद्राने चमावितेनागताद्नकल्ियि चले ¦ 
| तातिन्नानेचदे ते्यद्वएन -जजौवने सहाइुक्खचछेए हवोक दे लोगंखिनाणक०खदोभिप्वलोकपद्नौवनिकायरपतेचनेविेमेदुख | 
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१७८ चअचाराङ्गसुल । 




















दीपिका टौका। 

तानृजन्तून्‌ मोचयतीत्याह उड्ट"चरतिरिचं ऊर न्योतिप्कादीनूत्रधोभवनपत्यादीन्‌ तिवेदिन्तुमनुष्यादीनूमोचचति खेसववयोक्षेद्ति 
' वीसोवद्धग्रतिमोचकः सर्व तःसर्वकालं सर्मपरिन्नावादिविधवापिचरितु' गीलमदेति खमैपरिन्नाचारी विगरिधन्नानान्वितः सर्वर 
चारित्रोपेतोवाख प्वंभूतकं गुमवाप्तोतीत्याद नलिष्मईनलिप्यते नावसुर्यते केनछषष्यदे ण्न गापद्ेन दिंखाख्य्देन प्रणव पमदट्‌ 





। जनितेनकौसौवौ र; किमेतावदेववौ रलचगं उतान्वद्प्यसलौत्या रेभेद्ावौजेग्रयुग्ाचस्यखेवग्‌ सलेधावीवुदधि सान्‌ गोदटूषातनस्यमे 
दन्न; अरणएतिव्यनेनचातुर्मतिक संसारमिति अगंकमतस्योल्मायल्येन घातनसपनयनं तखततखेदन्नोनिष्ुणःजेववंधमोक्छमगो सी 
चच्चमरुतिस्ित्यदुभागप्रदेय रूपस्य चतनिंषस्थायि वंधस्ययःमोचसदपावोवातमन्वं टुं व्रिलोकयिघ गीलमसखेति वंधप्रमोचमन्व पी 


। सवी रःसकिंचदस्यः आाोचित्कं वली केगलिनोययोक्त विथेप्णासंभवात्‌ खदास्लस्यग्रदगःं केवलिनसलद्िकावार््ता दय व्यतेकुसलेणो 
बर णोङरेकुशलो तचचीगाघाति कमैथोविचितः सचतीयेरुत्दामान्व केवलीवाछद्यस्योडिकमेगागद्लो भोचार्थीतडमायान्वं षः 
केवलीठवातिवार्मचयाचोवद्ध; भवोपग्राद्िकर्मसद्नावा नोक्तः यदिवाच्छयस्वप्वाभि धीयते कुगरलोऽवासन्नानदमैनचारितो मिष्या ` 

त्वहादयकषायोप्मसद्धावात्तदुदयवानिवनवद्रौऽद्यापि तत्‌सत्कमेतासद्धवान्नो सुक्तदत्यारिएवंभूत्कुयलःयेवलोखद्म स्योबाचराचीरं वा 
| न्‌आचरतिवान्‌तदपरेणापिसुखुच्चग्णा विधेयमितिदयैवति सेल चच्रारभेत्ति सकुरलोवद्‌ारभतेयारव्धवानूवागेपकमचपगोपाचं संवमा 
शुष्ठानं यन्त नारभतेभिय्यात्ावि रत्यादिकं संसारकारगांतदार्षतव्य यनारंभणौचंचेतिसंसारकारणस्यमिय्याताविरत्यादेःप्राणाति 
पातादिञ्नटादगरूपसचकति ननिराकायत्वात्‌ तन्नि पे्ेचविधेयस्य रंवमायुानसख सामग्ययातत्रात्‌ तन्तिपेधमाद शचचणार्द्धच 
णारंमेचचग्णारव्य्॑नाचीखे केवलिभिवि चि सुनिभिवातत्माघु नीरमेत्‌नोङ्कयीतयदाचौर मोच्तागं तत्‌कुवौतूच्नगवताऽना चख परि हा 
| येतन्रासग्रामाद्रकूणं र परिणायत्त य दिं सायांचग्य नंच णोदधिखनंयेनयेन भकारेणद्िरोत्मद्यतेतत्न्नपरिज्नवान्नात्ना मत्वाख्यानप 
| रिज्नवापरिडरेत्‌ किं चलोयसख"चसव्वसो लोकखग्टस्यलोकसख संज्नानंसंज्नवाविपयाभिववंगननिता छडेच्छापरिग्रदरंन्नावं तो चन्न 
परिज्नायान्नाएतराभत्यास्यान परिजन यापरिडरेत्‌ कर्यसमैयःस्वैःमकारै; चोगलिश्रणलिकेयोत्यमैः तस्यैवं विघस वयोक्तयुणावस्ि ' 


तस्घमकथाविधिन्नस्यवद् प्रतिमो चक्रसखयाकसोदूषात नखेदऩ् सखव घमोच्ान्त्रेधिगा सत्मयव्यवस्यितख कुमाग निरचिकोर्पोचिखाद्य | 
॑ टादयपाप्रखानविरतसख चवगतलोकसुन्नस्य चद्धवति तदृशयति उद्‌ सोपाक्तगस्मणयि उदश्वतेनारकादिन्यपद्ेगेन इत्य्‌ द्‌ शसम 
| श्यकस्यपरमार्थं दथोनास्िन विद्यते इत्या दीनिच्ूतािचद्‌ थकपरि खमा्भि'वातत्‌टतीयोद्‌ चके व्यास्यातानिततणार्योऽवगं तव्यः 
। अच्तेपपरिद्ासौ चेतितानिचाखनि गलःपुनर्नंदःकामसमतुच्रःअग्रसमितद्‌ क्ठिदुः खानामेवावन्तं मनुपरिवन्तःते इतिपरिखमाप्तौनवी | 
| मीतिमृवेवत्‌ उक्तःयषठोद्‌ चकः तत्यमा्ौचसमापतचच लोकविजया्यचनं इतिर्‌ खरतरगच्छीजिनखमुद्र््रिषदालंकास्ती नि ' 
। नं सद्धरिविरचितावां यौच्राचार्यागदौपिकावां जीलोकविजयाभ्यवनं दहदितौवं समाप्तं उकतदितीया्ययनं साप्रतं ट तीवमारम्यते 
असखचायमभिसंवंधः ओीलोकविजनवाध्ययनम्रसिद्ध संयमव्यवस्खितस्य विजितक्रषायादि लोज्स्यसाधो कदाचित्मतिलोमादुलोमाः , 
परीपदा; भाडु;षन्ति तेऽचिकतांतःकरणेन सस्यग्खोटव्याः इत्यने नसंवंघे नायातसिदमध्ययनं चअय्येवप्चैखद्‌ यायपधिकासोलिख्यते 
ततग्रवमोदेथके भावनिद्रया खप्तानां खस्यग.विवेकरडधितानां ग्टशस्ानांदोषायभिषोयन्ते जाग्रताचगुरएाकय्यन्ते द्ितीवेतएवभाव 
निद्रापन्ना ययाडूःक्छमचुभवन्ति तथोच्यते ठतौयेठसंचमाबुटनमन्तरेण इःखसदनाद्देव केवला यमग्र च्यते चतर्योद थके 
ठकषावास्णंवमनंकाचं पापखकमेो भवोपग्रादि कमचयान्मोचेच मरतिपादते इत्य्‌ देश्यीधिकारःमोक्तः अयनामनिष्यन्े निच्वेपे 
' नामश्नीतोष्णौच अतःगीतोष्णवा किद्चितृखरूपमाड सौय परीखपमाय उवसमविरदखुदच् उरुहच्चपरी सदतदुच्छम कसायदिगा 
‰, बयारङड्खं १ गौतमितिभाव शौतंतत्वेहीवपरि्ाम खसूमंसट्यते खचावंपरिणामः मारगच्यनननिजं साथे मरिपोटव्याः परी ‹ 
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घद्दाःप्रमादःकाैः रेयिलय'श्रीतलविद्ारिता उपथमोमेादनीयेापयमः सचसस्यक्तदेयविरति सवेविरतिलच्तणः उपशस्रेखयाचि 
तोवा भौतच्चयोवाविरतिः प्राणातिपातादि विरत्य्‌,पलच्ितः सप्तदटथविषासंयमः खर्ठंचडातावेदनीवाविम तं एततूल्वैपरीपद्परला 
। दादिभीतं स्तीपरीषदसत्कार परीपहौशीतौ भावमनोुकूलचात्‌ शेषास्तुविंयतिः परौपद्ाखप्णा मनसाम्रतिक्रूलवाप्वात्‌ उष्ण 
। परीपा पूर्वव्यावरिं तखरूपा तपरिच्द्यमेा चवाशत्तिादगप्रकारतपोचुछानं कयाचाक्रोषाद्यःगोकःदटामराप्षिविनाशोदूमवच्याधि 
, वेदःस्त्रीषु'नपु"सक्वेदोदयः अरतिमेौ हनौयवि पाकाचित्ता दौण्य'दुखंवासातवेद नोयोदवात्‌ इत्ये तानिपरीपद्ादीनि पीडाकारित्वा 
ष्णसिति इत्यादिशीतेष्छभावानि प्रतिषादितलात्‌ शौतोष्णौवस्यियनं गतोनासनिष्न्नोनिक्तेपः सांप्रतंद्तातुगमे सुत्रसुचार 
णीयंतच्चं द॑ खत्तायसुणीखुशिणो सययं जागरियन्ति लोग"सिजाणयदियायदुक्ड' समयं लोगस्यजारिन्ता एल्यसव्योवरए जस्थिसे 
सद्ायरुवायरसाच गन्धायफाखाय अभिसमसागयाभवन्ति इतिद्धत्रं अख चानं तसरद्धूतरेण सवं धोवाव्य; सचावं ददडःसीदुःखाना 
मेवावत्त मगुवन्त तेदत्य क्तं दइहापिभावस्प्ताः चज्नानिनोदुःखिनो दुःानासेवावन्तेमदुवन््‌ न्ते उक्ता्नात;परमरंमन्व जगतोडुःसड 
कारणं चथान्नानमदासे गोडरन्तःसमैदेडिना{ खन्ता्सुणौ ददखपताद घाद्रव्यतोभावतच्च ततोनिद्रामरमादायन्ना द्रव्यखप्ताः भाव 
सुश्रासिष्यात्वान्नानमच मदहानिद्राव्यामोदिताः ततोवेसुनयोनभिय्याहशः सततमावख्प्ताः रुदिन्नानावु्ानरदड्ितत्वात्‌ निद्रयाडुभज 
नीचाः खुनवस्तुसद्वोधोपरेता मेन्तमार्गदचलंतस्ते सततमनवरतंनाग्रति हिताहितम्रापिमरिद्धारंकुवति चतोद्रव्यनिद्धापगता अपिक | 
चित्‌दितीयपौर्यादौ सततंजागरुकाणव तदेवं दभैनावरणीच कर्मविपाकोदयेन कचितृस्ठपन्रपियः संविग्नोयतन वां सदर्भनमे 
नीय मदानिद्रापगमान्नाग्रदवस्याणवेति चेतुख्प्तासतं यन्नानोदयादूभवन्ति अन्नानच् महाइुःखच्च जन्तूनामदितायेति दशयति 
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शौलंगाचा्यैरुत टीका 

चारौ विशिष्टन्नानान्वितः खवेसं वरचारित्रोपेतोवा खणए्वंभतः विंगुणमवाभ्रोतीत्यादच रलिप्मदूत्याटि नलिष्यतेनावगुखडप्रते केन 

च्णपदेन हिंसास्पदेन प्राण्य पमर्दजनितेन चण सायामित्यय्येतद्रूपं कोसौवौ रदति किमेतावदेववीर लच्चणसुतान्वदग्य सलीत्यग्ड ` 

समेद्ावी इत्यादि समेषावोवुद्धिमानऽणोद्वातनस्य खेदन्नः अणएत्यनेन जन्तु्णचत॒गतिकं संसारभित्यणंकम्प्र तस्योत्मावव्येन घात 

नमपनयनं तख॒ततरवाखेदज्नो निगुद्रहदि कमेच्तपणोदयतानां खुखुन्तुणायः कम्मं चपणतिधिन्नः समेघावीज्क्लोवी र इत्य्‌ तंभवति 

किंवान्यत्‌ यद्त्यादियच्रप्रसति स्थित्यचुभागम्रदेथरूपस्य चत॒विषसापिवंधसख य;अमेचसतडुपायोवातमन्वं टं ग्ट गचितु"थीलमस्येत्य 

सवे पौय्ैवंभूत; खबौरोमेषायीखेदन्रदति पृवेसंवंघः अणोद्वातनस् खेदन्नद्त्यनेन श्दलोत्तरमरतिमेदभिन्दख चोगनिनित्तंयो 

। तस्य कपायस्ितिकस्य कम्रं णोयध्यमानावद्यायां वद्धस्यृटनिधन्तनिकाचितच्मां तद्पनयनोपायं च वेत्तौत्ये तदभिडितं चनेनचापन | 
। चनादु्टानमिति नएएुनसक्तादोषानुपंगः प्रसजतिस्यादेतज्नोज्जम रोद्वातसखदेदन्नोवं घ सोच्तान्व पकोवाभिहितःरुकिंखद्यस्थयादोचित्‌ , 
, केवलीकेवलिनो यथोक्तविशेषग्णासंभवात्‌ छद्मस्यखग्र णं केवलिनसतर्ठिका वा त्य्‌ च्यते कृखलेत्यादि छखलोऽतर ची णषाविवामय थो 
` बिवक्तित; खचती्यैरुन्सा मान्य केवलीवाछदमस्वोदि कम्प॑णावद्धोमोच्ता्थी तदुपाचान्वे पनः केवली तुघुनषौति कमं चचान्नोवद्धोम 
। वोपम्रादधिककम्प्रं सद्धावान्नोगुता यदिवाखदयस्यपवाभिधीयते कुथलोऽवाप्न्नानदभैन चारितमिष्यात् दादरकपायोपथम सद्धा 
वान्तइुदयवानिवन वद्धोऽद्यापि तत्पत्कम्ब तासद्धावान्नो खुक्तदत्यादि एवंभूतचक्ुशलः वे वल च्टद्नखोवा यदा चीख वाना चरतिवान्‌ 
तदपरेणापि खुसुचुणाविघेयसितिदगेयति खेजंचडत्यादि खक्णल्तावद्‌ारभते आरव्धवान्नारेप कस्म चपसोपाचं संयमानुटानंचच 
। नारभते मिय्याल्वाविरत्यादिकं संसारकारष्तदारव्धव्य सनारमणीचं चेति संखारनारखस्यच सिष्यात्वाविरत्यादेः ाग्णतिपाता 
। द्यटदशरूपस्य चकतिननिरग्पयत्ात्तन्निपेधच विषेयखसंयसावुटानस्य त्तसव्यावातत्वात्तन्निपेधसा द च यारद्धंचेत्यादि यना-ठ्य 


= ~ स्तद्धगव 


, मनाचौखे' केवलिभिवि रिट युनिभिवीतन्म्‌ खुनी रमेत नोकवी दित्यु पदेयोच॑च्च सोच्ौगनाचीयं ततुज्ञवटिद््ं भवति यन्तद्धगव ` 
~ 
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१८० चआचाराङ्गसुत् 


दनाचीर्ख' परिहायतन्ासग्राहमाड रुणच्छणमित्यादि चगुहिंसायां चणनच्णोदिंखनं कारगोकार्यीपचासात्‌येन प्रकारेगटिसोत्म 
दयतेतत्ततृन्नपरिन्नवान्नावाप्रत्यास्यानपरिज्नयापरिदरेद्यदिवाचगोऽवखरः कत्तव्यकालस्ततं ज्नालाद्नपरिज्ञयासेवनापरिज्यावाचरेदि 
तिकिच्चलोयसख'दत्यादिलोकसणग्टदसखयलोकसखसंन्नानं सं न्ाविपयाभिषव्वज्न जनितख्खेच्छापरिग्रसन्नावाताद्धपरिन्नयान्नात्राप्रत्याखया 
। नपरिज्नयापरि हरे कयं सरमैषःस्वैःमकारेयो गतिककर णलिकेगत्य्; तस्यैवं विघस ययोकतरुग्यावस्ितस्यघम््रं कयाविधिन्नस्यवद्मरति 
| मोचकस्य कर्ममहातनखेदन्नख वं घमोचचान्व पिणस्यत्मय व्यवस्वितख कुमारगेनिराचिकीप दिं साद्यटाद्यपापस्यान विरतस्ावगत , 
्‌ लोकसंन्नसख यद्भवतितदैयति रद्‌ शोदत्यादि उदिग्ठतिनारकादिं व्यपदेभेनत्य द्‌ शः सुपग्यकस्यपरमायेदण्योनविद्यते इत्यादीनिच 
सटूतास्य द्‌ शक परसमाक्चिवाबन्ततीयोद्‌ के व्यास्यातानिततएवा्योवावगं तव्य याक्ेपपरि हारौवेति तानिचाद्निवाल पुने | 
कामरूमतुन्न; य शमितुः खीदुःखानामेवावन्ते मलतुपरिवन्तेतेद्‌ति परिखसाप्तौतरवीमीति पूवंवत्‌उक्तः पष्टोष्ट चकसतत्मरिखमाप्तौ चोक्तः । 
त्ाजुगमः लाला पकनिष्यन्न नि्ेपच्चसद्टूस्पगै निरय क्तिकः सांप्रतंनेगसादवोनया सेन्यतन्यचेय म्रतिपादितादति नेषपरतन्यन्ते 
सं च्तेपतस्तु न्नानकरियानयदवांतग तत्वात्तेषां तावेवग्रतिषाद्येते तयोरप्यामीचपचखावधार गतया मोचवांगत्राभावात्‌ मत्यं कमिय्या 
हटित्रसतः पग्बन्धवत्मर सपर सापेचतावध्कावष वारिंरवगंतव्येत्य पगम्यते सखमाप्तालोकविजयाध्ययनस्यटीकेति ग्र॑घाग्र'२५०० उक्त 
दितीवमध्ययन साप्रतंटतीयमारम्यते धसयचायमभिखंवंघसत शस््रपरिन्नायामसयावप धिकारोमाणि वयायीतोष्णयोरतुकृलप्र 
तिकरूलपरीषद्टयोरतिखदनकत्त व्य' तदधुनाम्रतिपाद्यति अध्ययनं धस गस्वरपरिश्चोक्त मदाचतसंपन्ख लोकविजवाध्ययन प्रसिद्ध | 
संयमन्यवस्छितस्य विजितकपायादिलोकख सुचोकदाचित्रतिलोमाक्तलोमाः परीपदहा.मादुःपन्तिते विरुतं तःकर योन सम्यक्स | 
व्याद्रत्यनेन सवं घेनायातमिदमध्ययनमस चोपकमारीनिच्वार्य ज्ुयोगहारागिभवंतितलोपकमेच्र्यीधिकारो भभिदहितद्‌ शाधिका 
रप्रतिपादनार्थेत निदु क्तिकारयाद पटभेदत्यादि उद्‌ मित्यादि भरयमोद्‌ यके वेर्याधिक्ासे ययाभावनिद्धयाखप्नाः सम्यग्विवेक 
! रहिताकेञ्नसंयताग्टहस्थाः ते्षाचभावसुप्तानां रोपा्भिधोयन्ते जाग्रतां चरुणास्तद्यया ज यमच वासोवणी एणरेदरत्यादि हितौये | 

त॒तएबासंवता वयामावनिद्रापन्ना इःखमनुभवति तयोच्यतेतद्यया कामेखगिद्धाशि बवयंकरेन्ति ठतीयेवनड्छनेव इःखसुडनादेव 
केवलाच्छमणोऽकरणतयेव सं यमानु्टानमंतरेेत्यर्ैः वच्यतिच सदिरएदुःखमादाव तेखेवपुद्रो णो. एचतर्थाद्‌ शकेत्वयमधिकासे 
यथाकपायाणांवमनंकायं पापस्यवाकमंणो विर तिवि दुपोचिदितवैद्यख संयसमोऽलेवप्रतिपाद्यते चपकच्र यि प्रकमाप्रकेवलं भवोप 
ग्रहि चयान्मो चे ति गायाहयार्यः नामनिष्यन्न त॒ निच्ठेपेथीतोप्णीयमतः शौतोप्ययोनिचेपं निर्दिदिच्तराह णामंठवणोदृत्यारि 
खगमा तत्रनामस्यापनेनाटत्य द्रव्यगीतोष्येदशचिन्तमाइ दव्वेदत्यादि ज्ञ थरोरभव्य शरीरव्यतिरिक्त' द्रव्यश्ीतं शी तयु खोपेतगुण 
गुरिगोरभेदाच््यी तकारं बायत्‌द्रव्यदरव्यमराघान्वात्‌ शोतलद्रव्यभेवं द्व्ययोतंहिमठपारकरकादयेवं टद्रव्योष्णसमीति मावतस्तुदेधा 
¦ पृद्लाचितं जीवाड्तच्च गावाशकललेनाचटे तत्रपुदरगलाच्छतंभावयोतं तव्रपुद्रलखय शौतोगुणोगुणस्य प्रावान्वविवचयेति एवंभा 
बोष्णमपि जीवखतठ शीतो्यरूोऽनेकविषो खणसद्ययौदयिकादवः यद्भावा्तौदचिनः कर्मेपैदयाविमूःत नारकादिभवकमायो 
, त्यन्तिलच्तण खष्णौयश्यमिकः कमौपयमावाप्तसस्थक्‌ त्वविरतिखरूः भीतःच्ायिके पि्ीतणव च्ायिकखस्यकूत्वचारितादिरूप 
त्ाद्यवारेष कम्र दाडान्ययादुपपत्त रुब्ध; शेषा्पिविवच्वातोदिर्पा खपौत्यखचनजीवभावगुणस्य शीतोप्णविवेकं खतएवनिर्यु क्ति 
| कारः; प्रविकटविषुखह खौं दत्यादिशौतमितिमाव शीतंतच्े हजीवपरिणाम सखवदूपंग्टद्यते सचाय॑परिणामः मा्मच्यवननिच्शा 
| थैपरिपोढन्या; परीवदाःपमादः कायैयेथिल्य्यीतलविद्ारता उपश्यमोमोडनौयोपग्यसः सचसस्यकूत्वदेथविरति खबैविरतिल 

त्णडपयस्रोरयाचितोवांत तच्वयोवतिविरतिरिति आरग्णतिपातादिविस्त्युपलच्ितः सप्तदथविघ.संयमः खब्डद्चसाता वेदनीय 


विमाक्ाविभं तदेवं परोपडादिगौतं उष्णव्गायाशथकलेनाड परिषदाःपवेव्यावसित खरूमासपस्यद्यमो ययाथक्तिदादयपरकार 
क 
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अचाराङ्गसुल । १८१ 





तपोतुानंर्कपाया; कोघाद्वःणोकडटा-माक्भिविनाणोद्धव अआधिवेदःस्त्रीपु"नपु"खकवेदादयः चरति मोडनीव विपाकाद्चित्तरौस्या 
| दुःख॑वासातावेद नीयोदयादित्ये तानि परिपद्यरीनि पौडाकारित्वादुष्णमिति गायासमारायेः व्यासायन्तु नियु क्तिकारः खतएवा 

चष्टे तत्रपरीषद्यः थीतोष्णयेसयेारप्यडिता खनो मंदवुदह्े रनध्यवसायः खंययोविपयैयोवास्या दतसखलदपनोदायेमाद द्ल्ीदत्यादि 
| गायास्लोपरीपदः सत्कारपरिपडच दावप्ये तौ शीतोभाव मनोतुकूलत्वाष्ड धास्तु एुनिंयत्िरष्णान्नातव्याभवन्ति मनसःपरतिकूलत्वा 
। दितिगायाथे; यदिवापरीषडाणां शौतोष्णत्वसन्वयाः माचषेजेृत्यादिगाया तीव्रोदुःसदपरिणामः परिणतिच घातिता यएवभताः 
; परिषदा! तेडब्णायेतुमंदपर्णामास्ेयीताइति ददखक्तंभवति येयरीरदुःष्ठोत्पादकत्वेनोदौर्णैः सम्यक्‌रुडनाभावाच्चाधिविधाचिन 


। सतत्र परिणामत्वादुष्णाये एन स्दीसभैः शारी रमेवकेवलं इुःखसुत्मादयं मासत्वख नमानसंतेभावते मं दपरिणामाः यदिवा 





। तीव्रपरिशामाः मवलाबिरभूत खदूपासेखप्णायेतु मंदपरिणामा ईपललच्छमाण खरपास्तेशीतादरति यत्मरीषदान॑तरं ममादसुपन्यस्ं 


| 


शीतत्वेन यच्चतपम्मद्यमं य्‌ ष्णत्ेनतदुभचं गाथवाचर्षम््मिजोदत्यादि घम्ब्र्चमयाधम््र वः प्रमाद्यतिनोद्यमं विधत्ते अ्येवार्ययेत 
इत्यर्ये! घनदिरणवादिसलत तदुपायेवा भौ तलदत्ये वंतंन्‌. वते आचच्तते उदयुकतंपुनरन्यं ततः संयमेद्यमान्‌ कार णादुष्णमित्ये वं ्वतेण 
| मितिवाव्यालं कार दतिगायायैः उपथमपदव्याचिस्यासयाडइ भीरभूखडत्यादिगाया परथमे कोषादयुदयामाचेभवति ततच्कप्ययो 
ग्ुप्मातभौ तीमूतोभवति क्रोधादि्वालानिर्वौणात्‌ परिनिरेतोभवतिच ससुञ्चये रागददेष पावकोपथमादुप्थांतः तयाक्रोषादिषरि 
तापोपशमात्मह्ादित भापन्नरुखोयतोद्युपथांत कषायण्वंभूतोभवति तेनोपशांतकषायः शौतोभवतीत्यं कार्थिंकानि चेतानीति 





गायायैः अधुनाविरति पदव्याख्यामाड अभयद्त्यादिगाया अभयकरणगीलः केषांजीवानां शीतं ष्व तदूरट्ं तदावाख कोऽसौरंय 
। मःसप्तदथभेदोतो यस्तौयीतोभवति समस्तडुःखडेतद दो परमादेतदिषयस्तरसंयमखष्णः एषशीतोष्णलन्त्यः संयमासंयमयेः पर्यौयो 
। 1 [५ 9 १ 

न्योवा खदुःख्ूपो विवक्तावशाद्धवतौतिगाथायैः सा प्रतं ङखपदविवग्ायादइ निव्वाणहसित्यादिगाथा खर्दश्यौ तमिल्य्‌ कं तच्चसम 


| खद'हो परमादात्यन्तिकेकांतिकाना बारलच्णं निरुपाधिकं परमायेचिन्तायां सुक्तिखषमेव ख्खनापरमेतच्च समसकर्मेौयनापामा 
` वाच्छौतिमितिटथेयति निर्वाण खमिति निवीणमथेषकम्मं चय लदवापतौवािथि्ट कोथप्रदेशः तेनतत्रवाखस्ं॑ निवस्य 
चैकार्थिकानि खातं यीतीभूतं पदमनाबाघमिति इडापिसंखारे यत्किद्धव्दातावैदनीय विपाकाह्भुतरातं खसव॑तदपिशौतंमन साका 
दादेतद्िपर्यय खखड्ःवदतच्चोष्णभितिगाथायैः कपायादिपदव्या चिख्यासयादडष्द्रत्यादिगाया दद्यतेपरिपच्यते कोसौतीनाउत्कटा 
उदीखणौविमाकानुर्नेन कपायायस्य सतयानकेवरं कषावादि नादयते योकाभिभतच्छ इछवियोगादिजनित शोकस्ते भिभतस्तिरोित 
ष्युभव्यापा रोखावपिदद्यते तयोद्ौरण विपाकापन्नो वेदोयस्यखतथा उदीखं वेदो एुमानृस्त्रीयं कामयते सापीतरनपु"तकस्वमयनिति 
तत्मापतपभावेकां चोद्धता रतिदाहनदद्यते चथन्द्‌ दिच्छाकामा यम्रात्चिजनितारमि प्रावकेनद्यते तदेवकषयेाःयोकोवेद्दचच्चदा् 
कत्वादुष्णः सर्वेवाभाउनौयमध्मकारंवा कमेशैष्णं तताऽपितदाडकत्वादुष्णतरं तपद्ूति गायाथकलेनदशेयत्य ष्तर॑ःतपोभवति किभिति 
, यतःकपायादिकिमपिद हति खादिशन्दाच्छ्येकादि पमरिग्रहदतिगाघाः; येनाभिमायेण द्रव्भावभेदमिन्न परो पदमरसारोद्यमादिरूपे 
, शौतेष्येजगादा चार्यं समभिम्रायमाविःकरोति शीडसहमित्यादिगाया शीतंचोष्णच्चथीतोष्ण तचोःस्सथैल'खडत इति खवंघः शीतस्य 
| शौष्णस्यथैननित वेदनामलुमवन्ानतैभ्यानोपगतो भवतीतिवावत्‌ थरीरमनसोरतुक्रलं खमिति तहिपरीतंडुःंवा पसेपकपाय 
, वेदथोकात्‌ शौतोष्णमू ताव्यदतद्रति तदेवं्ौतोष्णादिरुदःखनु भवेच्छमणोयतिः सुटोयुत्ताच चतप्रःसंवभेयश्से इति गायै; खांमत 
' सुपसंारव्याजेन साघुनाशीतेष्यातिसहन कतेव्यभितिद्ैवति यीयाखियद्त्यादिगाया श्ीतानिपरीष्पस्नादोपथसमः विर तिखुख 
रूपा यान्यभिडितानि उष्णानिचपरोपहत उद्धमकपाययोक वेदारत्याककानि भरागभिदितानि तानिसिन्र्णं सइच्ुसपांपोदट 


+ नखुख्ठदुःस्वयेाश्ट्य कविषादौ षिषेयोतानिचेवं खमटिनासच्छन्ते यदिकानगरित्यामो सवतोतिनायाशरकलेना कालाइल्यादि 1 
=-= 
४६ 











१८९ ्राचाराङ्गरुत्र 1 
४ ८ 
ग {वार्यन्डममं गतोनामनिषन्ोनिद्धेपः साप्रतद्टठादुगमेस्प्रःलतादि ₹णोपेतमगेषदेरषव्रातविकलं्लस्त्ारचितव्य "ठच्च दस्ता 


मं 
न्वाद्द्धतं [1 है €. १1 तावसप्ना ज 
इन्वादिद्धलं यस्चानंतरद्ध्रेण सचन्धोवाच्यःसचाचनसिडदुःन्ी इःछानासेवावन्त ननु पररिव्तेतद्त्यु कं तदिदापिग्रावस्प्रा द्नानि 


० * ~ 


[9 ^ -{ना्ेवावन्त = या ---~ प्ररसनद्सयेड गतो > > यथाद्ानमदहारोगोदुरत = -त.सथदेखिनानटादि 
नादः = दुः स्प्मानव मनु परिवत्ततद्त्य कद्ध नातःपरमदसन्यंजगता दु*ग्क्रारण्‌ ययान्नानसहा रत'खदवद्‌!दहइन(मल्ापटु 


इडप्नादरं ध द्रव्यतेमावतद् तन्निद्राप्रलाटापन्ना द्रव्यस्नामावखघ्ाच्ु मिष्यावान्नानसव मद्ानिद्राव्यासेद्तासतो देखुनवो 


(4 णि = सनवरतं 
सिष्यादटय्यः सततमावन्प्नानदिन्नानाडुान रडितवान्निद्रूवाचुमजनाचा सुनचस्तुखष्टाघापता माच्तमागाद्‌चलेतस्त ख्ततमनवस्ते 


दिताद्दितमा ~ 


जाग्रतिटिता प्ति प्रिद्धारङ्व्ते चतोद्रव्यलिद्रोपगता चपिक्रचित्‌दितःवपोरव्यादौसततचाशदकाण्ठेत्य त्ये नदधेव भावखाप॑ंनाग 





रग्टंच विपयीरुत्य निद क्तिकायेगावानगाद खत्तादत्यादि खप्नाद्िषाद्रव्यतोभावतच तत्रनिद्रयाद्रव्य्प्तान्‌ गायानेच्च्छति मावस्ठु 
पराम्दमुनादा ग्टचस्यामिवाल्च्रानाटता दिसाद्यायवद्वारेषु रुटाग्ररतच्ाः सुनयच्ठपगतननिव्यात्ाटि निद्राचयगा्तसस्यक्ताद्वोघाश्ा 


वतोनागद्काएव वद्य पिकचिद्ाचायातुन्नाता हितीयपोस्यादटौ दीद संवमाघ्ारगौर स्त्य लिद्रावमोपगाभ्वति तयापिरुच्ालागर 
काएववधम्द् < नयय्य द्रव्यनिद्रास्पे वा सौमावतो जागन्तिं & तानि द्रार्षसापि 
काएव्रवघ्रन्य् अताल्याक्ताः सुप्ननाग्रद्वस्ाद दरव्यानद्रारप्ननतु मलल्नमतद्टम्य् 'स्छादानका चद्यखामावताजागाततं तता!नद्रार्षस्या 
निद्धाप्रमादावधथ्व्वां 


श्र ्य्देवं वद्दिवाभावत्तोाग्रतो निद्राप्रमादाव करगास्य नस्याद्पिःचत्तु वसरघ्नसस् नस्वादेदेतिभ्जनावं ययक 


भिति द्रव्य्धप्नस्यघन्् 7 नभवतःत्य च्यते द्रव्य्प्नोडिनिद्रवामवति स्रावदुरिताकिमितिचतन्त्यानद्विं चछ्कोद्येसस्यकावाश्चिमंवसिद्धि 


| 


-‡ 


कम्ापिनमवति तद्रनचनिव्यारटि सास्ाटनचोरनंतातुवन्धिउन्धखद्धचरितः चचम्निटत्तिगादर्गु गस्वानकाटद्ंख्येव भागेषुकिवत्‌ 
ग्ब चिगतेषुसत्रमवति निद्रामबलयोरपि गन्धोपरमस्त्रपुवकगगा कालं ख्यं चभार्गातेमवतिˆचवःपुनःचौ कषाय द्विचरमरुमयवेखद्व 
स्त.पमामकापर्यात मोदवोरपि मवतीत्यतोडरंतो निद्राप्रमादोचवाचद्रव्य खुप्नोदुःखमवाग्रोतील्द कंमावुप्नेऽपिद्‌ चितम जद्सु 
न्तदन्वादियाया खप्तोनिद्रयानन्नो मदिरादिनारछरितो गाटमग््रम्रदायदिना चस्छाघीनःपयायत्तो वातादिदोषोद्धब ग्रडादिनायया 
ग्ड्धटूःपसप्रतिजारमवाग्राति तथाभावग्ापे मिव्याल्किरति ्रसादकषायाटिकेपि वन्तेमानोःवतिटमानो ोकःप्रायिगणोनरक 
भवादिनं दुःखमवामोतोत्तिगायारः पुनरपित्वतिरेक इटंतदारटेणोपद्‌ेगदानायाद एमरेवयदृन्यादिगाया एपणठपुवेाक्तोपदृणो योवि 
चेकायिवेकननितसयादि सचेतनोवितेकी प्रदीप्रखति म्रपलावमानः खरमनुमवति पथिविपयेच खापायनिरपाव विदेकन्नसमादि 
ग्रडग्याटन्यस्छिन्‌ बाटस्म्यभवादौ समुपद्ितेखति चवाविवेकौखष्धेनव तसपायंपरिरन्‌ खन्डमाग्मवत्ये वं जमग्णोपिभावतः खदाचि 

यकिल्याच्जाग्रदवस्त्रास्नुमयन्‌ मममकल्याणखद्टौभवति यतवचन्धप्ाखद्टाधिकारगायां जागरडग्रयाग्िच्र जागरणमगस्यवदटपएवह्भि 
छोरष्दप्यसोधपने जोलग्गदसोखयाधणने उ्द्क््र॑तस्द्रस्रंमंकिय खलिटठभदैपमनत्तस् जागरमाणम्प्र्यंचिर्‌ परिचियनप्यमन्तस्द्र 


नाल ग्य खमयोक्डंपविव्नासटनद्यागेर्नंपमदट्‌खग्यारमेग्यदवाद्द्रालागरिचाधग््रीगं मादग्भीगं तुखन्तवावच्छाद्िविभगिगफए 


म्रलपाल्ं # वि 


प्यकर्िंलिग्योलयंतीए खदृवच्रचगरभूरच रु पिभमेग्वासतीच्मचमुचं डोरी गो्मुयं मिरु एतसयभू एतदेवं दग नाव र पवकम विपा 
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ोदयनक्चित्‌स्ठपन्वपि चःरचिग्नाचतनचाच रुटगनमेादनोच प्नद्ापगमाव्गाग्रदवस्एवति येत्खप्तास्त श्चन्नानोद्याद्वत्य 


वानव मद्टादुःण दरन्खठचजठनारुडितायरत्तदिगयवति न्नेय्यखिनागद्ल्यादि दाकेषद्‌नावलिकायनानीदिपरिच्छिद्यादःच्मनच्रानं 








ग तिलोवंसिजाणं ्रहिवाचदुक्छसमवंलोगस्वनार््ति रत्यसत्योवर.ए जस्सिमेखद्धायद्वावगंधा 

चरसप्यप्तासाच अभिम्ममगयाभवंति सेय्ायवंगागावं वेयव॑धम्मर्ं वंघठंपसानेद्धिं परिजागरति 

म्नोर्गसु ग्गि्िदद्चे खभ्ययिदटत्ति । न, ० [1 १. क~ €+ = क 'येथररति 

गनो सुगीतिवच्ये घ्यविदुत्ति्ंन च्रावदट्लोरसंगमभिनाएतिरौउचिगद्धामी सेखिरगं च 
„ रतिमदेफसमनिचंग्णवेदेति जागरवेयोवर् वोरेणवंद्रक्खाण्पमनोक्छस्जिरामच्वसोवमोपगरेखततं 
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भाषा। 

जािद्रमजाणीन्नानाग्यासिद्'करी जागि कता जागरुनरानिच्च' जागरमाणस्सवड्‌दण्युद्धौजोखच्च 
द्नसोधन्नोजोजग्गद्‌सोसयाधन्नो १ इत्यादिवचनात्‌ तिणिकारणलोकनोसमयकडतां चाचारजाणौ ददहाषट्‌जौ वनिकाचविरशस्् 
यकीडपरताएतावता षट्कावनाच्ारंभयकौनिटन्यो तेनिकल्ियि तथाजेनेपणब्दवीरणदिकरूपकाकम्प चितरकामम्र स्रौ ुरषादिक 
गंधसुरभिश्यथवादुरभिरस सधुरत्यक्तादिकफारास्यथे्िग्धरूच् शौतोप्णादिक एयभिखमन्नागयाककतां परमाेएशब्दादिकविषय 
संसारनोकार णे इमजार्याद्धदर' तेलोकनोपरमार्जागे अनेगब्दा दिविपे रागडेषटाले तेखुनिजाखणिनो तेहनारएएकन्ेदे द°से 
्राण्यःसव्वीरंभनिटन्तोखुनिः खथ्रालवान्‌ च्नानादिगुखसंपन्नः तयाज्ञानवित्‌ ययावस्ि तपदार्थैखरूपवित्‌ तयावेदवित्‌ चाचारं 
गाद्यागमवित्‌ तथाधम्् वित्‌खगपवगे मा्ैचपघग््र वन्ता तथात्म्हवित्‌ बम्ह्गब्दे ना्टादशम्रकारवन्हवेन्ता एवसश्ुनाग्रकारेणमन्नानेः 
प्रसथ्मत्यादिसिक्लौकं पटजैवनिकाचरूपंजानाति यण्वश्ब्दादिविषयसं गस्य परिदन्त्मसएव यथावस्यितलोकखरूपन्नातासुनिवौच्यः 
कथनीयःसकौटक्‌घग्र चित्‌ खुतचारित्ररूपघन््^वन्ता तयाऋलजुःसरलः किंभूताभवतीत्यादह अावन्ते्ोतःसं गसभिजानाति अत्रभाव 
तचवर्तो ज्ञेयः खचसंसारक्तंच रागद्धं षवशी विद्धं मिष्यादर्भनडस्तरे जन्मावर्तेनगत्‌चिप्त' मरमादात्‌भ्ास्यतेष्टशां १ तथायोतः शब्दय 
दिकामगुणविषयाभिलापः तयोरागद षाभ्यांसंगस्तमभिजानातिसंगं रागहं षालकं न्नात्वाचःपरिहरति सए्व्यावर्तयोतः संगाभि 
ज्नातासकंरुणमवाम्र्‌ यादित्याह सौउखिणः शीतोष्णत्यागीशीतोष्णकूपौ परीषद्ौखुदमानः. खखटुःख्ठानभिलाषृकः सनिग्र'योवाद्धया 
ग्यन्तरग्रन्यरद्ितः किं विशिष्टःअरतिरतिसखहः एवैविधःपरुषतापौडाकारित्वं परोषद्ोपसगी णां नोवेन्ति तथानजागरः प्रमादनिद्राप 
गमात्वेरंपरापकाराध्यवसायसतस्द्ादुपरतः पञ्ात्‌कम््ं धारयःकण्वंमूतःबीरःकम््र विदारकः एवंलच्तणोपेतस्् मपि इःखात्ममोच्छसे 
जेसन्यै्यारम्भ्निटन्तसुनिते अातवंतन्नानादिगुखसंपन्न तथानायवंन्नानकदतांयथावस्यितपदाथैनो खरूपतेनाजाणवेद व॑वेदतेकं 
डियेजेयकी जीवाजीवादिखरूमजाणिये चीयाचासां गादि अआागमतेदनो जाणध दर्मतिपडताञद्वरे तेधन्बर तेचनोजाण नम्ह 
कहता भटारमेदबन्हचये तेदनोजाण चयवाव्रम्हशब्दिदट' परमानं दतेचनोजाण द्रत्यादिपरिन्नादइ'करी लोकजाणे एतावताजेविष 
यसंगनो परिद्ारीतेयधावस्ितलोकखरूपनो जाणकद वाद्‌ तेमुणीवच्च क्तं सुनिकहवो वलीतेके हवोकद्िवो धम््रविऊशछतचारि | 
तरूपधम््रं नोवेन्ता तथाचरजूसरलासमेमारभिप्रवन्ते ण हार तेच्यावन्तं कतां सं सारअनेखोतकहतां विषयाभिलाप तेदनोसंगतिदारा 





गद षनोसं वंधतेयोलखेजाणे णडवोकवणयुणपासे तेकचे सोउस्िणच्वागी खढुःसखनोचनभिलामी तेनिग्र"यवाद््यास्यन्तरग्र यर 
हिततयाञ्मरतिरतिनोखड णार चसंयमविषे रतिसंयमविषे अरतिएवेटाल्ते तिणिश्यर तिरतिसणडारजाशिवो एहनोखाधुफा 
| ससियंकदतापससह उपस नीक्ीशताकठो रपो तेनवेवद्एतावतादेषेइक्डमा फलद सोनातोजेपरी रह नाटक्डतेखष्व्का 
। रीजाणेतयाजागर कतां सदादजागरूकग्रमादनिद्रार दित तथावेरकडतांपरने यपकारनो चौतविवोतेदयकी उपरतनिचच्योति 
बौस्कग् विदारिवासमये एचवाखाघुनागुदेष्ठाडी चिष्यनेरपदे्पकडेष्टे एहवाखयोजचादरिचितोतु' एुणट्क्डयवीच्छकीज | 
स्षिएटदवोजागणीसंयस विपे भरमादपरिहरिवो दिवेलेएवंविधरुणयकौविपरोततेहनोसरूपकन्ेे स्ट जरास° जराश्त्य्‌ वथोपनीतो 
नरःसततसटोधम्प्र नाभिजानाति इतिसमीच्छ विं कयौ दित्या द सभवेजागरःारीरमानसदःखेरातुरान्‌ माणिनोदष्टान्नात्वाप्रस 
तःपरिनजेत्‌सावधानः संयमानुष्टानं विदध्यात्‌ चपिवादहेमतिसन्‌ मत्वाचेततपरस्य अवलोकयमास्यापमतिं कुदःतथाकिंताव्यारंमनं । 
इःखसिदमिति मत्वालद्हितोभवयतमायी कोधादिकषायवान्‌ तयाप्रमारीपुन्भव्भं स्त्रे ति तथा चयःकपायर खिति प्यम्रसन्तद्यख्किंभतो । 
भवतीत्या शब्दरूपादिपु उपेच्तमाणोरागद षावङुन्नन्‌ कलु र्वक्रोभवतियतिरित्ययैः रचटलुमाराभिथंकीमरयादुद्िग्नसत्करोतिये ॑ 
नमरुणातासुच्यति विं तत्को तीत्यार कामेैः ममादस्त्ाप्रमत्तः पापकम्म भ्वच्यरतोनिटन्तः कोसौोवीरः किंतोरुप्ामाकद्ुप्ोमम । 


> 
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| १८४ चचार बद्धःसल। 











वतिवच्खेदन्नोनिएुणद्रति जरामचुजेविपयरतप्रसादोखतो भावनिद्राद््‌ं तेनरासर यनेवसिप्रोड्ध'तो नरमतुष्वनिरन्तरद्टमोदि 
दौपिकाटीका 

लोग सिजाण अदिवाचदुक्ड" लोकेषद्‌जौवनिकाये जानौ हिपरिदधिदयात्‌ इःखेतव्वादृदुष्वं यन्नानं मो दनीयवा तदेडिताच नरका 

दिभवव्यखनोपनिपाताय दू.खवावं घवष्रा रीर पीडायेजायति इत्य तव्नानीदि परिज्नानाच्चौ तत्फलं यदु तद्भव्यमाव खापदन्नानस्स्या 


| 
॥ 
। 
॥ 
॥ 







इःखद्ेतोरवसप्मेणं समयं लोगस्यनाणित्ता समयया चारोऽतु्ानं तंलोकस्यम्ाणिगगखन्नात्वा तरशस्वोपरतोभवेदितय्‌ त्र्धतेण 
संबंधः लोकोदिभोगाभिलापितवा भार पमदीदिकपाय हेत॒कंकर्मोपादावनरकादि यातनास्वानेयुखन्पद्यतेततःकयं चिद्‌ .द,त्ययवा ' 
प्यवायेषज्ञे यत्त घ्र॑धसेकारणंच्रा्यचेत्ादौमवुव्यजन्मपुनरपिमद्ामोडसोडितमतिसन्तरारभ्यतेयेनायेनघोधोव्रनतिसंसारान्नतोन्म , 
ज्नतौत्येवंलोकाचार संन्नात्किंङयौत्‌इत्या णटयसव्योवरए चलरास्िनूषट्‌जायलोके स्तद्रव्यभावमेदादुमरतो धर्मनागरेननाग्द । 
दिवदिवायव्स'यमशस्र म्राणातिपातादि शन्दादिकामरुग्णाभिष्य'गोवा त्ाद्यउपरतः समसुनिरित्याचच जस्मिमेसद्ायरूबायत्तिचख 
सुनेरिमेमत्यामवेद्याः खससतम्राणिगरेद्धिय ्रृ्तिविषयाभूताः शब्दरूपरसरुगंघस्पथमनोक्नेतरभेदभिन्तरा भिखमन्वागताद्नाताचख , 
सुनेर्भवं तिसलोकनानाति इषेपुनरागणुमचाति नापौतरेपुदेषद्रतिभावः यदिवाददैवशन्दादयोडुःक्डावभवंति श्रास्तांतावत्परलोके 

उतो वरक्तःयडदे रिण, स्र्थेनागोर्दे चवारिचरःरुपयपरतंगोरूपे मुजगोगं षेनठति निः १ पंचखरक्ताःपं चविनि्टायेदारटदीतपरमा | 
यौःएकःपंचरक्तं प्रयाति खस्मातसांखढः २ ष्ययवायब्देपुष्ययालोद्द्राननाश्रूपोऽच्लं नकतस्करः गंधेगं घभियङ्कसारः रभेसोदासः , 
स्पर्गेसत्यकतिःखकुमारिकापतिवौ लतितांगःकः परत्रचनरकादिवातनाखखानभयं त्य वंशन्दादीन्‌ उमय खमावानृगम्ययः परित्यजेद्‌ 
रौजंगुणमवामू.वा दित्या सेश्ायवं याणववेयवं घन््वंवं भवं पखाणादिपरिजाणति लोगं सुणौतिवच्चं घममविइन्तउव्न सावछसोएसंग | 
सभिजाणन्िखीतोखि णच्चागोसे निग्ग'येचरतिसद्ेफरूखियवं नोवेदेति जागरवेरोवरणएधीरे एवंदुक्डापसोक्डसिचे ्मायव॑तियेाद्ि 
सहामोहनिद्रारते लोकेडुःखमदितायजानानो लोकसमयदर्थोस््रोपरतः सनूयब्दारीन्‌काम गुणानूडःक्वै कहे त॒नूनानातिन्नपरि ' 
ज्वा प्रत्याख्यान परिन्नवाम्रात्यच्डेसखाघरुरामवान्‌ गब्दादिपरत्यागेन अत्ानेनरच्वितोभवति्ननचथानारवेज द्विया दिषातेसति्याम । 
कायौीकरणाकुतोखातमापाठां तरेवासे ्ायवीणा णवो मात्मानं खमभ्नादिपतनरचणदारेरवेत्तीत्यामवित्‌तवानच्नानं ययावस्वितपदार्थपरि 

च्छे दक रन्ती तन्नानवित्‌ तयावेद्यतेनोवादि खरूपसनेनेतिदेद'माचारांगाद्यागमः तं वेत्तीति वेद विततया इगेतिप्रखतजन्तुधर णएस्तभावं | 
स्तगीपवमैमानेधसे पत्तौतिघमैवित्‌एवंबद्माऽयेषमलकलं क वैकल्वयोगियसेवेत्तीतिव््हवित्‌ष्ं परण रेदि परिजना णतिलोगं मरकर्देणच्ना ' 
यतेद्तिन्न ववे लानिमरन्नानोनिमत्यादौनि तलौकंययागच्ितंनंत लोकं तदाषारंेत वाजानातीति चरएवशब्दादिविषयसंगस्पररि ' 
त्तीखएवचयापस्वित लोकसखरूवपरिच्छ री तियच्रानं तर खुणोपेतसकिंवाच्य'दत्य त्यासुखीवच चोदि सालवानून्नानवानूवेद्वान्‌ष | 


| 


सैवान्‌्रह्मान्‌ मन्नानेयं सैः सुमसर्वलोकंनानाति सुनिर्बालोकंजानाति ` ससुनिर्वाच्यः सुनतेमन्वतेवाजगतस्निकालावस्वामितिं | 
सुनिःविंचधन्द्य विड्‌ त्ति घमं बेतनाचेतनचद्रव्यसखमावं चतच्चारितरूपंवादेत्तीति घमवित्‌डच्छछकदुज्ञान दगनचारित्मख्यसय मोचना 
ग स्वासु्ानादङ्कटिलः तदेवंमेविदजल्‌ इनिः किंम्‌ तोमवतौत्यादइ साबट्ृरो एभवावन्त जन्सजरामर्रोगश्योक व्यरुनोपनिपाता 
सकःखेखारःभावय्रोतोपि णब्दाद्कालरुखविषयाभिलाप यावन्त खोत्ावन्त योतखौ तयोरागह्व षाभ्यांसंगघ; संगस्तमभिनाना 
| त्यासिसुख्य नपरि च्छिनत्ति एवं विघच्चकं रुखसवाभ्‌, चादित्याड सौतोसिणचागी खगाद्यास्यन्तसग्रन्वरडितःखन्‌ शौतोष्णत्यागीखख 
, इःस्टानभिलाघुक शीतोव्णरूपौवा परीषहो भरतिखदमानः संयमारतिच्संयमरतिरुहसन्‌ पुरवताकर्वशतांफीडाकारितां पसषदहा 
| स्याउपसगपै णावा कसेच्तपणायोद्यतः खादाव'सन्यसानो्वेत्ति नतांपीडाकारित्वेन ग्द्ातिद्रत्य्मैः कच्जागरससंयमनिद्धापगमः | 


वे्ेपर्ण पोच (4 वैसेपरतकेतिक 
५ प्न तिजागरः ठेयेपरय अभिमानखमुखो स्षपपवेशपरापकासध्यवखायोवेर तस्मादुमरतोरैरोपरतःजागरचासौ वे | 


) 


। 


० 








५.1 


च~ - ९६ 
॥ 
॥ 
॥ 
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अचाराङ्गसुल । . १८१ 
























वाए्वंभतोधीर; कमी पनयनशक्तयापेतः एव॑ भतश्चत्व॑घीर चातानं पर चदुःष्डात्‌इःखकार णात्ममोच्यसौति यश्ययोक्तादिपरौत 

अवन्तेोतसो; संमसुपगतोजागरः उन्‌किमाम्र वादित्याह जरामच्च वरोवणोएनरोरततं खट म्ब नाभिजाणद्‌. पाचियचातुरिए 
| पाणेप्ममन्तोपरिव्वए संताएयं मतिस॑पास यारमज॑दुक्डसिणतनच्ा मायीपमायी पु्रेतिगञ' उवेदमाणे सदृरूवे्डव्नुमाराभि 
, संकीसरापरुच्चति अप सनतोकमिदिंउवरयो पावकम्् हिं धीरे्ायगुत्ेजे डेयसे जरामच्च्‌ ति जराचस्ल्युञ्चताभ्यामामवशसुप 





गिं € 
श्रौलंगाचाचरूतटीका 
मादनीय बातददिताच नरकादिभवव्यस्नोपनिपाता येहवावन्धवधशारीरमानस पौडायजायत इत्येतज्नानीदहि परिज्नानाचेततफ 


। लयदुतद्रव्यमावश्लापादन्नानरूपात्‌ दुःखन्ेतोरपस्तप्मयभिति किच्चान्यत्खमयवमित्यादि समयचाचायेऽ्ु्टानं तलोकस्याख्मद्वालख 
न्नालालशस्लोपरतोभवेदित्य त्तस्सूतरेण रूवंधोलोकादि भोगाभिलापितया भाण्‌ पमदौदिकषायदेठकं कमे पादायनरकादियातना 
| स्यानेपूत्मद्यते ततःकथंचिडहृत्यावाष्यवाशेष लो शत्ातन्न'घग्् कारणमाचंच्तेवारौ मनुष्यजन्मपुनरपि मडामेोडितमतिसन्तदारभते 
। येनयेनाऽधोधोव्रनति संखारान्नोन्मव्जतीत्येवं लोकाचारस्त"न्नात्वां अयवाखमभावः खमततोन्नातवा लोकस्येतिसकषम्य्थेपी ततश्चाय 
मथी लोकेजन्तुसष्डद्ेसमन्तां समश त्‌ मित्रतां समात्मपरतांवान्नात्वा यदिवाख्वप्य केन्द्रिवादयो जंतवःसदाखोत्मन्तिस्थानरिरसवो 


मरगाभीरवः खखेश्यवोदुःखदिषद्त्य वं भतां समर्तांज्नञात्वा किकुयौ दित्याह एयरूलयोवर्ये खतास्मिन्‌ षट्‌कायलोके शस्तरात्‌द्रव्यभाव 
भेदादुपरतोघम्ब्र जागर णेनजारटदियदिवायद्यतृसंयमशस्छंप्राणातिषाताद्या वहारं शन्दादिपद्चप्रकारकामगुणाभिष्वह्नोवातस्म्माद्यप 





रत;ससुनिरित्यादचन स्थिमेदत्यादियसखयमुनेरिसेमत्यानवेद्याःखमसतम्राणि गयो न्द्रियम्रटत्तिविषयभूताःगन्दू पगन्धरसस्पश्शासनोन्ञेत 
रभेद्भिन्ना्यभिखमन्वागतादतिञ्मभिरामिमुख्य नसस्यगि्टानिटावघारणतया्न्वितिशन्दादिसखरूपावगमात्‌पद्ादागतान्नातःपरि 
| च्छिनावस्यमुनेभवंतिसलोकंजानातीतिसंबंघद्दगुकत भवतीटे न रागसुपयातिनापी तरेषुददेषमेत देवाभिखमन्वागमनंतेषां नान्यदिति 
| यदिव बशब्दादयोडुःस्ठायभवंत्यास्तातावत्रलोकदत्यक्तच्चरक्तं गन्देहरि णः स्मशनागोरसेचवारिचरः छपणपतंगारूपेभुजगोगंघेननतु 


| विनष्टःपन्चरक्ताःपञ्चविनछटायत्रागटदीतपरमायौःएकःपच्चख्रक्तःप्रयातिभस्मांततामवुधः अथवाशब्द पुष्पथालाद्ग द्राननाश ष्पे खचञ्छनकं 
तस्करःगन्ध गन्धभ्रियङ्मारःरसेसोदासःस्पशसत्यकिंङ्कुमारिकाप्रतिवांललितां गकःपरत्रचनरकादियातनास्यानभयमित्य वं शब्दारीतु 
। भवडुःचवस्वभावानवगस्ययः परित्यजेद्ौकं गुयसवाम्‌ चादित्या चेायवं इत्यादियोदि मामेनि द्राटतेलोकेदुःजमद्ितयेनाना 
| नोलोकसमयदरमी यस्त्ोपरतःखन्‌ शब्दादीन्‌ कामगुणान्‌दुःखेक हेदनभिसमन्वागच्छति चमरिज्नया प्रत्याख्यानपरिन्नयाच प्रत्या 
। चवे समुसुन्लरात्वान्‌ यामान्नानादिको असा सीत्यामवान्‌ शब्दादिपरित्याग नन्यात्ानेनरच्तितो भवत्यन्यथा नारक्केन्द्रियादि 

पातेसत्यामकायकरणात्‌ ङतोखामेतिषाठांतरंवा सेच्ायवोणायावौ चखालानसाभ्ादिपतन रच णदारेणवेन्तौत्यात्मवित्‌ तया 
श्रानंययावस्खितपदाये परिच्छे दकंवे्ती तिन्ञानवित्‌ तथावेदयतेनीवादिसरूपमनेनतिवेदयाचायं गाद्यागस स्तं वेत्तीतिवेद्‌ वित्‌ तथादु 
¦ भेतिप्ररटतजन्तुषरणस्वभावं खगगैमवगं मागेधमेवेन्तीति धमेवित्‌एवं बह्मा येषमलकलं कविकल्पयोगिशग्प् वेन्तीतिवह्मवित्‌ यदिवाषादथ 


॥ 
। 
# 
॥ 
॥ 
। 
॥ 
॥ 


घाव्रह्मो ति प्लंभूतच्वासौपरकर्े न्नायतेन्नेययेस्तानि मरन्नानानिमत्यादीनि तेरलेीवंयघावस्वितं चन्तलोवांतदाधारंवा च वंलानाति 
। प्ररिच्छिनन्तीन्युक्त'भवति यणवश्न्दादिविषयसंगस्य परिचन्तीखएवययावस्यित लोकस्ूपच्छ दरीतियच्ानं तरुखणोपेत सरकिंवाच्य 
, ईत्यतादह खुणीदत्यादि योच्छामवान्‌वेदबान्‌षर्मवानूव्रह्मवान्‌प्न्ननेर्ैसैः रुमसते गौलोकंजानाति सखुनिवषच्यः मतुतेमन्यतेवा 
जगतस्तिकालावस्यां सुनिरितिरलाकिच्च धम्दत्या दिधर च्च तन द्व्यसखभावंखुतचारितलररूपंवा वेन्ती तिधम्ब वित्‌ चच्न्‌ रितिरिजो 
श्रोनदथेनचारिवराप्यस्य माच्मागः स्यानु्ानाद कुटिलः यथावस्धितपदाय खरूपपरिच्छ दादारिलः सवेषपाधिद्रुद्धोऽवकदति यावन्त 
। देवंघम्ब्र विदजसु निः तिं भूतोभवतीत्याह सावट्ृइत्यादि भावावन्तौा जन्मजसमरण रोगग्योकव्यख्चनोपनिपातावः संसारद्त्य क्रदि 
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१८९ चराचाराङ्गसूत । 























| मिय्यादथेनदु्तरं जन्मावत्तजगतृ्‌चिष् परमादाद्रास्यतेष्टं भावयोतोऽपि गब्दादिकासरुणविषयाभ्लिय चाव 
, नत चयोतवच्यावन्त चोतखीौ तचो सगदं पाभ्यांदस्वन्धः खंगस्तसभिजानत्यामिसख्य न परिच्छिनिन्ति ययवरूगव्य वन्तं अतसोकारमं 


पीयते [ [ष्‌ [1 1 ५ 
जानाना परमायतःकोभिष योनवन्नालापरिदरतिचवचायमयेःसखसारयोतःसंग राग पात्मकच्नाला यःपरिदरति रुएवव्य्रावन्त 
चोतसोः रंगसखाभिज्नाता खप्ननाग्रतां दोपगुणमवाघ्रुवादिवयाइ सौखखणडइत्यादि खबाद््याग्यन्तर ग्रं वरदितःखन्‌ यीतोष्एत्यागौ 

गितोष्ण [व्‌ [विप (८ € „+ श स्तिप (अ 
ख्खदुःस्ानभिलाघुकः शीतोष्णरूपोवा परोपडवतिस्दमान संचमारतिरतिखरग्य्रन्‌ पद्पताकक्त यतां पौडाकारितांपरपदायामु 


रपीड * क रखागोद्िग्नस = ४५ [ष्‌ ननवेन्तिम * 
शरीरपीडोत्मादनात्‌ कमलेपापनचनादा निहिम्नमना सुह्चनिरावाघ सखग्ोनवेततिमसंयम तपसीपौडाकारित्वेन स््धातोति 
यावत्‌किञ्च जागरदइत्यादि ससंयमनिद्रापगमा जागन्तौतिनागरः अभिमानसरव्यो मपावेगपरापकाराध्यवखायोवरः तन्द्रादुपरतो 
वेरापरतो जागरयालौवेसोपरतदति विग्््यकम्परं धारयः कणवमतोधौरःकर्माीपनयनयक्य पेतएवंमतद्लंवीरयल्नार्नपरंवा दुःग्ठात्‌ 


इःखक्ार्णाद्वा ज्म णःम्मेाच्यसीति चद्धयवक्रादिप सेत चावत्तयोतस्ः संगरुपगतानजागरःसन्‌ किमामर चादित्याद जरादृत्यादि 


जराचरटव्यु् ताभ्यामामवशस्ुपनोतो नरःपरन्योखततमनवरतं शखटोमरामेादमेदितमनि धमप खर्गोपवगेमागें नाभिनानौतेनाव 





मठ ध स्रं णाभिजाणद्रपासिय चःतुरिण्पासे अप्ममन्तोपरखिव्विर मंताण्यंमतिमंपासश्रारभनजंटक्ख 
भिंणंतिखच्वामायौपमायी एुणरेतिगस्भंखवेचमाणो सह ङ्वेखडच्नम।रानि संकममरणापसुद्धति ख 
प्पलत्तोकासेहिं उवर तो पावन हिं वोरे्रायगुत्ते जेखेचस्प जेप च्जवनातसत्यस्सग्डेयस्छं सेञ्रसत्य स्प 
खेय जेच्सत्थस्सखेयसणे सेपज्नदलएतखत्थससखेयस अकम्प्स्स ववदहारोरएविज्नति कम्यणएाडवा 











भाषा 

मोत्यो ध्र सुक्तिनोमा्गेनजागो इसोजायःखएकरे अनेनगारीरिकमानखिकदुक्छिद्र"करी आतुरकिकन्तव्वताख्ड रद्वामाशि 

वानेदेग्टी चप्रमन्तचतोसखंचसपाल्ते अ्रदयोमतिसतठ एदरवोजागोदे खि चपगपोनागरूकक्ररि एगमारमाडि परिम्बसयःखूपदुक्डयारः 

सयक ऊपनोनाग्यौ अग्रनत्तपणोकरि जेभर्परैसावाठत म्रसादीवलीद्‌गभेपासेवलीमरेलीलन्य पाने तयारेक्षावरद्ित्यने्म् 
' म॑नततेये वोद उपेमा गोखट्स्ठे ड गब्दरूपरादिविपे उपेचमाणक्तखता राग यच्चकरतो ऋलच्वकएतावताचतौद् इनेक्रलं 
, सरणवच्मै अंक्तोतेज्ादकारे =गोसर गायकौ च्ट्काददेस्यो करेतेकचेडे यप्पमन्तोकामेकरी जेप्रमादतिां चमसा 
, पक्की उपरतनिरत्त एडवोवीर क्र विद्रारिपि र सरतेकेडवो गुक्नामाणएडनो कोफजेखेटन्नक चता नपण द्िवेञ्खेददतेस्योगु 
, पापामेतेक्े तर जेल्नवनातक° नेपग्वनःतशन्छरस अन्टादिविरेपोपादानाच मराच्छुपषातकार्व॑नुटानख खेटन्नो निदु; नोऽस्त 
` खनिरद्याबुटानरूपसंदमसख खेदच्रयोऽश्छख खेदन्नःखपयवनातयय्स्य छेद्त्रःददमुक्ता' भवति यः गब्द्‌ादिपर्यायःनिटानिदलन्न्‌ 
¦ श्रस्छरूपनेवेन्ति सोऽदुषगत्कंसंवलचेवचा नातीत्ययैः तस्यचदधयमनियुण्सखाचवाचिरोषादनादिमववोपत्तालर््य नच. वत्र य 
द्वति तदेति चक्र सोव्यवदणेनरकादिय्यारोनविद्यते कम्य गाचपाधिः संलारमपचंटनरूपो जायने यद्येवं ततःकिंकन्त व्यनि 


त्याहकम्बंन्नानावरणौयःदिभत्य.पच्य अ्रहत्याडिभाउपव्लोच्य दयाचचतृच्तगयंनमराय् पवातवगदि तं खलं तत्मलिरेख्यविचार्य खँ 





नितिसदुपददेशं समःदायग्यदौ तादाय्यानन्तास्वं खागहं वाव्यामद्य माजनसखाननाद्विवसाणः खचतत्कन्य्र तदुपादानचरायादिकपरि 


्ाचन्नात्ा ग्रत्ाख्यावचदज्रागाद्िमोद्ितं च्नात्व 


| 
१ 


ज्ादिपयपिपाखदिकंबालापर्त्यिज्यमेषावीमर्यीदाव्यवद्धितःखमतिसान्‌ 
लेय 


पसाक्रनेतसंचमानु छने चादघानोयवेदिति पच््छिसःप्ते्रकीमि नेययग्नातगस्छक दइ तागब्दादिविषयदेवाभगयी ्राश्णिडिखादिक्ारि 


= 


ष्ट 
‡ 





पर्गांवा कम््ं चपणायोद्यतः र डइाय्य'मन्यमानो वेत्तिनतापीडाकारि वेनं रद्ध तीत्ु क्ंभवति यदिवासंयसस् हपरोवापदयरता 





` 




















अआचाराङ्गसुतच्। ९८७ 

















योनु डानतेडनो निषुणययावस्ित चनथैकारणजाणे तेय थस््रकडतां संयमतेष्टनो खेदन्ननिपुण पअनेजेरयमनो निपुरतेशब्दाटि 
विषचच्नन्ैकरी जाग्दे तेनेसमसजरम््र नोचयकार्छं च्वययकौ जेडधद्तेकदेष्टे कम्मस्यकदताकम््र रहितमराणीने व्यवदारकष्टतानर | 
। कादिसंखारनयो संखारकिसयाद्‌ तेने रेकम्म ोरवा ीलाचतिकर्मैकरीडपाधिसंखारपरिभ्वमणरूपयाद्‌ जालगी सकमजोवह्टे तां 
लगीमतिन्ुतय्रवधि सनःपर्यीवर्वत तयाकिवारेमंदमतितथःःकबारे अंघकिवारेदेषठतो निद्रालूांगरूकौजइत्यादि तथाख्ष्डौट्ःखौ 
सस्यगट टीमिष्यारटी तयासी पुरषनपु'लकसोपकमायुनिरुपक्रमायु सतस्मायुदौष्पयुनाएरकीति्य च मलुष्यददेवता एके द्विव द्वियदत्यादिं 
पयीप्नोखप्न्नो चुभगदु मगखचगेल नी चेगेष¶त रपणदाता नि-लसरलदत्यादि उपाधिकम्मकरौ ऊपलेनेप्रसतोस्यो करिवो तेकद्ेद 








दीपिकारौका 
नीतोनरः माणीसततमनवरतं स्धदोमद्हामोरखमोडितमतिरम्प' खग पवगे मागे नाभिजानीते नावगच्छति तन्ब खारेस्ानसेवनास्ि 


यत्रजरामरणेनसतः देवानां ज पमावदूतिचेन्ततवा्यपां तकाले श्यावलसवप्रभुत्वणैान्यत्पन्ते रस्य व तेषामपिजरासद्ाव उक्तच 
। देवां तेसग्येखमवशाग्णोद् णाद मटर सेकेणटेगं भते एषं वुच्वद्रगोयमादेवादुविद्टापखन्तायुनोववखगापच्छोववशगायतलयणं जते पुव्योव 
¦ बण॒गातेणंचविखद्धव वयराजेपपच्छोववण गाता विखद्धव सवरा एवं लेभ्याद्य पी तिच्यवनकालेसमैसयेवेतद्धव ति यद्ययामाल्य स्तानिःकल्प 
। स्चःअकंपीक्कौनायोचारखाचोमसागः देन्य तंद्रा्ासरागांगभद्गो हरेश्च ोवेषथुश्वारतिच्च १ यग्धेनंतत्‌ अतःखब्वजराश्टत्य्‌.वथोप 
। नीतमभिसमौच्छ विंकवत्‌दत्याद्च पासियधराठरिरन्ति सदिभावजागरस्तेसोमवसापजननितैः शारीरमानसेदु;खेरातुरान्‌ विंकन्त 


। व्यताग्धढानृद्‌ःखसागरावगाढान्‌ म्रा ' नटदाज्रा वाऽप्रमत्तः परि्रजेदुुक्तःखन्‌ संयसातुछानं विदध्यात्‌ खपिचमन्ताएयन्तिहेमति 
| मानृसनुतिकभावसखप्रातुयान्‌पण्यमत्वायैतज्नःग्रतडतरुणदोपापाटनंमाखायेमतिं कर किंचस्ारंभजंति यारभःसावद्यक्रियातुष्ठानं 

| तस्माज्जनातमारमजंकिं तत्‌दुःरं तत्कार्टंवा कम्ं दटसिति प्रत्यच्तमोचरापन्त यथेषारभग्रटृन्तप्राणिगगणतुमयमानं इत्ये तत्‌न्नाला 
। परिङ्ियिनि सरमोभूत्वा श्यालञितेजाए्टदि चस्तुविपयकयायाच्छादितचेता भावशायौखः किमाभर्‌ चादित्याद मावामध्वग्रहणाद्य'त 


॥ 


योग्र दयं तेनकोधादिकपायवान्‌ मदयदिमरमादवःन्‌ नारवदुःखमनुभयपुनस्ियच्तगभेमुपति चस्रकपाचाग्रमादरदितः सकिंभतोभ 
| बतीत्याद खवेदमागोत्ति शब्दरूपादिषु चौरागदं पौताइपेच्यमाणः चङ्न्भन्‌ चधलुभेवति यतिरेवपरमारं तच; चपर स्तुच्यन्द्यासृत । 
| स्स्यादिषदायौन्यथाग्रदस्णादक्ः विद्चसाराभिसंकी खजः शब्टादीनुपेच्यमाणोमरयां मारसवभिशडौ मराटुद्िजन्‌ तत्कसे तियेन | 
। मरयात्मसुच्यते किंतत्करोति श्प्मन्तोकाने्हिकासेयःप्रमारः तत्राममन्तोभयेत्‌ क्याममन्तःस्दायः कामार॑भकेष्य; उपरतोभवती | 
। तिद्थेयति उवस्योपावकन्ब हि उपरतोसनोवाक्कायेः इतःपापोपादानकम्बं भ्यः कोसोघीरःकिंभतोगुद्टासा कचचरुघ्तोभवतियः चेद्‌ | 
{यच्चेदन्न; सकरुगामवाम्‌ याट्‌ इत्याह जे परज्जजावसरूटररेयख सेय सस्यखेयणं जेय सल्यस्यहेवस खे पच्छ यजाय रुत्वसखेयक्‌ 


~ 


सकम्प्सपववदखारोमविज्जति कन्बणाज्वाद्धीजायविकम्न चप तेदाए कम्मग्डलंचजदणं पडले हियसव्वं समादायदोहिं अंतेदश्चदि 


' स्ममाणेतंपरिणावमेखायो विदित्तालोगखण्‌" वंतालोगख्यं सेमतिसंपरक्षमेज्नासिन्िवेमि सौयोसणएिन्नसपपटमोरद्‌ सोकषम्मतो । 


जेपव्नवजायन्तिणन्दादीना विपयायाप्ैवावियेपास्तेषु तनिभिन्तंनातं शस्त्र पयवयातथस्त्र' गन्दादिवियेपोपायानाय यत्माख पषा 


| तकाचनुछठान तत्पयवजातघच् तस्यः खेदन्नोनिषएुयः खोऽग्खसखनिरबद्यातुष्टानसख खयमसखेदन्न तेनिपुखः सोशच््रस्य निरवद्या 
छानस्यस्तयमस्य खेदन्नोयच्यापस्डयय सयमस्दखेदच्ः सपय वज(वश्च्लरस्यखदश्नः इट सुत्त भवति यःशन्दादिपयीयान्‌ इछानिटामकत्वात्‌ 


तत््रात्तिपरिदासयच्रुछानंच यस्त्भूतवेत्ति खोऽदुपवातकल्वात्दचससमि खशस्त्रभूतमालमरोपकारिणं वेत्ति शस्त्रास्त्र चजानानः तत्‌ 








भाषिपरिदारौविधन्ते एतत्‌फतत्वात्‌न्नानसेति त-घछचसंवसतपः खेदन्नस्य साखवलिरोधादनादिमवोपात्तकर् चयः कम्मं च्या 
॥ 
॥ ्क्म््मववद्ारोयविच्जति नविद्यतेयघणवारं कर्मस्य त्यकमीतस्यव्यवदारोनविद्यते नासौनार कतिर्यग्नरामर 


>, 














स 


४ ५ 





` चत्तिडपाघौचतेव्यपदिश्यते चेनेत्यपाधिविशेषणं सचपाधिःकम्ब सान्नानावर्णीयादिनाजावते तदय्यासतिद्युतावधिमनःपर्यीटवान्‌ 


॥ 


( 


चौप्रकःखभगोदुभंगःइत्यादि उच्च ीत्लोनौ चगेपे्ावेति कछपगास्त्यागीनिसपभो गोनिवीवदल्येवं कमणासंमारोव्यपटिग्छते चदिनामेवं 





ए 4 

















{ 
1 


` श्टटः याचाराङ्गसुल । । 











पर्याप्नक्रापर्वापकगलकुमा रादिसंसारेव्यपदेश्यभागभवतियच् सकमखनारकानारकादिव्यपदेगेन व्यपदिग्यतेदरल्यादकंम्मगाखवादीजा 


सन्दमतिस्तौच्रोचेत्यादि चनुदेशनौ ्रचचुटयेनी निद्रालुरिव्यादिखखोदुः ग्बोचेति सि्याहटिः सस्यग्टटिः रुम्यगभिग्याटष्टिग्ठ 
पुनानून पुःखकः कपावीत्यादि सोपक्रमायुप्कोनिमपक्मायुव्कोऽल्पाचुर्टीीदुरित्यादिना रकसिर्यग्योनयःएकेद्धिवो हौ द्ियःपर्वापनकोऽप 


मौलंगाचायेरुतटीका । 
गच्छति तत्य"स्ारेख्ानसमेवनास्तियत्रनराग्त्य॒नम्तः देवानांजराभावदतिचेत्‌तव्राप्यपां तकालेलेग्ठावलखुखमपरमुत्वरं हाद्यत्मन्तेर स्वं 
वतेषासर्पिनयाखद्गावञक दिदेवा णंमतेसव्वेखसवखाणो दगा मट्‌ खेटे गभं ते णवं दुच्द गोयमादे वादुविदापमत्तायुव्वोववखगापच्छो , 
ववण॒गायतलगंलेतेपुव्योववख गाते गं ्रविरख्द्ववसायाने गंपच्डोववणगातेयां विखद्धवगावराएवंलेश्याद्यपौतिच्यवनकालेरुव खव तद्धवतित 
द्यवामाल्यन्तानिःकल्मटचमकम्पःचौ करीना सौ वाससां चोषरागःदेनव॑तंद्राकासराना गभं गो दयेव योवेपदुचारतिचवतचैवमतः सदेन र 
खल्‌ वज्ोयनीतमभिसमीच्चकिंकरवादित्यापाखिवदत्या दिखदिभावनागरसल स्तेभीवःजागरसखापजनितेःगारिरमानसेडु {चे ातरान्‌ 
किंकत्तव्यताण्डान्‌ दुःखखाग रावगाढानूप्राान्‌भेदोपचारात्‌प्राख्िनोददटात्ना वा समप्रसन्तःपरि ननेदुयुक्तःसन्‌ संबमानुटानं विदध्याद्पि 
चसंताद्त्यादिद्धेमतिमन्‌सच्छतिकभावसुप्तात॒रानप्मताचेतन्नाग्रत्‌खुष्युणदोपापाटानं माख्यापमतिं कृरकिद्धग्रारदभजमित्यादिमा ` 
रभःखावद्क्ियादुटानं तस्प्राव्नातमारंमजं किन्तदृडुख॑तत्कार णंवाकग्् ददमितिमत्यचतमोचरापन्वसयेषारभ भरहत्तमराश्पिगयानुमय 
सानमित्येतज॒न्नात्वा परिच्छिद्यनिरारंभोयन्वात्मडिते जाग्टदिवस्तुविपयाच्छादितचेता भावथायीखकिमाम्‌ चादित्याद सध्यग्रहणा 
टाद्यं तवोग्रं णं तेनक्रोधादिकषायवान्‌ सद्यादिप्रमादवान्‌ नारकंदःषसनुभय पुनस्ियेच गभेसुपेति यस्तरकघायी प्रमाद्‌रदितःखविं 
भृतोभवतौत्याद उवेददूत्यादि वड्छवचननिद्‌ गाद्ययागस्यते शणब्दरूपादिषु वेारागद् पौतायुप्रच्यमाणः अकुवेनूलुभेवति यतिभ . 
वति यतिरेवपरमायैत ऋनुरपरस्लन्ययामूतस्रगादि पदार्यौन्यवाग्रहप्यादकःकिद्ध सकलुःयन्दादीतुपेच्य माणो मरं मारद्भियं , 
कौीसरणणादृहिज सतत्करोतियेन मरणात्मसुच्यते किं तत्करा तीत्याह चअप्यमन्तदत्यादि कामेथैःप्रमादसत्राममन्तो मवेत्कदयाममन्तः , 
खाद्कामार्के्यः पावेभ्यउपरतोभवतौतिद्‌र्भैयति उवरग्रोइत्यादि खपरतःसनोवाक्ताचे; कुतःपापोषदानकन्र्यः कासौधीरः 
विंभूतोयु्ालाकच गुक्तोभवति चःखेदन्नःवचङेदन्नः संयु सवाम, दित्या च जेषज्नवदत्यादि शब्दादीनां विषयाणां पयेवाविगेषा ¦ 
स्ते सुतन्तिसिन्तंना तगत पयैवनातशस्ल'गन्दादिविगरेषापादानावयल्म्रासव्‌ पवातकार्यवुटानं तत्प चातस्त तखव.खदन्नोनिषुषणःसो | 
श्त्रस्यनिस्वद्याचुखनरूपखरुवमखदेडन्नोर्वचागस्तरसखसं वमस्यखेदन्नसपयंवजा तशस्वरख डद ्नःद्‌ दसुक्त'भवतिचःगब्दादिपयौयानि 
टानिटालकसतत्प्रप्तिषरिद्धारादटानञ्वथस्तमूतं चेतिसोऽलपधातकत्वात्‌संवममप्यगरस््रमू तमातरपेषका रियंवेत्िथस्ता श्त चाना , 
नन्तल्मासिपरिदारौनिधन्ते एतत्‌फलत्वातृन्नानख्धेतिय दिबागब्दादिप्यीयेभ्यस्तज्जनितन्ागद्रे पपयचिभ्योवाजातं चत्‌न्नानावर णीवादिं 
कम्प्र तम्युयच्छस्ं दादकव्रात्तपस्तस्यवः उेद्न्नःतदून्नानादु्टानत सोऽगस्त्रस्वरुयमस्यापिखेद्‌ न्नः पवीक्तादेकहेनि हेव मद्वावाच् 
याय््रङचेदज्नः खपयैवन्नातगस्तनस्यापि खेदन्न इतितखच संयमतयःखेदन्नस्या चवनिसाघाद्नादि भवेापान्तदय्यं चयः कम्प्र चया 
चद्वसितदपदिशति नविद्यतेश्चस्याणप्रकार कर्मत्यकरम्बीतस्य व्यवदासेन विद्यते नासौनारकतियेग्नसा मर यर्यघकायर्यीप्रकवालकु 
सारादि्रु खारिव्यपदे गभाग्भवतिचचखकम्मीखनारकादि व्यपदेेनव्यपदि खतदत्याकम्म् याद्रत्यादिखिपाधीवतेव्यपदिष्यतेयेनेत्यपाि 
विथेपर्यदडपाधिःकम्बान्न नावरणीया दिनाजावते तद्ययामतिचछत्यवधिसनःपर्याववान्मन्दस ति सीच्छणोवेत्या दि चचुद्‌ नौ म चच , 


र यनीन्‌निद्रःलुर््यादि खीद्‌ःखीवेति्भिव्याटटिःखस्यग्मिव्यादषटिः स्ख एुमान्‌नयु"खकःकपायवीत्यादिसोपकमायुव्कोनि रपकरमायुष्को । 
{| 8 








ध श्य 
च चाराङ्गसूल । १८ 


। 
1 
| 












्ल्पाुरित्यादि नारकस्तिगग्योन एकेन्द्ियोरींद्भिवः पयप्रकोऽपर्यो्कः छभगेाद्ैगद्त्यादि चच गीतोनीचेगेपतलोवेति रपणःत्या 


| गी निरूपभोमो निववोयैदत्येवं कर्म णारंसारीव्यपदिण्डते यदिनामेवं ततःकिंकन्तव्यसित्यादह कम्बञ्चद्त्यादि कम्र न्नानावर णीवादि 





जायति कम्ब" चपडिलेहाए कन््मृलं चजंखणं पडिलेहियसव्वं उमादायदोहिं अते हिं ्दिस्समाणोतं 
परिखायमेहानो विदित्तालोगंवंतालोग सं सेनतिमंपरिकमेच्नारित्तिविमिनातिचचुडि'चद्रव्नपा 
समृतेहिजाणेणडिलेहसातंतम्हातिविञ्जोपरमं तिखचासमत्तद्‌सोणकरेतिपावं १८१ चपारुद्‌ हम 
चिरं च्ार॑भजीवोडभयाणुपस्सो कामेखगिद्धाणिचयंकरति संसिच्चमाणापुणरे तिगम्मंरे अवित्त 





| 
। 
| 
। 
| 
| भाषा 


कर जानाव रपादिसंसारनोकार्य्ालाची तयाकम्ं नेल जेम्राणिवानेषाततेविचारी सुव्वकहतांउपदेशपृव्यैकसंयमसादरी 


दे खि्यंतेद्हि कतां रागं पिद्रकरी अदश्चमानएतक्ते तेरागद षपरिहरतेए तिवम्प्र॑ जनेकम्प्रना कारणरागादिकमेधावीपंडितजा 







णीतयापरिदसे लेकविपयकषायव्यामादितजाणी तेलेाकनीसं न्नाविघयादिवांच्यारांडौ तेमतिमन्तपरिकमेज्जा कडतां संचमनेतिपे 
पराकमकरेखावधानवाददसमदोशिष्यतु"पुणदमक सीखाधुनोमागेपालिचीरुसरकहेडध" इमकडध' प्रतिशीतेष्णी याध्ययनं प्रवनाद्‌ चकः! 
दिवेनीजोञदे सो प्रारःभियेदे पदिलेदेकिमावनिद्रां ताजौवकद्धया इदातेदनो निपाकफलकच्टे द्धूत'जातिंचक० दइमनुष्य 





ज्तोकेजातिमद्धतिं वबालङ्मारवौवनदद्वावस्ावखानां अद्यैवकालचेपमन्तरेण जातिं चट द्धिचपण्यावल्लाकयद्दसुक्ता भवति जायमान 
स्ययदूखंरद्वावस्थायाच यारीरंमानसंचनायते तदिवेकचत्तुपापष्ड तयाभूते; मणिभिः खममालन; सातं खच्ं पर्यालोाच्यनानीदधि । 
चया्॑ङखप्रियणएवमन्वे पि जीवाः सर्वेतसादतिविद्यसलत्वन्नातापरमं मोच्मागेन्नात्वा सम्य कदर्थीसन्‌ पाप॑सावद्यादु्टानं नकसरोतिन | 
| विद्घातीत्य्य; चीयुखथिष्यमतिड्‌"कद्ेषे अरोशिष्वद्रणिखंखारमादहि चव्नकहतांयालिरुरूपदेथादि खामग्रीयोगिदेखठिविवेकलोच ¦ 
| नेजो दतेखोजाइ कताजन्म तथाव टिकदतां द्धपणो एवे दुक्छदेखि लिवारेजीवगव्भ वासिवसि तिवारे्ग्निवयौ अष्ुठकोडिष्धटः । 
| रोमिरर्चापतांथकी चाठखुगी वेद्नाभोगधे जन्मसमेते दजवेदना कोडाकोडिगुणी रद्हे उक्ता च जायमाणन्यलं दुक्ड' सरमा णस्य 
यणो तेणदुक्डेणसंतन्तो नसरइजादइसप्रयो {एजन्सनाटूुक्ड॒तयारहो एभिन्सरोदी खो विव रीउविचित्तुव्वलोडुक्खिडवसद् सन्तो 
चरसंदसं १ ए द्धावसा'दुक्ख एदे ष्ठीनेतिमकरि जिमजन्बटद्धपणोनयाद्‌ तथाभतप्राणीख्रोखों खापणोखखष्यालोची जाशिएत 
लेस्योलिमरेजौव ठण्दनेख खवाल्दो तिसयनेराजीवनेयुणनाणि जडमतोखो तन्हातिखिकारणितिविव्नोकडहतां तत्वेत्तापरमक 
तां मोच्तमागेजा र सस्यक्तद शी साचोदेगष्ठीडादोपापचावद्यालु्टाननकरे१ दिवेपापनोशूलसख.हपाय तेलिराकरिवाभणी केरे 
| द्टूतर उग्बु्° इहलोके मचलीकोः उाद्धैपारं से चरूपञन्बुद्धऽपाकुद वतःारभजीवी सा रंभपरिग्रहभकल्यितजीवनोपाव; उभयान्च 
। दशी तिथारौरमानस्ड्बखसोक्ाभवति तयाकानेषुविषयेषु ग्टद्वानिच यंकर्मेपचवंकुमन्ति ततःकिभित्याह खखिच्यमाना सखापूयमा 


॥ 
1 
| 
| 
1 






शागक्मषैन्तरसुपयान्ति एन पुनस्ित्य्यै; इिलोकविपे मन्यं मनुष्यउड्ितपा्स्ते रूप खन्स्‌ छचकताग्डकि जेडभणी श्चारःमजीवीस 

हारभपरिग्रहे कल्प यएजीविकाजेणे एडवो पुरुषडभवकडतां थारीरमानखिकडक्डनो दे खणद्ारयाद्र (तया काननेविपे ्दश्याखक्त 

उतानिचयकचतां कम्प्र नीुषिकरे संडिच्यमान तेेकग्य पुटिद्धं्ापूयैमाणड'लावलीर गव्पैपामे्रषष्टषटीचं तनेन्याष्रससारमादि 
रीपिकाटौका 

ततःनिंकन्त व्यमित्या ह कम्प"चपडिलेद्ाए कमेज्ञानावरणीयादि तत्मत्दुपेच्यवं घवा अरुतिखित्यद्चभागमरदेथावमकं पर्यलोव्यतत्बन्ता । 








| 
| 
| 
| 





विपाकापन्त्ा्च मािनोययाभावनिद्रवाशेरते तयावगस्वकभंणोपाये भावजागरेयतितव्यं किच्च वा्न्दलं चनं छं कन्तग्ोरखलंका | 
५ 


4 9, 
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१६० चअचासाङ्गसुच 


------ ~ - ------------~------------------ ~ ~~~ 





























र सिव्यात्वाविरतिम्रमादक्रपाचयोगाच ससुच्चयेकसेषटलंच प्टुमेच्छयत्‌न् गायिति चगरां गनं चत्किलपि रान्‌ पदातक्रा 


रितत्कग्ब लतया प्रत्युपच्यपरस्ियंत्‌ पुनरप्य.पदरद्‌ा पड़निखियखन ससादा्चप्रल पच्चमी" करतद्िपचद्यदयद्ुदना 
दायखरीत्रा चन्तद्धेतुत्वादन्तौ सगदं पौतास्यासदाच्यां सदाटग्बसानः तत्तमेतद्पादानंवा रागादिर्नन्नपरिद्नवा परिच्धःचम्रल्ा 
खवानपरिन्नचापरिदृरेदिति तंपरिखाचसेद्टाकीं तंरागादमोद्धितंलोक्तं विषयक्तपावद्ोजवा च्नालाकाव्वाच खोकयन्नाव्यय्यिणसा 
संन्नितानेधावीमर्वीदाव्यवद्ितःखन्‌ परात्सेतसंयसानुटाने उदयुक्तोभवेत्‌ विषवपिपा्ाल्यरिपदर्येवाव्प्रजार्‌ नसंटनातृदतिण्रि 
प्ौनदीमीतिपञ्ञ्त्‌ इतिशौ तोष्णीवाध्यवनेप्रयमोद्‌ गकटीका उक्तःप्रयमोद्‌ गक साप्रतद्धितःचसारस्यते चअस्वचावनभिसंदधः 
मृद केभावखप्ताः मरर्भिताड इततेपा स्वापविपाकफनं श्रखातमुच्यते इत्यनेन सत प्रेनायातयाव्योद् यख ाटिद्धत' जातिंचव्‌ 
डटि"चद्ज्नपाते स्रएद्धिंखाचपडलेदनागा तम्र वच्नोपरसं।(तगचासमस्द्न्दंसोनकरेडपावं जःतिःप्रद्धति्मनदुमःरव्येवनदटद्ा 
वावखाना दद्धिरिडमनुष्वलोक्े रं लारेवाद्येवजःलच्धे पसन्तरेगा जातिचदद्धि च पण्डाउलोकयड्टरुतम्वति जायनानस्य चद्ट. 
1वखाचाचच्च्य रौरमानसखमसुत्पद्यते तद्धिवेक्चन्तुपापग् चवाचजाल्यादटिक्तं नसत्तवाविषत्‌ष्क्िचापर्‌ः श्एट्िखणटं स्ता 
म्‌तग्राला; तससं्याननः सातंख्डंम्रत्टमेच्छमचालोच्यजानोद्धि तवाद्धिववात्व डष्दभ्रिवः एवसन्य पि वयाच = दु.न्दद्द्‌ सन्तर 
पिजन्तवः पं सच्राचन्व पाससातोत्माद्न॑नविद्ध्याः एठंचजन्मादिदुःव्टनभराप्खनि चद्धवंततः किर्लाद तन्टातिडिव्ने तन्छाव्ना 
तिरद्धिखच्वदुःखद्र्गनात्‌ च्रतौवविद्यातूत्वपरिरेवीयखासावतिवेदयः सुपरसंमोच्न्ानादिकं तन्तं ज्नावामसस्यक्तदर्मोर्न्‌ पाण्न 
करोति खावद्यावुष्टानंनविद्धाति पापस्यच्लं स्त खपागाः तच्पनोदाटसाच उन्प्द्धपासं दत्नविरद्धिारम्जीवी उस्वाराुं 
मेर गिन्वासिच्चकरतिससि्चमागापुग्परतिगव्भ'२टटमतुध्यन्ोक्ेमच्येः लोक; चाद द्रव्यभावभेटसिन्पायमुल्याव्खनमुडग्मपां 
। कुदखदिकासभ्येगलालचः तदादानहेतोडिसादानि पापान्यारमते व्ारभगनःवित गलसस्येल्याररटभ्नोवौ सदाररभपरिग्रद्प्रक 
ल्यितल्यीवनोपाथ समयं वारीरमानसं रेङिकारुश्धिकंवा द्रटुगीदमस्येति चतयानासेखन्ति कामादच्छामदनरूपसेप्‌ ग्टद्ा्चध्य 

¦ पपन्नानिचयं कसेगेपचयंङुष्यन्ति चदिनासवं ततःकिचित्याद सखद्धमागा तेनक्रासोपाटानलन्तिन कर्गासंस्च्यसानां आपृ 


साणागमीत्रम्यन्तर्खपयांति खं खारचक्वालेऽरचट्रवटौयंतन्यविम पवेटन्त्यासने तद्देवननिखटतात्मा किभतोमवतीत्याद चविसेदहा 








श्रिलंगाचायच्त टीका 1 
, तत्मत्य पेच्छ चघवाम्रकछतिद्धिव्यतुभाग भरदेयालकरं प्लोच्य तव्चत्ताविपाकापन्नाचर प्राखिनोवययाभाव निद्रवागेरति तयावगम्यकर्न्य 


; तेापायेमाव जागरगेदतितव्यसिति तद्मावद्ानेनप्रक्रसेगमवति तद्ययाटविधसत्कमोपवादिकरगच्वपकय शिप्रकमे चमे खनी यचर्यां 


है ४० 


वेयं तु छन्त सजयन्योतृक्टं जालं सप्र विघसत्तर्म ततःगेयवातिल्य्नौगये चत॒वि धमव पग्राद्धि सत्वन्ानघन्वर्तोतस्ु न्तं सुट्‌कछट 


तोद्देयोनां पवंकोटिवावत्‌ पुनर्द्रपञद्खाच रोद्लिरनाक्रादीवां शेलेश्यवस्यामनुभयाः कन््ंभवति साप्रतमन्तरण्छर्तीनां सद्सखत्कं 
ग्र ताविधानद्ुच्यते ततज्नानावरर्णीवांतसाययाः प्रत्ये कमुपात्त पभेद्योचतुद््‌ गखपि जौवच्याद्णच्छानेषुच सिव्याटटेयारभ्व 


केवक्िखगयद्डान7डारतो विकरनतण्ञ्णवात्यद्धविधसल्न््म ताटयनावरणस्तौणि सत्तसतास्छा नानि तद्ययानवविषंनिद्रा पद्ध 


१ 


2 ) 
। 

11111111 ताकत 
००००0००० 11111 शा राकाया जयाति दक शाण क अणक कक अकगाकगगकक) 


€ 
चतुयव्यमन्वयादेतत्‌ ञ्जी दुचाविखुयस्ानेव्वष्यनिटेलि द्रकालखंख्य चमागान्यावत्‌ तनःकत्तिचिन्ख्येचमायावसाने 


£ क 
स्त्यानद्धिचनवात्‌ पट्कसतः चान ततःच खकपायद्धिचरसख्नये निद्राप्रचलदइच चवाच्चठःसत्कमेतास्यानं तद्धापिचवः ची ग्यक 
चायकादलांतदेदनीययख द चत्कसतास्थाये £ वक द्ययादेचपिख निग} [प = [क 
चकरालांतवेद्न्ेचस्य च घक्कम्तास्याने तद्यवादेच्पिखाताखाते इत्य कंच्न्वतयोदका रूटश्नेन्वस्येतर हिचरमनच्तगच्येसखति 


सातस्खातंवा कन्नतिदिताच साखनौचस्व पद्धदगचत्कसंताद्यानानि तद्ययापोडयकपाया नवनाकथायःदर्मनल्वेखति सस्यगद्टेरय 


< य्‌ 


विंगतिः मुव्यल्लोद्वलने खस्यम्निष्याहृट : सप्ताविं ्तिदेयनहयो इलनेनादि सिष्यादटेन पडविंगति सय्यग्डटरटातिरति खल्नर्यस 
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अचाराङ्गसुरलं ९९१ | 
० 
म॑तालुरनध्य लने ्तपरेवा चतुर्भि यतिः मिष्वात्वच्ययेव्रयोविं यतिः सस्य भ्मिष्यातवच्तये दाविंश्ति; चवायिकसस्वग्‌ह रेकविंशतिर् 
त्या्यान भरत्याख्यानावरणक्ये त्योदश््नन्वतर वेदक्चयेदादगदितीव वेद्ये सत्ये कादशदास्या विच्य पञ्चपुवेदाभावे चत्वा , 


रि संज्वलनकोघच्ये तय;सानच्चये द्वौमायाचये सत्य कोलोभसत्‌ च्येच सोदहनोयासत्तेति चायुपोदेतत्कम्य् ताख्याने सासान्दनतद्य 
यानरभवाचुष्क' बन्धोन्तरकालसाचुष्क दयमेकंदितीचन्तु तडं घामावदति नाम्नोदाद सत्कमय तास्धानानि तद्ययातिनवति६्द्‌ दिनव 
तिर एकोननवतिः च्रटारीतिट८ पडशौतित्दं थी ति० एकोनाशौ ति; अष्टसप्ततिःऽ८ पटसपति; ०६ पञ्चसप्ततिः ७५ नव 


<\ ~~ 6 ५ ५ (1 [4 ग १.५ <.“ € 
ध्य्यौचे तिद त्ननवतिगतवचतखः४पञ्चजातयः५ पञ्चश्ररोराणि५संघातापंच५ संस्यानानिपट्‌ईसंनेापाग तयदेसंदननानिषटृदैवख प 


क्यस्य कनन 


चनगन्धदयं दरसाःपञ्च५ अासखभौःतचातुपू्नी चतट्यं अरुदं लपूमषातच्छासा तमोद्यताःपट्‌भथस्तेतरविद्ायो गतिहयं रत्य क 
| शरीरव्रसश्युभं खुभगख्श्वरदन्छमपवप्तकस्ि रादयशासिसेतराणणौतिविं तिः रनिरीणं तौ येकरत्वभित्य वं सव ससुदायतिनवतिभेवति 
। ९३ तीर्थकरनामासावे द्विनवेतित्रिनवतेराद्वारक शरीर संबातवन्धना गोपागेचतुटयामावे सत्ये कोननवत्तिर ततीपितीयेकरनामा | 
भावे चखाशीति;८र देवगतिततरातुपर्नव इलनेषडयीति;दं यदिवानी तिकन्ब्र षो नरकगतिप्रायोग्य वश्नतसङ्गत्यादुपू नदय वेक्रिय 


सदयो कन कपनयाष्रनय्तः 





चतुष्कइन्धजद्यषडगो तिः देवगतिप्रायोग्य' बन्धकस्यचेति ततोन रकगत्यातुपुन्यीः दयवेक्रियचतुघ्योदलनेऽशौतिःट° घुनम्ब सुव्वगत्यानु 


०६२० 


० 6 


 पूर्व्यी हयोहलनेऽट पक्ति श एतान्‌पत्तपका णांसत्कमरं ताखानानि चमक रन्तग तानांतुमोच्यन्ते तद्ययालिनवतेनोरक तिचग्ग 


तितद्यातुपव्वीं द्ायेकहिलिचतरिद्धिय जात्वातपोद्योतखावर इ्च्खयसाघारणकूपेनेरक् तिवंग्गतिप्रायो्छे स्त्रयोद्शलिः कम्म जिःच्चपि 
तेरी तिमैवति द्विनवतोखभिस्त्रयोद्‌ सभि; च पितिरेकासाभीति; चासावाद्ारकचतु्टयापगमनेकोननवतिः संलाताततः त्रयोदशना 


[3 ठि [8 [प क €. 
| न्निचपिते षट्‌सप्तति्मवति तीयैकरनामाभावापादि ताटाशीति स्त्रयोदशनासामावे पञ्चसप्ततिः तत्राशीतेः षट्‌सक्ततेवा तीयेकरकेव 
। 


लित्रलेश्यापन्तह्ि चरमखमयेवेद्यमान नवकम्ब प्रखतिन्युदा्चेन चयसुपगतिशे षनाल्नन्यससये नवसत्कममं ताखानंता् वेद्यमाना 
नवेमासस्तद्यया मनुजगतिउसवादर प्यी्कद्भगगदेययथः कीर्तिती्थकस पापतापवगलेश्यन्त समये सनत्तातिग्वति येपास्वेकसस्षति 


2: (य 


भि;सप्तपटिवषै हिचरमसमयेचयसुपयाति एताप्वनवातीथेकरकेवलिनस्तीथकर नासर डतायटाभवन्त्तोऽ'त्यसखमये चष्टसत्वम्मता 


स्यानसिति सामान्येनागावस्य हं सत्कमेता खाने तद्ययोचचनीचगोव्रहयसन्गावेसत्ये व सत्वं तास्वान तेजो वाच्च गेलोदहलनेकार्लं 
लौभावाव्यायां नौचेगीतसत्वम् तेतिद्ितौयंयदिबाडइयोगि दिचरससमये नी चेगेपतच्तये सत्य चं ग¶तसत्कम्बं तादिरूपगात्राव 
स्थानेत्य कं सत्कमताष्यानमन्यतप्गोत सद्धावसत्िद्ितौचसित्य वं कन्म प्रत्य पेच्छतत्स॒न्ताप गामवतिव्यसिति किञ्चकम्ब्द्रत्यादि 


॥ 


0. 9. 9 
कमणोस्दतत तारय भिग्या्ाविरतिग्रसाददपाययोमा;ः चससुच्वचेवामेग्लंच म्रत्यपेच्ययत्‌त्त णमिति त्तणर्िद्ाया च्तगागदिसनं , 
॥ 


र ॐ € 
यत्किमपि ्रास्णु.बतातक्ारि तक्कमन्दलतया मर्य पच्छ परित्यजेत्ाठातरःवा कम्यामाद्वजं स चरपादानक्तसणोस्यवम्त सत्‌ चां | 





| कञ्पद्धयरस्पिादाय तत्‌चणसेवनिरटन्तिं कुथ दिदसुकत भवत्य न्नान असादादिना चस्िन्तेवच्तये समै्ेतुकरनुटान दुःयौन्तस्िन्दे व | 
चणेलब्यवेतासटुपाद्‌{न दहेतःनिटन्तिविद्ध्यादिति पुनरण्य्‌ पदे यद्‌ानावाह पडजेदियदत्यादि प्रत्य पेच्छप्वेपक्त'कमे तदटिपच्द्‌ 
| देणस्च खें नल-रवग्टरीत्वायन्तहेतु वादन्तेा रागहेपौताम्या खन्ादश्वसानस्ताभ्या सनपदिष्यमानोवातत्वसेतदुपादानं वाक्ष्रागादि ` 
| काज्ञपरिक्यार्स््निच भत्वाख्यानपरिज्ञयापर्दिरोदिति रागादिमोद्टितं लोकविपयकपायलोर्कवा ज्नातवावात्वाचलोकसन्नां विपदपि 
पाचारसल्िवं घनायागदग्रहरूपावा नेधाकीसयौटाव्यवद्ितः खन्‌पराकञेत संवसानुटनेखद्यक्तो भवेत्‌ विचयपिपास्तापरिपदर्गेवा अष्ट | 


रकार॑कसौदेदनादटिति परिसमाप्तौनवीमीतिपुवैवत्‌ इतिशीतोष्णीया चयने प्रथमोद कटकार सास्ना उक्तःमवमोर्‌ शकः सांप्रतंदिती 
सआरष्यते य भ्धचार्मभिसस्बन्धः पुतेीद्‌ शकेभावखप्ताः प्रद्चिंता इ-उ तुते पांखापविपाक पफलसस्ठातसुत्यत्ते दत्यनेनरटं-न्ध नायातस्या 





स्यच्ूलाचगमे द्ल्ुञ्ारयितव्य' जद च्चदत्यादि र जातिप्रखतिञेलङ्गमाराचौ वनट्द्घा एवस्यावख्ानादरृद्धिरि द सदुप्यलोक्षेखसासेवा 


५ 














१८९ च्ाचारा्गयृत्र । 





न 


यो वकालगेपतं ~ तरेण जातिद््ट पम्यावन्दोलवददमुक्त सु जावसाननग्यचच्चःग्यं दद्राच्लायाद् यच्छरसयरमान सुन्परद्यने 
ऽदयवस्नादतनपसतर्ग्‌ जावतद्धहट"ह्ढ पन्छष्वन्द(ल्वद्‌द्‌स्क्त वस्त जाचसानच्छवद्दुःर= द द्वक्च्चायाद्च चच्छसार्मा म्न 


तद्िदेकचन्न चपापन्य र {चमायस्द्र्जं 9 दन्यस्य रान् न्मन गादलव्यय गमन्तन्ताननर्दगा दूमप्णो न, सरम [> रसतोतो क 
दि चंकचनकपापन्छं उक्त जावसागस्यजदुक्ं सम्या गान्न्रलन्तुरन गदु ण्यन्तः चनतर्दन्यदमप्यस्या गवर्सर्चरकतातार्ा 
#। 


सदहाखध्न प्फडद्‌ समावायः अप्यागम ~ ददेय दःम तथादटीण => ~ छो त्व 2 दरचिन्तट रण्न्ल्टोर्दा कडटवसद्‌ 
या! ुदाखनःप्फडद्‌ मावाण्चप्याग्याउकवव्यण्‌ सखनेलाग्पसाणा तवाद्य स्रन् नरद (ज्वग्दा=+ चन्त दुक्ूलाद्रु,कृ्डड 


-पन्तोचरि सदचमिलखादटि यथव < इन्यार्मत चर्य ; सगवाननोतममार्तरयति दद्ार्यनातिदद्धिद्व तत्छार्गंजरसक ल रद्द न गप्न्छदद्टाच 
चयन्ताचरि मद॒चसिल्छादि यचवाचायंडइन्छासतयं मगवानूगोतमनासंत्रयति इदायनाच्द्द्धिद्ध तत्छारगाजमकावेददुःख्प्र्छद 


[1 


१ 


र्‌ 4 
वध्यस ययाच [ल्त्दिकं न सात्तयाविधस्वलिद्धापमः मपि भ्तानि = तम -तागामा ~, समानः पु 
वुव्यस्ते चवचनल्यषद्क्र नस्छातवा1वप्रस्ताजद्धापर. नु एडिसित्यादि श्तानिच्द्द्‌ गभतायामाग्छः सममात्मनः खतिचच्ण्त्यप्च्छ 


वर्यालोच्नानीद्ि तगद्धि चगावनखमिवण्वमनेमातिय्यादलदुःखष्टठवनन्येति दंनच्णवंसत्यन्ये तोत्मादनं 
चनच्यज्ानाण्ड व्वा वजप म्रचपवेसन्यपा।तच्वाचत्ट्दुःरहटवनन्यं पि ऊंनव्पवंत्यन्यणा सखातोत्यादनं दरविद्रष्या 


६.1 ९ 


री ययेटविपया नक्कटिपिरयं [र [रे [1 
छतं भ" ~~ प्राय सान्तं ~^ ~~ सातसनि्ादइतरत ~~ श्यनः >< ~ ------~ द अनय्टवं ~~ 4 
एतच्चजन्यादिटरुःलं नप्रायवखान्दकद्‌ चयेव्वियया; खातननिटादृततरत्रच चयन्छ्तायिविदिन््ठ नकुवादिप्रियं चजनेचद्येवं ततःज्िमि 


{1 <. 
[3 
= 


[च । 








[द्धि तस्य [व्ना तिच्दि म्रग्दद ग्यटर्णना दर्तःव ~ चन्रनल्परिच्छलीचस्य (र =-= नण्यममोरः वि चान (१ दरकना तन्प् 
त्याद तम्हादन्यापद्‌ तस््ाव्नातटाद्ध चन्ददुः"्ददगना दत्व +उद्युनल्पार च्छन्‌ चस्ा तावा त्यः नण्रममानच छानागदकना तं 
६९ मनाला चय्यक्तदर्यी (2 सन्‌ पार्प॑ननसेततवद्यातथाननद् दधान ~ पापम्यचनछन्स्् ० पासा नोर्दाऽमाद त्यादि 
च्ल चच्यत्तद्‌माखन्‌ नन र{,तन(दद्यानुद्ानन = द ्मनाल्य कग्वष्त पापम्दचनच्डलस्द्र इदपाममद्‌पनपद्‌= न्ड म्म चुद्त्यणण्द 

्यच्यर य त्याव्न्ये नयद्धापाकष् सद्िव्ममो > 
दव्यसात्लदा म्न पनम्इत्म्राठस्य नयुद्धापाकुद ख!टडटका 


4 


= 
[। 


गलन ~> > ८" सानि न्यारमन नोण्दड्धिन्यते यार शदट्न्यादि पारस्य निः वा ~+ रमि लमन्येला मीम मारय 
लान नम्तदादानद्ेता्टिनाननि पापान्यारमन नाप्डिन्यते खार श्दत्याद्ि यार मयजा ठ ग{लमच्छलत्ार्मनावा र्मम 
न्तव 





च्िग्रद्ट मर्जः न्यतनीवनं “ लभर्य | पर य कामुष््िकवाद्रय १ = न व सेखद्त्यादिकामादः कामादच्छामदन 
रग प्रक न्परतनाकनापालवः रखभकवय(्वरसानसमषड कासुषूक्रवाद्रट्‌ याचसस्छ ति खतयाकिष्रु कामस्दत्याटदिकामाद्‌नच्छा 


नेघग्यद्धः अध्यपपन््रानिचयं ~~~ [पच °<: दिनार > ततःकिमिन्या्द रसिद्धदन्यादि दिननानोपादानजनितिन ५ 
च््पारषुग्यद्ा अष्युपपन््रानचय कन्म पचचद्ुकप्त वाडनासल ततः मत्यात्द र्ग सवदृत्यानद तनन्ननापाद्रान्लननतेन कमर्न 
६६ 4 
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# अ रर ¢ नन्तरसपयान्ति 
सं सिच्यमानाचापठेमागागलातृगःमन्तरसुपचान्ति 
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| इाससामच्न द ताणंदोतिमणखति अलं वालस्लसंगेणं वेगवटति्यप्यणे इ तम्नातिविच्नंपरमंतिग 

| चाच्राचंकट्‌ सौगकरेतिपावं चग्ग च मुलं च विगिंचश्रौरेपलिच्छिदियारंर्एकि्पदं सों ण्म रणापस 
चसे दिष्टभर्युगत लोकंसिपर म॑द॑सौ विचित्तजीवोखवसंते खमितेसहितेखदालते कालवःरीप 
सि्वएवङ्कं चलतु पावंकतन्म पगडं सव्व सिधि्तिंङव्वद्रा रत्योवर णेव सव्व॑पावंकमर भ्रोसेति अग 








[~ नु गस्त्ते अ मृद्धास्दर स्चोव्द्चो 8 एषटगगेले = नोन्डन्व्यिद्धिन व रा चद्धेडासर्ग ~~ ग्ड्याद्धे = न्द 
1 दक्र दत्नःडाडइनचासान अनच्नद्र्छर सनन्दया अरव द्रूचनणएडजाज्ात्व पलाना र्या चडासगशिर्ज्याद्धे एष्यपद्धि 


स्म दः पारयलन्नृद्त्रमर्गा ~~ नेकध्द3 ~ अद्तोस्ौ नेद र्दन" गानदसयन्ानरेदटरे स मिद्‌ (न मकसं ॐ 
४र्त्ृनर नक्लन्नाइतासगाडल्यएणड नक्यन्ददटञ्छं जदमतस्वा नकद अदन्त बद्दच्द्चाननतदन खनद चखगकारतं 





न्लकद्र्तापसियाने ड = एतादताद्न रगटाच्िदि ~ न्टगोच्च छद्नानच्धद्‌ == * ~= ~ तेचापम -<र्वधारे = 
खरन्नुक्छतरधर्च ताठत्=प्कपनय गटाच> नलजत्लनय चजएटगच्द्भानच्छद्‌ तष्द्ना{खचरानज्र्‌ तयापःपाचाल्रक्छार 
अनिन 








भ 
1 
1 
जनटिदुःच्छावनयोकीपार्मनन्यति उप्दच्रसानकासस्वति नादुनन्व्े पुनद्पद्देगद्ानायाद़ चग्नचमनोपग्रािकर्यचतुय्यं रछर्दवा 
| जाण्डदुःच्वाव्चलकापायनन्याति उप्र्चग्याच्कारचति नादुनन्यदे पुनद्पद्‌गद्मनायाद चग्नचभवोपग्र्िकम्यचठटय दवा 


-तिन्रम् € य॑ चयनानिव्यारटन्नं न वये पतद्वदरट्विनिद्ध चिदिदं -चरज्कसन्य> < स्िलनमग्पः -- ~^ अकातर रनपरिच््द 
तत्ग्म च्तुघ्य ऋअयनासिष्याच्छन्छनद शंषत्ग्र तद्ववन्नप्वियिद्ध 2य्क्कुद्त्यल्त्यठः जिच्च्तग्वोवास्ः कातर.खुमप्ररिश्िद्य 
मं शल-छत्नन्ि या अ कर्मद 7८ न्टुनयम व $ पच्यति = सरन र = ~~ ~~ यप अतिविद्धांखपुस्ष = 
वसश च्ित्मनिः =मदगातिनिःननोयामानानप््छति खठवद्धाभज्तःदटटः च=डमग्मठःयने संगिक्रवार तेटमग्यो चतिविद्धांर पररः 
(4 ति 
ब 2 4 
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प्ररमक्तांमोच्तपदजाणी तया्रातंकनरकाटिदुःखख्ायववकौ देष्ठीपापनकरे चनेरापासिनकराये कर्तांञ्रलमोदेनद्य 
¦ व्रपाल्तेतथार्डवोजाणी चचोत्रिष्यधौर खतो अग्रकडता्चषातियां कम्म च्यारि्लकडतां क्म घातियाच्यारिकम््म अथवाखलय 
` ब्दिद्मोहनीयय्रग्रवीजाकम््र ्यवपरलगब्दिद'मिय्यात्वयग्रशब्दिद"अनेराकमेचविरत्यादिकएसधवि गि" चकडतां ्आापणपायकौ लूदा 









॥। 


| करिपतायतासर्मकमेमा छग्डलतमोदनौयदेतेनेच इ सै कम चययाद्‌ उक्तच नावगमितेरुतेजदहपसेणाविणस्यद्‌ एवं कम्म्ाविणस् 
। तिमोदणिच्ने खयंगए १ इतिवचनात्‌ जेद्रमकरेतेने फलकचेषे पलिदधिं दियाकचताकर्मयषटमकार छेदीणिकम्बदं सीकडतांकर्मैरदि 
त्याला नोदेखणदार एतावतासववैन्नयाद्‌. वलौनिःकमेदर्भौना गुणक्रदेरे्धल" एखमक° एषपूर्वक्रोमर णात्म्सुच्यते छनि चयेसट 
मयो खुनिः तवालोकेचठदेथभूतग्रा मात्रके परमद्भी संयमान्वेषकः तयाविवक्तजौवौ स्त्नोपश्ुपंडकरदितश्ग्यासेवक तथाचपरशांतः 
समितःप॑चभि;ससितिभिः सडितोन्ञा नादिभिः सदायतोऽग्रसादी एवं विधःकालाकां ची खत्य॒कालंयावत्‌परि ब्रजेत्‌ संयमं सेवेतरएपृवे 
क्रमरणयकीखकाद्‌ तेसुनिचारि त्रियो टभयजाणिवो एतावतारुंसारनाभयदेखी तेयकौ निवत्त तयालोकचोदडभूतग्रामरूपतेह 
मेविषे परमकडरततांमोचतेनो कार णएसंयमतेहनोदे खरार एतावतासव्वेजीवनो संचमपाल्ते तथाविविक्रस्त्तोपश्नपु"रखुकादिखंस 
गर डित एडवीशय्यानोसेवणद्दार तयाउपश्ांतद्‌. द्विवनोड द्विययकौ उपशा ततयासमितपंचसमितिद्"फरी सदितन्नानादिकेकसी 
सदासव्वेदायतकतां अप्रमादी एष्टवोखतोजालगी कालकां ्ौकदतामरणखौमपरिबजेत्‌ कडतां रंवमपाले एखाभरणीच्ननुष्टानक 


रियतेकदेषटे वडषो खलुनिच्रे पापकरम्् न्ञानावर णीवा दिकपगडकचतां प्रछ्टस्यितिद्धकी घोडे जीवनेपोतेषणो कर्मवद्धदधे तेदटा 
लिवाख्पा विवाभगणीस्योकरिवो तेकद्ेटे सव्वं सिकतां सत्यतेसंयमतेन्ने विपे ति धौरपणोकरे जेदभणीरएत्यकडतांदणिसंयमनेविपे 
उपरतकडताव्यवस्थित एडवोड्ध"तो मेषावीषंडतसव्यैपापकर्म्म भोसेति ` कड्ठतांप्वपावे एतले्प्रमादकच्यौ दिवेभरमारीके वोद | 


दीपिका टौका 
सभारुज्न॑तार्पदीतिमन्ततियलंबाल््सगेखंवे रबडठतियष्मस्णोद सोक छौ भवादिनिभिन्त्टे तोविसवोारुसमाखा दां गीरुत्यसका 





मन्टररदवापि प्राणिनोनंदौतिकोडेतिमन्यतेवदति चमहासो हाट ताऽष्छुभा प्यवसाचोययेतेपश्वोषगयार्थेखटा खगयाचख्खिनांकीडा 
| येभवतिदृत्येवं पाव्रादिष्वप्यायोन्य' यदिनामेवं ततःकिमित्याद अलंपर्यीस' बालखान्न खयः पराप्यातिपातरूपः संगोविषयादिमयो 
वातेनालंवालस्य शहा स्वादिसंगेनालं किमितिचेडच्यतेवेरंवड्टतिचप्मगोपुरुषवधसमुल्यश्रेरं तद्ठालसंगाहर्षगीसन्वामनोवद्धं यति यत 
| च वंततःकिभित्याद तन्हातिविन्न'परमंतिणच्वायायंकदंसौनकरोद्पावं अमा्चदधलब्चविगिन्धषीरे पलिदिदियारणोयिक्रमदंसी9 य 
| सओदालसंगिणोवेरवद्धं ते तसखमादतिविहान्‌ परमंमोचपदं सर्वरुंबर कूपं चारितंवा सम्यगान्नानं सम्यगृदर्न॑वा एतत्परमितिच्रात्वा 
िंकरोत्याद भातं क्रोनरकादिडःक्ं तत्‌ द्रष्टं यौलमस्वेत्यातंकदर्थ समापपापातुवं धिकमेनकरोतिखपवच्तणा्यैत्वान्कास्वति नाजुम 
न्यते एुनरप््‌ पदेणदानायाड चग्रंभवोपग्राह्िकमेचत॒थ्यं खलंवातिकर्मचतषटयं तदेवं सवै मग्रं चग्धलच्च विभि चत्यजश्यष्ख तदनेनेद | 

सुक्तं भवति नकमेणः पौडलिकस्यात्यन्तिकचयोऽपित॒ चालनः्थक रणं किञ्चपलिदिंदिया तपःखवमाध्यां रागादीनिवन्धनानितत्का 
यौखिवाकमखिच्छित्वानिः कमेदप्रीभवति निःकमरैख्मात्मानं पश्यतीतिनिःकसत्वा ऽपगतावरणः सर्यज्नानी सर्वद्र्णी"चमवति चद्यनि 
कभदथभवति सोपरःकिमाम्‌.वादित्याड ्रखमरयापखुञ्ति चेङदिहभण्खुणी लोगं ्िपरमरदसी विचिन्तनीवीखवसंतननि खमितेखयां 
। जातकालकंग्यीपरिन्रए बद्क्व्ठलुषावकम्प्' पगडं सव्वं संधिंति कुव्वाडाणत्योवरए मेदावीसनकम्ब न्मोचेद. एसमरणापसुदधति ए 
इत्यनंतसोक्तो खलाग्रविवेकन्नोनिःकमेदर्थी मरणादाचःचयलच्वष्ानृरुच्यते चाचुपोवंधनाभावात्‌ सेधन्तिसो धनंतसोक्तो सुनिर्हट' 
रुंसारोद्गयं सपम्रकारंवामयंयेन खतयाङ्रवषारणे ठषटभयण लोग'खितिलोके द्रूव्याघारः चतदु थभतग्रासावमकरे वापरमं 


| तत्कारणंवा संयमसतं दरुशोल मस्येति परमदयीं विचित्तजोवीविविक्त' स्तीपश्ुपंडकसमन्वित शव्या दिर च्धितं दरव्यतोभावतस्तु 
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१.१ 


~ सागहेयरदधितंन्नसं <-> ^ लीडित सी मरेतिशिविलन्मी > => 1 = दयोपयमातयर्पर्यातो {तिचव्योपर द ~~ 
गदयररड्तिचच्रसगकछट जाउतु गास" ताववल्तज ताय उश्तसदद्रवनषद्‌ 3 द्रचप्यमाच्‌टपयाताचच्पयः न.नपद्सिः खमिति 


= 





[न = = =-= व्य [नक्‌ [म [प 
र -सग्यग्बाद्तोरतं नाययति -य्धदंय 1 (य सद्राच्तो माटःध्न वद्याचमनतमरःसे 
वि८सच्यग्डादतागताःसाग्डम्सतः यच 4 ध 
(न्न्य = । “~ [ ९. [अ [0 [न दस्य धिन @ < 
इरन = प्पन्यसदइत्याद न्क = न ज्न्लेद्त्य त्यम्न (क नन सम्य ट ज{निाखदण्ड न तौ ~. तः ट्त ॐ र +र 
गुग्धकनचप्यन्यसद्त्याद जानन्न ज्एठाच्त स्त नप्यतु सादनस्य भ्त जाच्दान्ाच्े स्प्ठगता पारखसतादरुरत जल्त्यचप्छ्यत 


परिड्दिमरग { ताकरत्नननत्णो विथित्तच्वन्यदिगगच्त ~~ सवनातयन सयम ` च त स्यादेतक्त्मिईसं य 
{स्डतमर्ग्न ताउद्कपत्तनयु गकवप्वत्त जो वत्, दगु पप्तः सखचनुटाचमस र्य्वडत्‌ स्त्रादुताच्नल्सठ (च्टनदुल्यादट 





उद्छ"चन्दयपादं कन्द" खन्टोनतरन्कलतिर्दशसनः मन्नततच्छिन्च्नमागन्दयःमन उन्नोदयदत्यस ~ग कस तचनचस-यः 
ज नद्पाठ्च््न्य स्टन्दःन्तरमलतातग्दुनखनने मक्न्ताष्ट्न्नुलागम्ट्‌गाजन उन्त{दयदत्लम तात्यञ्ब्द7ग्त कस तत्य 
# =| 


हिय 
काेनच्वमुपवातीत्यन प नण लवः न्न ३. ग्यन्रञ्श्ःरनः गोज ्स ~ च <न ^~ 
कातेरच्रयद्परवातेत्यनः कप्चावनानु" नुप्र बु उत्सं यष्टनाङ्वतनन्त्दरपनादाव (ज्क्क्च्य स द 


सद्म्योद्धित नयन्य-सवनः नन टत्तिङरष्व # तेवर अनाचनसच्दे उपयाम ~ रदोव्यवश्छनोन कत्र्ता 2 पाणज्मं 9 
दुभ्याइतःच्छन्वःत्यवनः तन्टषत्कुर्स्य पल्यवर्ए चअनाच्नूसचन उपस्ामःोप्यन रतव्यव.स्छनानन् कात याचत्मगछ्पाण्ञ्म 
् समारा < नपम्न न सरर=- भ्न पयन्तिन््नयति 4 उन्यिऽप्रमादतल्यलं व त ननन न~ सादेनप्यन्त स्वरथ 
। उवन्स्न्नकाः टद नावन. तततनरयमत = उत 13 नस्यदतल्रल््नद्क्ध अमादनन चच तक्वाचाष्डप्रसादर प्तः कयो 








= च्िमगतेमगतील्ाडइ चतवेदन्याव्टिरेक. च पवि माशगनोर्नदी 
कम तमउताच्याडइ अव खेदल्या्द्कः छस्य चडाखस्‌नलासादषगार्न्य बः 


4 € 


दादनतादानादिष्यष्यागेव्नं [6 [१ यद्धिरत्मियं सगतं 
न ~ ततनन त्नः अन्दलत्याश् ~+ अर्पयाीप्रगनानस्े ~= भागत्तप्त८रूण १ त » =-= 
रादत्ादद्रानाद्िष्यष्यागेव्नं चद्धिनामवंततःलिनिलएड यनददस्त्याद अन्दपचाप्रगकानस्छाद्वसं यःागातिपातरूणः खगविष्यक 


+ 


| 
चत्वादिनयेगा तेनांगाल खदान्खादिरंगे नाटंद्िनभितिचटच्यते वेरनित्वादि इुदयादिन्धखमुलयं वर्टनद्रालंगाचुखंग खन्नामनो 
(= सवादुवगदङ्नयर्म्मग्य 


तद्यचागुख्यदेने ~ वगद्त्निचर्ग्यां नानातिरैगण्तेरपट = वन्त < + एमन्यलापि डिषयः सगदो 
चति तद्यचायुषखनेन दास्वादुवगयद्‌ र्नियनाग्ां नानाकिक्तंरण्य्वर्पटरुता नठ्मवादुषमिञ्रवङ्कित एवमन्यत्रापि विषयरूगद्‌ 





न्दा 


= ७ १ (3 ५ € 4 € ५ 41 
दा(चाच्न छ्य दर" <~ त्यादिदम्बादाटसन्न्न्ति ग -- ~ 9 देरव चदितम्ध्ादतिविडानूपरममोच्तप ----->- 2 टसखज्छतर्पं = [2 उस्म्य 
च्ल चत सतः "क'सन्या्दटतच्र ल्याददन्यादहाटदखग्नि दरवद चदेतम््रादतितठदानृपरस्मःचपट्‌खन्खवररूप चाःरतेठः 


गाच्रारखम्यम्देन थ क गपरमि मतिद्धात् अथ किनतेतीत्याद = च्य दन्नद्टि न अतनोनरनाटिद्‌ (९ 1 = तदृद्रदसीटमस्ेव्यातंकटर्यी = 
एकान्खस्यन्दशनं रुम्यगपरनितिद्धात्वरः रिंनसेतौत्वाड =ाचंकदइल्यादि तंकोनस्ाटिदुःखं ठद्ृद्रटुयटमस्ेव्यातंकदर्यी देषाम्र 


(1 


६.५ 


पापादुं £ ऊरननरोन्यय ~> टनग्दारदान्नन्नरयति ~ नादमन्यतेरनरप्य पत ववर्त्याह्दि अरग्रम्योपग्डिशतर्ट्य 
पावुदतरि चमन रोत्टुग्दनेप्ठाटं वान््रल्वर्व दुमन्वतेदनस्प्य्‌ पद्‌ यदानायाड अन्ग चट्त्टाष्ट्‌ अग्रम्वापङ्राडचतुटव ल 


£ ्ततिच्छसचदय्यं यद्धवाःमोटनरचन्छर्न 1} ५ [च [ 3 दटिवाभिय्या्दंग्ड्ं क = ॐ आ । £ ४ 
तिद्धसचदुच्यं चद्िवामोडनोचखन्दं रेषारिवन्वग्र यदिगामोदनौ्च॑ख्दं देषारिवमग्र' यदिवाभिय्यालंग््लं येप्तग्रन्तदेवं ख्वेमग्र 
तदनेयरेदर्कमवति 


/ 


विभवोमडहःन टै ग~~ ४ ऊर्डमतेजीगा (च 
विभवोमडःन्‌ नादिमव्देठरेप चदबन््यतेनार्र्यातिं कटिखागतिः कुदटज्म्प्र ग्ंद्थिता तवादागमः वा अटृकश् 


> "तिगोचमादायावरश्न्नच्यदग््च्यरदणयदरिखगयादरव्थिव्नकुम्् व वनः 
पगडाडचन्त 


डोडडन्व'तिगोचमन्ास्यावरश्यज्न्यकन्दव्यउदण्णदरिखणावर्थिव्नक्निवच्छद्टरिसय्पावरशिपच्टकम्दक उद्रथदरुशम्ोह 
[र खग्पनो चगिच्चन्य नच्ध उदप्णनिकच्छत्त भिच्छ क , ९ = ५ ट्कम््पगड्पेड 
सिच्नकम्म निचन्छति टरूग्दनोेद्यिन्छच्य्‌ नद्ध उदए्णनिच्छत'नियच्छद्‌ निच्छत्त ग उटिरग्पं एलंखट्टनोदे यटकश्मपगडोड 
हि 
उन्धदूद्धयोपि [क [ल [4 (वर्मनिदप सतेजदासे एवकरः य्ष्धन्ति ~ मोडगिच्न क "र्दगप्डत्णादि ट > 
गन्धदृ्वापि सोटनचन्नयाव्निाभावंःचक्ड स्ावननिद्एर सुतेजदहासेग्धाविष््यति एठ्जमातरियष्धन्ति गोहगिन्नं खदग्णद्त्छाट्‌ 
चे 


ऋयवाखन्दसर्सवस ~ + खछदसतपयी <> मोचन य {दनैखन्दागर र शीसे क. घीवियलिं य तेवा विच्भ्मिनद च्म्ुष््र कारयतयाञ्खार्य ~ य 
यन(द्नदमसयस, कनच्च खखमतप्रसा म(च{दा्नचला7र कर ऽचाभ्या घए्वसानतात वच्ञ्व्मयदु{चर्रच्छ कार्षछतक्ा> र 





€ € 2 £ दर्गमवति [कन [र 
नल [~ चध्यतरर् नवटमःखटर्च्ारःचम 99 न~ = उलि रय" क न (=! प्ररस्््सि वी [० [नर्स कन 
पश्डति तचल निस त्वाद्ा अपगतदैरग्यः सवेटयीखञच्नारौचम्वदि चयदनिःक्न दगाख्चःत साःप्रक्स + षङ 


ष 
एषगृच्छचन्तसरोल्मे चलाग्रञ्दिकद्ध = उर्र्नग्रयायः चचटचग्यान्म चयतेमादणेदन््यामगात चदिवाखल्वं लङन्नग्दा 
इन््ारि च सन्तरष्ल। ख्दाग्रान्दक्द्-कक दग सरग्य्टदु-चचलट चस्या त्य त्खादुऽउन्=यास्ागात्‌ चदुवाख्रलव जव्ास्ठ्ट्‌ 


€ सरण्यन ध दद्धालसच्यतेवरदवसकिंमतोमञ ० > र रत्या खेडदत्याटि खोःनन्तरेल्े मुनिर 9 संदारदयं 
कीचौमरस्डा ठ्णड्लम्ार प्चरग्द्‌ दच्याल्यसुष्यतयदछव्खगनलनतायन्ताल्टाड ददत्या खः ष्टाः सुनिरहट सखार्य खम 


द्‌ 
~. 
द 


4 [द लो्गसीत्यत्दद ष्क क ह सोश्न्तन्मार्यगा + 
म्रकारगा देनर्तनड्छरज्धछारग्दे डव्मर्यवकड दागंखौत्यादि लोकेटरव्वाचारे चवुद्ेयभ्त ग्रामामभगपरनो सोश्च्तन्मारः्दना 


(0 


4; 


शख्ादटिररह्टत 


ग्न्स्न = सन्धेत्तपर्मरर्य (नौ तयाञ्चिदद = च्छ्य व पत्डननसमन्धित => क दत्यदःभ नवतस्यु न~ रागहयरई्ड्तसरस भ न = विटं 
चमच्छ ददु ग्डैनदसन्दत्तिपरमरर्या तयञ्चिदध स्छीपच्यु पर्डन्तचनन्वित शच्छादिरुडितं द्व्यतोभाव ए दितमरू 
(1 म ---- -  ---- ---------------------~---------------------------------------------------------------------------------------- 4 














4 र वव ल 
अचाराङ्गसुन १८५ 
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वितु'्ीलमस्ये तिधिविक्तनौवौयदवंभूतःसदद्वियनो ड्‌ द्वियोपभमाडथातोयचयोपा तःसपच्चभिःखमितिभिः सम्मा दरतोगतेपमेचिमा 
| गेसमितः ययेवं सन्नानादिभि; सहितःसमन्वितोयच्चन्नानादिसडितःसुसदायतोप्रसादीक्रिमवधिच्वायमनं तयोक्तो शुणोपन्यासद्त्याड 
| कालद्र्यादि खलोत्तरमकतिमेदभि न" अरुतिख्खित्यच्चभागमरदेथ वन्धातकवन्भोदय सत्कम तव्यवस्थानयं तयान्द्वसपुटनिषन्त निका 


| चितावस्यागतं कमं तञ्चनद्सीयसा कालेनच्चयसुपयातौत्यतः कालावकां चौलयकत तल्वन्धस्यानापेच्चया ताबन्म लोत्तरमरतौनां वद्ध 
त्वपरदर्ग्पते तद्यवासखलप्ररतीरैश्चतां तखन यावदटविषं्ायुष्कवव्नः सप्तविधं तच्नषन्येनां तसुं नते सतकु्ट॑तसद्रडितानि तरयस्जि' 
शव्सागरोपमानि पूरकोटितिमागाम्यधिकानि खच्छसंपरायस्य मोचनीयवन्धोपरमे आयुष्कबन्धाभावात्‌षड्विघष मेतच्चजघन्यतः सा 
सयिकमुत्‌छटतस्तं तशु न्तं मिति तयोपशांतच्चौण मोदसयोगि केवलिना सुप्विंधनंधोपरमे सातमेकविधं वंघस्यानंतञ्च जघन्येन 
सामाविकमुत्‌छटतो देथोनपूर्वकोटिकालौयं ददानौखुत्तरमकूति बंघस्यानान्यभिधौचन्तेतलन्नानावर णांतरायायाः पर्मेदयोरप्यं कं 
मेव बनं धितवाहन्धस्थानं दई नावरणीयस्य तरिं ध्यानानि निद्रापञ्चकदेनचत्टयं समन्धयोद्घुववंधितान्बवविधं ततसतयानद्धिं 
तिकस्यानं ताचुवग्िभिः सवन्धोपरमेषड्विधं यपूवैकरणसंख्ये यभागे निद्रामवलयोरवैषो चरमेचदर्विंधं बन्धस्यानं वेदनीयस्यै 








कंमेव वंघस्थानंसातमस्ातवा बश्नतउभयोरपि योगपद्येनविरोधितयां बन्धाभावन््ाहनीय बन्धस्यानानिदथ तद्ययाहाविं 
तिरर मि्यालंो डशकषाया{ ६ अन्यतरेवेदोहासखरति{ च॒न्मारतिभोक चग्मयोरज्यतराद्गयं जु्याचेति भिव्यात्वक॑धों 
परमेसाखादनसख सेवेकविंयतिः सेवसम्यम्मिष्याहशेरविरत सस्यगूहर्वानंताजुवग््यभावंसप्रदथविधंवंधस्थानं तदेवदेशविरतस्याभल्या 
ख्थानवन्धाभावे तरयोद्‌थविंतदेवग्रमन्ता ममन्तापूवैकर णानां यतीनांप्रत्याख्यानावरण बन्धाभावाजरवविधं एतदेवदहास्यादिदुग्मस्यभ 
यजगुपूसयोचापुवैकरे चरमसमयेवन्धोपरमात्ञ्चविधं ततोऽनिरखोत्तिकरणसंस्य य भागावसानेयु"वेद वन्पोपरमाच्चतर्िं ततोपि 
तस्थि व संख्य यभागे चयसुपगच्छति सतिकोधमानसाया संन्वलनानां कमेणबन्धोपरमान्तुविधं द्विविधमेकविधञ्चे ति तस्ाप्यनिं 
रत्तिकरण चरमसमयेबंधो परमान्मोहनीयस्याबंधकः अयुषः सामान्येनेकाविधं बन्धस्थानं चतुस्शैमन्यतरतत्‌ द्यादोयेपगपद्यनवन्धाभा | 
बोविरोधादिति नाम्नोऽबंघस्यानानि तद्यया तरयो विं यतिस्तियैग्गति भ्रायोग्य"वक्नतस्तियैम्गतिरेकैन्द्रिय जातिरौदारिक तेजेसेका 
भा णानिड्धर्ड संस्थानं वख गन्धरसस्पर्यासि्यम्गति प्रायोग्यानुपर्नीं 'अशुख्लष पषातं स्यावरवादर्च्छमयोरन्यतर दपर्यीघनवं मत्य क 
। साधारणायारन्यतरत अस्थिरःअश्युभं दर्मगं यनादेयंमयथ अकीतिनिम््ौणमिति द्रयमेकेन्द्रिया प्यीप्तकमायोग्य' वक्नतोभिथ्यादरे 
| भेवति इयमेवपरावातातृष्वाससदिता पञ्चविं थ तिनैचरमपर्या्चकस्थाने पयौशकएववाच्यःदयमेववातेपोद्योतान्येतर समन्विताषड्विं भ 
| तिनैवरं बादरपमत्यं केएववावच्ये ततोदेवगतिप्रायोग्य' वश्नतोऽ्ाविंश्रतिखलवाहि देवगतिः क्रियतेनस कोर््ःणानि समचतुरख्र॑गो 
परंगंक्छौ दिचत॒थ्यं खाुपूर्वीच्रुरलघ.पघातपराबातउत्‌ण्डासः प्रथस्तविहायोगतिःलसंबादर पयौतकंभ्रत्ये वं स्िर॑खभगं सुस्तरं 
| ्रादेयं यथःकीनति्यथः-वीत्योरन्यतरतनिम्प् णमिति एषैवतीयैकरनामसडिता एकोनरतरियत्‌ देवंगतिःपद्ं न्दरियजातिः वैक्रिया 
। इारकांगोपांगचतुश्य तेजरुकामेणे संस्यानमादयवरणादि चतम्क्ाुमू्वीं शुखलघु.पघातंपररावातं उतृष्ठाखःमरथसतविदहायोगतिस्तसं 
बादरं पयौ्षकप्त्यं कस्थिरं श्ुभग"ख्सरः ादेययथः कौनिनिर्माणमिति, स्यानानाभेकेन्द्िय नरकगत्यादिभेदेन वविषताकर्म् 
्न्धाद्बसेया अपूवेकरणादिगएुणस्यानकलये देवगतिभ्रायोव्येवंधोपर माच्ने; कौंन्तिमेववभ्नतः एकविधंवंधस्यानमिति ततजर्खंना 
। स्नोवंघाभावदति गोल्स्यसामान्ये ने क ब॑घस्यानंउच्चनी चयोरन्ववरत्‌ योगपद्येनोभयेगरैघाभावो विरोधादिति तदेव वंधहारेयेलेथतो 
बद्धत्वमावेदितं कम्प पांतच्चचड्छकम््र' प्रतं वद्ध मकटम्बा तंत्का्यद्ैनात्‌ खल्थन्टोवाकयारलंकारे वघारगेवावद्वचतत्कग््वदिनामै ¦ 
 ब॑ततसलदपनयनारथे किंकंव्यमित्याद सममेशत्यादिसदटुभ्योदितः सत्यःसंयमसतत्रश्तिं रष्व सत्योवामौनैद्रागमेा यथावस्यितवस्तु 


| स्वरूपाविभौवनात्‌ ततरभगवदान्नायां शतिंकुमानै परित्यागेन कुरुध्वंसितिकि्च एट्योवरणडत्याटि सतराखिनृ संयमे भगवदहचसिवां 
पू------न----------------------~-----~--~ ~~ 
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उपरसामी्य नरतो व्यवस्ितोमेधागी तत्वदभीख्ैमथेपं पापंकम्बं संसाराखव परिम््रमगहत॒र्भो पयति चचंनयतोतियावत्‌ उक्ताऽम्र 





मादसत्मत्यनौकस्त प्रमादासतेनवकपायादिम्रमादेनम्रमत्त'किंसुणोभवतीत्या खय णे गचित्त्रत्यादिं अनेकानिचित्तानिरूपिवापिष्ना 
॥ 








चित्तं खलुच्रय॑पुरिसेसेकैवणश्ररि ह द्रपूरि त्तरे अरएवद्ारश्चरपरियावारश्रख्पपरिग्गहाएनणवयव 
हाएजणवयपरिवायाण्नणएवयपखिगगद्वयण्य्रासेविसाण्यमट्र द चेतेगेससुष्टिया तम्हातंविद्रव खेसेदते 
सखिस्सापाश्यिणाणोडववायंचवणंणब्वा्णस्ए चर माहणेसेणणेणणावणडणंतंणाणुजाणद्ररिविवं 
दणं्दिख्रर्तेपयाखुश्णोसद्सोखिसर्रोपावेर्हिंकन् हिकोहादमाणंहणियावनोरेलोभस्सपासेिरयं 


भाषा 








तिकडे सटूतर“्रणेगक° अनेकचित्तः रुथिवासिन्यादिकम्य रक्तः खल्‌नि येयं पुरुपः संसारो सतिं कुर्वी दिव्याखकेतनग्टरदद्रव्यतोभा 
| वतोलामेच्छा तदसावनेकचित्तः परयितुमदति सलोभेच्छापूरणव्याकुलितमति श्यन्य पाप्रायिनांवधाय तथाऽन्येषां परितापनायभव 
तितयाजनपद्वघाय तयाजनपदानांलोकानां परिवादाचमनेहहेनाय तयाडनपदानामगधादौनां परिग्रदययप्रभवति किमेतेलोभग्र | 
। उन्तावधादिकाःकुमैन्ति तेतथाभूता एवासतेडतान्यधामी तिदर्मयति शाचेवित्ताएवमनंतरोक्तमर्यमन्यवधपरिग्रष्ट परितापनादिकमा 
सेव्यदत्येव लोभेच्छामतिपूरणायेव एकेभरतराजाद्वः स्ुलिताःसंवमोदयतासो नेव भवेनकि्धिमासाद्वन्ति खलुनिये एय॒रुपरंसा 
सीच्मीव अनेकचिन्त्नेकरुधिवाचिन्यादिकमेनेविपे ्ारततेकेतनकडतां घररूपियोससुद्रद्रव्यथकी भावयकी केतनकहतांलोमे 
च्छातेकिण्डोभखोनयी तेपूरिवावांडे तेलोभेच्छापूरिवा व्यामुलमति चनेरामायियानावघभग्ी '्नेखनीवनेपरितापभगी भनेर 
दिद चतुष्यदादिकनापरसिग्रडमणीयादर्‌ तयाजनपदरालादिकततेदनावघभणी तयाजनपदलोकनापरिवाद्‌ एचौरणएपिष्ुनद्त्यादि । 
मग ऊषाडिवोतेडमणौ तयाजनपददेश्सगघादिकं तेहनापरिग्रडमणीयाद्‌. एतावतालोभायीं एतलीवघादिकक्रियाकरे दिवेधिषय 
पूष्दे भगवनजेएलोभप्रदत्तवधादिकक्रियाकरे तेतेडचाद्रेनलोभग्रसलरहे किंवा अनेरीपरेवाद्‌ एवाभ्रञ्ननोखन्तरकष्ेरे माचेविन्ता | 
एतमट ए्यपूवेक्तवघपरिताप परिग्रडादिक चाखेवीनेष्रच वकतां इमद्नलोभग्रर्तद्छताद्जर हे परंतेारंभयकौनिरटनेनही 
तयाएकभरतादिकरानानसखखुद्धिया कतां संयमने विपेख्व्यादुलसावघानययाख्ता तेणेजिभविद्"मुक्तिद'लाद्डिवेसंयमशमरादरीकोम 





| 


भोगतयादहिंसादिमराखवचछंडी सिडकरिवोतेकडेष्े लं तम्हातंक ° तसाद ताभोगतयारूतप्रतिन्नःतस्मात्दू दितीयवं श्टपावाद्मसंयमं | 
वानाचचेवेतवियवाथमसंयसःसेव्यते तेचविषयानिखयाया द्रति दशयतिनिन्मरारविपयं हद्वान्नानोविषयाभिलायं नविद्ध्यात्‌ तयाउपपातं | 
¦ लन्सश्यवनपातसच्चन्नात्रा ययसखमितिन्नानादिकचरमादणद्रति खुनिःससुनिप्राणिनोनचेरुयात्‌ नडन्यातृनाप्यपरंदातयेत्‌ भ्र तमं 
' न्य॑नसमदुजानौचात्‌ एव॑न्ात्वानंदीविपयजनितां प्रमोदं निविंदखपर्दरेत्यथैः किंम्‌ तःसन्‌ अन्नाखस्त्रीयु अरतःरागादिरडितःुन 
विंभतःअग्पोमञ्नवर्मसस्यग्दैनादि तत्मण्यतीत्य वं शीलःयनवमद उकीटक्पापिभ्यः कम्मभ्योनिपिणोनिर्दिखः पापकर्तव्ये युनि 
¦ टन्तदतियावत्‌ जेदभग्णौ भोगं डीखंयसयादरेतेदभणी तेवीलोकडहताखपावाद्‌ चयवासंयमयकीवीजो असंयमतेनसैवेसखोकरीन्ना 
, नौन्नानवं तविपयनिष्ारदेखी विषयाभिलापनकरे तयासंसारमाददि उपपाततजन्मचवणमर् तेजागणीएतावतानी वितव्यसनित्य 
| लायीविषथनवांदे जेदभगीविषयग्राम्यरार तयासं खारसवेयसाण्ठतो सबैस्यानयशाण्डताजे इमतोस्योकरिवो तेकद्ेदे ्पाफका 
| 'हतांच्नानादिमारतिचरकडतां चाचरिएशिष्यप्रतिद"उपदेखना रिवो जेदमकरे तेमादणेकदतां सुनिकवाद् तेमुनिमाश्ियानेनदणो 
; कडतांलदग्ेन इवे दतां मरतेयसुमोदेन दौ दरोजा णी चनो चिष्वनंदीकदतांविषययकीकपनोप्रमोदते निविवंदकदरताश्टांडिकेवोम । 
५ जाकदरतम्तरीतेदनेविपे चरतासगादिरडित जेरूदवोतेच्णोमदंखौमदतां अणोमन्नानद्भैनःदि तेनोदे्वग्यदारवली तेकेहवो 
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आचाराङ्कसूल । 























पापकम घकीनदच्योयलीतेद्ेज नो विशेषके सूत को हाद क° कोधादिमानंडन्यात्‌ कोसौवीरःतयालोभ 

| स्यख्ितिं विपाकं चपश्य अवलोकय किमित्याह मान्त नर्कंसप्तमनरकष्टव्नौसिति यस्बाज्ञोमाभिमूतामाशिवघादि प्रत्ततयामदानरः 
[1 ॥। वी र © 

वाभाजोभवन्ति तस्माद रोवघादिरतःखात्‌ तथाशेकंचिंद्यात्‌ किंभूतोलमूतगामौ लघुम्‌ तोमोचसलगामौगन्ठुकासः ययं वौरणुर्‌ 





| पकोधादिन्रादिद्र'कोधतयामान अदकारखणेखपावेतथा चअदहोशिष्य लोभनोविपाकसोटोनरकदेखे जेचभणीलोमाभिभूतप्राणिव 


दौपिकाटोका 
तीव्याहच्रणेगचिन्तेखल्यंपुरिसेसेकेयणं च रि द्रपूरि्तएसे्दत्वद्ाए अन परियावाएरपरिभ्यद्ा एनरएवयव्ा एज वयप रिवा 








याएजणवयपरिग्गदाएश्चासेविन्ताएवमहं चं वेगेखमुडाया्णेगचित्तं न्ति्नेकानिचित्तानिसपिवाशिज्यारीनियस्या सावनेकचित्तः 





| शवलुरवधारणे संसारङ्ब्डाभिलापौ प्यनेकचिन्तएवभवति श्यगुरुपदरतिम्रत्यत्च गोचरीभृतः सं रारौच्परिश्यते यच्ानेकचित्तोभ 
वतिसेविं कयौ दित्या ह सेकेवणंतिद्रव्यकेतनं चालिनौ परिपू खकः सखुद्रोवेति भावकेतनं लोभेच्छा तदसौोयनेकचिन्त' केनापिच्श्तपू 
वैपूरयितुमेति अर्थितयाथकयश्याविचार्तमोऽशकयानु्ठाने पिवन्त न्ते सचलोभेच्छापूरग्य व्याकलितमति चिंकुयात्‌द्रत्या ह सेखखव 
खाएसलोभपूरणप्रटत्तोऽन्ये षा प्राशिनांवघायभवति तथाअन्येषापरिवावगणए परितापनायमवन्ति तथान्ये षांहिपदचवुष्मदादौनां 


परिग्रहायभवतिजणवयवदहाए जनपदेभवालानपदा कालग्र्टादयोराजादयो तदधायतथाजनपदाना लोकानां परिवादायचौरोचं 
पिष्युनोवाद्त्येवं ममेीदघट्टनाय तयाजनपदानामगधारीनां परिग्रहायभवति किंयेएतेलोभग्ररन्ता वधादिकाकरिया; कुवैन्ति 
तेतयाभूताएवासते उतान्ययापौतिदेयति भासेविन्ता एवसनन्तरोक्तमयेमन्यवघपरि ग्रह परितापनादिकमारेव्यद्त्य बातिलोभेच्छा 
भ्रतिपृरणायव एकेभरतराजादयः ससुखिता; सम्यगयोगल्िकेणोलिताः संयमादुछानोद्यतास्त नव भवेनसिद्धिमासादयन्ति संय 
मरूरुलानेन चोलयायकामभोगान्‌ दिंसारौनिचाचवद्ाराणि दित्वाकिविषेयभित्याद्ठ तम्हातंचिद्रयं नोखेवते निस्सारपासिचनाणी 
उववायचव्ण॑णच्चा णस्‌ चरमादणे सेश्णूथेण्णावएछणं तं णायुजाणदरिच्च' द णंदौ्रएपयाङकरयोमदं सौ शिसयो प्रावेदिंकम्न 
ह्िंतम्हातं विद्यं तियस्मादातभोगतवारूतम्रतिन्न; तस्माद्धोगलिंपूतयातदितीचंखपावादसंयमंबानोसेवेतविषयायेमसंवमसं वमः सेव्य 
तेतेचविषयानिसा रादूतिदथेयति रिस्पारपाखिवणाणी साएरोदिविप्रयगणस्यतत्पापीढस्ि;तदभावान्निश्यारस्त'"हद्ा ज्नानीनविषया 
भिलापंबिदध्यात्‌ नकेवलंमतुव्याग्णा देवानामपि, विषयख्ग्वास्पदं अनित्य 'जोवितं द तिदैयतिववायंचवणंणचा उपपातंजन्मच्यव 
नंपातस्तच्चन्नात्वानविषयग्रामः समस्तःसं सागोवा सवौ खिचस्यानान्यथाष्ठतानि ततः किंकन्तं व्यभित्याह अरखणखण'चरमाच्ये मोच्तमा 
गदन्यो संयमो नयन्योज्ानादिस चरमाडइणद्धतिखुनि; किच्च सेनखणेत्ति समुनिरन्यचेवीप्राणिनोनन्तुणयात्‌ नडन्यात्‌नाप्यपरषा 
| तयेतृप्नन्तमन्ये न खमतुजानीत चतर्यनतसिष्धयेत॒ इदसुपदिश्ते निविवंदयंदीनिविदखजुपृस्वः विषयजनितां न॑दभरमो द किंमत; 
। सनूम्रजार स्त्री षु्रक्तो रागादिरड्ितोभावयेच्चयथेतेविषयाः किंपाकफलोपमास्तरपुषौ फलनिनंघनकटवस्तदथं पसिग्रहाग्रहयोगप 








। संखुख्ठोभ्वेदिति उत्तमधमेपालनायमा ह चरणोमदसौ चवमंहौनमिष्यादशेनाविरत्यादि तद्िपरीतं्नवमं तत्‌द्रटुथीलमस्येत्यन | 
वमदौसस्यगृन्नानदयनचारित्वान्‌ ण्वंभतःसन्‌ मजातुयानंदौ निविदख वश्चानवमदर्ं सर्विभतोभवतीत्याच्चणोमदंखीशिसणो | 
पावेद्धिंति पापोपादानेभ्यःकम्म्रं स्योनिपरोनिर्विंशः पापकन्तव्येषुनिटत्तदतियावत्‌ किच्च कोडाद्रमाणंहरियायवीरे लोभस्य पासेशि | 
रथंमरतं तम्हाहिवौरे बिरणएवद्ाखो दिंदेच्जसोयंल्छभवगामी १ क्रोषमादिर्वेषां तेकोधादचःमीवतेपपिच्छिद्यतेऽनेनेतिमानं | 
खलत्तर्णं नन्ताचुबन्वादिवि शेषः कोधादीनामानंक्रोघादिसानं क्रोषादिवौवोमानोगवकोधकारणललं न्यात्‌ कोसौधौरोरेपापनो | 
दखक्तारागापनोदायमाद लोभस्यानंतातुवंध्वदेश् तुविंस्यापिख्ितिं विपाकंचपग्यस्यितिमैचती सहच्डयसंप रावाल्तयावित्वातूविषा 
श पत्त संखान्‌यतयागमः मच्छयमणुवायरन्तमिंषुटविं तेचमडालोभाभिभताः सप्तएटयिवीमाल्नोभतं तिदति 
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१८८ प्राचाराङ्गसूल । 





शौलंगाचायेटीका 
वलगनादीनियसख खोवनेकचित्तः खलुरवधारणे खंमारख्खाभिलायप्यनेनं चित्तएवभवति यवंपुसपड़ति त्यचगोचरोभृतः 
सं साथपदिष्यते अतच प्रागुपन्वसलदधिषटिकाया; कथिलदरिद्रेगच हटातोचाच्यइति वचानंकचित्तोभवति किं इर्यादित्याद 
सेकेयणंदल्यादि द्रव्यकेतनंचालनीपरिपृण कः खमुद्रोवेति भावकेतनंलोमेच्छा तद्सायनेकचिन्त' केनाप्यस्तःपुरणुरवितुमरंति 
अ्थिंतवागक्याशक्यविचारो च्मोऽथक्यातुटानेयि भरनत्तेतदल्य्‌ क्तं मवति सचलोमेच्छःपूरग व्याकुलितमति; किंशवोदित्याद 
सेयखच हाडल्यादि सखलोभपूरणग्रहत्तेन्येषां प्रायिनांधायभवति तथान्ये पाारीरसानसत परितापनये तवान्व पांदिपद्‌ 
चतप्मदादीनां परिग्रहाव लनपदेभवानानपदाः कालप्रगदवोराजादवोवा तद्वधायतवा जनपदानांलोकाना परिवादावद्युस्व 
पिद्रनोवेत्य वं मर्म दूषटनाव तयाननपदानांस गघादीनांपरिग्रद्दाय मभवतीति सबवाध्यादारः किवप्तेलोभम्रृत्तावधादिकाः 
क्रियाःकुयन्ति तेतवाभूताएवासखते उतान्यवापौ तिद्गेयति श्याेविन्तादत्यादि एवमनंतसोक्तमयेमन्ववध परिग्रहपरितापनादिकमाचे 
अत्य वेति लोमेच्छामतिपूरणायैवे के भरतानादवःससुषिताः सस्यन्येगततिकेणोच्विता; संवमात्टानोद्यतासेनेव भवेनरि्धिमा 
` सादयन्ति संचमखसुल्यानेन चोवयाय कामभोगान्‌ हिरादीनिवा चवदासासिदित्वा किविषेवसित्याडइ तन्हाद्रत्यादि य्धादांतभोग 
तया कतमरतिन्नस्तदान्नोगलिष््‌ तया तदितीयंग्पावादमरंवसं चनोखेवेतविपयायमसंयसः चेव्यतेतेच विषयानिम्यासाद्रतिदयेयति 
| रि्यार॑दत्यादि सारोदिविषयगणस्य तत्माप्नौटर्िसदभावान्निःखारस्तं टदान्नानीतत्ववेदी नविपयाभिलायं विदध्यान्बकेवलमतु 
| प्या्ंदेवानामपि विषयङ्ख्ास्पदमनित्य' जी वितमितिदर्थंयति उववायचवयणच्वा उपपातंजन्नच्यवनं पातसद्धन्नात्यानविषयसंगो 
नु ्ोभवेदितिवतोनिःखारो विपवग्रामःसमसःसंसारोवा सर्वणिचस्यानान्वष्ठतानि ततःक्तंकन्तेव्यसित्याइ सगख"दइत्यादि मोच 
| मागौदन्योसंयमो नान्योऽनन्यः ज्नानादिसद्वरमाहय इतिखुनि; किच्च सेणद्टणद्त्यादि सखुनिरनन्यसेवी माणिनोनचुगुयान्रहन्धा 
। न््ाप्यपरवातयेत्‌ च्नन्तमन्व' नखमनुनानीत चतुर्यवतसिद्धये त्िदसुपदि छते णिविवददत्यादि शिचिदखनुमुपूर्वनिपयजनितां 
| नदीम्रमोदं किंभूतः खन्‌ म्रनाख्स््लीव्वरक्तो गरदितोभावयेच्चययेते विपयःकिंपाकफलोपमास्तर पुषौ फलनिवंधनकटवो तसतदथपरि 
ग्रहाग्रहयोगपराडः सुख्ोभवेदिति उन्तमधन्बे पालनार्ममा ख अ णोमष्रत्यादि अवम॑दीनं मिष्यादयेनाविरत्यादि तद्धिपर्य लमनवमन्त 









< 9 रतरवानेवं द) €१ __ न~ [ऋ [ वि | 
ददरथौ लमय्येत्यनवमद््थं सम्यगृच्नानदथेनचारिलवानेवंभ्‌ तःखन्‌ मनाुगांनंदौनिगिदसते तिंटंकः वच्यानवमदर्थी किं्ूतोभवती 
| न ( [3 € न (न 
। व्याह रिखणद्रत्यादि पापोपादानेभ्यःकग््ं भ्योनिपख निवि खःपापकम््भ्यःपापकन्द्रं खवाकनतंव्येुनिटन्ततियावत्‌किच्च कोदादड्‌ , 
त्याश्िन्त"कोधन्रादिर्यषातेनाषादेवःमोचतेपरिच्छद्यतेनेनेतिमानं सखलचणंमनंतातुर्व॑ध्यादिविरेपःकोधादी नामान कोषादिर्वीयोमा 


नोगबैःकाषकार्यासतंइन्यात्‌कोसौधीरःदेषापनोदसुक्तारागापनोदायै माखलोरखद्त्यादिलोभसखानतादुव्यादेखतु्िघस्यापिख्ितिं 





महंतंतम्काह्िवोरेविरण्वहाग्रोद्छिंदेव्नसोयंलज्मूयगामो गं यंपरि णायद्हञ्नगीोरेसोयं परि खायच 
रे्नटंतेडसुम्गलदु इ हसा णवेद्िंणोपाणिणंपाणि समारमेज्नपन्तिवेमिसंधिंलोगस्सजारेत्तायाततो 
वह्हियापासतम्हाणहंताणविषायण्नमिणं अखमरखवितिगंच्छाणएपडिलेहाएसर. करद पावंकम्मयि तत्य 
सुणतैकारणंसिया समयंतत्यउवेद्ार चप्ाखंविष्सादए अणखपरमंणारोरयेपमाएकयादइ विचा 





भाता 


धाद्दिकनेविपे प्ररत्तम हानरकगामीयाद्‌ तिखिकारखिवौरवधनजौयषातवकौ विरतयाद्र तथा्ोकचेदे तेकेवोलज्तमुवकडतांमोच , 
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५ तेने विषे गामी क तागन्तुकामवलौ' उप देके सल ' चय॑त ° ग्रंयंयसयाभ्यं तरभेदभिन्न मरिज्ञावन्नात्वा्चनयेम्दलनिति दरटअदयेव 
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कालानतिपातेनधीरःसनूप्रत्या ख्यानपरिज्ञयापरित्यजेत्‌तथासोचन्तिविषयाभिव्वंगः संसारयोतस्तज्न्नात्रादां तद द्विय नो. द्वियदमेनच 
रेत्स॑यमंपालयेत्‌ददमिष्यावादिशेवलाच्छादितेसंसार क्त देनीवकच्छपः-ुति द्धा संचमवी्य र्पसुन्यव्ननमासाद्यथ्न्यत संप येमोचमा 
गौभावात्‌सासुपेशुदृलयत्तनोम्राणिन माणान्‌ नोखमारमेयाःनव्यप सोपयेस्तडपघातका्ंहु छा नंमारुयाः इतिपरिखसगप्तौननौ सिरं यगाद्ध 
अने स्यं तरपरिन्नायकशहतान्नपरिज्नादइ संसारनोकारणजाणीदडामवुष्यलोकविपे अव्जकडतांविलंवटालौधीरणुरुप अत्यास्यानप 
| रिन्नाद्' पर्िरे तथासौयं कतां विपयरूपियोचोतम्राियाप्रवाडिवानोढामजापीदां तदृ. द्वियनोदमकरौ चरेज्न कडतांघोसं 
| यमद्याचरे तथादैेमिष्यात्वूपिये सेवालियासाच्छा संसार खूपियाद्भ विपे जौवरूपीयोकाख्ो चौसिद्धांतनों खांभलिवेाते 
मीष्ूषी सद्दा संयमनेविमे बौयेएडरूपियां उन््च्ननपा णौनेविपे तरिबोतेलरी मतुष्यने'विपें अनेचिखंपृरमोच्चमागेनयौ तिणि 
कारणिमतुष्यनेविपेकन्यो एतलेखाकद्छो खंसारमाद्िपरिश्चसणएकरतां मलुष्यजन्सपामौ सिद्धां तवचनखांभली सखाचाखद्रौखंयमनो 
वलद्टी द्रा णौसयोकरिवें तेडपदेथशिष्यप्रतिद्कन्टे नोपाणिणंम्राणिया जीवनामाण्धद्वियवलादिक तेदनोखमारभमकरोसि एता 
बताजेयकौ जीवनोषातऊपले ते्नु्टानमकरेचि ची खधम्् खामिदटमक्षे ड'द्रमकड जिम ओौवौ रखमौपिखाभल्यों इतिशीनो 
ष्णीयाभ्ययने दहितीवोद्‌ शकः डिवतीनोडद्‌ यक म्रारभियेष्टे वौजेउद्‌ से चारितियाने इक्डनोंसद्धिवु" कडियोपरःतेयेनिःकेवलि | 
चारित्रम्‌ खं नकच्ठिये विंत॒ण्ुद्धसंयमने अनु्टानिसाषुकदनाई. तेद्ाकष्ियेदेष्ल॑सन्धि"लोक° सरयगृज्नानम्रा्निलचणः सन्धित्‌ | 
न्नात्लानम्रमादःखेवान्‌ यथाड्िलोकस्यचारकाद्यवर्स कुद्यनिगडादौनां सं धिच्छद्रं्नात्वामरमादः चेचान्रभवति एवंसुसखुच्तोरपि 
कमं विवरमासाद्यत्तणमपि पु्रकलतसंसारखखव्यामोहो नच यसेभवतीति चयवाघर्म्रातुछठानस्यावसर न्नात्ालोकस्व भृतग्रामख | 
इक्ठोत्पादनानुष्टानं नकरयीत्‌ सर्बत्रात्ौपस्य' समाचरेदित्याचसायडवद्ियापास यथात्मनः खखसिष्टं तथावद्धिरपि अन्येपाजन्तू 
नांखभरियत्वं अ्ुष्ठाप्रियत्व॑च पश्ावधारय यस्मात्सेपि जंतवोडुःखद्धिषः खषलिष्यवः तस्ान्नडन्ता नव्यापादकःखात्‌ नाष्यप 
रे्तान्‌ जंबलन्‌वि विचैनपनाभकारे रुपायैषपेतयेत्‌ विघातयेत्‌ यद्य पिकांच्ित्‌ स्थुलान्‌ सत्वान्‌ खयपापर्डिनोनन्न'ति तयाप्य,द्‌ चिक | 
सन्त्ष्यादि प्ररिभोगातुमतेरपरेषौतयन्ति नचेकांतेन पापकम्मकरणामात्रतया चमणोभवतीतिदथैवति जभिंतिचदेतत्‌ पाप 
| कम्म्करणं सन्योन्य'पर स्परः विचिकित्याव्याशंका परस्सरतोभवं लज्नावातया प्रलयुपेच्यपयषलोच्य नक सोतिपापं कम्मैकिमित्तिमनने । 
तत्रतख्छिन्‌ पापकम्भीकरणे विं सुनि;कार णंखात्‌ काकार्च्छति अस्योत्तरंभावएवदभेयति अदोशिष्यसमयंति रुमभावंतलोत्मच्य 
परयौलोच्यदति समतास्यितोयत्करोति तत्सव सुनिमावकार संभवति घयवाखमयमागसं पर्यलोच्यवत्करोति तनृसुनिभावकारर्णं 

















दतिरृत्वा आमानंविप्रसादयन्‌ विविघेखपायेः मखन््न'विदध्यादिति सन्धिकडतां चवखरसव्यग॒न्नानघापधिदष तेजाणी्रनादयेवसणी 

नथी जिमवदिमादिपदोलोकˆः तेने सं धिच्छिद्रभोति निगडादिकनोजाण्णी प्रसादमलोनथाद़ तिसचारिचियाने कम्ब विवरमामी 

सणमात्र पुणपएुत्रकलत्रादिकनो व्यामोदख वभणीनयाडइ खथवारुंधिगद्ठिडं घम्यं करि वानेश्यवखरलोककदतां उसस्तजी वतेने" 
¦ पोडाकास्यिं यब्॒टाननकरिषें ायखउवदियापाख कताजेवो्ापणा श्यात्माने'खुष्छवलललभ दुखच्निषटद्े तिमवद्िवाकहर्तां खने । 
रापुग्णजौवने तिभेजिदेखिद़ जिमसखुमसजीवसखण्टार्थ तिखिकारणि माणोयाने' दयेन यनेरापाक्तं जीवद्णापेन सैं वद्यपिकेतल। | 
एकस्थूल जीवपापंडीसागगापेनहणें तयापिउद्‌ शिकसं निधि प्रसुखनेपरिभोगियतुमतिद्‌वारी परमादेप्रायिषातकरावे' एकतेपाप | 
कम्प नेज य कस्विखसगानकद्वाई एहवोंदेषाडद्टे जनिं कडतांजेए पायकरम्ने प्यकरियोयचसन्नवितिय॑च्ाए कहतामाोसा | 
माश्िलानौग्राशंकाद्रंभवे चयवालानेकरो पडिलेदाएमालोचीने पापकन्ब्ं नकरेकिंतव्य तिदाखुनिजार णद किंवानड इइसकाकर । 
| क्िदच्चछाकं सी रएतलेस्योकन्यो जे अने रानाद'लाजे श्चाघाकस्विं कादिपायकश्छं नकर तेखुनिद्मकरीपापनकरे दूसकादवादकिंवान | 
¦ कहवाद्‌ तिाचीगुरूखन्तरकदेषटे समयंकडतां समतामावति उवेद्ाएकहतां अालोचीजेकादै. खतुष्ठानकरे तेषुलिमावनोकारणला 
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| अववास्मय्रागमनो$ तद्क्गविधिड्‌यनुष्ठानकरे तेखनिभावनोकारग्‌ ईगेचाग मनौ उल चाद चप्मायंविष्यसावस््ाप 
ामोविविधनानामकार उपादरद्रकरीपश्ताद्‌ एकतां प्रसन्नकरे दिवश्चामग्रसन्रपयो सवम खद्दर. दशिकारणि नेदनेविपेप्रमाद्‌नक 
रिवोण्टवोभावकनड दत" चगासक० नविद्यतेऽन्वःपरमःप्रधानोऽस्मादित्यनन्वपरमःसुचरवमसत"ज्नानीपर मायेवि तृनो प्रमाद्येतृतत 
भ्रमाद्‌ नकु्यीत्‌ कीद्ःसन्‌ चाल्मगुतःदद्वियनो द'द्विवाल्नायुप्नः तयाख्दार्वकालंघीरो तिसन्‌ वात्रामात्रचावानवापयेतूयवा 
विपचादुदीरग्ेनदौवेकालंखुवमाधार देदम्रतिमालनृभवति तथाकर्यीत्‌ नेच्यकी अनेरोपरममरघाननयौ तेद्चनन्वपरमकचरतांवम 
, तिमेविपे न्नानीपरमा्ैनो जागनोपमावण प्रसाटनकरे केवोख्तो चायगुन्ते चालु द्वियनोद्‌ द्विव गुप्रएख्वोकतोखदाखवु 


दौपिकाटीका 
, भावायेःवद्याद्लोनाभिमूतामारिवधादि म्रटन्तितवामद्वानरकभाजोभवं ति तस्त्रात्वीरलोभद्धेतोरवघादि रतःस्वादिति किंचचिदेव्नरो 











यं शोकंमाव्योतोचिद्यात्‌ अपनचेत्‌किंभृतो लबुभुतोभोचः संचमोवातंग॑तु गीलमसति लबुभूतगामी युनरप्ुपदेशदानाचादगंयंप 






` रिसावद्ढन्नवीरेसोयं परि्णायचरेन्नद्‌ते उग्बरुगलद्रु'इदमाणवेद्िं नोपायिरंमाणिखमारभेनज्नाचिन्तिदेमि सीच्रोखरिच्न्छवीश्यो । 
उट सोखम्बत्तोगवंतिग्र॑यनाद्याश्य'तरभेंदभिन्' चपरिज्नवापरिज्नावद्दादैवकालानति पातेनघीरःखनुमरत्याख्यानपरि न्न वापरिज्नायम ‹ 
स्ि्यनेत्‌किंचसोव्रंति विषयाभिव्वज्गः संसार्योतःसत्‌ृन्नात्वादांत इन्द्रिवनोडन्द्रियद्सेनसंव् चरेत्‌किसपिरवं धाय उभर ्गन्तद्ःढनि 
य्यालादिगेवलाच्छ्यदि तेसंखारछछदेजीवकच्छमः छुतियद्वा खंवन्रवीजसरूप गुन्मव्ननमाखाद्यलाऽन्वतर संपृगलोचमा्यभावातृमाञ 
, पेषुदल्युक्तं गो पाथिरांति म्राणाविद्यंतेयेषाते प्राणिनस्त प्राणान्‌ ` पर॑चेद्विवतिविधवलोत्ण्ठाखनिण्ठासायुप्कलन्ृगात्‌ नोखुमारभे 
¦ व्नाःनव्यपरसोेपचेस्तडपघात कावेचु्टानंसाकयगइ़निपरिखमाप्तौतवीसी तिपवंतत्‌दरतियीतोष्णौ चाध्वचनस््रहितीचोद्‌ गकपकटी काच्क्तो 
। हितीवोद्‌ थकः सांप्रतंटतीवयारभ्यते अखचेदमादिष्डलरं संधिलोगस्यनाशित्ताश्चएतवोव्रदिगपाख तन्डाणदतागादिषातए जनिं 
अन्रसन्नवितिगिंखाए पडिलेदाएनकरेद्‌. मावंकम्् किंत सुणीकारगंखिवा समयतवचवेदाए शअप्पार्णविणसादए सं धिंतिसंधिदर 
व्यतोभावतच्द्रव्यतः कुद्यादिविवरंभावतःकमेविवरतत्रदयेनमोनीर्च बडुदीण' तत्‌च णं येषखुप्यां तद्ल्ययं सम्यक्तावाप्तिलच पोभावसं ' 
धिःवर्दिवाक्ञानावरग्णीचं विशिटचाब्रोपश्चमिक भावसुपगतं इत्ययं सम्यकृन्नानावाति लच्तस्धिः श्रथवाचारिवमोडनीवच्ावो 
, पगमात्कःसधिस्त न्नात्वान म्रमाद्‌{च वान्‌ ववाहिलीकश्चचार्काद्यतरुद्रख कुद्यनिगडादोनां संधि छिद्र त्नालानम्रसाद्ःच यान्‌ , 
एव॑सुसुच्वौरपिकसविवरमासाद्यच्तयमपि एुलकलतरुखार खचखव्यासोद्धोनच य चेभवतीति यदिवासं धिर्वसरोधमनु्टानस्यतन्ना 
, त्नालोकशय भूतग्रामखड्ःग्ठोत्माद नावुटानं नङुवीत्‌सरवैत्ात्मोपस्यसमा चरेदित्याद्च शच्ाचच्योवष्िवापासवयाच्रातमार्न छु्वसिश'दत 

रतुखन्वघातयावद्धिर्प्यामनोव्यतिरिक्तानासपिलंद्रना खष्भिचन्'यखच््राभिचत्वं चपण्छावघ्ारच तदेवमात्यसस्रतःवंभ्रायिनामवधा 
यकिंकन्तवयसित्यत्द ॒तन्छाग्यदंता चन्दरात्वव पिलंतनो इःखद्धिणःखयलिग्धवः तखान्रदन्ता नब््रापाटकःखात्‌ नाप्यपरेरतान्‌ । 
जन्तून्‌ विविधेन नागरकारलपायैर्घातये हिवातयेदिति नचेकातेनपापकरम करःमात्रतचा चमणोमवतौतिदभैवति जमियां तिददं 
चर्देतत्‌ पाप्रकसपेमर्वताकारयं किंदगेवतिचन्ोन्वपरस्यरचवाविचिकित्माद्याशंकापरस्परतोभयंलन्नावा तवानांबामल्यरेच्य पापं 
, पापापाद्यन कमाचुटाननविधन्त कितस्छसुणोकार.णं खियाकरिमरग्रेतततसख्िन्‌ पापकमकरयो किंसुनिरितिकत्रा पापेकसंनकरोति 

काक्राटच्छति यदिनामारौ चयोक्तपामाहुटत्नविघायीनच्ं न्ने किमेतावतेवसुनिरित्ययैःचद्रोडाध्यवस्रायो चिकछनिःकार यख चततर 
नविद्यते चअ्रमरोपाध्याचेयात्‌ विनेयोवाण्च्छति वदि्दंपरच्यया्थंकवा आधाकमादिपरिदर्णं तनृखुनिभावांगतांयाति च्ोचिन्त 
श्राचाचन्ाच खास्वननर्क्ापरव्यापाखण्टयु अपरोपाधिनिर्न्‌ द्ेयोव्यापारत्वमेन खुनिमावकार्यं इतिभावायः यत.श्ुभातःकर्स्प | 


। -मस््परनच्ापरायदितक्रिचख सुनिभावोनान्यया व्यच तावच्िचवनयासिग्रावेण व्ववद्नारनयासिप्रायेयवुखच्यते योडिचखच्यगृहयदिष्ट 
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आचाराङ्गसुल । अ, 





त्वित पच्चमन्ाबतमार; तदद्नेममाद्यन्नपि चपर ससानसापुलज्नवा रुवीद्यासाध्यभयेन गारवेग्वाके नचित्‌ अधाकम्भेदिपरिरन्‌ 
प्रल्युपेचणाटिकाः क्रियाःकरोति तत्रतखसुनिभःव एवकार णं तदूव्यापारापादित पारपयेग्रुभाध्यवसायोपपन्तः तददवंश्रुभां तःकरण 
व्यापारनिकलसख सुनितेरद्धाव;मदर्थितः कयं तिने यिको खुनिभाव दत्यतच्नाह खमयं तल्यञ्वेदाए समस्यभावः समतानाततोल्मेच्छ , 
पयीलोच्यखमताव्यवख्ितो चद्यत्करोत्ति येनकेनचित्मकारेणानेषणौव परिहरणंलज्नादिना जनविदितंचोपवाखादि तन्दवेसुनिभा 
य॒क्ारयं यदिवाखलवमागसं ततोत्र च्य यदागमेाक्तविधानालु्टानं तत्वसुनिमावकारणसितिभावाये सेनागनात्म चेन खमतो 
| त्म चचावासानं विप्रसादयेत्‌ विविषंभ्रसादयेत्‌ चागमपयीलोचनेन समतादृष्यावामानं विविषेरुपायेरिन्द्रिव म्रखिधानाप्रमादा 
दिभिः प्रसन्व विदध्यात्‌ अएलम्रसन्ताच संयमस्वस्यभवति तच्राप्रसादवतासाव्यसित्यादच अणन््रपरसं नारणे नोपमाएकवाद्‌वि 
व्ायगुत्तेखयाधीरे सवयामावाएनावणए१ छोकोचं नचविद्यतेयन्वः परमःमधानोऽसमादित्यनन्यपरमः संयमसतंन्ञानी परमायविन्नो 
¦ म्रमादयेत्‌ वस्यप्रमादं नक्र्यात्‌ कदाचिदपि यथावाम्रमादवन्ताभवति तवादथेवितुमाद चावगुत्तेदन्दरियनो इ'द्विवामनोगुक्तः चात 


1 


॥ 








शी लंगाचार्य॑रतटीका । 
विपाकच्चपश्च स्थितिम््रं हतौ स्ुच्छसंपरायानुयायितात्‌ विपाकौप्यम्रतिष्टानादि नरकापन्ते ग हानृयत ८ यागमेामच्टछामणुवायकस्न्त 


॥ 


भिंपुटविं तेचसदालोमाभिमूताः सुप्तमषटयिवीभाजो भवन्तीतिमावायै; यद्येवं ततःकिंकत्तव्यमित्यादइ तन्हादत्यादि चद््माललोभाभि 
भूताः मराणवधादिदृत्तितया मडानरकभानोभवन्ति तस्म्रादीरोलोभद्ेतो वेाद्िरतःसखादितिकिच्च छि दे्नदत्यादि श्योकंमावचो ' 


1 


तोवाद्िद्यादमनयेत्किभूतो ल्ठमतोमोचचः संयसमेावातंगन्तु" शो वमस्ेतिलक्ठभूतगामौ लषठमूतंबाकामयितु* शौलमस्येति लदुभूत ` 
कामी एुनरण् पदेशदानायाःह गनव॑इतयाद गरनव॑गाद्याग्यन्तरमेदभिन्' श्रपरिज्नवामरिज्नाच इ-हादैवकालानतिमातेन षीरःसनूमत्या ! 
ख्यानपरिज्नयापरित्यजेत्‌ किच्चसोवं रत्यादि विषयाभि््वंगः संसारखोतस्तत्‌ न्नात्रा दांतद्न्द्रियनोडन्द्िय दमेसंवमं चरेदिति किमि 
सं धायसंयमंचरेदित्या ड उप्‌ गगल, "इत्यादि इमिथ्यात्वादि येवलाच्छादित संसारद्कदेजीवकच्छपः छतियच्चारंयम वीयंरूपमुन्म 
ज्ननमासाद्य लब्धान्तरुपुखं मेच्सागसंभवान्मानुपेष्वित्य त्त त्वामत्ययस्योत्तरक्रिया सव्यापेचित्वाइत्तरक्रिवामाह णोपाणिणयं | 
दरत्यादि प्राणाविद्यन्तेवेषां तेप्रारिनस्तेषां्राणान्‌ पञ्च न्द्रियतिविघवलोतृष्ठाखनिखासायुप्कलनच्तगणान्नो समारभेयानव्यपरोपयेसदुप 
; षातकायंत्ुटानं मारूघादल्य्‌ क भवति द्रतिषरिखमाप्तौ नवीमीतिपर्ववत्‌ शोतोप्फौीयाध्ययन हितोयोद्‌ शकटीका प्ररि खमासेति उक्तो 
। द्ितीयोद्‌ थकः खातं ट तौयच्रारभ्यते अस्यचायमभिखंवं घ इहानं तरोटेश्के इःखंतत्यदनच्मरतिपादितं नचतव्प़इनेनेव संयमातु 


। टानरद्ितेन पापकम्भौकरणतयावा अमणोभवतीत्य तप्रायुद शार्योधिवगर निर्दिटसुच्यते ताऽनेनसन्विनाया तस्याखोदेयकख 
। ्टूत्रातुगमे खलखखारयितव्यं तच्च दंसंधिं लोयय्यनाणिन्ता ततरसंधिद्रैवयतोभावतच् द्रव्यतः कुद्यादिविवरंभावतः कर्य विवरतत्द्‌ 
भैनमेएउनीयं यदुदीर्य'तत्‌चतौ णं शेपसुपशांतमित्ययं सस्क्तावाप्िलच्तणाभाव संधियैदिवान्नानावर णीयं विशिष्ततायोप्रसिकं भाव 
` सुपगतमित्यवं सस्यकृन्नानावाञ्चिलक्तच; सन्िरयवाचारितमोदहनीव चयोपशमातकः संधिस्तंन्नात्रानप्रमाद चेयानिति ययाद्दि 
। लोकस्यचारकाद्यवस्दवस्य कुद्यनिगडारीनां संधिंदद्र' न्नात्नोपलच्यनम्रसादः चेवानेवंखुसुचारपि कर्मविवरमासाद्य नणमपिपुलक 
। ततसंसारख्खव्यामेद्े नत्रेवसेभवतोति यदिवासन्धानंखन्धिः सच्भावसन्धिन्नानदर्थन चारि वराभ्यवसावस्य कर्मोदयात्ख्दयतःपुनः 
, सन्धानंमौलनमेतत्‌ चाचोपगमिकादिभाव लोकस्यविभक्तिपरिणामाद्वा लोकेच्नानदभैनवारिवारं भावसन्धिक्नात्वा तट्तणमतिमा 
| पादनाययिधेवसिति यदिवासन्धिरवसरो धर्मीनुटानस्यतंन्नात्वा लोकखभुतय्रामस्य दुःष्ठोत्मादनाचुटानं नङुर्यान्वैवासोपम्यं समा ` 
। 'चरेदित्यादच मायडदत्यादि यवाद््यासनःुखमिष्टसमितरलन्वया तवावदह्िरप्यामनोव्यतिरित्ञानासपि जन्तृना स परियत्वमस्ुग््य 
॥ भरियत्व॑च पथ्यावधारय तदेषमात्रलमतां समैमराखिनासवघाये किंजर्तंव्यभित्याद तम्हादत्यादि चम््राप्रगेपि लौदवोद्ःवद्धिष; न 
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९०९ चअाचाराङ्गसुच। 




















प्सवात्ात्ते पं नहंतानव्यापादकःस्यात्‌ नाप्यमरे नून तुन्‌ विविवेनौनामरकारैसमायेधतविदिति यद्यपिकांदिदुस्ुलान्‌ तानूपा 
पर्डिनोनप्रन्ति तयाप्ुट्‌ शिकसुन्निध्यादि परिभोगोतुसते रपरैर्षीतयन्ति नचेकान्तेनपापकाम्म्री करगमातरतवा यमणोभवतीत्तिद 
शंचति जमिणमित्यादि यदिदयदेतत्मापकषमे करगताकारणं किंद््भवत्यन्योनसख परस्पर्याचिचिकित्मा व्याशंका परस्परतोभयं ' 
लज्जावातयातांवा प्रलय पेच्छपरस्य या शंकापेत्तयावा पाप॑पापोपादानं कर्मीतुष्टाननकरोतिन विधत्ते विग्र चेपेवा त्तस्मिनूपा परकर्म | 
कारणेकिंमुनि, कारणं खात्‌ किंमुनिरितिसवा पाप॑कर्मनकरोति काक्ताश्च्छति यदिनामारौ चवोक्तनिमिन्तात्पापातुश्टान विधावी 
नसंजज्ने किमेतावतेवसुनिरसौनेव सुनिरित्यये, अद्रो राध्ययसायोद्धि मुनिकार सच तत्रनतिद्यते यपरोपाध्यावेशात्‌ विनेवोवार ' 
च्छति यदिदंपरस् शंकया याधाकम्प्ीदिपरिदरगं तनूरुनिभावांगतां यात्यारोचिननेत्याचायै ्ाहसौम्यनिरसतापरनव्यापारः ष्टण 
जमिणं इत्यादि ्परोपाधिनिरसत उेयव्यापार त्वमेव सुनिभावक्रारणसितिभावायैः यत.श्युभांतःकरग परिगामव्यापारापादितक्रिय 
समुनिभावोनान्ययेति अयं तावन्तियनयाभिप्रायो व्यवदहारासिप्रायेखदव्यते योदिसभ्यग्टटिसन्िप्न पष्धमद्टात्रतमारलदने प्रमा | 
दयननप्यपरसमानसाधु लज्नयारुवद्यासध्यसयेन गारवेखएबा केनचिदाधाकम्गदिपरि रन्‌ प्लयुपेच्च सादिका; क्रियाकरोतितीर्योह्धा 
सनायमासन्तपणातालनादिका जनविन्नाताःक्रियाः करोतितततसख सुनिमावएवकारगं तद्धयापारापादित पारपर्वशुभाव्यव , 
सायोपपत्तेः तदेवं ुभान्तःकरणव्यापार विकलास्यमुनितवेसद्धावः पदरितःकर्तिनेश्चयिको सुनिमावःउत्यतग्याहरूमयं 
दरत्यादि सममभावःसमतातंतत्रोत्मेच्य प्यलोच्यसमताव्यवखखितो यद्यत्करोतियेन केनचित्मकारेगानेपयीय परिदसर्गंलन्ना | 
दिनाजनविदितं बोपवाखादितत्सयै सुनिमावकारगलिति यदिवारुमयमागसं ततोल्नेच्य यदागमेाक्तविधीनादु्ानं तन्सयैमुनि | 





भावकारणमिति भावार्थस्ेनचागमेल्मे चगेनसमतोत्मेचयावालानं बिप्रसादयेत्‌विविधंमसादयेदागमताद्या वामानं विविरैरपाये ' 
रिन्द्रियप्रणिधानाप्रमादादिभिः म्रसन्र'विदध्यादात्मा प्रसन्रताच खंवमस्यस्यभवति तत्राप्रमादवताभावयमित्याहचव अखगापरमद्त्या 
द्यब॒ष्टपन विद्यते अन्यःपरमःप्रघानोस्मादित्यनन्य परमःसंयमसत , ज्नानोपरमायविन््रो प्रमाद्येत्‌ तख्प्रसाद्‌ं नकुयीत्‌ कदाचिदपि 
यथावाप्रमादवन्ताभवति तथादशेचित॒मादह सायगुन्तेदत्यादि इ"द्भियनोडद्भियामनागुप्न यालरुप्तःखुदास्वकालं यात्रासयमयाता 











यगुत्तेसयाधोरेजायामायाए जावण्विरागं रूवेखगच्छं ज्जा सहताखुडधरहिवा आंगतिंगतिंपरि 
रणारएदोह्िविश्रंतेहंञ्दिस्समारडिं सेणच्छिच्जतिणभिज्जति खडठ्भतिशसरणति कनचणंसव्वलोरण्् 
वरेणपुव्बणसमरःति एगेविसस्सतो तंकिंव 1 गमिस्सं मारंतिरएगेदहमाख वाजोजमस्सतोर्तंतंवागमिस्सं 
लाईैयमटःणय्ागसमिस्सं अड णियच्छ'ति तहागताश्नोविधूतकप्म ए याणुपस्सोणिज्पो सदर साका 


-----------__-__--__~~~_~_~~~~~~__-~~_~~~~-~~~-__----~-------~---~--~-_--~_ ~ 








दायातासंयमवातानीमात्राइ' चपरखपोजावए कहतांजिमविषयनी उदौरणन याइ विचिपरेरुयमना यापारदेडनोप्रतिपालन्द्र ¦ 
तिमकरे हिवेखामगुक्षपष्णोकिमथाद् तेकडे ष्टूलर' विरागंक° रूपे ुवि रागंगच्छेत्‌ रा ग॑नङ्वीदित्ययैः मताशब्देनमदत्‌खसखुड्डषए , 
हिं तिन करे षुवा मुध्वरूपेपुसन्मैतवि रागं गच्छेत्‌ किमालंव्येतत्‌ कन्तं वयसित्याह प्ागतिंतिवंग्मचुष्ययोखतर्थिघौ चतर्विधनरकादि ' 
गतेखगमनसद्धावात्‌ देवनारकयोस्तु तिचेभ्मनुष्याम्यामेवागमनसद्घानात्‌ एवंगतिंसचुष्ये पु पञ्चविधां तत मोच्तगतिसद्धावात्‌ तस्ता 
मागतिं गतिं चपरिज्नाय संखारचक्वालेऽरषटषटी चन्तन्वायेनमदुष्यवे प्वंसोचगतिसङ्गावमाकलय्यदाम्यामन्ताभ्यां सागद पाभ्चामह | 
श्वमानाभ्याद्रति तरागद परहितोनदिद्यते चस्यादिनानमिद्यते कुन्तादिनानदद्यते पावकादिनाननन्वते नरकगत्यानुपूर्व्यादिना 


एतावतारागदेपाभावाल्बिद्यत्यं वेत्यथे; रूपनेविपे वि सगकन्हतानौ समभावकरे रपकेहवामदताकदतामोटातथाखडडणएरििंसक 
1.11 ५ 
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चारा ङ्सल । ९० 






ग्ना छ्ाएटवीमतुष्यरूपनेविपे रागटालेस्यो खालं गीदमकरिवोतेकेदटे यागति्राविोतिचं चचनेममुष्वचिड्ध गतियकौ सावे 
देवसनेनारकीतिये चयने सनुव्यवकौ याते ए्रागतितया मतिलाद्नो देवनारकौविद्ध'गतिद्नाद्र्‌ तिचचचिड् गतिद्र'जाद्'सनुष्वप 
| ञ्चगतिद्लाद' मोच्तगतिमलुष्वगतियकी अनेसेनजाद एटवीच्चागतिगतिणाणी संखारचकवाशविपे अरहटनोवरटौनेन्या द्र मनुष्य 
पेमोचगतिविमा रै तेमोच्तगत्तिरागद षने परिडरिवेयाद इशिकारणिदो ड अंते र्द विध सगद पिद" करौ जेरदिततेखद्ग(दिकेक 
 रोद्ेदाद्नशं तक तादिकेकरी मेदादनरीतेच्ण्यादिगकरीदाोनरी तेनरकगत्यादिकेकरी दण्णियेनटं एतावतारागदे यने भा 

विखिद्धपामे बली इदननोवियेपकदेजे खल कंचणंका" केनदिव्सनयैद्िन्रपिलोकेनच्छिदयतेरागह पो पथमादिति तदेवमागतिगतिपरि 

नाद्रागदे पपरित्यागस्तदभावाचदधेदनादि संसारहुःखभावः अचणरोचसप्रतेत्निणः कुतोवचमागत्ताः यास्यामः विंवाततनः संपश्य 
तेनैवंभावर्यत्यतः खं सारश्मणपाततामलुमवन्तीति दर्भैयति अवरेणपच्वाल्कालभाविना सपू्वैमतिकांतमेकेनखरन्ति मोदहाटतव्‌ 
दवःययाकिमस्यजन्तोरतीतं किच्चागाभिनिकाले यागसिय्वति एकेुनमैदाभिय्याच्चानिनोमाषन्ते इहाखिन्‌ रु खारेमानवामतुष्याः 
किमितियदस्खजं तोरतीतं स्वीषु"नषु'खकखभगदुर्मच्च गोमायुबाद्यणएचतियविद्‌ चद्रादिदेवागमिष्वति चेतएुनःसंसा राणैवती रभा ल 
सतर्यो ्तरावेदिनरदूतिदभैयति नातीतमयेनिपचभोगादिकं नयागलिस््मित्यागाभिकालमाविनमर्थे तथागताः; सर्वन्नाननियनच्' 


1 











ति्चवधारयन्तौत्ययेःसन्सागौनुगास्वपेवं मूत एवेत्य ह विड्धवकपमे विरेपे्ापनोतकम सण्तदवदौ यतौतानागतख़ वाभिलापौन 
भवति तदनुदर्थी किंयुणोभवतीत्या निन्मोसदरत्ता सनपैकमप चयकः एवं विधस्ययङ्गव तितद्येवतिका्रतिःदपरािविनागोलयोमान ' 
सोविकासयोऽरतिः दृटा्ैमराप्नावानंदःएतावतातस्यकाच्चरति;कश्मानं ट्‌; किंतुनास्त्ये वएल्य' पिच्चत्र्यरतावानंदेवा चअग्रहोगा्रडित्च 
| देत्‌ तयाःस्ैविद्ठाख परित्यज्य आलीनगुशकबलस"टतगात; सण्ठंभूतःपरि जेन्य यमालुष्ठाची भवेदित्यथै; तेपुर्पसर्$लोकनेविपे ' 
किणेच्टेदादनन्धौ मेदाद्नशं रागे पनेखपशमि दिवेएक्मनेरावन्तं सानरखाभिलायी अन्ह किद्ांयकी याव्यायनेकिदांासयो । 
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तिद्दांसुभनेस्योसंपजिस्य एवं भावेन इशिकार गसं सारभ्नमणकरे एदवोदेस्वाडच्टे वरेणकडतां यागाभियेकालिद्टोणदार 
तििसष्ित तथापूननेक हतां चतीततेण्ककेदमोदाटत वृद्धिडताखरेनरौं तेसु "दइशिमाराजीवने ्यवायनेराजीवने अचतीतका 
लिखोडखतो अनेयागामियेकालिष्यो दोसे तयाएकवलौ इणिलोकमादिमा नवमनु्यभिच्याच्न नीदूमभापे तेस्योतेकष्हेदे मस्ती 

तं दणिजीवनेनजेस्तीपुरूषनलु'खकपणो तयथाखजगदुभेगण्ठानष्टगालपखो बाद्यण्तत्रियवेैभ्यच द्रपग्णो चतीतकालिहतो तेचागामिये 
| कालि पुरतेचवोज दोसे इमकद्े परं ससय क्कम्मेनो परिणामजायेनदहं चनेनेसंसारसमुद्रनातीरगासी तेष्यकालनेच्रायासिवा 
¦ कालनोखरूपसस्यक्‌ जारेडसोभावक्ेष्टे नाईयमट्र'जेयतोतकालिविपयमो गादि चयं्धयो तेयागानमियेकालि यर्यनिवच्छति 
कतां तेदनोनिज्न नकद्े जेव्व कालि तो तेश्च गासियेकालिहोस्येनण्हवोनिदयनजाखे तेकोणतवागतकनतां खस्य गच्रानी सर्थन्ना 








दिकतेद्रमजाणे ्ननेदमकडे जीवसापयाकीघाकम्ब नेयनुखारि खड; खभोगवे तयाजेतेचने चनुखारिम्वन्ते तेषणणएच्वोधदतेक ` 
 ेडेविधूतकल्यक्गडता वियेवेषूतजदताटाल्यो कम्मं नेशे `एवोच्रयवाविधूत चनभ्यस्योकस्पयन्दिद्र' चाचार णवो खापुष्टयास्ुपस्मीय 





दौपिकाटोका 

. गुप्तःसदासमैकाालंयातासं यमथातातस्यामात्रातयायापयेत्‌चयाविपचानुदौरणेनदीषं कालं संयनाधारदेदमतिपालमंभवतितयाङुर्यात्‌ 
[१ = तिचेदाद म॑स [क [न श ५ तिं (न्व वियन्तेर्दिं 1 मारि [व 

¦ सं वालमताकयस्यादरितिचेदाडवि यागं ्वेषटगच्छेच्ज!मचताक्ख इ डिएह्िवायागतिं गतिं परिन्वाएटोडिंवियन्तेरियदिस्यमारेष्टिचेगद्धि 


ज्नतिन्‌भिज्जतिनडच्कतिन म्म तिविरजनं विरागस्त वियानंरूपेयुसनोज्नेयच्ुरग चरौमतेयगच्छे त्‌ यायात्‌मदतादिव्यमावेनवद्रव 


स्वितरूपं खुद्लकेपवासुप्वरूपेुखवत्रवि सगं कुवौत्‌क्रिमालंव्यं तत्कन्तेव्यद्रत्वाहच्नागतिगतिद्ञागसर्न॑खागति साचतिर्यग्मतुष्ययोरतु 
त सा घातिचग्मतुयगतिभ्यासेवागसनखद्धावात्‌णदंगतिरपिमनुष एुतुपद्धधातदसोच 


लम 
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९०४ च्ाचाराङ्गसूल । 
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गतिलद्धाधात्‌चतस्तामागति ब्लग तिच्चपरिज्ावसंखारचक्रव लेऽरहटरषटो्वं्न्वावसवेत्यसतुववेमो चयतिस द्गावमाकलज्जन्रं तद्धे त॒तवादं 
तौसपरपौताग्यां च्रन्ताययाच्रदृश्चमानाभ्यां चनपदिश्च सानाभ्यांचेनचिव्नति सुशागर्तिपरिज्नातासयगह्न पाभ्यामनपदिष्वरमानो 
नद्धिद्यते् छादिनानसिद्यते ऊुन्तादिनानदद्यतेषावका दिनानडन्यते नरकग्यावुपृव्या दिनाभूवछो अयवारागह पामावाकिद्वत्येव , 
तद्वस्याखचेतानिकेदनादीनि विगेषगानिकनच्चगांसव्वलोए अवरेगापुव्यन वरति एगेकिममस्य्तं च्रागमिस्'भासिति एगेद्टमाणाबा | 
श्नोनमस््तीतंवागनिस््र'ना्वमद्र' नेव्यागसिस््' अह्ृ'निवस्मतितद्ागयाय्यो विधूतक्पयेएवारपुपस्पीनिन्को खड्त्ताकाच्रस्तौकेयाणंदे | 
एय पि्यग्गद्ेचरे सव्व॑दासंपरिवन्न आली णयुन्तोपरिव्वए कचगन्तिविभक्तिपरिगामात्‌ केनचित्पैस्िन्रपि लोकेनच्छिद्यतेनापि | 
भिद्यतेरागद्व पोपशसादिति तदेवसागतिगतिपरिज्नानाद्रागह वपरित्यागः तद्भावाच्वद्धेद्नादि संखारदुःखामावो अपरेचसामरते | 
चिणःकुतोववमागताःकवाखामःकिंवाततनःस॑पण्चतेनेवं भावयन्ति अतः संसारेभ्बमन्तो तिद््थैवितुमाह चवरेणुव्वन्ति परेणा | 
कालमाविनासद्पूवसतिक्राति नछर्रत्यन्ये मोदाज्ञानारतद द्वयो चयाकिमस्यजन्तोनेरकादि भवोद्धतंगलकुसारादिवयोपचितंवादु ¦ 
व्खाद्य तीतंकिंवागमिष्यति चागाभिनिकाले करिमखदखव्वाभिलापिणो इुःखद्िपोभावीति एगेददमागणवाडएके पुनमंद्ामिच्या ज्ञा | 
निनोभाषन्ते इदाखिन्‌संसारेसदुष्यलोकेचमानवामनु्या; यवावदसखजन्तोरतीतं स््रीपु'नयु"खकखभगदुभेगच गोमायुर्वा्गाच्ततिय 
मिद्‌ खद्ादिमेदावेगात्‌पुनर्यन्वजन्माचुभतंतदददेवागामीतिवेतुपुनःखंखारा ण वती स्भानसेपर्वो-चरावेदिनद्त्ये तदर्थवितुसादनाप्रयम 

ट्'तितयेवापुनराटच्यगतंग मनं चेपातेतयागताःचिद्धाःयद््िवावयवन्नंवंतथवगतंन्ञानय्पातितधागताः;खवेन्ना स तुनातोतमय्यनागत 
स््पतयै वनियच्छन्तिद्चवधाग्वन्तिनाप्व नागतं ्तिक्रंतद्पतवेवविवि्रतात्मरिगएनेःयदिवानातीतमथैविषयमोगादिक नाप्यागतं दिया 
गनास्ंगादिवस्प्रन्दभिलपन्तिवाकेतयासगडे पाभावात्‌षएुनराटत्तिरदहिताःठुयन्दोविगेपसाह वयामेादोदवादेकेपूर्वमागासिवा् 
भिलपन्तिसवज्ञास्त॒नव तस्मान्मा गाँतुवद्यपिएवंभूत णवेतिदग वित्तमादइविडधवकष्मेत्तिविविघंयनेकधाघतमपनौतमटभरकारकसयेनसवि 
धुतःकोस्ौकल्पःच्ाचारःविध्रृतक्रल्मोयस्यसाधोविधृतकल्पःखएतद वदं मवति चतौतानागतद्ख्राभिलापौ नमवतीतिचावत्‌ एतद्‌वुद्‌ 





शिलंगाचायकत टीका 1 
तस्यां माताचवासात्रा मात्राचयव्वादारोणसदहेदत्यादि तवामानंयापचेच्नया विषवाबुटीर्गेन दीर्षैकालंसंवमाधार देखम्रतिपालगं | 
भवति तवाङ्र्ादुक््च याडाराथैकगकुर्वादनिंज्लं खादादारः म्राणदन्वारणा्यैं माणा घार्वीलच्च चिन्नासनार्येतत्वन्नेवं वेनभूयोन 
भूयात्‌ देवामगुक्तताकवंस्वादितिचेदाद विसगंदृत्यादि विर॑जनंवियागस्तं विागरपेपुमनोजनेषु चचदुगे च री मृते पुगच्छेत्‌ चायात्‌ | 
रूपसतीवातेष ऋायैतोपग्रदयमन्यवा भेपविपयेष्वपि विरागंगच्छेदिलयुतंखात्‌ मदतादिव्यभावेन चयवंस्यिवंर्पं श्ये युवामदुय 
रपे वैत विरागं ङुर्यादित्ययवा दिव्यादिमत्यं कं सचतृच्त "चेति करियापयूवैवत्‌ नागाकू नीवास्तुपटन्ति विस्वं सिमद्चगं विडुविंनि 
तियं तियंभावचग्छटर नातिन्ता चेगलिपणडदोखवि जन्दादिविषयपद्धकेपि इटानिट' रूपतया दिविषेदीनमध्यमोत्‌सट भेद्भित्य तद्धा 
वतः परमाय॑तः खट्‌ च्नात्वाखसुनिः पापेनक््छ याद्ाभ्यासपि सागह पार्म्यांनलिष्यते तद्करणादितिभावः खात्किमालंव्यं तत्कन्तेव्य 
निव्याद चागद्द्त्यादि च्रागमनलागत्तिः उाचतियैम्मनुष्ययोच त॒दहीचदर्वि घनरकादि ममनसद्धावाद्‌ वनारकयोषहिधा तिर्यमादु 
गतिस्याननेवागमन सद्धावादेवंगतिरपि मनुय युठपद्धघा तत्रमोच्तगतिसद्धावादत सामागतिगतिंवापरिज्नाय संखारचकवाकेऽरषट 
षटीचत्रन्यायवेत्य सरु्यतेमोच्यति खद्गावमाकलच्न्ते देतव्ादन्ते रागं घौताम्बां हाभ्यामन्ताभ्याम इण्ठमानाग्यासनमदिग्ठमा , 





नाम्यां चक्ताप्रत्यचस्योत्तरक्रिवामा सेदत्यादिसेच्ागति गतिपरिज्नाता सगद पाभ्वामनपदिग्चमानोनद्िद्यते असखादिनानभिद्यते 

ॐ ४ 

तादधिनानदक््यते पावक्रादिनानद्टन्यति नरकगत्यानुपृव्यादि्निा भूयसोधवारागद्व याभावाल्िद्यत्येव तद्वस्वस्यचेतानिच्छ दनादीनि , 

| .विगेषप्पानि वाद्धयमितिविमक्तिपरिग्णमात्‌ केनचिव्पर्वच्िन्पिलोकेनच्दितेनायिमिद्यतते सगदो योपगमादितितदेवमागतिगति ध 
पि 
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। 
। परिज्नामाद्रागदं पपरित्यागःलदभावाचचेदनादि संखारदुःच्ठामा बोचपरेचसारतेचियः कुतोवयमागता कयास्ामःकिवा ततनः 
| सप्ते नेवंभावयंत्यतः संखारस्रमग्पाततासनुभवतीति दविठमाद अवरेयेदत्यादिकूपकं ्रेणपचात्कालमायिना सदधपूप 
सतिकातं नखरत्यन्ये मोडान्नानादतवुद्धयो ययाकिमखजन्तानैरकादिभवोज्न.त वालकृमारादिवयोपचितंवा इःखाद्यतीतं किवाग 
भिष्यत्यागासिनिकाले किमखखुखाभिलापिणो इःखदिपोभावीति यदिषुनरतीतागासि पर्यालोचनंस्वान्रतद्दि संसपरेरतिःस्यादि 
य तंच के्ममेलयुष्नत्तीकरंो तदणुणोविगंतन॑जोरत्तियपिचतेदरएय सोकोननिव्विसो एकेयुनग् इाभिष्याज्नानिनोभांते 
 दृद्ाद्िनृसंसारेमनुप्य लोकेवामानवासतुय्या ययामदस्यनंतोरतीतं स्वीषु"नएु"खकखभगदुर्भगच् गोमायु णए्तत्रियविट्‌ छद्रादि 
| भेदावेशतत्यनरप्यन्यजन्मानुभतां तदेवागामौति यदिवानविद्यते परःप्रधानोऽस्रादित्यपरः संयमसत नवासितचिन्ताः सन्तःपवेूवान्‌ 
| भूतं विपय्ख्वोपभोगादि नसख्मरतिनतदनुर्छतिंकवैते एनेरागद्ेपविभसुक्ताः तयानागतदिव्यां गना मोगमपिनोकाचंति किंवासख 
| जंतोरतीतं खष्ठदुःखादिकिंबागामीत्येतदपि नस्मरन्ति यदिवा कियानू्‌कालोतिकांतः कियानेष्यति लोकोत्तरास्तुभापं ते एकेरागदं प | 
रुडिता; केवलिन यतद पे विद्रोवायदस्यजंतोरनादि निघनत्वात्काल रीरखखाद्यतीतमागामिन्यपरितदेवेति यपरेत॒पठन्ति भव 
रेणपुरव्वकिद्ासेतीतं किदयाग्सिष्य'नसमरति एगेभारंतिरगेद्‌दमाणवामो -जदसेसदैयत ख्या गसिस्म' अपरेणजन्मादिनासाद 

पू्ेमतिकातं जन्मादिनस्मरंति कयंबाकेनम्रकारेग्णतीतं खखदुःखादिक्ंचेष्यमित्ये तदपिनश्छरन्ति एकेभायंतेकिमतन्नेयं ययेकस्य 
रागदे पमोदसखसुवये ; कमेभिव॑भ्यमानस्य जं तोलद्िपाकांचानुभवतः संखारस्ययदतिकांत मागाम्यपमि तत्मरकारमेवेति वदिवाममाद्‌ 
विषयकपाथादिना कर्ण्‌ पवियष्टानिष्ट विपयानतुभवत; सवंन्नवाक्‌खधाखादासंविरो चयारुंसारोतिकांतस्यागास्यपि याखति । 
चेत॒पुनः संसाराणं बतीरभाजस्े पूर्वोत्तसवेदिन इत्येतदथैवितमा ड नादरेयमित्यादि तयेवापुनराटच्यागतं गमन॑येषातेतयागता | 
। सिद्धा यदिवाययेवञ्नेयं तयेवगतंन्नार्नयेषां तेतयागताः सेन्नास्ेमुनातीतमयै मनागतरूपतयैव नियन्छंत्यवघारयं ति नायनागत | 
। सतिकांतच्मतयेव विचिव्रलात्मरि णते; पुनस ग्रदणं पयौयरूपार्यीय द्रव्यार्तयातेकत्वमेवेति यदिवानातीतमथे विपयभोगादिकं | 
नाप्यनागतंदिव्यांगना संगादिवास्मरंत्यभिलद्न्तिवा, केतयागतादं पाभावात्‌ पुनराटक्तिरडिताः तशब्दोविशेषसा् रयामोरोदया 
| देकेपवेमागाभिवाभिलपन्ति सुर्वननास्तुनेवसिति ततूमार्गौबुयाय्यप्येवं भूत वेतिदथेचितमा द यविद्धयकग्म दरत्यादि विविघमनेकभा 
धूतमपनीतमटमकारं कम्मं येनसविधतः कोसौकल्पस्माचारोविषतः कस्मोयखस्ाधोविघूतकस्पः रुएतदुदर्थीभवति अतीतानागत 
¦ खुस्वाभिलापौ नभवतौतियावत्‌ एतद ङुदीच  किंगुणोभवतौत्याद निच्छोसदूत्यादिपूर्वोपवितकस्धं णां निर्व्ोपयित्ताप्तमकः चपि 














| 




















अरतीकषेश्राणंदेणत्य'पि अन्गहेचरेसव्वं हासं परिव्यच्न चासी णगुत्तोपरिव्ए पुरिसानुममेवतुममि 
त्त किंबद्ियामित्तमिच्छसिभंजारणेच्ना उचालद्रयंतंनाणेव्ना दुरालद्यंलंजारेव्ना इरालद्यंतंनांे 
उ्नाउचालद्र्यपुरिसाश्ररशाणसेवश्रभिणिगिच्ण्वं इखापमोक्खसिपुरिखासव्वमेवसम भिलाणाहिस 
व्वस्सच्राणाण्सेउवष्टितोेधावो मारः तरतिसहितोधस््मादायसेयंसमणपस्सति इह योजमैवियस्सपरि 





भाया 
सीतभदागतदस्ठनो अभिलापीनयाद जेएडवोतेनेस्यो ुणतेकदेदे निप्फोसद्न्ता सवयपुर्योपालिंतकम्बरं नोख्पावप्यारद्धष्रणटवो ; 

णेकम् प्वपाविवने उद्यत घम्म नोध्यावयहार सदायोगौण्ठर तेरुोजेखरूप तेकद्ेरेकाखरती केचा प॑दतेखन्तस सापुनेमरतिकद ' 
, तामनोयां छितनी सप्रा्िपाम्यानो चिनाखतिरान चिन्तनं अभिप्राया णंद्वांद्ितनो परा्षिने विपे एवेउत्तमयोगीण्ठरने वे ष्यए 
तावेतातेषने मरतियनेसानं नए. विद्ध नादि रएकेनवाड यचवाकदाचिकम्म नेडद्‌ रति मार्नदऊपनें तिरायेणेभाविवन्तं तेकद्धेरे 
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९०९ याचायाङ्कसृल । 


पिकष्तां दूदाश्रतिश्नानंदविपे अग्गद्धेग्टद्पगारदितचरे तथावलीखप्रदेगक्देरे सखवसमसदास्यं परिवन्नकष्ताखांडीने चर 









ली णरुनतोकदता कुम््र नीपरे'खंटत गात्रद्धतोपरिव्वए. कतां संवमानुटानपालेदत्ययंदिवेतेगेसाधुनं श्रापगीसमर्यादर्दवमामुटान 
सफलयाद्रपरनीखमयाीप्काषरैनयी रडवोभा वदे खाडेदे खत पुरिकण्कथित्‌ संसा रादुद्धिग्नोविपमस्ितोवासानमतुगािवया हे पुरप 
देजीवतवत्वमेवमितंकिमितिवदिमिवभिच्छस्चिएतावताच्रालेवालमनोनिलंतस्यामनोभिन्नान मालं नारोेन्नयं ुरुपना नीचात्‌कीदगं च , 
चालयितारं कम्ब णांविपयाणांचापनेतारं तंनानीयादूदरूरालविकंटूरलयोमोचसलत्रग॑ताररटरसलविकसितिवंनानीयादृदरू पलयिकं 

| तंजानौवाइच्वालयितारः ्यतोेतोदेषुरपदेजौव चाव्मानमेवाभिनिरटद्यघग्रं ध्यानादडिनिस्यरंतमवस्'ष्यत॒तएवमनेनम्रकारेग्य | 
इःखात्ममोच्छसे तथाद्धेपुरुपसत्यमेवसंवममेव अयपरव्यापारनिरपेचः खनृसमभिजानौदि सत्य्यागमस्य श्यान्नवारपस्वितःसमे | 
धावीमारसंखारंतरति कोद्रेएकसंसारथकौ उद्धिग्नय्रथवाकि्धादईैः विपमिपरदोद्ध'तो श्रामनेसौखवे नेकिमश्यष्टोषुरुष व्रोलीवता 

परेद'हजिमितटे वादिरिकडतां यनेराखजनाटिसित्रसखोवादं संदभग्णीौ ऊ उपकारीतिमित्रतेखपकार परमायेयकीविमाखस्रितो 

एकश्यााटाली अनेरेकिगद्ठीकरी नसकिये परजेसंसार खग्ना उपकारीतेहने जमित्रलागििये एमोष्ठनोकार गजागिवो सिविने ¦ 
संयमनेविये अमरमन्तयावतितादरो मित्रनागि चनेनेतेदयकी विपरीतते्भित्रनायि वीनोसंखारमाद्दि मित्रयमितकोनयीतेया ' 





व्रानोलत्तपकद्ेष्टे ज॑ जाणिन्ना जेयाताउच्चालद्यंकदता कम्रं तयाविपवसंगतेदनोजचालणद्ारनिवारगद्ारतेनागेतेदूरालष्यं ¦ 
कतांमोचमार्गनो प्रवन्तेकजागिवो च्नेनेमुक्तिसार्मगामी याातेकम्पं नो फेडणदहार एदयोश्रातातादसे सितद्रशिकारयिकदि | 
येदेपुरिखा जद्धेनीवश्यातादरल निग्रदीकडतां धम््रध्यानयको बादिरिविपयभणी नीसरतोरूधी द शिपरेदुक्डथकी खकीलिसिदर ¦ 
शिकार श्रात्मासत्यकदतासंयमतेदजसमभिजागाहि कडताच्ने राव्यापारच्यं डी इ ददल पालितिस्ये अर्थितेकद्धेे सव्वस््यकद | 
तांयागमनी आन्नाद्“यागमने यनुखारिउपस्ितकडता लेग्रव्यौ तेमेषावीपं डितमारशब्दिद' संसारतरे वलीडददहदजनोविष्ेपक 
दे ल॑सद्ितो° स्तोन्नानादिबुक्तः धर खतचारित्रास्यमादायग्य्दीत्वा वेयंतित्रेव-खमनुषण्डति चयममन्तउक्त! अयतदिपयेय 
मा दुत्त हिघारागदे घ्रकारदयेन जीवितस्यकददी गर््भनि;खारस्य परिवंदनमाननप्‌जनःयं हिंखादिपप्रवरन्तते किच्च यख्िम्‌ 
परिवंद्नादिनिनिन्ते एके सगदेषोपदताः प्रमाद्यंतिनते चालनेदिताः एतदिपरीतमाह खडितोन्नानादिरुमन्वितो दुःख्टमात्रवाख 
परुगजनितयास्पु्टःसन्‌ नोभौ भाएन्ति नोव्याकुलमतिभवेत्‌ पासिमंति उद्‌ यकाद रभ्ययञक्तलमिमयं पश्य कत्त व्याकत्त व्यतयाचि ¦ 
| चरेकेनावधारययोऽवधारयति कोसौदविरएत्ति दरव्यभूतोरुक्तिगमनयोग्यःसापुरित्ययैः एवभृतच्यकंगुयंलभतद्त्याह सखिनूलोकेलोका ¦ 
त | 
लोकम्रप॑चात्‌ लोकश्च ठर थरन्वामकस्तस्यालोको लोकस्तस्य अमद्धपर्याप्नापर्यी्ः भगा दिद'दविकल्मसलस्मात्मरुच्यते चतदगजीवस्ा | 
नान्वतरव्यपदेययोग्योनभवति दतिपरिसमाप्नौत्रवीमि सदितकद्दितांन्नानादिखुद्धित ुतचारितरूपषम्र ग्ररीने यात्मानेरस्यकूमर ' 
कारि ख्ेधकल्या णदेखे एव्यम्रमन्तनोगुगणकन््यो हिवेणटयकौ विपरीतमप्रमन्ततेचनो खरूपक देख इचठकडतारागदेषष्धप्रिड्ध'्रकारि 
दीपिकाटीका 
| च किंरुणोभवतीत्याद निन्छोसखद्त्ता पर्वोपचितकरमैग्णनिरन्फोपयिताचपकः त्तपयिष्यतिवा कम्ब चपणायोद्यतसखच धमेध्यायिनः 
। श्ुकष्यायिनोवा सद्ायोगौश्ठरस्य निरस्तरखंखारदटुःखविकल्पाभासस्य यत्ासरदट्शंयति काच्रईके्ागं द्‌ इटाप्राप्षिविनाथोलयोमान 
सोविकारोरतिः यभिलिपिता्थीवाप्तौ्ानंदः योगिचित्तखत धममेश्कष्यानापेया वटस्ध्येवांतसवकाश्सा चयरति्मानंद्योरुपा 
दानकार्णाभावादगुल्यानमेवेत््रनोश्चपदिष्यते वेयमरतिनपम कोवानंद दति नार्व वेन्तरजनच्चणोयंविकल्पः एव तद्धियरतिसंयमे 
ये चार्न॑ददत्य तदन्यत्राचमतं चने नाभिप्राचेणनविषेयं इत्य तदमिच्छतोप्यामन्न' तत्राभिप्रायापरिज्ञानाद्यतो त्रारतिविकल्याध्यव 
खायोनिर्धिचित्पितोनप्रसंगाघाते चरतिरतीतदादण्ट्य'पि्यग्गहे चरे ्यत्राप्यरतौग्यानदेवोपसर्जन मायिन विद्यते ग्रहोगाद्य न्तात्पर्ये 
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यस्यसोग्रहः सण्वंभूतच्चरेतददसुकतं भवति श्ुकलष्यानादारतोरत्यानंदौ कुतचिन्निमिन्तादायातौ तदाग्रहग्रहरडितस्लावप्यलुचरेत्‌ 
प्य्‌ पदेशदानायाइ सव्वं हासंसि स््ैहाखंतदास्यदं बापरित्यज्य खाङ्मयादयाङइन्दरिवनिरोधादिकयालीन अलौनोगु्षमनोवा कराय 
कर्मभिः कूरं बदहासंटतगात; आलनचा सौगुस्तच्ाली नगः सणएवंमूतत्रजेत्‌ संवमानुष्ायीभवेदितितखचसाघोरात्मखामव्यौत्ब यमा 
नु्टानं फलवङ्कवति नपरोपाधिना इतिदैयति पुरिसालुममेवतमंमिन्तं किंदड्िवयामिन्तमिच्छसी जं जाणेन्नाडच्चालद्ं तजा 
ज्नादूरालदूयं जंनाोन्नादूरालद्यं तंजारच्नाउच्चालद्धयं ुरिसायखाणमेवच्रभिशिगिच्छ एवंडुक्ठपमोक्सिपुरिखासव्वमेवसमभि 
जाणादि सव्ब्छ्माणाएरवद्टितो मेधावीमारतरति कचित्य'साराद्हिग्नो विषमस्ितोवामानमनुशास्ति प्ररेणवासाष्वादिना अतत 
शास्यते यथाह पुरूपद्ेजीव तवसदलु्ानविधायित्वात्‌ त्वसेवभितं विषयैयाच्चामितर किमितिवदहििल मिच्छसि यतोडिचपकारिमितरं 
सचोपकार, पारमार्धिकात्यन्तिकैर्कान्तिक गुणोपेतं सन्मार्ममतितमात्मानं विदहायनान्यं नयव्योविषात" योपिसंसारख्खसादाच्जोप 
कारितया मितराभाराभिमान सन्मरोहविजु' भितं वतोमडाव्यसनोपि निपातार्ख वपतनहेतवादमित्रणखासौ इदमुक्तं भवति साले 
वाखमतोप्रमन्तोमिल' यास।न्तिकेकातिकं खग्वोत्पादनात्‌ विपयैवाच्वविपर्यैचः नवमिति ययं बाद्योमि ताभितरविकल्पः सोद 
यनिसिन्तवथादौपचारिकः योडिनिवौणनिर्मैैनां ट्तिमाचरति स्मात्मानोभित' सचे्वंभृतः कुतोऽवगन्तव्यः ्िंफलचरत्याद जंजा 
ेज्नख्ालद्यं यंुरपंजानौयात्मरि च्छिदयात्‌ कमेणाविषवसंगानां बोच्चालयितारं अपनेतारं तंजानौवादु लयिकंभिति दररेसवे 
दहेयघर्मभ्यद्ति यालयोदरूरलयोमेचः तन्मागौवाखविद्यतेयस्ये तिटरूरालयिकः तं वदे ठमन्गावं द्वति जंजाे्नतियं जानीया 
रालयिकं तजानीयाइच्चलयितारं इदमुक्तंभवति योह्िकमेणां तदाअबहाराग्णं बोचालयिताच्यपनेतास सोचमारमव्यवस्ितोतमेतच्तो 
वेति योवाखनूमागौनुष्टायी ससत्वभेणामुचालयितासचामनोभितवमतोयुपरिष्डतेणुरिखायखा णमेव अच्कभिशिगिन्डेजीवश्नाता 
नमेवाभिनिर्य धरैध्यानाद्धडिविषयाभिव्वङ्गाय निस्खरन्त्वरध्यततण्व सनेनमकाटे दुःखात्‌ सकाशाद्‌ामान' प्रमोच्छस्येवमात्मा 
कर्मणासुच्चालविता ाननोभितर'भवति सपिचगुरिसासव्वमेन समभिजागणादिद्ेुश्प सद्धोहितःसत्य; संचमस्तमेवापरब्यापार 
निरपच्यसमभिजानौष्टि आासेवनापस्त्िया खमतुतिष्ट; किमयमितिचेदाड सत्बस्डच्चाणारएन्ति खत्यस्यागमस्यान्नयोपरस्ितःसन्‌ समे 
घावीमारसंसारन्तरति सह्ितेधम्ममादायचेयं समशुपरस्सति इडसोजीषियस्य परिवंदणसाणणप्‌ याए जंसेएगेपमायंति सदि 
दुक्डमन्ताएपुद्रोणोभं कराए पाखिमंदविएलोए लोचालोयपवंचायोपणुद्तिरी यो रिज्नस्तद् सो उद्‌ सच्ोसम्बत्तो खद्टितोधम््रंमा 
दान्ति सद्धितोच्रानादिदुकत धम््र छतचारित्रास्य' ्ादावग्टरीत्वा किंकरोतीत्याडइ सेयंतितच्र यः युर्यमाग्रहितं सश्यगविपरीततचा | 


1 


अमुपग्यति उक्तोऽग्रमन्त्तङ् णाचतदिपयेचसादइ इन्त दिधासागद घप्रकारदयेन चामग्ररनिमिन्त' रेडिकाख्श्धिकाथैवा 'हतोदि 





श्ीलंगाचायेकतटीका | 

ष्यतिबाढलैततेतल्‌ डं तं बा कमं चपर्णयोद्यतस्यच धग यायिनः शएुलष्याचिनोवा महायोगौण्वरस्छनिरस्तसंसार खदु; चख विकल्पा ' 
। भासस्य यल्यात्तदशेयति काच्चरईकेच्ाणंदे एटाम्रािविनाशोलो सानखोविकारोरतिरभिलपिताय वाप्रावानं दः योगिचिन्तसखत॒ 
धम्मो श्युक्तष्यानावेशौवषटब्ध' सयां तरावकाशस्या रत्यानंदयोरपादानकार णा भावादतुत्यानमेवेत्यतोऽपदिश्यते केवसरतिनीमकोवां 


1 


नंदति नाख्ये वेतरजनचतुन्रोयं विकलयति एव॑तद्चैरतिरसंयमे संयमेचानं ददत्यं वदन्यत्ाुमत सनेनाभिभ्र्येख विषेवसित्ये तदनि , 
च्छतोप्यापन्रसिति चेज्ाभिभायापरिज्नाना दयतोल्लारतिरति विकस्पाध्यवसायोनिपिपित्वितो नगप्रसंगायाते चप्यरतिरतीतदाद | 
एत्य पौत्यादि अत्राप्यरतावानंदे वोपस्तव्न नभायेन विद्यति ग्रहोगाद्यं तातमर्धेयस्यसोग्रदः सणएवं भूतचचरेदवतिषेतेदसुक्ता भवति प्णुलधभ्या ¦ 
नादारतोरत्यानं दौ कुतश्चिन्निभिन्तादायाते तदा्रदग्रहरख्तस्तावप्यसु चरेदिति एुनरप्य्‌ पदेयदानायाइ सव्वभित्यादि खयेाद्चंत । 


। दास्पदंवा ष्ररित्यन्याङ्मर्यादयेन्द्रिय रोघादिकयालीन खालीनोगुघ्तो मनोवाकायकम्् भि; क बदासंटतगातलः चालीनचासौगु्ष 1 
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श्ट अचाराङ्गसृल् । 




































| सणव॑भूतः परिसमंताद्रजेत्मरिननेत्‌ संवमानुटानविधायौभवेदिति तदस्यचसुसुच्योरल साम्यात्‌ संयमाचु्टानं फलव 
हवति नपरोपाधिनेतिदर्भयति पुरिसाद्त्यादि यदिवात्यक्त ग्यदएुत्रकलत्र धनघान्वदिरग्यादितया श्चकिन्चनसखरुमटण मयिमुक्तले | 
दुका चनख्व खुसुच्तोरपसग॑व्याकुलितमतेः कदाचिन्मितरादयाथंखामवेन्त दपनोदायनाद पुरिसादत्यादि पूं ;खखदुःखवोः परिणय ` 
। नाडा एुरुषोजन्तः एुरपददासमं तरणंठ॒ पुरपस्येनोपदेयारैत्वात्त त्दनुटानसमयैतवा्चे ति कचिन्य'खाराड्द्दिग्नो विपमस्छितोवामान | 
| मनुशास्िपरेणवा साध्वादिनानुभास्यते चया डेषुरुपदेजीव तवसखुदनुटानविधायिलात्‌ त्वमेवभिलरं विपर्ययाचामितं किभितिवहि | 
भितलरमिच्छसि व्टगवसेवतोद्धयुपकारिमितं सुचोपक्रारः पारमार्थिकात्यन्तिकेकां तिकगुणोपेतं सन्मागं पतितमात्मानंविदाय नान्येन 
शव्योनिधावोपि संसारिख्ष्टसादहाव्योपकारितवा भिव्राभासाभिमानस्तन्योदविरुभ्ितं यतोमदाव्यसनोपरिपाताखं व पतनद्ेतुवा ' 
दमितरएवाखाविर्दसुक्त'भवत्यामेवातनोपरसन्तोभित मात्यन्तिकेकां तिक्परमार्यखष्ठोत्मारनाहिपर्यया्विप्यवोनवदहिरमि तमन्वेष्व्यमिति ` 
चस्तरचंबाद्योभित्ाभितविकल्यःसोटटोद्यनिमित्तव "यादौपचारिकद्तय क्त" हिद्प्यविञ्यमित्तं चग्मारुप्पयिटचतिमित्तंखडुक्डकार ¦ 
| खग्रो चप्पासिनत्तं्सित्तंच तवाञ्प्ये कंमरणं क्गयौत्‌सकरदधोवलबाचरिः मरणानिवनन्तानि लन्मानिचकसरोत्ययं चोडिनिर्वाणनि | 
बैनतेकं ट्तमाचरति सच्राकनोमितं सचेवंभूतः कुतोऽवगन्तव्य; जिंफलवेत्याह जं नारोन्नदत्यादि य॑ुखपंजानीयात्परि्ि्यातृकर्् | 
सणाविषयत्तंगानां चोदधालचितारमपनेनारंतं जानीयादूटूसलविकमितिटूरेसैद्ेवधन्य भ्य इत्यालयोटरसलयोमेचस्तन्पागे्भवासविद्य , 
तेवस्येतिमत्र्यीवघन्‌ दरूरलयिकस्तमिति ह ठे तमदूभावंदथैचित'गत अत्यागतद्धूवमाडह जं नायोन्नदत्यादि यंनानीयादृटरूखलवि । 
कंतंजानीवादुच्चाल वितारसिति इदश्ुक्त' भवति योद्धिकम्मणां तदाच्रवहाराणां बोच्वालवितापमनेता रुमोचमार्गव्यवस्ितो 
मेएच्तोवेत्तियोवा सन्मागौवु्टायी {खन्‌ कम्रं णासुच्वालयितेति सचात्नोमितमतोपदिश्यते पुरिसाद्त्यादि हेजीवा सानमेवा । 
भिनिग्यदय घर्ध्यानाददिर्विपयाभिष्वद्वाय निस््रन्तमवखध्यत तणएवमनेन प्रकारेण दुक्डात्सकाथादातमानं अमेन्तस्यवमा ' 
त्राकग्छ णामुच्चालयितालनो,. सि्॑भवति्पिच पुरिसादत्यादि डेएुखपखटूभ्यो खितः सत्वःसंवमसमेवायरव्यापा र निरपेचःसमभि | 
जानौ खासिवनापरिज्नवा समनुतिटचदिवासत्यमेव ससभिजानौदहि गुरुसाचिग्टीत मरतिज्ञानिगोदकोभव यदिनासत्य्ागमस्त , 
त्मरिज्नानच्च मुखुच्तो सदुक्तप्रतिमालनंकिमर्येमेतदितिचेदा खव्वस्यद्त्यादिसुत्यस्यागमस्यान्नायोपस्ितःसन्‌ समेषावीमारटरुसारःतर 
तिकिञ्चसटिइत्यादि सखडितोज्ञानादिवुक्तःखष्तेनवायुक्तखदितः घम्् छूतचारिव्ास्यंादाय र्दीत्वाकिंकरोतीत्याड चेयःषुखमाल् 
| दितंवा सम्यगविपसततवानुपण्यतिरुस्वक्‌पण्वयकतोममन्तसतर्युणा च तदिपयैवसाचड़डमोदत्वादिदिषारागदेपमकारदयेनालपरनि , 
। भित्तमेडिकासुश्धिकायेवा चदिवाहाभ्वां गदं पाभ्यां हतोदिहतोडट'उतोवाडइददेतः सकिंङघयच्नी वितसय कदलीगभेनिस्रारस्व तडि 


| 


॥ 
1 
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{ 





वंदश्रमाएण णपूयणाणजंसिरएगेपमायंतिसदहिरए इक्वमेत्ताण्षुदोणोककाणपासिमदविएलोएलोवालो 
यपवं चाचोपञ्चचतिच्तिवेनिसेवंताक्ोर चल प्ण चमायंचलोसं चणयंपासगस्सदंसरंडव र यसत्थस्सपलि 
यतकरस्स्रायाणंसगड्डिच्न जेएगंजारणदरसेसव्वजारणद्रनेसन्न॑जाण(दसेएगंजा णद सववतोपमन्तस्सभयं 


| 
1 
| 
| सव्वतोखम्ममनत्तस्सणएत्थिसियंजएगरणामेसेवह्न णासे जेब णामेसेएगणामेदुक्ख लो गस्सनाणित्ता व॑ता 








भाषा । 

| करोतेसद्धित रिद दिला दिवित ५ [लि परिवं 

| इत तेचखारजोवितव्यना नमाननपूननायेभयी देविषेमरवन्तं जं सिकडतां परिवंद्नादिनिमिन्तिएक 
। सगद्वं पोपहतपमाचंतिमादकरे ते्ाानेडितन चं चविेरागदवेपरद्ित चभमन्ततेने गुणाकष्धेष्े सदिएन्नानादिदक्तट्क्छमा 


॥ 


न फरस्यो'तोनो भ्रं भ्नाएकडता व्याक्गलितसतिनयाद्र. चिष्यमरतेरुखकचेव्टे .अद्धोशिग्यपासकडतादिषि 
(1 = 
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आअचाराङ्गसूल । २०९६ 















अवधारितेस्यो ण्डद्‌ कनी ादियको प्रारभीनेयैकच्यो तेविचार्िदूमविचारे तेलोकमाचिदनिएक 
ताखुक्तिगसनयोग्यखाभुकद्िये तेलोकालोकम्रपं चकद्िये चचदरच्न्‌ प्रमाणलोकतेडनो यालोकदेष्डिवोतेहनो ममं चविस्तारनरकति 
थै चमतुग्यदेवतादिकसंसारश्चसण तेयकौ खवा इ चञद्‌ हजीवस्यान पयगवनो धरण्ारनङड्‌ चीवरं खामिकद्ेढे दमक | 
जिमयीभगवंतसमीपिश्ठाभल्यो दतिशीतोष्णीयाध्ययनेत्रितीवोटेश्कःसमाघ्तः द्धचोयोखद्सो म्रारंभियेच्े तौजेखद्‌ सेचारिविचा | 


ने सस्यकसंयमप्रालिषो तेसंयमकपायनेद्छांडिवेवाद तेद हां कषियिदे शूल" येवं ताक सन्नानादिसदितोसुक्तिगतियोग्यः सापुसखपराप 





कारिणंकोधंबभिता योद्िययोक्तसंयमानुायी सोऽचिरातूकरोध॑वसिष्यत्येव एवं मानंजातिकुलदूपवलादिससुलख' मायां परवं चनाध्यव । 
= ५ 1 त गियरुतोदभै ~ $ 
सायंलोभंटष्णापरिग्रहपरिणामं वभितासएवपरमा्ेतः चमगाएतत्रपायवभनं पश्यकस्यतीयरूतोदशं नमभिम्रायः किभूतस्यपश्यक 
[कन्य ५ + (न विटि 1 + = 
श्यडवरचसव्यद्धद्रव्य भावमेदेनयस््न'दिषा द्रव्यतःखद्भादिभावतोऽसंवमा एतस्प्रादुपरतोनिरत्तः तखपुनःकिविशिटस पचन्तकरख 


| संसारावसानकरसाएवमन्योपि तदुक्तादुसारीतिद्ैयतिायाणसगडकिच्रादानं हिंखाद्यावद्वारतत्ख्ितिर्निमिन्तत्वात्कपावादार्नत 
इमिताखकङतभित्‌ यनेकजन्मार्जिंतपापकाम्मर मन्तामवति वथावस्छितैकपदायैपरिज्रानं समैन्नतामन्तरेएनस्यादिति द्वति यःकद्धि 
देवंपरमारादिद्रव्य' नानाति ससपरप्ीय॑नानाति यःसनै"खंसारोदरविवरवन्ति बस्त॒नानाति खण्कंषटादिवस्तुजानातिससव्य 
न्नोयसुपदेथंददातीत्याह समत; सरप्रकारेण ममत्तस्यमद्यादिप्रमादवतोभयं संसारसं सरणात्‌ सन्रैतःअम्रमन्तस्य॒ नास्तिभयं चेतति 
ज्नानादिसदितसुक्तिगमनयोग्य साधुकोघनोवमणदहार तथामानसायालोभ एदनोखांडगणडारजा शिवो दष्दांयीषरर सखाभिकनहेे 
एयंणजेकन्यो कपायनोख्छाडिवो साधुनोलच्णतिपाखगकहतां जौमदहावौरतेनो द्नच्चभिप्रायतेपासगकेदवोद्े उवरयशल्यस्पकंद् 
ता द्रव्यभावथकरौ जे शस्तदरव्यथकी खज्ादिभावयकौ असंयमणएदथकी उप्ररतनिटन्तद्े तयावलीपलियं तकडतां प्रथैतच्छ्डो तेद्दांसं 
¦ स्ारनोजाशिवो तेहनोकरणदार एडबाओ्रीभगवं तनोदैन तयाजेएहने अनुस त्वन्त तेने फलकच्ष्े च्रायाणंकडत्राहिंसादि 
आयवद्ास्तेनो बमखडारसगडच्निकडतां पूर्मोपाजित्रापणाकम्मर नो नेद हार्द हिवेवयावद्ितएकपदायनो श्रानसबैन्नप 
शाविनानया्‌ दमकडेदे जेएगंजेको$एकपरमा खादिवस्तुखुम्यक्नाशे तेखन्ःजाणे ्रपग्णापारकापर्वीयन्नाे अनेनेखनैसंसार 
| म्ना खिवन्तं मानपदार्थनाणे तेएकषटादिकवस्तुजाणे तेसर्मैन्नजेडपदेथदय तेकन्ेदेसल्ैप्रकारेकरी भ्रमादौनेभयदे संसारपरिश्वस ण 
। यकौ मनेसकप्रकारिद्र.चपरमन्तनेभयनयी इमी सर्मन्नकदे वली विथेषदेष्बाडेखदटूल'जेएगकण्योदधिमवद्धं मानष्रुभाष्यवस्ायरएकं करोघम 
। नन्ताुजन्धिनन्तानुबन्धिनं नासयतिसवद्धन्‌ मानादौन्रामवतियोवद्कन्नामयतिसणएकंनासयति सोनीयसद्धावेषचजं दनांदुःखश्चं मक्दूति | 
| दशंयतिलोकसखभूतग्रामसखदुःर्॑च्रात्वा ज्र परिज्ञयाप्रत्याख्यानपरि श्या वघातदभावोभवतितयाविद्ध्यात्‌ क्थंदुःखाभावः दुःखाभावेच 
; क्रु णावास्षिरित्िदभेयति वात्वात्यक्तालोकस्य संयोगंघनणएतरय्रीरादेः संव॑धयातिवीराः कम्पं विदारकामडायानमितनिसम्यगृरथै 
| नादित्यं अयवामद्ायानं मोचचमित्ययैः क्वा तीतिदभयति परोणपर॑जंति एकेतवख्िन् वभवेसुक्ति'यांति दूतरेतमाररप्यैणकेचि 
इरवातदधगेत्यथैः एवं विधाजीत्रितं चिर ज्नीवितं नावां चंतिनासिलषंति जेवद्धं मानश्युभाध्यवसाय एक्यनन्तान्ुवं धिया क्रोधनमावेकं 
| इतांचपावे तेक्डधणामानादिकनमावे लेषणानमावे तेएकनिन मावे तेकिमनमावे तके लेकचजदचभूतग्रासरूपर तेनो दुःन्न | 
| जाणीसमखलजीवनेडुक्डवघ्लभनयी दूमजाणी तिमकरे निमतेदनेदुक्डनऊपनजेनेतेदनाडुःस्ठनेटा लिवे चअापणने पुणदुःसखनऊपलेति । 
किमवताकडतांवमौने लाकनोसंयोगषनयुव्रथरीरादिकनो सुवं घच्धंडीने वीरकन्प्रं विदारणखमयैमायानकदतां मोचतिष्टानाद् | 
दौपिका टीका 
इतः सकिंक्र्यात्‌जौ वितस्य कदलीगमनिसरारस्य परिवंदनमाननपूजना्थे ईिंखादिपुभवर्त॑ते किश्चजंखिएगे यस्िनूपरि वंदनादि 
निमिन्तएकेरागद्ध पोपदताः प्रमाद्यन्तिनिते मावमनेहिता एतद्दिपरीतंत्ाद रुदिएत्तिसद्ितो क्रानादिसुमन्वितो दुःखमात्रयाख्प 
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सरीजनितवाव्या्चद्धवयाच स्यटःसन्नोभाएत्ति नोव्याकुलितमतिभवेत्‌तदपनचनायनोदयच्छत्‌ इवि षयावाप्नौ रागभंसाच्रनि 
छावाप्नैह पक्का तासुभयप्रजायामपि व्याकुलतांपरित्यजेत्‌ दतिभावःकिच्च पाचिमंद्विएलोए चदुक्तषुद्‌ यकादिसर्मा श्रनन्तर 






त" वावन्तख्िनन्ेपण्य कनतैव्याकन्तैव्वतचा विवेकोनावधारव कोसौद्रव्यभृतोखुक्तिगसनयोग्वः साधुरित्ययैः पं भृ तचकरंसुणमवा 
रोति लोकेचतुरगरज्वात्मके च्रालोकोलोकावलोक्.तखप्रपच्चः पर्याप्नापयाौप्तङभगादि इन्दविकल्यः तद्ययानारकोनास्कव्रेनावनो 
कतेएकेन्द्रियादिरेकेन्द्रिवलेन एवंप्यौप्नापर्वप्रकाद्य पिवाच्य तदेवंभताल्मपद्धान्ब च्यतेचतुद्‌ यजौवखयानान्यतर व्यपदेयाद्ेपंन भवती 
: तिद्रूतिपरिखसाप्तौ त्रवीसौतिपूववत्‌ यौतोष्णौया्यवनेटतीवोद्‌ यक्खदीपिका चक्रसुतीचोद्‌ गनः खंप्रतंचतुवच्ारग्वते च्छचाच ` 
सभिसंवंघः अनन्तरोद्‌ शके पापकरमीकरणतया इ.खखनादेव केवलात्‌चमणोनभवतीत्यपि ठनिःमत्युडसंयमादिल्यं तत्मतिपा 
दितंनिःप्रत्यहताच कघाचवमनाद्धवतीत्य नः ्रतिपादनाचद्धूत्रमादह सवंताकोदद्धसागद्धलोभव्च एवं चमास्गन्यदं सण्ं उवरचख्यस् 
पलयं तकरस्य्र चाचा सगडत्ति जेएगंजासति सेचध्वंजागति जेसव्व॑नाग्यति सेएग"नात्ति सव्वतोप्यमन्तस्यभयं सव्यतोमण्ममत्त 
स्यनविभचं सेवन्ताखन्नानादिरुडितो इक्डमात्रवाखटोव्याकुलितमतिःद्रव्यभतोलोकालोक मपद्धान््‌ क्तः सखपरापकारिगंकराघंवभिता 
` योहिवययोक्तरुयमातुटायौ सोचिरात्कोघंव भिष्यत्य वरुत्तरत्रापि वयासंमवमाचोन्यं तत्रालमौयोपवातक्नारिि कोधकमविपाकोरया 
व्कोघो जातिकुलसूपवलादि ससुत्यागवेमानः; परवच्वनाध्यवस्ायोमाचा दप्यापरिग्रहपरिष्णामालोभः तदेवंक्राघमानमायालोभ 
` वमनादेव पारमार्विंकः मणभावोनतत्वम्भवेसुति वतञका' सामसखमगा चर तस््मकसायाजम्म्ररकडाडन्ति सन्नाभिउच्छय्पुप्‌फद्धनिप्फ 
लंतस्रामखं १ जंचच्नियन्चरित्तंदेष्धग्ए वियुव्यकोडीर तंपिकखाद्वमित्तो दरेढनयोमुधन्ते गार स्वमनीपिकापरिद्याराथं गौतमं ' 
साम्या एं पाखगस्यदंसणं एततचत्कपायवमनन्तरणुपदेशि तत्पण्यकस्यदर्भनंसभै नि रावरएचात्यग्छत्युपलभ्यते इूतिमण्यःसएवप 
श्वकसीयैखत्‌ चीवङ्ेमानखामौ तखदभैनमसिभ्रायो नस्रमनौपिकाकिंमूतसख प्श्चक्खट््भनामित्या इ उवरयशव्यस्प्ररपर तं द्रव्यभाव : 
श्ख'यसखाखादुपरतशस््ः भावशस्तर'त्वस॑वमः कपायावातस््ादुपरतः इदमुक्त'भवति ती्यैकतोपि कपायवमनंविना ननिरावरणक 
लपद्यरवंग्राद्ि परमन्नानावािः तद्‌ भावेचरसिद्धिवधू खमागन वाभावात्‌ एवमन्े नापि खाषुनातन्मार्गादयायिना कपायवमन॑कार्ं ¦ 
शसो परमकाधदर्थियन्‌ घुनःतीयैकरविभेषणणमाद पचियन्तकरःपरप्ेतकर्म्ां संसार सखवाकरोतीति यर्धेतकर; तद्यैवतदृ्भनमिति ` 
वयाचतीयेकरः स॑यमोपकारिकषाच शस््रोपरमात्कमेपचंतछतवान्‌ एवमन्योपि तङुक्तादुरखारौति उपदयवितुमाद ्ाचाणंख गडस्ति 
ष्मादीयतेिग्य्द्य तेयालगम्रदेथेः ख्डविय्यते च्रकारंकमयेन तदादानद्िंखाद्याचवदारं तत्‌खितेनि मित्त्वात्‌ कषावादानन्तदमि 
, तास्खंरुतभिद्भवतिखरूतं सनेकनन्मोपात्त' कम्म भिनन्तौतिखकूतभित्‌वोद्धयादानंकमणां कपायारि्निरूणद्धिसोपवेकमेम्रतिचिद्धम्वैयः 
` ससवरूतकम् णाभेनत्ताभवतौति भाव; चवावच्चितेकयदायेपरि च्छ दयनसख्वन्नतामन्तरेगें तदवि ठमाहजेएग 'जाग्एद्वःकद्धिद्विशेयित 
एकंपरमाखादिद्र््यपचाव्‌दुरस्लुंत मर्याबस्पर्मर्वावं वाजा नातिखखवं'सखपरपर्ययंलानाति अचतीतानागतपर्यौय द्रव्यपरिज्नानस्सम 
स्तवस्तरुपरिच्छ दाविनाभावित्रात्‌ इदमेवद्धेठरमद्भावेनलगवितुमा₹ जेसव'नाणद्यःखुषेसं सारोद्रविवरवर्मिवस्तुलानातिखणएठंषटा 
दिवस्छनानाति तस्वेनातीतानागत प्चौयभदेख्त्ततूखभावापन्वा्नाद्यनन्तक्ालतया ुमस्तवस्वुभावगमनात्‌ ख्नद्योपदेयंददाती 
तिद्ययतिखब्वतोप्पसत्तस्यभय खवतःसवप्रकारे द्रव्या दिनायद्रूभयकारि कर्मोपादीयतेततःग्रमन्तख मद्यादिभसाद्नतोभचन्तीतिमम 
न्तोह्िकमेपपचिनोतिद्रव्यतः खवँ पत्मप्रदेशच्ेतरतःपटृदिग््यवस्वितंकालतोलुसम्रचं भावतोर्धिंखादिभिःतद्िपरीतसखनास्ि भर्ंरुव्वतोच्र 
प्पमन्तस्यनविभय सव्व तरेडिकार्ष्पिका पावादम्रमन्तखामदितेयनाग्रतोनास्िभवंखंखारात्कसणोवा अम्रमत्तताचकषायामानादूभव 
, तितदभावाचमोहनीयाभावःततोप्ययेषकमेच्ववः तद्धेवमेकाभावेवद्धनाममावाःवद्धनामभावेएजाभावः इत्य वं गतप्रत्यागते गेवे 


न) 1 भ 4 । 
५. ठेठ मद्मावंद्येविठमाइनेण्ं नानेचेगरदनासेने च नामेखेएग नामे इक्डलोगन्रनाशित्तावं तालोगसंजोग जन्तिवारानदाचण्द्‌ > 
ध -==----------------~------=-------------- ~र 


क ल 


अचाराङ्गसुल । । ९११ 























| खन्तिजीवितं यो द्धपरवद्गं मानशुभाष्यवसायः एकमनन्तातुवन्धिनं कषंनामयति च्षपयति सनहनपिमानादो 
न्रासयति नादनीयं चेकंयोनामयति सयेषाञ्चमि म्रछतिनमयतिवोवा वद्धनृख्ितिवियेषान्वामवति सोऽनन्तालुवंधिनसेकनाम 
चति अतखच्यते योक्नामश्चएव परमाथैतएकनासः मोडनीयसद्‌भावेच जन्तूनाबधःक्छसंभवः इतिदयैयति इुक्ड'लोगस्पजा 
शिन्ता दुःखम सातोदयः तक्लोकसखभतग्रामसय ज्नपरिज्गयान्नात्वा भत्यास्यानपरिज्ञयाच ययातदभागोभवति तथाविदध्यात्‌ कथडुःखखा 
मावेच क्थंरुणावाक्षिरित्य्‌ भयमपि दथवित॒माड वन्तालोगसंजोग' वां लात्यक्तालोकस्याल व्यतिरिक्रस्यधनरुतरथरौ देः संयोग'म 
मत्वपुववासम्बन्ध वांनिवच्छन्तिवी रः; कमेविदारणसद्हिष्णवः मदाजणन्तियांति सनेनमेचभितियानं सम्यग्दशेनादितितयं मह 


॥ 





शिलंगाचायंरूतटौका 1 
दसितचं चलस्य प्ररिवन्दनमान नपृनारदहिंसादिषुप्रवन्तेते परिव॑दनंपरिसंस्तव सदयेमाचेशटते लावकादिमांसोपभोग सवीदगोरपाग 
| खुंदरमवचोक्य मांजनाडखमेव परिेदिषयन्ते ओौमाननोव्यास्त्र बहनि वपेसह्ाीत्ये बमादिवं दनंतयामाननारये कर्म्मोपचिनोति 
हदौरखुवलपराकमं मामन्ये अभ्युयानविनयासनदानाजलि मर्रहैम्मौनयिय्यन्तीत्यादि मानन॑तथापूननायेसषि मवनतेमानःकम् 
अवे रासानं भावयति मसद्धिरतबिदयस्योपवित द्रव्यमाग्नारस्य परोदानमानसत्कारः रणामसेवाविथेषेः पूनांकरिग्यतीत्यादि मूजनं 
तदेवम्थकर्मपचिनोति किच्च सिंएणेदत्यादि यख्िन्‌परिवं दनादिनिमिन्ते एकेखगड पोपदताः प्रसाद्यन्तिनते आामनेट्दिता एतद्धि 
परीतंत्याह सद्िए्त्यादि सडितोन्नानादिखमन्वितो हितचक्तोक दुःखमातयोपरुगेजनितया व्याश्चुदूभवयावास्य,्टः सन्नो फाएन्ति 
नोव्याकुलितमति्मवेत्‌ तद पनयनायनोद्यच्छेदिषटविषया वाप्नौ रग"ंभानिटावापतौचद् षेति ताखुभयपरकारामपिव्याङ्गलतां 
परित्यजेदितिभावःकिच्च पासिम इत्यादियदुक्तसुदट्‌ शकादे ारणभ्यानन्तर्ल्रं यावत्तमिममथेपन्य परिर्दिधिकन्त व्याकन्तव्यतथाविषेके 
नावषारय कोसौद्रव्यभूतो सुक्तिगमनयोग्बः खाधुरित्ययै ्लंभूतदचकंखणमवाभ्नोति चालोकयतदत्यालोक; कम्प्र गिधज. लोकेचतुद 
रज्चालकरेमालोकोलोकालोकस्तस्य प्रपच्चःपयीप्तापयीप्तकखभगादिदन्ड विकल्पसद्ययानार कोनारकत्वेनावलोक्यतेएकेन्द्रियादिरेकेन्द्र 
यलेनेव॑मयौस्षापयोपतकाद्यपिषाच्य' तदेवंम्‌तात्‌प्रप॑चान्ू.श्यन्ते चतुद यजीवस्थानान्यतरव्यपदेशा दह नभवती तिवावदिति परिसमाप्तौ 
तरवीमौति पूर्ैवच्छतोष्णीयाध्ययने द्टतीयोदं यकटीका परिखमातेति चक्तसृतीयोद्‌ शकः सतं चत्तयेयारभ्यते अखचाचसभि 
संबन्धः इहानन्तरोद्‌ शके पापकम्प्रीकरण तया इःस्ठखदनादेव केवलाच्छमणोनभवतौत्यपित॒निःमत्य. संयमानृष्टानादित्ये तत्रति 
मादितं नि;मत्य उता च कषायवमनाज्खवति तदघुनापरागुद्‌ याये धिकार निदि ्ं्रतिपाद्यते तदनेनसंव॑धेनायातयास्योर्‌ शकख्डता 
तुगमे छतमु्वारवितव्यं तच्च दं सेवं तादत्यादि सन्नानादिखहितो इःष्ठसातयास्युदा व्याङ्घलितसति द्रं व्यभूतो लोकालोकमपन्चादयुक्त 
देश्यः सखपरापरकारिणंकोपं बमिताडुकुनिर इत्यस््ताच्छौ लिकस्तुन्‌ तद्योगेचपद्याःमतिपेे कोषशन्दाद्धितीयालुखंतं चैतदो 
यथोक्तसंयमानु्टायी सोऽचिरात्कोधंवमिष्यत्य व सुत्तरतापि यथासंमवमायोच्नं तत्रालालौयोपघातकारिणि कोधकान्म् विपाकोदवात्‌ 
कोघोजातिकुलकूप वलादिससुखोगवौमानः परं वञ्चनाध्यव्ायोमाया दष्णापरिग्रदपरिणासेल्तेसः च्ठपग्णोपशसकससाएयित्य 
कोधादिकर्म्मोपन्यासः अनंतानुबंध्यप्रत्याख्यान प्रत्यास्यानावरण रंघ्वलनसगतमेदाविभावनाच व्यखनिरश्खयब्दस्तु पर्व तष्टयकी 


| 











रेणजलकच्चएलच्तकः काधस्यगैलस्तंभाद्िकाष्टतिनि श्य लमालच्वणलच्चको मानस्य वंशक्डंगीसेपच्छं ग नोस्खलिकाऽ्वरं लक्डलच्च 
लन्तकोमायायाः छमिरागकदेमस्दंजनरिद्रा खच एस्तवकालतिाभस्य तयावावच्नीवसंबत्सराचतन्मीस पच्चस्खित्यानिनवकाद्यःति 
तदेवं कोधसानमाया लोश्वमनाद्देव पारसाथिकः अमणभावोनतच्बम्मवेखति यतक सामखसचु चरत स्यकन्तायाजस्प उकडाड्न्ति 
| मनासितच्छपु्ुचच निप्फलंतस्यखामण"' जंयच्नियन्नरि ततं देद्धणाणएविषुव्कोडीए तपिकखाद्वामन्नोहारेद न रोखडन्त णं सखमनीी 
पिकापरिदाराथं गौतमखास्याड एवमित्यादि एतद्यत्कपायवमन मनन्तरखुपादेशितत्पश्य कस्यदर्भेन॑खयं नि सावर त्वात्रश्त्णपल 
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९१९ चा चाराङ्गखच। 

४४४ >+ | 
मतद्तिपन्यः सण्ठपन्डकस्ताख्कते सतर चीञ्हमानयखासी मौ तखद्येनमभिग्रातचिा चदिकाडज्छते वाव स्धितवस्तु प ल्मनेनेति दमेनमु पद्मो | 


[3 क = न 
लि द्धिरघसमागनर्ग्काम्तवः प्ठनन्वेनापि खगुद्ुणातड्पदेथवत्ति ना तन्मागां नृचाचिना कपाठवमनवरिधेटभिति ग्ष्छोपरमकाय 


॥,) 


् (| 


ध सति ~ 4 तकरश््रसेवतदर्मनमिनि ् 
द्यंचन्‌ दुनरपितीर्बद्धस्विरेऽ्ग्माद पदिर्वंतज्तरन्धरपवेन्तं कन्य गखंसारखखवठाकगाति तच्छीटद्धेतिपव तङरम््स्वतदुयनभिदि 


41 


रंटं कः चव्रतीर्व्न्बु' चमायक्नारि कपाचयस्त्रा परमात्कमंपन्तछ्द्ेव मन्ोष्तद्क्ानुखार्रीति दगेविठमा श्रावाखमित्यादि 


[ 
च्रटाचन 


चने द्यते च्राऊप्रदेयःसददिय्यते अटग्रकारकन्नर वेन तदाद्ानंदिखाद्याचवद्वारनयदगपापस्रानष्टपं वातत्स्छितैनिमित्त 


| 


; १ 17 


1 
[० ॥। € + (त (८ € [1 
त्नात्‌ कवावावादारंतहदिता सखरूतभिन्नवति खङतसनेच्डनृसोपत्त' कन भिनन्ताति स्छंरुतभित्‌ चाद्यादानंकम्न शां क्पायादट्‌ 
स्गाच्ज्सि तिथिद्रभ्दय न्दामन्तातयाव । तीक्यपदेरेनापि न क्प्लपग्छ्‌ < क पायामावा --~ तग्र ~~ 
निर्णच््सि एववकम्ब प्रतिपिद्धभरवेयः खकूतकम्नं न्दामठ्तातिदावः तारेकयपदरनापि पररुतक्खचपग्णपायामावात्‌ग्ज्ः 


न्रा्यति 


ग्र्या तीर्यकरेग्पापि परकतक्तम्ब त्रप्योपायो नव्यन्नायीति चन्तत्तत्द्रानख सुकन्पदार्यख्ता व्यापिठेनावस्छाना्व्‌च डेवोपा 








देयपदाचैद्यनोपदेयद्धा चौनख्वं ददति खंगिरामदहे एत7न्तेञ्परोपकारि क्ले देनतीर्क्स्वोमपत्त स्ताद्‌तच्ररर्तांमनां खानं द्यति 
खुक्तिविकदत्वाव्नतः स्वर्‌ ्ाचसमंतरे्द ्टितादितग्रापनिपरसिदासतपदेया खमवोववावद्धितेकपदायै परिच्छेद नखै द्तारस॑तरेमेति 


¢. 
दरायत्तमाद 


र्यतु नेएगंजाणददत्यादटि वःकदिटवियेषितः एल्परमःरखादिद्रव्यं पयात्मर स्वपरप्यायं वा जनानातिपरिच्ड 
# 


६ । 


~ध €“ € ~ तीतानागतपर्याचि न दव्यपरि समम्दरवस्तुप र्दा विनामादिनादिददेव चेतदेठम्हठे द 
क्ति खसत्रस्ठपरपचाचनानाति अतातानागतपचाचि दव्यपरिक्रानस्छ खनस्वस्वुपरिच्छेदा विनामादित्मद्धिदरेव दृठदतमद् 
नलगलिद्रनाद दव्य << खार विवरवत्तिदसलनःनाति [नाति सरकवट {दञलनानति -वातातानागत पर्यचरद 
नदटगचिठमड केसव्यमित्यादि च;स्वरुखादादर विवरवत्तिवस्लुजलानाति कवटा द्विवस्छनानाति तदख्कातौ तानं योचस्द 


स्तन्तत्‌म्बमावापत्यनाद्यनन्तकादतया मन्तव्लुस्वमावयमनादिति तदुक्त रएगद््दिवन्दलें अल्यपच्नवावचणपन्टवा वाठ्तीया 


4" 


गवभ्चतावद्य तं इवडदव्यं तदेवं चन्म येकन्दरैद्य संमविनमेव सर चत्योपकारिसुपदेर्यदद्त्तीति दगैयति ख्वग्रोदूल्यादि 
सवंतःसवग्रकारेण्‌ द्रव्याद्धिनावह्वयकारि कर्मो पादीचते ततमत मद्यादिम्रमनादन्तो मयंभीतिस्द्यया भमन्तोदिकरपयिनोति 

द्रव्यतः सव;रगन्ग्रद्‌यः चंचरतःयट्दिग्वस्ितं कालतोऽदुखमयवं भावतोद्धिमादिभिदेद्धिनख्तःरुवदमचननिदहासुत्रच एतदिपसेतसख 
चनएस्तिभवमित्याडच उव्वोञत्यादि सतेप्देडिकाखुश्िका पाचादरप्रमन्तस्वा्रडितेषु चाग्तोनास्िमयं संसारापयदात्‌ सुकायात्‌ 
कद्र गोग अभ्रसत्तताच कषाच्रामावाद्ुर्वति तदमावाचागेपनेादनोयामावः तताषयरेपच्म्ब चयस्तदिव मेकाभादखति ज्ट्धनाममाव 
संभन्;ए्नमागेपि उद्र भावनातसवकद्न्टेवंगतग्रत्यागतद्धत य खेतुहेतमदमाठंटयेवित मा दनेएगमित्यादि वोद्धिमरवदमानद्युमाष्व 


वराया शिख्टकेडकः एकमनतानुउन्विनकोषनामचतिचपच्ति खवच्नस्ानाद्‌ौच्ामवतिच्पवल्यम्रत्याख्यानादौन्ाखमेदावामवति 


= प्रद्यतीन्सयति 


म्दनी्चस्कं चोनामठतिस्गेषा्पिग्रदतीननयति चेविावद्नूख्ितिविगेषान्नामवतिखोनं ताचुउन्विननेकंनासवतिनेाडनीचंवात 
व्यद्धे कतोनचरतिभिर्रदनीवः केटीकराटिभिःच्वसयगतामिर्नावीयद्‌ रनावस्यीयवेदनीचां तरावाग्णानेकोनवरिंयद्भिनीमगे 
चयोरेकोनवि यतिभिः येषकरोटीजच्यापिदेगोनचानेारनीचच्रययाहभवतिनान्वदेत्यतोपदिन्छते वो्डनासःसुएवपरमार्तणछना 
सद्तिचेन्म-भि्ीवतेडपगासकोवा उपयम ्याचटेगैनवद्पयसतावद्ध केाययसतावावाच्छ ति तदेन्जञ्डधकराभिावसन्तरेखसोद 
नीयस्य्यस्धोययमस्वदः भावम्तदनावेच्जंटनांडद्‌ःवरमज्ड्तिदर्गवति इच्डंडन्वादिदःखमसत्तादयस्त्कारगंवाकर्तदोकखभ 
तप्रासस्वद्चपस्द्ियाच्रातवा मत्वाख्यानपरिद्ववयाचचयवावरमावोम्वतितयािदष्यात्‌नयवं तदम; ्ावातदम्यबात्‌ चुखावार्षिरिदुमयस 
ण्दयैदिठनाद वंतान्ादि गंतान्यकालोजसरावर व्यतिदिक्तसख घनघुवयरी यादेः मत्त्वं सवं धंगारीर इःन्गदिद्ेत "तदे 
कनन्पदटानक्नस्णं ठे 


| यल्यनेनमनोनमित्ि क क चानचारस्विंतचानेकभ क. ५ ्वकोरट < ए 
त्नक्नर्गणंना यातिगच्छन्तिनिसयः कम्प्र विदारपसदिष्यवः यत्यनेननोचनिति चानंचास्विंतचचानेकभव्कोटि इटेभद्टव् 
त 








न 
ससनीयिव्यकिम्तस्पन्य कस्दटगेननिल्याडइ उवरवद्त्यादि उपरतं दरव्यमावदच्छंयस्छा चाडुपरवगग्छ; स्टादोपरतः भारग 
४ सीर्रलतेपि € ~. € एरसदानावा = 
सयमत वावावा तन्मादुपरतद्दृदुक्त'मवति तौयेकतेपि कषावयवमनख्तेन नियवरणसकचयद्धायंग्रटि एगसद्धानावाश्निसद्रमाच्द 














इ --------------------------------- 
आचाराङ्गसूल । २१३ 





लोगस्ससंजोगंजंतिवौरामहाजांपरेणपर॑जंतिणावकंखंतिनोवितंएगं विरि चमा पुटो विगि चद्रषु 
टोविगिंचमाखेएगंविगिं चद्‌ सडीचाणाण्मेहावोलोगंचञ्चाणाण्यमिसेचाअकुतोभयंअत्थिरुत्थं प 
रेणप रणत्थि्रसत्थ'परेणपरजेकोददं सौसेमाणदं रोजमाण्दं सौरेमायद्‌ सोजेमायदं सौसेलोभद्‌ सौ 
जेलोभदं सौरेपेन्नदंसोजपेन्नदंसीसदोसदंसोनेदोरुदंसौसेमो दंसो जेमोहदंसौसेगम्भदं सौखेगम्म 






























मापा 

एकलषुकाम्मीं तिणेनभविसृक्तिद्र' जाई" अनेरावलीपर॑परा इ" जादतिक्धष्े परेणयरंजं तकता सम्यकूत्वनौभ्ा्िद्र'नरकतिय"चग 
| तिरूषीययाथक्तिदरं संयमपालौच्याजखानेत्तद् सौषम््रदिदेवलाकपामे पषपुर्यविशेधि कम्प्र मूमिश्यायतेति्‌ कुललन्मलरी खमख 
धर्पालीषिशिषटतर अनुन्तरविमानिऊपने पङधेतिहांयकी चकीमलुव्यजन्मपामी साध धर्म आादरी समस्तकर् चयथकी मोच्लद्णि 
परेपरपराद्मुक्तिपामे एवाजेगुक्तिगामीघरुषतेजी वितव्यदीषं खाऊर्ुनवां चे ययवाजीवितशब्दिद्‌.असंयमनवां दं एहनोवसी विेष 
कदे तरं एग विक० एकमनन्तालुव॑धिन॑ कोर्घचतपकचेरयारूटःच्तपयनृ्यक्अन्यदपि दथैनादिक॑चपयति एयकश्वपयन््रवण्यमेर्क्तप 
यतिसडटीतिद्धावान्‌ मान्न यातीथेकरप्रणी तागमानुसारेणययोक्तालु्ठान विधायीमेषावौ लोकंषद्नीवनिकायामकं ान्नयामौनैीं 
द्रागनेपदेशेन अभिसमेत्यन्नात्वा सकृतोभयं यथानकुत्िन्िमिन्तादुभयं भवति तयाविषेयतव्वं भयंशस्त्रादूभवतिततृखरूपंदभेयतिय 
स्िशस्त्"कपाणादितत्परेगण परतीच्छादपि तीच्छतरवन्तं ते नास्िनविद्यते अशस्तर'संयमः परेगपरं प्रकपेगत्यापन्बर' सुयमेद्धियि 
व्यारीनांत॒खतानमन्दतीवभेदोसि यिव्यादिपु समभावत्वात्‌ मामायिकस्य अथवाेलिष्टवस्यायां संयमाटपिपरः संयमोनासितदर 
दखणस्यानाभावात्‌ इतिभावःएकञ्नन्तातुवं धियो कोधस्वपावतो पुटोकडताच्ननेराद्नमोदनीयादिकस्पाये पनेरादर्भनादिष्ठपा 
षतोखवश््यमन्तासुवं धिया कोधपावे इशिकारणिखड ढी खद्धाबन्तमान्नातीथेकंरभापित अागमने्सुसारिवयोक्तालुष्टानकारकमे 





धावीपंडित लोकष्छव्नीवनिकावरूपर चान्नादजिनवचनानुसारिजाणौ तिमकरिवो जिम्मकुतोभयं कता किसाई-निमिन्तथकीजीव 
नैभयनक्पजे तेनेमयटालताञ्चापणनेपुणमयनऊमनेतेभयशस््रयकौऊपले तेस नोविेषकेषटे घयिसय'दःांशस्त्रष्ययकी रपा 
| सादितेपरेणपरःकडता तीच्छथक्तौ तीच्छके परःअशस््रकडतांअखंयम तेपरेणपरं एतावतातीवमंदपणोनयी जेदहभरणीशटयिवीकायां 
दिच्छहे जौवने'विये तुल्यपणोतीगसंदभावनयी सामाध्कससताभाविकदियेतेकेकायश्माचीलेवोतिणिकारशि लिद्दांसंयमतिरां 
थ्वीकायादिविपे सरौरलोभा वद्धे दिवेकोघादिविपाक परमायैयकीलजाणे ते्नेराईमानादिविपाकदेखेष््स्यो भावके स््रत"जेकोह 
रंसोसेमानद्‌रौ° योहिकोषखूपरतोवेत्ति यनथेपरित्यागरूपव्ाव्‌ परिष्टरतिच समानमपिपग्यति चतावःकोषदीं समानदर्णी 


यदिवाकोधंपश्यत्याचर्ति समानमपिपश्यति साना्माताभषतौत्ययः खं सबेतयोष्नं यावन्पडुः्ठदर्भति खगमत्वान्व्बा ख्यायते साम 
तंकोधादेः साचान्निवत्त मा समेधावौनिवन्तयति किंतत्‌कोघंमानं मायां लोभच्रेमंच देापन्चगमच्चजन्म त्या दियावदडस्दएतत्‌ ग्ड 
कश्यदशेनं िंमतस्यरपरतथस्तस्वपयेन्तकरस्यपुन रपिकिंभूतोखौ्ायाति यादानंकन्नं णासुपाद्यनं निपेष्यखकतभितृतथाचाख पथ 
कस्यकेवलिनःरपाधिरद्मरकारकम्मरूपः किमसलिदयादोश्िनरे तिनविद्यते ` ततोन्तरंनास्तौ तिकेवलिनउपाधि्नािद्रतिनवी निषच्‌ 
लेपरमायेयकौ सनयरेठक्रोषदे खेतेमानपुणदेखेद्णिकारणिजिकाधदं सीसेमा दंस भथवाजेकोधञाघरेतेमानेकसी उन्तप्तव्त 
वेजेमानदेखे तेमायार्नदेखे जेमायानेदेडेतेलोभनेदेषेजेलो भदेखेते पेच्जकडतांममदेखेजेमेमदेडेतेदोषदेखेजेदोपदेखेतेमो चदे रेज 
रोएमेाजनाकारण इ देष जेमेचदेखेतेग देखे जेगभेदेखतिलन्मदेखे लेलग्मदेखेतेमर देखे जातस्यष्घर वं टय रितिदयनात्‌ । 
जेमर्देखवे तेनरकदेखेमे गरस जीवन रकिजाद्‌ जेनरकदेखेतेतिर्येचदेखे तिहांयौरदर्तीकषायनेव चितिधयाद जेतिर्यघगति 
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९१४ आच्ाराङ्गसृत्र । 
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दीपिकाटीका 

तचतज्नानंमदायानं तद्विद्यातयस्य समद्रायानोमोनः तंवान्तीतिमसन्धः श्रवाप्तमदरायानस्य किसेकेनमवेनमोन्नावान्नि उतपार्प 
यगा उभयवापिविमः तद्ययाद्यवाप्नतद्योग्य चेवकालस्यलघुकर्मगम्ते नेव म्रेनमोन्नावास्निः यपरसयवन्यदययतिदर्मवति नस्वन्म्रतिपिद्ध 
नरकतिवम्गतयो ज्ञानावाप्नययागक्तिपालितलंवमाः आयुपःलवाव्मौधर्मीदिकं देवलोकमगम बन्ति ततोपिपुरघगेपवाक्म स्ग्यार्थनत 
सुकुलोत्पत्या सोग्वचद्(चव गसंवसादिकमवाप्यवि गिटतरंसखगच्वुत्तरोपपातिक्पवेतमधितिट'तिपुनरपिततयुपतम्ावाप्नपसनुष्वादिमं 
। यमभावखश्गरेपकर्मैनयान्मोचः तदेवं परेगसं यमेनोद्धिटविविनापरस्वमेपारयपर्वे सापव्यमपियातिण्वंविधाचकमे चपगोद्यताजी विरत 
। कियद्नतंकिंवागेपमित्ये वंनावकालतिरीषे नी विव'नाभिल्िपति चसंवसजीवितंवानावका्च तिययानतातु॑ध्यादिचप्णोदध तृसव्रिमेक 
च यादेवापवत्तते उतनेत्याच्एगंविगिंचसमागोपुदोविगिंचद्‌ पुटोविगिचमागेएगविगिंचतिमटटीश्राार्मेदावीलोग'च्ागाएयिम 
मेच्चायऊतोभवं्रविसयंपरेयापरएगं विगिंचसागत्तिएकमनंतातु वं धिनंकौधनपकच्र ्यारुटःचपयन्‌श्वग्‌यन्यदपिदगेनाटिकलप 
¦ वतिवद्वायुष्कोपिदूरैनमक्तकंयावत्‌चिपति एयगन्वद्पिचनपयन्नवग्मनंतानु्व धिनमेकंचपयति यकन वंन्यवानुपपन्तेकिं पुनःपुनः पक्र 
` चे गियोगोभवतीत्याहषड्ीतिवद्वासोचमा रोयमेच्छावसैतेयग्या सौचदागानुयाच्नयातीर्यकरम्रगेतागमादुसारगययोकालटान 
विधायीमेधावीमकीदाव्यवस्ितोऽप्रमन्तवतिःचेणया दी नापर दइतिलोगं च चसणुच्वये लोकं पट्‌ जीवनिक्रायालकंकपायलोकवाययाच्रवाम 

नँ द्रागमोपदेगेनच्भिससेत्यन्नातापट्‌जीव निकायलोक्नस्ययवान फुतयिन्िसित्ताद्रवंमवतितवाविधें कपाथलोकग्रत्यास्यानपरिज्ना 
नायेतस्सखवपरिदतु नऊतयिद्नयसुपजायतेतच्चभयगस्रस्यच प्रकपगतिरसिखतनेतिश्यसलातिदगेयतियलिस्यंनितवद्रव्यगम्त्ररुपा 

यादितत्पष्टेगापिपरमस्तितीच्छादपितीच्छतरम स्ििलोचकट सर्कारविगेपान्‌भावगम्त्रपाररमव तुएकष्ल्ातरि त्त॒तएवप्रत्याख्यानप 


रिन्नादारेगवच्यतियवाचगशस्लरखप्रकपगतिरस्तिपारपयवाविद्यतेतयाश्चग्रस््र स्यनाम्नीतिदगवतिनवि्यसव्यं तिनास्िनविद्यनेकितत्‌ 

श्गस्त्र'संयमसतत्परेगांपरंप्रकपेगत्यापन्र तयादिटयिन्यादोनां सब॑त्रत॒ल् ताकार्या नमं दती व्रभेदोसिष्टचिव्या दिपुसम भावल्वात्सामाधिक 
=> ] [] €+ [न्प ति [प = (ष 

सखश्मववाशल्ेण्यवस्यासंचमादपिपरःसं यमोनास्ितदू हर गुणस्यानाभावात्‌इतिभावःयोदिकोधमुपादानतोवं घनतःस्थि तितोविपाकतोः 


' न॑तातुवं धिलच्णतःचयमा चि्यप्रत्याख्यानपरिज्ञयानानाति सोऽपरमानादिरर्गोएतदेवप्रतिद्धतरं लगयचितव्यंनेकीटस्मसेमा गां 





री जे मागा्टसीेमायदसीजेमायद सीमे लोभदं सीजेलोभदं सीसेपेन्नद्‌ सी जपेच्नदं सीचेदोसर्टंरीजे दोरुटरौद्धेमोचदं सीजेमोचदं ली 
सेगम्भर्दखीनेगच्द॑सीसेजम्प्रदं खीजेनम््र दंलीचेमारदंरीजेमारटुखीमेनिरच्टसीले निर्वदमीरेतिरिवदंसगे जेतिरिचद्‌ंरीसेद्‌ 
क्खटंखी चेमेदावीको द चमा गं चमायचलोभंचपे च्नचमोद चो रुचग्"चनम्प्रंचमरगं चनरगं चतिरि वं चदुक्डंचएवंपास गस्य स गड 
रयसद्यस््पलिश्रं तगडस्मरय्ावागं निसद्वासगडग्धिकिमत्िडवाधो पासम्मनविन्नतिनवित्तिदेसिखीचोखगिच्नं रम्मत्तंजेकोददंसीयोटि 






कोध'खरूपतोवेत्तिश्मनयपरित्यागरूपत्वो तृन्नानखपरिखचरतिचसमानसपिपरि दरिवदिवायःकोध्पयप्यतिचा चरति रुमानमपिपभ्यति 











। । शीरंगाचारयैटीका 

, मति प्रमादय॒तस्तयाविघ कम््रगदयात्‌ खप्रावाप्तनिधि समतामवाप्तोत्यतो मरच्छन्ट नविगेष्यते मद्च्तव्नानचमायानं यदिवा 

, च्नानं सस्यग्दथे नादितलचं वख समदायानोमेाचस्तं यांतीतिखंवन्ध; स्यात्किमेकेनेव भवेनावाप्त मद्वायानदेण्यचारितख मेचावाि 
देतपारपयण उभवयापिव्रमस्तद्यया वाप्ततद्योन्यच्तेत्रकालस्य लबुकस्तर गास्त नव भवेनम्तयवाति परखत्वन्वयेतिद्गचति प्ररेपपर 
दूत्यादि सस्यदाप्रतिपिद्व नरकतियग्गतयो न्नानावाप्तयथायक्ति पालितसखंवमा चादुपःचवात्सौधर्मटिकं देवलो क्रसवाम्‌ वन्ति ततो 

¦ पिपुखशेणया कम भस्यायं चे खवुलोत्यत्यध्तिग्य चद्धाश्वयाखयसादिकसव7प्य विशि्टतर॑स्वम मनुन्तसोपपातिक परचतमधितिटन्ति 

पुनरपितत.ययतस्यागाप्र सनुष्यादिसखयमभावस्यागेपकम्म चः तदेदं परेग्यखंयमेनो दिट्विधिनापर खवगेपार्‌पय सापवगंसग्रिचांति वदिं 


3 
1.1 %4६ ¢ ॥ि 
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वापर सस्यग्दुटिगुर्एस्यानेन परदेसविवरत्याद्ययोनि केवलिपयेतंरुणस्यानकमधितिन्ति परेयावानतःतुवन्धिच्चयेणोह्धखत्‌ कंड 
कस्ाना; परंदरभैनमोहनेय चारित्मेादनीयच्ववाति भवोपम्रादधिकम् यावा चयमवाम्‌ वत्य वं विध कन्म च पणोद्यतःजीवितं 
` विवद किंबाेपभिल्य व नावर्काचन्ति दीर्घ जीवि नाभिलपन्तीत्य यैः चसंयसजीवितंवानाकां तीति चदिवापरेग्पर्‌ः यातौल्यु 
 त्रोन्तरानिजोक्ग्बा मवाभ.वंतीत्य.कत च जेदमेचन्न ताए समग्णानिम्ग याविरंति एतेगकस््तेयलेस्य वीदेवयन्ति = गोयमासा , 
 सपरियाएसमगोनिग्ग"्ये वायसं तराणंदेवारंतेवलेस्य' वीईवचवति रएवंदुमासपरिवाए अद्रिंदवच्नियाणं भवणवासौणं देवा 

। रंतिमारुपरिवाफ्यखकमासाणं देवार्णचउमारुपरिचाएगद गणगक्न्ततारारूवाणं जोद्रक्ियायं देवाणंपच्चमाखपरियाए , 
¦ चंदिम्धरिवागं जोदसिंदाणं जोदख राङ्ंतेयक्तिष्य' छम्बाखपरियाणएणोडम्मी साणागं देषां सत्तमास परिाएसणं कुमारसा 

दायं देवां अहमारुपरियां भलोचलंतयागं देवाय यावमारपरियाए मदा छकसदस्याराणं देवायंदसमास्परिवाए जा , 
यपाणय चार णच्चु याग देवाय एकारसमाखूपरिवाणएगेवेन्नासं वारखमासेखमगेखिम्ग'ये य गुन्तरोववाद्ूवारं देवा णं तेयलेस्स वौ द्य 
वयद्‌ तेर डकाभिजाभविन्ता ततोपच्छासिच्छद यद्वानतातु्॑यादिक्तपणोद्यतः सकिमेकच्चयादेवायवन्तेते उतनेत्यता द 


, एग विगिचमागत्यादिः एकमन॑तानुवंधिनं कोधंचपकख णखारूढः च् पयन्‌ ट वगन्यदपिद्शनादिकंच्तपयति वद्भाचुप्कापिदशथनसप्तक 
यावत्‌ च्तपयति रयगन्यद्‌ पिच्तपयन्नवश्य म्न तानुर्वधिनसेकं च पयति छयरूच्तयन्वयानृपपन्त ; किपुनःपुनःनपकय शि योग्योभवती 
¦ त्याह सडटढीदल्यादि ब्रह्वामेच्त मार्गद्यमेच्छ वन्तं ते चस्यासौचष्वावान्‌ चान्नयातीयेकर प्रणीतागमानखारेगए चयोक्तानुटानविधायी 
| मेघाव्यप्रमन्तयतिरम्पर वदा व्यवसितः चे ग्यद्वनापरइतिकिच्च चोगच्यदत्यादि चसमुञ्चयेलोकां पड्जीवनिकायामन्गं कपायलो कंवा 
आज्ञयासौनोद्रागमोपदेथे नाभिसमेत्यन्नात्वा पड्‌जीवनिकाच लोकस्ययवानङ्कत्धिन्निमिन्तादूभयं भवतति तथाविेवं कपायलोकग्र 
| त्याख्यानपरिन्नानाच तस्येवपरित; नक्रुतच्धिद्ुभवसपजायतदति लोर्कवाचराचरमान्नया चआगसाभिप्र्वेणाभिसमेत्य नकुतचिदे 
हिकासुश्धिकापाय खंदेनतोभयं मवति तच्चभवंश्स्त्रादमवति तस्यचयस्त्रसयम्रकरपैगति रस्‌ तनेति असतीतिदमेयति यविदत्यादि 
ततद्रब्ययस्त्र' रपाग्यादितत्परेणापि परमस्ितौच्छादपि तोच्छतरमस्तिलोहकट संस्कारवियेपात्‌ यदि्वाशस्त्रभित्य्‌ पघातकारि 
ततणएकस्प्ात्मौडाकारिगोन्यत पीडाकायुत्यद्यते ततोप्यपरभिति तद्यथाच्पाणाभिघाता हातोक्तोवस्लतः शितो ्लस्मात्‌ 
। छ्वरसतोपि सुखगोपग्छच्छीदयदति भा वशस्त्रपारपर्ैत्ेकत्रांतरितं स्वतणए्वम्रत्याख्यानपरिन्न 7 दारेगवच्यति यवाचस्वस्यप्रकर्म 
¦ गतिरस्ति पारंपयेंवाषिद्यते चशस्त्रस्य तयानास्तीतिदथैवितुसाह नल्व दत्यादि नाशिनविद्यने किंतदणम्तं ंयमसत्परेग्ण परमिति 
भकपगत्यामन््रभिति त्याह श्यिव्यादीनाखर्मत्र त॒ल्वताकार्यान मंद तौ त्रभेदोऽस्ति ्यिव्यादिुसममावत्वात्‌ खासाचिकस्यायवा यते 


श्यवस्यासंयसादेपि परःसं यसोनास्ि तद ्ंछणस्यानामावादितिमाव योदिक्रोधरपादानतो वंघनतःस्वितितो विपाकतोऽनं तातुरयं £ 





21. 


लक्त एतः च्वमायित्य प्रत्याख्यानपरिज्ञयाजानाति सोऽपरमानाटि दयेयल्येतद्देव प्रतिद्धत्र' लगयितव्यसित्याढ ज कोटटंसीत्याटि 
योदिकोषःखसरूपतोवेत्यनयं परित्यागर्ूूपत्वातृन्नानस्य परिरतिचसमानसपि पण्चतिपरिदहरतिचेति चदिवावःकोधपण्यत्याचर्ति 
रुमानसपिपश्वति सानाश्चातोभववीत्यथेः एवमुत्तर त्राप्यायोच्न' वावत्पदुःखदर्मीति खगमत्वाज् विध्रिवते दांमरततकावादेः साकार 


र 


[वि 11111111 रायाः 














दं सोसेजश्यदं सोजेनम्बट्‌ तौसेमारदंसौ जेमारदंसौसेणिरयदं सम जेंशिर्वदं सीसेतिरि वद॑सेजेति 
रियद्‌सेसेटुक्वदंसौ सेमेहागोकोरहं चस7एं चलायंचलोभच पेच्जन्वसोच टोसंचगद्भ॑न्दज 
स्मंचमरणंचणरगचतिरि वंच दक्खचस्यंपास गस्सद सणं उवरयसत्यस्सपलियंतगरस् आयाणरि 


सेहासगडभ्मि किमत्थि उवाधौणास गस्स एविज्जति णत्थि न्िवेमिदेवेमिजे चच्तीतानेचण्डप्य 1 
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भाषा] 
देखे नरकति्धैचमादि दुः्ववग्णाभोगयिये नेष्मदेखेतेमेधावीपंडित तेकन्तं व्यकरेजेगेए सर्वनिवन्तये तेखें करोषमान मायारोभ 
मरेमदापमेददग्मैजन्म भर्यनरकति्यस्लदुक्डव एतलावानानिवारे ओीरूधस्म खामिकच्ष्े एपासगतीय्'करनो दशनमतनागिर्वे 
तीर्मीकरकेदवा्टे उवरयसव्यष्म गशस््रयकी निरन्त तथाप्य तनोकरणद्यार वली एमाखगकेयो ` यायागां कतां सकलकन्् वेनिषेधी 


नथी. यीधग््ं खामिकरद जिममे"खीभगव॑तसमीपि साभ्यां तिमड्ध'कड्' दूति गीतोप्ीवाध्ययने चतुर्थो यकसमाप्नौ समाप 


| 

| 

| ्पणाकीषाकम्म्र ना मेदगद्ार तथापासगनेडपाधि यथ्कग्मं रूपद्े किंवानयीतिदां उन्तरण्जागिवेानयित्ति केवसीने"टपाधि । 
| श्रीतिष्णीयाध्ययनं $ द्िवचोयोसस्यक्ताध्ययन प्रारंभियेक्रे तेषनेसंयंघस्यो पुविलिविडध' अध्ययनेरुतषपदायरूप जौव्मजीव आव 


संवरनिजैरावंधमोच्न एसप्तपदायरूपतत्यकच्यां ते दनोसखांचोसदचिवो तेसम्यकूत्वतेदिश्ध्ययनिकदियेक्छे ते्टनारदं शकं ४ तिद 












पददिलेखद सेसम्यग्दर्नवीने उद्‌ गेसस्यम्ब्राननीने उद्‌ सेयन्नानतपने निरयाकरिवे सम्यक्‌ तपचोयेखद्‌ से सम्यक्‌धारिवणएचनाविये , 
घ्रवोल्यादे चिवेसम्यग्दगेनस्यग्न्रान सम्यक्‌त पसम्यक्‌चारित्र एव्यारेमोचांगतेटभणी तेनेविगेषचारिल्िये रल्क्ररिवोतिष्ेमा ! 
| खिजेसम्यग्द्थननिरतोधद््‌ तोन्नएनतपचारित्र एतिगेरुफलयथाय्‌ इगिकारशिविगरेपिद दभेनविप उद्यमकरिवो साचातलनो खद्हि । 
योसस्यम्दर्भनक्रद्धियेः ्मनेतत्यतिनेखत्मचकरेवलन्नानतीर्थैकरेभाव्यों तिद्ेनद्धूमं दिदे पाड रे खतं मेवेमिकर्खधर्म्प खाभिकरेरेनि 
विपमेतीयेकरनेवचनिसस्यकूतत्वनारो तेकड्ध' स्रवा नेने सदट्रगि सम्य क्त्य ऊपे तेडध'तत्यकदं जेभतीतालेती्येकरयतीत ! 


----~-~-- -~---------~~~--~----=-----~-------------~ 


| 
रौपिकारीका 
सानाष्मातोभवतीव्यये;एवमुन्नरत्राप्यायोज्य'यायन्बदुक्डदर्मी तिष्डगमत्यान्वि त्रियते माप्रतंकोषादे; सासाज्िवन्तं नमादसेभेहादीस 

मेधावीभिनिवन चेत्‌व्यावन्तयेत्‌किं तत्‌ क्रोधं यावद्‌, {प्द॑समनौपिक्रा परिारायमाह एवंपासगसखर्दखगंति एतटर्नवसोक्त खट्‌ शका, 








देर्वाप्यकश्छती्यै छतोदगैनमभिप्रायः किंभृतस्योपरतगच््नस्य पयेतरुतः पुनरपि किंभतोङौमायायंति ्यादानंकमैणासुयादानजिे | 
्यमुवेभित्‌्रखारिति किंचाख भवतीत्याह किंमलिडयाधौ श्छ कस्यकेवलिनः उपाधिविथेययांउपाषीयते दूतिवाखपशद्ैष्यतोदिरण्या ¦ 
दिःमावतोऽटमरकारं कर्मसदिविघोप्य पाधिः किमङ्ि्रादहोदिखविद्यते नयियत्तिमासीत्ये तटं नवौभिशषमेख्वामीर्लगृखा ; 
सिनेकथयति यन्मचाभगवदं तिकेऽखाविनपुन; स्वमत्यादतियोलिन समुद्रटूरिपटालंकार श्रीलिनष्टसद्धरिविरवितायांयीषाचां । 
रागप्ररीपिकायांढतीयंगीतोष्णीयाष्ययनंसमास' ३ उक्तंटतीयमध्ययंनं सांप्रतं चतुयेमारभ्यते सस्य चायमभिसंबंघ; मनंतराष्यय | 
नतयेयरस्षपदार्थीव्रकौ तच्मभिदधितं तचा्थयह्वानंचसम्यक्मुच्यते तद्त्रप्रतिपाद्यते मनेन रंवंषेनायातस्यासाध्ययनस्य खट ार्थाधि ॑ 
. कारमरतिपाद्यते तत्प्रथमं शके सम्य गदेन हितीयेसम्यगच्नानं टतीयेभन्नानितपोव्युदायेम सम्यक्तूपः चतु्येत॒सम्यगचारितर | 
यतःप्राुक्त च त॒ट्यमपि मोर्चागंततोन्नानदेनतपचरयप॑शखाघ्रनायतितव्य तत्मति पालनाययावच्जीवंयतोविकेयं तलापिनिरुपाधें 
शनवतस्तपो त्रानावरगानि सफलानीतिख्ितं अतोदगेनेयतितव्य'दथेन॑चतत्ाय च द्वान तल॑चोत्मच्र केवलन्नान सतीर्य रद्वि्यदभा 
पितदेवद्धरतरामुगमोपातेनद्त्रेणरगेयतिरेवेमि जेय्तोयाजेयपडष्मनच्राजेय यागमिसाश्रिष्ता भगवं तोसवयेतेएवमाद्क्ड'ति्वं 
| भाखुतिषवं पखवेति प्ंपर्वेतिखवेपरा णाखव्वेभूया सव्वेनीवारुववेसत्तागार्॑तव्वाण माणायेतव्वानपरियेन्तव्वा गपरितायेयव्या उदये 
। ययाचेवेमीति मौतमखास्याड यथाखो्त्रकीमि योरंतिर्थकरवचनावगतय सेय वचनष्रतियदियाचेशन्दसष्छन्दार्येयच्छद्धाने सम्यक्त 





शिलंगाचार्यकरुतटीका 
| वन्त नमा सद्रत्यादि समेधावी्चभिनिवत्त येतृग्याववत्त येत्कि" ततृकोघमित्यादि यावद्‌ :'खछगसवादराख्यानामाव; खमनीपिका 


। परिहारायेमाड पयं दत्यादिएतदनंतरोक्त बुद्‌ शकादेर्वारभ्य पशयकस्यती्ेरुतोदभेनसभिप्राय; किंमतस्योपरतयस्स्य प्ैतरतः 
र =-= 
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| 
| पुनरपिकिंभूतोसौ च्ायाणद्त्यादि दानक णोपादानं निपेध्यपूवैस्लकत कम्मं भिदसाविति किंचास्यभवतीत्याह किमिव दत्यादि 
प्यक ्केवलिन उपाधिर्वि्ेषणं उपाधीचतद्ति वोपाधिद्धैवयतो हिरण्यादि भावतोऽषटपरकारकम््ं सदिविधोष््‌, पाधिः किमसयाद्ो 
दिन्नविदयते नारीत्य तददंबवीनि धमप खामीजवसामिनं कथयतिवयासोहनवौमि येनमचाभगवत्ादारविंद सुपाखतास्वमेत 
दावि तद्घवतेतदुषदिशयीलुसारितया कथयासिनपुनः खमतिविकल्परचनयेति गतः ्टूवालुगमस्द्रतौच समाघच्चतयाद्‌ श्कसतत्म 

रिखमातीचातीतानागत नयविचारातिदेशाव्माप्तं भीतोप्णीयाध्यवनसिति ग्रन्वाग्ं ० उक्त टतीयमध्ययनं सां प्रतच्चतु्यै मारभ्यते 
| सस्यचायमभिसंबंघः दइ हशस्त्रपरिज्ञायामन्वय व्यतिरेकाभ्यां पड्जीवनिकाचान्‌ व्युत्मादयताजौवाजौव पदायदवंब्युत्मादित तदघवंं 
विरति भणताख्वसंवर पदारथदवद्धुचे तथालोकविजवाध्ययने लोकोचयावध्यते ययाचखुच्यतद्‌ति वदतावं घनिन्जैरोगदिते शीतो 





च्णीयाध्ययनेत्‌ शौतोष्णरूपाःपरीषदाः सोटव्यादति भणतातत्‌फललच्तणो मोच्दोभिद्ितस्ततच्चाध्यवनत्रयेण सप्तपदायगैतम जं तत्वम 


मिडितं तत्रर्यचद्धानं सस्यक्तशुच्यते तदधुनाप्रतिपाद्यते अनेनसंवंषेनाया त्यास्याध्यवनस्य चत्वायेलुयोगद्वााणि व्यावरोँप्रकमा 
यीधिकारोदेधा तताध्ययना्यीधिकारः सम्यक्राख्यः शस्तरपरिन्नया प्रागेवाभाणि उद्‌ शायी धिकारमतिपादनायतु नियं क्तिकारसाद 
पटठसेगादाउद्‌ सम्मिगादाप्रथमोट्‌ श्केखम्यग्वाद्‌इत्ययमसर्यीधिकारःसस्यगविपरी तोवाद्‌ःसम्यग्बाद्‌ः ययावख्ितवस्त्रा विभ वनं हितीये 
तघम्दग्रवादिकपरीच्ता धं भरवदितु"शौलयेषातेधर्मप्वादिनः तएव मवादिकाघर्मम्रावादुकादत्यर्भसतेषांपरीन्तायुक्षवि चार णमि 
तिटतीयेऽनवद्यतपोग्यावख'नं नचालतपसाअन्नानितपस्चरणेनमो त्त इत्ययमयीधिकारवचठयीद्‌ केव समासखवचनेनसंचेपवचनेन 
नियम'नभरितं संयमञक्तदतितदेवं प्रथमोद यके सम्यग्दथेन सुत दितीयेसस्यम्न्नानंटतीयेन्नानि तपो युदा सेन सस्य कूतपच्त॒यंठसम्यक्‌ 
चारितमितितस्याच्चशब्दोह्ेतौयतश्तृटयमपिसोच्तांग प्रागुक्त तसा त्‌न्नानद््ेनतपच्ररणेषुसुसुन्ुणाचतितव्य"तत्मतिपालनाययावल्नी 
वंयललोविषेयद्रतिगाथादया्यैःचघु नानामनिष्पन निक्तेपायातस्य सस्यक्ताभिघानस्य नित्तेपंचिविषं राहणामंगादाःअच्तयायैःरुगमोभा 
वा्ैन्तुखगमनामस्यापनान्युदछाचेनद्रव्यभावगतं निदु ्िकारःमतिपिपादयिषुराद्ददव्वगा दाथ्येत्यानंतरयेनन शरी रव्यतिरिक््रव्य 
। सम्यक्कमित्याह णच्छातुलोभिकं इच्छावेतःमटत्तिरभिप्राय सलस्यानुलोममनुकूलं तत्रभवमेच्छानुलोभिकं तच्चतेषुतेषिच्छाभावान्‌ 
करल्यताभाचु रुताब्ुपाधिभेदेन सप्ताभवति तद्ययाक्ततसपनमेवर निवैत्तितु'रयादि तस्यययावयवलच्च यनिष्यने दवय सम्य इ तुलन्ति 
| मित्तचित्तखास्यमोत्पत्त येद्थेवासतं तस्यशोभनाश्रुकरणतयाखमाघानहेत॒त्वादूदु च्च सम्यभेवंसंस्वतिपियोच्जं तस्यैवरयादेभग्निजीर्णी 
पोढापरावयव संस्कारादितिर्‌ तवाव्यययोद्रे्ययोः संवोगयोद्रैव्ययोःखुंयोगोरु '्तराधानायनोपमरखछव उपभोक्कुन्ं नःप्रीतयेषयः 
शकोरयो रिव तत्व 'ुकतद्रव्यसम्य्‌२ तथायत्मकत द्रव्यलाभ्ेतुत्वादामनः समाधानायप्रभवति तत्मचु् दरवयसम्यग8 पाठतरःबा!उवड 
त््तियपयक्त मभ्यवद्धतं द्रव्य' मनःसमाधानायग्रभव ति तदुप्क्द्रष्यसम्यग्‌ तथाजढ परित्यक्त वङ्गं टित्यक्तं द्रव्यसम्यग्‌भतथाद धिभो 
जनादिभिन्' सतकादिसुमाधानोत्मत्त भिन्न द्रव्य सस्यक्‌६ तयाविघकभेखादिच्येदाच्छित्त सब्यर्‌सवदच्छे दादिमप्यं तण्चमाधा 
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। नकारणत्वात्‌ द्रव्यसस्यग्‌विपययादसस्य गितिगाथायेः भावसस्यकूप्रतिपादनयादह तिषिदंगादा तिविषंभाव सम्यग्द्थनश्नानचा 
रितरभेदात्‌ पुनरप्ये केकंभेदतयाचटे तत्रदशेनचरये प्रत्येकंतिविधे तद्यया्नादिभिग्याहटे रछूतविघु"जस् ययाभदस्तकरयद्घीण 
शेपकम््र णोद्देयोन सागरोपमकोटौकोटि खितिकस्यापृेकर्ा भिन्ग्रन्यभिग्यात्वाजुदव लच्णसन्तरकर यं दिषायानिरटग्निकर म 
परथसंश्वस्यक्षखन्मादयत ्रौपथभिकंदथेनशक्तन्च ऊस रदेसंदड्ढेलयच्च विच्छाद्वणदवोपप्यद्ूवसिच्छतागादपठवखमसन्द' लद्जगेवो 
उपरशमरेखां चौपश्सिकभिति ययासम्यक्तयुद्गलोपष्टं मजनिताध्यवसायः च्वायोपशसिकदथन सोदनीयच्तवात्‌ चायिकक्चारिम्त'सप्य 
पमस ण्यामो पभिकां कपायच्तयोप्चमात्‌ चायोपरसिकं चारि्रसोदनीयच्तवात्‌ त्तायिकंन्नाने त॒भाव खच्यद्धिधान्नातव्य तद्यथा 
, ्तायोपशनिकं च्ायिकद् ततचतुविषन्नानावरप्यौय च्त्वोपश्यानूमत्यादि चदठविषच्ायोपथसिकं च्नानंचसस्तन्तया प्तायिकंकेवल 
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२१८ अचाराङ्गसुल्र । 


























भ न्‌ 


| विविभेपिभावे सस्यक्तदर्भितेसति पराघादयति वद्य वंत्रवाग्णसयपि सम्यन्वादसंभवेकयं टमैनस्पैवमग्यक्तवाटोरुटो 
। यदिद्धाध्ववने व्यावरखितेखच्यतते तद्धावभाविलादितरयोखयाहि भिच्याहटेलेनम्तः चत्र चरुस्यक्तप्राधान्य स्यापनाचाेतर्‌ याजकुमार 
हयेन वालांगनाद्युवगोघनार्यै' टटांतसाचकच्ते तद्ययाउदयसेनरान्नो वीरवेन्रमेनकु मारय तत्वी र्येनोन्धः सचतत्पमायोग्वार्माध 
वदिका; कलाग्रादित दतरन्स्यरधु्वेदा लोकच्चाष्य! पद््वीमगमत्‌ एतच समाक्राखं वीर्वेनेनापि राजाविन्नप्तो चवादमपिषतु 
' कँटाग्याखं विदे रजापितदाग्रहमच्रगम्याचुन्नातस्ततोसौ सम्यरुपाध्यायोपदेगात्‌ म्रन्नातिगयाद्स्यासविगरेयाच्च गब्टवधौरंचन्ने नेन 


| वारूढयौवनेनखम्यस्तघनृवंदविन्नानक्रिवेणागशित चचनुदगैनसदसद्गावेन शन्दवेधित्वावटंमात्म रलोपस्ान उति राजाबुद्वायादेमं 
, वाचितसरनापि याचमानेन चितरेवीरमेनेन च गन्दातुवेधितया परानीकेननु'भेयरैखानगतघभावे खं कतामालव्यानौ नगे 
, सेनेननच विदितटन्तांतेन रालानमाण्च्य निरितःगरगशतनालावर््परानीकेन मोचितस्तदेव मभ्यसलयिच्चानक्रियोपि चचुविंकल 
¦ तान्नालमभिपेतकार्यसिद्धवे इत्य तदेवनिरखु क्तिकारो गाययोपसंखत माद कुगमाणोगादहा कु्ैन््रपिक्रिवां परित्यजन्बपि खनन 
घनभोगानददपि दुःखस्यो सैन जवल्यन्धःपरानी कमिति मायायै; तदेवंदटान्तमुपदर् दार्यन्तिकमाद कुग्साणोगदा कुर्गन्रण््टिन्ति 
। सन्यदभैनाभिदडितां तद्यवापंचयमापंचनिवमा इत्यादिकां तयापरित्यनन््पि खननधनभोगान पद्धाग्नितप्रादिनादट्टपिहुः 
¦ सखोरःभिष्याडटटिरम्िष्यति तुरवधारणेनैव सिष्यतिदर्मेनविकलत्वाद घकुमारवत्‌ चरुमयैः कार्यखिद्धयेवत एवं तत; किंकर््तव्यमित्याद 
तम्हागादा चख््माल्विद्धिमारगं लास्यद्‌ं सस्यग्द््भैनसन्त रेया नकम्म चव; खात्तस्यमात्तार्णाक्रम नीकं सेतुमनाः सम्यग्दर्मनेग्रयतिं 
ततस्िखति चद्घवति तद्वति दयैनवतोदिरदेतौ यख्मात्वस्यग्द्ैनिन; रुफलानिमवन्ति तपोच्नानचर्णान्वतसतर यल्वताभाग्य 
भितिगायायेः म्रजारांतरेष्णापि खस्यग्दर्गनस्य तत्मवक्राणांच गुगस्वानक्रानां रुणमाविमपवचिततमादह खग्बतुष्यत्ती गादा सम्यकू 
` स्योत्मन्तिःसस्यकरोत्यत्तिलस्यां विवचितावामसंस्येच युणच्र खिभवेदिल्ू -तर्गावाद्धातेक्रियामपेच्छसंवंधोलगयितव्य कवमसंस्ये वयु 
। गाचयिरमचेदित्यलोच्यते इमिव्याटण्योदेयोनकोटीकोटिकम्यं स्वितिकाग्र चिकसत्वास्तं कम्प्र निर्जन ामाचित्यत॒ल्याधन््रं मच्छनोत्म 
` न्रखंन्नातेभ्योऽसंख्य च युरानिर्व्नरकाततोपि पिष्च्छिुखंखाधुखमीपं जिगमिषुसस्य्मारपि किवाविट, प्रच्छ'सलतोपिधम््ःम्रतिपितृख 
` राद्पिकिवराविटः मतिपद्यमानस्तच्छाद्पि पूर्दमरतिपन्नोऽसंस्वेव युणनिन्नं रकइतिसस्य कूतवोत्यन्तिव्यीख्याना तदनन्तरःविरतायि 
' रतिंम्रतिपित्‌खः मतिपद्यमानपृवै्रतिपन्नानायुन्त सोत्तर स्वासंसवेवुगनिन्नं राचोन्या एवंसव्यैविरतावपीति ततोपिपपरतिमन्त 


| 
| 


। खनैविरतेः खकरायात्‌ अगंतकम्ब्चेन्तिपटैकदेयेषदयेपग्रचोय इतियवामीमवेनोमीमः सत्यभामाभासा एमनन्तशब्टोपलचिताय 
` नन्तातुजन्धिनस्ेदि मोडनौचखांशाभागास्तांििपवियु रखंख्ये यगुखनिव्ज रकस्ततोपि चपकस्तन््राच्पि चीयानन्तागुवन्धिकं 
¦ पाचःएतदेवदथेनमोडनीयनत्येद्रभिसुछक्निचारूढा पवने तयमावोन्न' ततोधिचची णसक्तकात्‌ चीगसप्तकप्लोपनमयेग्वा रूढो दस्यो च 
निन्न रकंसलतोषय पर्यातमोडस्तस्यापि नचास्तिमोदनीवचयकसलततोपि चीस्वमोदोऽत्रचाभिसुन्डादितरव चयासंमवमाचोननीवसम्ना 
: द्पिलिनोमवस्यकेवली तस्म्रादपिेले्ठवस्ोसंस्य च गुयनिर्व्न रकस्तदेधं करर निन्न राये चरंस्येयलोकानागग्रदेयध्रमानिःपाटि 
तसंचमस्वानम्रचयोपात्तचेगिखोन्तरोत्रेपामरुख्ेच गुणारन्तसयेत्तरग्रवद्धं मानाध्यवश्नाय कँडकोपपन्तेरिति काखस्तुतद्धिपसैतो 
, भ्चोजिकेवलिन चारभ्वप्रतिलोमतयासंस्ये च गु्वातरेर्ान्नेवड् शुक्तं भवति वावत्कालेनवावत्वर्म्मयोगि केवीतच्तपयति तावन्तात 
' कम्प्र खयोनिकेवली संस्येयगुगोनकालेनचवयति णठ॑ग्रतिलोमतवायावद्वर्म' पिष्च्छिषुस्तावन्बे यमिति यावादहवार्थैः खमनन्तयेक्तया 
नीत्यादग्रैनवतः खफलानितपोन्नानचरणान्वभिद्धितानि वदिपुनः केनिडुपाधिनाविदषाति ततःसखफलत्वाावः कचाखाडुपाधिस 
माद चाहारगाडा चादाराच्पूनाच ऋदिवानरपौधष्यादिका चाडासेमधिपृद्वैवसलाख निभिन्तभूताख त्नानचर्यन्निवांकरोतित 
\ .चायास्चेषु मतिवद्धोचत्क रोति तत्रुलिममिल्यु्यते तवाच त्नानचस्णयोरादाराद्यमयेमनु्टानं छतिमन्दफलवद्धवत्वं वं स्वाच््याव 


+ 
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अचाराङ्गस्‌ल । २१९ 


॥। 





4 [वा ~~ 6 € (र 
। न्तरेडादशप्रकारेतपस्यपीति नचसतरिमादु्ठायिनः चम णभावोनचाचरमरसानुष्ठानं रुणवदिति तदेव निरेपधिदेयनवतस्तपाज्ञान 


। चरणानिसफलानीति स्वितमतोदशैनेयतितव्य" द नचतत्वायैचद्धानं ततव चोत्पन्नापगतकलं का येपपदायैसन्ताव्यापिन्नाने सतीयैरद्भि 
। यदभापितदेवष्ू्ातुगमाय तेने णएदरैवति सेवेगीत्यादिद्धत' नौतमखास्याह ययारोदं जवौ मिवोद्तीरयै'करवचनावग तततः 
खद्धेववचनदइति यदि वाशोद्धौदनि शिचाभिमतत्त णिकत्वव््‌ दा सेना येनमयापूवैमभारिखोहमद्याविव्रवौसिनापरः चदिवासेशब्द्स्त । 
। च्छन्दार्वच्छदवाने सस्यकूत्वंभवति तद शंतत्वं बवीमीति चेऽतीतायतिकरंता चेचग्रल्युत्यन्नावत्तं मानकालमाविनोयेचागाभिनंसणवं प्रर 






॥ 





। खाजेवश्नागमिस्सा अर हतामगवं तोते समेरवमाद्क्छ ति ण्व॑भासंतिण्वंपखे तिणवंपरूवे'तिखने 
। पाणासब्वेभूयासव्वे नोवा सववेसत्ताणंतन्वाण आणवेतव्वाणपरिपेत्वा एपररि तावेयन्वाणडदहुवेय 
व्वाएसधम्मेसुद्धं णिति एसासएसमेचलोयं खेदखेह्िपवेदिते तंजहाउद्िएखवा चरणुद्टिरएखवाउवद्वि 
एस्ुवाच्रणुवद्िर्छखवा उवरयद्‌डखवा अणुबरयदंडखवा सोवहिएसुवाणि्वहिणखवा संनोगरणएसु 


॥ 
1} 








भाषा 

कालदा जेषङ्प्रन्राकडतां वन्तैमानकालिवन्तं तथाजेयागामियेकालिङ्स्ये जेअतीततेचनंत आागाभियेकालि्धस्ये तेषुणश्चनं | 
तजेवन्तंमानतेउतम,ट चनेनपन्यपदिजा पिया उत्कच्पदिषनरर्रभूमिभिलौ एकसोखत्तरितीकर् जव्वपदिपंचमद्ध विदेह | 
चेतरे मिली वीसतीरथेकर डद एवं ्तीतवन्तं मान अनागतकालितीये करडा ऊेडखे तेणेदमक्द्यो ते दमकषेतेद्मकर्िसये इदं | 
वन्तः मानकालेव्यास्या ते्ौयरिह॑तपूजासत्कारयोग्य भगवन्तरेष्डयी दियुणायुक्त तेखमस्ततीर्थ'करप्र्चनेयवसरिद्मने यगलिकद्ी 
सखेतेमाद्क्ख'ति कतासामान्वथक्तौ एवं भासंतिकडतां अद्धं सागधीभाषाद'भाये तयाए्वं पन्ने तिकहता शिष्यनाखंदेच्टालिवाभणी 
जीवद्मजीवादिपदायेवियेपिजणावे एवंपरूवंति कतां समस्यगज्नानदशैनचारित्र एमोचमागेमिष्यात्व अविरतिप्रमाद्क पायचोग्वंघ 


नोकारणद्रमग्ररूपे तेस्योसनेमराण सघलादै.प्राणएकडतां जेदथविधम्राणययायोग्यधरे तेमागासरवेभूतकदतां इ्ारुडस्य तिखिमूतत 


॥ 
॥ 


यासव्वेजीवजीषे तिशिकारणि जीवनारकी तिर्थेचसनुध्वदेवता एजीवतथासव्वैरत्वजेसन्तादइ'वन्त^तेसत्वतथाखातासातानेउदेखखदुः 
खनाभोगवणद्ार तेरो सत्वप्राभूतजौवसत््धूलपचिद्र' एकायेग्॑यां तरिद' माणाद्वितिचतुःमोक्तामतास्तुतरवःछता नौ वाःपंचेद्धि 
चाज्ञा: गेपाःसत्वाञदाडताः ! इतिएवंसवमरा एसषैम्‌तसवैजौवसर्व सत्वहणिवानरी दर्डक्र्यादिकेताहिवानरन याणावेतन्बराच 
। लात्कारि्भिखमगदद$पतिग्रह्वानद्ं दाखदाखौवत्‌ शरौरमानसौपीडानेऊपजाविवे परितापिवानर्धैं मराणब्यपरोपखयकी उपद्र ¦ 
| विवानन्लं दिवद्मकौपेस्यो तेकद्ेरे द्ध 'एठधम्ो क० एूवताजकद््यो माणन खरि एवं रूपघन्धं दुगेतिनौयगैला खगतिनेचोमान । 
| समानकेहवे घम््ं श्ुद्धपापालुवं रदित सिथ्याही नीपरि इ" एकेन्द्रियपं चेन्द्रियनो वधतिद्नी यदुमतिजिदानयी तिखिकारयि | 
| शद्धतयाएवली एषम केदवोद्धे नित्यकदाचित्‌ चवनथीकदाचिभरतरेरवत देतिनयौतोपुणसडाविद्ेऽच्तेलिद'े तेणेनित्यतयाव | 
| लौकेवो शाग्डतोलिकाल अवस्यितपस्पायकौ चयवाशाच्तीगतिनो न्नारपतिशिशाण्ठतो समेश्चलोयंकदता लोकयष्डि'पट्जीव ' 
निकायरूपदुक्वसमुद्रमाद्िपद्यो देष्लौ खेदन्नपरजौवनाइक्डनाजाण एवे भगवं तेसाय्योप्ररुष्टो तेधग्यं केडनेविपे कच्योते देरॐॐ 





| तंजद्ठा डयि तकडताघम्मर चाचरिवाभण्णौ उद्यतसावघानद्टे तेउदिगीधस्ब कच्यो तयाचज्॒तित जेष नेविपे चद्यतनयी तेऽनेएु्‌ । 
धम्प्रंकद््यो उपच्ितधस्छं साभलिवार्वा्रएडार तयायनुपच्छिततिहयकौ विपरीत यद्यपिपस्वितचिलाती पुतरसरीखानेघम्द्ंकयाब 
। क्तपरजेयतुपस्ित तेहनेकडतां सखो तिदाएडन्तरकम््ं गति विचितं तिरि द्रनागादिकनीमरिड' अर्लापविनाद् घर्म्मका 


॥ 
॥ 





न्योगुणकरे तयाडपरतदं डजेतिविधदंडयको निदृत्याॐे यल्ुपरतदंडतेखयी विपरौततयाखोपधिंक् सपरिग्रहनि रमधिकनिपरि ग्रह 








छ्य 








(स 
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२९० अचाराङ्गसुच। 
दीपिकाटीका 
मवतितददंतत्वंवौमि जयच्रतीवायेच्तीता चतिक्रांतायेचग्रत्यत्यनाव्त्त सान कादमाविनोयेचागा भिनस्तेएवग्ररपयं तो तिसवंघः 
तल्तिकातत्छीर्यस्रतः जालस्यानादित्मदितियन्तामतिनाताः अनागता्यपि्यन'ताच्यागामि कालस्यानंतत्वातवन्तंमानतीय 
[। > = र 
छतामन्नापक्ापद्ितव) तत्वेपि चत्यप्यत्‌कटजन्न्य प्रदिनएवकज्व्य"तेतवोन्मगेतःचमयनेदसम्विनः खश्नत्य त्त रगततद्धव पच 


स्वपिविदे हेषगपरत्ये कंडातिं गत्‌ ेत्रात्मज्त्रात्‌ एकंकस्िन्रदाति गत्‌एवं पं चम्तपि भरते पुपर चंवएव म रावतेपष्वपातितवरदातिं गत्य चभिरु णि 


4 


ताःणदय त्तरंयतं भरते सावतद यप्रकेपेणसल्युत्तरचतनिति जघन्वतस्छुविं यतिः साचंवपं चखपिमदःविदद्ेए अदे दतर्गदानदुभवतट 


£ 


' सद्वावाततीयकतां प्रत्य नंचत्वारःनेपिपंचभिगु चिताविगति; भरतेसावतयोस्तु एकांतद्खमादावमावएव शन्येनुव्या चन्न तेसेरोःप्मप 


0 


रविदेदवेक सद्भावात्‌ मदाविदेदेहावेव पचख पिरय वेति केदमे चंत; अदतिपृलासत्कारादिकमिति तयेश्डवी ुपेतोभगवं वसं स | 


वै प्ठप्रच्नावखरेएव माचचते एवमा चचिरेखनाखवाख'ति खंखासान्वतः सदेवमतुजार्वापपैदियद्ं माग वमापचामार्पते एवं मरकर 
णसं शोल्यपनोदायां ते बासिनोनौवाचवसंवरवं्र निजेरामोत्तष्दार्यान्‌ न्नापचंतिग्रन्नामवंति एवं खस्यग्तानदगेनचारिताखिमोचमा 
। गै;भिव्यालाऽबिरति प्रमाद्कषाचवोगावंध हेतवद्ल्यादिना मकारेयम्रख्पर्यति क्तिंतदेवसाचन्नते दतिदर्मवति खयेपाणायवासव 
भाणाःखने खटचिव्यपते जोवादुवनस्मतवः दििचतुःप॑चेंद्विवाच पंचेन्द्रिवत्निविषवलोत्श्डाखनिः खाखादुष्कटचणप्राणषारणात्मा 
रण्;तवासव्वेभयारुव्बोिभवतिभविष्य तिच्यभवन्नितिचमतानिचतुदट्‌गम्‌तग्रा्मातःपातानिस्वजोवाखवणएवच्छठतिनोविष्यं तिम्रजों 


चिपुरितिनीवाःनारकतिचेग्नरामरलच्ाद्धतुगतिक्राःसववेखत्तास्वेएवख रतचातासरातोद्वात्‌छन्वदुःस्भालःसत्वाःएकार्वीवाएतेय 


ब्दाःएतेचस्वपिग्राशिनः प्ौचयब्दावेदितव्यान इंतव्याःद्‌डकयादिभिः नश्याणावेतव्यानान्नापचितव्याः म्रसखद्धयाभियोगदानतः नपर 


ब्राद्याःश्ल्दारुदाखादिनसत्र परि ग्रडतः नपरितावेचव्वान परितापचितव्याःयारौरमानरूपो डोत्मादनतःनउवद्वेचव्वानापद्रावयचित 


ब 


व्यएःप्रागाव्यपसेपगातःएसधम्म द्शितिएसाखएसदखलोय स्टेट सख छिपवें दतेतंनडाडउद्िएख्वाच्रगद्धिएसवाडवद्िएसखबाययगावट्िएर 
वाचवरचद्‌ उस्डवाञ् णुवरचद्‌ ड वाखोवधिरखनानिसवधिएर्वासंनोगरएसवा असंजोगरणडवातच्चचेय तद्दाचेयं अस्प" चेयपवुद् 


तिएसषन्द्र त्तिएयोऽनंतोक्तःसर्दम्रा गा न हंतव्या दत्यादिको धर्मोडगैत्वगे लाख गति सोगानदे ष्यःकिंमृतःुद्.पापाु वषर डितोन खाक्यधि 


। गन्नातीनासिैकेन्द्ियपंचेद्भिवयधाहुमतिकलंकां कितः तवानित्योऽभच्य्‌, तिरूपः पंच्विदेदहे पुखदाभवनात्‌याण्डव्‌ःया्डतदेतवातूचव 
दिवाचित्यत्वाद्‌गाज्ठतःण मेले यं उदन ्पवेदितेसु"चलोकंलं त॒लोकंदुःखसागरावगाद"ससेत्यज्नात्वातदुत्तरेषाचखेददते वदु" 
च्छट सिःप्रवेदितःप्रतिपादितः तीवैकसोपदेथच परोपकारितवातदृखामाव्याद्ेवन्तेमा नोभास्छारादवदूव मवोध्यव्रि्ेयनिरपेचत 

चाग्रवर्तेदतितद्य येत्यादिनाद्यैचति तंनदाखडिर्छखवा धर्मचरणावोद्यता उलि ताच्चानदन चारस्त्रोद्धोगवंतः तद्िमयेये 
रानुल्िताः तेघनिसित्तमतेपतादुदिश्धमगवता खववेदिनःविनगत्पत्तिना धसं.म्रवेदितः तयाखपस्विता घेश्ु्धषवोलिष्टच्त 


वोवातद्विपवेचेग्पाचुप्ितास्ते यु नलुमावोपद्खितेषु चिलातिषुवादिष्विवधमे कयाबुक्तिगती चतुपस्छितेयुकंगुयंट्ष्याति अनुपस्िते , 


प्वपीद्रनागादिएविचिद्रत्वात्कमे परि्यतेःचयोपश्यमापाद्‌ नान्न यावत्येवेति उवरवदडेुप्राणिनःअामानंरंडयतीतिर्दडः खचमनोवा 
= उपरतो डोयेषातितवात हिपचैयेणाजुषरतं द्डान्तेगूभवरूपेु तच्रोपरतद्ंडेयुतत्दधेयै र्यां तराधानायेदेथनाद्तरे 


पैयेणातुपचिकारतेष्विति संजोगरण्डवाखंयोगः सवं घःयुत्रकलतमितादि जनितस्तत्रतास्तद्िपयैयवेणेकत्व मावनाभावितवादसं 





श्रीलंगाचार्यसतटीका । 
पचन्ती निख्न्तः तव्रातिकरान्तासतीयेकतः कालस्यानादित्वादितियन्तामतिक्राता अनागताअष्यनन्ता्ागासिकालस्यानन्तवादितिव्‌ 


र 


1 
1 
॥ 
1 

४1 








॥ 
1 
र्‌ 
1 
॥ 
| 
॥ 
६. 
।. 
) 
| 
॥। 


| 


1 








॥ 
॥ 


युच्परतदंडल्रायं खोगधिणडवा चपघीवनेसंगद्यते इल्ुपधिद्रंव्यतोद्धिरस्वादि भवतोसायाखोपधिनावर््त'ते इतिोमधिकासद्वि | 


श ! 
1 
1 
॥ 
1 











र्‌ च 


् 

आचाराङ्गसुच। | २९१ 

| न्त मानतीयैकतां भन्नापकापेचि तवाऽनवस्यिततरे सत्यत्व], टजघषन्यपदिनएवकच्यन्ते तवोत्यगेतः समवक्तेतसम्मविनं स्य्तरथतं 

| पञ्चखपिविदेदेषु प्रत्येकं तरित चेतातकल्वादेकैकख्डिन्‌ दाति"यतृपच्चसखपि भरतेपुपद्धवमेरावतेष्वपौ ति तमहाति'खतूपञ्चभिरुःखि 

` ताः षद त्तरंयतं भरतेरावतदथर्तेपेण सप्त्यधिवंथतमिति जघन्यतसविं शतिः साचेवंमद्चसपि मदाविदेदेषु विदे तर्महानदुभ 

¦ यतटसद्धावात्तीैरतां मत्ये कं चवारसतेपि पंचभिरुभणताविं शतिः भरतैरावतयोस्छ कांतखखमादावभावप्ेत्यन्येत॒ व्याक्ततेभेरो; 
पूवी परविदेहेककससतावान्यहापिदेददावैव पश्चस्पिदभेवेति तथाव्माड्धः सन्तरखयुक्नोखमितरे दखुखमयखेन्तजिणमा्ं चोनत्ती 
खुपटमदीवेश्रणं तरं दरूणन्ति कदमे्दहत; अदतिपृनासत्कारादिकमिति तयारेष्ठयदुपेतामगवन्तस्ते सन्वेएवपरमरस्नावखरेएव 

' माचन्तते यदुत्तरत्रवच्छते वन्तं माननिर्देशस्योपलच णारयैत्वादिदमपि द्रष्व्यमेवमाचचचिरे एवमास्यास्य'ति एलं खासान्यतःसदेवमयु 


४॥ 

















लायांपरेदयर्दमागधया सववैसत्वसखभापानुगामिन्याभापयाभाषंते एवं प्रकर्पेण संशीत्यपनोदायां तेवाखिनोजीवा जीवातचवसंवरवं धनि 
 ज्नं ामोचपदायीनुन्नापयंति भ्रन्नापयंत्येवं सग्यग्दश्ैनन्नानघारित्राशि मोचमागमिष्यात्ाविरतिप्रमादकषाय योगा्ंघद्धेतवःस 
 प्रभावेनसदखतीतववं सामान्वविगेषालकमित्यादिना प्रकारेण भ्रूपर्चत्ये कार्यानि -चैतानीति किंतदेवसाचच्ततदति दर्भयतियया 
। सरवेप्राणा; सैएबटधिव्यप्‌तेजोवासुवनस्पतयः दितिचतपं चेन्द्रि याचेन्द्रियवलोच्छवासनिसखासायुष्कलन्तण म्राणघारणात्राणा;तया 
। सवौभिभवन्ति भविष्यं त्यमूवन्निति चते णभूतग्रामां तपातीतिष्लंवेएवजीवन्ति जीवि त्यनीविषुरितिजीवाः नारकति्मैग्नरामर 
| लच्त्णा्यतर्ग तिकाखयासर्वैएवसखरतसातासातोदय ख्डुःखभाजः सत्वाएकार्थचेते शन्द्ाखलत्वभेदपर्यीयेः अतिपादनभितिरुषेति 
| एतेचसर्वपिप्राणिनः पयौयशब्दादेदिना नदन्तव्यादग्ड कशादिभिः नान्नापचितव्याः प्रसद्धयाभियोगदानतः नपरिग्राद्याश्त्यदासदा 
, स्यादिममत्वपरिग्रदतोनपररितापवितव्याथारौरमानसुपौडोत्मादनतोनापद्रावयितव्याः प्राणव्यपरोपणत एषोऽनन्तरोक्तोधर्नोदुग^त्य 
, लाखगतिसोपानदेश्वः चसच प्रषानघुरुपायेललाद्ियेपेयं दभेयतिशुद्धः पामाचुवंघरद्धितोनथाकयधिग्नातीनामिवेकेन्द्ियपं चेन्द्रिय 
वधानुमतिकलंर्काकितः तयानित्योपरच्य तिरूपः प्रद्चूविदेद्ेषु सदाभवनात्तयाथाण्वतः शा्ठतराति्े त॒ल्नात्‌ यदिवा नित्यला 
च्छाष्ठतः नसुनिल्यमूत्वानभवति भव्यत्ववत्‌ अभूत्वा चनित्य'भवति घटाभाववदिति चयं ततिकान्नावस्यायोति मशु चलोकंजन्तुलो 
यंद्‌ःखसागरावगादं समेत्यन्नात्वा तदुत्तर णायखेदन् जंन्तु दुःखपरि द्ेटभि;पयेदितः मरतिपादितदत्ये तच्च गौतमसखामीसखमनीषिका 
परिहारेण शिव्यमत्तिख्येयाथे बभापेएनभेवद्धलोक्तसर्थ' नियुं ्तिकारः धलस्र्गकेनगायादइयेनद्थेयति लेजिणवरमादाख्प्िचजीव 
| निकाए्गाद्ा गायादयमपिकंदं त्ैकरोपदेशश्च प्रसेपकारितया ततृखामाव्याद्देवम्रवर्त मानो भाकछरोदयद्रव भ्रवोध्यवयिगरेषनिरपे 
, श्चतयाभ्रवन्त ते तद्ययेत्यादिनादथैथति तंजद्ा उद्िण्डवादत्यादि धश चरणायोद्यता उ्ितान्नानदनव्वारितोद्यो गवं स्तद्िपर्मये 
| ानुितास्तेयु निमित्तभूतेषु ताखुदधष्भगवतासन्कैवेदिना लिजगत्पतिना म्र ;मरवेदित एवंसरवयैदलगयितरव्य यदिवोययुयातुलि 
तेपुदरष्यतोभि निपखानिपणेषु तले कादश्गयघरिपचितेष्वे वीरवद्धेमानखामिनाषडपर वेदितक्षयोपस्छिताचर्" शुचूषवोजिट 
न्लवोया तद्विप्ययेखणातुप्रितास्ो पिति निमित्तखसषमीचेयं यथाचम्मं खिदीपिनं न्तीति नतुचभागोपस्छितेषु चिलातिपुव्ादि 
| ष्विवधम््ं कयायुक्तिमती अनुपश्थितेपु तकंखयंुष्णाति यलुपस्यितेष्वपौन्द्रनागादिपु विचित्रतात्कम्् परिणते: चायोपथमापादना 
दूगुषणवत्यं वेति यत्किचिदेतत्माणिन मानं बादडयतीतिदंडः सचमनो वाक्‌कायलच्च णः; उपर तोदंडोयेषां तेतथातत्‌निपयैयेणा 
नुपरतदंडास्त घृभय्ूपेष्वपि तलोपरतदंडु ततृस्यैयैगुणांतराषनाें देयनाइूततपुद्परतदंडत्वायैमिति उपधीयते खंग्यतद्ल्यु 
.पधिद्र्यतोडिरण्वादिभीवतो मायाखषहउपाधिनावन्ते न्तद्रति सोपधिकाग्तदिमयेये णाजुपधिकास्त व्विति संयोगःसंवंघः ुत्रकलत् 
मित्रादिजनितस्तत्ररता; संयोगरतासतद्धिपर्येयेरीकत्व भावत्वादसयोगरतास्ते चिति तदेषसुभयश्ूपेष्वपमि यद्गगवतादे यनाकारितन्त 


.च्य'सत्यमेतदितिच -यन्दोनियमाथै सथ्येवे तद्चगवदडचन यथाम्रपितवस्तु॒॒सद्घावात्त्यतावचसो, भवतीत्यतोवाच्यमपि ,तयैषेतिद्थ 
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४८; 


व्व क 
९९९ अ चाराद्घनसुल । 
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वाञ्रसंजेगरप्खवा तचंचेयंतदाचेयं अस्सिचेवंपवचचति ताद ्तणखििषिएणि किववे चाणिदुधन्र ज 
हातद्वादिदटेहिशिव्नेव॑गच्छ ज्ना णोलोयस्सेसणंचरे जस्सणएत्यिकमाणातो ्रखातस्व कयोरियाटि ट 
खुर्यमयविखायं जंणए्यपरि कदिज्नति समेमाणप्रक्ेमाणा पुणोपुणोजातिंपकप्म ति्द्धोयगा चोय 
जतमारेदोरेखयाञ्चागतपसखाणे पसत्त बद्धियापासर अप्ममन्त सयापरिकमेन्ना सितति वेमिनेश्रास 















भाया 
तथ्रासंचो गपुतकलदत्रमित्रादिकनो तेडने विपे रत्रख्योगरततेडयौ विपरीतरतलारुवला चागलिचीभगवं तश्रस्् कद्ध को$ विगेषन 
गिणव्ंएतिमद्ूल चिमच्रीभगवं तवो जेखववग्राण गिवानरी इत्यादिएवो चीलिनवचनसम्यक्खददिवो अद्धि चेवं पवुचतिण्ड्यो 
, शअहंखालच्तणधर् दखिननिग्रंव म्रवचनविपेकद्िये यनेविएडवोधम्ब्ं नयी वोद्यो अनेरानावचनयपृव परविरद्वटीयेदट लिमएकिं 
ग्र॑यिदूमक््यो नदिं खान्यनवेभूतानि इसक्रदीवलीवीनें ग्रंचिद्रमकद्धयो पट्गतानिदुन्य"ते षछूनांमध्यमेनि अश्पमेधस्यवचनानिपश्युभि 
` द्तिभिः १ रएवापूवौपरवि्द्धजिनवचनमादिनवी दमसम्यक्सदट्द्िवो एवोखम्यग्द्गैनपामी जेकरिवोतेकन्ेरेष्धल' तं आ दततक 
| तेसम्यग्दयेनपामीन निदहेकडतां उत्तमपुरपगोपवेनौ च्ापरणपेखद हे तेवो यने रा ्ागलिकद्धे तयाननिक्खं देकडतांतवाविधक्र 
संसर्गिकूपनेढते छा डनरों समयेपयोखादख्ाणी निरतीखदृदयाराके परकुमती एडोलाव्योडोकेनद्ं वलीएदवोधम्म' लद सद 
शसखोकरे तेकच्धेे दिष्ध रिंकहतादीटादढ अनिटय्दखूपरस स्यथ गन्धतिनेविपे निवे कषटता परै याग्ेपद्धचे एतावतारुूडोजायी 
गना पाड़योलारणौदेषनाये किद्धनोलोयस्म खगचरे कडतांलोकनी एपणालोकनी परेद्टानिट शब्दादिविपे रागद्धं पनकरेदत्य 
' येलस्मनविनेडने एलोकनीएणारूपनल्यौकतावुद्धिनयवी तेडनेयनेरौखावद्यारभटत्ति किडांवकरीडइ्‌ वली श्रिषवनीद टताभग्पौकं 
डे दिति एलकाद्रैमे ठ्मरतिद्रंकष्ियेषे तेखव्ेजकरेवलन्नानिजरीदीठो तवासांमलगष्ठारमव्यनीवने साभल्योद्लूकम्मि याजी 
' वनेमनिड मान्यो तवान्नानावरणीवने चयोपयमेविधेपेलारयो इशिकारणि च दोरिष्यद्पेमांदरेकद्य बचनितेयल्नकसिवोलेवयो , 





। क्नाकरणदारनयी तेकेदवा्छइ' तेकर समेमागाकडता मचुषयजन्माद्किविपे र्टद्रध"त. तयापलेमाग्छाविपयकपायादिविपे , 
, लीनच्त्य' त्राचेवानाकर्यदहारावले वलीजातिर्केच्छिवादिकंमक्रल्प कडताकरेपतावताखावद्यारभयकीवलीवच्ीखसारसादिस्नम ¦ 

करे जेद्मतोसखोकरिवो तेकचेे चडोवयच्ोदी ड अनेरात्रिएतले निरन्तर घग्् ने विपे वलन वन्तनयाधीरपरी सच्डमसर्गेकरीय 
। ्तोभ्यद्धतो तथासद्‌ा(सव्येक्ालि चागतम्रच्चामकडतां माव्योमन्नानसदहिवेक नेदनेर्डवोतो लेप्रसन्तग्रसादी परत्यैयि क ययवप्सय 
तद्भन्यदिगौ वस्म लिनम्रणौतथकी बादधिरिदेचि देषठीनेखखो जन्व्यतेकद्धेदटे यम्रमन्तनिद्राविकयादिरदधितडतो सदालेतलोप्ाखि 
नोमेयोन्म पएतलो पुग्यकालम्रमादपरिष्री मोनमागिद"पराक्रसमकरि इमचीखषम्मं खाभिकन्तेे ड"इमकडध "दति यी खस्यकृत्वाध्यच 
नेमरथमेाद शकः १ डिदेवीनोचद्‌ शकमरार्‌ भिये पदिलेउदयकिसम्यम्द गनकच्यो तेतो सस्यम्न्न नयको याड तिणिकारसिद्रांख्म्य 
ज्ज्ञाननोखरूपकद्धे छे द्र" चे्ासक ° ्याचवकदहतानेगे चारमेकरीयटप्रकारकमेखाचवतिनेयाचवनाग्पिग यनेनेणेच्चतुष्टाचवि 





दौपिकटीका † ¢ 

योनर्तासते च्वि ति. तदेवसुभव र पव्वपियद्धयवाताददे यनाक्रारि वत्तव्य"सत्यमेतत्‌ चयन्दोजिचमायंसय्यमेरेतत्‌ भगवह चनं ययावख्ित ' 
यस्तृम्रङ्पात्‌र्तदाचद्स्तु चयागगवारूनगाद्वयाख्वग्राणानदतव्यादइत्यादिष्छसम्यदयनचद्वान विधव स्थि" चेचंपव चतिरतच्वा स्मिन्नेव 
मौनी द्रमक्चनेसम्यम्‌मोचमागविधाचिनिखमस्तदंमग्रवं घोपरतेमरकपंणोच्यतेनदवयाऽन्वदन डि खात्वार्वभ्रतानिद्रतिश्यभिषावाऽन्यतवा | 


ख्यचन्नमख्वघाभ्यनुच्नानात्‌ पर्वोन्तर्वाषेतितदेवं खम्यकवस्र्पसभिधाव तद्वाघ्नौवदिषेवतदृेवतितं अदत्त गरि, ेयानिक्िवेचा [५ 
॥ न्न 3 






















` `्राचाराङ्गसृल । शेर 


















` रिन्तृष्म जदातहादिदं हं शिव्विथगच्छे ज्ना योलोयस्यं सगं चरे जप्याय दूमाणातौ चसातस्क्योखिया दिष्ंङयविखायलंएयंप 
४० द क अ, मे ~> आने, क, ~ 
¦ रिकिदिन्नति समेमाणापलेमाणापुणोर जातिंपकृभेति अद्ोवसायोयजतंमाण धीरेखयाञ्चागतप शाणेपमन्त वदिवाप्राख अपमत्त 


न [र = ॐ एष्न् 1 £ 
, सथःपरिकमेन्न सित्तिरिमि ससत्तप्यपडमोडर स्मो सम्प्र तो तं यादन, एदे तत्तत्वायैच दवान लच्तगंखस्यग्‌ दशन मादायग्टीत्वात 
भ्न क~ ~ ५ दपिकिंकत्वाय $ 2१ 
त्कायौकरणतोण रि हेन्तिनगेएपयेततयाविधसंसर्गीदिनिमित्तोयापितमिय्यालोपिजौवखामय्यरुणाननत्यजेदपिकिरत्वायथावखखितधम 
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9 # 9 8 [ब [र डि शिववेयं ड [र =, € >^ [प द्विरागंङ्कयीत्‌थ = [८.९ 
। ज्नाताखरुतधर्मेचारिवधर्भेजावगग्य प्रपर र्व त्दन्यारदिटटं हिं गच्छ ज्नादृटटे रि्टाणिटरूपेनिवष्टगच्छं ट्‌ःत 
रदेराखादितेःगं बेसर तिःसखसधितेःसङ्घिरेवंभावयेच्जया्भेतरता परिणासवशाङ्वतीत्यतःकसतं घरागोद्ं षोवेतिकिं चनोलोयस्सेखणं 


चरेलोकस्यप्राणिबिण छेबणाऽयेष णाद ट पुगन्दादिषभररतन्तितर निषटषु चदे यउद्धिस्तानचरेन्न बिदध्यात्यसचैषालोकषण्‌ 1{नास्ितखान्या 
पपरयस्तासति्नासीतिदैवतिजस्णविश्माणातीयसख साघोरिमाज्नातिरलो केषणानृद्धिनस्तिनविद्यतेतखयान्यासपवद्यारभप्रर्तिःकृतः 
स्यादिदसुक्त'भवतिभोगेच्छा रूपा लोवौषसणां परिलि ररपो नेवसावद्या च्टानमररन्तिरूपजायते तदयैतवात्तखाःचिष्वमतिखेयौ यैमाददद्ं 
सयं तियदेतन्मयापरिकष्यतेतत्युभन्ने;केवलन्नानावलोकेनदषथं ततःशु शुषुभि. चतं ल इकमं णांभव्यानामतंन्नानावरणौ वत्तयोप्मात्‌चि 


रेषेणन्नातं विन्नातं अतोभवतापिसम्य क्त्वादिकेमत्कधितेयल्रवतांभावय॑ये नये यो क्तकारि णोनसस्तेकिंभूताभवेचुरित्या ह समेमा णा तस्मि 


न्ने बमदुष्यादिजन्मनिथाम्यतोगार् नात्वयैमासेवावुतःपलेमाणामलीयमानासनोज् द्वियायपुपौनःपुर्वे न प्केन्द्िवहीं द्विवादिकाजा 
। तिंभकल्पयं तिसंखाराविच्छिन्तिबिद्धघतीत्ययःयदेनं ततः किंकन्तं व्यमित्याहयहोचरासोजतसाणधीरेचहस् रातिं चयतमानएवयलवा 
| नेवमोच्ताध्वनिधीरःपरीषद्ोपसर्गाचोभ्यःसदाखवे कालमागतंसखीरतं ्रज्नानं सद्सदिवेकोयस्यसतयापमन्त तिम न्तात्‌ संयतातूषर 
| तीर्थिकान्‌वाधर्मौदहिव्यं वस्ितान्‌प्य तांचतथाभूतान्‌दद्ाकिंकर्यादित्याहचप्ममत्ते्तिय प्रमत्तः सच्िद्रा विकथादिभमादरदहितोऽक्िनि 


॥ 


मेणोन्म षावपिखदोषयुक्तःपरकमेथासो चताध्व निद्धतिपरिखमाप्तौववौमौ तिपूवैवत्‌द्तिसस्यक्ताध्ययने भ्रयभोद्‌ शकम्ररौपिकाखमाप्ताःउ 
क्ःप्रथमोदे्कोऽघृनादितौयश्रारभ्यति श्स्यचायमभिखं व॑ घाऽनंतरोट्‌ यकेसस्य ग्‌दभेनं भरतिपादितंतच्चसस्यगन्नानाङ्वतिच्चतःसस्यग 


| 


| 
# 9 [4 + १ ५ = न ५ | 
शौसंवुच्रमा णायां वि णाणपन्ताणं नेष्यासवत्तियद़ति सामान्यनि ट्‌ ोच्ाखववि शचषटभ्रकारःकम येरार॑भंसे चाखवापरिरुसंतात्‌चव 


। 
| 


। च्रानप्रतिपादनायेदसुपकस्यतेअने नसंवं घेनायातस्यास्योद्‌ शकखयेद मारिख्लंज खाखवातेपरिष्यवाजेपरिस्यवाते खासवाजेञ्यणासवाते 
सपरिस्परवाते अ णासवाएतेपएसंवुच्छमएणोलोगं च याणाणएभिसमेचः पुटोपवेदितंञ्ाषाति णाणौ ददमागानाणं संसारपडिवसखा 





॥ 





शौलंगाचार्यरुत टोका । 
यतितयाचेतदूवस्त यंयामगवानजगाद्‌ यथासर्वमायीनन्तव्याइत्यादि पलं उस्यगृदर्थनख्वानं विधेयमेतच्वास्धिनन वमो नी न्द्रमवचने 
सखस्य ग्‌मोच्तमाग विधायिनि समस्तदंभवं घोषरते प्रकर्पे णोच्यते प्रोच्यतद्रति ननुचयान्वलनरंखा्ंनभूतानीत्यभिषावान्यतवाक्ये 
यन्न पष्रुवधाभ्युन्नानात्‌ पू्ित्तरवाघेति तदेवसम्यक्रखरूपमभिधाय तद्वाप्तौयदिषेयं तद्शैवति तं ्ावन्ञयणिद्े तत्तत्वायेखद्धानल | 
चेणंसस्यग्दथैनमादायन्टडीत्वा तत्कायौकरणतोननिद्ेत्ति नगोपयेन्तयाविधसंखगौदिनिसिन्तौयापितभिष्यालोपि; जीवसासब्धेयु 


| 
| 
| 


~ क = 3 < मपे [ [) ~ 
| एान्रत्यजेदपि ययावाश्चव शाक्ादौनां ग्टडत्वाव्रतानिएुनरपि व्रतेष्ठरयागादिविधिना रसमोमेनिचिष्मो त्मनजनं एवं शुकीदेःस | 


काशादवप्यसस्यग्दशेनं ननिचिपेन्वत्यजेत्‌ किंकलएययावस्खितं धर्म्मं त्ालाच्छुतधमें -चारित्रात्मकमवगस्यवस्त नांवाधम्् स्खंभावसव | 
बु्येतितदयगमेत॒ किंबापरंज्ञयीदित्यादह दि दीत्यादि दटैरिटानिटरूयनिवेदं गच्छेहिरागं यौ दित्यर्थः तथाथब्देःुनैस््ेसस्ादि | 
तेगेन्धे रा्ातेः स्स्थस्सशितेः सु्धिरेषंभावयेद्चा श्युभेतररतामरिः्णामवशा्ववं तीत्यतकसतेषठ रागो मोेति किच्च योलोयस्यदत्या | 
दिलोकसखप्राखिगणस्येषणान्वेषणाद्र्टे पु ण्दादिपु्रटत्तिरनिट षु च हेयदुद्धिखान्चरेनविदध्याद्यसखतचैषालोकौषणानास्ितस्यान्या । 
# प्यपरश्स्तास तिनौस्तौतिदर्गयति जम्यणएचिद्ल्यादि चखुसुच्तोरिमान्नातिः लोबोपणावु द्धिनालिन्वविद्यतितखान्यारावद्यारंसग्ररत्ति 





[क 





क 
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९९४ अआचाराङ्गसृल । 


श 4 









| 





कुतःसखादिदखक्त' भवति भोगेच्छारूपां लोकपणापरिजिदीपोरनैव खावद्यादु्ठानम्रटन्तिरूपं जायतेतदयेतवात्तखादति यदिवाद्माम 
। नन्तरोतात्वात्मन्ना खस्यक्तान्नाति; माशिनोनडन्तव्यादतिवा यखनविद्यते तखान्याविवेकिनाुद्धिः कुमागसारद्यानु्ानपरिडार । 
| हारेणकृतःस्यात्‌ शिष्टमतिख्येयं ैमाद दित्यादि चदेतन्मयापरिकण्यते तत्यनैन्नेकेवलन्नानावलोकेनद्ट' ततः-ुयभिःखतं लघ । 
कम्भ णाभव्यानांसतं न्नानावरणीयवच्तयोपरशमात्‌ विथेपेणन्नातंविन्नातमतोभवतापि सस्यकृत्वादि केमत्कयिते यल्लवताभाव्यभितिवे 
' पुनयैयोक्तकारिणोनसखस्त किंभताभवेबुरित्यादसमेमाणाइत्यादितखिन्र वमनु्यादिजन्मनि थाम्यन्तोगाद्य नात्ययेमासेवां कुव्यन्तसत 
| -वाभ्रलीवमानामनोज्नेन्दरिवायंष्‌ मौनःपुख नेकरेन्द्रियदी न्द्ियादिकां जातिंप्रकल्पयन्ति संखाराविच्छित्ति विद्घतीत्यथः यद्येवमवि 
। दितवेद्याः सांरतेचिणोचयालन्मकतरतयद्"द्वियार्थेषु प्रलीवमानाः पौनःघुखे नरुूतजन्मादिसंधाना . जन्तवस्ततः किंकन्तेव्यसित्या 
अदोयमित्यादि अच रात्रि चयतसानएवयतवानेव मोच्ताध्वनिषौरः परीपहोपसर्गीचोभ्यःखदासव्वकालमागतं सखीरुतंप्रन्नानं सद 
सददिवेकोचसख सतयाप्रसत्तानसंयतान्बर तीधिकात्वा धर्मराददिव्य वस्ितान्‌ पश्यतां तथाभूरतांहद्टा किंकुवीदित्याड यष्ममन्त इत्या ¦ 
दिश्रप्रमत्तःसन्तिद्राविकयादिभ्रमादरडितोचिनिमेपोन्स पादावपि सदोपयुक्तःपराकमेयाः कम्ब रिपन्मोच्ताध्वनिवादतिरधिकारपरि 
समाप्तौत्रवीमौ तिप॒व्वेवत्‌ स्स्यक्‌त्ाध्यवनप्रथमोद्‌ शकटौकापरिसमाप्ने ति उक्त;मरथसोद्‌ यको ध्ुनादितीचव्या ख्या एतन्वतेसखचावम 
| भिसवंधडहानन्तरोद्‌ शके सम्यग्वादःमरतिपादितः सचम्रत्यनीकमिथ्यावादव्य्‌ दासेनामलाभ लमतेव्य॒दासच्च नपरिजन्नानर्टतेपरिज्नानं 
'वनविचारमन्तरणेत्यतो सिथ्यावादभततोयिकमतविचारणीयेदसुपक्रम्यते अनेनसवंस्नायातसखासयोट्‌शकसेदमादिष्व' जेश्चास 
वाद्त्यादियदिवे सम्यक्त्वमधिछतंतच्च सप्तपद्ायचद्धानामकं तत्नसुसुदुणावगतशस्त्रपरिज्नाजौवा छोवपरदार्थन रंसारमोच्तकार 





॥ 


| 





वातेपरिस्मवाने परिसिवातेच्रासवा जेच्रणासवातेच्रपरिस्सवा जेच्परि स्सवातेच्रणासवारएतेपएसंनुरभ 
माणो लोगंचञ्राणारच्रभिसमेच्ापुढोपवेदितंअ्एयातिणागणैद्हमाण्वां संसार पडिवसो णंसंवु उभ 
साणाणाणंविखास्पत्ताणंअद्यविसंताअ्रटुवापमत्ताअहासन्बमिणंतिवेभिखणारणगसमोमच्चसस्स अत्थि 
दचछापरणोतावकाणिक्षेया कालग्गहोताणिचणणिविद्राखटोशनाद्‌ पकप्यतिपाां तरवा इत्यमोहषु | 
| 





~ 


"भाषा ध 
शेषेकरी तेकम्प्र गल्ेखिरे तेमरिखवकष्िये छिवेजेष्याच्रवतेिपरि जव रएतत्तेसखोकच््यो जेवापडामुगध लोक पुष्यचं दन स्िग्धभोजनवनिताः 
दिकशुखखनान्तार ्जाणौ सेवेतकम्ब् वंघनाकार्णभणी *अारववली तिन याचवतत्वनाजाण उन्तसपुरषनेसनि अखारकट्‌कफलेसं | 
सारनोकारणजायी परिञववेराग्वनेयाख्छिते निजंखनाठामयाद्र. एतावताकासौषुरप जेपद्‌ायदे ष्डीदिये रूडाजाणीसेवतो संसार | 

, घारेतेदद्रजखन्तमजीवदेष्डौ पाङ चालाणौ वेराग्वयारणो लंरारग्डपाते इणिकारशिजे श्राव वेपरिचवञ्ने जेपरिखवनिजेंराना | 
ठाम्रर्डिन्तसाधुवपच्रणद्यविधसमाचारी प्रसुखयचु्ठान तेचदनकम्म नेउद्‌े अश्ुभाष्यवसायविशेषि सातच्छद्धिरसगारवेकसी | 

, चाचवययड़्‌ उत चचघाग्रकारायावं त; संसारावेशद्ेतव तावतस्तद्िप्यीसान्निवीण खखद्धेतवः १ दतिवलीदृहेजगतमत्यागतभावे 
का दे टे जेयनाचवकडता याचवधकी अनेराते्यनाचववतविगेष तेपुग्मापकम्मं नेद यश्युमाध्यवसाद्‌ सावद्यानुष्ठानिकरी अपरि | 

चवनिव्नसानाठामनयाद्‌. कंडरीकाद्िवत्‌ परिखवकतापापनाठपम तेडद्रनकिवारे शयुभाष्यवखायवियेधिचिये पाडच्रानाणीवै | 


सग्वनाकारणभगी च नाचवाकम्मर दं घनाटासनड्छ्‌* जंणारूढदलाती पुत्रादिवतमेदमतोखोवेकेषे एतेएणए एर्वेशक्तजे चासवातेम 
रिस्म्रवादत्यादिक्पदः खुच्यग्विमरीतपरे यथातव्यजा णतो -तथालोकप्राखिगणच्चएचवद्वारागतकमेकरःे वध्यमानतपसंंवमेकरीख 
4 .व्यम्नएचवो यकरनीखान्नाद करौ यभिसमेच्कदतां खस्यक्पकारिजणौ तथापुटोपवेद्यं कतां चावनोग्रदयचने निगरा 





अआचाराङ्गसुल । ५५. 






























। मोग्रहण्टयक्‌जुदोमरवेद्यो भगवंतेमाव्यो एहवोजाणौ कौणडन्तमपुरुपघम्प्रं विपे उद्यमनकरे किंतुकरेनण्ठवो तौथेकरेजप्रवेद्यो 
| यवा्ने रोुणको‰ परडितभयो परवेदेतेकद्धषटे ्ाषाद्णाणो जेन्नानसम्यरृ्नानवंत आवाद्कदतां षन ननतव्यकद्े ईरेभवचन 
( ० ७ [9 [ [4 | भ मसं (4 अतिपर 

| विवेकेने माणवाणं ममुष्यने प्राद्'ममुष्ये जधग्ध्ं पडिवजे तवाग्लीसंखारपरतिपन्र चतुरीतिलच णसं खा रति एतललेदेव 


४4 [क्प ०१ € (4 $ नः 9, [> ०००३ 
¦ तासनुष्यतियेचजाशिवा तथावलीतेकेद्ववानेष् कदे संबव्छमायण णं जेखवुष्यमानघग््ं नावूभाणा रने अदुनेकद्धो विरुकच्यास 


खीष्टोयाद्‌ तयावलीकै वाने विखाणपत्ताणं जविन्नानकडताख्िताहितकर्स॑व्याकन्तेव्यविवेकतेहने विपे मराघतप्रडतातेने चिवेन्नानी 





जिमधर्मैकद्े तेदेषाडरे दतं अद्टाविखंक० विन्नानमरापतधन्म'कण्यमान चादरेतिमकदाचि आत्तं इश्छिवां पुाच्छताविन्नानरडितपुण 
धनं नेविवरि्रादरे कर्महरिकेशिवलवत्‌ सथवाप्रमन्तविपयग्रसद्छता शुणकिवारेधम््रं आदरे ्रदेशिराजवत्‌ चदहासव्वभिंएमेक 
तोवचनसाचोनाणि "दसकं जेदुलेभसस्यकूत्वपामौ चारिवपरिणामदास्णी भ्रमादनकसिवोसखो जाणौप्रसादनकरियेतेकद्धे 
| सेणाणागमो मरणनामुखनो यनागमश्चणद्याविवोनयी एतावतासंखारौ जीवनेमरणच्टेनखक्त' च नग्वतिनैौतिवितनोति करोतिर 
` सायनक्रियाचरति शुखरतानिविवराखयपिविशतिविेपकातरः तपतितपांखिष्ठादतिमितानिकरोतिच मन्तरसाधनंतदपिरुर्वा तदं त्रयंत् 
| ककाचक्रमरोर्भिदार्यैते इतिवचनात्‌ इसोजाणौध्म् ने विपे भमाद्नकरिवो दिवेजेविषयग्र सतदताधम््ं नवृ तेकेडबाडधइतेकद्े 
। छष्च्डापरणैया सएपणामनने यसिपादूप्रवन्तं ताखेच्छाचारी तथावंकानिकेवाकष्टता असंयमनाषर जेएहवातिकालग्रदीताग्लीर्‌ 


, मरणनापामणद्ार तेजिचयेकडता खब्रद्यारभरूपकम््ं ने स्छद्िनिविष्टपद्याड्'ता श्यक्‌रलाति रएकेन्द्रियादिनीवनीपकल्प क 
| तातिहावलौः प्ररिम्मणकर प्राटातरि ष ए्स्यमोहे कता यो मूतक्तयसंयमरूममो हनेविपे ता 'तावलौरतेकरजेशेखंखारद्रज 


दीपिका टीका 
तिगलतिचेरतुशटाम विरेपस्ते परिचवाःयणएयाख वाः करवंधस्यानानि तणएवपरिख्र वाः कर्मनिर्जणस्यानानि इदशुक्त“मवतिचानीतर 








| ज्ननाचरितानिखमंगनादीनि खर्डकारणतयातानिकमैवघ हे तुत्वादाचर बा; पुनस्तान्येवतत्व विद्‌विषव खखपराड सुख्ठानानिसार 

। तायासंखारसरणिदेश्वानीति रतवावे यम्यजनकानि श्रतःपरिखवानिलैरा स्यानानिखवैवस्ना मनेकात्तिकतांदथयिवुेतदेवविप 

ययेग्थाचजेपरिखवाय एखपरिय वानिज रास्यःनानि अरत्सापुतपद्चर णदविष चक्र वादसामाचायीदुटानारीनि तान्ये बकर्मोदयाव 
€ दुगेतिमागं € + तोरम १ € , 

व्धश्रुमाध्यवखायस्य दुगतिमाग प्ररतत्तखायवाडस्व खं तोर्महार्थातनातः खातद्धिरसगारवच्र वसा अ वाभवं तिपाप्रोपादानकारणानि 


| 


॥ 


| छाशथयत्वात्र्व संसाराय पिचतुमंदरसबासिनास्य इग्धशकेरादिकटुत्वापन्तिवत्‌ सम्यग्ट स्तु विन्नातसंखार समुद्रस्यत्यक्रविषयाभिलास्य 
| सर्ममसुखिदुक्डकारणमिति भावयतश्ंनातसंवेगख्य दूतरजनसंसारकारणमपि मोच्तायेतिमावार्थः पुनरोतदेवगत मत्यागतद्धल' 
, श्ंम्रतिपेषमाह जेखणासवायाचवेस्योऽन्य नाखवा;बतविथेषाः तेपिकमेीदयादखूमाध्यवस्ाचिनोऽपरि वाः कर्मयःतयायपर््िवाःपा 
पोपादानकारणानि वेनचिदुपाधिना भ्रवचनोपकारादिनाक्रिवमार्ण; कश्शवौरलतासासक चुदधस्येवाऽनाखवाःकमैवंघनानिनमवं 


| 


1 
1 


। तिययेवततकिमित्या एण्णएसंवुच्छम यन्ति एतानिअनं तरोक्तानिपदानि चेयाखवाद्त्यादीनि सव्यक विपर्याति नुध्यसानःलोकं 
जंतगण॑सायवदहासरायातेनक्मणावध्यसानंतपच्चर णादि नागुष्यमानं चाच्चयातीयैकरप्रणीतागमानखारेग्णभिखसेत्यन्नात्वापुटोपवेदितं 
एयकूम्येदिव॑त्राभिखमेत्यषटयगा चवोपादानचेत्येतच्चच्नात्वाकोनासधमचस्ंप्रतिनो चष्टे तृनोद्मं शयीत एवं तीर करै;पवेदितं अयान्यो 
पिन्नानौप्ररडितायप्वेदयतीत्याड याषाद्रराणीन्ना नं खकलपदा्थीविभीवकंविद्यतेयस्वासौज्नानी ख्या स्याति साचटेद दे तिमवचनेकेषा 
चिन्मानवा्नासतैसंबरचारिव्रादत्वातूतेषांडपल च णंचेततदेवारीनांतता धिकेवल्यादिवयुदासाययिेषणमाडसं सारपडिवसया यंस 
रंबठभेतिलसमतिजाःतना पियेषभेभसचठ रीय तिचसुनिवतखाभिषोटकद्ां तेमतेषामेवास्यातीतिदर्भवतिर्सवुच्छमायां ¦ 


॥. `= 9] 


५७ 


| 
| 









~ ~ ~~~ ~ 
| २९९ आचाराङ्गनसुल । 














णंययोपदिषट घर्मसस्यगववुद्धमानानां छदयस्येनतयन्नात वुध्यमानेतरयिगेणया हम्‌ भृता नाकययितव्य॑तान्‌ छलेगेवद्गेयति विखाणप 
ष्ताणंविन्नानप्राप्तानां हिताद्ितपमराभिपरिद्ासाऽध्यवसायो विनच्नानंतत्माप्ताःविन्नानम्राप्ताः समरूप्व्िभिः पर्याप्राःसंन्निननेपांयथाच ॑ 
श्रानीष्ममाचष तयाद्मैयति यद्राविसंता्यडुवापमत्ता यद्ासगमि णंन्तिवेि गाणागमोमच्‌ सुस्यश्रल्यि इच्छापणीतावंकाग्पिके , 
॥ याकालग्ग्धीतानिचएनिपिहा पुढोन्नाद्मकष्पतिपार्दातर॑बा एवसोनपुणोर द्दमेगेसिंतयरसंययोभवति च्यद्टोववादएकफासेषटि , 
| संवेदयति चिद््॑रेषिकम्य दिं चिद परिविचिद्ृति सचि एूरेदिकग् रिंणो चि पटिविचिदृति श्रद्राविसंतादुवापमन्ते त्िविन्रा | 
| मंमा्तापरमेकव्यमानं कुतचिन्निमिन्ता्यपि संतचिलातयपुतादवदूव अयवामसत्ताविषयाभिष्दं गादिना गादिमद्राद्वद्व तवाविषकमं 
प्तयोपश्मोपपन्तेययामरतिपद्य^ते तथाच यदिवात्ती दःखिनःममन्ताः डखिनःतेपिप्रतिपदयंते धमी किपुनस्यरे एतञ्च भन्ययामाम॑स्या 
द्रतिदभेयित॒माद अद्ासव्येभिगंतिदरददयन्मयाकयितंकष्यसानं चतत्‌यथात च्यसित्ययैःदत्ये तदहं नवीमिवया दुर्दममवाप्यसम्यक्त'चारि 
| वमरिणामंवाभमादोनकायैःसयात्विमालंग्यम्रमादोनवा्यसलदाच्णाणागमोन्तिनडिपनागमो ख्यो खर यकस चिदपिरं सा रोदरवरि 
नोसियेषएुनर्विषयकपायाभिव्व"गात्ममन्ताघमेनावदद्य' तेते विंभूताभवंतीत्यादद्रच्छाप गी तां द्वियमनोविपयातुकृलाम्रटत्तिरिचच्छात 
याविषयाभिसु्दं चभिकर्मैवंषसंसारामिसुरख॑वा प्रकपेणनीता; इच्छापगणीताः येचैयंभूतास्ेवंकानिकेताः वंकसञ्रसंयमसखद्रामर्यादा 
अरंयमावधिभूयानिकेभूता; चाच्रयभृताःचेचेवंभूतासते कालच्टहीताःकालेन्टतय नाटदीताः कालच्छदी तापौनःपु्ं नमरुणमायः 
धर्मचरणायवाग्दहीतः कालोयेरतयाद्िपाचचात्य वयस्िपदत्मरारितायपत्यपरिणायतोन्तरकार्लवाघभैकरिप्याम दत्येपेग्दी तकाला; ' 





॥ 
॥ 
॥ 
1 











शील्लगाचार्थैखतटीका 


रेनिरफेतव्य तत्रसंखारकारमायरवसटग्रद गच्च मन्धग्रदग॑मोचकारंत॒ निच्ज॑रातदृग्रहणाच्च संवर लत्कायेभतचमोत्तःविती । 
भवतीत्यत्मायवनिच्नं रेसं सारमोच्तकारगाभृते सम्थक्त्वविचायातिदशैवि तमा जेयासवादत्यादि यद्तिसामान्यनि्देय आस्र 
धत्यर््रकारंक्ं यै रारमेते स्ास्रवाःपरिसमन्ता वति गलतियिरतु्टानविगेचैते परि च्वायण्वा्रवाः कमं बन्धस्यानानितण्लपरि , 
यषा;कम्मनिजैपस्दानीदगुक्त'भवति यानीतरजनाचरितानिखगंगनारीनि छखकारणतया तानिकश्मव॑षद्ेततादाश्रवाःपुन 
¦ स्लान्येवतत्यविदांविषयदग्नपर मुखानां निस्यारतवासंसारसरणिदेष्ठावीतिरुत्वा वेराग्यज्ञनकान्यतः परियवानिर्जसास्ानानि 
। सृव्ैवस्त ना सनेकांतिकता दथेवित॒मेतदेवविप्वैयेणादइ जेषरिखवाडइत्यादि यण्लपरिवानिनै राख्वानान्वरईन्साप तप््चरणदथविष 
चकयालखामाचार्वनुष्ठानारीनि तान्येवकर्मरयाद्‌वध्व्ध श्रुमाभ्यवश्ायस्य इग तिमाग॑ग्ररत्तसा्यैवार्सख जं त॒र्मद्मणातनातस्मातद्िर 
सगारवपरवग्यस्याचवाभवन्ति पापोपादानकारणानि /नायन्तेदमुक्ता मवति यावन्तिकर्रं निजेरार्थे खंवमस्यानानि तदवन्धनायार्सय 
मस्यानान्यपि तावन्ये वोक्तच तथाम्रकारायावन्नः संखारावेगन्ठेतवतावं तस्तदिपर्यासानिव¶णर्खष्ेतवः १ तथाद्िरागदेयनासिता 
| तःकर्णस्य विपय्वोन्प्‌ व्यड यत्वा संसारायपिच्वुमद्रसवास्तिताख दुग्धश्यकरादिकटुकत्वापन्तिवदिति सम्यग स्तुवि [ 
|| च्रातखंसासोतत्वतः त्यक्नाविषयाभिलापस्य समैम्चिदुःखकारणमितिचभावयतः रंजातसंवेगसेतर नन संसार कार णसपि मोच्वाये 


तिभावारथै! पुनरेतदेवगतप्त्यागतष्छल संग्रतिपेघमादह जेश्णासवादरत्यादि मरसच्नम्रतिपेधस्यक्ियापमरतिपेधपर्ययसानतया परिखवा , 

(4 [क ४.1 <~ 3 [ऋ न अ, ~ अ [)) ५ 
दरखयनेनसद् सं वंघाभावात्मयु दासोचसाश्वेभ्यो न्येनायवानतविरेषास्त पिकमेैदयादश्युभाष्यवसाविनोऽपरि वाः कम्ब णःको ङ्गाय 
म्रष्टतौनासिवेति तथापरियवा; मामोपादानकार्णानि केनचिदुमाधिनाप्कचनोपकारादिन कियमाणाःकणवौरलताम्नासकचष्ल 


कारछनानाच्वाः कम्प्र बस्धनाएनिनभवन्ति यदिवाश्रवन्तीत्याचवाःपचाद्यच्‌ण्वं परिखवन्तीति मरिखरवाच्चलचतभैगिका तलनिच्यान्य्‌ 
न = =-= 0 








ॐ, व व्व व ल ज क 1 


आचाराङ्गःसृत । । ९९७ 


| 




















+ [4 ८, इ 
कम्प गामा वावन्धकासएवापरेषां परिय बानिनैरका एतेचप्रयममद्न पतिताः सर्वे पखंसारियद्धतुगः ति । 
काःसर्यपप्रतित्तगगुभयसद्वावात्तयाये चाच वासयपरिच वादूति सून्योयं दितीवभं गकोजन्धस्ययाटाविना भावित्वात्‌ एवयेखना 
£ ~ 
¦ खवासेपरिस्रवा एतेचायोगिकेवलिनस्तुतीयभङ्पतिताचतुये भङ्गपतितास्िद्ारेपामनाचवन्वादपरितरषत्वाञ्चत्यत चाद्यन्तमद्भकी ( 


ष्टूतोपान्तौ तदुपादानेचमध्योपादानस्यावणश्य' भावान्बध्यभङ्गकदयग्रह णंद्रटव्यमितिचचं वं ततः किमित्यादएएपणएद्त्यारि एतान्यनन्तसे 


म 


अन 


| क्तानिपद्यते गस्यतेयेभ्योयैसलानितद्यया चमाखवाद्यादीनि परखचार्यीवगत्यर्वेचन्दम्रयो गाद्‌ तत्यद्बाव्यानर्य च सम्यक्स विपये | 
। नवुध्यमानसयालोकं जन्त॒गणमायवद्ारायातेन कम्म णावध्यमानं ` तपद्चरणादिनाच सुच्यमानमान्नयातीयंकरभरणीतागमालुखारे 
ाभिसमेत्याभिमुख्ये नसम्य कपरिच्छिद्यच शन्दोसिन्रकमः एयकूग्रवेदितंवामिसमेत्य्यगाच्रवोपादानं निज रोपादानं वेत्यतच्चन्ना 
लखाकोनामधर्ममचरणं प्रतिनोद्यच्छेदिति कर्यं ्रवेदिठमितिवेत्तदुच्यते खाखवस्तावतन्नानप्रत्यनीकतया च्नाननिच्वेन श्रानान्तसये 
| नन्नानप्रहे पेणन्नानादाश्ातनयान्नानविस॑बादेन च्नानावरणीयं कम्म वध्यते एवंदशेनमत्यनीकतयाचद्‌शेनविरुवादेन दश्रेनावर्णौयं 


कम्म बध्यतेतयाप्रागिनासनुकम्पनया भूतालुकम्यनवा जीवानुकम्पनतया सत्वानुकम्परत्वेन वद्धनांप्राणिनामडुःखोत्पादनतया खथोच , 
नतया अजर पतया अपरितापनतया खातावेदनौयं कमं वध्यते एतदिपधेवाच्चासातावेदनीचमिति तयानन्तानुवंषुत्कटतवातीनद । 
७५ । 
भनदगैनमोहनौयतया प्रचारित्रमोनीयसद्धावात्‌ मोहनीचंकमेवध्यते मडारंभतचामापस्गरडतया पंदेद्विववघात्‌ कु्पपा | 





'ासेणनरकायुष्क'वध्यते मायावितया अद्धतवादेन क्ट तुलाङ्टमानव्यवद्ा रान्तिये गाचुवध्यति प्ररुतिविनगेततया सादुकोश्तयाय | 
माल्र्यान्मातुपायुव्कस रागसयमेन देशविरत्यागालतपरखा अकामनिच्न रवा देवायुष्कमिति कायच्न्‌ तया भावलव्न^तया अविखंवादन 
योगेनश्रुभनएमवध्यते विपययाञ्चविपय यद्रूति जातिकुलबलरूपतपःखतलाभभ्वयमदाभावादुच्च गष जात्यादिमदात्प रपरिवादा च | 
, नीचेगेतर' दानलाभभोगोपभोगवीव्यीन्तरायविषाताद्‌न्त राचिकं कम्म बध्यते एतेद्यावा; साप्रतंपरिखवाः म्रतिपाद्यन्तेयनथना 









दिखगाद्याभ्यन्तर॑तपद्त्यादि खमात्रचनि्जैरका; सभेटाजन्तवोबाच्याः सर्वेयिचजीवादयः पदा्यमोत्तावसखानावाच्या एतानिचम । 
दानिसंवध्यमानेस्तीयेकरगणधरोलौीकमभिसमेत्य रयक्श्यनूप्रवेदितमन्योपि तदान्नादुसा री चतुदेणमवेविदादिः सत्वह्ितायपरेभ्य 
श्रावेदयतीत्ये तद्थेयितुमाद अघाद्षाणीत्यादि चानं खुकरप दार्थ विभवं विद्यते वस्यासौच्नान्भीस चाख्यात्याच्टं दद्धेतिप्रवच ` 
| नेनेषांसानवानांखव्वसं बरचारित्डत्वात्तेपामयवोपलचणं च॑तद्‌ वांतत्रापि केवल्यादिब्युदासायविगेषणमाद संसारद्रत्यादिरुंखारं 
| चत्गंतिलक्त्ंप्रतिपच्राः संखारप्रतिपन्नासत्रापि येषभंभोश्य'ते ग्टरीय्य' तेचसुनिखतसखामिषोटकद्टानेन तेषामेवा स्यातीत्वं 

| तदशेयतिसं बुष्यमानानाययोपदिरट'घम् सम्यगबबृद्यमाना नः चदस्सेनत्न्नातुद्धिमानेतरवियेपेणचाटम्भू ता नां कययितव्य' तान सूल शे | 
` वद्श्ेयतिविन्रानम्राप्नानांडिताद्धितमास्निपरिहाराष्यवसखायोविच्नानंतत्माप्ाचिन्नानमरास्नाःसम खपर्याप्षिभिःपर्यापाः सं न्िनदत्य्यै;नागा | 
च्ननीयास्तुपठन्ति माषादषम्म'खलखेजीवायं तंजडा संचारपडिवखाणं मगास्मभवत्यायं ष्यारभविणणएयं दुक्थख्द्धेस गार्णधम्ब । 
स्मवणगावेसयाण ङखयसमायायं पडपुच्छमागणागं विखाण्पत्ताय एतच्प्रायोगताथमेव नवरमारभविनयिना्मित्यार्‌ भविनयग्यारं 
भाभावःखुविद्यतेयेपामिति मत्र्ययस्त पासिति यथाचन्नानीषन्ब माचदटतवादयवति चट्टाविद्रत्याटि दिन्नानप्राप्नाशम्मं कय्यमानं 
षुतधिच्िमिन्तादातौयपि संतख्धिलातपुत्रादवद्वायवा ग्रसन्ताविषयासिष्व'गादिना शथालिभद्भाद्वद्व तयाविधकयर्वयोपयमाप 
स्तेये वापतिपद्यन्ते तथाच यददिगान्तीदुःखिनःमरमन्ताः उद्िनस्त पि प्रतिपदयन्तोषम्बं' किंएुनरपरे अयवारन्सागर योरयेन प्रसन्ना 
विषयश्त धनीधिका रटरसखावाक्तंखार्कातारर चियन्तःकथंभवतां विच्रातन्ञेयानां कररणास्पदाना रागरेपविपयाि लापोन्‌षखटः 
प्रभवन्ति एतञ्चान्यधामासंस्वादति दगयितसाद नदाखव्यष्त्यादि द्दयन्मयाकयितं कध्यमानंच तत्‌ययासखत्य' चथानध्य मित्य 


+ तदष््रषोमि यवादुलभमवाप्यखस्यक्त चारितिपरिणासंया प्रनादोनकायेः स्वात्‌किमालव्यमसादोनकायसदादव्याग्णगमोश्न्यादटिन 
१) 
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श्श्ट स चाराङ्गसुच्। 



















` द्यनागमोखत्योसु खस्य कस्यचिद्धिसंसारोद त्ति नोखीत्यक्तं यदतवदीडक्रचिरम्‌सृततदखपरिभोगलाङितः प्रचन्नशतपसोपिविग 
तव्ययमाचुरवाप्तवान्ररः नच्ठलुनरः खरौघसिद्धाखरकिंनरनायकोपियः सोपिरु्तां तदत्‌ लगाकमणसितोमनग्छरति १ तथोमाया 
पिशटल्युखखप्रतिपेषस्य नक्नचिदसील्युक्ं च नग्तिनोतियाति वितनोतिकरोतिरसायन ्ियाचर्तिगुमव्रतानि विवराग्घपिविगरति | 
चिशेषकातरः तप्रतितपासिस्ठाद्तिमितानि करोतिचमन्तसाधनं तद्पिरुतांतदन्तयंलककचक्रमगोषिदा्यते येपुनिपयकपायाशिष्वं 








गाल्मसन्ताम्' नावनुष्यते तेकिंमूताभवं तीत्या इ दल्दादत्यादिः इन्द्रिवमनोविपयालकूला ब्रर्तिरिष्ेछातवानिपयाभिमुखममि 
कम्द्ौवन्ध"संसाराभिसुरखंवा म्रकर्पेयनीताद्च्छाप्रणीता येचेवं्तासतेथं कानिकेतावंकखासंयसस् मर्वीदयारुयमावधिमतयानिकेत 
भतान्नाचवाकानिकेतावं कोवानिकेतोयेातेवंकानिकेताः पुव्वपरस्यदीषेलं वेचेवंभतासेकालग्टद्यीता; कालेनषटत्य्‌ नाखहौताःका 
गे तामौनःपुण्ये र भानद्त्ययेः धम्म चरणायवाग्टडीतोऽनिखंयितः कालोयेरेकालग्ट्डोता आडिताग्निदशनादायतरा 
हानि्टातखपरनिपात;तयाद्धिपाखाल्येवय चविपक्न्यसारियाच्पत्यपरिणय नोदधरकालं वाधरम्् करिष्यासद्तयरय॑सटदीतकालाचेचेवं मृता ¦ 
निचयेनिविटानिचयेकम्म निचयेतदुपादानेवासावद्यारमनिष्वयेनिविष्टाश्रष्यपपन््राययेच्छाप्रणी तावकानिकेताःकः खग््डौतानि च 
| येनिवि्टास्ते तद्वम्प्ौगाःकि मपरंकुवन्त) तिरश यि त॒माच्॒टोपुटोद्त्यादि एवक्‌ष्यगेकेन्द्रियदी च्दियादिका जात्तिमनेकणःप्रकल्पयं तिप्र 
' कुत्वं न्ति पच्यते चए्वमोदेषु पो रयता च्विनिच्छाध्रणी ताद्दिके्पी कादुकेमो देकर खूपेवा मोदे निमग्ना मुन पुनस्तत्‌ दुच्छतेये नतदग्र 
णोशद्र हमेगे खि तत्य संथमोभवतिच्रद्ोववाद्र्‌ रफासेपडिसंेद्वंतिचि़' कूरेहिंकम्ब हिं विद्रण 
रिविचिटतिच्रचिट करेहि कम्मे हिण्ेचिद्र परिविचिद्रति रुगेवदंति चअद्रुबाविणरी रणणौवयंति 
चदृवाविरगेखावंतौकेरावंतौलोयंसिसमणायमाहणायपुटोविवादं वदंति सेदि चरेखयं चर मयं च 
रोविसायंच णेडद्ध अं तिरियं दिसासुसव्वतोरुप्मडिलिदिवं चणेसव्वेपाणासव्येभ्‌ वासव्येनी वासन्वेर्ता 














भाषा 
` वाेतया द्द्दाशिन्‌ प््टेलोकमादिएकमनुव्यने भिष्यात्यादिभाचवनाकरदारमे तिहा तिरां नरकादिदुर्गतिविये खंखवयमरि यवे 
¦ लौवलीलाद्वेद्र तिवारतिहां ्रदोववाइ एकडतां नीचीगतिनरकादि तिदांऊपनास्पभेडुखना 'अतुभवप्रिसंवेदेतिकडतांभोगवे : 
। इधेनवलीविगेपकद्े्े चिद कतां भ्रत्य तक्ूरकमेयधवं घादिक तेयेकरी चिद कहता अत्यन्तपर्णाकाललगीविरूप श्यवद्धावितर 
। गौतरगअरसिपत्रपातथान्यलीरच शआालिंगनकरे पतद्ेदनकुभीपाकादिभोगवतोतमतमादिकस्वानकेरे यचि करतायत्य्यकू , 
रकग जेनकरे तेषगाकाललगी चत्यन्तनरकादिडधःस्नभोगवे एलावताति्ानर दे रत्यै; च्चदमएडवो वचनो कचे नेक | 
| सल ' एवद्‌ का चटूवाविणाणीक° एकचद दपृ्घरादिकयोनत्ते चयवातिमन्नानी केवखीषरग्यबोले इदेलवचन गतग्रत्यागत््कहेे ‹ 
| ज्नानौकेवलीजिमकद्ठेतिमं चयवाण्कचकददयूैषरा दिकषुणवोखे एतलेदभकद््ये छतकेवल्ली नेकेवली एकपरिबोलेदिवे्रनेस 
¦ अागलिद्ढेनसवन्ननो वचनकद्ी एकवाक्यपणेयाद. एवोमाव्देग्गडद् श्यावं तीनिया्व॑तीक्ता जेतलाकेष्क्मयया्डी बाह्मण | 
दिजादिक्तेचू यो रघम्पेविखद्धवादवदे एतलेखोकद्धो चामच्ापयेद्थनने अुरागिपारकोनथैनऊयापतां मादोमादह्िमिवादकरे 
एकद्प्यनौडमकद्े पच्चवौरुतत्रनाच्रानयकी मोच्चएकवली दूमकच्ेद्रव्यादिषद्‌ पदा्ेन्न7नयकी माचणकद्रमकनहे श्यामाद्रलनयोषएक , 
इःमकद्धरे खामानेक्रियानयीदूत्यादि घर््ंयकौ विख्द्धवादवदे तेद्धलेकरीदेच्ाडेे जिनमाग॑ यकौ विपरीतद्रमकष्टे खेडिचेत्ाग ' 
| चिकद्रीस्ये तेन दौटो दिव्यन्नानेकरी श्ालोक्यो अथवाच्रष्ारे तीधंकरिण्यीटो अनहं रामसम्मीपिखांभल्ो मवं चयेक्हताञष््ास 
नलया चेदनायिष्यने अद्नेच्चमिमतद्धे विखायं चये चन्ठे एवि्ेपेकरी नास्घरो ्यण्रारेतीयेकरिविगेवे जास्छोतग्रच्ड्ढ^कड््‌ , 
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अआचाराद्कसुल । 








अनो चेतिरियं तिरी दिखिदसव्वयरोकहतां सवेमरत्यच यतुमानउपमानयागमचर्यीपत्यादिप्रकारेरूष्पडिकलेचियसरूडीपरि मालो 
च्योतिस्योखवप्रापयसवमूतसवे जीवसव सत्वरचिवाद्‌डादिकेताडिवातया 'भाणायेयव्वातेदनेद्भियोगद्ेद्यापयपरिग्रहिकरिवातथाप 


दौपिकाटौका 
देकर्म्पेवामोरहेनि मनना, पुनः रसतृकरुवेतेयेनतदमच्य्‌ तौचकिंस्या दिल्या उड्चमेगेसिंतिद्डाख्ि'खतद्‌ थर च्वातकेलोकेएकेएकेषां 
मिथ्यावाविरतिप्रमार कषायवतातत्रतत्रनरकतियेगम्गत्यादिषु यातनाद्थानेषसं सवःपरिचयोभयोर्‌ गसनाद्धवति ततःकिमित्याद् 
म होववाष्रएत्ति एतेएव्रौ पपातिकान्‌ नरकादिभवान्‌स्पर्णन्‌ दुः खानुभवानूप्रतिखंवेदयं ति अनुभवं तिचिट'णूरेदिंकम्म दि तिचिद्य 
| शमत्ययेकू रषं घर्वंधादिभि; कम्मभिःकियाभिःचिदट'ति र्यमत्ययेमेवविकपादयाबेतसीतसर्यी अस्िवनपवाभिघातयालमलौरच्ता 
| लिंगनादिननितातमसलमादिखानेपुपरिवितिठतियस्तुनात्ययेदिंसादिभिःकमेभिर्वन्तं तेसोत्य' तवेदनानिचित्तेष नरकेयनोत्यद्यतेखा | 
। त्को एवंवद्‌तीत्यतमाडह एगेवरदं ति्रडुवाविनाणौनाणीवयं ति रडुवाविएगेयावंतीकेयावंतौ लोगं सिसमपायमादसणाय पुटोविवादय । 
। दति चेदिष्टं चेयं चरोमयं चयेतिखायं चये उउट"रहतिसिविं दिखाख सव्वतोपडिलेदिर्यचसषरेणाणासनेभया सनेसत्तासमेनी 
¦ बादंतव्वाभ्मज्जाप्वेवव्वा परिपेयव्वा चद््वेयव्वापरितावेचना एव्यविजा ण डणल्यिवदोखो एगेव्यं तीति एके चतुद णपू्रविदादयो वद्‌ तित्रव 
तेयदुबाविनाणी सथवापिन्नानौवदते जान॑ खुकलपदायौ विभीवकमयखास्तीतिश्नानी सचेतद्रवीति वदिवान्नानीकेवलीभापतेश्रुतकेव | 
। लिनोपितदेवभाषंतते यच्चच्युतकेवरिनोमिभापंते निरावरणस्नानिनोपित देववर तीत्ये तद्गतप्रत्यागत खूतरेट्ैयति णाणीवय॑तियड्‌ 
बाविएगेन्नानि नःकेवलिनोवहरं ति्यवाप्य केयुतक्रेवलिनोवद्द्‌ तितद्ययायैमा वित्वादेकमेवणएकेषांसर्वयैमत्यचत्यादपरेषातदुपदेणर 
दत्ते ;वच्यमाग्णोपिएकवाक्यतातदाहमावं तौकेयावं तौ यावं तीचा्व॑तःके सावं तच्तिकेचनलोकेमनुष्यलोकेचमणापापंडिकादिनादव 
धकरविसद्वोवादोनिवादस'वद तिएतदुक्र'भवतियावं तःकेचनपरलोकन्नी ्यवस्ते ्यएमीयद्‌शनातुरागितयापासव्य'दगनमपव्दंतोपिद । 
द्‌ तोविवद॑तेचससाब्राह्मावायदिर्चवादं बद्‌ तितत्‌ दूतं णोवद वैयतिचेदि ट चरेषेत्तितच्चछ्दायैयद द॑वच्येततूदट सुण्लस"दिव्यन्नाने । 
नाख्याभिस्वावं संगरंधिनातीर्यसतासागमप्रणायकेनच्ुतं वाऽस्पाभिरुवदिरुकाथादास्यस्माड्‌ शग्िषये वपत तेवा सिभिवीमतमभिम । 
तंयु तिचु्तावादस्माकमस्मात्तौयकसा यां वा विन्वायं चमे विच्नानंतत्वमेदपर्वाये रस्मराभिर खान्तीयेकरेणवाखनो न परोपदेयदानेन एत्योप 
। धस्ियच्तुदणस्वपि दि सुखय त; खव {प्त्यचामुमानोपसानागसायौ पत्या दिभिःप्रका रे: खटमरत्यपेचितं चपर्यालोचि्तं चम नःमखिषा नादिना 


॥ 








= 


, स्माभिरख्नतीयकरिणवाकितदित्याह सव्वेपाणास्तव्वप्राणाःसयं जौवाःस्वभताःसव्यरुताहंतव्याः चाच्चापवितब्या;प रिग्य्यीतव्याः 


1 

। श्ीतंगाचायरीका 
| च्य ति;सान्तदमच्यतीच किस्यादित्यारद्उमेगेिंदत्यादिद्रहासिः च वरै शरण्वासकेलोकेपवेषां सिष्यात्ायिरतिप्रमादकपतयवतःतत्रतव 

| नरकतियग्गत्यादिपुयातवाशखानेषुसंसवःपरिचयोभयोरगमनाद्धवतिततःकिसित्याह्यरोववाद्पएत्यादितएवर्यिनच्छवाग्रणीतत्यादि) 
¦ यवशगास्तदनिदान्तददुक्गलसाचरःतोनरकादियातना खाननातसंसवास्तीधिंकाचग्यौ द परिकादिनिरदे$पसाचच्चाणाोववाद्एत्ति 
, एतेएवभ्पमैपमातिकान्रमादिभवानृस्यर्णीन्‌ड्‌ ष्ठादुभवानूप्रतिसंवेदयन्तियदुभवन्ति तवा ङक्लावतिवातुवतेपरिव ग्ादचचार्लोचनेयद्‌ 
ती तवरगासितन्बते नदिमी सगतं निवन्तते समुदयसातरमि्दंकरवरं देरेयिकायपि खाष्द्धयोगारःभिष्टखायाख्ठितेभापत्ते यमिपेचनो 


५। 


पयासव्रहमाचयं वानमरस्य यज्ादानमोच्वयदिग्नच्ततर्मवकालनिवमा दत्यादान्येमि खावद्ययोगावु्ठायिनो अनयादिगावाश्या; स्यात्‌ 
किंखयेमीच्छरप्ररोतादियावन्तव तदततृरुतरुसवोऽव प्यौपपातिकान्‌स्यर्गान्‌ मतिसंवेदवत्यासेद्धित्कधिदेयतद्धौखनर्नपारयदासुम 


वतिनरवश्िदगयति निद्र इत्यादि चिद्रश्यसत्ययं क्रवंघन्धादिभिः कम्य भिःकरियाभिःचिटसित्ति स्न्यदल्यर्दसिदतिग्पादणापेत 


ध पतर खशोमरस्िपतवनप्रतपाताभिषातशारूलौ टन्तालिंगनादिलनितामयुभवं लमतमादिानेषु परिपितिटतिचसु ना्यद्धिला 


प्न ॥ 
भद~ (न 








नन न भ ४ 


धट 


९३० आचायाङ्गसूल 1 














दिभिःकम्ब् भिरव॑स॑ते सोत्वन्तवेदनानि चितेपष्वपिनरकेय नोत्पद्यते खात्कणएवं वदं तीत्यतन्राद एेववं तीत्यादि | 
योवदंतिन्रवते अववापिन्नानीवदति न्नानरुकलपदार्याविमीवकमस्यास्तोति च्नानीमचेतद्व्रवीति चद्यत्‌न्नानीकेवलं।भापतेन्युतये 


वलिनोम्रितदेवभापंते वचच्तकेवलिनोपि भायंतेनिरावरगान्नानिनोपि तदेववद्‌ तील्येतहत प्रत्यागतद्धरूलेणटगेचति गाणीदव्यादि 
स्नानिनकेवलिनोचहषत्ययवाप्ये के चछुतकेवलिनोचद्टति तद्यथार्वेभावित्वादेकेवेकेषां सर्वार्यप्रत्यचनचादपरेषां तदुपदेगप्ररन्ते रिति 


वच्छमायेप्यं कवाक्छतेतितदाद शान्तील्यादि चावंतीतियावंत; के्याठतिन्तिकेचनलोके मनुप्यलोकेचम्णा; पापडिकादहिजाटयः 
, एवक््यकविसद्धोयाद्यो विवाद्स्त'वर्दत्येतदुक्' भावत्तियार्व तःकेचनपरलोकं ीष्यवसतेत्रामीयदर्गनानुसामितवरापा राकरटमेनमण्वद 
तोविवद्तेतवाद्िभागवतद्रुवतो पंचविं्तितत्रपरि ज्ञानान्मोचः सर्दव्वा्यामानिकरियोनिगुं यच तन्वो नि्ियेपंसामा्॑तव 
¦ मितिविगेयिकास्लुभाषन्ते द्रव्यादिणट्पदाथं परिज्नानान्मोचः खमवाविन्नानयगुगेनेच्छा प्रवन्रद पादिभिच गुगोगुःयवानाममापरस्पर 
, निरपेचं सामान्ववियेपात्मकंतत्वमिति शाय्यास्तुवटन्ति वयापरलोकादुयाय्यामानविद्यते निःखामान्द वस्तुच गिकंचेति मीमांस 
कास्तुमोनः सबमच्नाभावेन व्ववस्ितादति तयाकेर्पाचितृष्चिव्याटय ्केन्द्रिचालौवा नभवंत्यपरे यनस्यलीनामप्यचेतनतामाडधः 
तयाद्ीन्द्रिचारीनामपि चम्यारीनांन जन्तुखभावंम्रतिपदय॒न्ते सद्धावेवानतदषे वंष्रोल्पवन्धताचेति तथादिंसरयोसपि भिन्नवाक्यता 
। तदुक्त प्राणौ प्राग्पिन्नानं प्रातक्रचिन्तच तदृताचेटा प्रागोखविगप्रयोगः पंचभिर!पद्यतिर्िंसा दत्येवमाटिकख्मौदटेशरिकपरिभोगाम्यतु्रा 
| दिकद्यविसखद्धोवाद्‌ः खतणएवाग्य॒द्यो यदि वाबाद्यणातरमणाषम्म्र विरुद्धं वादं यदद्‌ तितत्‌द्धल्त णवर यति सेदटिट्र चण़्द्रत्याटि यावत्‌ण 
चिवयदोचेस्तिेत्ि तच्छन्दायवद्‌ वच्छे तदृटट्सुपलब्ं दिव्यन्नानेनास्माभिरम्प्राकवासंवधिनातौयेरुता आागसप्रफायकेनच न्द्रत्त 
रापेचयाखमुच्रवायेः खतं चास्माभिर वीदेःखक्रायात्‌ अग्यदृगुरुगिष्य क तद्‌ तेवासिभिर्वभिमतं युक्तिचुक्ततवाटस्माकमस्मत्तीर्यकरा 
` णा वाविन्नानंच तत्वभेदप्यीयरग््राभिरम्मत्तीवकरेग्‌ वःस्ततोन परोपदे गदटानेन एतच्रोरद्धाषस्तिये्तटगसपि दिच्तखवतः सरःमत्य 
¦ च्षाच्ुमानोपमानागमायवी पत्यादिभिः मकारः खष्टप्रत्यपेचितंच पर्वालोचितंचमनः प्रणिघानादिनास्माभिरग्द्रत्तीयेकरेगावा किंत 
दित्या सवम्राण्ाःसखवनोवाः खव भ्ताः खन्खत्गहतव्या चान्नापवितव्याः परिग्यनतव्याः परितापचितव्या चपद्रावयितव्याम्रतापि 








हं तव्वा चच्नावेतव्वापरियावैवन्वाकिलीमेच व्वापरिषेतव्वाद्ट्‌वेयन्वा रत्यपि जाणणत्यित्थदोसो च 
णारियबयगमेयंतत्यजेते ञ्रवरियाते रवंबचाससेदुद्टि -चमेदुस्युयं चमेदटुभ्मयंचभेदुव्विखायं चभ 
अहंतरिवंदिखाससव्वतोदप्यडलेदियंचमेनखं ठ॒भ्मेप्वमाद्‌ क्वद्एर्वभारद्धएयं पवेन्एवंप््वेश्टसव्वे 
पाणाशत्वेमुयासव्वेनोवा सव्वेसत्ताहंतव्वायच्जावेयव्वापरितावेयनापरिषेतव्वाखद्वेतव्वारत्थंपिनाण ~ - 





। मापा 
, स्त्मितव्वाज्ताय विषेव्यापास्विातयापद्रविवाप्राणयक्षीच्‌कविवःण्यं पिकतांड्डांषम्म चिंतानेदिपेजनाणोनलि वदोसोद-डंदोगनवीर 
ष्टवोवचनकेद्पा्पडीचाघागमम्दरि कडट्‌ शिकनाजिमणडारतयः चनगादवाद्धयष्यादिकव्रसक्देनेऽन्य नेकालिप्रायियानेदयिवेदोपन 
यीपणामादतंघनाकारययक्ीयना्यैकडतान्न स्कन्द नाकरगादारतेडनोवचनजास्णिवोपएचवागचननाबोलवद्रारय ना्यैजा शिवाद्धिवेले 
एदथकोविपरीततेदनोचखखूपकदेदधे त्रतव्य °तिदांजेचाचरमक्न्य् नाकरण्यडारतेयतायप्रनेडइमवोत्यायदो तुष्ट एदुट्दयटोटुषटांम 

[दुटमान्वोदुटवियेपनाण्योा जह नो चोतिरखोखनवम्रकारेदुटजालोच्योतेसखालेतन्दर ठ मक ओेद्धःखवे प्राफसव्वमतदखवली वसवे सत्य 


[७ कय 
पचन 




















वत््ाज्नापिवापौडविवाखयद्भ्‌ विवाद्ांखवेग्रक्रारेघम्म् ने चविद्रनाग्णोदोय नय ख्य वचनजारि 


५ [8 4 € € € =+ [ब [- (८ 
सपन्नवुइमम्रयुनेसु" सर्माग्यसवेभूतसवैनीवखवेख वसवानं लाव उयपद्रविवानङी द्रकायु्श्रमनेचर्िषुग्यजाग्णोद मनरतादटोय 
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दीपिकाटीका 
3 $ क श१ ~ | 
रितापचितव्यायपद्रावयितव्याःएलयविनागाद प्रव्ापिधर्मचिंतायासपि प्वंजानीयाःववानाक्त्वत्वागायें देवतोपियाचितकतयावामा । 


, खिहननाददोपःपापादुदंषःप्वंयावं तःकेचनपापंडकाश्नौट्‌ यिकभोजिनोवबाद्यणावा घमैविरुद्रंपरलोकयिसद्ध वा गटंभापंनेययं चजी 


वोपमरकत्ात्पापातुषंधाचनार्य प्रणीतदत्याह अग्ारियवयगनेयं तयजेतेयायरियातेएवंवयासौ सेद चमे दुम्मरयचभे दुचिन्ने व॑ चम च 
डट'अ र्ति त्यदिसारूवतोदुष्पहिलेहियचभेनख तुर्भेएवसमादक्डरएवं भाखदएवं पगवेदषएयपरूवेदसव्येपागासव्येभयासयसन्तासपये 
जी वाष्तमाष्मज्जावेयव्वा परितावेचवब्वापरिषेतवा उद्वेयव्वाएल्यविजागदणलियियदोखोमणारियवचणमेय तिमायदयाताःसचदेयघम 
भ्यदत्यायौ; तदिपयीसादनायौः कूरकमरःतेषाप्राणुपषातकारी दंवचनयेत॒तयाभूतानते किमूतमन्नापयं तत्या च ललतेचायरि 


# [वी (ष ~~ न~ न € (नव [१ रक्तं 9 ठ [२ य्त्तीय रै 
, यातेष्छंबयाखीतले ति याण्योयन्वाचेयेते मा्यीदेशमापाचारिवार्यसते एमादिपएययातद्यरनं तयोक्तं इद टणतत्‌यु्ाभि यु एतत 


| करेणयाएवं यावत्‌दुःभल्युपेलितं तदेवड्ं टादिकं प्रतिपाद्यनेदुःपरक्नापना चुबाददारेणत दभ्युपगमेदोपाविःकरपामाह जसत॒भ्मेणएवमा 


( 
॥ 


) ^~ ~~. ~~~ 


। 
। 
] 
। 


॥ 


¦ इक्ठद णंयाकयालंकारोयदूत दच्यमाणंयूयमेवमा चचध्वइत्यादियावदता पियागोपद्धाराटौनानीय यूयंचयानास्व यातर्रास्य्‌ पन 


दपैनु्टानेदोपःपापातुवंधद्ूति तदेव॑परबादेदोया यिभैवनेन धर्मविसद्रतामावि मपव्यसख सतवादमार्वासाविभीवयंति ययंपुणएवमा षू 








शिलंगाचार्यैरुतरीका । 


घर्मं चिन्तायामप्ये यं जानौयाययानासयत्रयागाग्रं देवतोपयाचितकतयावा मारिहननादौदोपः पापाचुवन्ष्ति एवंचायन्तः केन 
॥ 


पापरिडका ग्यौद्‌ शिकभोजिनो ब्राह्मणावाधम्मं विसद्धं परलोकविख्ंवा वारं मापते अयं चनीयोपमर्ह कत्वात्‌ पापातुबन्धीसनायेप्र | 
गीत्त्याहच पणारियद्त्यादि साराद्याता; सर्वन्हेवधन््ेस्यद्त्यार्यास्त्‌ विपर्यासादनार्यी, करकम्प्ीणसेयां प्राणव पघातक्रारीरं ` 
यचनयेतुत्तयाभ्‌ तानतेकिभूतं भ्रन्नापयन्तीत्या इ तव्यष्त्यादि तत्रेतिवाय्योपन्यासखाय निद्धारणेवायेते आार्याद्‌गभापाचारिवायपस्तए 
षमयादिषुययातद्यदनन्तयोक्तं इट मेतद्दुट' टट दुरु ट चयुष््राभियु प्त्तोयकरेगवा एवंवावदूदुःपर्युपे चितसित्ति तदेयेदुदे टादिकंप् 
तिपाद्यदुःअच्रापादुवाद्रारेण तद्च्युपगभेदपाविःकरणमा ह जन्बभित्यादि गाभितिषाष्यालंकारे यदेतहच्यमाणं यूयमेषमाचच्छ 






भित्यादियोबदन्रापि वागोपद्टारादौ जानीययूयं ययानास्ये वात भ्रा पमदौतुष्ठानेदोपः पाप्ातुबन्धद्ति तद्देयं परवाद्ेदोपाविभरय 





` हशत्थित्यदोसो अरणरियिवयरमेयंबयंपुणएवमाद्रक्खामोरवंभासासोएवं परस्वेमोणए्वं परदे स्ये स्वपा 
शा सव्येभूयासस्येजोवासव्वेसत्ताणरंतव्वारचन्नावेतव्वाणपरि षेतव्वाणप्ररि ताएवेयन्वाणड दृयेयन्ा त्य 
विनाणहणएत्यित्यदोसो च्रायसियवयणमेयं पुन्यं शिकायसम य॑पर्तेयैरेषुच्छिस्यासोरहभोपावाउयाकिं 
भसताय॑दुवखंडयादसरसायंसखियार्पाडवर याविएवन वाखव्येखिपासाणं सव्वेदखि मयायं सव्येसिडोवार्ग 


न~~ ^~ ~~ ~ न ~~ ~~~ ~ ~----~---------~------~--------~-~~---- ----~-------*--- ~ ~----~ ~ ~ -~---~ -- ~ -- 


भाषा) 
न नच [3 € ५ 6 (न 
मवीएष्यनायनोववचनएयेत्रःसोडतेतेपार्पडी योखय(यरोयष्टो्ापयोखड् दरद तुन्टःरोतिष्या्यदयन 'यम्डासेत्यनादवचनष्वयोमादय 


न्क 


प ¢ ॐ ति 8 ॥ [क्थ 
सोसेगादानिरंतर भिनज्येतिरेजखटरिस्ये परसध्यस्यएवत्तमल्सिमखषुरे अपमयीप्रयंनापारकीनिन्दा एदुद्धिधिनलददमदीमेस्वि 
त रि ~ £ [व ६ [न धि [१ 
भवयजिपतरमतन प्ठनारपर्णोयाष्‌ सनेयुक्नियुक्तयचनव धि रास्वदतानगास्माक ष्दानोनखच्तेरवोवचनदेपा-र स्लंगृन्धिप 
हि 
कषश्तपर्दिसोखमयसमागमजेमेरना सागमनेषिपेन््यौ तेपच्प्लिं कदतादापौ वस्परेनेय्यनीो दिण्दतनक ल्द पर्‌मदन््ोशन्यं 


चदताकसियीदरषभापि एरर पन्तेयंरतापरत्ये कर पूच्छिमोतेस्यारमोदति वोन्दायियानेयिश्र्ामयादुवते यःक्नदोचगनुन्द्ररसि 


* 4 


६ स्ते तुश्टनस ‡॥तरुद्ताचनम 12114114. {च्स्युन्‌ दुष्य 1र्चद्सात स्प{द्स दष ह, दुय (१; स्रश्रश्द्रप् न 


[‡) ॥। ~-----___~__~_~_~~~~_~~_~~~~~~~~_~_~~_~-~~~_~~~~_~~_~~~~-~-~-~--~~_-_~-_-~-~-~_-~-~-~-~-~----~---~--- ~ 
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९३० चाचाराङ्कसूत । 











----------- £ 


















, दिभिःकग्ं भिबेैते सोत्वन्ततेदनानि चितिष्वपिनरकेष्‌ नोत्पद्यते खात्कएवं वदं तीत्यतच्चा ड एगेववं तीत्वादि ¦ 

योवर्दतित्रुवते अववापिन्नानीवदति ज्ानंरुकलपदार्वाविमावकमस्यास्लाति च्रानोखचेतदूववाति वद्यवृन्नानीकेवलीभापतिच्ुतके 

वलिनोप्रितदवभाषते वच्वच्तकेवलिनोपि भापंतेनिराचर्गान्नानिनोपि तदेव तद्नत म्रत्यागतद्धतेणटयचति ग्णागौदव्यारि 
भावित्वादेकमे = ५ 

पानिनकेवविनोयद् द्‌त्यववाप्य के ख्ुतकेवलिनोवदरंति तद्यवावभावि्ादेक्मेवकेषां रुवायप्रल्यचतवादपरेषां तदुपद्‌यम्ररत्त र्ति 

वच्छमाणेप्य कवाव््रतेतितदाइह चावंतीत्यादि च्ावंतौतिवा्वंतः केयाकतिन्तिकेचनलोके मनुव्यलोकेचमग्णा; पापडिकादिच्यादयः 


~ * व्‌ [१ < | 
छयक्टयक्‌विरुद्धोवादो विवाद सत वदत्येतदुक्त भावतिवावंतःकेचनपरलोकं न्नी पवस्तेच्रामीचदर्थनातुरागितयाणाराकटदगनमपवदं 


सितिषिरेिक्ना्चमापन्ते द्रव्यादि षट्पदाय परिज्नानान्मोचचः खवा यिन्नानरुणेनेच्छा रवद पादिभिद्ध युगोरु गावानामापरस्मर 
निरपेचं खासान्ववियेपात्मकंतत्वसिति याक्यास्तुवदन्ति चवापरलोकानुचाय्यामान विद्यते निःखामान्व वस्तुचयिकंचेति मीमांस 
कासतुमोच्दः समन्नामावेन व्यवस्वितादति तवाके्ांचित्‌ष्यिव्यादव केन्द्रिवाजौवा नभव॑त्यपरे वनस्तीनामप्यचेतनतामाड्धः 
' तथादीन्द्रिवारीनानपि चस्यारीनांन जन्तुखभावंग्रतिपयन्ते सद्धादेवानतदषे वंघोलवन्धताचेति तवादिंसयोसपि भिन्नवाक्यता 
¦ तदुक्त' मयी पराशिन्नानं बातकचिन्त'च तद्गताचेटा भारविप्रयोगः प॑चभिरपद्यनेष्ठिखा दत्येवमादिकय्ौरेशिकमरिभोगाग्यलुच्रा 
दिक्चविरद्धोवाद्‌ः सखतरएवाभ्यद्यो यदिवान्राह्मणाच्रमणाधम्म् विरुद वाद्वदद्‌ं तिततृद्धलेणेवरश्रयति रेदि चगष्त्यादि वावत्‌ण 
चिवदोचेत्तिखेत्ि तच्छन्दायवद्‌दवच्छे तदृटटसुपलब्चं दिव्यज्नानेनास्माभिरमस्प्माकवासत्रधिनातीयरता ्रागमम्रग्मयकेनच गन्द्दटन्तं 
रापेच्चवाखसुचचार्यैः तं चास्माभिर ्वादेःसक्ायात्‌ चच््द्गुरुधिष्यं वी तद्तेवासिभिर्वाभिमतं युक्तियुक्रलादस्माकमखन्तीर्यकरा 
, णा बाविन्नानंच तत्वभेदपर्ववरद्ाभिरस्मत्तौयेकरेग बःस्ततोन परोपदे यदानेन एतद्ोदद्धषस्तियेत्त दथखमपि दिचसव्णतः सर्य;मत्य 
च्ताघुमानोपमानागमायौ पत्यादिभिः मकारे; खष्टपत्यपेचितंच पर्यालोचितं चमनः प्रयिघानादिनास्माभिरस्छत्तीयैकरेगना किंत 
दित्या ख्वेप्राणाःसवे जीवाः सभूताः रर्देरल्गारतव्या श्याच्नापवितव्याः परिग्टडीतव्याः परितापवितव्या अपद्रावचितव्यातापि 





ह तव्वा अ्च्नावेतव्वापरियावेवव्वाकिलाेच व्वापरिषेतव्वाडद्वेयव्वारुत्यंपि नाणद्रत्यित्यद्येसो ख 
खारिचबयणमेवंतत्यनेते त्रायरियातेण्ववयासौसेदु दिध चभेदुस्छुचं चमेदुम्मवं चभेदुविसायं चमर 
अहं तरि यंदिसाखसन्वतोदुष्यडिलेहियंचभेनखं ठु*भेएवमाद्रक्वहप्वंभासदहएयंपसवे ह स्वं पद देश्सव्वे 
पाणासन्वेभूवासव्वेजोना सव्ेसन्चा हंतन्वा्च्नावेयव्वापरि तवेयनापरिषेतव्वाडद्वेतव्वारत्यं पिना 


> 





मापा 
, सिवितव्वाज्नायेविपेव्यापारिवातयाडपद्रविवाम्रार्एयक्रीचकविवाणएल्यं पिकदर्ताड्दांघन्म्र चिंतानेव्िनत्णोनलि वदोसोद्रहादोरनयीर 
वोवचनके पाप डीचाघ्रागम्डि करट िकनानिसखद्टारतवा चनेराद्नाद्य्पादिजडइसकद्धेनेषन्बं नेकालिग्राखिवानेदयिवेदोपन 


~ 


` चीपएपापाचुवंवघनाक्ार्पवक्मैश्ना्येक उताक्नरकन््ं नाक्रग्णद्धारतेडनोवचननास्पिवोएदवादवचननागोलगद्रास्यना्यैनायिवाद्टिदेचे 

एडयकी विपरीततनेडनोखस्पन्चेढे वतव °तिानेचार्यरभकन् नाजर ग्यदारदेय तादप्रने इसवोत्वायरोवम्हे एड्ट्टीठोदुष्खांम 
क [¬ 

च्योडटमान्योद्‌र्वियेषेनाणोक ह नौ चोतिरच्ोखवम्रजारेदट चायोच्योतेखोजतन्ह उसक्नोद्धःखवें मारदचव्वमतखवेलीवस्वेसत्वद्यि 


वाराल्नापिवापौडविवाडयद्र्‌ विवाङदांखवेम्रकारेषम्ब ने चविंडनाय्णेदोप नयाएयनासोवचनजाण्िवोयन्ह द्वस चाद्क्ु दममाषुद््‌ 





जपन्बवु इमग्ररूपुतेख्ु' सवैमरःणसरवभूतखवेनीवखवंखचडणिवा नहो जाव यद्र विवर्न ड्दायुयधमनेतर्िुव्यजाखोद मकरतादोष 


ना > ~= 


र न 
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1 
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॥ 
1 
॥ 


| णिदननादौदोषःपापावुवंधःएंयावं तःकेचनपापंडिकाच्नौद्‌ यिक्रमोलिनोतराद्म णावा घमेविसद्ध॑परलोकविरद्ध'वावाटंभायं तेवं चजी 


` दूट"अहं तिरिंदिसा्वतोडुप्पडिकेडियंचमेन ख तुर्भेएवसादक्डदणएवं भाखदणएवं पयवे दए्वंपर्वेदसव्वेपाणासनेभूवाखनेसन्तासव्े , 
¦ जौवादतववा्व्नावेवन्ना परितावेचव्वापरिषेतव्वा उद्वेयव्बाएल्विजाणदणल्यियदोसोमणास्विववणमेयं ति्रायद्याताःसरबह्तेवघरसे ¦ 
| भ्यदत्यार्यः तदिपर्यासादनार्यीः कूरकर्माण तेषामप्रागुपातकारी द॑वचनंयेतुतथाभतानते किमतंम्रज्नापयं तौत्याहच जवयतेचाचरि 
। यात्तिएंबयासीतवं ति बा्योपन्यावेयेते खावौदेशमापाचारित्ार्यीस्ते एवमादिपुयंयातद्यदनं तोक टएततूय्॒राभि चु प्त्तौये 








अआचाराङ्गसु च। ९२१ 











दीपिकाटौका 
रितापयितव्याञ्मपद्राबयितव्या{एयविजागइ अतापिषनचिंतायासपि एवंजानौयाःचयानासत्वदया गाधं देवतोपिचाचितकतवाएवामा 


वोपमरईकात्वात्मापातुवंधाच्रनार्यप्रषौतद्त्या दइ अ णांरिववयणमेवं तयजेतेञ्रायरिवातेएवंवयासी चेदुद्'चभेदुम््यं चमेदुविन्नं चं चभो 


करेणवाएवं यावत्‌ इःपल्युपेचितं तदेषद्ट टादिकं प्रतिपाद्यतेदुःभ्न्नापना लुबादद्ारेणत दग्युपगनेदोपाविःकरणमा द जखंतुभ्भेएवमा 
इ्क्ड ह णंबाक्यालंकासेयदेत इच्माायूयमेवमा चतध दत्यादियावदता पियागोपदारादौनानौय यूयंययानास्ये वात्तप्रास्य्‌ पन , 
दवुधनेदोपःपएपासुवंधद्रति तददेव॑परषादेदोष्याविभौवनेन धर्मविखदता सावि भैव्यख मतवादमावषसाविर्भीव्य॑ति वयं पुणएवमाष््‌ | 


~ ------~----------------------- ~~~ ~~ £ 











शिलंगाचायैरुतटीका । 
धम्म चिन्तायामप्येवं जानीयाययानास्यत्रयागायैं देवतोपवाचितकतवावा भाखिडननादौदोपः पापाचुयन्धद्ति एवंचावन्तः केचन | 
पापर्डिका यौद शिकभोलिनो ब्राह्यणणावाधम्म्ं विसद्धं परलोकविर्रंवा वाद्‌ भापंते अयं चजौवोपमद्‌ कत्वात्‌ पापानुबन्धौयनायम्र 
णौतदत्याडच अारियदत्यादि श्वाय्याताः सवेदेयघम्म भ्यद्त्यार्यास्तत्‌ विपर्वाखादनार्या, कूरकम्म्णस्तेपा प्राण्‌ पघातकारीद 
वचचन॑येतुतयाभ तानतेकिंभतं प्रज्नापयन्तीत्याह तव्यदत्यादि तत्रेतिवाक्योपन्यासार्ये निद्धीरणेवायेते मार्यीदेगभाषाचारित्रायीसतए 


बमवादिषुययातद्यदनन्तसोक्तं इ मेतदूइट'दट दु ट चदुद््राभियु प्मत्तौयकरेगवा एवंयावदूडुःभरत्युपेचितमिति तदेव॑इुटं टादिकंप ¦ 





तिपाद्यदूःप्रज्ञापालुबाददहारेण तदभ्युपगमेदोषाविःकरणमादह जन्बमित्यादि णसितिवा्यालंकारे यदेतदच्यमायां युयमेवमाचच्छ 
क दें रवादेदोपावि ॥ 
भित्यादियोवदत्रापि यागोपद्धारादौ जानीथयूं यथानास्त्य वात्र प्राण पमर्दीतु्ानेदोषः माप्राजुबन्द्ति तदेव परवादेदोपाविभीव ,, 





-हणत्थित्थदोसो अरणारियवयणमेयनयंपुणएवमाद्रक्तासो एवंभासपमोएवपरूवेमोएवं परवेस्मे खव्वेपा 
णा सव्वेभुयासव्वेजोवासब्वेसन्ताणंतव्वाण्चज्नावेतव्वाणपरिषेतव्वाणपरि तावेटव्वा णड दृदेयन्वा एत्थ 
विनाणहणएत्थित्थदो सोच्रायरियवयण्मेयं युन्वं णिकायसमयंपेयेरेषुच्छिस्सासोरहंभोपावाउयाविं 
मेसायं टुक्खंडयाज्खसायंसमियाप्रडिवख्‌ याविय्ंव याखब्वेलिंपाणरसव्वेदिभयाणं सव्येरि जौ वाणं 








भाषा) 
नयीएसनार्यनोवचनणएडवेकद्ोधतेतेपाप॑डीगोद्याचदोचरोयापणोखडद् चते तु्हारोतेव्ायेवचन अन्हारोचनायवदनष्डयोमापि ` 


£ 


कडतांपड्दिलोखमययागनजेजेना अगमनेविपेकद्यो तेपद्िलेनिकायक्डतायापौ वसीनेदयकी विपरीतक्तकद्टिवि परमतनोयन्त 





` यताकरिवोडयभाविकरें पत्तेयंकडतामरत्य करं पृच्छिमोतेस्योरंमोद्रत्ि वोदाविविनेययिश्चचोमवादुको उाण्लोचम्प तुन्टससीपि 
प्रखकसोष्धो तुम्टनेरुतकडतांसनने बाद्धादकारियोवस्तु तेदुच्छकतिवायसातं जंसनयाद्धादकारीतेदुक्ड एटवेप्रदि वस्यद"नलेषूम 


(6 ननन 























व 
९२९ चचाचारादुन्यूत्र । 


















कहेसातं दुक्छतोम्रन्य चममागएलोकं चागसविसदयादति णिनारगिसरमिया कचतडसोगेलातेस्ो यण्टनेखयसातातेदुक्छणएटवेसमे 





| [भो [व नकौ [रे ज £ [न 
। मार्भि्ाव्यानागीतेह मरत्तेयार्यवोल्याचदोचिम वम्नेचातातेषग् चसातादुःखत्तिम सवेप्राणभतनीवसत्तने सातारुख्मसाता 
1 $ 


नाक | 





दोपिक्राटौका 

क्खासोपुनः गब्द्‌ःपृतर्ाद्विगे षमावयं युन्यवाधमं विसद्धवादोनमवति तयाम्रन्नापयासःसखवे म्रा्यानरंतव्यदूध्यादि एयविना ' 
णडतापिच्नन्मदीवे क्चनेनासि दोपःयता्यविकासये चानौवयु्ंयवाद्रहननादि प्रतिपेघविधौनास्िदोपः परापाठुवंघःखावधा । 
` स्षटयादाच्च खना दोष; माख्‌ पषातप्रतिपेधाच्रायैवचतनमेतत्‌ण्वसक्तो उति चेषां डिका; भवदीयमार्यैवचनं अस्मदीयमना : 
। यैवचननिल्य तन्निर॑तरा; ख्धदोमत्ये चति चुक्तिविकलत्वात्तददाचा्चववा परमतस्याऽनार्वताखात्तयादिटभैवितुःखवागर्यटितावा 
, दिनेनचलि॑तीति छचामत्ये कमतम्रच्छनायैमाद युव्व॑निकायससयं पत्ते व॑दपुच्छस्यामोरभोयवाखयाकिंयेखायं टुक्ड-उद्राश्र 
खायंसमियापडिवन्न वावि पठंवृचाखयेखिपारायं खनयेसिंभयायां खव्वेसिं जीवार्गंचयसिंसन्ताग्यं अन्सायं र परियिन्वागां नह भरयदुक्ख' 
त्तिवेमि ठम्बत्त्यगोचोऽदे खत्रोखन्रत्तो युव्व॑लनिकायं तियूवे मादावेवरुमयमायसं चद्यदीवागमेभिदितं तन्ति कान्यवस्वाप्ययुनमस्तदिरू 
पापाद्नेनमरसतानायेता रतिपाद्याद््यतस्तदेवपरमतं मरन्रयत्तिवदिवापुवेभा च्िकान्निकाव्यततः पापंडिकानूप्रश्रवितुमा पत्तेयंद्‌ 
, उच्छिस्यामोएकं म्रतिमत्यं कंभो; प्रावाञकाःमवतः ग्रचविष्वाभिक्रिंमोवुष््राकं खातंमनच्ाद्ाद्कारि इःख'उताऽसातमनः पतिकुलं 
। प्लं्रटाःसंतोवदिखातनिव्ये कंन चलतःमत्यक्तागमलो क्न गामाखात्च्वाऽसात मित्यत्र चुस्ततः समियासम्यकूपरतिपन्रा; तानुमरवाडु 
कानूस्वागुयं त्रितानप्य वं ब्रु चातृच्रविसंमावने संमाव्यतेतद्धगनं नके4लं भवतांदःव्टससातं स्देधामपिमाणिनां दुःखमस्ातंमनसोन 





। चिन्तंगाचार्यंकतटीका 

| नेनधम्मर विकद्वतामाि्भौव्यखमतवादमा्यौ ' चाविभीवयन्ति ववमित्यादि पुनःशब्दः ू्स््ादिगेषमाष्ठ ववंपुनयैयाधग्् निवा 
दोनभवति तयाग्रन्नापरचाम दति तान्येवपद््‌ानि सप्रतिपेधानितचन्तव्यादीनि यावन्केयलमन्टतराखदीये वश्चनेनास्ति दोमीऽत्रायषि 
कारेजानीववुचं वयात्रदननादिप्रतिपेवविषौ नाल्तिटोयःपापातुवन्धः खादष्रार पत्वाद्रा्चखनास्येवदोषः मायु पवातमरत्तिपेषान्रार्य 
, वचनमेतत्‌ एलसुक्तठति तेपापर्छिकाकदुः भवदीवमायवचनमददौ्ंतनार्यैसित्य तन्विरन्तयः खब्डटःण्तये च्यन्तिबुक्िविकलत्वा | 


न्तदेताच भ [परस € ~ छ 9 ताबादिनो ठि [> ५ कमतप्रच्छनायेनाद { 
न्तदताचारवेवयापरमत खानायेताखात्तयाटिद्यैविषुः खवाग्यंचितावादिनोन चदिष्वतीतिरन्वा प्रत्य कमतमप्रच्छनायैमाह पुव्वनमि 


€ त्यादिपयेमाद्धाते ] गतेनिद्ितं = (^ 8 -2 ~, 
गवसादातरेव खलवच्नागसलंवद्यदीया तच्िकाच्व्यवसवाप्ययुनसदिरूःणादनेन परमताना्चताप्रतिपाद्ये व्यतस्त देव 


परमतंमन्नयति यदिवा माचिक्रचिकाव्य ततःपापरिजकान्‌ मरच्रयिठमाद पन्तेयसिल्यादि णकमेकंमतिप्रत्य लंमो मावाड्‌ कामव ¦ 
तःमन्रविय्यासि किंमोचश्माकं सातंनच्ाह्ादकारिदुःरमखातं मन;मतिक्रलं प्टंषटयाः रंतोवदि खातलित्ये वं व्रुच॒रूतोप्रत्यच्चाय ¦ 
मलोकयाघाष्छग्द्याखातनिल्येवं बृदख्तः रनिवाखस्यन्‌प्रतिपन्वाप्रावादुकान्‌ खवाग्य'तितानप्ठे वं दयात्‌ चपिरभावनेद्धंमाव्छ तद्ध ¦ 
नंवयानकेवलं मवतादुःख्नसातं सर्वेपःमपि प्राच्िनांदुःव्वमसातं सनखोनंसिप्रत्सपरिनिर्वा्धमनिट न्ति प मदद्धयं टुः खमित्य तत्‌ 


[क 


॥ = ह 1 ९ प (न थं ५ र पितिपर्य 
परस्गिणय्वाखवें 0िमराशिनोनइन्तव्याइत्यादि वःच्च' तदूवधिनचदोष; चच्छद्‌पमाड तद्नायेवच्न॑दरतिरधिकारसमाप्नी तवी मौतियूव 








सरव्वेखिंसत्तालं्रसायं अपरिरिव्दणंलहर्भयं टु क्ख तिवेभिखवेचें वड्ियायलो य॑ सेसव्दलो यंसि 
केंद्र विसु अश्रुविद्रयपा खरिक््छित्तदंडाजेकेद् च्तामलियं वयंतिणरे खयब्वाघन्प्रविदुत्ति अंनुच्ारभ 
च दुक्वदि खंचिवा एवसाडखस्मत्तदंन्िण तै सव्येपावादिया दु क्खस्सकसलापरिखसुद्‌ाहरति 
इ तिकन्ब परिप्वखव्नो दर्याणाकंखौवंडिर च्रखिष्ेटगमप्राणं संपेद्ाएधरे खुरौरकसेहिख 








ः॥ 


§ 
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अाचाराङ्गसुल । 





भाषा 
; € [ रोव्मेटोषन [क पिपर 
दुःखम ननेयनसिमत अपरि निर्वाण निरस्तिरूप मदहाभवदुक्खद्ख जाशीसवप्राणडरिवानदही इसकदिवु' एणेवचनेदोषनयोपर 
काद "द्म 


व] 


जेद्धमकरेधम्डन शरर्विमरारिवातिदूदोपनवीते अनाव षनद्रमकदी परसतनिराकरगकग्ट्‌ " चीख धग््ं स्वाम्य 
कध लिमचीमगवंतससीपि उांभच्‌ "द तिसम्यक्राष्वयने ददितीवोद शकःसमा प्त द्वितौ नोञद्‌ यज्मार भिये ्ेवौचेयदं 
सन्रिवेसम्यग्‌ मागेनेयापिवे सम्यक्तकच््‌," तेनास हचा रीन्नानअनेचारितर दै यलिद्धनेवोगिनिरवद्यतप विनाकब्र नोच्चनयाद्‌ 
दइगिकारचिसस्य कूतपस्वरूपश्योट्‌ येकदियेे लं उवेदेजेपूैखट्‌ थकिपापं डि लोककनच्‌ "एलोकयल्िवा धमप वकीवादिरिनासौं | 


[क्क क्म 


जदमसगतस्हवोत् 


तेदनेखवेदक द तांऊवेखत्िदनो अनुनअनुमोदिमातेदने शअभिगमनपद् पाखनदान परिचिवादिकमकरि जेदमकरेतेक्ेडवोक्त 
दियेद्रसुकदे्े तेसर्वमनुष्वलोकनेविपेकेजे& विदांसटेतेदयकौी शधिजोघाद्रदणिक्ारख्िशिष्यने उपदेगरूपकखेद्ेजकेदै लोकम 


दिनिक्छित्तदडनिचिश्च कतां खा दु द्डमनोवचनक्राय ङूपजेणेतेनिक्छि्तदं डा जेर्टवातेचिद् ड़, एगो्सुवीवकरतां चा 
लोचीनेपाख कडतादेश्वि चिवेकलोचनेजोद्रतेनिक्छिन्त द्‌डकेदा चेकेदखल्प्राखिचा पलिचंकडताकन््तेत्य लेएतावतानिटन्तद ड 


(~; 
ध्य 
न 
ट 
¢ 


श्यकिपरमतनि 


यदू अध्प्रकारकम्य्म खपावेतिदहजविद्रांसदमकमेनोच्तय कुणकरतेकदेनरेगुयच्वानरकदतां सदुष्यरमण।मटुष्यविनाकम्द चर्करि , 
वासमर्यनयी तेनरकेखवासुयचाण तारका; अर्जकदतां इ दांशरीरतेजेदनःखत एततेनिःम्रतिज॑ग्ब श्चरीरतेवलीकेदवाधम्म विच्छ 
चचारित्ररूपधन्प्रं नाना एडभणी कलकौटिल्यरडितकिसो यालं दीएचवोयाई्‌ तेकचेच्त्यारभनं चावद्य किचानो्रदुटानचार॑मचे 
यकौऊपरनोर दुःक्डणएतावता संसारमादिपाणी जेदु.क्डमोगवेते्यारभनोफल एडबोजा फीमनुष्य निःमर तिक्र श सीर घन््रं नप्नाण 
ऋजुखरतणएडवायाद्र. इमकुणकदें दूमसम्यक्रनादेखया दारखसस्तदूरगी द मकडे दिवेकोदधेकार रिने दम के तेकदेके स्त ^तेसव्येलेष्दभ 
खौतेखवैरषलारै- प्रावाडुकाययार्यनावोलणदार सस्य गृवादीइःक्ठथा रौरिकमानसिकतेदुक्डल थनोकार् कन्व तेहनानि पु खएताव 
ताक चयनाखपायना जाख्तेपरिज्नाः हेयवस्तुनौपद्िलीच्नपरि द्वाद यनर्थनोजायिवो म्रत्याख्यानपसिज्नादतेदनो श्टांडिवोएवी 
परित्राउदारेकदेस्यो जाणौने इतिपूर्वोकत प्रकारेवं धोद्यादि आत्तकम्म् जायीने सवै्रकारेनिपुगपरि्रा कठनिडयनीस्योकरिवोतेका | 
खषेद्रदै.गोप्रवचनविपे चापणाकंषखीवीतरागडपदेथनो अनुटायीनेरएचवोतिपंडिततेजेदवोवादस्रफि्े चाठकर्खसोच्चं पल करेलेएइवो 
तेस्योकरेयायणपोएकलोधनधान्व हिर्पवपुतरकलत्ररीरादिकयकौ चुयोण्डवोयालोची धुगेखरीरःयरीरषुणेकदता अरीरनीसम ` 
तानकरदरल्ययै णरमोनाफीअरोधिष्यतु' ापणपोक्सेदि कता तपिकयौटारकरि तयाच्ापणपो जेरदितपेतिनकरिनिमनसानीखः | 





दौपिकाटीमा 
सिमेतं्मरिनिव्वाणं अपरिनिर्वाणं चनिरत्तिखपं सदद्गवमित्यं तत्परिगव्य रवेपिभ्रगकिनोनर्ईतव्यादत्वादि दाच्च'तद्रषेनचटोप 
यसतुदोपमा च तदनायैवचनं दूतिरधिकारपरिखमात्तौ नवी सीतिपूवेवत्‌ तदेवं खभ्यक्‌ष्वाव्यचने दिती वोद यकः चक्तो हितीयोद्‌ कः 
साग्रतंटटतौययारभ्यते चस्यचायलभिरवंघः इहानंतरोद शकेप्ररमत वयुद्धासेनखुभ्य कूत्वमविचनं अरतिपादयतातन्बदचरितं ज्नान॑त | 


तूफलभताचविरतिरभिदिता सत्यपिचास्ि"स्ये नयूर्वोपात्तकसैरो निरवद्यतपोदधानमं तरेणच्तवोमवतीत्यतस्तदधना मतिपाद्यतेद्‌ 


| 
9 _ क 


त्यनेनख्व नावातेस्याय्यद्‌ य कख्ादिष्धत उदेद्धेणवदधिताच लोय सेसव्वलोयं खिनकेदविय ययिवितिवपाखनिक्ित्त दडाजंकेद्र | 


तःपा्॑डिलोक् ;एनं घसगैद द्व्य वस्यत उप्नृसछतदनुटन मादुमस्या चमन्दोऽनुक्त खमुदखेयवःतदुपदेय्‌ असिगमनपयु पाखननदान 
खंस्तवनादिक साकुथाःचःपापडिल)जोवच्छयकः खकरुखमवाप्रयादित्याद खेख्वलोचंखियः पापंडिलोकंय नायैवचनसवयम्यतद््च्यं 


ध - <~ 


सनत्तापलियंवयति नरेरवनच्राधम्मविदत्ति अ्र॑जुच्ारमनंदुक्डसिगतिन चा एवमाछचग््रत्तद सपो उनेद्ठेर्तियोयस यत्तं मरतिपाटि | 


ध 


-------------------------------------=----------------------- = ि 
= नन 


विधन्तेखखञ्खिन्‌सदुष्व लोकेयेकेचनविह†खस्त भ्योऽग्रणी वि इत्तमःस्याललोकेकेचनविदा ख; संत्तितेभ्योऽधिकःखाटिन्वतच्ाड.यस यी 


(॥ 
3; 
भ 











५६ 


९२8 अआचागाङ्गसुच। 








द्त्तियेकेचनलोकेनि्तिषरंडाः निचयेनचचिप्रः परित्यक्तःकायसनोवाडमयवः राण्य पघातकारौदरडो यंस्त विहांसोभवं त्ये वएतद्तु 
विचिंल्यपयीलोच्यपश्य अवगच्छकेवोपरतदंडा इत्यतञ्चाज केदसन्तापलियं ति येकेचनग्वगतघमीगः सत्वाशप्राशिनःपलितमिति 


कर्तत्वं येचोपरतदंडाभूतवा र्ट मरकारंकमप्न ति तेविरदासःकेपुनः शओेषकमेच्वयंदुधर तीत्याह नरेसुयच्चान गामनुष्यासलएवायेष 






कर्मच्वयायालंनान्येतेपिन सवे्रपितुष्टताचौ रते चसंस्काराभावाद्च थरीरयेषातेमुताचौनिः मरतिकर्मैशथरीरादत्ययैः किंचधग्मति 
इुत्तिधभतचारितर ख्य विधं तौतिषमैविदःदति हेतोर्य॑तणधमेविदो्चतएव छज्ञुवःकौ टिल रहिता; किमालंयेतदितेयमिन्या 
आरंभजंदुक्वमिगंति सावद्य क्रियानु्टानमारंभः तस्माव्नातमारभजं किंतत्‌ दुःक्वंद्रदमिति सकलप्राणिप्रत्यच्चं तथादिक्रषिनेवावा 
रिज्याररभम्रटन्नो यच्छारीरमानसंदुःखमतुभवति तदाचामगोचरः यत.पन्यन्चाभिषाचिने दमुक्तमितिदत्ये तदलुभवसिद्ध' दुःक्ख' न्ना 
त्वाखटतार्चाधमेविटः खजवञ्भवतीति एतच्चसमस्तवेदि नोमाषं तेति दगैवतिएवमाद्धसमन्तद किणो एवूर्नोक्तमकारेणाङरक्तवंत 
कएवमा्धःखमन्तदर्थिनः सस्य ्‌त्दधिनः समस्तदथिनोवा कस्ात्तेचुरित्याद तेसवेपावादिया इक्डच्यकुखलापरिरमुटादरःति 
इतिकाम्मपरिएाय सव्व सोद्रहअायाकंष्यीपरिडने्रिषदे एगमयप्याणं संयेदाएदणेसरीरंकयेहियष्मांजरेहिंम परायंजडान्‌ षादकहा 
द्"इव्ववादोपसलतिएवं सत्तसमाष्िएअ चिति गिंचोदं म विक पमा णोदमं निसद्धाचयं सं पेदाएदुक्ड चला गंमदुवागसेख् "पुटो फा साद 
चफासणएलोर्ग चफासविरफर मायं तेनेत्तिवद्यातेसर्वेपि सवैविद्‌ःग वादिका; मरकर्णेणमवीदयावदितु"यीर्लयिपातेपावादिनःतणएवप्रावारि 
काःयथावद्ितायेख म्रतिषाद्नायवावदटूकाःदुक्छष्यशारीरमानसस्यतडपादानस् वाकमः कुशलानिपुणासदपनोटोपायवेदिनःसंत 
से सवे पिन्नपरिजन्नवादेया्थस्य प्रत्याख्यानपरिज्नाखुदारति दतिकम्मपरिणायतिद्त्येवं ूरवोक्तवानौत्याकमेवं षोदयसत्कसैताविघानतः 
परिज्नायसर्मेगःसव;मक्रारेःकशलाःमत्यास्यानपरि क्षासुरादरं तिततः विंकायेमित्या इखागाकस्ीतिद्‌ हासिन्‌ परवचनेशान्नामाकां 
चित 'शोलमसयेत्यान्नाकां चौ सवेज्ञोपदेग्रातुशटावोयव्ैवंभूतः सपंडितोविदितवेद्य"अपिेखिद्यतेत्तिष्यतिऽ्प्रकारेणकर्म णाद्ूतिस्े टः 
नखिष्टोऽच्लिष्ः यश्चो वंभतः सर्किंङकवीदिल्याह एगेमग्याणंतिखोऽस्िह खालानं एकंघनधान्य दिर ण्यपुतरकलवथरीरादिव्यतिरिकतासं 
मेच्यपर्यौलोष्यधृरेधसीरपुनीयात्‌ यरी रकंसंमावने सप्तमीखवेखादानानंव्यति स्किभश्वतः संभाव्यतर्वशरीरविधननभितिकिंच 





केनिंखग्माणं परव्यतिरिक्तच्रालमाथरीर तत्कटतपच्चर णादिना सर्थंकुरतवाजरयरीर कंजरीकुसतपसातथाकुरयष्व'जराजीखं मि 








शीलं गाचार्यरुतटीका 
वन्तदेष॑भावाडकानां सखवाङ्नियंबरणवानायैता प्रतिषादितात्रो वसो गुप्नमं लि णाविदितागमसङ्कावेन माध्व्छप्रसवलंबमानेनतीर्थिंकप 
ोचादारेण यथानिराकर चक्रे तथानिबुं क्तिकारोगाथाभिराचे खुजल गपायसमासमित्यादि अनवागाघयासंखेपतः सर्वकथानकं | 
मावेदितं चुल्ञकस्यपादसमाततेगोयापादसुद्ेषलमलनल्पताघमेकथां चच्छच्र नामकट नान्व लिङ्खिनः भावाङकराःपरोचितानिरूपिता 
सोदगुप्तेनरोदगु्षनाम्नासन्तिेति गाथासमा खार्योधावायेस्त॒ कवानकाद्वखेयस्तचचेदं च॑पावांनगय्ां सिंचखेनस्य राज्ञोरोडगु्तो ' 





| नामसदहायंली सचादेद्भनभावितातःकरणो विन्नातसुदरूदादस्ततच कदाचिद्राजासानस्छो धम्यविचारं मस्तायति तत्रयोचस्वाभि | 
, मतःसतंसोभनसुवाच खचद्रष्णीभावं सनमानोरान्नोक्तो धम्म विचारंम्रतिकिमपि ननृते भवानूखुत्वाह किमेभिःपन्तपातवचोभििंस 
| श्रीम: खतण्वधर्य प रीचामरोती्थिंका नित्यभिषावसलानुमत्या सकु'डलंबावदनं भवति अवंगावापादोनगरसध्य साललवेखंपूी 
। नुगाथाभां डागारितान गवयी चोद्‌ घु्टं ययायण्नंगायापादं पूरयिव्यति तसय रालायथेध्यितं दानंदास्यति तद्धक्तचचभविष्यती तितंचमाया 

पादसर्वेपि ग्टहीत्वा प्राबाुकानिर्जैग्बुः ुनःसप्तमेद्िरानाननास्यानसख्वसुमस्चितास्तत्रादावेव परिव्राड्‌्रदीति भिक्डप्यविद्ं व्यादि 

सटगसानवरलपरिन्नानेव्याचेपः कारणसुपन्यस्तं नएुन्वीतरगेनेति पवेगाघा दिसंवादादसौतिरक्क त्यनिद्धरितः एुनसापसःपठ 
५ तिफलोदणएणदत्यादि गसपृववत्‌ तद्‌नन्तरथोद्धोदनिशिष्यकःम्राङ द्टासालाविद्ारेणेत्यादिप्रवंवत्‌ एवमनयादिश्यासव पितीयिका 


ॐ 





छन 














आचाराङ्गसूल्र । २२५ 








~ ~ ‰ 


वाच्यामारैनेस्तु पुनमेकथिदागतदति रान्नामाणिमंल्णावारेतच्ुह्धकोष्ये वंभ तपरिणामद्त्येवं संप्रत्ययएषांखादित्यतोभिच्तायम्रवि 















टःमल्युषस्येवच्तुल्ल कः समानीतस्तनापि मायापादग्य्डीत्वागाया भापेतद्यया स्ठंतस्दत्यादिख्गमा अत्र्तात्यादिकमपरिज्नानकारण 
। सुपन्यस्त'नपुनव्यच्देप दत्यतागाथा संवादात्‌ चातिदसजितेद्भिवत्वाध्यालयो धिगतेच कारणाद्रान्नाधम्मे' प्रतिभावोल्ञाखोभ्त्‌ चुलके 


* “ [र ५ 4 । [ 
¦ नचधम्रंप्रग्ोत्तरकालं पुग तश्रुष्क तरकद्‌ मगोलकद्यसिन्तौ निक्षिष्यगमनसादेभे पनगेच्छन्‌ रान्नोक्तः किमिसवामूषमेटटएपिन 


1 
॥ 
॥ 
॥ 
( 





कययतिसवाचोवोचत्‌ हेखुग्धनतुकयितएवघमेषेभवतः शव्क तरगोलकद्र्ा तेनेत दव माघादयेनाड उन्लोखक्रोगादा एवंलगन्तिगा 


॥ 


। दहा्यमतरभावार्योयिद्य'ग म्रत्य्निरौत्तणव्यासङ्षात्काभियनौनां खु्ठंनमश्चन्ति तदभवेतप्डन्ति तेकामग्टक्ुतवाखा द्रीःखद्र 
। त्ाच्च संसारपंकेकम्प् कदैमेवालमंतिये तुषुनः चात्यादिशुणोपेताः संखारख्खूपरासुष्वाः काषटसुनवः तेश्रष्कगोलकखन्निमानक्रचि 
| ज्गन्तीति गायादइयार्थ; समातच्य सस्यक्घाध्ययनद्वितीयोद शक; उक्तोदितीयोर्‌ शकः सामतं टतीयञ्ारभ्यते ससखचायमभिसंवंघ 
। इद्ानन्तसोद्‌ शके परमतब्युदा सदारेण सस्य कूत्वमविचलं ्रतिपादयता्तत्सृहचरितं न्नानंतत्‌फलमभ्‌ताच विरतिरभिहितासत्यपि | 
चाद्ि'सलयेन पविपात्तकग्ं णोनिरवद्य तमोनुष्टानमन्तरेण चयोभवतीत्यतस्तदक्ुन7 प्रतिपाद्यतद्त्यनेन संबन्ध नावातखास्यो 
द कस्या दिष्टूतर' उवेहेइत्यादि योयमनन्तरप्रतिपादितःपापर्डिलोकएनं घमगैद्दव्यं वस्यितसुपेश्स्दतटनु्ठानं मातुमंखाच्ब्दोऽतु 
ल्तसमशु्चयायैस्तडुपदेशमभिगमनपयु पास नदानसंस्वनादिर्कच मारुयादतिवः पापण्डिलोकोपेच कः सवांगुणसवाप्र,.यादित्या देख 
व्लोणद्त्यादि यःपापरण्डिलोकमनार्यवचनमवगम्यतदुपेच्त विधत्ते ससपैस्मिन्‌ मनुष्यलोके येकेचिदिदां रस्त स्योऽग्रणी विदत्तमदतिखा 
जलोकेकेचनविहांसःसन्ति येभ्योधिकःस्यादित्यतच्चाह अणुबौदत्यादि येकेचनलोकेनिचधिप्र दश्डानिखयेनचििप्तः पर्त्यक्तःकावस 
नोवांमयःम्राख््‌ पथातकारीदण्डोयैस्ते विद सोभवत्ये वे तदहविरचित्यपर्यालोच्यपश्यायगच्छकेनोपरतदणादत्यतचाड येकेडदत्या 
दियेके चनावगतधमपैणः सत्वा प्राणिनः पकलितमितिकम््र ततत्यलन्ति येबोपरतदण्डामूत्वा्षटपकारंकर्मप्रति तेविद सत्ये वददविचिं 
त्याच्िनिमीलनेन प्यौलोच्यपगश्यविवेकिनासत्यावधारयकेषुनः येषं चयं कुमैन्तीत्यतयाइ नरेदत्यादि नरामवुष्यासलएवायेष क 
मं ्यायालंनान्यं तेपि नखव्ये पित॒खताचष्टतेव संस्तरा राभावदचीशसैर ये षांनेतथानि;प्रतिकर््् सै सदत्यर्य; यदिवाची तेज; ख 
चक्रोधःसचकषायोपलचगायेलतच्चायम्ेौ रूता विनष्टा चा चीकषावकूपायेषाति ख ताचौ अकपाचिणदतियावत्‌ किंचधर्चुतचा 
रित्राख्यं बिद्धतीति घर विद इति हेतोयैतएवधम्पं विदो अतप्वर्जवः कोटिल्यरद्िताः खादेतत्किमालंव्ये तद्दिफेयमित्याइ आरम्य 
इत्यादि सावद्यक्रियानुषछठानमारम्मस्तस्माव्नातमारम्मरजं किन्तददुःख्ठदूदमितिसकलम्रािमत्यच्दंतथा दिकछषिसेवावा णज्याद्यारम्बप्रर 
। न्तोयच्छारोरमानसं दुःखमनुभवति तद्वाचामगोचरदत्यत; अत्यच्ताभिधायिनेदनुक्तमिति रूपप्रदर्थनेदत्येतदद्ुभवसिद्ध ' इुःखेन्नात्वा ` 
| खता चाम्ब विद्कजवश्चभवन्तीति एतच्चसमस्तवेदिनोभाषन्तदतिदथवति एवंद्ूत्यादि एवपूरवाक्तग्रका रेया दक्तवन्त; कणएवमाडःस 

मत्वद््िंन;स्यक्तदशिंनः समसदभिनोवायदुद्‌ शकादेरारग्योक्तं तदेवद्दसुरित्ययैः कस्मात्तेजनचुरित्या ह तेसव्वेदत्यादिः यस्ते 





+ 


| | 
' स्वे पिरुर्वविदः भरावादिकाःपकरपेणम्यीदयावदितु' शीलंयेषांतेमरावादिनः त्ठप्रावादिकाचयावस्विता्ैस्य मतिषाद्नाचवावदूषादुः 
` ष्टस्ययारीरमानखलच्णस्यतद्षाटानस्य वाक्यं णः ङुथलानिषुणाखदपनोदोपायवेदिनः संठेस्वेपि ज्रपरिज्नयापरिन्नायद्ेया ' 


1 € (० = क [४ 
, येस्यम्रत्याख्यानपरिन्नासुदाचरन्तौति ख्पम्रदगेनेदल्ये वं मूविौक्तयानौत्याकम्ब न्धोद्यसत्कमेताविघानतः परिन्नायखवयःरय.परका 
५ 


। रोःङशथलाः प्रत्याख्यानपरिज्नासुटा रन्ति वदिवास्डलोत्तरपरसतिप्रकारेः र्वःपसिज्ञायेति खलमरकारा चअदौचन्तरमसतिमनाराच् 


पच्चाडत्तरंशतं चयवाग्ररतिख्खित्वदुमागपरदेभप्रकारेचेदिवोदयमरकारेषैव रत्कम्प्रं ताकायैभूतौ सागामिवन्धसत्कम््रौ ताजारनौचचक 
म्म परिन्नायेतितेचासी उदयग्रकाराखद्यया खलप्ररुतीना त्रीख्‌ दयस्यानान्यटविघं खप्तविषंचदठमिधमिति तताटापिकगरम्ररदी्यी 

















९२९ च्राचारःङ्गसूल । 






















। 
। 
॥ 


; सेच्तयेवासप्तविं पातिच्तयेचतुविघमिति सामप्रतसुन्तरपरकती नासुदयस्यानान्युचयन्ते ततज्ञानावरगौ्यांतरावयो; पन्चम्रकरारमेकमुद्य 


स 


ड ~ [क्‌ (न) ( [क ~ ए 

| स्यानंद्गैनावरणोवसखदेदर्भनच त्क द्ोद्याच्चतरारयन्यतरनिनद्रयासह पच्चवेदनीयसखखामान्येनेकमुदवसयानं सातंचेति विरोषाद्यो 
गपरद्योद्याभावःमोडनौवसय सामान्य नतवेादयस्यानानितद्ययादग१० नवश्यटौर सप्तज्यट्‌ई पच्च५चत्वारि8 त्िरेद्िर्‌ एकचेति {तत 
' दथमिष्यावंच्नन्तातुबन्धीकोधः; चम्रत्यास्यानः्म्रत्याख्यानावर णः संज्लनचेत्ये ते कोधचतुट्यमेवंमानादि चत॒टवम पियोज्यमन्य 


तरोबेदः हासखरतिचुग्मं अरतियोकदुग्म वामयं जुगुश्चाचेति भयजंशु्यो रन्वतराभावेनच हयाभावेच्टौ अनंतादुवं घाभावेसप्तमि 











व्यात्वाभावेपट्‌ चत्यास्ानोदयाभावे पद्चमत्याख्वानावरग्णमावे चत्वारिपरिवन्तेमानयुगलाभावे संज्बलनान्यतरवेदोद्वेखतिरवे 
दाभावेएक्रमिति आदुषोप्यं केवोदयश्यानं चठ णौमायुषासन्यतरदि तिनाम्नोहादगोदवस्यानानि तद्यया विंशतिर्‌ एकविं गतिर्‌! ' 
चतुन्धिशति२४ पच्विं तिर्‌५ पड्विंशतिः२६े सप्तविंशतिः यदटा्विंयतिर्‌८ एकोनतिंगरत्‌र९ वि"शत्‌२० एकवि"परत्‌२१ नवध्यषौ 
चेतिट तत्रसखारस्थानांसयोगिनां जीवानादशादचस्यानानि नास्ौोभवन्ति योगिनां तुचरमदहवसिति अत्रचदादयभरुबोदया;कमे 
अक्ततयस्तद्यया तैजनसुकार्मणशसीरेवर्णग चरसस्प्भेचतुध्वं यगुखूलषुस्विरं अस्िरशयुभं अष्यभंनिर्मी मिति ततिं रतिर्‌ °तीेकर 
| वेवलिनःससुदूषात गतसखकामैएय सैरयोगिनोभवति तद्यया मनुगतः? प॑चेन्द्रयिनाति;र्‌ तरसंर वादरधपर्वयप्तकं५ भगं ६ चादे 
। यंऽ्यथःकौ्तिं रिति धर. वोद्वरुषिताविंयति;₹° किं शत्यादीनिददयखयानानि एन वि ्त्पयैन्तानि जीवगु रा स्वानभेदाद्नेकभे 


| दानिभवन्तिता निचेदग्रंथनोरवभयाल्म येकं नोच्यन्त इत्यतणएकरेकभेदावेदनक्रियते ततरेकविशतिगतिः जातिः चाचुपुवीं ह वद॑वाद्‌ ' 
र पर्यीप्नापर्यीप्तयोरन्यतरत्‌६ं भगरर्मगयोरन्यतर त्‌ऽ आ्ादेयानादेयवोरन्वतरत्‌८ चगःकीच्यं यगः कीत््यो र्यतर त्‌ एताच्चनव 
भ.बोटयसुदधिताएकवविं शति;१ चत॒चिंश्तिस्तुतियैग्तिः १ णकेद्विवजाति र यौदारिजंर्‌ ड 'उसंस्वानं ४ उपषात५ प्रत्ये कसाधारण 
योरन्वतरत्‌दे खावरं ७ खल्डयवादरयोरन्यतरतृर दुगं श्ननादेर्यं १ ° यपर्यीप्रवं ११ वगःकीनतिंरययः कौक्यो रन्यनरदिति तत्रैवाप 


॥ 


य घकापनयने पर्वाप्तकापराषातास्या मरलिप्ताश्यांपद्धर्विंशतिः२५ पड्विं यतिस्तु वासौकेवलिनोवियतिरभिद्ितासेवौदारिकयरीरां ' 
। गोपागद्ववान्वतर सं स्यानाद्यसंदननोपघात मत्ये करुदितावेदितव्याभियकाययोगे वत्तं मानख६ सेवतीर्थैकरनामसदिताकेवलिख 
| भुदूषातवतोमिचकायवोगिन एलसुप्तविं्तिः २७ सैवप्र्यलविहायोगति खमन्विताटाविं शति; र< तततीधंकरनामापनयनेउच्छनास 
खुसवरपरावात मरचेपेसतितिंशद्धवतिद० ततरखरे निकरे एकोनत्रि"गत्‌ २६ से वति" यत्ती्थेकरनाममस्नदिता एकति'्त्‌२१ नवोदवस्तु 


1 &२८ [१ [ ५ 0 ~+ € ६५ + अयोगितौ € ,.५५ 
। सनुष्यगति;¶ पंचेद्भिवनातिवसंयादरं पवमव समगं च्रादेयंयशः कौत्ति तौयकरमिति एताश्चयोगितीय'करकेवलिनएताएवती्य"क 





। रनामरदिता चअटाविंसतिमोत्स्यैकमेव सामान्येनोदयस्यानसुचचनीचयोरन्यतरत्योगमद्यं नोदयाभावोविसेषधादिवितदेवसुदवमेदैर 

मेकप्रकारताकग््ं णः परिज्नायप्रत्याख्यानपरिन्नावुदादरन्तीति वदिनामकार्मपरिज्ञाच्दादरन्ति ततःकिंकार्यभित्याढ इ-हेत्यादि 
। इ.डाख्िनूमवचने आज्ञासाकाचितठ' शीलमस्येत्याज्नाकां ची स्रव॑ज्ोपदेगालु्टायौ चच वंभूतः सपरिङितोविदितवेद्यः य सोभदति 
। चििच्यतेचनिष्यतेऽ्प्रकारेण कम्रं णेतिच्तिहः नखिरोऽच्िदः यदवाच्िद्यतीति स्िदोरागवान्‌ चोनतयासो सिद उपलच्तयायैत्वा 
¦ चास सागद्वेषरहितदत्ययेः चयवानिद्यवेननिडन्यतदतिनि दहतः सावरिएुभिरिद्विवकवाचकमेभि्येन तयासोनिहतद्रदमवचनेचा 


| ज्नाकाचीपंडितोभावरिपुभिरनिडतोनान्यतर यचानिहतः खुपरमायेतः कमं णःपरिज्नातायच वंभूतः सिक्या दित्या एगमप्याण | 
, सित्यादिसोनिडतोखिदोवा चामानमेवं धनघान्वदहिरखपुतरकतत्रररोरादि व्यतिरिक्त मेच्छप्रयालोच्परुनौयाच्छरीरकं रूभ्यावना 
 चालिद्‌रबैच्यादाममानं व्यतिरिक्त षण्चतः संभाव्यतप्लच्छरौ रविभ्रूनन सिति तच्चकुनैतारंखारखमारेकल्भावनेवं रूपाभावयितव्येति 
। संखारएवायमनयैरारः कःकस्यकोऽत्रखननः; परोवाःखकेभ्नमन्तःसखनना; परेचभवन्ति भृत्वानमवन्तित्रय; विचि त्यनेत्तवता चमेकोन 


{= [र्‌ * ६५ (3 = [| = [| 
॥ मस्िकरश्ित्‌पुरतोनपच्ात्‌ स्वम्ब्ं भिम्वीन्तेरियं ममेव पुरस्ताटदमेवपच्चात्‌ सदृनोदटनमेकविन्ारमन्वद्य कस्यचितूनतस्मश्छा 
959. र 





--ू--- 























---------------------------- 
अरचाराङ्गसुल | ९२७ 
| 
नियद्याहनासौमावीति योममतया एकःपकुर्तेकर्मभनक्ये कश्च तत्‌फलं नायत्य कोत्रनत्ये कणएकोयात्ति भवां तरमित्यादिकिद्चकसे) | 
। 

अप्याणंपरव्यतिरिक्त सामाशसीरं तत्कटतपशचरणादिनार्ंकुर्‌ यदिवाकषकस्ौ कम्रं ये मलमित्य वं पयलोचययच्छत्कोपिततरनि । 
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प्पाणंजहाजुखाद्रकद्र द हव्यगाहोपमत्थतिणवं अत्त मा हिर्णिषेविगिं चको हं ्रविकंपमारद्ूमंणि 
सदाडयंसंपे हार इक्ठं चजाण अदुवागमेस्संपुटोफ सादर" चफासण्लोगं चपासवि फ दमाणंजरिष्वुडा 
पावेहिक च हिंश्रणियाणातैबियाद्हिंयातम्हातिविज्नोणेपडिसंजलिन्नाएसित्तिवेभि्ावोलएपवोल 


$ = चै 


एणिप्मौलएजदिन्तापुव्वसंजोगं॑डिच्चाएडव सम॑तम्हाञअविमणेवोरेसारणए समिएसरदिएपदाजण्डुरणुच 


भाषा 

सरीपोपर तिभाचे द्डाहटातकदेे जिमनी ख निस्यारकाटदव्यवाड सग्निपमलयतिकरतो भौभ्रवालीभखकंरे एवमन्तसमाड्िएद्णि 
परस्मिाससमाद्ित न्नानदशैनचारितने खपयोगिखपयुक्त्रसपिदधे कडित स्च दर छित एडवोखतो तपरूपञअग्निद"करी कम्ब काषटदेद्सो 
भावद्मनाणीचिव्यनेदपदेयकरेरे विभि चकों .का र रि प्रकार खि तिक राष्यवसखायकोघकडिदतेविगिं चकडता छां छितेकोघनोदच्च 
। कापिबोनौवकोधनेवसिकाणएद्दखिकारणितेदनोनियेधकदेच्टेकेदवोङतोकोधक्ाडिअविकं पमा णेकंपरडित चमाद्रनिद्लस्योनाणौ 
दूमकरिवोतेकडदधेद्मंनिर्द्धाडयंएमनुव्यपणो निर्द्धाउकदडितांमस्यिरजीवतव्यभ्रल्यायुरहवोम एलोचीकोघपरित्यागकरिवो तथ दुक्खं 
चलायक्रोधौ पुङ्षनेथारोरिकमानसिकजेदुःखखप्रजेतेतोजाखितयामा गामी कडरतायागासिएकालिनजेडुःखयासखेतेनाणीक्रोधटादि 
पसागानियादुःख्नोखरूपकच्े पुटो फासाद'र्यकूनृदाणूदासप्तमनरकषव्वी संभव्यौतोष्य बेदनाङ्गभीपाकादिपौडास्यानकविपेफाये 
कतां इक्डतेभोगवेभेनीवको षारिखाडेन दीषटत्ययै;तयावलीलोकमत्यश्ठवलच्छ लोचंचमासविफंदमाय्ंकडताकोषादिकनेविपाकिदुक्ठ 
भोगवतोपरवस्िपद्योदे भिविवेकलोचनेकरीमवलो किदिवेजेएडवान यीतेकेवाडद्तेकचदेष्धत' जनिद्डालेखीतीर्येकरनेष्पदेशिवा 
सिर्तातःकरणणएड्वाद्तानिपयकषायरूपसग्निनाडपथमयकौनिवुडाक हताशीतलङ्छ मा तेखनिदानकडतापरमखखनास्ान ककद्याए । 
¦ इवोजायौख्युकरिवोणकपरदेणकरेद्ेतष्हाजे दभौरागदं घाभिभूतडुःखौया दूते डमग्णौ तिविल्नेःकडतां भतिविद्रंखणएरवोखतोकोधान्निष | 
करोमापख्पोमदौपाविसिएतावताकषायनोखपग्मकरीतपख्फलकरिष्सोड्ध कड. ए चौ खघर्मीखामिनोवचननायिवोषतिसम्यक्रा 
। ध्ययनेत्तितीयोद्‌ थकःसमाप्तः ३डिवेचोथोउद्‌ खोभरा रभियेष्धेलौजे उद्‌ सेतपकच्योतेसंपं संयमर्वतनेकष्िये तििकारणिदणेचष सेखंय 
। मखरूपकडधियेषेखत' मावोलर्तिमावीलएकडतापभयमम्रतन्यानेचवस्रिमविरुटतपिद््‌' करौयोटो दश्यरौरनेपौडेखामठोखतृदटतपक 

ताकिंमारेमनभानेतिपिकार्यिखडतोरतप्रकरेपद्धनिसलिमसिद्ान्तनोररस्वनाखेडिये वेराग्यमाणेतिमपवीलएकडताप्ररटतपिक 
, रीश्सीोरपौडवलोश्िष्यनेचखिद्धान्तसारभणावौश्सीरछंडग्यदहारसंलेषखनानिसित्त पक्खष्ठसस्णमाखक्डमप्णादिकतपिकरीनिरेकरथ 
 रीरणीडेदत्यय; दमभावविन्बु्धद्'तपकरतोर्.चयकरेद्रमस्योकरीनेकरितेकरे खेनङन्ता"ूरयसंयोगषनघान्यद्रर्यपुत्रकरतादि 
, कनोतिचछाडीने तथावलीदिशचष्डवसखमं उप्मड्न्द्रियनोडन्द्रियनो दमख्िकता मादसनेकाचयमणीत पकरोतन्हाजेहमयीका 
मचयभणौमसंयमनोपरित्याग तेहनेपरित्यागिमवश्यसंयमतिदोचिन्तवैमनस्यन जो श्येतेष्टभणी्विमये विमनभावरष्टित एवो 
' नेको णवी रकम विदारिवारुम्यं तयावलौसारप्कदताष्वयमाचुछानिरत तेखारततयासमिताप्र॑चखमितिष्ससितोखुडितच्चानादियुक् 
खदाजर. सर्वकालियतसंयमनेविपे यलव॑त एहवोद्धष्वलीवली संयमादुषछठानमरतिद्र स्वाभी उपदेयदीजे तेकदेद्धे लेडमर्णीकीरनो 
मागेदुरजुचर तेपालतांगाटोडु;कर्तेवीरकेया भनियट्गासीण भनिवत्तं कडतां मोच्तेचनेविषे गासना्द्धारण्डवामोमार्म 


॥ गकर 


र द;रतिद्धिक्गारश्ि वाररनिष्वप्रतिष््फरियेष्टे रंयमनेविपेयलकरिवो दिवे सिष्यपति द"कष्ेद्धे विभि चमंससोरए्यं मांसमनेशोयि 


(1; 52 
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| 
| 





॥ 











श्ट अचाराङ्गसूल । 



























दीपिकाटौका 
¦ वग्रतिभाखनेकिमयेभितिचेदाद जदानुनरद्ति वयाजीरछानिनिम््ारागिकाटा निद्व्यवादो्धतसृकूप्रमद््‌नात्तिग्री् मद्मसात्करोति 
` दतिदर्शतंप्रद्ड दारि कमादए्वमन्तसमाद्विट एमन तसेक्तप्रकारटेणामना खमाडितच्रामसुमादितः न्ञानदभैनचारिलोपयो 
| गेनसदोपययुक्तादत्ययैः यखिरेत्तियस्े्टा; खेरदडितः खनृतपोऽभ्निनाकर्मकाट ददती तिभावार्यः अद चाऽच्तिपदेनरागनिदन्ति ' 
॑ विधाय पनिरन्तिं विधित्‌ख्रादविर्निंचको ईकार गो्चकारगेबाऽति क्र राध्यवखायःकौध्तंत्यनतय्चकार्यकंपनं तत्मतिपेधद्गैयति वि । 
कंपमानः किंविगणव्येतत्‌ कु्यौत्‌ दत्यादद्रमं निर द्ाखयं दमंमच्यतवंनि रुद्धाद्कं निखद् पररिगचित मायुष्क सुप्र च्यपर्वालोच्यक्रोधादि 
, परिल्यागं विदध्यात्‌ इ;क्ड"चनायन्ति कौघादिनाददद्यमानख यन्मान खदु; खमुत्पद्यते तच्नानीदितन्ननितक्रमेविपाकापादितवागा 
` मिद्ः्दसंप्रच्यकोधादिक मत्यास्यानपसित्रिवानानीदिपरित्यनेदिल्यवैःखागा भिदुः खसवरूपमादयुटो फासा इ चन्ति ्यक्‌रसप्तमनरक 
` श्नीसंभवगीतीष्यवेदना कु'सीमाकादिवातनास्यनेषु स्यर्थान्‌दूःखानिच सम्ुच्चयेनकेवलकोघाध्मात स्नस्पिन््र वदुःखमनुमवती ' 
सागामौनिणटयक्‌ इःग्ठानिचस्य मेत्‌ धतुमवेत्‌तिन चाति इःडेनख्रपरोपिलोकोडःख्िनदल्येतदाखलोगंचफासविफट मा संनकेवलंक्नोधा 

दिविपाकादात्यान इःखानिश्चनुमवति लोकं चगारीरमानस इःखोपयन्न'निफन्दमानं अखतंतंद तवेत दुःखप्रतीकारावधावंतंपण्य 
चिवेकचच्त षाञ्वलोकयः वेतुएवं नतिं मताभवतीत्याद नेनिव्डापावेदिकम्य हि यरगिवागातेविडिया त्हातिविन्जोनोपडिस्न | 

लिव्जासित्तिपेमि सब्बत्तखतद्योटदेमोखम्ब्ततो येतौयेकसेोपदेयवाचितां तः करणाःरिपवक्पावासत्‌ परशरमानिर ताः णीतीमूताः , 

पापेषुकरमैख श्रनिदानानिद्यानर ता स्ते परमउखास्पद्व्याख्याताः ्रौपयनिकारुकभाक्तोन प्रसिद्वादइत्ययैः चतरय॑ततःक्रिभित्याद 
, तन्हातिविज्नोत्ति यद्माद्रागद पाभिमतो इुःखमागूभवति तच््ादतिविद्वान्‌ विदितागमसन्वावः सन्नप्रतिश्वलेःकोघाग्निनामानंनो 
हीपयेःकपाचोपयम कुष्वित्यये; इतिर्किरपरिसमाप्नोत्रवःसीति पृत्वत्‌सस्यक्ताध्ययने टतीयोद्‌ गक्प्ररीपिका परिसमाप्राःउक्ताःसल 
| तौवोद्‌ थकः खांप्रतचत॒यश्रारस्यते चखचावमभिखवंघः; इदानतरोद्‌ थके निरवद्य तपोभिहितंतच्चा विकलंसंयमव्यव्रस्ितसखभव 
तीत्यतःसंयमम्रतिषादना चतो यकःदत्यने नसवंघेनायातसा खोद यजञस्यादिद्धत्र रावी ल एपवी लएनिपीलणएनदिन्तापुव्वसंनोगं ददि 
चाखवसमं तन्हाञ्चविसये बीरेखारएख्मि एखदिवेखयाजए इरथुचरोमग्नोकीयग्पं खनिवट्टगामी्यं विगिच्चमंखसोगिणियं यावीलएन्ति 
अ्पतूपौडयेत्‌्नविरुट न तपरखाथरीरकमपीडयेत्‌ प्लच्चमयसमत्रज्यावखरे ततद ्घीतागसः परियतावसद्वावःसनुप्रकरयँ यवि , 
छुटतपसापीडयेत्‌ प्रमीडयेत्‌पुनरध्यापितां तेवाचिवग्रं ;संक्रामितायसार श्यरौररतित्य्तेसीसाद्धसमासच्यपणादिभिः यरीरःनिच्येन 
पौडवेन्निपौडयेत्‌क्रिंरु्वे तत्‌ कर्यादित्यादनदिनत्तत्तिपृवेःरुयोगोषनघान्वडिरखयपुत्कलताचिरुतस त्यक्त्वा यावौलयेदित्या दिवं घ , 
किंचदिवन्तिदित्वागवाकिंत इुषयसंदन्द्रिवनो इन्दरिवषपं म्रतिषद्यापीडयेत्‌ वतःकर्ममीडनार्थसुपशम अ्रतिपत्तिस्ततपरतिपन्तौवाविस 

नस्ता इत्याडतम्हा्चविमयेन्ति च्छात्‌कर्मच्चाएच चरंयमपरित्यागः तत्परित्यागेवावण्वंमावौ रंवमःतवनचित्तवेमनस्यमितितखा ¦ 
| दविमनाविगवभोगकयायादिष्वरतीवासनोवस्यसविमनाःयोनतथास्ोविसनाकोसैवीरःकमैविदारणसमयैःअविमनसकत्राचयत्छान 
दारृखारए ष खानीवनमर्यीदयाखंयमानुटानेरतः खार तःपंचभिःखसितिभिःखमितःचदितिनरसहितोन्नानादि रुमन्वितोवाखष्ि 
तःखदासर्मकालंखुछदारोपितभारः खस तयत्त तचल्नवानूभवेत्‌ किसर्थमौनःपुरय नसंचमादुटानंरतिखप्रदेयोरी यत्त इरणचसोमग्नोन्ति । 





शीलंगाचार्यरुत टीका 1 
चोल्येदित्ययेः तवानरगरौरकनरी कुरतपस्ातयाकुख्ववाजराजी सिव प्रतिमायते विकूतिपरित्यागहारेणान्मानं निद्मारतामा 


पाद्येत्यर्थः किमयनित्य तर्दितिचेदाद जडादत्यादिवधाच्ीरणनिनिस्पाराणिकाटानिद्व्यवाद्नो्धतमक्‌ ग्रमयनातियीय्'भद्मसात्के 
रातिरर्यतं भरदन्ड दार्टन्तिजमाह एवसत्तसमादिए एवमनन्तसोक्टया तभ्रकारेयात्मनासमाद्ित मालमरुमाद्ितः न्नानदयेनचारि 
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लो पवोगेनसदेापयुक्तदन्यथैः मामावाखमाहितोखेत्यामखमाडितः शरुमव्यापारवानित्ययैः / 
स्यपरनिपातः; चदिवाप्रारूनेपूरवीत्तरनिपातो अतं वःसमादिताे त्यै; यसे हः से रद्ितःसन्‌ तपोऽग्निनाकम्मर कारंटहतीतिभा | 
बार्यैःएतदेव्ातदार्थीन्तिकगत म नियं क्तिका रोगाययोपरुजिष्ट्ु राड जद्ल्मुसिरंकट"गादहा गतार्थ तचासनिदपदेनरागनि 
ततिं विघायदेघं निटक्ति'विधित्‌ष्रा विगंचकोंदत्यादि कारणेऽकारणेवातिक्‌ राध्यवस्ायः कोधस्तंत्यजतस्यचकाचं कं पनं तत्प्रति 
पेध॑दैयत्यविकम्बमान; किंविगखय्ये तत्‌कयौ दित्या इमंइत्यादि इमं मतु्यवनिरुद्वायष्क' निसद्ध'परिगलितमाचुव्कं॑संमेच्यपर्यी | 
सोच्यकोघादिपर्त्यागं विदध्यात्‌ किच्च दुःखमित्यादि कोषादिनादद्यमानख यन्मासंडुःखखत्पद्यते तन्नानीदहितचन्ननितकम्प् विपाका 
पादितंचागासिदुःखसंमेच्यकोधादिकं मरत्याख्यानपरिज्नयाजानीहि परित्यजेदित्ययैः ्ागामिदुःखस्वषूपमाड पुटो इत्या्दिर्यक्‌रसस 
नरकषटयिवीसंभवगीतोष्णवेदना कु"भीपाक्रादियातनास्य नेपुस्पर्णणन्‌ इःखानिचसम्रु्चये नकेवलं को धाष्मातसतख्िन्न वच दुःखम 
दुभवत्यागामौनिषटयग्‌दुःवखानिचस्पुभेत्‌ चपनुभवेन्त चातिदुःडेनापरोपिलोको दुःखितदृत्य तदाह लोयंचदृत्यादिनकेव्ल॑कोघादिवि | 
पाकादामादुःखान्यतुमवति लोकं चशा रौरमानखडुःखठोपपनर" तिस्छन्दमानमखतं तमित्य त्‌ इःखभ्रतोकाराचघावन्तं प्यविवेकचचुषा | 


अवलोकययेत्ेनं नतेरिंमूाभवन्तीत्यतया जेनिदुडा्त्यादि चेतीरयक्रयेपरदेथवासधितांतःकरणाविपयकपाचाज्चुषथमानिटं ताः 
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-शीतीभूनाःपाेषकनपड अनिदाना निदानर दिता से परमखवास्यदर्वःवास्याता चौपथमिक खमा नपरसि्धा त्ययः यतपलं 
ततःकिमित्याद तन्हाइत्यादि यद्याद्रागह्ं पाभिमूतो दुःव्ठमागभवति तखादतिषिद्टान्विदितागमखद्धायः सन्त्रप्रतिसन्वकेः कोधार्नि 
नामानं नोद्यीपयेत्‌ कपायोपयमंकुवित्यर्ैः इतरधिकारपरिसमाप्तौ ववौमौति पूववत्‌ सभ्यक्राध्ययने दतीयोट्‌ यकटीकापरिसर 
माप्तः उक्तलुतीयोद्‌ यकः साप्रतं चतुयैश्नारभ्यते चखचायमभिरुंवं धट ानन्तरोदे के निरवद्यं तपोभिद्धितं तच्चाविकलंसंव्य'चमव्यवं | 


दपत्पीडयेदविकरुटेन तपसा ्रीरकमपीडयेदेतच्च म्रवमप्र्व्नावसरे ततऊद्धं मधीतागमः परि णतार्थ॑सद्धावःसन्‌ प्रकर्येयविरुट 
तपसापीडयेत्मपौडयेत्‌ पुनरथ्यापितातेवाखिवगै; संकाभितायैखारः शरी रतित्यन्तुमौखाज्व मासच्तपणादि भिःशरीरनिखयेनपी । 
छयेन्विपीडयत्‌ स्यात्कमेचयाथे तपोचुटीयते सचपूजालाभस्यात्य्येन तपखानभवति अतोनिरयंकएवथरीर पौडनोपदे ्ःदत्य । 
तोन्यथाव्याख्यायते वरञैवकामेणशरौरवाञ्रायीडयेत्ममीडयेन्निःपौडयेदत्रापौपदर्यौदिकाप्रकपेगत्तिर बखेवायदिवाचापीडयेत्वम््ीमूव ' 

कर्णादिकेषु सम्यण्टष्यादिषुखुणस्यानकेषुततोपूकर णानिरच्तिद्रयोः प्रपोडयेत्‌्ल्कःखेपरायावस्वारयांतु निष्मौडयेदयवा्यापीर 
नसुपथमच्े प्यामपीडनं च्वपकेवानिप्मीडनन्ठ गेलेष्डवस्सावानिति विंरुवेतत्‌ऊ्यादित्या ड जडिन्तादल्यादि पूषैःदंचोगः पुष्यो | 

गोध नधान्यद्दिरण्यपुत्रकलन्रादिरुतस्त' क्रायदिवायूवेरसंवसोऽनादिणवाग्याखात्त नख्योगः पृव्यैरंयोगस्तत्यक्ता सावीलयेदित्यादिसंवं 
धःकिच्च डिच्वादइत्यादि दिगतावित्य्मात्‌ पूवैकालेच््वा हित्वाकिंतदुषश्ममिन्दरियनोद्रन्दरिविजचरूपं संयमंवागत्वाततिमद्यापीडयेदि । 
{वन्ते दद सुतं भवत्यसंयमंत्यक्ूत्वा संवमंमरतिपद्यत पररर्णादिनानानं कर््रवापीडयेत्प्पीडयेनिःपी यदिति चतःकर्ममौडनार्य 
सुपरथमप्रतिपन्तिसतत्मतिपन्तौवाबिननसकतेत्याहतम्हा इत्यादि यस््मात्कमेचतयायासंयमपरित्याग स्तन्मरित्यागेवावग्यं भायीखं यमस्त्र 
चनदिन्तवेमनस्वसितितस्याद्वि सनाविगतंमोगकपावादिष्व रतौवा मनोयस्यखविसनायोनतयासोविमनाकोसौवीरः कम्म विटारणस 
सयैःखविमनत्वाञ्चयन्छात्तदासारयेदत्यादि शुद्धाजीवनसर्यीदयासंयमावुछठानेरतःखारतःपञ्चलिः समि तिभिःरुमितःसखडटितिन 

खडधितान्नानादिखमम्वितोवासडितः खउदाखनैकालं खरूद्‌ासोपितखंवममारःखंसत्रयतेतचलन वान्‌भवेदि तिकिसर्थैपुनः पौनःपुग्यं नसय 
मातुछानंमर्युषदेशोदीयतइत्याचदुरणुचसोद्रत्यादि इुःखेनाहुचरःकोसौमागैःखं यमातुखानविधिः केपावौराणानग्रसत्तयतीनाकिंमूता 
नानि त्वाड चखियद्धदत्या द यनिवन्तोसोद्वस्तत्रगन्तु' थौर्लयेपांतेत्‌वातेषामिति ययाचतन्मार्गीचुचरणं ङतमवतितद्‌र्गवतिदिभिं च कः 
ॐ 


(---------------------~---------------~--~-=~=-=~---- ---> 








भः 








1 ~~~ -----~ 
~--~-------~-~ ~~~ ~~~ ~___~~___~_~_~_~_~_~_~~~_~__~__~~_~___-~~_~~~~~~_~~~~_~~_~-~----~-~~-~-~-~~-~~--~- 


। २४० | सआाचाराङ्गसुल्र । 


॥ रोसम्मोकौपणंअखियह्टगामोणं विगिंचमंससोरियंएसपुरिसेदविरवोरे ्रायाणिच्नेवियाहिएजेधु 
रेद्सयुस्ववंवसित्ताप्रंभवैरं सिणेत्तेदिंपलिच्छिख दिं श्रायाणसोयं गिरवाल अव्वोच्छिसवंघरेश्र 
भिक तसंनोएत्मंसिच्रविजाणच्रो आणारलंभोणत्थि ्तिवेमिजस्सणत्िपुरेपच्छा मज्ेतस्सकृतो 
सियासे हपखाणसं त वुद्धेश्रारंमोवरए सममेयं तिपासदह लेणवंधंवदंषोर परितावंचद्‌ार्णपरि चचिं 




















| माचा 

| ततिदेदयक्रौविभिचकदता तपाुष्टानिद्धलुदाकरि इमवीरनोमागोनृचर प्या वलीतिद्ेननो वियेपकद्ेटे त्र'एख्पुरि०्जेमां 
| खथोखितनोवधारणडारनयी तेपुरुपदवि एकतां सुक्तिगमनयोग्व तेकेचवोवीर कम्पं विदारिवाखमयै एदवोखाघुरितिभरायाणिलन 
। प्रादियवचनवियाद्धिष्वग्डा्ो पखवोकोप जेखसुस्वकतां बसर नपोपियो चयवानो उपचयतपद्रणादिकरौपुगेरुयकरेस्य 
करीनेनह्मचरवैसंयमतेहनेविपे वसीनेतेमादरीने एतलेप्रमन्तकद्या चिवेप्रसन्तकदेये नेत चसुप्रुख दू द्विवतिग्णेपरि च््ि्रकडतां 
विप्ग्रदणप्रतिद्रस््येखते वलीमो उनाउद्वयकी चाया खोयगदिरए कतां चादानकम्मं चो त द्द्धियनाविपय ते्टनेविपेगरद्कनेवा ख 
सन्चानतेषलीकेडवो खो च्छ वन्बगगवन्धन श टमरकारकम्पं ते यविच्छि्रेद्यानयी जेदनेए्तलेकम्द्'बन्धनेवद्ध जन्दनाशरतलगेसंस] 
रस्बमणकरे वखीतेसणभिदा तसंजोए घनधान्यदिपद्चतष्पदादिसंवोगनेगे छछंद्ोनयी तेखग्णभिक्ष' तसंनोग एडवोखतोमो दरूपि 
यातमश्नन्धकारविपे यामदितसोच्तनो उपायञ्रनायतो नेडनेयान्नातीवकरनो उपदे यतेदनो लंम्कहताप्रा्िनयी ची खषन्म् स्त! 
सिकद्धेडधे "दम कड्ध वत्त मान कालितेने याज्नालाभनयौ इमकद्धय दिवेखागसिये कालिषुगायोधिलाभनदी एदवोकन्ेष्े श्ट "€ 
स्न ° जेहनेपवे जन्मिगोधिलामनयी तेडनेपच्छाकण्टतां सागासियेभविनद्धी द्र तेने मध्येकहतां जन्मिकिदायकी याद एतिद स 
न्य'जेचद्धतेनास्ितोच्छते मस्तिदेग्वाडियि्ं नेनेपूवजन्मिबोधिलामड्तो तेन्टनेवत्त मानकालिषटु्ङदइ जेरोखम्यकमास्यो वली 


, व्याचच्देनाद तेचनेपु्यषमदधपुन्ञलपरावत्तं कालमाहि अवण्वच्नावे तिवारदेकेदवोयाद्‌ तेकदेषटे सेखनेहभ्णी तेषुरपमन््राण्तेम 
| 

कछषटन्नानर्वत तेदभणीवृहतत्नोजा नेहमी तत्वनोनाय्यतेडभणी अरभोवरए खावद्याजुष्ठानयकौ निर तख्िवेथिष्वम्रतेखपर्ेश 
¦ मेढे ए्मारंभथकीनिवत्ति बो सस्यगृखाचोपारुदविवेकिकरी जोवोलिखि कारणिख्यवद्यारंभमटत्त पुदयवन्धनिगडादि कि 'व 


, वाडिवो्दडकसादिके षोरलेद्धमाणखं देनोकरणष्टार तयादाख्णनेखहीनरुकिये एडयोपरिताप्रपामे तेडमणी आर॑भनोटाहि 


दीपिक्राटौका 
, इखेनादुचयेतेद्तिदुरदुचरःकोसौमार्मः संयमाचुटानविधिःकेपांवीराण्णां ्प्रमन्तवतीनां किंभतानांमनियटृगामी रं मनिवर्तोमो चर 
गं तुयीलयेषांतितयातेषां तयाचतन्सागीवुचरण कूतंभवतितयादथेचति विगिंचमससोखियंति मांसचोणितदपेकारिविरूष्तपोचुट 
| नादिना विवेचय शयकरदतत्‌ छा सविषे एव॑वौराखणामागचचरणं रुतं भवतौति यद्धेवंभ्‌ तःसं युणमवाभ यादित्याडएसुपुरिसेदविप 
, वीरे्रायाश्णिव्न विवाद जेषुख्येदखरुस्ययंवखिन्तावभचंर िनेन्तेिपलिदिन्ने हिं यायाणसोयगद््एवाले श्यो च््छिन्नवंधयेभय 
भिक्षतखंजोरएतमंखि अवनाणभ्नोमाणयाएलंभोनयित्तिवेभि एसपुरियेतन्तिएयमांसथोरित चोरपवेता पुरियनात्मरुपः द्भवसंवमः 
¦ विद्यतेयसयासौद्धविकः कर्मरिणविदारणसदिष्य्‌ त्वात्‌ वीरःकिंचमावाणिव्नं सुवीराणां मार्गप्रतिपन्नः सांसयोखितयोरपनेतः 
¦ खुसुच्त्यामादानौयोग्राद्याः मादेववचनख व्यास्यातःकच्च वभूतद्रत्याद जेधुरदरसनुख्पयंति अद्यचर्येरुंयमेमदनयरित्यागेवाखपित्व! 
¦ चःसमुछ्वथरीरः कमेपचयं बातच्चर्यादि नाधुनाति छयीकरोतिस मादानीयोव्याख्यात; उक्तायग्रमन्तामयतददिधर्सिणःभमत्तामे 
, भिधित्‌कूपा नेत्त हंति नर्य तिभयेदेथंलयेक्रियाखमयें अवेमावि्मीब्य॑तीति नेवारिचक्तरादीनिदन्रवाग्धि ते;परिच्छिवया 
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क सल्ल 
| स्व'विषयग्रदर्ण॑म्रति निरुद्धेःसद्धिरादानी ोपिमूत्वाउपित्वा नह्यचर्येपुनसमेौोदयादादाना ओतोग्ड्ध्ादौयतेसावद्याचु्टानेनसी | 
| 


| करियतिदत्यादा न॑ कमे संसारवीजभूतख चोतांसिदन्दरियविषयमिव्यात्वा विरतिकपाययोगावातिषु रटदधोऽध्युपपन्नः स्यात्‌कोसौवालोऽ 
| न्नःसागदरेबमोदाभिभूतान्तः करःचच्ादानचरोतोद्धःखकिंभूतःसखा दित्या अनो च्छि जन्मशतातुरत्तिवंघनमटमकारंकर्मयस्यसत 
याविंचसणसिकन्त संजोएच्रनभिकां तोऽन तिलंधितः संयोगोषनघान्यद्धिरख्व पुतकलत्रादिकूतोऽसंयमसंयोगोवायेनासौखनभिक्रांत 
संयोगःतख चेवं भूतखें द्विया वुकून्य रूपो मोदामकेवातसस्ि वतंमानस्य अलद्ितंमोच्तोपायंवा विजानतः भाणारएलंमोन्ति्या 
न्नावास्तीर्थकरोपदेशस्य कामोनास्तीत्येतद्‌ हंवबौभियदिवानोधिः सम्यक्तयसिशव्ददलिकालविषयीतेनायमर्थं्स्यानभिकातसंयो 
| गस्यान्नानतमस्िवर्चमानसख वोधिलाभोनासीन्नासिनभावील्ये तदेवादजखनविपुराण्मच्छमच्कर वातस्यकुतो खियाचे्धपन्नाणमंतेवु | 
च यारःभोवरएसममेयं विपाचेद जेगावं घंवदंषोरः परितावंचदारुणं परि च्छ दियवाद्िरगं चसोय निक्म्मदं सीद्‌ उमचिणरद्टिकम््ाणि | 
सफलन्त दु ततोनिन्नाद्वेदवितृजस्मनयित्तियस्य कस्यचिदविग्रेपितख कर्मीदानायोतोण्डदधस्य बालस्यसव्यवच्छिनवंधनस्या | 
ऽनभिकांतसंयोगस्ान्नान तमस्िवन्तं मानस्य पुरापुबैनन्बनिनोधिलाभोना स्ति सस्यक्तंनासीत्‌ पञ्ादप्य पोमिजन्‌मनिनभाविसथ्ये | 
| मध्यजन्‌मनितखकृतः स्यादेतदुक्तः भवति यसे वंपैनोधिलाभः संदन्तोभवि्यति वातस्येववन्तं मानकालेभवति चेनहिसम्यक्रमासादि 








। तंपुनर्मिथ्यात्योदयातत्ततमच्यवतेतस्यापाद्वषुद्नलपरावन्त नापिकालेनावसख^तत्बद्धावात्‌ विंचसेडयंमादयेमरुट'न्नानंजीनारदिपरिष्छे्त | 
तदिद्यतेयस्वासौमरन्नावानूवस्मात्मन्नावानू्तएववृद्धोऽवगततत्व; यतणंभूतोतण्वाद्ारंभोवरएसावद्याढु्टानमारभसस्मादुपर तया 
र॑भोपरसणंयोभनमिति द्थैवन्बाइखममेयं तियदिद्‌ं सावद्यारंभोपरमणं सस्यगेतच्छोभनमेतत्‌ सम्य क्रकायेत्वात्‌सम्यक्रमेतदित्येवंप 


श्य तष्ट क्री तयूयनिति किभित्यारंभोपरमणंसस्य गिति तदेवादणेणवं घन्तियिनकार णेनसावद्यारंभग्ररन्तोवंघन्निगडा दिभिवं धकसा | 


दिभिर्पोरंप्राणएरुगयरूपरंपरितापंगारौरः मानसं दाखुणससद्यमयाप्नोति अत्रारंभोपरमयं खम्यक्‌भूतं कुर्यत्‌ किंखतेत्यादहपरि ददिव 


9 > 


। त्तिपरिच्छि'य॒यपनौयविंतच्छोभर्नपापोपादानतच्वाद्छय'घनधान्यदिरयपुत्रकललत्ादिरूपं हिंसाद्याखवदहारालर्कचथब्दादांतर्दसाग 








| शीलंगाचायेरुतटीका 

इत्यादिमांसथोयितं दमेकारिविरुतपोबु्ठानादिनाविवेचय टयकूकुरतदू्ासं बिधेष्टौतियःवत्‌ लवी राणां मारगानुचरयं छतं भवती । 
। तिभावःचद्े वंभूतः सर्वाुणसवाघ्र्‌ यादित्याद एषमांखुशोखणितयोरपनेतापुरि शयनात्‌ पुरुषःद्रवसंयमः खविद्यतियस्यासीद्रविकःमत्व 
| रयीन्‌ द्रव्यम्‌ तोनाखुक्तिगमनयोग्वत्वाम््ं रिएविदारव्णसद्धिष्ण्‌ तवात्र ति मांखथोणितापचयप्रतिपादनाच तदुन्तरेषामयिमेरः 
भारीनामपचच उक्गएवद्रटव्यसद्नाव भावित्वात्तेषाभिति किच ायाणिव्नं इत्यादि सकीराणां मां अरतिपन््मां सथो णितयोरपने 
, ताशखुचुखामादानोयोग्राद्॒चा्देयवचनच्चव्याख्यातइइति वाच्ये व॑भूतत्याद जेधुष्यादरइत्यादिवद्यवर्येखंयमे मदनपरित्यागेनोषि 
| त्वायःसमुच्छ्शथ रं कमे पचयंवा तप्रणादिनाघुनातिरुयीकयोति सयादानोयद्रति विविधमाख्यातोव्याख्यातद्ति संन षञक्ता 
। अम्रमन्तासदिषर्ि स्तु भरमन्तानभिधितुङराड रोत्ेदिंदत्यादि नयंत्ययैदेधम्थक्रिया समर्थमर्यमाविभावयन्तभेति नेत्राणि 
 च्ुरादीनैंद्ियाणितैः परिचछछनेयैयासत' विषयग्रहयं अतिनिरद्वःरुद्धिरादानीयोषि भूवोपितानद्मच्े' पुनर्मो.रोदयादादानयतो 
। रद्भरादौयतेसावद्याङढानेनख्ीकियत इत्यादानकम्मं खंसारबोजमूतस्य खोतांसो द्वियविपयामिष्यात्वाविरति प्रसादकषाययोगा चते 
युग्द्ो्युपपच्नः स्यात्कोसौवालोन्ञ; रागदेषमदामोहाभिभूतांतःकरणयच्ादान तोदः रुकिंमूतःस्यादित्याद सन्योच्छिनतनंघष्णो 
"इत्यादि अव्यवच्छन'जन्मसताचुरत्तिवं घमण्मरकारं कम्रं यस्यरुतया किच्चयणभिकं तद्त्यारि अनभिकांतोऽनतिल क्किति; संयोगोधन 
घान्यदिरय्यपुव्रकलतादि कतोऽरुंयससंयोगोवा येनासावनभिकांतसंयोगः तस्यचेव॑भृतखेन्दरियासुक्ूल्यर्पेमोा मकेवा तमसेवन्छ 
मानस्यामहितं मोच्तोपायंगा चविजानताच्नायासलौ्ेकरोपदेस्यलाभोनासतत्येतदहहं नवीमि वीक रवचनोपलब्धसद्धावद्रतियदि 


१ ~~ 
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२४९ ्ाचाराङ्गनसुच्। 


















क ई # {सल ६ (= € यसदघ्स्यान क----# --- त चोग र्त न =" ६ 4, वि 
| खब्द्याचंनिपातस्त्ीक्ालविषयी तेनायसवसानभिकातसचोगस्य भावतमचिवन्तसानस् बोध्िलाभोनास्म 





विङ्म्चाद्धिवं 


न्नान्तिनमावीत्येतदेगद्ल त्रणविदत्वादिवखज्दखचिद्विनेपितसख कम्प्रौटानचोतोखद्ृम्ववालखाव्यवच्छि्रठंघरखानभि्नतरंयोग 
~ ह € (व ए (प 0 १ [र नाद ~ ~ न [ [व 
स्यान्नानतनखिवन्त मानस एुरापुवजन्मनिगोरिखःमोनास्ति सस्वकून्वं नाखात्रचाव्प्यय्ययि जन्मनिनभाविमध्य लध्यछन्मनितम्यङु 
सादित्ये ५ = [। 9 वरि [1 [दे ति = ह (य ॥ [क 
तःखादित्यंतदटुक्त भवति यस्व यवेनोधिलामः संद -तोभविष्यतिना तस्य वत्र नानकालेभवति येनद्धिसलस्यन््‌्‌चसाखाटितं मुनसिय्यात्वो 
८ (भ £ € 1; + न्व = [न (ये १. 
दवानद्यच्यवने तस्वापाद्रुदलावत्त नापि कानेनावग्च"तत्वद्धावानद्ययं संभवो स्तम्रच्य्‌ तल खस्य ङूचस्यदुनरस्रमवण्वेति च्ववानिर 
(ष्‌ ए 4 ¢ वि ड (3 ड [8 
दन्द्ियोष्यादानचःतोग्टद्वल्युकसदिपचवभ्‌तस् त्वतिक्रांतखग्डस्य्ररसकुव्वत यागाभिचध्िव्यांगनामोगसनभिकांतो यत्तमानख 
+ [) मोपि => देत्येतदर्मवितुमाद ( ~ रि € [त ५ 
स्ाभिष्व'गोपि नेवसखादित्टेतद्ं जस्यनल्िदत्याद्ि यसमोगविपाक्वेद्िनः एृव्वभुक्ताचुस्यृतिनाश्तिनापि पाद्यात्यक्ामो 


= क 


परताविद्यते र (र्वु (य [१ £ क्लि _.~ [3 स्यात [व (१ (= | 
गाभिल्ापि तद्यव्याधिविचिकिन्नारूपानूभोगान्‌मावचतोनध्व वत्त मानत्नले कृतोमागच्छास्यात्‌सोचनःयसयोपथमाने वस्या 
€ 





। दित्ययेः चखतुत्निकालिपवाभोनेच्छानिरत्ता सछंमू तः सखादित्वत्ड येदधदत्यादि यन्द येवन््ानिटनत॒स्मेगाभिलापक्लन्छा 

व्मन्नानवान्‌ म्ररुटंनानंनौवाजोवादिपरिच्छेटतदिद्यते चग्यासौ्रन्नानवान्‌ व्रत्छम्रन्नानवान तएवदुद्धोऽययततत्वः यतणवं तोऽ 
` एवा ्चार॑भोवरए सावद्याचुानमारभसतच्यादुपरत चार॑भोपरतः एतच्वार॑मोपरमगं योभनमितिटर्भयन्राड ममसित्यादिवदटि 
` दलावद्यारम्मोपरमणं सस्वगेतच्छोभनमेतन्मस्य गल क्रायं त्वाद्ा सम्यकूत्वमेतदत्येवं पण्डत षखंगद्धीतवूयभिति क्िभिल्यार भोपरम 
` यासम्यगितिचेदाडइ जेगाद्रत्यादि वेनकारयेनखावद्यारभप्रटत्तोवंधं निगडादिभि्ेधं कसादिभिर्घारं प्राणसं्यरूपंपरिताप्यास 
रमानसंदाखूणमखच्छयमवामरोत्यत चारम्मोपरमणं खम्यक्भृतं क्यात्‌ किंरुतवेत्याद पलि दित्यादि परििंद्यापनीचकितच्छोतंपा 
पोपाद्यनंतच्चवाच्य' घनधान्वदधिरण्व पुव्रकलत्रादिषूपं रिंखाद्याचवदहारानक्तं चयन्दान्तरचयगह पामकं विषयिपारारूयंचेति 





दिचबाहिरम॑चसोयं शिक्मदं सो द्रमदिएहिं कन्माणिसफलत्तंद ट ततो शिच्नादरवेदवोरखलुभो 
वोससमिताचहिता सचाजवासंवडदसिणो चाडवरयाय्हातद्चालोगं उवेहमाणापाईणंपञणं 


दाहिणंडदोणंद्रति सचंखिपरिविचि्धिखं सादिस्सासोणाणंबोराणंसमिताणं खद्धितारंसदानया 
णंसंघडद्‌ं सौ णंच्राउवरयाणं अद्ातद्वालोगं सखप्येदमाणाणं किमत्थिखवाद्ौपारुगस्स खत्थिति 





भावाः 

वोखस्यग्नायिवो तयाखोवं जहतां ॐोतप्रापग्रदणनोक्ारणं तेपरिरिंदियखांडीने तेवोतकेदवोवाद्दिरग वाद्छयघनधान्यादिकद्िखा 
ष्याखयदपन्च . द्रा र्य ~~ ~ छन्द्ररसी अन । गत्तिनो ग्दयद्ारयाद्‌ गोरं सारिमिन 2 घ्यविरे जमो मार्ग ६ 

खनस्पचगयन्द्‌यव्ता चन्तरद्रार्ह ष्र्प तद्ाड ¡ निद्धम्यद्‌ माचग।तना दटूखदणहारवाङई्‌ दगृुससारिसरमुष्युवितठ जसाच््‌म 

दर्थीतेवाद्यातरमयोतनो रेदणदारनाणियो कन्य न्नानावर्णादिक नेदनोसरलपगो नेडयोकसियितेवो मो गविवेर्फलदेग्दी 

विचारीतिवारपदये वेदनीपरमा्न्नातानिच्नाद्कडतां अाचवयकीगीकले एतावतारपा्डितकम्र विपाकनिरतालाम्णी तिकांईकरेजेणे 

सं सारिस्रमस्यनिवन्तीबद््वयेः दितेडनोफलकदेददे खल ले षठलु° भोडखवेच्रासं त्र वचनिष्ठलु निचेजेकेद्रः अतोतञ्रनागतवनते 


भनानवीर क्र विदारिवाखसर्यखनित दईर्वादिखनितिद'कसी चदितन्नानादिकिद्र खदावतसंयमनेविवेवत्वन्त संवडर्दखिगणोनिरं 


० 


र्दे ष्पडार चालाद्(उपरतनिदटत्यापापकर्म्ं यकौ अदात कतां चवास्वितचखद्ख्वामकलोक अयवाकन्द्ं लो चवे हसार्ाकड ` 
९ £ ; न्‌ = ने द्विपे य लिङ {नकार 
तदिखता तचाभाचीमू नद्ल्यादि चिडधदिसिदव्यवस्वितरद्याङ्ध'ता सत्यसाचोतपसंवमनेहविपे अतीतज्ाचिद्धरद्ा वत्तं मानकालि , 


५ अगाभियेकारि ज [| चतेयतीतय ४ # क 9. ५, ननम भ तेतद्य < म 1 
र्द चिरुडस्यं तेयतोतच्ननागतवन्त मानखत्यत एच्वानोनेज्नान्रसिप्राच तेचच्ेत॒द्मनेकद्िस्यो तेत॒द् सांभवी , 
न ॥ 
येदवावीर कर्म [9 € चिदारिनानमरफ व. € वाने क) € "वरी € तिद्धाप्र ] ८ ड क ~ = >> 
५. वेडार्वायमर एडवाजपृव्वि इ वयोव्या तिद्धाप्रयमां तपद्‌द्टं इ डां णद्यन्तनाणिवा एतलोविशेषञ्रयंतिद्ेन दिवेति 


1} 











~~~ =-= ज~ 
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््‌ 
खचाराङ्गसुल | २४२ 
















हिन ए रि ( ष्क्‌ ५ ~ गदुर्भेगद्ूत्यादि [ऋ विं 
नोसखोयनि भावतिकचेद्धे सदवाने उपाधिकम्ब्ं जनित विरेपे नारकी तिद््चमदष्यदेवता ख्ीडुःस्दीखुभगदुभंगद्त्यादिष्टे किंवानयौ 
एवेद उत्त रके पासगकतासस्यम्दर्थीः तेहनेखपाधिनयी दूसयौभगवं ते, एरनेयतुखारिडध" पुकः एयोखूधम्म । 
खामिनोगचनजाणिवो इतिखम्यक्ताध्ययनेचतर्थद्‌ शकः इति मत्‌टदत्तपागच्छेविडितसखदाचारयल्नानां पर्डितीखाधुरल्नानांशि 


॥ 


#, 


वे णप शच दरेणते खीया चाराद्न ख््ाव गोपै चतुरं खस्यक्ताध्ययनं संपृ दिवेषां चमोलोक्सारनामाध्यवनमरारभियेदे चउये यध्यव 








दौपिकाटौका 
देपालांविषयपिपासाूपंचेति किंचखिकम््रदं सौ नि;कान्तःकर्मणोनिःकमौ मोत्तःखंव रोवातंदर लौलमस्येतिनिःक्मैदथीं दरे तिसंसा 
रेमत््यपुमध्येयेएवनिकामेदर्भी.रएववाच्याभ्यंत र्यो तसरद त्तास्यात्‌किसभिसष्यसवाद्याभ्यं तरसंयो गस्य छेत्तानिःकमेद्थोभवेदित्यतया 
हकम्माणिसफलन्तंतिमिष्यात्वाविरतिम्रमादकषाययेगेःत्रियतेवाध्यन्तेद्तिकमग णिन्नानावरणीयादीनितेषां सफलत्वं दद्दाततस्तस्ममात्क | 
सैणस्तदुपादानादायवाद्वानियेनयातिनिर्गच्छति तत विधिन्ते कोसौवेद वितृचेद्यतेसकलंचराचरमनेने त्िषेदागमसतवेत्ती तिवेदयित्‌ 
सयेन्नोपदे शवन्तीत्ययेःनकेवलममेवायमभिम्रायःकिं त॒सकेषासेवतीयैकराणामयमा श्य इतिद्ैवितुमाडनेष्ठलमोवीरारखुभितासडिता 
सयाजवासं ्डदं सि गोच्ाखवरयायदातदंलोगंउवेचहमा णोप णं पडीयं दाहि णं उदरौ णंदतिखव्वसिपरिषिचिद्रंडसादिस्पामोनाणंवी | 


[] 


ण सखमितांखद्ितायंसदानया पं याडवरयाणं ्रहातदालोगंसनुप्रेहमाणं किमलििखवाहीपासगस्मनल्िवएनविव्नदू न्ति भिसम्मत्तं 





= $ न 
लुवीरन्तिखल गव्दोवाक्या लं कारेयेकेचनञअ्तीतानागतवन्तं मानाभोइत्यासं तर शेवौ रा कमे विदारणसहिष्णवःसचिता;रमितिभिःस | 


[९ + | रि [९ ] € | द्यतंलोकंचत ४ 
हितान्नानादिभिःसदायताःसन्प'यतेनसंघडदं सिणोनिरःतरदशिंनःश्युमस्य चन्मोपरतापापकन्द्रं भ्यःअदहातरदवथातयावख्ितंलोकं 
दईथरल्वालवंक्मलोवंवाउपेच्छ माणाःपण्च "तः सव दुप्रच्यादिपुदिततुव्यवख्खिताइत्येवं रका राःसत्य "चतं तपःसंवमोवा तत्परि चि तस्खिरे 

क 9 ~ €. ~ * धव 9 [1 ( ~ तेषां 
तस्य॒तलातोतिकालेमनंतापिसत्य तस्युः बन्तेमानेपंचदयख्कमेभूसि संख्यं वासिषटतिसनःगतेचनं ता्पिखाय्यं तितेषांचातीताना 


1 
1 
॥ 


| 


गतवन्तैमानानां सत्यवतां यत्‌ त्रानं योभिभायसतद हं कथयिष्या मिभवतांश्टश॒तयुयंिंभूतानांतेषंवौ ण इत्यादीनि व्िषणानिनतार्या | 


निविंभूत्॑नानंदतिचेदाड किमिति अस्तिविद्यतेकोखौडपाधि कमजनितं तरियेषयं तद्चयानारकस्ि्यगयोनः खरी ुः्वी | 
€ = [> 4 [3 = 9. ५. 
सभगोडुभगःपयौ प्कोऽपवीप्तकदत्यादिः प्राोचिन्विद्यति इतिपरमतमायं क्य तेऊचुःवाखयण्व स्य म्बादादिवं ` अर्थेपर्नोपात्त'पथ्च 
८९ 


तीतिपण्यःसणएवपश्व कस्तस्य कसेजनितोपाधिमैविद्यते इत्येतदुसारेग्णाहमपिनवीसिनख मनौपिकयागतः द्ट्ूत्ाद्गससाङ्गतौचस 
मास््चठयोह्‌ थकः नयविचाराविचारातिदेथान्यमाप्तं सस्य कत्व ध्ययनंचत॒वैसिति इतिचीटदत्‌ खरतर गच्छे यीजिनसमुद्रधसिपद्रालं | 
कार््रौजिनदं सद्धरिबिरचिताया ची्ाचारांगदौपिकाचां ची सस्यक्ाभववनंखमां उकत'चतर्ममध्ववनंसमतंपदससारग्यतेयसख । 
` चायमभिसंबंघः .इ-हानन्तत सध्ये सस्यरूत्व'मतिषादितं तदं तेतं चच्नानं तडभयख चारितर फलत्वात्तययेवचग्रधानमोच्ागतचा ' 
` लोकखारत्वात्तत्मतिपादनायै भिदसुपकस्यते इत्यनेनसंवं घेनावातखास्या्ववनस् उद्‌ णा्यधिकारोल्िख्यतेचत्र म्रयसोद्‌ यकेप्रास्ि | 
- नद्दिसकोविपयारंभक; विषयायसेकवरचरुलिनभवति इत्यधिकारः दितीयेदद्िसादिपापखा नेभ्योविरतोसुनिर्मव तीत्यसि 
` कार; २ ठतीयेतुविरतोखुनिनिः परिग्रदोभवतीत्य धिकारः ३ चतुर्येतयव्यक्तस्यागी तास द्ूत्रा्थपरिनिटितद्य मल्यपावासवं ' 
` तीत्यमयीधिकासय पंचननेठच्छरोपमेनसाधू नाभाव्यं चवघार््धदोजल्तोमरतिच्चः मध्िखोभवल्येवंजाश्ुरपिद्नानादिखतोवियोतखि | 
| कारदितोमवतीत्ययौधिकारः ५ प्टेत॒ञन््रागेवजेनाङ्गषटि परित्याोरागहं पत्यागचचेत्यर्याधिक्तारः नामनिष्यन्न निर्दये लोकखारद्‌ 





( 
॥1 


| शिलंगाचाचंरुतटीका | 
(५ * € 9. * ५ ~ [९ तिसं ॥ * " 
। किच्च चपिकम्प्दंसौदत्यादि निःकांतकसे गोनिःकम्यौमोच; रंवरोवातंदरदु'यीलमस्ेति निःकर््व चमी इदेतिखंारेमन्यपुसधेयणएयं 


ए 


>= 


॥५] = ० क ॐ [ऋ ॐ. ब} न 
निःकग्बं दर्थ चप्ववाद्याभ्यन्तरसोतसन्ब तेति खात्किसभिवंध्यसनाच्ाग्यन्तरततंचोगस्य स्टेतानि;क््मोवा भवदित्यत्याखका 
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९६४ आचाराङ्गसतर । 


































स््माशिद्त्यादि मिष्यात्वाविरतिप्रसाद्कपायचोगे; क्रियं तेवध्यन्तद्रतिकम्प्रीगि ज्ञानावर्गीचादीनि तेषांसफलल्टदा खवानिःकश् 
शविदविदाकम्ब्रं णांफलं द्दातेषां चफलं च्रानावरग्णीयस्याच्रारतिदर्थनावरयसय दगेनाच्छाटनं वेदनीवस विपाकोद्यजनितावेद 
नैत्यादिननुचनखवघांकम्म्म णां विपाकोदव्मिच्छन्तिः प्रदेयालुभवस्यापि सद्धावात्तपाच चयोपपत्तेः द्रत्यतकयकमणांसफलत्वरनं 
, मटोयःनातपुत्कारकात्छमभिग्रे मपित द्रव्यका् तच्वाूवे व॒ तयाद्धवद्यपिप्रत्िवन्धव्यक्तिन पाकोदयस्तयाप्यटनामयि कम्ब णांसा 


. मान्येन सोऽस्येवेत्यतः कर्णां ख फलत्वसुषलभ्यततसस्यमात्ं णस्तदुपादानादायवाद्ानिचयेनयाति निर्यौतिनिं च्छति तन्विध 


¦ न्तद्भतियावव्‌ कोसौवेद विह द॒दे पकलंचराचरानेनेति वेद यागमसल'वेन्तीति वेदविव्दद्रोपदेणवर्तत्यियः नकेवलममेवावमभिप्राय | 
` सवेषामेव तीयेकराणामयमायवद्ूति दभेयिठमाड जेश्रलमोवौ राष्त्वादि यदिवोक्तः सम्यग्वादोनिरवद्य' तपद्ारिव्र'चाघुनातत्‌फ 
। लुच्यते जेखल इत्यादि खलशब्दोवाक्याल्ूारेवेकेचन यतीतानागतवत्त माना भोडत्यामन्त गेवीराः कम्म विदारगसदिष्णवःसमि ' 
| ताखसितिभिः सदितान्नानादिभि; उटाचतासव्य'यमेन संवडदंखिगोन्ति निर॑तरद्भिनः शुभाशुभस्य यानमोपरताःपापकर्मम्योय | 
` वातथावख्खितं लोकंचतद यरष्वाल कम्र लोक्तवोयेच्यमाणाः पण्डन्तःसरव खम्ाच्यादिषु दिनव्यवखिताइतयेवं मकाराःसत्यतंतपः . 
। चमोवातत्रपरिचितख्िरेतस्थः स्ितवन्तखपलक्त णार्थत्वातृत्रिकालविषयताद्रटव्या तत्रातीत्तेकाले यनन्ता्मपिरुन्टेतस्चुर्न्त सानेपश्च । 
। दशकं ममिषु संख्येया स्तिच्ति अनागतेयनन्तायपि सवाखन्ति तेर्पाचातीतानागतवन्त मानानां सत्यवतांयत्ना्योभिग्राचश्त 
` दहंकययिष्वतिमवतां रुतचचं किंमूतानां तेपांवी सग्णानित्यादीनि विथेपग्यानि गतार्यीनिकिंभतं ज्ानभितिचेदार किंमन्र रसि 
, विद्यतेकोसादुपाधिः कम्मं जनितं विशेषं तद्ययानारकस्ियग्योनः खुष्दीदुःग्नी खभगो भगः पर्यीप्तकोऽपर्यीपरकडत्यादि आादोधिन्रवि 
दतेदति प्ररसमतमार्भ॑वयतरऊचुः प्रण्ठकस्यसखस्यग्बाद्ादिकम्ं पूवप पात्तंपण्डतीति पण्खण्वपखकसस्य करर ननितोपाधिभैविद्यते 
इत्येतद्‌ लुखारेरणाहसपि व्रवीमिनस्तमनीपिक्येति गतद्ूवातुगमस नतौ च समाप्त्या यकोनय विचारातिदेात्समाप्न सम्यक्‌ 


च्नश्एत्यि्तिवेनिच्रावंतौ केयावंतोलोगंसिविप्परासुसंतिखह्टास््रणष्रा एवाए ते स्ुचेवविप्परासुसं 
तिखुरूसेकामातच्रोसेमारस्सच्रंतोनयोमारस्स यं तोतच्रोसेदुरेणेवसे ते णेवसेदुरेसेपासतिणुखितमि 
वकुसग्गे पणुख्ं िवसदू यंवा तेरियंणवं बालस्य नो वितंमंद्स्सञ्चविजाणतो कख णिकम््राणिवालेकुव्व 
मारेतेणएदुक्ख णमु विप्यरियाससुवेति मोह्ेणगम्भंमरणाद्रण्ट्र एत्यमो्ेयुणोरेसं सयंपरिजाणओ्रो 





भाषा 

। निसम्बद्खशूपकन्यो तेदमादिन्नान नेबिद्ध नोफलचारिवनाशि कारयिरएन्नानदशनचारित्रमोच्ना यद्यक्ष लोकसारजाणिवा 
एजिदाप्ररूपरिवे तेच्ध्यवनलोकसारकदिये तेनाख्ट्‌ कद तिदपडिलखेउद्‌ शकि प्राण्ियानोदिखकविपयारंभक तथाविपय्नेच्ययि 
एाकौीचारितियोविचरेनन्नं एढवोश्चधिकार दे १ वीजेखद्‌ वेदिखादिपापस्यानयक्री विरतसुनिद्‌ णवो चधिकार छे २ ती नेड 
द शकि जेविरततेनिःपरिग्रदडइ, एडो धिकार रेचचयेखद्‌ चेय गीतायै ्यव्यक्ताखतरायैना यनाणने श्रपायऊपले एठनोप्रधिका 
रे ४ परंचमेखद्‌ थकिद्रडसरीखे चारित्रिवेदोद्वोजिमद्रहजलिभखयो असपरिचवतो रूडोद्रतिमसाधुषएुणन्नानादिके भद्ो्मरि 

। यावी एदवोअधिकार ५ च्टेउद्‌ सेडन्यागेवलन कुदटटिपरित्यागराग द्वेपपरित्यागकरिवोएचवो धिकार च्छे दिवे लोच्धखाराभ्यव 
निपद्धिलोचद्‌ यकमारःभिवेखेटल चावंतीक्षदतांजेतलाजीवमलुष्यञ्चयवा य संयतकेयावन्तौकड ताके लोकनेविपे पट्‌लीवनिकायचार्‌ 
भिप्रवन्तेता विविध अनेकय्रारिषिपवाभिलापीपे पसागुसन्ति टंडकखादिताडनेकरीदग्ये वि्यारेतेखं अर्धितेकहेटे यट्वाण्मर्थम् 
योजनन्् चयैकामतिड्ध' रकारितेचने्यिं ध्र निमित्तगोचने कालिश्यिदीमायीविराठे यर्थनिमित्तिकर्सग्णादिकरे कामनि 
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मित्तिच्रादहारवस्तरपात्र आभरयावनितादिपरिग्रडभगौ अनेकप्राणिषातकरे दूमययेमणी अयवायनय खगयादिव्यसनेकरि जौवोप 
[ [र पे १. १ € = [व 
तेषृणिपरि द्‌" जीवष्डणी इदहेजन्नी बनिकायविपे विपराशुखुन्तिकदताकप्रञः अनेकदुःखभोगवे एडवाकम्प सख काजिकरेतेक 





नेदेराखूसेकामा तेर स्ने कामशन्दादिकविषयगुखकडहतामारीछांडतां टोडिलातेडभणौ जी वघाते्रवन्त तेदयकौ पापनीं पुटिते दयीजेया 


---- ~ ~ ~ ~ 


इतेकच्ेेत मोसेतिखिनीवधरातयकीतेपुख्पमारकडतामर णते डयि चालेवन्ते एतावतासरीजन्मपामेजायोतेमरेनएचभणौ मरणां तरा 
चिवत्तेविंव्कनासंसारिभमतोजन्समरणयकीनद् काद इभग्पौतेमरणविचालितेहभणौते टर रेकडहतामोच्वयकौवेगलो वलौतिके हवो 


श्दूतेकद्धेङेनेवसें तक तातेपुखपवि पयस जने अंतिनवर्तेएतावतातिषयनाङेते हभ णौनेवसेदुरेतेएुरुषसं सारयकौ दूरनदं एतावता 
ऋंसारमादिग्मगाकरोनेनेग्रंयिभेदकरीदुलेभखस्यक्तपरामे तेके हवो इतेके सेपारुतितेमिग्यात्वपटल रित सम्यक प्रभाविसंसार 
श्य सारनोजा द्रम जे्ागन्तिकरौ सेतेदे खेतेस्योतेके फुसितमिवडाभने अ्रिपा णौनाविंडनौपरिवालब्न्नाननो जी वितन्यतिकेवो 
प्रणुच कडतांसनेरेअनेरेमात्रतेखद्कनेषरमाशुरप्रश्चोतयावायर प्रे्योकतोनिपतितपद्योदौरेतिमगालनो जौ वितव्यण्डवरोपाणीना 
किंडुनीपरे्रस्िरनाणेबद्यपिजेपं डतद्धे तेदनोपुण्जी विनव्यञ्नस्थिर इ तथापितिपरमायेनोन्ना णतेदम णी यने कड पाद्री वणोजीवि 


॥ 


बोवाद्धेनरीअनेयन्नानजौवितव्यषग्ो वां तेपरःतेषणोनघादति शिकार खिबालनेः जं) वितश्रस्विरकन््योतेबालकेवोमं दकर्त्त व्या कन्त 
व्यविवेकविकलतयापरमाथेनो अजाणएहवानोज्ी वितव्यडादो अस्वरदेखेतेवालयन्नानकू रवम छिंसादिकयापस्यानकतौ त्ररानिद 
करतो 'तोतिकूरकश्म ेऊपजाव्यं दुक्छिद.खढकिंकन्तं व्यताव्याक्ल रहवोखतो विप्रयीसविपरीतपणोपाजे हिंसादिकदुक्खनोकारण 
तिदेजदुक्डचमन्तसाविवाभणौकरे इूमनिप्यीखपामेएदवेमोदिद्र'अन्नानपरये विपरीताचरिवेगभ॑ पामे तिवा रपद्धिजन्मवलीवा लकूमा र 
्रौवनादिक्वयनाविगेषपासौ माऊखानेच्चविमरणमामे्ादिशन्दयकौ नरकादिपीडास्यानलदेएत्य मोहे एवा मोहने विषेवली वली 
पथंतचतुगेतिकसं सारम्नमगकरेकिमसं सारमादिभमियेनरो तेकद्ेे संसयं परिनाणयोषिड्ध-भावनेयवलं बिवेसंसयकद्धियेतेद्डां 


दीपिका टीका 

व्यध्ययनसनामसम्रतं्धवानुगसे्ूतरसुचार यितव्य'तच्च दरंयावं तीकेयावं तीलोर्यसि विप्मरायुखं तीसट्ाण्य णट्एवा एतेखचेवनरिपष्मरा 
सुसंतोगुरसेकामात्ोदेमार्श्रं तोजयोचेमार्यत्रंतो तस सेुरोनेवसेचंतेनेवचेदरेखेषासतिमुखितमिवक्कसगे मुख" चद्रतं वातेरियं 
एं बालस्यजो वितं मंदस्यञ्नविजा यातोकून द कम्रा गिवालेपकुव्वमाणेतेणदुक्छेणस्टं विप्यरियास्सुवेतिमोद्ेणगं मर्णाद्रएष्रएत्यसो 
| हेयो रसं सयपरिजाणसो सं सारेपरिग््रप्तेभवति संसयखपरिजाणमोखं सारे्प रिजाणच्रोसंसारेयपरिणातेमवतिनजेरेएसागारसियं 

ज्नसेवएकट्एवमविजाणमो वोयामन्द्स्मबालियालद्धाद्रस्य! पडिल्लेडाए अयगेमेत्ा्याणवेन्न्णासवणा एस्तिवेमिञार्वतित्ति 
| यावं तोजीवामनुष्मा चसंयतावास्यः केयावंतत्तिकेचनलोके चतदेशरन्वासके र्दस्यन्यतीर्थिक लोकेवाषद्नीवनिकायाचच्ारंभ 
प्रटन्ताविविधं चनेकम्रनारविपयाभिलापित वापराण्टशंतिडपतापयं ति द॑ंडकश्ताडनादिभिः घातयंतीत्ययःकिमयेपराग्टयतीतिदर्थ 
यतिचट्ाएत्ति अरयौय्रयीपेः य्यीदाय्यैःमयोयनं घमा सरूपंद्ययेमयोजनसुदिश्च प्रायिनोषातयं ति तलघर्मनिमिन्तंयोचाें 
खयिवौकायं समारभते धयौये"रुष्यादिकरोतिकामा्यमाभरणादि एनंथेपेष्वपिकायेषुवाच्य'यन्हाम्योजनमसुदिभ्यैवतच्डीलतवा 
खगवाद्याःमास्य मददाततकारिौः कियाःकुवे तितदेवमयीद नर्यादा मास्यिनोताएतेखचेवन्ति रएतेष्वेवपट्‌जीवनिकाय स्यानेपुविवि 
छ्ननेकप्रकारंखल्यपयोक्षकादि भेदेनठानेकेन्द्ियादीन्‌ भाणिनस्तदुपषातकारि्य; पराग्टयं तितान्‌पपीद्यतेप्यं वनेकरथखत्मर्यतेकिस 
यससौएयं विधानजिकमपणि कुख्तेतडुच्यते सुखखेकामातस्यापस्मार्यबिदः काय्य॑तेदतिकामाःयन्दादयस्त शुरवोदुस्यजत्वात्‌क्रानादि् 





= = ॥, स्तदथंकायेषम्रवत्त 
ल्पसत्वेवरनवाप्च पुस्योपचय खछ्ठषयितु'इष्कराव्यतस्तदर्थेकाचेयुम्रवत्त तेतत्मरत्तौपायोप वयः पापोपचचाचयस्यरान्त्रोचेसार द्ध ` 
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९४९ अचाराङ्गनसृतर । 





रेवं चन्बमरपयान्ध'सार समुद्रेमज्जनोन्मव्नन रुपान््रहुच्ये तततःकिमपरमित्याइन मोमेमारच्छमंतोयतौसखौष्य्योरंतसतोसौदुरेपरम 


परदोपायात्‌ च्रानादिव्रवात्तत्‌ज्नार्थहामो चात्‌ दूरेषनःकिंभूतोभवतोत्याद नेवसोविपवस्ष्टस्यांतर्रत्त तेतदभिचापाऽपरित्टागाच्चनेवा 
सौदुरोयस्भिन्नव्रं यिक्ोदुरापावाप्न खम्यक्‌च्ःसंसारोरातोयतौरवर्ती सकिमध्यवसायीसखाद्वित्याद देणासतिसोपगयतभिष्याचमटलः 
सम्यक्‌ वम्रभावाद्वगत संसाराखारःपन्डतिक्रिंततृपखिवमित्ति कयाग्रोटकविईसिववाकस्यापिनौ वितमितिसंवं षस्तत्कि सृतमित्याहप 
णस तिरु" सनवरताऽपरापरोदकपरमाणशुपचयात्मगुच म रितं वातेनद्ररितं संनिपतितं भा विनिभू तवदुपचारान्निपतदेवनिपतितं 
दाटतिङंद्यैवति एवनितिववाकुयाग्र विंडुचग्यचंभावितस्वितिक; एवंबालम्या पिजीवितं मवगततत्वोदि स्ववद्धेवाऽवगच्छतिनाय्यसौत 
दभिकांचति अतो्ालग्रहयंवालोदि चन्नःखचाञ्नानल्याद्‌वनीवितं व्धमन्यतेवतएववालोऽतएवमंदःखटसद्धिवेकोपदटु.यतएवमंदोतण 
परसा्ेनजानात्तिमतःपरमार्यनक्नान एव॑भूतजीषित शि चे ंपन्चतिपरमायैमनानं यत्‌ कुर्याततदादक्रसा्कम््ाद्'तिकूसशिनिदेया 
निकर्माखिनु्टानानिदहिसादरतस्तयादीनिखक्ललोज्तवरतृकूतिका रीर्फिपिटाद्यवापाप स्यानानिवालोऽच्प्रकर्यग्यकुरवाप्यःतेन कुरकं 
मापादितेनदुःखेनच्धेटः किंकत्त॑व्यताकुलः केनछनेनममेतत्‌ इुःखमुपयमंयायात्‌ द्रतिमोदमोदितोविपर्यास सुमेतियदेवग्राय्टुपधा 
तादिडःखोत्मादनेकारणं तदुमयमायतदेवविदधातौति किंचमेषद्धेणग्ं मरणाद्णद्रमोडोऽच्नानं मोरनीयंवा मिव्वात्मिषयाभि 


`छापमयंतेनमोदहेनमोष्हितः खनृकमैवक्चातितेन च गऋमवा्नोतिततोषि जन्मपुन्गीलकुमारयौवनादि वयोवियेयाःपुन नि घयकयाया 


दिनाकर्मो पचवादादयः चयान्मरमवामोति मादिग्रड्णाचरकादियातना स्धानमेतीति प्ल्यमोदेदुणोर मअवास्पिवन तरोक्रो मोरे 
सोहकारयेगर्भमरप्पादि केषोन"पुये नञ्ननादिकमप्तचातर्मति करखारकां तार॑पयटंतिकिं च रं खयं परिजाणग्मो संय मर्यानर्यगतं 


परिनानतोषेवोपादेयप्ररन्तिः ख्देतदेगपरमार्यत संखारपरिद्वानलिति तेनसंययंपरिनानता संसारतुर्मतिकस्तड पादान॑वानि 


प्रमे ॥ € 
श)लगाचाचेटाका 
ध्ययनंचदुर्यमिति € ५ 1 € [] ॐ | ६ भिर्सवधड्हान्तयाध्य [९ सम्यकर््वमरतिषारि 9 1 ४५। 
त्वाध्ययनचतुघमिति ६२० उक्त चतुयेमधष्यवन खाप्रतपद्धससारभ्यते चस्यचायमभिस वघड्दहान्तपध्ययने खम्यक्त्वम्रातपार्दिततदन्तग 
तद्वन्नानं तडमचसव वचारितरफललात्तसयेवच प्रघानमोचांगतयालोकसारवात्तत्मतिपादनायमिदसुपक्स्यतद्त्यनेन रूवं घेनायातखा 
खाव्ययनसखोपकरमादीनि चत्र येतुयोगद्वारािमवन्ति तत्रोपक्मेर्याधिकारोद घा तवाप्यध्ययनार्वाधिकासेभिष्डित शट्‌ शार्यीधिका 


' रन्दुनिदुं किकारः ग्रतिपिमादयियुखह दि खगगाद्ादुदवएमाडारचगादा हिनखीतिदिसुक्मारःमणमारःभो विपयायामारमोखेति 


विपयारंभकः व्यधिकरुणखापि गमक्तत्वान्मासः णालन्तखवायाजकादिदयैनात्‌ समाखोविषयाप्यामारंभकोविययारंभकद्ति्दिख 
क्चविपयार भकच्च ति विग्टद्यठसाडारद रः प्राखतव्वात्‌ लिङ्गता अचमर्यो दहर कःमािनां विषचारम्ब्मकद विपयार्ये खावदयारंभ 

पररत्त्नमुनिस्तयाविषवायेमे कएवचरत्येकष्वरः रचनखनिरित्ये तद्धिकारवचं मयमोद्के दितीयेठ्िखादिपापस्यानाभ्यविर 

तोसुनिभेवतीत्यवमर्यौ धिकारः वदनग्रीलोवादी अविरतसयवादीपरिग्रडवान्‌ मवतीत्येतचालोद्‌ चके म तिपाद्चिष्यतद्भति दवीवेदेय | 
पविस्तोद्धनिरपरिग्रडोभवतौति निर्विन्कामभोगद्धेत्ययसर्षधिकारदतुर्येत्व्यक्सखामीता्यस द्टूवार्यापर्टिनिदितख अरत्यमाया ' 
भवन्तीत्ययम वधि जारः पञ्चमकेठ्छटोपसेन साघुनाभाव्यं ववाडिक्रदोनलग्तोऽपरतिचवः मचेद्धोभवल्य वं साुरपि न्नानदयेन्‌चा 
रिलखतोविचोतचिकारडितद्ति तवातपःखंवमयुश्चोनिःरगताच्त्ययमयीषिकारः पच्ेन्मार्मवजैनाङडटिपित्वायः तवायागद्वं ' 
योचत्याज्याषित्वयमवौविकारद़ति गायातया्यैः नामनिव्यनने ठ निदे चतरदिषानाम ्यादानपदेनमौं चेतये तदिषिम दिनि 

क्तिकारःगम्रत्तिपादवितमाड आदाग्यपए्गगादा मादीयतेग्रयमतेव ग्द्यतद्त्यादानंतचतत्मदच साद्7नरदतेनकरणमूतनाव्तो | 
त्ये वन्बमोष्ययनादावावंतीयन्दसोचारग्णादृुरीर्मिष्यज' नौयंतचतन्ाचनौ यनासतेनरेठनालोकखारग्तिलोकखचदरे पर्व पम । 
नस्य: परमा्लिषकसारः द्िपर्दनानेत्यतोलेकस्य खारस्च परत्यं कचवुच्कोनिचेपोमर्बातत तद्ययानासलेाकोयख कखचि्लोक । 


1 
= 
भरद ~ 


| 









आचाराङ्गसृच। ` २९.०७ 


दूतिनामक्रियति स्यापनालोकच्वतुरंग रण्वामकश्य लेकस्य स्यापनागायात्रयाद्वेयात्चौ तत्‌ तिरिय॑चच्योदेखंटोख' अदर 
दस्यणबोक पारसदेाख'सोलखदेएसंवीसायचर "त॒ एुणरविखोलसदेाख' बारखुदेासं तोद्शायन्वातिखदरुतिखु अदृष्ायदाख 
सोलषटोसंगीसायचर्हंतु पुणरविसोलदोसंत॒चन्तारि भयरियलोयमच्छाचउ रोचउरोयरुद्रिंणेयातिगतिगड्गड्गणएङ् कगं चना 
सन्तमीण्डद्रव्यलोकोजीवपुदह्गल षम््ाषम्प्रीकाथकालालकः पड्विषोभावलोकसवोदरयिकादिपन्नावामकः स्ेद्रष्यप्यायालकोवाखारोपि 
नामादिचतुनिघसतर नामस्यापने खुगमस्तादनाहत्य द्रव्यारारमतिपादनायादइसव्यस्पगादहा अत प॒वौदेपचाङ्धयोयै यां स्यलग 
नीयं सर्नेपरेषघनंसारभतं तद्ययाकोटिखा सेयं पद्चकपर्द कसासोवा स्थजञेएरडःसारसारयब्दोऽलम्रकथेवाचौ स्थुलानांम्येएरङोभेडोवा 
प्रकधभूतुड चेवव्व सध्ये खदिर देयेास्रट चोवेशुवी प्रधानेयेएयत्रपरघानभावमनुभवन्ति सचिन्तोऽचित्तोमिचदेतिखचित्तोद्गिपदच 
तचषदोभपद शेति द्विपदे षुलिगः चदष्पदेषसिंडः अपदेयुकल्पटचः भवि तेयुवेड्यंमखििमिचरेषु तौयकरएवविभूपितः शरीरेष्वौदा 
रिकसुक्तिगमनयोग्यलात्‌ विशिटशरूपापात्त्ादिग्ररण्णत्‌ सखामित्त्‌ करणाधिकरगोु सारतायोज्यातद्यया खामित्वेगोररुखखषटतसार्‌ 


भतंकरयासुकुटेनभोभतेराजाभरधिकरणेदश्ि्टतं जलेपद्यमुदियितमित्यादि गायायैःभावेखारप्रतिपादनायाह मावेगाडा भावेभावविष 


येसारोच्िंत्यमानेफलसाघनताखारःफलखव्वक्रियावा्चिस्तस्साघधनताफलसाघनतायफलायमारभग्रवत्त नतत: फलावासि;प्रधान फल 
| तोयनेकातिकानात्यन्तिकषूपात्‌ सांखारिकात्यकाशात्तद्िपयसल फलंखारःकिन्तत्विदिःकिभूतासावुत्तम्खवरिटारन्तमद्धतदात्य रि ' 
| सैकां तिकबाधत्वात्‌खस्ंच उत्तमरुस्॑तेनवरिष्टा वरतमातत्साधनानिच गाया्कलेनदथेयति साघनकानिप्ररुोपकारकानिन्नानद 
भैनसंयमतपांसि तद्ि"च्भावषारसिद्धास्ये फलसाधने श्नानादिकेमररुतं ज्ञानदमैनचारितेण मावखारसूपेणाताधिकारदतिगाथा , 
ये;तखेवन्नानादेःखिद्यापायसय भावसारताप्रतिपादयन्राह लोग'मिगादा लोकेग्हस्यलोकेकुस्पिताःखमया; दुखमयाःतेषुच किंभते | 
युकामपरिग्रहेण येकुत्बितामार्ग सेषु रंतौयस्माञ्लोकः कामपरिग्रदाग्रदी रडस्भावनेवं म्रद सतिवक्तिच ग्यडाचमपरोघग्ोनमतो ` 
नभविव्यति पालयन्तिनराःन््रराः क्तोवाःपाषर्डमाचिताः ग्ट्डाखमाधाराचख स्वेपिपाधर्डिनदत्येवं मडामेादमोदित इच्छामदन 
कामे पुप्रवततैते तयातीयिका भप्यनिरदधे द्विय अरखरादिष्पकामाभिष्वद्धिणः इत्यतसतेषु सारोन्ानदगैनतपच्र प्रु णा उन्तसदच्ठव 
रि्टसिद्विहे तत्वात्‌ दितासिद्धिसदयेत्वादितिगायायथेः यतेान्नानदथेनतप्धर्य गुणाद्ितायैतया सारसतस्दात्कि"करव्य मित्या 
चदूकणगाहा त्यङ्काम्राम्च किंतट"कापदं किमेतन्मदारव्मनुष्टानं निःफलंस्यादित्य वंमूतोविकल्पः शंकातखाःपदं निसिन्तकारयं 
। तच्चाईैतपरोक्ेणत्यन्त खल्डो ष्वतोद्ियेषु केवलायमग्रादेष्र्ेपु यासयीति-खदे दत्य तद्र्पतच्च'कापद्‌ विदाचखारपं इदन्नाना 
दिकपरारुपन्यसतं टटेनानन्यमनस्कन तीधिकदंभग्रतारणाचतोभ्येनग्रद्धय' तदेवयंकापदव्यदासका्ये गाघायकलेनद्शेयति अस्तिजीवः 
भस्य चपदावुपन्या साज्नौवपद्‌ायेस्यच मराघान्यसुपलच णायत्वाद्वा शषमदायग्रहपयं चस्तिविद्यतनीवितवान्‌ जीवतिजी विष्यतिवा जीवः 
श्ुभाशुभफलभोक्तंति सचप्रत्यत्तएवा दं प्रत्ययखाध्यः इच्छां पप्रयत्वादि कार्यानुमा न खाष्येवा तथाजीवाचपिघम्म घम्मैकागपुद्धला 
, गतिस्थित्यवगादषद्यणकादिस्कन्धद्धेतवः संत्य वमाखवसंवरबन्ध निजैराअपिविदयन्ते प्रषानपुरुपार्यत्वादाद्यन्तग्ररनग्ये मध्यग्रख्यास्याव 

श्यम्माधिलादाद्यं जोवपदाथंखाच्तादपन्यस्यात्य' मोचपदायंखुपन्वसति परमंचतत्‌पदद्मरमपदं तच्ास्ती तिसंबन्धद्रति अस्तिमोचः 

श्णुदधपद्‌ वच्यत्वादन्धस्य सम्रतिपत्तत्वान्मात्ताविना भाविव्ाद्ाबन्धस्यंति खत्यपिसोचेवदितदवाप्षा वु पाचेनस्ात्ततोजनाः किंदु्ु रि , 
¦ त्यतसत्कारणेसितवंदशेयति यतनावत्तोरागदेपेषु रागदर पोपश्रमाद्यः खंवनेएरवप्यस्ती ति तदेर्वसतिनीदेपरमपरदे नगक्ञापच्वयुटा 
, सेनन्नानादिकंसारपदं टट नग्राद्यभितिगावायैः तत्तोष्यपरासारग्रकपै गतिरसीतिदभेवन्‌,पचेपमालेयच्छगत्हाः लोञस्यदतुरं य 
रण्वाल्मकस्यकः सारसस्यापि सारस्यसारसारः यदिनानास्िततःष्टा सयाक्तथयेतिगायायैः म्रच्रप्रतिवचना्यमाद डागच्यगा्ा 















समस्तस्यापि लेकस्यवावद्धम्म : सारोाषम्बमसपिन्नानसार दुवदेन्नानमपि संयमसारर्यमस्यापि खारमतंनिर्वाष्टस्तिमायारथः 
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उनो नामनिप्नोनिचेपः सांप्रतं खूलावुगमे छ त्मुच्चारयितव्य' तचरं दुः्ावन्तीत्यादि अ्रावन्तित्तिवाज्न्ता 
खःकावं तित्ति केचनलेकेचवरटयरज्वालकरे रहस्दान्यती धिकलेकेवा पट्नीवनिक्ञायःन्‌ अाररभ्म्रटत्ता विविधमनेकम्रकार्‌ विषया 
भिलापितया परसा्टग॑त्य,पतापयन्ति दृण्डकगताडनादिभिःधाःतवन्तीत्य्यै; किसयेंवरिपसाग्टयं ती तिदरैवति चर्यवत्मयाधं चयैः 
प्रयोजनं षर्म्ीवै न्नाम खपंकम्मरं शिल्यश्रापे पद्चग्यरयरदिण्ड मयाजननुत्र च्य प्राणिनेत्रातवन्ति तवाहि धमं नि्ित्त' भौचार्थेट्यि 
योकावंखमारभन्ते पवाचरुयवःदिकराति कासायम मरगाद्यव गयव्वपिन्ावेपयव्रायागवःच्य चनयादापर येाजनसमुदटभ्ड व तच्छ 
लतयेव खगवप्रा््‌ पवात कार्ण. क्रिचाःक्नन्ति तददेवमर्वदनर्यादा भ्राजिनेादत्वाएेष्वेवपड्‌ जिवनिकायस्यरानेषु विविधसनेक 
कार्‌ ल्दमवाद्रपर्वाप्तक्रादिमेद्‌ नतानेकेन्द्रियादीन्‌ प्राणिनस्तदपषातकारिणः परासटणन्ति तानूप्रपीद्यतिष्येवानेकग उत्पदयत्त 
द्रतिचावत्‌ चदिवातत्‌पडजाोवनिकाच बाघावाप्त कम्म तेष्वेव कायेषत्वद्यतसतः म्रकारर्शदीमं विपरागश्टगंत्यनुभवन्तीति नागन्छंनी 
वास्तुपटन्ति नावं तिकेदलेाएकदआयवरदं सखमारभन्ति श्रहाए्रगद्राणाइत्यादि गतायेखाद सौ किंसर्यैमेवं विधानिकम््रगि कुर्ते 
यान्स्यकायगतस्विपखन्ते तदुच्यते गुख्येकामाते तद्ापरमायेविद्‌ः काग्यंतद्तिकामाः गन्दराद्यसतोगुरवेा दुस्वनेत्रात्‌ कामाद्य 
र्पसत्व रनवाप्घ पुरवाप चच श्छ बचितु दुद रमित्यतस्तरय कायेषुम्रवन्तेते तत्‌पररन्तौ च पएपोपचच्तदुपचयान्र यव्छान्तद्‌ाड तरसे 
इत्यादि ततःपट्‌ नीवनिक्राय विपरामर्गात्मरम कामगुत्वाद्सौ मर्मारःमादपः चवम्रखान्तै्त॑ते खतसखचपुनर्जन्मजन्मनिवा 
बन्दंभावी खलयुदवंजन्ममरग्ान्यरासोद्न्वति सव्जनोन्मव्ननकरूपारसुच्यत ततः किमपरमित्याड जचयेड््यादि वतेाऽसौटत्योरन्त 
म्नतोस दूरेपरमपदोपावात्‌ च्नानादिल्वात्तत्काव्ीदा मेचाद्यदिवा चच्वार्वीजामान्बपरित्यजति तदमर्त्यागेचमासंतर ती वतच 
मारान्तवत्तीं ततानातिनसमरण रोगयोकाभिमूतत्रादसौ खव्रादररेवस्मादसौ कामगुरस््रटृगुखत्वान्मा राव तीं तदन्तवेत्ति त्वात्‌ 
किंभूतोभवतीत्यत आह नेवसेइत्यादि नेवादौविषवस्छच खां तवेन्तं ते तदभिलापापरित्यागाच्च नेवा सद्र यदिवायस्नुरवःकामाः . 
सिं कर्यो तवैदिर्वेति मच्रावसरेसखत्यादइ योवासद्त्यादि नैवासौकर््सोतर्मध्ये भिन्बग्रयित्वात्स'माविता अवग्यम्माविक्ं 
नवोपयनत नौष्यतोद्रेदेगोन कोटिकाटिकमम खितिकतवात्‌ चादि तावाप्तावपिने बा त्लिवच दूरदत्ये तच्छकनतते व्तुपर्वो ्तादेवकार्या 
दिति चयवायेनेद्‌ं प्रागाधिकिसन्ावंत्ूत; संचारस्यारटोचिदद्िवैततैते इत्यार्थ्याद रेवसेदरत्यादि नेवासौसंखारातर्वातिकम्म्र चया , 
न्तापिद्ररेद्यायि भवोपग्राचिकन्् सद्भावादिति] चोद्धिभिन्नग्रंचिकोटरूरपाबाप्न सम्यक्तः संखारारातौयतीरवर्तौ सकिसध्य्वसाचीखा 
दित्या चेपासदत्यादि सोपगतसिध्यात्वपटलः सम्यक्वम्रभावाद्वगतसंसारएखारःपण्डति दशिकयपलच्िक्रियत इत्यतड पलस्यतेऽवगच्छ | 
तिरकिंतत्‌फुखिवसिवत्ति कुयाग्रोद्कविंहुसिवनि कुथाग्रोद्कविंदुमिव गलस््रनीवितमिति सुंगंधसतत्कि भतसित्यार पगान्नसित्यादि 
मयुन्रसनवरता पएपदेाद्‌कपरमागृपृचचात्‌ भगु मे रित वातेनेरितं संनिपतितं भाविनि भूतवडुपा यन्नितदेवनिपतितं दार्गन्ति ; 
कंटर्मैवल्येवमिति ययाकुथाग्रसिल्ये वसिति वथाकुगाग्रेविंडुः चगसंभावितस्ितिकःर्वबालखाप्रि जीवितमवगततलोददिखयमेबादग 
च्छति ना्यसौतदभिकांचिव्यतो बलग्रदगंबालेव्द्यज्नः खउवान्नानन्वाद्देव जीवितंव्धमन्वते यतण्वयगन्दोऽतएवसंद सद सदिवेकापटुः , 
चतएववद्भिमंदो अततणवपरस्ना्ं ननानात्यतः परमायैनजानतणएवंमतं नीवितमिल्यं ठंपण्चत्ति एरमनाथमनानंचयतृकुर्यतराह कख 
विद्रत्यादि कसाणिनिद्यानिनिरलुक्रोगानि कर््राखनुदटानानि दिखाद्तसतवादौनि खकललोक्वरकति मारिप्टशाद्श्रवा पापस्य 
| नालिवासेऽश्रः प्रकषयाङ्गवाय्‌ः जन्त सिप्रायेकरियाफल्ते च्रातलनेपद्‌विधायात्तस्यव तत्किवाफलविपाकेद्‌ ययति तेनकर्कश् विवाका 
पादिनेनड्ःखेन "ढःकिकर्चव्यताकुख; केनक्तेनममेतद्‌दुःखसुपशर्सयावादिति मेाच्मादितोविपर्याखसुपेति चद्देवभास्य्‌,पधातादि 
, इःखेत्मादनेकार्यं तदुपगमावतद्ेवविद्धातौतिकतिद्च गेहे णदल्यादि सेदोज्नानंमेाहनौवंवा सिष्यात्वकपाय विष्याभिलापसयं तेन | 
\ ेडेनमेदितःउन्‌ कम्मं दक्चाति तेनचगभमवाम्नोति ततोविजन्यपुनगौचकमारः यौवनादिवियेावियेषाः नर्व वयक्तमावादिनाकर्म्यौ | 


£; 
म 








॥ 1141 [=-= अ न्न ्त्त्कत्््तत 4 


४ 
चआचाराङ्गसूल । २४९ 


1 
1 
॥ 
















, पचयादादुषः चवानूमरणमवाभ्नोतिञ्नादिग्रहस्ात्मुनर्मभेमित्यादिनरकादियातनास्यानानीतौत्यतेाऽभिषौवतेएतयदत्यादि अतास्ि 
। ५ रोक्ते [० ~~ क ५ ® [| {१ = 
' न्रनंतरोक्तो मेाहेमेाचकायं गभसरणादिके पौनःपुख नानादिकमपर्येतं चतरमतिकं संसारकातारंपयेटति नास्मादपेतीतियावत्‌ कयं 


रेतराखयत्वं तयाद्िमेदडेन्नानं मेाचनौयंवा तदभावो विश्चिषन्नानेत्मन्ते, सापितदभावादिति भणतास्यषटमेव दतरोतरा्यत्वसुक्त' 
ङ ६ क = € (4 
। ततद्चनयावदहिधिदन्नानेत्मन्तिः संटत्तानतावत्कम मनाव मरन्तिःसात्‌ नेषदेाषोऽयै सं येनापि मत्तिदगेनादित्याह संखयमित्यादि 
संय तिःसंचय; उभ्यांसावलंबाप्रतीति, संययःसचायैखंययोऽनये संयचद्हचायौमेच्तोपायच्च तलमेचतेनसंययोसि परमपर्दभिति 
[| € नि € + 1 € 1 ५ थे क्त 
प्रतिपाद नान्तदुपायेतठ संथयेपिप्ररत्तिभवत्य वायं सं शवस्य प्रटत्यगत्वात्‌ अनयस्ुरंखारः ससारकारणच्च तत्यन्द्‌ द्टेपिनिटत्तिःस्या 
४५ देवावयेसं श €. 6 * [ का ~~ ४ अ € ५ 
। शयसय निचय ङ्गत्वादतः खयवमथानयगतं परिजानतेाहेयेपादेयप्रच्तिः स्यादित्य तदेवपरमाथतः संसारपरिज्ञानमि 


। चुनःसं सारेनवंस्बर्यात्तद्व्यते मिष्याचकपायविषयाभिलाषा भावादसायेव कुतोविशिषन्नानोत्पत्तेः सेवकरुतोमेदाबात यद्येवमित 





। तिदर्रैवति तेनरंशय॑परिजानता रुखारतुरमतिकसद्पादानंवा भिच्याल्राविरत्याद्यनयेरूपतया परिज्ञानंमवति` च्नपरिज्नयामलत्या 


"न्तत 


संसारेपरिरणातेभवति संसयं्रपरिनाणच्रोसंसारे अपरिस्छाते भवतिनेएसा गारियंणसेसेवरएकष 
एवमविजाणच्रो वोयामंदस्सवांलया लद्वाह्रत्थापडिलेाए आागभेत्ता्ाणवेच्ना अणासेवणणएत्ति 
वेसिपासहणएणे खूवे खगिडेपरिशिज्नमाे एत्थफासेषएुणोपुणे आनं तौकेयावं तोलो मंसिच्रारंमनोवो 
एते ुचेवश्रारःभनोवो एत्यनिवालेपरिपच्माणे रमतोपावैहहिकग हिं असरणंसरणंतिमखमाखेद्‌ 








भाषा । | 

। भिभावकेहा एकश्च्यैगीजो अन्थेययैकडतामोक्ष अयवामोच्तनोउपाय अन्थैतेसंखार अनेसंसारनोकारण ण्मर्थ्नयैरूपसं यख 
स्यक्नाणे न्नपरिन्नाद्‌ प्रत्याख्यानपरि ज्नाद्' छंडिवायोग्य्छाडे तेखनेसं खारपरिश्रात ज्नपरिक्नाद'जाखो म्रत्याख्यानपरिन्नाद"परि 

¦ %स्धो्द्‌ अनेजेसर शयच्नये सनयेरूपन जायो तेडनेसं सारयपरि न्ना तड डिवेएकिमजाणियेड संसा रनार्योते कहे टेजेचेएरे ्टकका 
' इतानिषुणडादहो तेखागारियंकहतां मेयननखेवे मनिवघनिकायाद' जेतिविघमेथुननरेवे तेययास्छितसंसारनोजाण अनेनेमो 
माउदययकौ पासलादिकमेयुनसेवे सेवीनेखातागौरवनाभयथकौ स्यो करतेकदेषटे कष्‌ एकां ति द्"सेयुनमसं गकर पठ खरपसुखेपूख्यो । 
तोतेदावरे तेणेए्कायेकौषाना गोपणद्दागजेस्यो छष््तेकद्ेखे बीयासंद रने एवीनीवालतामन्नानताकद्धिये एकजेयकाईकी 
धोए्यन्ञानपणोपृच्यापदे गोप्रबतानौजोबलपणोजायिवो जेदमडे तोख्ोकरिवो तेकचच्टे लद्धा्धरत्यालाधापास्याद्काममोगङ्छर 
सखाकन्तावाडिरिकरेएतावतामनने विघेषुष्ण चौंतवेन हीतोव चनिवोलिवानोका वाद सेविवानोकडिवोकिसोतेडकामभोगनोविपाकपडि 

| लेहाणएयएलोची अागमेन्ताविषयसेवा अचनर्थजा णौतेहने अगणासे विवेपर अनेराने्ा गवेन्ना खगज्ञापे अनेराम्रतिड(द्रमकद्िवोविष 
यसेविवाच्धौ तया्रापयायकी परि दरे इमकड दु" एशुरुवचनिय्यति द्‌ जावो हिवेतिदेनकच्े ष्टतरपासच्कग्यदहोलोकापार 
दकहतादेग्यो एकपुरूषरूपा दि द' द्वियनाविघयविपे गद्धतत्परनेऽने कम्प विपाकिनरकादि पौडास्यानकमेविषे परि िज्जमायेकदतां 
लौजतादेष्ठो तेवापडाविषयग्द्द द्वियने वशिवतेताद्णिचतगतिकसंसारिकमेमरिणतिक्ूप स्थेदुःच्छवलीवलीपामे तेकोणडुःख्वपा 
मेतेकदेद्े आबन्तौकडताजेतलाक्रयावंतौकेद लोकनेनिषेारं भजौ वी जेखावद्याचछठानवरेतेदुःखभोगवेए्तले रटदस्यदेष्यादावली 
नेरादेग्बाडष्टे एतेचेव णएरावद्यारभनेकिषें मवन्तं ताग्टस्तेडनेविपे शरीरनिवौ चने काजिम्रवत्तं तो अन्यतीर्यी थवापासयां 
दिकद्रव्यलिंगौयद्भेमारंभ लौबौयाद्रसवन्चाुहानि मरवर्तेतेुररहवा इुःस्ठपामे तयाग्टहस्यपुष्यवेगरोरःहो तीर्धिकदयैनीतेषुष्यवेग 

, लोरहो जेसंखारसमुद्रमातीर प्रायसुम्यक्कपासौ निरतिपरिग्धामल रहौ कामेनेउदे तेषुणखावद्यनेविपेग्रवन्त तोधनेखनोययेोकखिचि. | 


1 फर 
1 
६३ 




















शपू चाचाराङ्गसुच। 
















दमे वाडङेणत्यवि दैयेमरिष्हतमापितसरंयमनेविपे भवन्तं तोवारमन्रान रागद्वेपाकुलचित्तविषयटष्णासं परितणमान पीडितो ¦ 
तोपापकेम्मिंद्रकरी सावद्यानुटानिरमे श्तिकरिसयेोना यतोद्रमक्येयगरयजेन्मीवने' टमं तिपडतारणनयाद् नेयव्रयकच्तासाव ; 


॥ 


द्यप्व्टानतिषहे लगरशरूखनो कारखमानतो यनेकवेदनानरकादिगतिविपेभोयवे वलीष्डनोनिरेषकष्टे बरूरमेगेर्ये मनुयमो 

| दी पिक्राटका | 

' च्यालाऽविस्त्याद्यनर्थं रूपतयापर्च्ार्तंभवति च्रपर्च्रियाप्रत्याख्यानपरिज्रया वपरिद्तभिति यस्तुपुनःसंययंननानाति संखारमपि 
ननानतीतिद्विठमारसंखयमपरिनाणमोन्तिसं यवं सदे हंदिविघमण्यपरिनानतोद्धेयोपादेयग्ररन्तिर्म खात्री सासोऽनित्योः 







। द 
श्रुचिषशूपोव्यसनोप निपातव्डलो निःसो रोनद्रातोभवति कुंतःपुनरेतन्िखीयति ययानेनसं गयवेदिना संसारःपरिच्राठनेकेयसगा , 


। रियंनसेवण्यन्दं कोनिपुर उपलब्धपुरवंपापः सस्ागारियं मेयुनं नचेवतते मनोवाश्नायक गर भिः सणएवययावस्यितरुंखार वेटीयस्तुमो , 

+; = न १५ नि से कि ७ ७ र 

योदयातषाश्ठ स्वादि सन्मे वते सेवित्वाचसातागौरबभयात्‌ किंऊयौ दित्या ह कटु एत्ति ररसिसेयुनपसंग"रूला पुनर वी दिनाण्ट; ¦ 
= ४५ किख ( 4 ( = 9 # 

सकपलपतितस्यचव मक्रायमपरपतोऽचिन्नापयतोवाकिंसया दित्यारवीयामंदस््मबगलया मदस्बादद्धिमतः एकंसकायेचेवनं दूयं गाता 


॥ 
1 


भन्नानतादहितीयातदयच्छवनं श पावाद्‌;तदकरतया पुनरतुलयानमिति लद्धाड्छरव्यापडिलेहाएलबानपिकामान्‌ रलेन्तिबद्िसि 
दिषाकं ग्त्युपेच्यचित्तादहिःकयौत्‌ खागभेत्तामागस्यन्नात्वादरन्तं णन्दाद्दिविपयाशबष्ध तदमासेवनतयापरान्‌ माश्रापयेत्‌ खतो 
पिमरिरेित्य तदहं जनीं मितदाड रोखुयेडगिद्ध परिगिव्नमारी एयभोदएयोर धानं तीकेधायं तीरो्यंसी ' सास्मजीवी एतिधयेव । 
भारःभजीवौ एयविवालेपरिपच्चमापेरमतिपावेडिं कन्न हि यसरंसर षति मरमायेदरहमेगे सिं एगचरियाभवतिपाखहत्तिदेनना 

पन्वतयूयं एकानपुटधर्मीणोरूपेपु कूपादिखिन्दरियवियेषु निःसारकटुकफले रान्‌ सभ्युपयन्नान्‌सतःद्'द्वियेविषयाभिमुखं संख ` 
| सभिरतुख'बानरक्रादियावनास्यानेषु परिणीयमानान्‌ माखन दरार तेचविपयरटङ्वा द्वियवशगाः संसाराथोदैकिमाभर्‌ वारित्वाड , 
¦ ए्यफाचेएुणोर अतरास्मिनूसंसारेदं द्विववथगतः शनम परितिरूपान्‌ स्पगीनृषौनःपुखेन आटत्दाताने वतेष्वं वस्यानेषुपरापन,या 





 त्कोशोरखंभूतः खादित्यतमाह सावन्तीतिवावन्तः केचनलोके थारग्जीविनः सावद्यासु्ठानस्यितिका तेदौनःघस्यं नडःखान्यनुभ 
वेदःवदिग्टस्याचिताः सारंभांस्तीथिंकादयस्त पि वदूषभाजिनद्रतिदभैवति एनेषचेव मारंभीवौ एतियुखावद्यारभमटनते ग्य 
ख पुरीरेयायनार्थ वत्तं मोनल्ौरधिकः पाण्डं सादिनी सारभंनी री सावद्यायुष्ठानरन्तिः पृवेोकद्ःखभाग्‌भवति यास्तांताबदृग्टर्स्यः 
, तौधिकोवावोपि संसारो वतटदे्' अवाप्यसम्यक्ररत' लग्बापिमो देककारण्यं विरतिपरिषामं सफलतामनीत्वा कनौदयान्योपि 
¡ सव्द्यावुखयीखयादित्याह ण्त्यविंबाङ्जपरितप्मसणे अत्राख्ििरष्यशत्मणीत संयमाम्य्‌ पगमे गालोरागहं ाकुखितः परितप्यमानः 
| विषयपिपारयारमते कैःपायैःकर्मभिर्बिमया सावद्याबुरानेशतिंरिषन्ते किंकुवौयकत्या अखरवसरथं तिमरमाे कामाग्निना 
पापैवौकर्ममिःपरिपच्यमानः सावद्याबु्ानं रयं थरणमेव्रपमिति मन्यमानोभूयोर नानारूपायेदना असुभवेदितिकिशच द्रशमे 





शिलनाचा्येरूतटीका 1 
'स्यानपरि क्या त॒परिष्धतसिति यस्तुषुनःसंयवंनजानाति संसारमपिनलानाति ` सं थयंसंदेदं दिविषमप्यपरिलानतो स्या पादटेयमद 
न्तिनैखन्िदअर्तोौच संखारोनित्याश्युचिरूमो व्यसनापनिपात बलेनिःसारोनच्नाततेाभवति कुतःपुनरेतन्छिचीयते यघानेनखयय 
वेदिना्ंखारः परिन्नातश्रति किमतनिचेतव्यं खंसारपरिज्नानकायै पिरतयु पेलम्मेलत् समैविरतिषटा रतिं निदिता जेर , 
| इत्यादि यच्च केानिुडपलव्ध पुन्वपापःससागारियन्ति मैुनंनसेवते सनेवाङ्गायकम््रौ भि; सण्वयथांवस्ित खन्तांस्वेदीवस्तुएुन | 
चनौयोटयात्माेस्थादिखत्तो वते देवित्वाञ्चखातानौरव भयात्वि कुदा कट. इत्यादि रसिमेुनमसंयंखत्वा नरु वदि 
' नाष्टःख्रमलपति तस्यचेवमकार्यमपलपतो अविन्नाययतावाविंस्थादित्याड वियादत्यादि मन्द्खावुद्धिमत एकेसकायेसेदनमियं । 
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| दितीचातद्पङ्कयनं गटपावादस्वद्‌कस्यतयावा पुनरलुन्यानसिति नागान्नुनीचास्तुपठन्ति जेप्लृद्सिणमेगूि 
न्ताषापयाके{द्ररदपरेपवा पृद्रोनिरूहयद्‌ अ हवातंपरखएवादामेगय पाविद्िवरेणवादोसेणवा उदलिपिव्नित्तिरूगम यद्यवतत {त्क 
यीदिव्याइलद्खाष््ल्यादिलन्धानपिकामानृद्धस्यत्तिवदिचिन्तचु द कादियनत्तदिपा रं मरत्युपेच्छश्वित्तादम्हिः कुवाय दिपाडधणन्दोपिगन्दाय 
देफागमः; पव्यत्ययेनद्धितीयार्येप्रयमा ततायमवारधानयप्यष्यन्ते मभिलय्यन्तदत्यष्यः णब्दादयस्ानुषनतानपि तदिपाकदारेणप्रहयु 
पेच्छपर्याले्य तत मागम्यच्नाला दरतंगन्दादिविपयातुषंगं क्तामत्ययम्योत्तरकरियसोव्यपेन्तत्ात्ताद्ेयति तट्नारेवनतया परानाद्ा 
पायतशतेपि परिरेदित्येतररत्रयीमि येनमयापूर्कयेव्यावस्पनमकारि सुएवाष्टमव्यवच्छिन्द सस्यम्ब्रानम्रवा ह; शन्दादिविपयस्वस््‌ 
पेपरनंधात्‌ खसुपजनित जिनयचनसंमद्‌द्त्य तत्र॒ वच्यमांत्रवीमीतितदादह प्राखहदृ्यादि दहेलनाःपण्वतयुयमेकां नपु पयो 
भरवचमनिरदेगादादयरयोगस्यति स्ूपेपुरूपादिष्वन्द्रियिययेप्‌ निःखारकटुफनेषु र्टहानघ्युपपन्वान्‌ खताः्द्वियेविपयाभिसुर्टरंखा 
सानिमुग्यंया नरकादियातनाख्यानकेषुवा परिष्टीयमानानप्राखिनदग्यादि तेचविवयग्टधवडृन्द्रियदशगा संसाराग्यंये किमाययुरि 
त्थाद एय फाचेदरव्यादि अवादिन्‌ रंखःरे टपीकवगगतःखन्‌ कम्मं परि्यतिरूमान्‌स्पगौन्‌ पौनः एष्य नाटच्यातानेव नेष्ये यमानेषु 
प्रभू यादिति पाठातरंबा एयमेरेएुणोर ` सतराख्िन्‌ खरारे मेरेक्ननेचारितरमेषहेवा पुनःपुनर्भवतीति कोसयियं भवःस्यःटित्यत 
सार भार्पतीत्यादि यावंतःकेचनलेके ग्टरखलनेकेमार॑भनोनिनः; सावदयादुटानस्ितिकाः तेपौनःपुष्येन दुःखान्यहुभयेयुरिदि 
येपिग्टषस्यात्रिताः सारंभारीचिक्रादयसतेपि तदृदुःपमाजिनद्निटगेयति एणखषत्यादि एतेुसावद्यारंभप्ररकतेए ग्टद््वे पुगरीरवा 
-पनाथं वन^मानस्ती्थिकः पाण्ठस्यादिदी 'मारभनीवीसायद्यातु्टानरन्तिः पूवक द्ःसभाग्‌भवति शमाम्तांतावह.दस्य ती यशावाया 
पिरसाराफ वतटदेग्य मवाप्यसम्यक्तर वं लग्ापिमेच्तेकक्ार्यं विरतिपरिभायं सफलतामनीवा कर्मोरयापरोपि सायद्यानृटायी 
स्वादित्याह एयिषानेष्त्यादि द्ाभ्द्रिस्प्यहतमणीत रुंयमाग्युपगसेवालोरागदेपाकुलितः परितप्यमानःपरिपष्यमानःया विध्य 
पिपाख्यारमगेकरः पापैःकच््ं भिर्थिषयाथं सायद्यानुटानेतिं वित्ते किंफयखद्त्याह ससरण्यदत्यादि कामाग्निनापारैर् यर्म भि; 
परिपश्यमाना; सावद्याह्टानमग्रर्पमेम सरष्मितिमन्यनानो भोगेष्छातमियाष्कछाटित टटि्िपयस्दन्‌ ध्यो> नानारूपाचेवना 


= 


अनुभवेरिति सालातावदन्यप्रनष्या मप्यम्य पेत्वकेचिद्धिपयपिपाखात्त स्तान्‌ कल्‌कावारानाचरन्तीति टमयितुमाद ए१सरगेणिम 





षमेगेकिएगचरियामवतिसेवद्धकोरो वड मारेव द मार व्रहलेतहेवह्रणवद्धणडवज्न सट दस्टसंक 
प्पेश्रासवसकोपलिग्चोच्छ गेडष्टितत्रादपवद्‌ माणेसासेकेद्‌ अद्‌क्डु अरषाणपमायटोसेगं सयर्यसु ट धमस 
सा(भिजागतिगद्ापयामाणवकम्चकोवियानेख्रगवरयाश्रविल्ना एपरिमोक्छमड ावदनेवमगः परि 
यड लित्तिनेभिश्रावंतीक्षेयावंतोलोगंसिग्रणार॑भनोयोतेस चेवद्रणारभसीगीण्त्योवरणतन्तोसनामे 
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भेभोनसप्रः तिशसस्थिरएस्लो-रीडे स्वेष्टलमारीपाद नेदिरपोलग्नेनने रए दरद प्नदपयन्च्ड्‌ पडन्येभममोपञा्या 
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देष्णीरोक्रपरःमसेतो फड्साष्पदोपयेत्िवन्त सण्यादीलोनानपद् {रवद -्मान सगातप््रपन्मातप्यद(९य्‌ न्मा प्५९ 
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्वारारादिन ग्गृहनन्पे र्नम्‌ जपएटातिव्डःरयण्डःपायनाश्यवः -यरषरद्वापषपास्यारं ममे 


(न -र प्च्श्यटधं क प्स स नरष्यशष ~ 

भोग {सर्य (य पणर ष्प्रञास्स्र) 4 पटस्य थणम य न्यकवत्‌ 9.1.111 
सङ्क तयापि द्ादो (न & ~> 

क दिभापरकपयःः सथाप्टिरड्धषः ससष्द्ाप्टाष्ो रष्मोपुशुल्नोग्ा वनति र यदस पद्म श्धष्पः 
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९५९ खा चाराङ्कसूल । 





¦ उदयोउद्यतद्रमगोलतो एतावता चारि तिये र्‌ एचवोवोलतो परःयाचविप्रवत्त⁄दमक्ररतोच्ालीविकानोगी चतो किममवन्त' तेक देर 
। सामेरखेसुभनेंको$ यजायैकरतादेखे एमी मरच्छन्रयक्रायंकरे यन्नानमरमादनेदो्यकसी सततनिरतर ख्टमोद्योङतो घममनजाे 
~ © न = क रै ज £ [प 
अधन्तिप्रवत्त' जेदम तसे! तेकर अह्य्होसानव विषवकषादहिकरौ यान्त व्याकुलणएदवा प्रजाकडहताजीव तेकम्म्र मटप्रकारिविपे 
काविद्पर्डित परधम्मौवुष्ठानविपे पंडितनयी तेकागजेचतुपरत पापादुष्टानयक्रौ अनिटत्तएदवामविद्यादर च्रानदभेनचारित् 
वक्तीविपरीतमार्जिद्र्‌ माच्रंखारनोउन्तसणकद्धे तेधन््ंनजारो तेधम्बयनागताखेोपासे तेकडेस्मावटसावन्तकडतासंखार 
तेदविषे चरहट्दटिकानेन्वाद्‌ चणुपरियष्न्ति परियन्तं नकर तेयेनरकराद्दिगतिषिपे वलीवलीस्रमग्यकरेः ची शरुषर््रखामिक्े 
' इमक्ड दुः जिसचीवौरभगवं तसमौमि साभल्य्‌, "दति लोकखासाध्ययनेप्र यनद यकर ॥?॥ दिविगीनोचद सा मारभिवेरेप 











लिलेद्‌ चेरकचयौ अतिपन्न पुयसावद्यालुटानयकौ विर तिनित्रभाविसुनिनकादिये इमकद्योहिवसावद्यानुटान शछांद्ेसाघ्ुवददणो 
कडि द 'खावन्तौ ऊ ० जेतलाकेदूमनुप्यलोकविपे सना रभनीवी खावद्ययकीनिटक्वासापुनेचदकग्यदीनेविपे मनारंभजीवीङद् 


, एतले'सखकच्यौ खावद्यमदृत्तर्टदस्विपे देदनिर्गहनेययिं निरवद्यदापरदित माधुकरीटत्तिद' मा खारलेवे खपलौवतापं कनेरा 
घारिरुहतापंकननी परिनिलंपेजवाद्‌' तवाणएवोवरए &णेखावद्यारंभकनेव्यविपे उमर तनिदच्योड' तो भारतघन्मि व्यवस्यिततं शो ' 
दौपिकाटीका 
` शओेसिंएगचरिवाभवति इमतुग्यलोकेण्केषां नस््यैषां चरं च्यम एकस्यचयौटकचयी रडपायंडिकादेर्वियय कयाचनिभिन्तसेकाकि ! 
नोविरणंभवति विपचजषायनिमित्त' यस्येकचयौस्वात्‌ सकिंभ तःस्यादित्वाह सेकडको हे चमाणेच्डधसाणए वड्धलोमेच्डधरतेवड ॑ 

, नङेव्धसठेबडसंकष्मेजासवसकौ पलिञच्छन्नं उद्धितवादं पवदमागेमासेकेद्रमद्क्ट अस्ाणयमायदोरेणंसयसंखट घम्म नाभि 
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धन 


नाति अट्वापवामाखवक्म्मकोविवा जेण्वस्या अविव्नाएपरमेाक्डमाड्ध सखावटहमयुपरियद्'तित्तिवेमि थावंततौएपटमेख्ट्‌ ' 
, खञमोखग्मत्तु सेवकेादेत्तिखतिषच ग्यरुरिद्धिवाबुकृलवरत्वैँ च्या प्रतिषन्बस्तीयेकोष्टशस्ोवा परिमूवमानो बकोघाखेतिगड ` 


लोभात्करो 


¦ क्रोष; तवावंद्यनानो सान सुद हतेदति्डमाग; तयाक्गख्कचादिभिः एकल्कतपखाच वड्माची सर्वमेतदा्दाखदि बचोभात्करो : 
॥ तीत्यते वद्धघुचारभादिषु क लोनडवतभोगा य क १ । 
। तो ज्लोभः चतणएसानोच्धरजोवपापो वड्धघुचारभादिष्ठ रतोग्डरतः वन डोनडवत्‌भोगार्येबह्धन्‌ देषानूविषनत्ते इ ¦ 
द. व न # प बी यदी 
तिबड्धनटः तयाक्डसिःगरकार; शठोवद्धगदःतयावहवः रं कल्पाकन्त व्याष्यवखायावस सवड्डसंकल्पः इत्ये बमन्येपासपिवं 


नानेकचर्यावाच्या खणएवमूतःकिमवसः स्यादित्यत्राह चाचवख्कौ राच दहिंखादवस्तेषुखक्तसंगः माचवसकं तदिद्यतेयस्यारूा 


वाचवसक्तोहिं सादयसुपंगवान्‌ यचिचच्छन्ने पलितंकामतेनावच्छित्रः सचेवंमूतोकतिूवादित्याड उद्ितवादीधमै चरणायोयुकतः , 
¦ उयितस्तदादसतंममदन्‌ तीयिकोष्य माड वथा्हमपिभव्रजितो घर्मश्रग्णायोद्यतदृत्येवं भवदनृकर्म्ा भवच्छाद्यते सचोलितवादी | 
¦ 'वाजतेषुमरवन्ते नानः माजी विक्ञाभयःत्कयं अवन्त तेद्रत्याइ मासेकेद्धअदक्छुमामकिच नान्व अद्रान्ुरद्यवकारिय्यभित्यतः मच्छन्नम 
` का्थैविदधाति चसखाणपमायदोकें तच्वाच्रानदोपे भ्रमाददोपेपवाविषन्तं किद्चरुचयंष्टटं सततं चनवरतं ढो नेषडनौवोद्याद ` 
च्रानाद्ा धर्ैछतचारित्राख्य' नाभिजानाति नविविचयतीत्यथै; वद्यं ततःकिसित्यादइ चद्रापवासायवकरन््रकोविवा चात्तौविवयकषा ¦ 
चेःमनायन्तेदतिमना; जन्तवःडेसानवाः मादुचस्यैनोपदेयासानवयरदयं कर्मरखटमकारोकोनिदाः नषर्मीलुपनेकेषुनसतेदत्याद जे | 


# 
॥ 


, युवरयाअविच्नाए येकेचन् निदिं दस्माः अहपरताःपपःहटानेग्यो अनिटन्ताः च्नानदयैनचारितराि सेत्वमागेड्त्यं पावि 


' द्यात्नरतो विपवेयेख अविद्यातयामरिःखमंतान्सोचसड; तेषनैनाभिनानते ¶तिरखदंघःषसैसनानानाच किमाुदधरित्वाड खावह्‌ मणु ¦ 


स्वदन्ति भावावन्त; खंखार ख्तचरष्रषटीचंत न्वायेनायुण्रिवर्त ते ताछ दं नरकादिगतिषु भूयो रभव तौ तिवावत्‌ इतिरधिकारख 


„ यपहौतरवौसौपि.्‌ बत्‌ लोकठाखाध्ववनम्रवसोद यक्ष्व मदौपिन्राखमाप्ते ति उक्तःमवमोद्‌ यकः समरतं दितौचच्नारस्यते अखंचाचसमि 
~ ०५ ~थर 
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€ ननन 


'पअचाराङ्कसुल । ९५३ 
संवंघः दरप्रागुद शके एवं चया ्रतिपन्नोपि सावद्यानुष्ठानादिरते रमावाच्चनसुनिरित्य्‌ क्त" दह त॒तद्विपययेणासुनिभावः खाततथोच्यते 
इत्यनेनसं बं घेनाया तखाखोदेयकस्यादि खल' चावंतौकेयावन्तीलोगंसि चणारभजीवोतेषु चेव्यणारभनौवौ एल्योवरणएतंन्मोसंमा 
सोअसं धीति अद्क्डलेद्र मस्यविग्गस्स खयं खरेन्तिद्चन्न सीए समम्ग अायरि ए टहिपवेदिते चाव॑ तौतियावं तःकेचनमतुव्यलोकेमनारभ 


` % 
१०५ 


जीविनः सारभःसावद्यानुष्ठानं प्रमन्तयोगोवा तहिप्यैयेणतु अनार॑भस्त नजौवितु" थौलमेषामित्यनारंभ जौ निनोयतयवः खमस 
र॑भनिरन्तासत व्व वग्टड्िष पुत्रकलत्रखशरौराद्यये मार॑भप्रटन्ते ष अनारंभजोौ विनोभवन्तिएतदुक्त'भवति सावद्यावु्ानारभपररत्त षु 
ग्टस्येषु टेदसाधनाथं सनवद्यारभलीविनः; साघवःपरंकाधार पंकजनिलपाएवभवन्ति यद्येव ततःकिमित्याद् रएत्यावर एत्ति यता 













सिन्‌ सावद्यारंभेकत्तं व्येउपरतः संकुचितगात्रः खलचारेतेधम्मेव्यवस्ितः उपरतःपापारंभात्‌ विंङ्यौतृतंोसमाणे तत्यावद्यातु्टा 


नोयानंकमंभोा पयन्‌ चपयन्‌ मुनिभावंभजते किंमसभिखष्यात्रोपरतःस्यादित्याद अयं संधो तिमयसिति प्रत्यचगो चरावः सायत्तेत्रङ 








शोलंगाचा्येरुतटौका 
त्यादि इहमतुष्यलोके एकेषानसरवेघां चरणचख तेवाचन्र एकसखचयौ साच प्रथस्तेतरभेदेनहििधा सपिद्रब्यभावभेदात्‌ परत्येकंदिषा 
तत्द्रव्यतिग््दस्य पाषडिकादेविंषयकषाय निमित्तमेकाकिनोविह रणं भावतस्तुखप्रशस्तानविद्यते ाडिरागदहेषविर ाड्वति नचत 
द्रषितख्याप्र्स्वेति म्रशस्तातुद्व्यतः्रतिम प्रतिपच खगच्छनिगेतसखस्यव रकल्पिकस्यचेकाकिनःसंषादिकाय निमित्ताज्मिगेतखभाव 
तस्तुएुनःरागद्वं घ विरहाङ्वतितत्रद्रव्यतोभावतश्चेकचयीनुत्मन्वन्ना नानां तीयरर्ता प्रति न्बसं यमानामन्य तुचतुभे गपतितास्तत्राप्रयस्त 
द्रग्यकच्यदारर्णं तदयथापवदेशे धान्यप्‌रकाभिधाने सुन्िवेशेएकस्तापसः प्रथसवयादेवकुमारसह यविग्रद; षटभकता नतं {मनि 
गंमपायतपर्ते द्धितीयोष्यु पय्रामगिरि गदरेष्टम भक्त नतपःकम््ं णातापनांविषन्त तखंचग्रामनिमेमपथवन्निं ने्ीतोष्णसद्िष्णवेरुणे 
रारुटोलोकमाद्धा रादिभिः रपयेयोपतिष्ते सतथालोकेनपज्यमानोवाग्भिरभिष्टयसानः; मा डारादिनोपचयेमायो जनखचोसन्तोमि 
भिरिपरिसरतोपौ इुःकरकारकस्ततोसौलोकसेनम्‌योभयःमोच्यमानसमेकाक्चिमं तामसम द्विक रवासिनं पयैपजयत्‌इःकरःचपर युग्यो 
त्कत्त नमितिसत्वातस्यापिसपयीदिकंन्यघात्‌ तदेवमार््यामूजास्यात्यधेमेक चय विदधेमतोभरयस्तेवमनयादिशान्य व्यमरथस्तेकच्यीचिता 
¦ हद्टातायथासंभवमायोज्यादति तददवंद्ताथेव्यास्मातेद्ूलस्पथिकनियु त्या निय क्तिकासेव्याचिख्वाखरादनच्तारोचरियागाद्चारद्ति 
शेरगतिभक्तेणयोः भाषेषड़चयति गदमदवरयमच्चानुपसगं इत्यनेनकम्ध्रा णिभावेवायत्‌चरणमितिभाषेल्य ट्‌ एकाभिन्ोयीस्योत्यं 
काथकितद्धच्नं व्यञ्तेखाविःकियतति सर्योऽनेनेतिव्यजनं णन्दत्य तत्‌पूवरक्त' शब्द तवमेकाथे एकायेत्वाच्नप्रयंम निचेपस्तत्रधार 
निचवेपेषट्कं चारस्यपट्‌प्रकारोनिक्तेपद्त्यथः तद्ययानामश्यापनेल्यादि ततलरषगसत्वात्‌नामस्यामने अयनादत्यन्रशरीरभव्यशरीरव्यति 
रिक्त द्रष्य चारंगायाश्कलेनदशेयति दनं त्तिठणन्दः पुनःन्दाय द्रव्य पुनरोवभतंमवति दारसं कमश जद्खलचारशवदा र स॑कमजल 
| स्यलचारौतावादीयख तदाखसंकमजलस्यलचा रादिकं ब्धधाचनेकधा ततदारसखंकमोजलेसेत्या दिःक्रियतते स्यक्तेवा गन्तमलंषनादिकः 
जलवारोनाबादिना खलचासेरयादिना अादिग्रह्णात्मासादादौ रोपानपंत्त्रादिरिति यज्नलेसेत्वादिना देांतरावाक्षये द्र्य 
सद्रव्यचारद्ूतिमायाथः साप्रतचतादिकमा₹इ चेत्त गााच्ेत्र पुनयंस्विन्‌्तेत्रेचारःक्रियते यावद्वा च्चे चय तेखच्तेत्रचारः कालस्तुयस्धि 
। न्‌कालेचरति यावन्तंवाकालं सक्ालचारः भावेतदिषाचरख प्रथसतसम्रथसच्च तत्रमथस'न्ानदयन चरणा न्यतोमन्यदमयस' ग्ट 
स्थान्यतौधिकाथासितिगायायेः तदेवसामान्यतोद्रवयादिकं चारमरदश् मकतोपयोगितया यतेर्भावचारटभथत्तं प्रश्रहारेश्दैधितमाह 
लोगेगाडालोके चतुविषेद्रव्यच्ेकालभावरूपे चमणसचेःव्यतीति खमखोयतिससयक्ंभतो द्रवयादि्त्‌र्भिषचारः खादिति प्रस्नि 
वचनमाह भवतिषटत्तिरित्य घोधिकार द्रव्येतावदरसधिरसम्रातं रून्तादिके्टतिभवयितव्या चेते पिङ्ती्थिकसांदिते भ॑सत्यशचद्रकेवा 
। नोरेगःकाये; कालेषिद्धःकाखादौ वथालाभरन्तोपिप्याभाव्यं भावेप्यानेागोपच्छनादौ नो पितव्यंतियेषतस्तुे ठक्लयोर्वमयोरपि 
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२५४९ ्राचाराङ्धनल 1 





~~~ 


छतिर्भौव्या द्रव्यमावयोरपि म्रायसस्वच्िनिन्तत्वात्‌ युन रपिद्धव्यादकं विगेषतोचवानेदारमाह पावोर्र्एगाडा पपिपर्तः पपात्‌षा 


ए 
मडतोःसवद्यादुटनातृ्िादतादत्तादाना उद्खूपादुमरतः पापौमरतसवा नविद्तेपस्ग्रदोचस्येन्यपरिगरदः मायीप्ररतोऽपरिर 
भ्य 
खच तिद्रव्यचारः चेतचाग्माड गुरोःकरुलं देयुदसाच्िव्यं तत्य वकोवुक्ः चमच्ितोचावन्नावं गुरपद्गादिनत्यनेन कान्ठचारण्ट्‌ 
‡ज्नटना रारूपदेय दिषाञ्लिपदेयाद्ल्चाग्माद मागडन्ना र्न कार्वावारर्गं तदव्च कणयासागरोप दविरनमसाय 
यितः स्वे्ादररुपद्ेय विषाःचत्ापदयाद्धान्चार्माड उल्तामा स चावारगा तटुव्न कणयारागह्‌ प विरनमसाश्रुवि 











=, नोचयटखया वखव.रकल्ग -कन्तव्याध्य यवसाया वच्र्कल्य वनन्टेषाम < रायानारनदयाताच्यं न ~ म्त.सिम 
र:शट!उद्धदटसतया वदहवःसनोनग्:कतव्वाष्यवखावाच्सयं उद्धखकल्पदत्य वमनन्छ्पासः!प उरदटानायन दयति १त सटएवेगतः 


~<= कषे 1 ~न" ईटिसाद्यरपंगना =, दन्तलन 4 
वस्छःसार्दित्यार आसवदृत्यरादि चाचवःदिराद्चख्यु खक रुगःाच्वख्कंतद्टिद्रे वस्ाखावाचवयक्तीं द्विमिद्यदुपगञा नवित 


र्न तेनायच्छन भ जन्प्वय्यद्तियावत यकमतोधिक्छित्र द्ियद्न्य चन्र ब नव्वितनाट मादन वदन्‌ 
च्छन््र तनावच्डग्नः जन्द्रावटच्यं दप्तिवावत्‌ स्चवभूतापवाक दूवादित्याद उद्ियदत्वाटि उरग्यायाद्य् उलयतरदगडनमवदः 
क # 


नःच्ानी चित्रामयात्कयं मवन्ते तदत्वाद मामे इत्यादि मान कितचनान्वं द्रात नुरवद्य कार्िभिलतः ग्रच्छनकसकावेविदरषात्येवं त्येवं गाद्ान 





असाददोपेणवनाविधन्तदति किंवास्चचमित्यादि उततमनवरतं च्ोमोडनीयोदवादद्धानाहा घर चुतचारिन्पर्यंनाभिला 
नि परयिपयचङपयै [र (वा 
नाति नविच्रचतीत्यवे; वदेवं ततःकिभित्वाद चष्टादइत्याद्धि चार्तीवियवकयायेः प्रायन्ति मां तवः देमानवमवुचखवोपदे 


[4 [क 
न्ध्क 


माईतवन्मानवग्रडयां कर्मर स्टमकारेविमत्छते कोधिदा;कुयन्दा नषरम्मालुटानद्ति केषुनस्तेटेमततंपग् घ्र नाभ्जिनन्ति कर्मं 


र „~ 


दिद्ारेत्यत्ाद = = अगवरवाद्न्यदि ध दकेनाःनिश्चट खख्यःः चदुपरताःपापावु टानम्थो न टनान्नारटगंनचं प्विात्चि { ननमग 
।वद्दव्यतन्नष्ड जच वर्चाद्त्याष््‌ चकचनाचष्टटस्वरूपाः चऋदुपगर्ता(पापादुटानम्ध अनिटनताच्रारटगेनचारिविाशिमाचमागे 





१. 


दले द्या = दिप्येयेगच्दा ५ चमं = नमाद्न्ते ~ >"नामि मजा नतद?ि 9 (1 -मलानानाय = किना न्याः 
द्रल्यषावद्यादाद्प्रयियगण्द्या तचाप्श्ःचम तान्मे नेमां धस्म्प्रमना(मखानतदगतक्न्दः वक मलानानात्र (क्न न्‌. च+ रन्या 





अदट्रदूत्य ~ मानावन्त सरचारसम चटी [1 (4 नान परस्त्वत्तः तासं दनरका्दिम भवन्ती दिचातत दूतिग-िजार 

आअदट्रईरत्याण्ट्‌ नातावत्त चचार सलसर् ट्र उट।च्तन्यावेनानपरिविन्त न्ते तान्छे काटदिमतिपु मचोर्‌मवन्तं वत्‌ इूतगविन्मार्‌ 
1 

परिसनाप्तौत्कीमौतिपुववत्‌ टोकखासष्ठ्वनग्रयमोदु यञ्ड्धति उक्तःमवमोद्‌ वकः खाग्रतंद्ितौव्रारस्वते अस्यचावनभिसंनघ दृढ 

प्रागु यक्ेएक चरं प्रतिपन्रोपि चावद्याचुटानादिरते रमावाच्ननुनिर्दक्रसिदठ तदिप येष्वयासुनिभावः खान्तखोचखतद्त्यनेन 


४. खान्दयानुटान ---- प्रमन्तयोगोेगारह्द्ध म्प्य 


४ ०५५ (९.१ [4 भ्लीिनि अर ~ न "-9. 
खव नावातसास्वोद्‌ य्म्द्रादिद्धतं ावन्तीत्यादि यावन्तःकेचनदागेनार ग्नेन ऋर्मःखान्द्यालुटान गरमनततचगोल्ारउहद्धं 
प = गेद्मार्रमे तद्हिपच्येयान्नारमय्नं = रटसणा ~~~ 
(वा खन्ख्छवंम(्चग्गच टाच्गमग्छादी दसव्योचमनतनोगासम्मग्द्रय्रो ड भो वद्धिपच्येणाच्नाररूस्टेन जीवितुं ठ र्य घा 
नित्यनारंम लीठिनोवतवः खमसार्‌मनिटन्ता्लेषेेञ रदियुपुतकटत ्डयसाराद्चठ्मारम चीविनोभ्वन्ति एडक मउतिनाकद्धा 


निः [व है | ॐ के निद 
सटानम्र्न्त ठम््दथ्येप => ददानाय मनवद्यारसम ९ ~ >अिदन्याघवः जाधारपकनयन्विटपाएवमवन्ति चनदन एत्योवर 
चम्ढनत्त पुम्य्डच्छयु (ददखाक्नावमनयद्वारम ला ज्यच्छाघवः प्नाप्परपकरच। वमवान्त चद्यगततःजम"मत्यड पसत्यातर्‌ 





+ सडचितमानः मतचास्तेषम्ते्वर्च्ित चण्यतःपापारस्नतं किकरव्न्दनदावद्धाद्धः 
एदत्यादि अव्गख्िनृखावद्वारस कत्तव्य उद्ररतः सङुचितगवः मतचाहवेम््र व्यञ्जित चण्रतःपा त्‌ किकुचन्दन्दावद्ाट्च् | 





"अरय॑सं्ोतिच्द्रक्ख्‌ जे सस्वविनगदस्यश्ययं खरोत्ति चस्य सोरसमग्गे अचरिरङिपवेदितेडद्धितेग्णेप 


[वी # 


माचण्ज{र्छ्तुदुक्ख पत्त व चायं युटोकंदाद हमागवाघुदोडुवदंपदेदितं सेचदिद्धिसनारेद्धरवयमा 
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९ ॐ ॐ 


रेधुदटोफासेविपरोद्वर ण्खखमिकमरियारविवाद्िरजे्रसन्तापावेखिंकन्दरेद्धिडयाङ्त चायंकाम््‌,मं 
„, तिद्रत्डिदाङघोरेते फसेपूष्रोहिवाखण्से पुन्ये यंपच्छापेचंभिरधम्पं चड'खखथम्द = धुवं छग्िति 
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अआचाराङ्गसुच। २५५ 







































भाषां 
तेसावद्यारभे' ऊपा््यीं कर्म खपावतो साधरुपोपामेखेजाणौ सावद्यथकीनिवन्ते अयं रुषीति एमत्यच्चगोचर भ्मावेचेवख 
कुलोत्मक्ति बद्भासखंवेगलक्तणसंधिकडतां मवसरतेमदक्ख दौठो एदे खीचग्य एकम्रवानपुरुषम्रमादनकरे जेदूमखनेपुरुष एसप्तषात 
घटितमलखतर भंडारसनित्यण्चवा विग्रहश्रीरनो एरसधिएमरस्लाव सअतीतकालिएयरौरनो पर्तावएडवोथो िवडांएडवोव्ते 
सागामियेकालि वलीरडबोडधस्ये एतावता खिचणिएटडनो पवीयपालटतोदी देष पषेमेवार्चिं कावस्थादू" कार्नरी याद. द्मजेयन्े 
सीकडतांगवेखे जोवेतेचप्रमत्तवाद्‌ एसमग्गेएमामै सप्रमनत्तयाष्रवानो साचार्यत्रौ तीयेकरे'मरवेद्योभाष्यो वलौ डेजनो विथेषकषे 
षटू" उद्वितेक० उद्ितेकडहतां धर्मपालिवाभग्णी ऊद्यो एकच्तणप्रमादनकरेस्यो करीनेप्राणौने इःख्ठ्ने ख्प्रत्य कर जाणीने 
एतावतादुखरूख्ापा ऊपाज्य स्धभोगवे ने ानोकौधो अनेरोनभोगवे इशिलोकमादिमानव मनुग्यपुटोदाल्‌यार्‌ अभिमा 
इयन्त" तेभी दुक्डपुशज्‌ योर परवेदयोकी घोकग्ं ्येगविय इसोजाखस्योकरिवो वेके ते ्नारभजीवप्रत्येकखख्दुःप्ठाध्यवसा 
यौणडवोप्राणिघाने नानाप्रकारेकसी अर्िंसखतोच्विग्णासतोतया अणवयवमाणेषखटपावाद यवोलतो ईणेपरेयरत्तसग्रहतो सेयनो 
| दतोपरिग्रहटालतोहंतो परोफासेपरी ख उपसभिंफार स्योद्द॑तो तेस्पथेदुःखखम अनाकुलपय्ये वििधम्रकारेकरी पथोश्चएकषतगमे 
रोर्लावतासस्य कूले एमृखभियापरियाए पृ्वौक्तसम्य क्‌ पयौवकदतां साचोमतन्यानो व्यापारवखास्यो चौतोयंकरेडिवे परौ सनो 
सद्िवोकही व्याधिनोसदिवोकड्े द्त'जे्सत्ताक०्जेपापकम्द्ं नेविपे मसक्रएतावताप्रापयकौ निटन्तचदा्धकरतां कदा चितेखा 
धनेातं कशौ्रजी वितनादर णडा रन्ूलादिकव्याधि वियेषकुसति कतां पीडवे तिांएदवोलेागलौकरीस्ये तेधौरतीर्थैकरादिकक 
'हेतेस्योतेचारित्रियो तेणेातंकेफर सयोदधं तो तेफासकरडतां तेदयीऊपनादुक्डते चदियायेसस्य कूखडेकिखो विमासीने सडेतेकचेषट 
खेपुव्व॑पेयं पच्छापेयं एरोगनोडुक्पद्िलो पुणमेजसड्िवोपरटे युणमेजसद्िवो दूख"गिणौ उदेगनाशिवो च्विप्मौदारिकश्रीरव 
पाकाललमौ चौपधरसायनादिकरी कालिये तोपुश्माटीनाकाचाभांडानौ पिरिनिस्यारदे एहवोभावकरेषे भिखरघर्कहतांएयौ | 
दारिकश रीरस्वयनेवमे दाद्‌ तिश्शिकारणिभिडुरणए्हवो धम्प् डे जेहनोतयाविद्ध'सणधम््र' प्राणिपादादिक अवयवविध्व'सविणासपा 
मेतिशिकारख्िविद्ध'स णधम्म्ा तयाम, व्कडतां अवश्य "भावनो संभवजिरहांनयी जिमरालिनेचं ति भवश्च द्डयऊगे जतिमदणिथरी 
रने्मवश्छभावनयौ तिरिञ्नधर्‌ बतथा एयरीरअनित्यणएकखमाब जेकमणीलयी चिणि दखभावपालटे तिणिमनित्वतथा भथाण्डतोख 
दरौपिकारोका 
| कुखोत्मत्ति अद्धारवेगलचग्णःसंधिरवसरोमिव्यातवत्तयानुदयचसोवासस्यक्ावा्िद्ेत॒भूतः कमेविवरलचणःसंधिःएनं खाव्यवस्ित 
मद्रात्तीतृभावात्‌ अतःच णमप्ये कं नपमादयेत्‌तिषयादिभ्रमाद्वथगोनभूयात्‌कखनमरमन्तःस्यादित्याये्टसस्सविग्गदस्छयद्रतिङपलब्यत 
त्वोखाध्यच्चस् विेपे्यग्टद्यते अनेनयष्प्रकारंकमे तदव दतर रीरविधिटं बाद न्दर णर्य्छ्मते इतिविग्रदः चौदारिकथशरीर ठस्या 
यंबान्तेमानिकच्तणः एवं मुतः छचडदुः्ठान्यतररूपोगतः प्वंस्‌तश्चमावी इत्ये व॑यःचणान्वं षग शौ लःसोन्ये यौ सदा्ग्रसन्तःखादिति 
सखमनीषिकामरिडारा्थेमादह एरमग्गे अचरिणएद्दिपवेदिते.एमोयन तरोक्तोलागेषमोचपयः यारछैलीयैकरमर्टघरे; भकर्मेणावेदितः 
कथितःभ्वेदितः नकेबलमनन्तरोवच्छभाणद्धतोर्यवरे; प्रवेदितद्ूत्याद् उद्ितोनापमायर्‌ जारििन्तुदुक्ड'पन्त चं खाय एुटोच॑दाद्मा 
णवापुटोदुक्ख' पवेदितं खेम विदिंखसाणे चणवयलाखेषुटोफादे विपरशोद्ञए एसखसियापरियाएनियादिए खद्िएन्तिसर्धिं सधिगस्य 
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€ ~~ $+ किं षन्‌ = $ ॐ 
उल्यितोघमचरखायच्तयसप्य कनम्रमाद्येत्‌ किंच्नाप्ररमधिगस्येत्या च जारित्तु च्नात्वाम्रायिनाम्रत्येवंदुःखं तडुपादानपापकग्यं तथा 





। भल्ये कं सातंचमना छ्भारिन्नालाखसुत्वितोन ममादयेन्केवलं दुःखं कन्य वाप्रत्ये कं तद्पादानभूतोऽव्यवखायोपि म्रारिनासिन्बएवे , 


4 तिदभेचितुमाह शय म्मिन्बच्ड'टोऽभिप्राधोयेर्णा तेश्यगृद्धदाः नानासृतवं घाध्यवखाचसखस्या नाइ हेतिं खारे सं चिलोदेवाकेेम्मलयाः । 
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२५९ अचाराङ्गन्सृतर । 
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' मनु्वा उपलचणायेत्वाद्न्वं पि संज्निनांश्यकूखंकस्पत्वात्‌ तत्का्यैकमीपि्यगेव तत्कार्यमपिदुःं नान्यरूमंकारणमेदेकार्यभेदसा 
वग्ब"भाचित्वात्‌ इल्यतःपू्ीक् स्यारयन्बा ुटोदुक्छ 'पवेदितंडुव्डोन्मादानमेदाद्‌ दुःखसपिप्राशिनांश्वम्‌मवेदितं समैस्वस्रतकर्कर 
फलेष्ठरत्वान्नान्वरुतसन्वचपर्मु्तो इत्ये तन्मत्वाकिंकुर्वादित्याद रे्विरिंखमायेन्ति सोऽनारमजीवी मत्यं कस्खदुःखाध्यवसायीमा 


1 
॥ 


रिनोविविधेखपावैरदिंसत्‌ तया्नपवदन्‌ ग्टपावादमनु.वन्‌ एवं परखम्गङ्कन्ित्याद्यप्यायोज्य' एतददिषायोचकिंसपरं कुर्यादित्याह , 
पुदोफाखे सपद्चम इात्रतव्यव्रखितःखन्‌ ववाग्टडीतम्रतिन्नानिर्वडयोद्चतः स्युट; परदोषान्‌ तत्क, तान्‌ यीतोव्णादिस्छर्यान्‌ 
वाततवदिग्णु तवा चनाइ ल विविधे; मकारे; खारभावनादिभिः प्ेरवनूतत्मेरयं चसस्यकत्‌ खनं चनतत्क, तयाडुःखाचचिकयाला नभाव , 
वेत्योदिसस्यक्करखतवापरीपषडान्‌ सषद्टेतसकिगुग्यः स्यादित्या एसुसखमियापरिवारन्ति एपोऽनन्तरोक्तोयः परीपडाणामरयोद्कः 

उमिवासस्यकूपर्यायः भरत्न्याखेति सम्युपर्वायो्यास्यातोनाऽपरदति तदेवं परीपोपरसर्गाचोभ्यतां प्रतिपाद्यन्राद नेमसन्तापापे , 
हिकम्म ठिडदाते चावंकाकुखंति उदाङघीरेतेफासेपुदरोखियाखए रुषुव्यपयपेच्छागुमरं भि उरधम्प्र विद्धं खणषम््' अध्रुव मपितियं , 
असखारुवंचयाव्चद्रयं विपरिग्णामधम्ब' पाख पठं रूवसंधिं ससुवेहसमाणन्म एकातत्एरवच्यद्‌इविष्ममुढग् नयिसम्ने विरतद्धन्तिवेनि : 
जे्खतत्तामाविदिति चेचमारतमद्नतया खमटणमखिलेटकंचनाः खमतापन्बाः पापेयुकम््रं खु्सक्तः उदाडकदाचित्‌ तांस्तयाघुता | 
नृसाभून्‌ चतेकाच्राष्ुनीवितापदारिणः श्यूलाद्वोग्याधिवियेषाः सुयंत्यभिमवंतिपीडवंति चदिनामेवं ततःकिमित्यार दतिरदा | 
षौरे इत्येतदच्चमाुदा्तत्वात्‌ व्याकुतवान्‌ कोसौ घो दिः लयारालतेखचतीर्वछत्‌ यगघरोदा किं तदाच्वानित्यार तेफारूु 


(१ (१ = [ वियेषा अध्याख्चेत्‌खद्हेतकिः पे क [न्व 1 
होविचादिरखुए तयतंकः स्मुटःखन्‌तान्‌स्सशान्‌ इःखाद्वभवानृव्याचिविगेषापादितान्‌ त्‌खद्हेतकिमाकटच्ज त्याहसषुव्वंपवंति 


[3 ^ ^ ~ [ऋष दनीयविषाकलनित [| धे ॥ 
सष्टःपरोडित्राष्ुकारिभिर्तं केरेतङ्ावयेश्चया यृदैमप्ये तदखातवेद्नौयविपाकज दुःखमव्रैवसोद्व्य' पच्ादग्यं तन्येवसद् 
नीर्यंचतः खं खारोद्‌र्विवरवत्तीनविद्यते एवासीवसासातादेदनीव विपाकापादितासेगातंकानमवेयुस्लतयाहि केवलिनोपिमोहनीया 


1 


(व य्‌ १ ४ [प ] 
` दिदातिचत॒श्यच्चयादत्मननन्नानख वेटनीवसद्भावेन तइ्द्यात्तन् मवड्ति चतछतीयैकरेरप्ये तदूबद्धस्य,टनिघन्तनिकाचनावस्यायातं 
॥ कर्मावन्छवेद्य [) ~ न _ ~ = 1तवेदनीयोद्ये ष्व ० < ४. [ष [१ ज्यनोददिलितवग्य [ 
' कमीव नान्यवात्न्यानोऽतोन्व नापि श्चसातवेद्‌ सनत्‌कुमारहटततिन मयं वंतत्सोट्व्य इत्याकलन्यनोदिचितव्य सपि 
६ दारिकिंशसीर 9 = ) [1 € £ [क [1 
चेतदौद सचिरमप्यौवधरसायनाद्युपट डित खन्मयामवटादपि निखारतर सव्वेदटाविथयार्द्तिद्‌्गयन्ाषह भखरघम््र 
, स्वयमेवभिद्यतेद्तिसिदुरः खर्म श्ररीरस्टे तिभिडुरधम्म' इदस्यैदारिकिथरोरं खपोपितमपि वेदनौयोदयाच्छिसेऽच्छुरःप्रषट , 
ति्मवयवेषुखखतण्वभिद्यतेदतिभिदुरः विद“खणधन्द् विष्वखनघन््' पािपादादुद्यविध्व सनात्‌ तवामधुनं वश्य मावसंभाविं 
तत्‌तिचामाति + चै ॥ = नित्यत्वे व्यवस्थितं ; 
यद्वत्‌ न्‌.वंनतयाचत्तद्न्‌ वं तया्यितिय तयाम्रयुतालुत्मन्रस्विरकखभावतचा कृटस्स नित्यत्वेन व्यवस्खिर्तस ¦ 


[नि रे 
------- 














- शीलं गाचा्यसतटौका 

 नावातं कम्र भोपयन्‌ चपयनृरुलिखावं मलत इूतिकिसमिसंध्य चत्रोपरवःखादित्याड अव रघो दरत्यादि यविवल्तितकन्प्ं का श्रये 
कर््रकावातयो ययापश्च्टगोष्वत्येव यवप्यद्राचीदित्ये वतक्रियावोगेष्यवं उंधिरितिग्रवमाकूतेति नयसितिम्रत्यचगोच यापन , 
मार्नेतरुङ्लोत्परीन्द्रिनिख त्ति चद्धासंवेगलच्त णः संश्िरवसरोनिव्यालच्चवादद्य लचोवासम्यक्कावासिषेठमूतः कनं ि , 
वरलक्तणः खन्धिःच्फुमाध्यवसायद्धं घानरूतेवा खंधिरित्येन॑खात्व्यवद्धित मद्राचीद्धवानित्यतः चणम कंन अरमादयेन्रविषया 
। दिममादवगगो नूवात्क्नममन्तःस्यादित्याद जेद्रमस्यदृत्यादि चदृत्य्‌ पलब्चतत्वो चखाध्यन्नस्यविरेपेणग्य्छयते अनेनाट्मरकारकमै | 
तद तरथसैरविधिटं वाच्य द्विवेणग्ट्यतद्तिविग्रह चौरारिकंरीरतस्वाचं वा्तेनानिकःचगण्वंभूतः इखडुःदठान्यतररकपच गत ' 
एवंमृतचभावीत्ये वं चने थलः सोन्वेषौखदाअजममन्तः सखाद्ितिखमनोपिकायरि रायेमा एसमन्गदत्मादि एषो वसे 


~ ८. = न द्र सत्यवति > = [वेदित वैदितदति > < नतर | 
। कोमनमेष्चपच्यर््वैः सरव ्ेवधम्बर तैचवत्तिं मि स्लीवेकरगखथरेः कम्य दौदावेदितःकयितः भवेदि नकेवलम लस्‌ । 
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अचाराङ्गसुलर । २५७ 


व 
च्यमाण्चती्यकरै; प्रवेदितष्त्यादद्धिणद्त्यादिसं धिमधिगम्योयितोषमेचरणायच्तणमयये कंनप्रमादयेत्कि'वा परमधिग्येत्याख 
जाणितत्त्यादिश्रात्वाम्राणिनांमत्येकं दुःर्टतदुपादानंवाकमे तयाम्रत्येकं खातं चमन्ाद्भादि च्राताखखुलितोनम्रमादच केवलंदुः खक 
मेवामत्येकंतदुपादानम्‌तोभ्यवस्लायोपि प्राणिनाभिन्रएवेतिदभशेयितुमाह पुरोद्त्यादिटयग्मिचन्डन्दोभिप्रायो चेषतिष्यक्ढन्दानामा 
भूतवन्षाप्यवशायस्याना द्यैः दहे तिसंसारेसंश्चिलोकरिवाकेनेमान वामनुष्याउपलचग्यायेलादन्येपि संक्निनां टयक्संकल्पत्वाञ्चतत्कायै 
मपिकर्मै्टथगेवतत्कारणमपि इुःवख॑नाना रूममितिकारणमेदे मायभेदस्यावण्य' भावित्वादित्यतःपूर्वक्ं स्यारयन्रापुटोगूत्यादिडःष्ठोपा 
दानमेदात्‌दुःखमपिप्राणिनां यक्‌प्रयेदितं स्स्सखरुतकमेफलेण्रतान््ान्यसतमन्यरपभ दत्य तन्‌ मल्वः कि कुया दित्या हरेदत्यादिसो 
नारटभजीवीप्रत्ये कख्षवडुःखाध्यवसायीप्राणिनो विविषेसपायेर दहि संसथानपवदन्‌ खन्ययेवव्यवस्िर्तंवस्वन्ययावद्‌ चापवदन्‌ख्षावादम 
नुबचवित्यये.पस्यचभूतखापिप्ररत चादयेव्वाहालोपः एवं परखमग्टज्क नित्याद्ययायोन्य'एतद्विषायौचकिमपरं कयौ दित्याखपदध त्यादि 
खपद्चमहावतव्यवस्यितःसनूययाग्यहौतग्रतिन्नानिर्वाहणोदयतःस्य.टःपरी पडोपसु्गसतान्‌ तत्‌रुतान्‌ यौ तोष्णादिस्स यान्‌ इः स्र्थानूवात 
तइदिष्णुतया्नाकुलोविविपेःभकार संसारभावनादिभिः मेरयन्‌तत्मेर णं चसस्यक्सडनंनतत्‌रतयादुःखास्िकयात्मानंमावयेदितिया 
बत्‌योडिसम्यक्करणत॑या परौ षडान्‌खद्हेत सकिंशुणःस्यादित्याद एसदत्यादिं एषोऽनंतरोक्तोयःपरीषद्ानामरणोदकः समियासम्यक्‌ 
समितावायमोऽस्यासौति .थमीतद्घावःसमिता पयौयःप्ररज्नासस्यक्‌ समितयावापर्यायः ग्रटव्नास्येतिचि्द्य व्धत्रीहिःससम्यक्पयौ 
यः;समितापर्यीयोवा व्याख्यातोनापरदइति तदेवपरौषरोपसर्गाचतोग्यतां प्रतिषाद्यव्याविरुद्ष्युतां प्रतिपादयन्राद जेथसत्ताद्रत्यादि 
येभपारुतमदनतया समद णमयिलेषुकां चनाः समतामन्नाःपापेु करं खशक्ताः पापोपादानानुष्टानारता उदाकदाचित्तांस्तथा 
भूतान्‌ साधून्‌ मातंका भाश्युजौवितापहारिण्णा श्यूलादयोव्याधिविथेषा स्स, यंत्यभिभवंतिपौडयन्ति यदिनानैवंततः किभित्यादति 
खद्ाङ्इत्यादि शत्य तदच्यमाणसुदाद्धतवान्‌ व्यारतवान्‌ कोसौ रोधीद्धिशयारालतेखचतीर्यरत्‌गखधरोवा किंतडुदाद्तवां सेर 
तंकेःस्पुटःसन्‌ तान्‌स्य शोन्‌दुःस्वानुभवान्‌ व्या धिविथेषापा दितानध्यासयेत्‌ सष्ेतकिमाकलययत्याड रेषुववदत्यादिरुस्य,टःपीडितमाश्ु 
जौषितापहारिभिरातंकेरेतह्वावयेज्नयामूबैम्येतदसातावेदनीयविपाकननितं ःख'सयैवसोटय॑पशवादप्ये तनूमयैवखडनीयंयतः संखारो 
दरविवरवर््तीनविद्यतणएवासौवस्यासातापेदनोय विपाकापादितायोग तंकानमवेदुलयादिकेवलिनोपिमोखनीयादि षातिचतुश्वन्तया 
इत्मलन्नानस्यवेदनौय सद्धायेनतडुदयात्ततसन््रवद्ूति यतचचतौयैकरेरप्ये द्धस्य. निषत्तनिक्राचनावस्थायातं कर््रावण्यवेदधं नान्यथा 
। तन्‌मोत्लोतोन्ये नाप्यखातावेदनोयोदये खनत्‌कुमारटशंतिनमयेवे तत्सोग्यमित्याकलव्वनो दिलितव्यमिल्यक्तच्च खरतपरिणतानां 
दु मैयानाविपाकः एुनरपिसनीयोन्यत्र तेनिगु णस्या खयमनुभवतोरौ र्षखमोच्तायसद्योमवश्त गति हेतुजगेयतेनिच्छतसे मपिचै 
तदौदारिकंशथरीरं डचिरमप्यौषध रसायनादयुद हितं खन्‌मयामषटादपि निखारतरः सवैयासदाविथरारिं ति दर्भयन्बाद् भेखरष 
| अयादि यदिवापृ्पचादण्ये त दौदारिकंयरीरं वच्छमाणषन्दर खभावमित्या ह मेदुरमम्म्मित्यादि सखयमेवभिद्धतद्ूतिसिदुरः खघ 
 मराऽखथरीर सेति भिदु रघम इदमौदारिकंरीरंखपोपितसमपि वेदनौवोदयाच्छिरोऽच्युरःपग्धत्यवययवेषु खतणएवभिद्यतद्रतिभिडुरं 
तविष्व"सन्‌ घम्म पाणिपादाद्यवयवविध्व'सनात्‌ तथावग्यंभावितं तियामांतिष्धयेदयवत्‌ .व॑ नतथायत्तेधु वं तया भच्यु तासुत्मन्बस्िरे 








यंञ्सासयं चयोवचद्रयं विपरिणासधम् पास णवं रूवं संधिं सुवे माणस्सएकायतणर यस्स दूहविष्म 
खुकगस्सणत्थिमग्ये विरतस्सत्तितिषेमि अआवंतौकेयानं तो लोग॑सिपर्िग्गहावंतोसेच्प्पंवावध' बाण 
वाथूलंवाचित्तमंतंवाञ्चित्तमेतंबारतेखचेवपण्ण्गहावंतौ रएतदेवेगेसिंमहम्भयंभवतिलोगविन्तंच 
णंडवेहाएएणखंगे्रविनाण योसेपडिनवुद्च सुवणौयंतिरण्चायुरिसापर मचक्ूनिष्परक्गमेरते से 
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भाषा | 
दकधाराकीपसिद्‌. तिचितिखिख्पे संरीच्पगोजेदनोनयीं तिगिद्याण्यतो तयाचयचावचद्वं इटारारने उप्मोगिश्रौदटारिक्र्न | 
यापरमागानो उपचयटद्धिनेरने अरमावियपचयक्चतांडानि एद्वोचचापचव जेजनेविरेे एदमगगदिप्ररिगासधम्म' विविघपरिगा 


मालक्रधम््र सखभावजेदनो जेएपर मायेय एडवोशरीरतोणदकपरिकेरटौ छ्करिये केव्मीनम्ताण्डने एञदर्वा्नृष्टानविनाम 


1 


1, + 


फलपगोनयी णठवोकदेक्टें पासदकडतांपपृ्क्धि श्व्खरगरीरनो भिदुरधम्मरीदिजदिगर्वि पिदैक्लोचनेनोद दमदेखुताने्ध 


प्छ 


तेकदेखे समुचैमारास्खम्यकसाचो ए्यसीरनो खरूप्रलोवगरद्ठारनेवन्ी केवानेएक्ायतग् चयन्यनरतां यावतनयद्दिदटर्‌ ज्नःनाति 
तयणए्हवोरक अद्धितोयश्ायत नने विपे रततत्परतेने वन्वीकेवाष्टे द्रदकडतांगरीर नेष्ये विप्रमुक्तागरदितनेच्ने तवान्टीकेड 
वानैविरनस्यकखतां दिंसाटिकमस्रायवदारयकौ निदत्ततेदने गलिमग्मे कद्टतांमागनरकति्ेचादिक्रयद्िनाद्वानी पद्धतिनवीण्डवा 

` नेमुचतिद्रलव्याष्र इतित्रवीमि जेभगवंतच्रीवद्धेमानखा सिद्"भाय्यो नेरसमी पिसांभलीकड्ट'' श्च्वि्विरतवादरीपरिग्र्त षष्टवोजेक 
च््ोतेदे्बाडेकेदधलयावं तिकनमानेकेदलोकनेविपे परिग्रदव॑तखपरिग्रद्तेपरिग्र दकेदवोदधेय य "वा यल्यकपदं नाटिकएयोडोतेवाव ' 

ष योंघनघान्यसुवख रूप्यग्रामदेथाटिक यगुनाण्हामोलिद्रंट्काटादिम्रमार्येवव्वादिस्वुटमोटोंमोलिद्र्रमागिःद"दम्तीवोडादिक 
तथास्रचिन्त्चयवास्चित्तए्ेपस्िग्रहे"परिग्रचवं तजेटतधारीने एनेरुचेवकरतांपसिग्र दवं तण्ड जमाट्िजाशिवातयावद्यैसपरसिगी ` 

, छता अ्रपरिग्रदीरएच्यो अभिमानवदहे तेहने"सनर्नो कारय देखाडद्े एतदेषेगेिंमच्र्य एरुपरिग्रपगयों दृटेजणएज्परिग्रच्वंत 

, व्रतघरने'नरकादिगमन नाकारपयकी महाभययाद्‌ जेरमणीद्दलोक्रि पुणपरिग्र च्यकी चौराटिमयतयासर्बलोन्यकौ यंकतोरदे . 

` जाणेरडेकोद्र मादरोपरसिग्र दनो अनाचारनाणे तयापरलोकिनरकि जाद्वानोमदाभय एरुपनेर्डभणी दिचेद्धे लोगवित्त'लोक ` 

, नो विन्ते्नल्यबडधलघन अनर्यमणीष्धे यथवालोकनोटत्त ाचारयाहारभय परिग्रदमेयनादि खत्कटसंच्रानोभाव तेमनरहेतण्डवो 

, पअ्रालोचीपस्प्रिडमदाभयक्रारणनाणीष च्नपरि्रादू"जागोपरत्यास्यानपरिज्नाद्र परिदरेएचने' जेद"तेकद्ेरेएएसंगेएपरिग्रहनासंग 

` अविलाणोयकरताने' दु्गैतिनोमद्ामयनवाद्रणडभयीयेर्ग्मडिगयुद्ध"तेपरिग्रहनापरिर्याडारने खपडिवुद्ं कड प्रतिय धद्दोएतल 

¦ एङडोमरतिबोचजयनो तवाद यीवंकदतां रूडांडपनीतमरमें रार खोन्नानादिक ण्च्वेंजागणी हेपुपयद्योमानव परमदचक्दृकड 


। त्रांमोचनेविपे एकटटीतो विविषनानाम्रकार तयश्ररुष्टानविपे चराक्रमकरिगलवौयफोरविखाभण्णी एडपदेयक्द््यो जेरमण्यीएतेस 
| 


















दीपिकारीका 
च्वित्व'नैव॑त्तदनित्य'असाखवं तेनतिनष्पेणोदकधारायच्छ्डह्ववतीति ्ाभ्डतंततेऽन्वदयाब्डतं चगवचद्र॑द्ढादासोपभोगतया 
त्व प्ट मादौदारिक्वग णा परमागपचवाचचः तदभावेनतदडिचटनादप चयःचवापचेविद्यतेय खतयामचविक्तणएवविपरि ग्यास 
घम््विविषपरिणासोःन्वयाभावामकोषग््ं : खमावोचदखतद्धिपरि ष्णासधननं यतच्रंद॑यतसिदयरारकं चतोःस्ोपरिोऽुक धःकाच्छव्छः 





नोखङ्गयलारुष्ठान उतिऽन्ववाखाफल्वमिःत्यं तदेवा दपाखुडणवन्तियग्डतेनपर्वों कूम खं धिभिडररमौद्या्ातौदासिकं पं चद्विवनिदटं न्ति 
लान्नावससालकडद्राच चिविघातंकननितान्‌ स्प्यनध्याख्येत्‌ एतत्म्यतचयत्यात्तदादखष्धवेडमाणम्बखस्य रुल्ं च्य माग्यस्वपम्डतोः 

` नित्यताम्रातमिद्यरौ रक स्भित्य बमवघारवतोनास्तिमार्गां दरतिसंकंघ;एायतयस्वन्च चाञ्यभिविधौ; उसस्तमापारमग्यमाना 
अचल्यतेयद्िन्‌ क्यलातुटनेवीय वान्‌यल वान्‌ क्रिवतेदरत्यायतनंन्नानादि लयं एकमदिर्तीचसायतनमेक्रावतनं तत्ररतस्य किंचद्दयरीरे 
जन्निवाविविघं परमायैमावनवायरीराचुवंघात्‌ मरयुकतो विप्रसुक्ष लस्यनास्िनविद्यते कोतौमार्गनरक्रगतिर्य स्मदुय्वगसनमरदठतिनं 
भविव्वत्िकद्येतिदययति विरतखदधिखाद्यायवद्यारेग्यो निरृन्तस्यद्तिरधिकारखमाद्नी नकीरीततिखषर्सस्ताम्यास्मान सादवद्धगवता 

+. स्वद्च लानस्ताभिनादि व्यच्चानेनार्योँदमलय्यवा ग्योगेनोक्त'तद्‌ मवतां ववौमिनस्छसति विरचनेनेतिविरतणएव सुनिभवतीत्ये नतय ॑ 
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अचाराङ्गसृल् । ` ९५८ 
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तिपाद्यसाप्रतमविरतवादीपरिग्रहवानितियदुक्गंतत्मतिपार्यन्रादयावं तीकेयावंतीलोगं सिपररिग्गद्धावं तीशे सप्पवाग्ध वाण्‌ वाधूलं 
वाचिन्तमंतंवायचित्तसंतं वाएतेखचेवपरिग्गद्ावं ती एतदेवेगेसिंमदइव्भवं भवतिलोगविन्तं चरंडवेखाएएतोखगे्विजा यश्चो पडिवुद्धं | 
स्टूव णीयं तिणचा एरिसपरमचक्छ विप्रक एतेखुचेवयंभचेरन्तिवेभियावन्तःकेचन लोग्िपसिप्रहनं तःपरिपरहुक्ास्ु सेणव॑भृतपरिः 








ग्रडसद्धावादित्या हयेप्य वातत्‌द्र्य'यत्मरिद्यतेतदस्प वा सतो कंबास्यात्कपरदे का दिववास्यात्‌घनधान्वद्र्यग्रामजन पदादि णवा 


स्यान्ून्य तसत,णकाटादिं ्रसमाणतोबच्ादिस्थलंबास्थान्यृल्य तः प्रमाणत स्यादि तञ्चचित्तवडास्य 1दचित्तवदं तिरतेनचपरिपर 
डेणपरिग्ररवं तसतः एनेष्वं वपरिग्रहवत्‌ खष्टहस्ये ठं तवैन्तिनोत्रतिनोपि्यु; एतच्वाल्पादिपरिग्रहेण पररिग्रहवचापरिग्रडाभिमानिनां 
वाद्ारशरीरादिकंमदतिऽनर्थायेति दशेयन्नादएतदेवेगेसिंमदव्म यं भवति एत्दिवार्पबद्धत्वादि परिग्रहेण परिग्रहवत्वमेकेषां परिग्रह 
यतांनरकादिगमनहहेतुलात्‌ स्वेस्याविष्ठासचेतुत्वादा मदाभयंमवतियतः परिग्रहोमद्टाभयं भवतियतःपरिग्रहो मदहाभवसतोपदिं 
श्तेलोगविन्तंचणंति लोकस्याऽसंयतलोकस्य वित्तद्रवयं घल्यादि वियेषणविथिष्टचशब्दः पुनेःशन्दायंणंवाक्चालकारेविन्त'लोकरनत्त'वा 
साहारभयमेयुनपरिग्ररोत्कटसंन्नाव मदहइतेमयायपुनरतम च्यन्नातयान्न परिच्नयाप्रत्याख्यानपरिज्नयापरिषरेत्‌तत्परिदतु खयतृष्यात्तदा 
हएतेखंगेन्तिएतान्‌ यस्प!दि द्व्यपरिग्रहसंगात्‌ शरी हार्दि संगात्वायविजानतोऽकुवौणस्य तत्य रिग्रहजनितं मदाभयं नस्य एत्‌ किंच 
| चेखपडिय द सेतस्यपसग्रड परिखं; खद्टपनीतंन्नानादि इत्ये तत्‌न्नाल३ घुदपरेमानवपरमचनख पर स्नान चचतुयस्वापरमच्ुर्मो चे 
कटटधटिवी सवे विविधंतपोवु्टानविधिनासंवमेकमेिवाप राकमण्ठं तिञ्चयकिमधैपराकम यो पदे यद्य त्ादएतेखु चेवत्तियदमेपरिगरह 








शौलंगाचायरूत टीका 1 
कस्वभावतया करटस्यनित्यलेनव्यवसख्ितं सन्वित्य नेमं यत्तदनित्यमिति तयातेनतेन शपे श्णोदकधारा वच्छस्तङ्वतीतिशासखतं ततोऽन्व 
दशथाखतं तयेशाडारोपभोगतया श्युपटंमादौदारिक शररवर्मणा परसाणपचयाचचचय खद्भावेनतद्धिचटनादपचचः चयापचयैवि | 
देतेयस्य तञ्चयाप्दयिकमतप्व विनिघपरि्णामोऽन्यया भावात्यकोषम्् ; स्वभावोयस्य तदिपरिणामधम्र' यत्वं भूतमिदं थरी रकस 
तोऽखोपरिकोऽतुंष; काचच्छेनाखङ्गपलानु्ठान खतेऽन्ययासाफल्यमित्ये त देवा पाखड्त्यादि पण्डते नं पूवकं खूप सधिभिडुर 
धम्मद्याघ्रातोदारिकवं पच्च न्द्रियनिर॑ न्ति लाभावसरासकंदष्टाच विविधातंकजनितां नस्सशौनध्यास्येदिति एतत्मश्यतयग्यत्तदा 
सखुयेददत्यादि सम्यगुत्म च्यमाणस्य पण्यतोऽनत्यताज्ातसिदं शरीरकसित्येवमवधारयतोनास्ति मागेदतिसंवं घःकिच्च माख्खभि 
विषौखमसतपापा रंमेभ्च चावाप्यावत्यते आनियस्यतेतस्छिन्‌ कुथलानुष्ानेवा यल्ञवानूरतदत्यायतनं न्नानादिवयमेकमदितीचमाय 
तननेकायतनं तत्ररतस्स्यकिच्च इ-उरीरेजन्मनिवा विविघंपरमाथभावनया श्ररीरादुबन्धात्मसुक्तो विभसुक्ताललस्यनास्ति नविद्यते 
| कोरोमार्गोनरक तिवैम्न सुष्यगसनपद्धतिवत्तेमानसामीप्य वन्तंमानदये नान्भविष्यतीतिनारूगि्ुक्तंवदिवातख्िन्द वजन्यनिखमसकर्म ; 
| ऋयोपपन्त नस्ति नरकादिमामैः कस्येतिदर्थयति विरतखदिसाद्यायवहारेभ्यो लिटन्तखदतिरधिकार मरिखसातौनवीमीति खध् । 
खास्थामान मा यद्घगवतावी रवद्धं मानखामिना दिव्यन्नाने नाथौदुपलस्यनाग्योगेनोक्त' तद दंभवतांनवीसि नखसतिविरचनेते तिविर 





तएवसुनिभवतौत्य तत्मरतिपाद्य साम्रतसविरतवादी परिग्रवानितियडुक्त' तत्मतिपादयन्ाद आदं तीत्यादियावंतः केचनलोकेपरि ` 
¦ ग्रखवन्तः परिग्रखयुक्ताःख्यु तएव भूतपरिग्रह सद्धा वादित्यार सेखप्मं वादइत्यादि तदद्रव्यंयत्मरिः्टच्चते तदल्पं वा सतोकं वाखात्कपदका 

' दिग्धवास्यात्‌ धनघान्यद्दिरणयग्राम जनपदादियणुवास्यान्‌ग्ल्वतस्तण काध्ादिप्रसाणएतो वच्यादिखखलंबाखान्‌ख्यत प्रमा णत | 
` इस्त्यष्ठादयेतच चित्तवद्वास्यादचिन्तवहंति एतेनचपरिग्रदहेण परिग्रहवन्त; न्तएतेष्वेवपरिग्रहवत्‌ङ ग्यस्यष्वन्तवंन्तिनो बतिनोषि 
| स्यु; यदिवतेष्व वट ख जौवनिकायेषु विपयमन्तेष्वल्पादिपएुवा द्रव्ये षखङ्हीकुनैतः परिग्रहं तोभवन्ति यधाबाविरतोविरतिबादं दद्‌ 


॥ परिग्रदहात्‌परिग्रचवान्‌ भवत्य वशचेषेष्वपि त्रतेव्वायोज्य' एज्ादेखपराघादपि खवैपराधितासम्मवो सनिवारि ताचवत्वात्‌ 
न] 
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९९० अचाराद्गनखल । 











यद्येवमल्य नापि परसिग्रष्टे णपरिग्रदवत्यमतः पायिष्रुटमोजिनोरिगवयः खरजख्कवोधिकादयो श्रपरिग्रहय.स्य सोषतटमायान्न तद्र 
स्ितद्मावादित्यसिद्धो हेठस्तयाष्ि सरजस्कानामसख्वयादि परिग्रहादोटिकानाममि पिंद्काद्परिग्रहादन्तच्च शरोराहारादिपरि 
, ग्रहशद्भावात्‌ घम्ब् पपटंमकत्वाददो षद्रतिचेन्त दितरवापिसमानं जिंदिगेवराग्रग्रहेगेत्ये तच्वाल्पादिपरिग्रदधे परि ग्रहवत्त मपरिग्रडा 


ए ~--- ए 


' निमानिनावाडार शरोरादिकंमहते अनर्यीयेतिद््ैवचाड एलद्देवाल्पचडलादिपरिग्रहेमा परिग्रहवत्वभेकेषां परिग्रवतानर्कादि 
गमनड्ेठ॒लात्‌ खवस्याविष्छाखकारगात्वाद्या मद्ाभयंपरिग्रचस्य वड्भवति म्रकतिरिवमरिग्रदसख यदुततद्वान्‌ खवम्प्राञ्वकतिपददिवेत 


| 


देवथरीयाद्दारादिकमपर स्ाल्यस्यापिमात्र तलत्र यादे ्ोपकरयस्यामावात्‌ ग्यडिग्टद्ेसम्बगुपायाभावा द्विधिनाद्युद्रमादहासय 


9 


दिकं मनानखकस््ं बन्धजनित मडामयद्धे तत्वान्‌मद्ामयं तयेवषम््रं यरौर समसतच्छादनामावादीमन्य' परेयामदाभर्यतन्विरवद्य 
विधिपालनाभावाच्र सददामवमितिचतः परिग्रद्येमदाभवमतोपदिश्ते लोगद्रत्यादि लोकद्यारंयतयोकस विन्तंद्रव्यमल्मादिवियेष 


) 


साविषद णन्द्‌ःयुनःगन्दाय मिति वाक्यालंकारे लोकविन्तलोकटन्तवा आदारभवमेदन पररि ग्रोत्कटसंन्रामकं मडतेमयावयुन 


| 
| 
| 


रत्र च्यञ्चात्वा ्नपरिच्रयान्नावाप्रत्याख्यानपरिज्रयापरिरेत्तत्परिष्टत ययन्छात्तदादएएस्गेदत्यादि एतानल्पादिःद्रववपरिग्रखगान्‌ 
शरी रादारादिसंगानृवा यविनानतोशकुव्क णस्य तत्मरिग्रचननितं मदहाभयनयाक्किन्च चेइत्यादिरेतस परिपग्रचपरि्तुः सटुग्रति 





बुहंमरतिवुश्ं ष्टपनीतंद्धपनी्ं त्रा नादित्यो तत्‌ च्नाताद्ेषुख्यदरेमानवपरमंन्नानचतुयैखासौ परमचचुर्मी निकट टिवपं सर्व विविषं 
| ५9 


| तपोजुटानविधिना संवमेकम्् सिवा पराकमखे ति चवकिमर्थेषयाकमणोपदेय इत्यतञ्नाद एतेखचेवद्त्याटि यद्भमेमरिग्र इविरताः ` 











| ववभचेरंतिवेमिसेसव॑चमे श्रच्भात्थं चमेवंध पमोक्खो चतुन्भाख्न्भात्येव ण्त्यविरते चरर गारेदौ हरचं 
| तितिक्णएपमत्तेवदियापाख च्रपमत्तापरिव्वरएएतंमो णंसम्प्र अणुवासिच्नसिन्तिवेमिच्रावंतोके्ा 
| वंतौलोगं सिच्रपरिग्गावंती एतेखुनेव च्रपरिज्गद्ावंतौ खोचावं तिसेदावौपंडियाररिखामिया 
- समियाणघश्बे ्रायरि रडिपवेदितेजद्धेत्यमणएसंघौच्छोखिरणवमरत्यसुश्ये; दु चभो सएमवतितस्टा 









भाषा 
चेवए्परिग्रहथकीविरत तथापरमचनसम्यग्न्रान ष्य जेन ेतेेननेविपे बद्धमचयेदधे अने रानेविपेनयी इमड्ध खीरुसने खपदे भिक 
द डिवनेकद्यो्रने जेकडी स्देतेसर्वन्नोपदे यवक एडवाकह् दधत ससय सस्य चमे तेजे क्यो नेनेकरीस्येतेरुडमेतीरयेकरना 
सुखयक्य साम्यं तया्च्त्य"चनेकउतां सादरेदियेस्द्योनेस्यो तिकडे अरेजीवतुभ्नें अच्रत्यकतां बह्मचर्ये नन विपे अरवर्स॑तां | 
वंघयकौ' मरमोचचख्टिवेद्धे न्ययानयी तयाण््यविर्ते एत्वकडतां परिग्रदनेविपे विरतनिदत्यो अनगारसाप्ुदी राय कडतांयाव । 
व्नीव जेकाद्'लघादटधादिकन्रावे तेखद्धेवव्ः परदेगक्डेरे अदटोचिव्यम्रमत्त जेग्रमादौपरतीयिक खथवाखतीयिक वद्धियाघम् वकी, 
¦ दाहिरसिदिखि देष्टीनेखपरीखर्खोकरे तेकचेन्धेयम्रमत्तदतो खवमानुष्टानयाले तिरिकारथितिं घुणणडवेमोच्छंकडतां सुनिनोमावसख 


मयावासिव्नाखिकतां छम्यग्रकारिपाछि जेड' कड प्यीषघर्ममसखामिनेवचनलाशििवो द्ूतियीलोकखाराध्ययने हितीयोदट्‌ यकः 


चवितीचोडदे सोमारभियद्े बौ जेउट्‌ खे अ्रविरतवादीयरसिग्रहवंत दरूमकच्धयो द्रां तेदयकीविपरातकद्धिये्टे खलं चाक तीकग्ेकेडै-लोकं ' 
| नेविपे अपरिग्गावंतीकडतां निःपरिग्रहखाधु तेएडद्नयत्यव्डलादि परिग्रडच्धद जचनिःपरिग्रदयादर्‌ अयवाएयट्नीवकायविये । 

| 
समतानेममावि परिग्रदरदितड्धद्रं तेनिःपरिग्रद क्रिमयाद्‌'तेकडक सोार्वतीकदतां तीयेकर्नीवायी चागसशूपसांभलौने मधावा ¦ 
(1 


निपा, तचापंडितगयधरादिक तेडनोवचन विधिनियमरूपनिखाभियाकदतां चि यवघारीनेखचिन्तादि परिग्रदद्धंडीनिः परिग्रड 
चेत्तष्य । ट किमकद््यो तेके्धेख ० 9 ~ म अवेद्य 9 ‡ 
उद्र वेतौयजस्गग्यवरे घ्म किमकद्ो भियाए कतात्‌ मित्र ऊपरिसरी पे ये ' घ्म भतपयार्थका भने 
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द्भव == 

















आचाराङ्गसु=। ९९१ 

















शपुणयापापपे भिप्राद्षन्धं क्या द्थिकारणितेषग्बं निराकरिवाभपीकरेषधे जरेव्यसदेव मनुष्यखभानेविये शीभगवं तेल कहे 
के्रहोजिम इहाजगमाहिंमे संधिकडतां श्रानादिमोचमागे्ोसि एकदतसिग्यो अयवाजिमदणे च्रानदगेनचारिवसूप इ द्धियनो 
द्"द्वियने खपशमिसंधिकहतां कम्र संततिशूपमेः भोसिएकहतांखष्यो तिमञन्बरयकडतां अन्यती िकरने भाव्यं मोचमागिकम्ध 
सं ततिखपावतांदोष्दिलीदटे एवलेनेती्ेकरेषग्ं कौधो तिदहेनमो चमागे अनेरातौर्थीने भसमं नसपश्याथकी सस्यग्‌मोचनोखमायन 
यीजे्रीभगवंतद्खिमार्भिकम् खप्यातोखो तेहमस्धोकरहेदटेतन्हः तेदक्रारतोड्ध' दमक ई.रेमार्भिभनेरो एशसखापुवीरयैनदसंय 

दोपिक।टीका 
विरताःपरमचच्ुपञ्च एतेषवेवपरमा्थतोनह्य चये नान्ये षुनवविघनह्मचयै गुक्षमावात्‌ इतिरधिकारपरिसमाप्तौत्रवीमीति भर्हयदुकत' 
वच्यमायंचसबवन्नोपदेयादित्याद चेयं चमेभन्फयं चमे बघपमोक्डोचन्छयेवा एट्यविरतैभग्यगारेदीदरायतितिक्खाएपमन्ते विया 
। पासस्पमन्तोपरिव्बए एतं मोणंसम््' अशु वारेज्नासिन्तिवेमि मावंती मोगी ्रोउटसोसम्बरतो सेदर्यचतद्यत्कयितं यच्चकययिव्यामि 
तत्त चमया तीथेकरख्काथात्‌ तया आतन्यधिक अभ्याल'ममैतञ्चेतसिव्यवस्यितं किं तदध्यामनिख्धितमितिदथेयति बन्धा्काथा 
| त्ममोचोबन्धमोच लयाध्यामनोच बह्मचर्येन्यवस्यितद्धैवेति किच्च एयविरते सतराख्िन्‌ परिग्रदेजिष्टितेविरतः कोसौ नास्य 
विद्यतेष्त्यनगारः सणव॑मूतोरीषेरात' यावच्नौवंपरखिव्द्यभावात्‌ यतृततुत्मिपासादिकमागच्छतिवत्तिति चेतषुनरपयुपदेणदानायाप 
। मन्ते वहिताममत्तान्‌ विषयादिभिःपरमादगैष्िनयैवस्वितान्‌ पश्यमरतीयिकादीन्‌. टदाचरिंङु्यौदितिदरथैयति मपमनकलोमरिग्वर सम्म 
न्तसन्‌संयमानुष्ठानेपरिजनेदिति किद्चणएतं मोषंति एतत्पूरवीक्तं संयमाजु्ठानेपरिजेदिति किंचपर्तमोणंतति" पूर्वक संयमारुष्ानंमु 
निरिं मौनं समैननोक्ं सस्यगजुपालये; प्रतिपालयेरिति रधिकारपरिसमाप्तौतवीभिति ` पूलमवद्लोकसाराभ्ययने दितीयोद्‌ थकःचक्तो 
दितीवोद्‌ शकःखमतं ट तीयमा रम्यते मस्यचायमन्िसंवंघः दरहानं तरोदे के्रविरतावादीपरिग्रश्वादीनि्यु्ं द्र त॒तद्िपयैयखच्यत 
इन्यने नसंबं सेनाया तस्या स्योद्‌ यक्रस्यादिष्धलं मावन्तौ केषावन्ती लोगं सिमपरिग्ग हाव तीसोचाव तिमे हावी- पंडियायंनिसाभितारुमि 
 तारषम्ब्रो भायरिए्दिपनेदितेजदहेयमरसं धिज्छोसिए एवमनच्रलसंधिदुव्फो सतेभवतित्हावेमिनोनिर्हविन्नवौरियंमावंतीतियायं तः 
केयावंत; केचनलोके खपरिग्र हवन्ते विरतायतवः तेश्षवेएतेष्वेवाल्पादिषु द्रव्ये षुत्यक्तो षु सत्‌स्वपरिग्रहवन्तोभवन्ति-यदिवैतेग्षेवपट्‌ख 





छोवनिकायेष्‌ ममत्वाभावात्‌ अपरिग्रहाभवन्ति यथकथमपिपरिग्रहभावः स्वाद्त्याड सोच्चावन्तिमेहावीवाचं तौयकराश्नामागम 
रूपां खवा मे षावीमयीदाव्यवस्यित . सखतिकरो हेयोपादेय परिडारमटत्तिन्न तयापंडयानिसामिता पंडितानांगणधराचा्यौ दीनां 
बिधिनियमाञकंवचनं निग्यस्य सचिनत्ताचिन्तपरिग्रह परित्यागादपरिग्रदटोभवति कदापएुनरत्मचनिरावरग्य श्वानानां तीयैर्तावा 
ग.योगोभवति येनासावाकख्यं ते उच्यतेधमकथावसर किमू तास्े;पुनेमैः भ्रवेदितःदत्याष्ट सभियाएखमिता एसमश्लुमित्रता 
तययिधमैःपधेदितः स्यादन्यौरपि खाभिम्राये णधमर; प्रदेदिताण्तेत्यतस्तदूव्य दाखाथै भगवानेवादइ जक्ेत्यमरत्ि खदेवमनुनायां 
प्रपैदिभगवानेवादइ यथात्रमयाच्रानादिकोमोच्सन्धि च्फरोखिश्मोसेवि त्यतोयएवतोये रद्भिघमे विहितः सएवमोत्तमार्मोनापर 





शिलंगाचायरतटीका 
परमचचुपञ्च तेष्व ब परमायतोप्रह्यचयं नान्ये घुनवविषनद्य चयं रुक्छभावाद्यदिवा बह्मच्यीख्योयं शतख्न्धरएतदश्यमपि बहम चं 
तदेतेष्वेवापश्पगरदवत्छ इतिरधिकारपरिसमाौ जवीम्यदंयदुक्त' वच्यमाणञ्चसवश्चोपदेशादित्यग्द चेश्यच्धमेदत्यादि तद्यत्‌कथितं. 
यद्चकथयिष्यामिततृच्तश्च मयाती्थेकरः खकाशात्तया मामन्यधिमध्यामं ममेतच्चं तसिचव्यवस्छितं किंतद्ध्यातनिख्थितसितिरर्मग्रति 
न॑षान्धकाणाल्ममोच्वोवं घप्रमोच्च स्तयाध्वामन्यधनद्यचयव्यवसख्ितस्यवेतिकिद्चएयद्त्यादि भवाख्िनूपरिग्रद्ेलि एचतेविस्तःकोश्चैना- 
स्यागारग्हंविद्यते इत्यनमारः रुएवंभूतोदौषे सतर यावन्नीवं परिग्रडाभावाद्यतृलुत्पिपाखादिकमारच्छति तत्तितितन्तितिचतेतशद्ेद 


ददं 

















९९९ अचाराङ्गसृल । 














युनरप्वपदेगदा नाया पसत्तेदत्यादि मरमत्तान्विपयादिभिः प्रमादेवेदिद्ध म्मरटूव्यवस्वितान्‌ प्डग्यचस्यतीर्थिकादीन्‌ इद्टाचकिंकु्या 

दितिदयैवति चपरसत्तः चन्‌ संवमावुष्टाने परिव्रजेदितिकिञ्च एयसिल्यादि एततृपर्वाक्ता मं॑यमानु्ानं सुनेरिटंौनगवश्नःक्ं | 

सस्य गनुपालये; अतिपालयेरितिरधिकार परिखमाप्नतौवनवीमीति पुवेवद्योकसायाध्ययने हितीयोद्‌ यकः परिचमात्नः उक्तोद्ितोचोष 

; शकः सा ्रतं ट तीवययार भ्यते असखचावमभिसंवघ इदानन्तरोद्‌ यके अविरतवादीपरिग्रच्यानि त्यभिदितमिद्तु ठदहिपवच्ञच्यत 

| वाल्मादिषुद्रगेषु त्यक्ेुसद्‌स्खपरिदवन्तोभवन्ति यदिेतेष्वे बषट्‌ जीवनिक्रायेषु ममत्वाभावादपर्ज्रामवन्ति र्छात्कवमर्पा्र 

उभावःस्य दित्या रोचाडत्यादि वद्रत्तिखूपव्यत्ययेन द्वितोचायप्रयमायतोवच तीयेकयान्नामागमसूपां रखुत्वाकग सेवी सर्वदा 

व्यवसितः सद्युतिकोहेयोपादेव परिदारम्रर ्तिच्नसवापडितानागयध्राचायाद्रानां विधिनियसमात्मक्रवचनं निगसम्यरूचिन्ताचित्तपरि 
ग्रहपरित्यागादपरिर द्येभवति स्वादेतत्क दा षएुनदत्यन्न निरावर याज्नानानां तीयकूतावाग्योगोभवति चेनास्ावाकर्खं ते उच्यतेधम््र 

कायावसरेरिंभूतसै : धुन्व म्ममवेदित इत्यारेकापनोद्यायंमाद रुभिचाण्डत्यादि समियत्तिखमता ठसमयटूमिता तयावेम्न रवे 

, दितड व्यक्तच्च जोकंदगेणवा' अलिंपदवादिग्णवितये ति चदुगाद्रनोचरगिंटतिम इेसिगोतवययसमभावा चदिवार्यघुदेयभावाचरि 

| ता्ेषुससतया भगवत्ाधम््; अवेदितस्तयाचोक्त' लद्पुष-स्कलद्र तदातच्छस्यकवय$त्यवा दययवायभिनोमावःगसिता तथाम 

। द्धेवसन्बयातीचवरिभिरार्वै; प्रकरपेणादौवा धर््ोविदितःमवेदित इन्द्रियनोडन्द्ियोषयसमेन तीर्यरद्विभग्रं; प्ज्नायितद्धति चावत्छा 

¦ दन्वौरपि स्वाभिप्रायेगघम्मः भरवेदिता्ेत्यतस्तदुव्ृदा सार्य भगवानेवाड जहेवद्त्यादिखुदेवमदुजा्यांपपेदिथगवानेवमा हय यात 

 सचान्नानादिकोमोचसंधिः च्छो सिचोत्तितेवितद्रतियटिवयवाखिनन्नानदर्येनचारित्ाव्मके भोचमार्गखमभावावकेद्न्द्रियनोदन्द् 

चोपयमरूपे लवासुमु्तुपाखतएव संघार संधिःकर्मसन्ततिःसन्धीयतदति ाभवात्‌भवान्तरमनोनेनेति संधिरष्प्रकार्‌ कररसन्ततिरू | 

` पःउकोपितःचपितो चतोचणएवतीर्यकद्धिैमे विदितः चण्वमेाच्मीनापरदइत्येतदेवाड एवसित्यादि चयातरमयारुंषिच्छरधितएवम 

, न्वद्रान्यतीर्चि्षमणीतो मोचमार्गेंधिःकम्भ् खन्तति खूपदुज्छोभ पोभवति दुःलयोभवति वयसमपचीनतया तडुपायामावाद्यदिनःमभग ` 
चताठकम्ब्र खन्धिज्कर एयितस्ततः किमित्याह तम्हादत्वादि चसखयाद्स्थिन्े वमाग व्यवद्ितेनसयापि विचटतरेगतपसखा कम्प लपितततो 





वेमिणोनिरूहविच्नवोरिय' जेपुवु्वाईणो पच्छारिवाती नेपुव्वद्टाई पच्छणिवातौनेणेपुववदराई 
रोपच्छसाखिवातौ सेवितारिसणसिया जपरिखाय सोगमशेखितार्यंखियाय खुखिणापवेदितं 


[प 


इ हच्राखाकंखौपंडिते अरिद्धियुव्वावर रयं जयमारेदयारोलंसंपेहाए सरियामवे्कासे अभ 


इत्यनेन सबं घेनाया तस्याख्योद्‌ गकखादिद्धल' ज वन्तोत्यादि यावन्तःकेचनचोके चपरि ग्र वन्तो विरतायतवद्त्ययंन्लं खव एनेयवे | 
दइमेणचेवजुञ्जाहि किंतजच्भेण वञ्माग्रोजुद्धारि इं खलु दश हं जद्ैत्यकुखलेद्िं परिसछाविवेगे 





भाया। 
, मादद्ठानविषे निद्कवेन र गो पतेन एतावतार्यवसविपे अनिगूडितगलबौवं खोखों एवचनपरम्दयालुपरद्दितेकनिरत चीवद 
| सानखानिकद्धो तेद्ेनयीखष्द खानि चापयाधिव्यद्यागलिकद्लो तेदनोविभेपकरडे त'जेगु्ु्ाचक० जच्चखारसुं ारनोपर 
सायैलाणीपुवैपडिलो मत्न्यानेचवररिच्चहाई उद्यमनोकर दारय चद्धारुक्नेवद्धं मानरिग्यासनोनिवाती न पडेसिंहनेमाविदी 
नाड्यो च्नेवलीचागलिंपगोनविचरे तेषुवुष्टादैग्योमच्च्छाग्णिवातौ कलिव गचयघराटिवत्‌ एप्रवसर्मांगौ द्वेवौलोभागोकहंदः , 
जघुवुद्वाई जेपडिलोन डाखंवेनिचादित अादरिपदे ऋन्य परि्ारयिगेपिषडे न॑ दिडयनौपरेचारिलयकोपडे कोडण्कगोटानाश्िलि 


€ श दुपडे् < {मोर (3 उवेलीनेः त ~ गोकदष्धेतेर 
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सौ चारिल्रविनापडिवो पुणनयी तिखिकारखिएभांगो ऊप्रनतोद्धलकारिनक्यो चोयोभ7गोदेष्डाडेदेजेणोषुलुद्ाणोपच्छानिवा 
तीने्प्वैत्राप्पिवनेविचे अब्योनरौ चनेपद्योपुणनरीं तेयविरतय्डस् जाणस्एिवा तयाजेशाक्यादिऊलिनमागेयकरौ विपरी ततेकेद्ेभं 
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गेएदवीधर राथंकाद्‌ उन्तरसेवितारिख्ए तेशाक्यादिगणपचमदहग1द्रतनं अभाविखावद्ययोगादुटाननेकरसिवि तेदयकोडईजकडताग्य्स्य 
तुल्यद्नजा णिवो एतलेश्ाव्या दिचोयेमंजिजाशिवा खिवेजेद्रव्यलिंगौखतोयो सावद्याचुटाननाकरणडार तेजेदभं गामोदहि्यावेते 

॥ क क ५५ [ऋ (जः = ५ [व [० 9. 1 क, 
देण्डाडेष्टे जे प्रिणाच जेखती्थींपासवयादिकलोक इःदांग्टरस्यादिकतेचने चपरिनाद्रुनाणौ मअरत्याख्यानपरिच्राद््‌ पञचुस्नीपदेवनतौ 
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तिहेजन्तोकने चतुचितकतां खाय 1 तेपुरएतेदवाडईज ग्ट्डस्यख रीग्डाजारिवा एर्वोकच्खानपतनादिक केवलन्नानिकरौणियायकं 


ह 


कतां जाणीने सुनितीथंकण्रनेद्ोजद्यो वखीतीयेकरेकद्धयो तेदे लाड इद णोम्रचनविपे माणावकं खौ अगसनेयतुसारिपरवन्त 


णारतेकोणपंडितविवेकी वलीततेके हवो अखििकदतीं ख दर ख्ित तयापुब्वावररायकफडतां राविनोपडिलो अनेपादिलोपद्रणएवे 
ग्रहरनयमाणेकचतां चल्नञ॑तसदा चारञाचरे रालिनामध्यवन्ती वेग्रहरपुणयथोक्तविधिये' यत्न कर्तो साच्धेतीजेमरदरिनिद्राकरतो 
वैयतिककालग्रहन्यली नाप्रहरनो अबुठानकरे कीजेप्रहरितो ध्यान दूजकरिवोकद्धयोरे इणिकारणिलेराचिनी -एडवीयतनाकटितो 
दिवसनोकडिनो किसोतोपुणवक्रजडजीवनो- खंदेहटालिवामणीकष्ेखे उवासीलंखदासषेकालिदिवसताचिद्रं चटाद्शप्रकारयीलतर | 
स्य चयेययवा चिद्ध प्रकारिभोलतेस्यो सद्ात्रतसमाघाना १ च्िखिगुक्ि २ पंचेंद्भियनोदमद्‌ कषायनिग्रद रणीलसंपेदाणक हतां 
मोच्तनोच्ं गजाफीयालोचौ संवसपाे मे प्रोन्म पमातरग्रमादनक्ररे एडवीकुणथाइतेकहेरे खशियाभवेजेश्ीलनो पफलद्स्ठसंपदाख ` 
| गौदिगमननिःशीलत्रतरडितने नरजादिगमन आगमनयकोसांभली छद्केचवो्कास इच्छामदनरख्ितवलौकेवो अभां भेभा 
कतमाया च ववा्लोभनी इच्छा नेहने नयी ते्भंाएतलेकडतां अनेरापुगच्चदिंखकसखत्यवारौ इत्यादिकलेवा एवं रुयसदितकोद 
| सुवेमे कद्धे मगवनद्रशिाचारिखावधानपयो प्रवच्च तासन श्रद्यापिरुकलकम्प्र नो चचनथीयातोततेस्यो वदी" तुर्हारेडप् 
| देशिकम्बं तवभो सिंरुडितपुणाचुद्धकरो इत्यादिकाईिजशकयनयी एदवीयाशं काना णीरु रकडेडे दमे ग्पाचेवद्रे इजऊदारिकग 
| रीर दन सोस्ितादरे बाच्याबुद्धस्योकरिबोद्धे एकक्मेरिपुनाजीपिवायकी सर्व॑सिद्धियास्वे्नेकभवकोटिभमताएरवोजुद्धारि हक 
¦ तांभावचुद्धयोग्यशरीर खलनिचेडलं भच्छे तिणिकारशिएशरीरमामी केम्ब्रजखोयु हरकरिनो इमकररतांकोद्र तिखेनभविसुत्तिजाद्रंसस 
| देगखासिनौवत्‌ कोडखात चथवाच्राठेभवेसुक्तिद्र' जाड भरतवत्‌ कोरः चद्व न्न लपरावन्त करे को$नसीभ्ते जतेस्योकारणतेक 7 
| जहेव्यकुसले दिं जिगिप्रकारि दणि कुथलकतःं तीये करतेणे परि न्न 1विवेकन्नानो विशिषटपणो एतले सो कद्छयोकिखिरीने 
कोद्खध्यवसाव किखिदौनेकोडअध्यवसायसंसारअरल्प वद्धलनो जार भाव्यो तेडारतिमद्जमातिवोएतक्ेनीवापापणाचअध्यवसाय 











विग्रेपियोडोषो संसार करे तेहनोविशेषकचद्े चुएड्डबालेगालन्ञाननि चे इलेमससुग्यपस्णोपामी मोच्तगतिनोकार ध्रः 

दीपिकाटोका 
एतदेपाचएवसन्नवयत्ति चयावयामसंधिभापिततः एवमन्वतान्वतीयिकं प्रणौतोमोचसाग सन्धि; कमखन्ततिरूपो दु्व्मोँ पोभवति 
दुःचयोभवति अससीचीनतवा तडुमायाभावात्‌ चदिनालभ्रगवता चलक्रसेंसंधिच्छोचित सतः किमित्याह तम्हावेमि चद््यादस्िन्ोव 
। मार्गेव्यवद्िचेनमयापि विरुषटतरेण तपसाक्ैच्तमितं ततोऽन्वोपिस्राघ्ुः चंयमा्तदनेवीचं नोनिडन्वात्‌ नोनिगद्येत्‌ यलिगद्धित , 
वलवीर्यीमयात्‌ एतददवरवौनि परमकरणारूटद्दयः परिदिते को पदेदीयः इल्येददीरवद्ं मानसखाम्यान्ह खघर्मखाभीस्वशिष्यास्तां | 
। कोथयतिष्डकचेवंभतः स्यादित्यार नेषएु्ादरनोमच्डानिवातो जेगुवृषटारैपच्चनिवाती गेणोपुलद्रा््नोपच्चछानिवाती सेवितारिवए्‌ ' 
खिएजेपरिन्नायं लोगमच्र खिएयं नियावमुखि्योपवेदितं इख खीपंडिए अणिहेनयमार्येवयुव्वावरयायं खथासीलंपेच्ाए 
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¦ रुखिएचामायेच्रकामे अच्छव्फर इमेयचेव चन्क्रादिक्तितेलव्क यारच्छनशं -जुद्धारिडखदुह हेवयङुसलेर््िपरिच्ाविवेगेभाच्तिए तिद्ध ` 
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बालेगातिखरन्नन्ति छेपुसुद्धार्णोपच्छानिवाती य;कश्चिदिदि तखंखारस्भावतया धर्मचरेकमयणमनाः पूतप्रतज्धावसरेसंयमामु 
नेनेादयातु' शीलमस्येति ूवीव्यायीपय्ाच्चचददासंवेगतथा विवेपेपवद्धं मान पत्प्यामोनोनिषाती निपतित 'यीलमय्येति निपातौ 
सिंदहतया निःकीतरसिंदताविदारीच गधरादिषत््मयमो्भगः दितीयं॑यं॑ खत योवदशैयति जेपुवद्राश्पच्छानिवाती पर्वमुलातु"थी 
लमस्येति पवेपैतयायोपुनविचिद्त्वात्कम परि्णतेस्तथाविघ भवितव्यतानियोयात्पश्चाच्िपातीस्यात्‌ नंदिष्ठेणयत्‌ कथिदट्यनतोपि गो 
टामादडिलवत्‌ ट तीयभंगखचाऽभावादतुपादानं सचाय॑नोपवाद्यायीपन्चानच्विपातीति तयाद्िखलानेसति निपातदित्यतेसतिधर्मगि , 
घमेचिंतातदुत्वानम्रतिपधेच दरूतोलादितव निपातचिताचतयेभग दगेनायाद जंोएव्वाट्रायीनोपच्छानिवातियोदिनोपूर्वय यौ 
नचयपद्यान्निपातीसो चविरतपवग्डदस्यः सन्नोल्यायी मवति सम्यग्विस्तेरभावात्‌ नापिपश्वान्िपाती उव्यानाविनामावित्वाज्निपातस्य ' 
| शाक्यादयोवाचत्‌र्वभंग पतिताद्र्व्याः पतदेवदर्मयति देनितारिच्यणएन्ति सोपिगावादिगैणः पद्धमदानतभारासोमष्या भाधेनखाव ` 
द्यायोगातुटानतयानो पू्वीलायौनिमातद्च ततपूवैकलान्नोपचाचिपाती इत्यतसाटगरएव ग्ट हस्छत॒ल्यणएवस्या टाचवद्वारणाङुभयेपा 
सपि चसंटतत्वादायि परमारकवत्‌ चनेमेयेसावद्याजुटायिनसतेपिताहचा एवेतिदयेवन्राद जेपस्णायन्ति येपिखदृव्याः पारसा ' 
| दयोद्धिविषयपरिच्नवा लोकंपरिच्नायपुनः पचनपाचनाद्यधंतमोव लोकमलाचिता; तेपितादयाण्वेति खमनीपिकापरिदारायैमादह 
। एयंनिययेति एतद्यदुयाननिपातादिकं रारुपन्यस्ंकेवल न्नानावजोकेन शियायन्नावाुनिना तीयरुताम्रघेदितंकयितं इटंवान्यत्म 
वेदितंदइत्याद वेद्धरम्राणाकंखीति इडाखिन्मीनी द्रे मवचनेव्यवस्ितःसन्‌ यात्रातीर्यरतोपदेयं माकांचिठ'यीलमसेति ्ाच्राकां | 


ष्दीम्रायमानुखारटस्तिकः कदेव॑भूतःपेडितः सद्सदिवेकन्नोयस्िरटः खं दरदह्ितः रागहेपविमुक्ता चदनिग्ं ुरुनि्देथवन्तीवल्रवान्‌ 





स्यात्‌दत्य तदाह पुनावरसाव॑जयमागेन्ति पूवैरात्र"त; प्यात्योयासः एतद्यामहयमपियतमानः सटाचारमाचरन्‌ मध्यवर्तिथा 
महयमपि ययोक्तविधिनास्वपन्‌ वैसतिकंविदध्यात्‌ रातियतनाप्रतिपादनेनच दिवापिप्रतिपाटितेचभवति चतनाग्माद्यंतग्रहगे मध्य 
ग्रहणस्यावश्वम्भाविलात्‌ खयास्रीलंख्पेच्मए रुटासर्वकालंगीलं अष्टादणसदस्मेदभिन्र' संयमंवायदिवा चतु्द्ागीलं मदानतखमा 
धानं १ तिखोगुक्षयः २ पच्ेद्वियदमः ३ कपायनिग्र इच्च ४ द्त्येतत्य॒ रेच्य मोचांगतयाऽनुपालयेत्‌ च णमपिनप्रमाद्‌ व्गोमूयात्‌ 
कश्चथीलसंपरेचकःस्यात्‌ त्याह णिवाभवेमकामेयोदिच्छुत्वा थोलग्रेचणफलं निःयीलनिवेतानाञ्च नरकादिमात विपाकमाक््याग 
। माद्धवेत्‌ चकामःइव्छामदनकामरद्ितः तयाभभंमनास्यभं कामाया लोभेच्छावाविद्यते, दतिमभंमः धर्मेयुत्वाभकामो कंभां दत्य 
नेन उन्तरगुगाग्टदहीता; उपलच्णत्ाच्च खबरुणाशभरमिग्टदीताः तेनमर्िंसखकःसत्यवादी इत्याद्यमिद्रश्व्यः नटुचान्यन्नीवान्‌ शरीर 
| मित्ये वंभावनायुक्तख अनिगूडीतवलवौवेख पराकममाणस्याटाद्य यीलांगरटखधारि णोपिमे ययोपदेयावत्तं मानस्यापि नायेष 
| कमौमलापगमो अद्यापिमवतीत्यतस्लयामूत म्ाषार्णमा चन्त चनो यौममेवा्येय मलकलंकरखतःसां अर्भवडुपद्देयादपिसिं 
देनापि चदय नमेक्मैचवायें मरटन्सख्वाकिद्धिटथवय मस्तीत्यन्तर लर रोवा द्रमेणचेवनुच्ा डि यनेनेवोदारिकेख चौरेण द्भियनो 
दद्धिवासंकेनविषचष्खप्रिपा सना सदर णासाश्चयष्य स्वसन्मार्गवतारणतो व्ीकुरकिमपेया ा्यतस्तेुद्धेन यन्तरारिपट्वगेजया 
हाखप"चेत्त्ति भवतोनातोष्ययर इुःकरमस्ीति किंत्विवमेवखामग्री ागाधसं सारारवे पर्यटतोभवकोटिसद्े्यपि इुःमापेतिदर् 
। विवमाड जुद्ठारिख्वल्दुह्वर॑एतदौदास्किथारीरं मावचुद्धाङष्टलरबघारये इ सभमेव दुःमापमेवेति तचभावचद्धारै'धरीरःचगधा 
क्िन्तेनेवभवेनाथेप कमचयविधन्त मख्देवीवत्‌ कच्चिच्छप्षभिश्वभवेभेरतवत्‌ कथिदपाद्ेषुद्गलपरावत्तन श्परोनसेन्छत्य व किसित्यवर 

। यतग्ाद् जद्धेव्वकुसले ययायेनग्रकारेणात्राख्िन्‌ संखारोकुथलेखीयरुङ्धिः परि ज्राविवेकः परिज्नाविशिटता कञ्ित्कोप्यष्यवखायः 

¦ खसारठ्चित्रह्ं तभौयितः; सचमतिमतातयेवां गीकत्त व्य; तदेवपरि ्रातानात्व द्‌ येयन्ना ड चण्ड्व्वापिदुलेमरनुन्त्व पराप्यचमोच्क 

# देवष एनरपिकमेद्वात्तस्माचुप्रतोवालोऽञ्नो गर्भादि पुरज्यते गमं चादियर्पा कमारयौवनावस्वा विशेषाणां तेगमद्यस्तेव्व वगाद्धा च 
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ग ल॑गाचावेरतटीका 
| संयमानुटनेतपसिच वीव नोनिदन्वान्नो निगदयेदनिगदहित वलवीर्येमभयादेतदखचीमि परमकरगारुट्धच्यः परः 
खितकोपददे गदावीत्य तदी र करं मानस्वाम्याद खुम्ब खानौस्वशरिष्या णां कथयतिसखमकव्येवभतःस्याटित्याइ जोपुव्छल्डप्णोपच्छयानिवा 
` तीवपकशचिदिदित संसारखमभावतवा धन््ं चरगोवाम्रबगसनाः पूर्वमव्ज्नावसरे संयमानु्ानेनाातु शीलमस्येति पूर्वीलायीपच्वा ' 
चथद्रासंेगतया वियेपेवद्व मानपरिणामोनो निपाती निपतितु यीलमस्येति च्न्च्द्िनिःनिपतनंवा निपातःसोऽस्यासतीत्तिनिपा 
तीसिंदतयानिःकान्तः सिंहताविदारीव गगरादिवत्मयमो्भगः ददितीयभं ्॑त्ेगेव दमैयन्राद जे पुटा दपच्छछा शिवा पूवमु । 
व्यातु.शीलम्येति पृ्वौलयायी पुनविंत्चिलत्वात्कम्ब्र परि णतेस्तयाविध भवितव्यतानिचोगात्मच्ान्निपाती खात्‌ नन्दिके णवत्कचिद्गैन , 
तोपि गो्मादिलवदिति टतीचभंगस्यचाभावादतुपादान खचार्॑नोपूरवीचायौ पद्चान्तिपातीति तचा्युयानेखति निपातोवाचिंल्य 


। 

। © 

|... रमि €, + [कक ~ = 1तचिंते 1 त [व्‌ 

| तेसतिधम्पिं गि धन्द्र चिंत्तावदुयान प्रतिपे$चदरूेच्छादितैच्च निपातवचिंतेति चतुर्ेमं गेवन्नाइ जेणोएलुष्राइयोपच्छाशिवा 
{ (५ ४ ~ 

तीयोडिनोपूवेयायी नचपद्यान्निपाती सोविरतएवग्टडस्यः सन्दरौदय(यौमवति सस्यग्विरतेरभावान्ापि पद्यान्निपातीखल्यानावि 


नाभावि्वान्निपा तस्य शाकादयोवाचतु्येभं ग पत्तिताद्रव्वयाः तेपामप्य्‌ भवाखद्धावादिति नतुचग्टदस्वाणएवचतुयैभं गपतितादुकतावतं 
तयाद्ि तेपाखावद्ययोगावुटनेनातुयानतया म्रतिन्नामंदरारोपाभागान्तिपाता भावःयाक्यादिरपिचतयैभं गपतित इत्यतय्या ह सेचिद्र्‌ : 
। त्यादि सोपिगायादिगणः पञ्चमद्धाततमारासेपर्णा भावेन सावद्यवोगानुखटानतयानो पुरवलायीनिपातख्च ततूपूयैकल्रान्नोपान्नि ¦ 
पातीत्यतसाह गण्य गटरसतुल्यएवस्यादायव हारा्णासुभयेषामप्य संटतत्वाडुदायिदपमारक्वत्‌ खन्वेपिवे खावद्यासु्टायि नस्तेपिता 
¦ हच्ाएवेति दगचन्बाद जपरिखायदृत्यादि येपिखयुष्याः पाड स्यादयोहिविधयापि परिच्नवालोकं परिन्नायपुनः पचनपाचनाद्ययं 
मेवलोकम चार्ता अम्बेपतिवातेपि तादटक्ताएवेतिखमनौका परि खारायमाइ एयंइत्यादि एतद्यडूयाननिपातादिकं आरुपन्य 
स्त"तत्क बलन्नानावलोकेनेन णिवायत्तिन्नाता सुनि नातीयंरुताप्रवेदितं कचितं दृट॑वान्यत्मरवेदितमित्याह इ ददत्यादिद्डाखिन्मौनी ' 
्द्रे्वचनेव्यवस्ितःखन्‌ यान्नांतोयकरूतोपदेथमाकां्ित॒' शीलमय्येत्यान्नाकां द्रौ ्ायमातुसारपरटत्तिकः कथय वं भृतःपं डितःखुदसहि 
वेकन्नोसिदस्तरःडर दितो राग यविपरसुक्तो यडनिथंुसनिर्देयवर्तोयलयबान्‌ स्यादिल्येतदाद एववावरइत्यादिपूवेराल" सालं प्रयमोयामो 
पररात्र'रातर : प्चात्यएतद्यासदयमपि चतसानःखदाचार माचरेन्ध्यवस्ति यामहयमपि चयोक्तविधिनास्वयले रातादिकंविदध्यात्‌ 
रात्रियतनाग्रतिपादनेनवाज्करपि प्रविपादितेव भवत्यां तग्रदणे सध्यग्रहग्यस्यावग्यंभावित्वात्‌ किद्चखयासीलं त्यादि सुदाखर्मैकालं 
' भीलमष्टादगसेद्‌ सडससंख्य संयसं्ा चदिवाचव॒द्धी णीलं मदानतरुमाधानं तिख्डोगुक्तयः पञ्चे न्द्रियदमः कपाचनिग्रहयेत्यं तत्‌ थीं 
' सप्र च्यमोजांगतयाहुपालयेननाच्तिनि सेपमातसपिकान्तं म्रमार्दवशगोभूयात्कच णीलसंमर चकःसखादित्याष्ट खचियाद्रत्यादि योचिच्छ 


` त्वाभीलर्समे चग्फलं निःयौ लनि्मैतानाचच नरकादिपातविपाकमाकण्यी गसोक्तभवेत्छादकासद्च्यामटनकामरद्ितद्ति तयानाख 
भभामायालोमेच्छावाविद्यतद्रति यभ भाःकामभंभा मरतिपेषाचमोदनौयोदयः प्रतिपिद्ठलत्मतिपेषाच गौलवानूस्यादित्य तदुक्तंम ` 
वति न्ब खुत्वाखादकामो चभांभाशच त्यनेनबोन्तरयुणा ग्टडीतापलच्ग्यायैत्वाच्च खलगुग्णयपिग्री तासततः स्याददंरुकःसत्यवा 
दील्याद्यपिद्रटव्य' नदुवान्वव्जीवाच्छरीरमित्ये वं भावनायुक्तस्यानिगूदित वलवीचैखपराक्ममाणस्याटाद्गय प्रीलागसचष्ठधारियो 
' पिसेवयोपदेयं प्रयत्तं मानस्यापि नायेपकम्् सलामगमोद्यापि मवतीत्यतसलयाभ्त सखाधारणक्ारमाचन्त्‌ वेनाचमा्यागेपम 
लक्षलंकर दितः सोमं चभव्वदुपद्ेणादपि सखिरेनापिखडवुद् नसेकम्म्र चणय प्ररत्तसयकिलिदयमसो त्यतोनततरख्खत गेया एमे 
गाचेयदृत्यादि अनेनेवोदार्किण शरीरेगोद्धिनो इंद्धियानकेनविपयख्सख यिपाड्नाखेरिणासाद्रं दुष्यखद्रदमेवख्नृमार्गावतार 
गतोनगैकुर्‌ क्रिसपरेणबाद्यतस युद्ध नातसा रिपड्वगरिषुजचादासवसेत्छति भवतोनातोप्यपर इ;ःकरमस्लीतिर्दिंत्विदनेतणासमरो 
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1] (4 £ ~ क्रोटिख ५ [य [ध रि टारिक 1 1 
अगाघरसंखारार्खवे पर्यटतोमवक्रोटिरुहस्व वपि इुःप्रापेतिदगेवितुमाईइ दुद्रारिटइत्यादितदौ शरीरंमावदुहाई खलुर्वधार 


कि कन € क ॐ र 11 य ॥॥ ॥॥ क 
रोचच भिननकमोडुलममेव दुःप्रापमेवोक्तञ्च नतुपनरिदसतिदूर्यम सयाधरखरारनलविविभ्वष्ट' नानुष्व द्योतकतडिष्ठता विलस्ितग्रति 


% ~ + [५ (ना = = £ € ~ ~~ ५ तोभवतो ~ = { 
मनित्यादि पाठातस्वा चुद्धारियं चदुन्नद्ं ततानार्येसं्रामदुद्धं परीवदादिरिषुवुह्ठं त्ार्चेतद्टलेमसेव तेनबुध्यस्वततोभवनो येपक 


५ = ~ [ # भ „~ = [व [करि € खनिः मददेव्मारि [त 
। म्र चचयचन्यो सोत्चोऽचिरयादेव भावी तिभावायः तच्वभावबदार्ईै रीरलन्वा किन्ते नेनमवेनाञ्ेण कम्प्र चरं निन्त मददेवीखामि 


> € करयो वि ~ ए भ दृल्याटि (4 
नीवत्कदित्यप्तभि्वामवेभेरत वत्कब्िदपाद्ध युन्नलपरावरत्तं नापरोनसेत्छल्ये बकिमित्यं वंवतच्रा ड जद्ेवङुसले दिदरल्यादि वयायेनमगरका 


` रेणात्ाखिन्‌खंखारे कुयलेसतीर्यन्गिः परिज्नाविवेकः परिज्ञाधियि्ता कसचित्कोग्वष्यवखायः रंसारवेचित्गहेतस्यितः परन्नाधितः 


५ = = । [1 [] ~ = | 
सचमतिमता तवाभ्य्‌,पगन्तव्यडति तदेवपरिज्ञानाना चंदर्भवन्नाद चुण्डत्यादि लन्भापिडलं भ॑मवुजत्वं मा यत्त सोच कगमनष्ेत 


' भासितैचुतेडवालेगस्माति खर्जति चर्सिंचेयं पवुचतिदवंसिवा छणंसिवासेक रगे सं विद्रपदेसुणौ 
श्रख॒दालोगसुवेदमासे दतिकम्् परिखयायस वसोसेणहिंसतिसंशमतौखोपगम्मती खवेडमाणो 
पत्ते यं सायं बसदेसौ णारमेकषचरं सव्वलोएण्कप्पसुद्धेविदिसपपतिखेशिक्िसचारौअर्यया खूसेव 
खलं सव्वं सससागयपसाणेंचप्यारेयं च्करणिन्नंपावंकन्प तंणो चरं रौ चंसन्मतिपासद तमो 








। माषा 
, होक नेपरिगामिचुएक हतं स्वषद्ध्॑ोगर्मीदिकविषेरचे एतावतादणोखंचारवषारेदत्यर्ई; एदगोवचनकिंडाकच्योद तेकच्देष्धनं 
¦ स्यि चेवं ° दगोौ यरिेतनेग्रवचनि एमर्गौक्तचनक्तद्धिवे तवावलौीले आगलिकरीस्खे तेयुगड्‌-डं इन चिन ्रक्चनविये कदधिदधे 
खव खिवारूपचनुद द्वय विषचतेडनेविपे वागन्दयकीस्यैरसादि विणे बुगलाश्िवोतवादणं खिवाकडतां दिंखानेविे वागब्दवकीग्पा 
वाद्यदन्तादियिपे वालन्नानप्रवन्तं तो यकौ च्वच्छतोगर्मीदिमाने इगिश्ररिडंतम्रवचनिदमकदियेच्नेजेवलीगर्म्मदिपा्निनोकार 
ष्टवियवखंगनायौीषम््ं यकौ अच्च तद्ध तोहि खाद यावदा रवकौनिवन्त तेकेवोद्‌ तेदेखा ङे रे्द्निच्े तेजितेद्भिवएक 
¦ दितीचसुनितिमुबनखरूपनोनागय खंविद्धपदेखग्यग्रकारिविद्वकडतां दीटोच्नानद्येनचारिल मागं जेथे रढवो्द्रएतावतालेमायव 
हार्यकौनिष्च्यो तिदेनसुनिन्रानदररनचारित्रनागं नो देणारे तेखोकरतोलीजने श्चन्ययाअनेरोभकारिकडतां विपयकपषाय 
` ग्रसरहिसादिकर् नेविपे प्रटत्तद्मञ्वेदमारे आआलोचतोभ्नापमे अष्युभव्यापारटाल्यी ज्नानादिश्चुह्वमार्ग नोजाणवाद्‌ लोकश्यापश्य 
कौिपरीतनाणीसखो करे द्रतिकन्ब'इ्णपूरवीक्तमकारिनेगष्योजम्बं तेदनोकारचवैमरकारिद्ध' तपरितराद्नाग्णी प्रत्याख्भानमरित्रा | 
। दसव्य॑वकीपरिदधरे क्िसपरिरे तकन परइरिवानो उपायकदेषटे नि म्हिखतितनर््र नो परिडरयहारकिषिरीलीवनेेनशी 
` श्रनेरापायेदयावेनन्ौ दयतांमदमोदेन री संनमतीखतरभेदसखंवमण्यखे तेम्रोपगतीकदा चि यस्ंवमकम्दिं अवन्त तोद्दानेपरंशट 
, पगोनक्ररेएतावता कोधनकरेजातिप्रखतिमाननाये परव चनानकरे टष्यानकरेचिवंद्योजाग्णी एकर तेकदेदे ख 'उवेह” उवेष्टमा 
, पोकडतांजाणतो भरत्ेकर्‌ मास्िवानेखातच्छडतांखच्ड एतटे्नेरानेखस्ि चनेराडषटीनयाद्‌ चनेष्मनेरानेदुक््ठि चनेरोदृक्डीन 
याद्‌ सापमयोरकस्दिं जीवर्ख्ीटुःखीवाद्र. इशिक्रारणिम्रािष्सानकरे नेद्धमकरतोखोकरे वखाणलीकडतां बोकद्चा बानोचभिला 


( 


पौकरो$पापार नकर तेकेच>े्टे एप्मसुद्ेकहतां एकलोचनेविषे दत्तटटिचयवाखंयसविपे णर्जातिरक च्नेसेकादः एहऊपरत 





| 
1 
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लवनसाखेवरीकेडवो विदिन्रष्यद््मे विदिखिनडतां अदखंयमखं वमयकी विपररीततेडवन्नौ तस्यो एतावताच्यखंचसयकी' निदत्तवलीकेड 
` बोनिचिखचारी निच्िखकडतां संदेगीतेदनीरेविचरे तवावलीकेडवो चरनेषयाख्मरनामायीयको अरतकडततिहनः्ारंभवकौ 
निटन्त्युवामनेाोकनेविये अरतममतारद्ित चेवखमंजेपुर्वाक्टचे लचचिततेवखमंतद्रव्यखडधित एतावतायुक्नियलनयोन्दसवेमका 
& रिय नितियद्ानिद्नरौ ामणपेचक्नेव्य पापकन्धं दिं सादि तंयोचन् सीकदतां तेगवेपेनदं पागलपन नपागयापीकू 
॥ 8 
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रेनदद्त्यधैः एतलेनेषायकम्प्रःनोटालिवो तिदेजेखस्यगृन्नान तेकदेखे जेसम्ब'कडतां सस्य गान तेमोणंकदरतासुनिनोभावदे | 
दौपिकाटीका 
| सुपयाति यगरैभिसाङःममविवोगोमाम्‌त्‌द्त्ये तदध्यवसायीमवतिसस्यक्लोक्तसिदं यतप्ागूव्यावखिं तभित्या₹ असि चेवंपडिडु्चतौ खव | 
बाणं सिवा चेडएगेदिंविदपद्ेखुणी अन्दह्मलोगसुवेहमा खे द्रतिकम्ं परि्बाय सव्वसोसेणदंसन्तिरंजमतीयोपगकतौ सिचि | 
त्वातेभवचनेपत्ू्गीक्' मकर््ोच्यतेप्रोच्यते एतच्चवच्छमाखमतेवोच्यते इतिदशेवन्ना द सवं सिवार्पेचन्तुरि द्वियमिवये अध्युपमन्बोना 
न्दात्‌स्प्ैरसादौच छं सिवा च खनं हिंसनं तत मवन्तं ते वाथन्दाददृतसेयादौ च बालोरूपादिमिभयनिमित्त' घमौत्‌च्य तःसन्‌गभरि | 
षुरज्यते अनारईतेमा्गे इदणुच्यतेयस्तु एनर्मभीदिगसनदेत ज्नात्या विषयक्ंगं घमीद्‌ष्य्‌ तोहिंसाद्या्व हारेभ्योनियत्तं ते सकिंभूतः | 
। खादित्या₹ सेडएगेचिंति सखितेन्द्रियोड्छरवधारे सणतैकोद्धितीयो सुनिव्मीग्यमन्ता सं विद्धपयःसस्यवद्धसाडितः चुएपंअमो | 
चमारगोन्नानद्ैन चारिदास्योयेन चोहिलायाचवहारेष्योनिरत्तः सण्लखुनिःशुखमोचमा गैः किञ्चमखहालोगन्ति नेनमकारेग 

अन्पयाविषयकपायाभिभतं दं सादिकमेखम्ररन्त लोकं उत्मेच्यमायो अन्ययाचामानंनिरटसा श्रमव्वापारंरतपर यमाय; संविद्धपवो 





| सुनिःस्यात्‌ लोवं चान्ययोल च्च किंकुर्वादित्याद इतिपूरनेरदत भदन कम तदुपादानद्स्वैतःपरिच्रायन्नपरिश्रयाप्रत्याख्यानपरि 
| च्रायापिसमैतःपरिषरेत्‌ कथंपरिरतीत्याइ चेदं खतिसकमेवरि न्तौ कायवाग्मनोभिनेडिनरि जंठन्‌नघातयत्यपरेनैष्यहुमन्यते | 
किच्चसंजमतीपापोपादान प्रदन्तसासानं संयमयतिसप्तदथप्रकार संयसंकरोतिसंवमयतिनोपत्मती गलभघा्य मसंयसकर्मख मदन्तः 
खन्‌ यप्रगल्‌भमायाति रहस्यकायंप्रटन्तोमि लिद्ध तिनटटतामवलंवते उपरच्च लाति ननात्यादिमानमुडहति नवं अर्मावि 
वन्तेनलभ्यति किमाकलय्येतत्‌ इर्यारित्याङ चखयेहमाणोपन्त यं सायंवखादेखौ शार भेकञ्छयां खवरोए एग्मशुदेविदिरुपयसे निष्व | 
। खचारी अरतेपयाख्चेवखमं सव्वउसस्बागयपरारेणं अकररएज्नंपावकम्मं तं गोचन्रे खी संनसं तिपासडा तंमोशंतिपाङ्दालजं 
मोकंतिपाखडातंसम्भतिपासडाग दनं सका'चिटिलिरिंद्िव्वमारेदिरुणासातेदिवंकखमावारेिपसनत्तेदिंगारमाव सन्तिं खवेटनाये 
निउ ्माणोऽवगच्छन्‌ प्रत्येकंप्राखिनांसातं मनोनुकूलं नान्यङखेनान्यः छस्व नापिपरद्‌ःखेनदुःखीश्वतःमारिनोनदिस्ातूप्रायिनाम 
| त्य कंसातय्रुत छमाणच् विंङ्यदित्या वणाण्सोवण्ं तेभगस्यतेयेनसवरीःसाधुकारस्तदादेथीवर्णी देय वरखीभिलापीखन्ारभतेकञ्च 
नपरापारभं सवेखिनूनपरिलोते विंभूतःरुखे तत्‌कुर्यादित्याइ रगग्म्ुदहे एकोमोचोऽगेषललक्तंकरङहितंत्वात्‌ संबमोवासगदे रि 
तलत्तत्र प्रगत॑ष्ठयखसतथा सोचेतडुपायेवादन्तेकटद्टिनेकञ्चन पापारंसखनारणते किच्चविदिसपयसे मोक्च संयमाभिमु्ादिक.ततो 
ग्याविदिक्तां मक्पणतीरसोविदिकूमरतीखे; सचेर्यसृतः खन््ार॑भीस्वात्‌ कुमार्ैपरित्यागेन पापारंभोन्देषीमवति किच्चनिव्िसचारी 
चरणं चा रोऽदु्नं निर्षिर्खचासोनिर्विखचारः सोखास्ती तिनिविलचारी इतदतिचेत्‌सरतेषचाख यतःमलाखपरतः मजायन्तद्ध 
तिमाणिनः ततरारत तदारंभनिरन्तोनि्यैनलोवा यच्चथसीरादिषठमनव्रषितः खलिर्विदचार्यवभवति यचा परक छकिंमूतः | 
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¦ स्यादित्या सेवडमंवखुद्रव्य' सचालसंयमः तदिद्यतेयख्चसचिदव्वारमो खनिर्वडमान्‌सव्यं उसन्वागयत्ति खैखसन्वागतंग्रन्नानंपदा 
यौनिभौवकं यस्वातननस्ते नाल्मा खवैसमग्वागत प्रन्नानरूपापन्य न यद्कनतैव्य"पापंकमै तसोकदाखिदप्यस्विपति उपलम्धपरमायेख 
रूपेणाकना न सावद्यातुबिघायौ स्यादितिभावः यद्देवसव्यग्‌प्रन्नायं तदे वपापक्रमैवजेनं चद्धेवपामकसवलैनं तदेवसभ्यगूमज्रानं 








श्यीरंगाचायेरतटीसा 

+ सोक्ञागमं (~ = [प ४ तेगभर्द्‌वस्ेष्व = ० 
म्र" पुनरपिकर्मदयात्तद्याचयतो गालोन्नागमभौदिषुरज्यते गर्भ॑न्रादिर्येपा कुसारयौवनावरावियेषासणं ते वगा | 
= 7 ४ योगो £ ॐ | ॥ 
मुपयाति ययेगिःसाधंससवि साम्‌ दित्वष्यवसाचीमवति चदिवाधम्मरत्‌-्‌, तरत्करोतियेनगर्मादिषु वातगाश्वाने संग सुपयाति , 


' रिच्जदन्तिबारीसत्तेगच्डछतीत्यरयैः सष्यकोक्षमिदं यलमाग्न्यावसिं तमित्याह भकच्छि'चेयंद्स्यादि पस्मिन्नित्याते भवचनेएतत्‌पू्तःमकत 
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। =, क [१ = (व ५ रद्धिवविपयेः [व्‌ ह 
पंणेत्यते मोच्यतिर्तच्च वच्तमाणएमतरे वोच्यतदरति दथैवन्नाद रूपंसिवादत्यादि सूयेचचतरिद्वियविपयेष्युपयन्नो गागन्दारन्वव वास्यं 


, शश्ट च्राचायाद्गसूल । 
रसादौच्तणेमरवन्तं ते चगुदिसायांचणनं च णोदिंखातसखां मवन्तं ते वा गन्दाटन्वद्वादतस्ते वाटाविति रूपप्रघानवादिपचायांरूपित्ना 
चस्ूपोपादानं चाचवद्वायणाच हिखाप्रघानतानदादिवाच्च तदुपाद्‌ानमिति वालो पाटिविपयनिमिन्तधर््ात्‌च्य तःसन्‌ गर्मादिपु 
रच्नते अतराहतिमाग इदमुच्यते वस्तुषुनगभादिगमनलह्ेव॒न्ाता विपयसंग' घर्मरादच्यतो दिसाद्यायवदहारेभ्योनिवन्त ते खुकिभतः 

1 


सादित्याह चे्छइत्यादि दखजितिन्दरियो्धसवधारगे रखुएञ्कोऽदहितीयो मुनिन्नेगयसन्ता संविद्रण्यःसम्यरिविद्स्लाडितः चखा, 
मोन्नलागेषं च्ञानदथैनचारिवाख्यो्ेन उतवासंविद्वभयेतिवापाटः संविद्धंमयोटटमयदन्यरयैः योद्याचयदारेभ्यो द्विंसादिभ्योनिरत्तः 
उण्वसुनिःचुरखुमोचमानौ इतिमावायेःकिद्चच्रगदादत्यादि प्न्वेनभकारेणान्यवा विषयकपाचाभिमृतं दिसादिकम््रं सुपररत्तं लोकं 
स्वलोकं पापर्डिलोकंवा पचनपा चनोदट्‌ सिक सचिन्तादाराद्ग्रटत्त सुतम च्मागोनायावात्ानंनिदटत्ता शुभव्यापारमुत्मे च्धमाग 
सविद्वपवोमुनिःखादिति लोकचान्वयोत्मेच्य किंकुर्याटित्याढ दतिकमग्य्'इत्यादि इतिप दठभियदद्घं कन््र तद्पाद्ानच परिज्गाव 
ज्परिन्नवा मत्याख्यानपरिज्नयापि स्वेतःपरिचरेत्‌ कयंपरि दरतीत्याह सेदत्यादि खकम्म्र परिहन्तं काववाग्मनोभिनदिनस्ि जंतू 
न्तघातवत्यपरेर्नाप्यवुमन्यते जिद्धसंजमतिपापोदानम्ररत्तमातमानं संयमयति सप्तद प्रकारःवमंकरोति संयमचति चआराचारव्यच॑तंदेत ` 
त्ब यमद्रवाचर्ति खंवमतिक्िच्च नोपपगड्‌ गल्‌भाघाययचसंवमकम्म सम्रटत्तःसन्नप्रगल्‌भमायाति रडस्यपयक्ाचम्रद्र-ते लि्छ तिन 
छटताच्वलंबत इत्यु पलच्नणा्यैत्वादख चखमोचतपयेमुनिनंकुष्यति नलालत्यादिमानमुद्रडति नवञ्चनां विधन्त नलुभ्यतिकिमानलव्येतत्‌ 
कवीरदित्या ख उवेदद्त्याटि उतम चमाणोवगनच्छन्‌ एत्य कंम्रारिनांखातं सनोतुक्लंनानख्खेनान्यः खखोतिनापि पर्डुःडेनदुःष्डी , 
त्वतः प्राचिनोनिंखादिति भािनांम्त्येकं सातसखुत्मर च्माणच् किंकुर्या दित्या ड बसाएसी दत्यादि वं तेमस्यतेयेन सुवख;सा , 
दुकारन्तदादेरी वर्याभिलापी सन्नारमतेकं चन पापारभंसर्पखिच्रपि लोकेवदिवातपः खंयमादिकमप्यरंमं व ःकौन््यैनार भने 
मनचना्ेत्रारभेत तटुद्ावकना्त्रमी मावचनीष्् कवावादी नैमिन्तिकस्तपस्वी वाविदयाचिद्धःस्यातः कविरपिचोद्धावकाग्बटौ वदि ' 
बार्ते खूपं तदा्देमौतद्भिलायुकः नोदत्तं नादिका; क्रिया्रारभेत किंभूतःखन् तत्छुर्वादित्यादइ एगधणुहे एको मो अयेषमलक 
लंक्रदहितत्वा्स्‌'वमीवा रागहेपरद्ितत्वात्तनन प्रगतंसुर्खवस्यसतया मोच्छेतद्‌ पाये ग-दत्तेकटटिनेकन्चन मामारभसारभतदूतिकिद् 
विचिरूपडसो नोचखंवसाभिमुखादिकृततोनाविदिक्तां अकर्पैणनीर्सोतिदिनूमरतीखं ; उचेवं भतःखन््रारभीखान्‌ङ्मागेपरित्यागेजनपरा 
पारंभान्यं पौभवतौत्यर्यैः किद्वरिच्निणद्रत्यादि चरचारोदुटानं निवि खसचासे निर्विन्रचारःरोऽखास्तीतिनिटिचा र क्ुतदति 
चेत्‌ चतःमनाखरतः प्रजाचतद्रतिभरनाः म्राशिनललारतस्लदारंम नित्नोनिरैमतरोवा चदश रीरादिष्वपि ससत्ररद्ितः उनिविसा 
चायेवभवति वदिवाप्रना; च्िवस्ताखरतारंभेषि न््विदसागच्छति कारयामावात्कायस्याप्वभावाटिति वच्चग्रजाखरक् ्रारभर , 
इतः खजिभूलःस्यादित्याद चेवदखसभिन्वादि वद्रवय'खचातसं मदूद्वियतेवस्य सनिरनारंभो खनिर्डमान््‌ उवै" मन्पागतं | 


- = 


भरन्नानं पदा्वविभीवकं चस्दानस्ते नाना सर्मचमन्वागत म्रन्नानरूपापन्नेन चदकरत्तव्य' पाकम तन्नो कद्‌ाचिद्ष्यन्ियति उप 
~~ ५ [प [1 € 
लन्वपरसाचस्वसपेणालना नचावद्याबु्ानविषायो स्यादितिभावायः वद्वखम्यकरूप्रन्नान तदेवपापकम्बा वव्मैनं चदेवपापकर्सवल्येनं | 








वंकसमायवारेहिं पत्ते हि गारमावसुतेहिं खुरोमोरंसमायाए धरेखरीर गपंतंलन्ंचसेवंति धौरा 
खम्प्रत्तदंश्िणो रसच्रोहंतरेख णोतिखे दुत्त बविरणवियाहिरत्तिदेमि गामाखगासंदुद्रन्नमा णस्यदु 
ज्नएतदुप्वरिङ़ तंमवति अविवन्स्सभिक्च्‌ रणो वयसाविएगेचोदया कप्य तिमाणएकाडगसणय माण्यण्‌ 





| 

| 
णंतिपासह जंमोणंतिपासहतं चन्द तियासदणद्रसं सक्रर्टिलेडिं अादिव्नमारेडिं युणासातेहिं 

ह 














अचाराङ्गसुच। ९९< 















मापा 
| ग्योअनेजेमोनसुनिनोमावदेष्ठो तेसस्यग ज्ञानदेष्ठो विवेव लो चनिद'जोबो रएतलिन्नानदयनचारितरनो रकाध्यवसावपशोलाणिवो | 
` परस्यरखनहचारित्वात्‌ एम्रनुष्टानजेे तेरटेपालीनखकिये तेकन्हेे दमं सदं सटिनलेदिं एन्नानदशेनचारित्र शिधिलजेमंद्वौयतेणे 


, पाली नसक्षियेवर्लःकेगो अ दिन्नमारेचटिकता पुत्रकलत्रादिके ऊपनेसले खिकरी जेाद्रं आला तेरेषःलौनरुकौये नलीकेहवेरु | 






यासा एद्हिंक डता थब्दादिदिपयनासखःद णदहारे वलीकेवेव॑कससायारोष्दं वक्राचारिद' माचाविएपालीनसक्िये तयाबलीक्रोचवेप 
मन्ते दिं विवयक्रपायादिप्रमादवंतिदः एपःलीनखकिये तवाबलौकेवे गारमावसं तद्धि ग्टखस्थपणानासेवण हार तेणेएसुनिनोच 


नुानपालिवा श्छद्धे डिवेखक्य किमतेक ष्टे सटूत्र' सुणीसोक°मुनिततन्ना तामोणं मुनिनो भावखमसत सावद्यातुष्टानवजैनरूपस 
सादायभ्रादरीने धुणेखरीरगंकडता शरौरऊ्दारिकशरीर अयवाकाम्प शरीर तेषुखेक हतां गोपेकेणेपरितेकडेष्धे पतं लूहंकडतां 

परातविर्खवालचणादिकतिद् अस्पताल ष्ठो विगेरडितरहवो चादहारसेवे आहारेतेकोरएधीर कम्म विदारिवासमर्थतेकेवा 
| सम्न्तदं सो साचामतनादेषवरार जेमांतलू खाञ्नादारनोलेखदारतेकेडवोकच््यो तेकच्े एर चोरं तरुणी एमृतेक्तरु विधि 
रों तरशर सारनोतर ण ारमुनिज्ार्एिवो तिने सं खार थकीतस्ोतयासुत्ते वाद्य्स्य"तरसंगनाभावयकीौ ख'काणोविरएकषतांसा 
वद्यथकी निरृच्एहवो वियादिएकडतां बखाण्लोती्ंकरगणधरादिके खौ खधम््ं खाएभिकद्े "दमक" जिमयीभगवंतसमी 
पिश्छभल्यो इतिन्तो कसा राध्वचनेतरितीयोद्‌ थकः संपू णैः दिवेचरयोद्‌ सोपा रभियेद्े तरीजेखट सेटि खादिदोषयकौ निरन्ततेखुनि | 
खाइइमकद्यो इ-हाएकतरनेसुनिनो अ भावतेने दोपोद्धावकडेटे त्र गामारुक० ग्रामावुम्रामिद् विडरत्‌ एकाकी साधने इज्नातं 
कडरताद्ट गास नयादइलनातं अतुक्कलप्रतिकूलउपसग नेऊपजिवेरदन्नकनौपटिभलोनयाद. तयाडूपरङरतं इष्टपराक्रा तकदतांस्यानएका 
कौनेय एतादताएकाकीस्याननपाे स्यूलमद्रने्मधिवेग्डाघरिगवासाभुनौपरः द्रमखमस्तनेनयाद्‌ किःतज्ेवानेङद्नेकदे खचि 





¡ त्तस्पभिक्खुणो अध्यक्तकहतांजेशरुतकरी अग््क्ञतयावद्‌"करौ अव्यक्तति चांतेकरौ अव्यक्ततेकष्यिजेोशाज्राराग अथेयकीमयोन 
छद्गच्छगतनौस्वितिगच्छनिर्गतनेनवमापूषैनीतीजीवस्तुभणी नज ्नेचुतअ्न्यक्ततयावद्‌ "करी यवयक्ततेकडिय जेगच्छगतम्नाह्िसोल | 
दरसमाच्चिवन्त' गच्छनिगं तसाडिवड़' अब्यक्रती सव रसमाद्िकहहौयेद्ःदं अव्यक्तनी चोभं मीदधे खतञ्चनेवद्‌'करीजे्व्यक्ततेडनेएकचय | 
नकल्य संयमामवि राघनाथाद एपष्िलोभ॑गतयास्ुतेयव्यक्तव द्‌ करी व्यक्ते हने पुणएकच्यानकल्परं यगीताथेपयोसं यमञ्मने यासमानी 
प्रियघनायाद्एबीनोभं यतथाश्छुतेकंरीव्यक्तवद्‌'करी अव्यक्ततेखने षुण एकचयीनकल्पेवालपगणानेभाविसव्पैलोकने परिभवनोटामयाद््‌ 
एतम जोभं गतघवाजेखछत्नेवयेकरी व्यक्ततेदनेरुरूने अादेशिएकचययीचादरे पुणणडनेषुणविना एकचर्यीनकस्ये जेन्दभगगितिद्धा वणा 
दोपऊपजे पर तेदोपगच्छरगतनेसंभवेन रौर रनेया्देशिम्रवत्चतां रुज गजे तिश्िटोषनकी वलीक्न््ं नेवथिण्ञगुदनोपुणवचननमाने 


तके बयसाविएणेचो दयाकु्ंति विग्पिहीएकितप संयसानु्टानविपे सीदावताम्रमादेरूलल्याड्'ता चीरुरिदइ"धम्म् वचनेचोर्यामे 
स्ाएकथ्जाणमतुव्यकुपे करोषनेवशिण्ड्धवे इमकरेडध एणे एतलासाघुमाडितिर स्कसो कामेसखोकस्योचनेराुग्णरुधद्रमलजमव्रतते 
तिष्टनेसखं नके दरश्णिपरेतेडन््रतसानअभिसाननैवसि अपणपोमोटो मानतोनरमदु्य स खामोदेभवलमो उनी वनेखदे खोकायषका 
1 = न~ + -- ~ ~~ दौमिकाटीका 
दत्य तद्गतप्रत्यागतद्धत्र ण दथयिठुमाह जंसखजमंतिपाखडा तेमोणन्तिपारुदा खम्यगिति सम्यग्द्रानं सस्यक्तवातन्खदचर्ितिं यन ' 
योःसमावात्‌ एकयदरेदितीयंग्रहंन्याग्य' यदिद खस्यग्‌ नानं सम्यक्ताग्वाद्रत्य तत्श्यत तन्युनेभौवोमौनं खंयमाचुष्ठानमित्ये तलमण्यत | 
तत्सस्यग््नानं नेखविकसम्यतवाप्यत ज्ानखविरतिफलववात्‌ सस्यक्तस्याभिवयज्लिव्मरणत्नात्‌ सम्यकन्नानचरया नामेकध्िवसाय | 








व्र 





3 ~ = शरद 
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ष्‌ र 
श्राचाराङ्गसूल । 





=) 


स्ष्णमतयामन्दवीर्चैःसंवमतपसोट तिहटिमर हिते; किच्चचादिव्नमाणेदह्धिं य पदःटुतकलत्राद्यदुपंगजनितन्नेदादादर क्रिवमायरेवत्‌ 


। पर्वक्रनथक्यनितिसंकंघः किच्चखुगासाएदहिं गुणाःयन्दादवसते षु स्वादोयेपातेरुणाखादास्तेः क्िद्वंकख्मायारोहिं वक्रःसमाचारो 


[> 


येषांतितवातेमीवादिधिः; पमन्ते दिविषचकषायादि प्रमाटःग्रसत्त; गारमानसंतेडि चगारग्य्डतदाद्याच्तर लोपाद्वारमिल्युकतं तदा 


~प 













गारमावखद्धिः चेवमायैःतेः पायकर्मवजैन॑रूपं मौन मनुटानमय्क्यमिति सवतयोल्य'कयं तर्दिंयक्यमित्याह सुणीमोयंसमायारएघुे 
सरीरगंप॑तंल्‌इच्चसेवन्ती घौराखम्ब्रतदंशिणो एसच्ोहंतरेष्ुणीतिन् खुन्ते विरएविचादिएत्तिवेमि आवती एतदो उद्‌ स गोखम्ब्रतो 
सु्णौमोंति सखुनिजगत्‌ तयस्यमन्ता मौर्नसुनित्वं चेषसावद्याबुष्टानवजेनरूपं समाटाच ग्टदीत्वाभ्रुनिवाच्छरीरकमं याच्छरीरजमौदारिकं 


कमेयरीरवा कथं चतख्घ्रुनवनमित्या द पतन्तिप्रान्तं पच पितंवह्लञ्चनकादि अल्प वातद्पिर्चं विद्चतेरभावात्‌ सेवंतेतद्भ्यवडरन्ति 





केतेषीराः क्मविदारयसविष्णव किंमूताःखम्यक्तदर्भिनो वचां तरच्येवीखनिं रुणःस्वादित्यादइ एखच्ोदंतरेखु्ौ एयोग्रनन्तरोक्त 
विेषणविचिषटः सोवोभावौषःसंखारस्तं तरतीतिकोसौ सगद्यग्यन्तरसंग भवोन्म क्तवनृरुक्तः कच व॑भूतोवःसावद्यालुटानाद्विरतः | 
इत्यं व॑व्यास्यात इतिरविकारसमापत तवीमीतिपनेवत्‌ लोकखाराध्ययने ठतीयोद्‌ यकम्रदीपिकाःसमाप्ता उक्षशतीयोद्‌ं यजः साग्रतं 
चदठयभ्ारभ्यवे खस्यचायमभिखवं घः इन्हानं तरोद्‌ यके डिखाविषचार मादि ग्यदासेनतहतो दोपंम्रदश्ये विरतएवमुनिभवतीति एतद्य 


तिपादितेभस्ि'च एकचरस्यासुनिभावेदाषोद्धावतःकारणमादद्रत्यनेनसबंघेनाया तखास्योद्‌ शकसयादिद्धत गासारागामंटू दव्नमा ' 







॥ 


स्मर्व्लातं दुष्रिकंतंभवति यवियत्तद्धभिक्डयोवयसाविएगे चोडयाङुपंतिमाखवा उन्बवमा गेचनरे मह तासोहेयासुज्णतिगामा ` 
रुगामंतिग्ररते वुद्यादिशुणानितिग्रामाददुपचादपरोग्रामोग्रामानुग्रासःतं दरवसानस्यविदरतः एकाकिनः साघोचत्छात्तदाड इजातइष्ट , 
यातंडयषैतं गमनक्रियाया गद गच्छतणएवानुक्रल म्रतिकरलोपस्षगंसद्धावाददेनकस्येवरूतगतिमेद इ्व्यन्तरी॑बाच्छेदवत्‌ इ्टंषराक्रांत 

स्यानं एकाकिनोभवति स्यलभद्र्यौगतो पक्तेचाग्टडइसखाधोरिषेति एतच्चनसवेस्येव दुर्यातंडु;पराकां तंच भवतीत्यतोविधिनषि विय 
नतच्यभव्यक्तस्यभिचो सचान्यक्तःखतवयोभ्या स्यात्‌ ततरद्युताव्यक्तीयेनाचार प्रकल्योऽ्यतोनाधिगतोमवति गच्छगतानांतज्निगेतानांघ 
| लि'यतः अतचव॒भेगिकां खुतवयोभ्यामव्यक्तस्य एकचर्यानकस्पते संयमाव्मविराघनातः श्त्याद्योभ॑ग; तयाखुतेनावग्यक्तो बयसाचब्यक्ञः 
| तस्यएपय कचौ नकल्पते अगीतायैत्वात्‌ उमयविराघनासद्धावात्‌ द्धावात्‌ इतिदितौयोभंगः तयाख्ुतेनव्यक्तो बयदखावाव्यक्त; तस्य7पिनकस्यते 
' बालतयासवेपरिभवास्पदत्वात्‌ इतिटतीवः वस्तुरभयवव्यक्तः ससतिजारणेपरतिमां एकाक्तिंविडारिव्वद्यत विदारमरतिपद्यतां मखः 
पिकार्णाभावे एकचचे'नकल्पते यतस्तस्यां बहवोदेााःमाडुवन्ति तवादिएकाकीपर्यटन्‌ यदीर्यपयं योषचति ततचाद्योपयोगान्‌ 
श्वासयति तदुपवुक्तयेन यपयं योधयेत्‌ पं रेपाभपिरुसितयोवाच्याःअन्यच्ालीसख नवातादिचोमेखव्याष्यादुह्नवो संचमामविंराषना 
वचनरौलनाच तत्रयदिकर्णापन्नाग्यड्खाः मरतिनागर याक ; तर्िचद्धानतवापद्‌ कायोपमद्नसंवमवाध्यामापादयेषु मयनक 
। चित्ततयाभूतः कन्तव्याद्यतःस्यात्‌ ततःचालमचिराधना तयाऽतिखायदौ खलषुरीपलंवालां तक्ति त्वात्मव चनदीलना यपिचग्रामादि 
' व्यवद्ितःसन्‌ धिग्नात्यादिनां केयटंचनादि अयधिद्येपेग् चषिदिप्तः खन्‌ परस्ययोपमदेकारि दर्डाद खिडिभंडनविदध्यात्‌ तश्च; 
` गच्छगतस न खंमवति रुवदयुपद्रेथखं भवात्‌ किच्चवयस्ाविएे चोड्वाकप्मन्तिकचित्तपः संवमालुडानादाक्वसीदत अमाद्ख्वटिताः 
वा रुवीदिना धम्प्श्यवचसाप्य के जषुटघर्म णोऽनवयत परमार्यीचक्ताःखन्तःकुप्यन्ति केतेमानवामनुजाः को घकरगाभवन्ति तुवतेच 
¡ कथमहसनेनेयतां खाघुनांमध्वेतिर संतः किंलचाक्तं चयवान्चे तत्कारिणि खंल्येवममाय्य वंभूतो अधिकज्ञारोभूत्‌धिग्मे जी वितनि 
त्यादि मदासोदोद््येन काघतसमिच्राच्छादितहय्य उचव्ितखषचिताचासा उमवान्यतराव्यक्ता मीनाद्रवगच्छ खसुद्राद्दिनिगत्य विना 
अरुपर्याति किंुनःकार्यं वचश्ाप्यभिडितारडि कारिकापकारिग्ः खपरवाघखावकायंदटदतीत्याह उन्रमा्ेवनरे मडतामो 


त 


हेषत खन््रतोसानोसखेतिखन्बतमानः उन्तंचामानंमन्यते चचेवंभूतोनरोननुष्यो मडतामोद्धेख प्रलनोहनीयोद्वेनान्नानो 


न -------------------------- 
चअआचाराङ्गसुल । २७१ 
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शिलंगाचार्चंरुतटीका 1 
योसखभावादेकग्रहणे दितौयग्रदणं न्याय्य" यदिदंसस्य गृन्नान सम्यक्तद्धेत्य तत्मश्चत तनुसुनेभवोमोनं संचमालु्टानमित्ये तत्मश्यतय 


{६ नेतव्दस्यक्तादितयं ,। [ [ ह 
चरणानासेकताध्यवसायेतिभावायं एतञ्चनयेनकेनचिच्छक्धमनुशट ठुमित्यादणदम सत्यादि सस्य गनुष्टातु यक्थकः 


| 

| चमौनमित्ये तत्मश्चत तत्‌ सस्यगज्नानं ने्यिकसम्यक्त'वापश्यतन्नानस्य विरतिफलत्वात्‌ सस्यक्तस्य चाभिव्यक्ति कार्पत्वान्धम्यक्तन्नाम 
| *, गीय (1 {रेदि ४ ~ [1 कि) 
शिधिक्तेरल्यपरिणामतया स॑दवीर्चैःसंचमतपसोटंति दटिमरहितेरितिकिच्चयादिव्नम ऋादरःपुतरकलताद्यदुष गजनित खडा 





[| व [क्क्‌ 1 यकषावौदिभमा =, [१ [वसंति 1 
मायारेद्दिं बक्रःसमाचारोयेषा चतेतयाते्षवाविभित्यर्य; तथापमत्तेडटं विषयकपाचादिप्रमादेः भमन्तेरितिकिन्च गारम 
अगारग्ट्डं तदाद्यच्रलोपाङ्ारमित्यती' तदगारमावसङ्खिः सेवमाने; पापकम वव्नेनरूपं सौनसनु्टानमश्क्यसिति सवेतरयोननीयं 


क 


बंतेतदभ्यवदहरंतिके तेधीयाःकम्म विदारण सद्धिष्णवःविंमूता; सम्यक्तदधिनः समत्वदथिनोवायच्च मांतरूचसेवीस किंगुणःस्यादि 
त्याह एसद्ूल्यादि एपोऽनंतरोक्तविरेषण विशिटमोषोभावौवः संसारस्त'तरतीति कोसौमुनिर्वत्तं मानसामीप्यं वर्तमानवदेति 


सौति पूर्ववद्ोकसारा्ययने ट तीयोद शकः परिरमाप्षः उक्तखुतीयोदेशकः सांप्रतंचतयेमारम्यते सस्दचायममिसंबं षः इहाद्योद्‌ 


श्यैविरतणएव शुनिभेवतौत्येतत्प्रतिपादितमस्ि' च एकचरस्यारनिभावे दोपोद्धावनतः कारणमादहेत्यनेन खंबंघेनायातस्यास्यादिष्तर" 


एकाकिनः साधोयश्चान्तदर्भयति इुयैतंडुंयातं दु्यौतं गमनकरियायाग्प गच्छतएवानुकरूल प्रतिकूलोपसमे सद्धादशनकस्येवकतगति 
भेदद्वयं तरी जंबाच्छेदनवत्‌ तथादुर॑पसाकां तसार्कातं स्याननेका किनोभवति स्य. लभद्रेष्वौ सतोपकोथा रटदखाधोरिषेति यदिवाचतः 
| भरोपितभदेकाग्टहोपित साघोरिबतस्य मडासत्रतचा अन्चोमेपिडपराकान्तमेवेति एतच्चनसषैसैव दु्यौतंडुःखपराकांतच्चभवतीत्यतो 
विथिनटि अव्यक्तस्यभिच्छोरिति भिचग्शोलोभिक्तुसस्य किमूतस्याव्यक्तस् खचाव्यक्तःखतवयोभ्यां सात्त्रचताव्यक्तो येनाचारभरक | 
सयोऽ्यैतो नाधिगतोगच्छगतानां तन्निमैतानां त॒ नवमपूबैटतीववस्लिति वचखावाग्मक्त' चापोडयवयौजञच्छगतानां तन्नि्मतानाद्च | 
तिंथतद्ति यत्च तुभेगिकाश्ुतवयो भ्यामव्यक्तस्यैकचर्वान कल्पते खंयसामविराघनात इत्याद्योभंगः; तयाच्छरुतेनाव्यक्रोवयसाचव्यक्त 
स्तस्थाप्यं कचयीनकल्यते अगीतायैत्वादुभवविराधना सद्भावादितिद्धितीयः तयाच्छुतेनव्यत्तो वयसखावाव्यक्तसखापि नकल्प्रतेवालतया 
सवपरिभवास्यद्‌त्वाददिथेषतस्तेन बुलिंगादौ नासमिति दतीवःचस्तभयव्यक्तः उसतिकार ये प्रतिमामेजाक्ि विद्ारित्मभ्यद्यत विद्ारं 
वाम्रतिपद्यताबस्यापि कारणाभावे एकचयोनातुमता चतस्तखागु्न वाभा पषणादिवियवा वहवोदोषाःमादुष्य'नि तयाद्योक्ाकी 
पयेटन्यदीर्वीपंवंथोधयति ततच्ादुपयोगाद्धस्यति तड्मच॒क्तचेन्न बौपय भोधवेदित्यादिकाः येषाच्रपिखसितयोवाच्या चन्य्ालीीय्नं , 
वातादिक्तोभेखवाव्याध्यायुद्धवेख्यमालविराघनां म्वचनदौलनाच तत्रयदिकख्यामच्ना्डस्वाः म्रतिनागरंकुः स्य न्नानतयां ! 
पट्कायोपमदेनकुरव्वाणा; संयमवाघामापादयेच्च खथनकचित्तवतयाम्‌तःकन्तव्योद्यतःस्यात्तत चात्वचिराधनातयाचिखारादौ स्तपुख : 
(भ अपिचग्रामादिव्यवस्ितःखन्‌ विग्नात्यादिना केयलुचिवाद्यधिचेपेखाविचिप्तःखन्‌ परस्यरोम । 
रि. ा म्आमष्99939अम99 
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तदेवसम्यक्‌प्रन्नानसित्येतद्नत ्रत्यागतद्धतरेणदथेयितमालजं संज संति प्रासदत्यादिखुम्यगितिसस्वग्‌न्ना न सम्यक्तं वातत्पडषरितं अन | 


दारद्रकरियमारेरेतत्‌ पू्कमशक्यमितिखंवंधः किच्वरुणाखाणडिं रुणाःन्दादयस्तेव्वाखारो येषातेसुष्णखाद्ासेरितिकिच्च वंकख | 


कर्यं तद्दिशक्यसित्याह सुणीद्रत्यादि सुनिर्जगच्चस्यमन्ता मौनसथेषसावद्यातुटान वजेनरूपं खुमादाय ग्टडहीताश्नौयाच्छरीरक , 
मौदारिकंकम््रं शरीर॑वेति कथंचतद्नवनंमित्याद पंतमित्यादिभरतंपयु पितं वक्त चनकाद्यल्यंवा तद्पिरूच्ं विरुतेरभावात्‌ ततृतते , 
ती एवासौ सबाद्याग्यन्तर सं गाभावान्‌सक्तः कचयेवंभतोयः सवद्यावुटानाद्विरत द्न्येवंब्यास्यातः ष्ूतिरधिकारपरिखमाप्तौ ववौ 
शकेडिंसकस्य विषयारःभकस्यैकचरस्य सुनित्वाभावः प्रदर्थितोद्ितीय टतीययोस्तु दिंसाविषयारभपरिगरद व्यदासेनतद्तो दोषंमद 


गामाणुगामदत्यादि ग्रसतेवुद्यादिुणानितिग्रासः ग्रामादतुपदचादपरो ग्रामोग्रामानुग्रामसत' दूयमानस्ानिकायत्वाद्वादरनां विरत , 


््‌ 


म मानना ४ (130 


२७९ चाराङ्गःसूल । 
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| मदकारि दश्डादर्डिभंडनंविदध्यान्तच्च गच्छगतस्यनसंभवति रुर्वादयपदेणसंभवान्तदुनं ्रफरोखदणणमारण धन्मयसखयेवालसुलभा ¦ 
। णा्भ॑मणदर घी रोज्धत्तसाणंममावम्पि इत्ये वमादिनोपदे येन गखांतगेतोगुरुणातुगा स्यते गच्छनिगंतखत एुनर्दीषाणठ केवलाद्‌, | 
¦ कच्च सादस्मिरएदिसंसुज्न एदिएगागीखउयजोषिद्रे ायंकपञरयाण्धकायवदश्दि मावडद्र. एगागियम्मदोसाद्रत्वी सायेतदहेवपडिणीषए्‌ ` 
` भिक्छविसोहिमदव्यय तन्हासविद्रज्नएगमणंदल्यादि गच्छांतवैन्तिं नस्तु वद्योगुग्णरन्िचया परस्यापिवालटद्धादेर्यत विदासाभ्य्‌ , 


मरार अ+ 


मगात्‌ चयाद्छय दकेसमयं सरन्नपरमपि का्ाटिविलम्न तारयत्य वंगच्छेष्य द्यत विद्धा्यपरं सखीदटंतसुद्यसमयति तदेवमेकाकिनो 






टोपान्‌वीच्य गच्छातविद्ारिकि् रुगागञाराभावेव्यक्तं नामि नेकचयाविधेयां फुतःपुतर व्यक्ते नेतिस्यितं लतुवसतिस्तंभवेप्रतिपेषा 


यक्तोनचासिखंभवः एकाकिविदारितावाः कोहिनामावालियः खडायान्विदहाव समसापरावास्पदमेकाक्ि विद्टारितामभ्युपेवादि 
त्यत्रोच्यते नकिल्चिद्पिकम्म परिणते रशकयमस्तितयाहि खार्त॑ल्यगदागदकल्पसख समसाव्यसनमवाच्षे ठमृतस्यायेष कर्यागनिकेत 


नख श्रुभाचाराधारसख गच्छस्यातपैन्ति नः कचित्ममारसूवलिने चोदिता अरिगगव्यखदपदेममपयपलो्य सद्धम््ं सविचायै कपाय 


विपाककट्कतामनवधाये परमार्येश्टतःछुत्रा कुलपुत्रतांवाग्मात्रादपि केचिन्कोपनिन्नाः ङुखेपिगौगणितापदो गच्छा निगच्छन्तितत्र 







चदिकाुश्षिकरा पायानवाम्‌ वन्तौव्यु.कद्च जदस्राचरम्मिमी णा संखोरदसायरप्म्रञ्रसदन्तायिं तित्रोखदकामौ पिग्गयमेन्ताविणस्मन्ति 
1 [१ + 1 [। जरतस्षणि 1 
एवं गच्छसमुट्‌ सारण वीती डि चोदयासंता रिंतित्मोखन्कामी मी णएावज दा विगस्मन्ति गच्छंभिकेद्पुरिखुारुख गणी जपं 


रुद्धा सार णवारणचोदया पासात्वगयायविदरन्ति जद्ादियापोय मपरकजायं सवास्यापविंञमगं सणागंतसवाद्रया तर्कम , 
[ऋ । 9 € 1 च 
पत्तजाद्रट"कार्‌ अयत्तगमंदरेल्ना एवमनातसलत्रवयः पच्च सीयिकर्ष्वाचादिभिविलृष्यते गच्छालयाच्तिगैतो वाम्मातरेणापिचोदितः 













सन्तित्येतदयैयितुमाड वयसाविएगेदत्यादि कचित्तपसंयमातु्टानाच वीदं तःप्रमादसवलितावा गुवीदिनाधर्ख्ेण वचसाप्येके , 
चअपु्टषरीण अनवगतपरमार्था उक्तादोदिताःकुष्यन्ति केतिमानवामवुजा; कोघवग्रगाभवन्ति ्ुवतेचकथमदमनेनेवतां साधूनां 


मध्येतिर स्तुत; जिं मवारुतमयवान्ये्ये तत्कारिणः सत्ये बममाये्वभूतो यधिकारोऽमृद्धि्मे जौचितमित्यादि महामोष्टोटयेन कोषत | 
निच्राच्टटादितद्टय उज्‌शितसखगुचिताचारा उभतान्यतयाव्यक्तासोना दव गच्छ समुद्रात्‌निग॑त्य चिनायमुपयान्तिः यटिवावचसापि | 
| यथाकदमेलुचितामलो परतागात्रय्टयः अरगेतनावसरणएवाखाभिदरैटव्याद्त्यादि नोक्ताएकेकोषांधाः कुष्यन्तिमानवा अपिशन्दात्‌का ¦ 
गरेनापिस्वुष्टाः कुप्यं तिङपिताच्ाधिकर्यादि कुथैन्तीत्य वमादयोदोषा चव्यक्ञेकच रागां गुरवदिनियामका भावात्मादुष्ुरिति गुरसा , 
' चिष्येचेवंभत उपदेयःसंभाव्येततद्यया चाकू नमतिसता तत्वार्यविचारमोमतिः कावौतदिसत्य'कः; कोपाखाटटरतं किंतकोरेन नथा 


अपकारि गिकोपद्येत्कोपकोपः कथंनतेधस्मोधकासमोत्ताणां प्रसद्धयपरिमयिनीत्यादि किपुनःकारगं वचसाप्यभिदिता रेडहिकासुष्धि 


क्ापकारिणः खपरनाधकसख कोध्खावकाशंददतौत्याह उगयद्रत्यादि उन्बत्तोमानोस्यं त्य्‌ तमान उन््तंवात्ानमन्वद्रति सष्वेवंभ्‌ 
। तोनसेसचुप्यो सदतासोद्धेन म्रबलमोहमौयोद्येना ज्ञानोदयेनवासु्यति कार्यी ज्ायविचार विवेकविकलोभवति खचमोदहमोदितः ` 


रेमहतःसोदेण सुञभतिसंदाहा वहवेमुज्जोरटुरतिकमाचननाणच्ोचपासतोणवंतेमादोण यंतैकस 
लस्पट्‌ संत दिषोरतंमो चौ रतप्युरुकारेतस्सौतंखिविसणेनयंवि्ारौ चित्तरिवादरैपंयखिन्भाद्वलि 
वडिरेमासियपाणेगच्छ ज्नासेखसिक्गमसारेयडिकिस सारे संकुतेमारेपस्ारेमाखे विखियटमाणेसंघ 
लिन्न साषएगचागुणसनिवस्सरौय तोकायन्ंफाससंणुचिखु7रगतियापाणछद्रायंति इ हलोगेवेय 
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अआचाराङ्गसृल 1 (> 





















सद्‌ त'संवाहाकण०तेश्नव्यक्रएकाकौरींडताने रुबाहाकदतांपीडा उपरुगेयकी ऊपनौवलीवलीवणीयाद तेते योभव्यक्तेदुरतिकम 
। रद्छदतादोदिली के्वानेदुरतिकसकष्िये यजायोतेषीडा्दियाखिवानो उपायअजाणवानेपीडा दुर्ेषनोयद्दरं एडवोदेखाडीम 
गवत शिष्यप्रतेकदेदे एयं तेमाहोड एएक चयी प्रतिपन्ने वाघानोदुरतिक्रसणीयपणो मादरोउपदेशिवन्त ता तभने मद्‌ आगमने 
तुखारिखदागच्छमष्यवर्ती याड चीवद्धंमानस्वाभिकडेरे 'एयंतेकुखलस््दं सं एलेपुव्यकन्यो तेकु्लक तां खीवद्ध मानसासिनोद्‌ 
, नच्चभिमाचजाखिवो एतन्ेएकचारीनेदणादोष निरतरमाचायैरुमीपिवन्त तानेरुणके हिवेखाचार्यवोली लैसुक्तिखवैरंगविरतिति 





¦ शेकरो सदायल्ञकरिवो तवातय्क्रःरे नेन्न चायैनोपुरस्तारसव्येषम्प्ं कायंनेविे मागलिस्थापिवो एवे तेग्रवन्ति बो तथातस्रीते 
ाचायनीरखन्नान्नानतेगेवत्त नतुञख्ापणीमतिविरचनाई' कायेकरिवो तच्िवेसणेतेद अचाचनोनिवेश्नस्यान रे जेने एतावता 


। शुसकुलवा सिद्‌'वसिवो तिदांवसतो केदवोयाई्‌ तेकदेके जयं विदारी जयशाद' विचरे एतावताजीवद्दिसिटःलतो पडिलेचणादिक | 


| क्रियाकरे तघाचित्तनि वातौ अाचायनाचिन्तने चभिप्राद्वन्न' तथापंयनिञ्भाद्. शुरुकि हां पङ ताड्ध' द्र" तेडनोप्रयजोवे तयान 
1 करिवावांचतोजाणी स॑यारोकरे तवाबुभचितलाणौ आडारगवेखेदत्यादिविषे गुरुनोश्चाराघकथाद् तथावलिवादिरेकडर्ताुखना 
| अवग्रहयकौ कार्यविनाबाद्दिरिर हे यवग्रहमाद्टिरहतां सदादवंदनवेयावच्वादिकार्यविना अाशातनायाद्‌ दसोजायी अवग्रह {हिरि 
रहे तयापाखियपाणेगुरे किदाद्रंमोकल्योरतो भू सरप्रमाणिपंयहषिन्नोवतोलाष्र परनिद्धघसखुपणेनपौडें इ&र्यसमितिपालेवलौ दष 
| जनोवियेपकचटे दधतं येश्रभितेभिचु चारितियो सदागुर्रादेयकारी एख्वेव्यापारिम्रवत्ते' तेकद्ेष्टे अभिक ममाणेकरतांजातो 
। मृडिकममायेनिवत्त॑तो संवुचेमाणेकचतां इस्तपादादियवयवसंकोचतोपसारेमाणे हस्तादि अवयवपरखारतो तथाविखियटमाणेख | 
मस्तश्न्रुभव्यापारयकौ निवत्त तोतया र॑ पलिमच्जमाणे सस्यकूप्रकारिहस्तपादादि वयवतेदग्धकिवानाठाम रजोडरणादिकेप्रमा 
जेतोगुखकुलवासिवये ईशिम्रकारिञ्पमन्तपरे य॒र्वोक्रकियाकरताने पुणकदाचिमवश्यभावीमणे जेड्धशूतेकचेदधे एगयारकदाकदाचि 
! गुणसद्धितञ्मप्रमत्तपणेचालतां तेने काचथरीरनेस्यशि ाव्याएक्करेदै संपातिमप्राणियाखपद्रवाद् भाखथकौ सर^काड्‌ इन्टाक॑म्म् वं 
धनौविचिततारे जिमथंलेगौ वसा" मशकादिकनेकाययस्पं धिभाणत्यागि ऊपनेकग््ं वं घनयी कषायाभावात्‌ भपरमकनिजघन्यर्ं 
। तसं त्तं स्यितिद्‌'कम्भंघ उत्क, टोकोडाकोडिखागरोपममादिस्थितिजाणिवौ प्रमन्तनेनाकुट्विपणेमवन्तं ताकिश्ईैइस्तमादादिकने 
सपपराश्णिषातिऊगनेजघन्यतः अंतमुं हन्तं स्वि तिप्रमा्यकमैवं घ उत्क. टोकोडाकोडिसागरोपमश्ित्ति भयतेरोजभवे खरपियेणडवोदे 
खाङ द द दलो गवेयगावेच्जना बडिवंकडतां दूशिष्जग्रिधेदन कडतां अगुभविवोतेणवेद्यये द्वो तिहा श्राव्यो रतलेस्ोकष्टो प्रमत्तयतौ 
|  दीषिकाटीका दीपिकाटोका + 

दयेनवामुद्यंति कार्यीकार्यषि्ेकविकलोभवति सन्दम्योडमोद्ित; केनचित्‌विशिलणार्थमभिडिती मिच्याटटिनावाचा तिरश्लुतोन्ना | 
, च्थादिसदस्थानाज्यतर सडावेनोन्रतमानमंदरारूढः कुष्यतिममय्येवम्नय तिर्छरोति धिन्मेजातिंपोरूपं विन्नानं चेत्येव मभिमान 
¦ खचरय्डीतोवाग्मात्रादपि मच्छान्निग च्छति तन्तिगेष्छतोऽधिकसरणादि विडबनयान्मानं विडवयति ्ठद्धकोपाच्रगन्निगः सयान 





॥ 


, भिव्यक्तख भिक्ोःग्रामासुग्रामरमेकाकिनः परयटतोयत्धान्तदाड सखबाावडवेखुव्नो रेद्रद्कमश्या यन्ना णच्रोणएर्खतेमा्ोड रवयतेक्षस 
लस्य सयंतदिष्रो एतम्बोत्तीएवप्यरकारे तस्मन्नीतं निवेखन्बरे जयं विद्ारीचिन्तनिवाई प्रंयनिठ्मायीवलिवादरे पाखिचपाणेगश्छेव्ना 
सं वाहत्ति तस्याव्यक्तस्युकच्ररस्य पयं टत बाघयन्तौ तिसंवाघाः; पौडाउपसगे जनितानानाप्रकारातं कलनितावामयोर्वद्ःश्यः ताखा 
, व्यक्तेननिरवद्यनिधिना इरतिकमा! दुरतिलषनौयाः किंभतस्यडुरतिक्रमाः अन्नाणडन्नि ताखांवाघानामति सषनोपरावमर्नानान॑सखय | 
सम्यसरणसहनफलंबायश्धतो दुरतिक्मय्पीयाः पौडामवन्ति एतत्मदश्भगवरन्विनेयमाइ णएयंतेमादोख एतदेकचर्वाप्रतिपन्रख 
वाघा; दुरतिकम पीयत मजानानस्ययश्छतच्च तेतवमडपदेशवन्तिनो माभव्तस्मागमानुखारितया सदागच्छांतर्वत्तीमव सुषरसस्दः ॥ 
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२७९ च्ाचागङ्गसुच। 

































| स्या एवंतेकुलब्मदंख्णं एतद्यलूर्वोक्तं तत्‌कुयलखख रीवद्ैमानस्ासिनो दैनममिप्रायो ववाव्वकरस्येचरखटोएाः तमाचाय 
, समीपवन्तिनययुगा; याचा्यैखमीपवत्तिनाच किंविषेयनित्याह तदिट्रीर तस्याचा्च॑स्हटिम्तत्‌टटिलयासततंवर्नितव्यं द्ेयोषाद्‌ 
' चेश तस्त एते नोक्ताः खव संगेभ्योविरतिुं क्ति सन्यक्तिलवासटाचतितव्यं तवातप्ुरकारे तस्याचायेखपुरच्छरारः ख्यकार्वेप्वग्रत 
स्थापनं तद्धिपयेवतितव्य' तस्यखितसखाचायंख संन्नातन्ब न्नाततृज्नान तदान्‌ सरवक्ा्पुम्वात्‌ नस्वमतिवि रचना का्थंविदध्यात्‌तम्व 
वेखथे तस्यगुसोमिवेयनंसानं यखासैतन्निबेशनः सटागुसकुलवासीस्यात्‌ तव चगुदकृले निवसन्‌ किंमृतखादित्या चयं विदारी 
तमानोचतनया विर्णगौलोविदारीस्यात्‌ भाण्‌ पमदसवुर्वा ल्य पेलगादिकाःक्िवाःकुर्यात्‌ किंचचित्तनिवतो चित्तमचार्वा 
। भिमरायस्तेन निपतित" किवा्वाभ्रवन्तिं तुरीचसस्येति चित्तनिपातीसदास्यादितिपं वनिच्काती खुसेःकचिद्नतस् मन्याननिर्ष्यात्‌' 
भलोकित"यीलमसखेति यथनिद्धोीडपलचरां चेततृगिययिषोःसम्वारकप्रलोकीवुमृचोयदायान््े पीदरत्वादिनागुसोराधकः सदास्ा 
त्किद्चवलिवाडिरे परिःखमन्ताद््‌ रो सवग्रहातूपुरतःटटतोऽवस्ानात्‌कावेटतेगा द्याः सात्‌ एतस्माचष्तरात्‌ तयद गक्राजिर्मताः ' 
किद्धपासियपारेगच्छेन्नाक्रचित्कार्याद गुवीदिनामेयितःखन्‌ ष्टाप्रागिनोदुगमातदटटिस्तदु पष'्तं परि हरनृगच्येत किद्वसेच्भिदढममा ¦ 
परिढममागोसंकुचमागे पखारिवमागे विष्ियटमा गेरखपलिमन्नमागे एगचागगसमितस्य सवतो कावसंपाखमशुचिश्रा एगतिया 
` पागाचद्ावन्ति इहलोगेवेद गवेन्नावडिवं ज॑ ्ाखटोकनग््'तं परिकायविवेगमेति एवचेंद्यपमाएगविचेगं किट्रतिवेयवी से्भिढममा - 
, सोत्ति खभिन्ुःखदारुवदेयचिघायो एतदयाप्रारवान्‌मवति तवाद्यञ्चभिक्रामनृगच्छन्‌ प्रतिकामन्तिवन्तं मानः संकुचन्‌चस्तपादादिमं 
कोचनतः प्रसार यनृदस्तादीनवयवान्‌ निनिवसमानः समस्ताशुमव्यापारान्‌संपलिमन्नमा ग सस्यकूपरिखमं तात्‌ दस्तमादीन्‌्वचबान्‌ | 
तन्नि्नेपस्यानानिवा रलोडरपादिनाम्रट जन्‌ गुरुकुलवासेवसेत्‌ एव चाम्रमन्ततचापूवक्राः कियाःकु्मैतोपिकदाचिदवश्वम्ावितवा 
वत्छात्तद्ाद एगवारुच्समितस्प्रत्ति एकद्ाकद्ाचित्ृणुरुमितसख गुगायुक्रखन्यप्रमत्तचतेरीयमाणसख सस्यगनु्ानवत;ःकसया चिद्व 
स्याचां काचःयरीरएतन्ब'स्सर्गमतुचीर्णी; कावसंगमागता; सम्ातिमाद्वःप्ाग्िनः एकेपरितापमाम्‌ वन्ति एकेग्लानतासुपयान्ति 
' एवेवचवष्व खमापदन्ते चपच्चिमावस्वाठ खल गेवदर्मैवत्ति एकेप्राणाःमागिनो यपद्रान्ति रायि सुच्यन्ते यवकर्मवन्ध' प्रतिविवि : 
तरता तयाद्िगेलेण्ठवस्थायां मगकादौ्नाकायसंस्पथेन भआाखल्यागेपि पद्धधोपादानकारग् चोगाभावानचाद्धि वन्धःउप्णांतचीग्टमोद 
सयोगिवेोवलिनां खिंतिनिमित्तकपावा मावात्‌सामाचिकाः शअमरसन्तयतेनं वन्योतसु हवन्ते उ तृरुटत्ांतःकौरीं२ स्िततिरितिप्रसन्त 
¦ स्यत अनाकुद्िकया चादुपेत्यप्ररत्तखकचित्मरार्वाद्यवयवरसंस्पर्गतुप्रार्‌ पतापनाटौजवन्यः कर्मवं भरउतृकटतच्छ आक्तनणएवविगेयित 
: नरोसचतिनापिभवेन चिष्यतेद्रतिदमेवितमाह इदलोगेषेदणन्ति इष्दािन्‌लोयेलन्निवेटनसततुभव नसिरलोकवेदनां तेनवेद्य॒मनुभ 


र" 








श्री दंगाचार्यरुतं टीका । 
केनचिच्छिचणायैमभिद्धितो सिव्यारटिनावावाचाः तिरच्छुतोनात्यादि मदस्यानान्यतर सद्धतरेनोन्बतमान मंद्‌यारूटः;कुप्यति ममा 


प्येवमयन्तिर रोति विम्ब जातिं पौदमंविन्नानंचेत्ये व मभिमानग्रद्रग्टदीतो वाग्मादादयिगच्छान्निगं च्छति तच्िगं च्छतोवा धिकर 
, शादिविडंवनयाव्मानविडं यतिं च्यव रस्यनानः केनचित्‌इचिंदग्धेनारो यदं मदाकुलग्रद्धत; चाकूतिमान्‌ पटुभन्नोखधवाक्‌ समस्त 
, शाग्टवेत्ताखुभमः छखसोव्य वित्यादिना वचखातिष्ये नतेय्यन वोल्माखयमानखननतमानो गर्वष्मातोमहता चारित्रमोद्धेनरुच्यति 
, संसारमोद्ेनमुद्यतद्रति तखचोन्रतसानतया मदासोच्नशुच्यतो मीदाचाग्माले ग्पायिकुष्यतः कोपाच्चगच्छनिग॑ तान भिव्यक्त 
स्यभिचोगैमाचुग्रास मेकाकिनः्ैटतोवत्ात्तदाडसंवादादत्यादि तखावतासौ कचरसप्टतःचंबाघयन्ती विसम्बावा्पी डा उपग 
जनितानानाम्रजासातेकजनितावा भूवोभृवोबदपःस्ुसावरेकाकिनाव्यकतेन चिरवद्यदिधिनाइुरतिक्रमाइरतिलंघनौवाः किभूतख्छडृरति 


१ _कमाद्त्वाह अलागन्योइत्यादितासांनानामकारनिनिन्तो वापितानांवाघानामति उदनो पावमनानानख १. 
[-*} 1 
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अचाराङ्गसुल । ९७५ 


थ 0 
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र 


1 
॥ 
। 
1 
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[र {मपिलं € ` थि = [मा त 
| वाप्यतो इुरतिकमणीवाः पीडाभवति ततच्चातंकपौडाकृलीभूतः ऽन्नं बणणमपिलंघये त्माय्‌.पदं मप्यतुमन्य तवाक टकनुदितः 










¦ सन्नव्यक्ततवा म्रन्वलन्नःतद्धावयेद्यया मत्कम्प्ौ विपाकापादिताए ताःपौडाःपसेत्रकेवलिं निसिनत्तमृतःकिच्च सामद्रहममयीदं ट 


1 
। सुज्छितसत्परयसतसरासतुवंपितन रका पराद्विनमित्यादिकाभावनाआागमापरि मलितमतेनेभवेदित्ये तत्मद्वं भगवान्विनेयमादण्यं | 
| तेमाहोचएतदेकचयौ परतिपरस्वाघाडुरतिक्रमणीयत्वमजानानस्य पश्डत्तेतवमदुपदेशवत्ति नोमामवतुञ्चागमाचुसारितयासुदाग | 

च्छ तवेन्तीमवेत्यये; घन््र खास्वा च एवं इत्यादि एतद्यत्पूर्तं तत्‌क्गयलख वद्धं मानखामिनो दर्भनममिभ्रायो ययाव्यक्तस्योक | 
चरस्यरोपा; सततमाचाथैसमीपवर्तिःनच सुणादत्याचा्यैसमीपवन्ति नाच किंविघेचमित्याड तदिद्टीए तस्या चायेख दधिस्तदृदषटिल 


[] 9 = (५ स्िनसं (3 दै #। 
यासततं बन्ति तव्यं हेवोपादेयेषु यदिवातस्िनृसंयमे ष्टिसतदूटषटिखएववागमो दिस दूहिस्तवा सवेकायशुव्यवडन्त व्यतयातम्नोत्तौरए । 


| तेनोक्ासुथैसंगेभ्यो विरतिसु क्रिन्‌ क्तिसतया सुदायतितवयं तयातप्यर कारे परसरं पुरस्कारः सयेकाचेष्वम्तः स्वापनं तस्वाचा 
यैस पुरस्कारखत्‌पुरस्वार स््धंसत हिषयेवतितव्यं तयातद्यणीतस्य संनातत्ुन्नाततृन्नानं तहां लत्व ज्ञौ सवकार्येुस्यानसखमति 
विरचनया का्थैबिदष्यात्तथा तरिवेसणे तस्यगुरोनिवेयनं स्थान यस्यासौ तन्निवेयनःसदा गुरुषुलवासौ स्यादि तिभावस्तत्रचगुसकुले 
निवसन्‌ विंमूतःसया दित्या जयं विद्र वीतमानोचतनया विद्र णशौलो विदहारीख्ात्‌ वतसानःपराख्‌ पस नं कुनैन्‌ ््युपेच गण 
दिकाः किया; क्रयी दितिकिच्च चिन्तनौवाती चित्तमाचा्यभिप्रायस्तेन निषतितुःक्रियायां प्रव्तितु' शीलमस्येति चित्तनिपातौसदा 
स्यादितितयापंयखिच्छाती गुरोःकचिज्गतस्य पंथानं निर्यत" प्रलोकिव'शीलसस्येतिपयनिद्यौवी उपलच् चेतत्‌ शिथचिषोः; संसार 
कग्रलोकौ बुभुच्तोरादारान्वं पीत्यादिना युरोराराधर्कः सदाख्याकिच्चपलिवादिरे परिःखमन्तान््‌ रो रग्रहात्‌पुरतः टतोवावस्या | 
नात्बदा कायेखटतेवाद्य खादेतस्माच्च खत्रातृत्रवई यौद यका निग तादतिकिच्च पासिवदत्यादि कचित्कायौदौ रु्वीदिनामेषितःसन्‌ 
हदाप्राणिना युगमालहटिलदुपघातं परस्िदिरन्‌ गच्छेत्किच्च सदत्यादि खभिच्रुःसदागुवीदे थविधायी एतद्यापारवान्‌भवति तद्यया्मि 
कामन्‌गच्छन्‌ प्रतिक्रामन्तिवन्तेमानः संकचन्‌ उस्तपादादिरुकोचनतः मरसारयनृदस्तादौ नवयवान्‌ विनिवन्तैमानः समसताश्ुभव्यापा 
रान्‌ सम्यक्परि समंताद्वसलपादादौनवयवां सलन्वि्ेपस्धापनानिवा रजोहररणादिनाख्जन्‌परिखजन्‌ गु सकुलवासेवसेदिति सवेलरसवं । 
धनोय ततनिविषस्य विधिभूर्यामेकख्स' व्यवस्थापद्ितीयमुत्न्तिष्य तिरेननिचलख्यानाखखतवा भूरमोमरय पेच्छ म्ररुव्नवकुकुटौचिनु 
न्मितदशातेन संकोचयेत्प्रसारयेद्वा खपन्तपिमयुरवत्‌ खपितिखकिलान्यसत्व भवादेकपाष्ठं यायौ सचेतनच सपितिनिरीच्यच परि ¦ 
वन्तेनादिकाः क्रियाविधन्ते-दत्य वमादिसं परिष्टजन्‌खवीःकियाःकरोति एवन्चाप्रमन्ततया पूवक्ाःक्रिवाःकन्मीतापि कदाचिदवश्यन्या 
| वितवायत्छान्तदाद एगयादत्यादि एकदाकदाचिद्‌.णसमितस्य शयायुक्तस्वाप्रमनत्तयतेरोयसाणस खम्यगसुटानवतो अभिक्रामत; । 
प्रतिकामतः संकुचत प्रसारयता विनिवन्तेमानस्य संपरिषटजतः कस्याचिदवस्वायांकावः थरीरततृखंसखर्ममचुचिणी; कायसंगसःग । 
ताःसम्पातिमादयः प्राखिनिएकेपरितापसाम्‌,व॑त्यं के ग्ठानताखुपवांत्ये के अदयवविधूं खमापद्यन्त चपञ्चिमावस्यातं इते सौवदेर्भैय 
त्ये केप्राणाः मारनोऽपद्रान्ति प्राणो विशुच्यन्ते यत्रचकाम्बेवन्धः्रतिविचित्रवा तवाद्िेलेश्ववस्धायां स्थकारी नाकायसंस्यरेन 
प्रारएत्यारेपि पच्घोपादासकारगएयोगा भावाना ्ियन्ध उपशंतच्तौणएमोद्ख्योमि केवलिनांखितिनिसित्त कपावाभावात्सान 
चिक; ऋप्रसत्तयतेव्नघन्धोतचु दन्तं' उत्‌रुटत्वातःकोटी कोटिखितविरिति ममत्तखतनाकुद्िकयारपेत्य पटतस्यकचित्माराद्चव 
येवसंस्पथेत्माण्य पतापनादौ जघन्यःकम्प्र बन्धडत्कूटत प्रा्तनण्वं विगेपित नरः खचतेनापिभदेनचप्यत इतिष्धतं रोषदर्भविमा ह ' 
इहलोगद्त्यादि इदाखिन्‌लोकेजन्यनि वेदनमनबुभवनमिद लोक्वेदन॑तेनवेद्य मचुभवनींयसिदलोकवेद्न वेद्यतत्ा प्रतितं दइ उ लो कचे 

दन्वेापतिपं ददसुकतं मवति परसन्तयतिनापि यरकासतःरूतकग््ं कायसुंघटनादिवः तदेखिकभवारुवंधि तेतैवभ्वेनचष्यमाणत्यादा 


अनकक 





॥ यद्विघेयंतदाड जं आाउद्टौद्त्यादि चन्तुएनःकम्बैड्व्धारत सागमोकाका रसं तरेवयोषेत्य मा्‌ पर्ने नविदधितं 
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९७ई च्राचाराङ्गसूल 1 





शवेयणवेच्नावडियं ज॑ ्रारदौकस् तंपरिस्छाय विवेगमेतिणवंसेग्प्यमाण्णविवेगंकिद्रतिवियवोसेषम्‌. 
तद्‌ सौपमूतपरिखछाणे उवसंतेरुमितेसदह्ितेसयाजणएदद् विष्मडिवेदेतिच्रप्मासंकिमेसजणोकरि सतिर 
ससेपररमारामोनायोलोगंमिद्रत्यौयोदखिणङ्ण्वं पवेदितंडन्ादडव्नसारगाम धम हिवि 
व्दलासरुञ्रविश्रोमोद्रिवंङाच्नाश्चविउडटारंटाटृव्नाखवि गामार्‌ गामंदूदच्ना चविखाहारः गोच 





भाषा 
| दजेचकासयकीकायसंवद्रादिकेकम्मेकस्ो तेद्धग्णिदजभविषपावाद्ण्वोभावकदेदेदवेश्याकुदटिकीरेकम्पिं लेकरिबो तेकरेरेलेचाकुद्टि 
। कडतांडदीरी चागमोक्तकारयविनाकौघो कश्यं ्रारिषाताटिक नेन्नपरिन्नादर"जाणौ दिवेकमेतिक्रदतां दशविधमभावयिन्तमाट्चेगु 
रक्तस्रावेतेकरे जगेचेकमेखपावे एवसेव॑दशिप्रकारि जे्रागलिकदीखखे तेगोग्रकारितेखांपरायिकवम््नो ममाटने्यकरिवेटशवि 











| धम्राचयिन्तमें ववेककहतां थि > का य कोावे मेतीधंकर [अ 
 धप्रावचिन्तनेखभ्यगनु्ठानि विवेककडतां खपाविवो कीत्तकडतांकदे तेकोणवेदकीतोधेकर अयवागणघरादिक दिविकेद्वोप्रमादट्र 
दितद्धद्र-तेकद्ेे खत सेषभूतद्सौ पमृतपरिखाणे उवसं तेखुडितेखयाजण्टद्ु" विप्यडविदेतिच्रप्मा णंक्रिक° तेखाधरुपभूतद्‌ सौकतां 





घणोकन््ं नोविपाक अतीत्यनागतवन्तं मानन्राल ाचीतेडनोदेख्णदार इमनागोजेकन््ं कौघो तेविणुभोगव्येनद्टीये तयाभम्‌ 
तपरिज्ञानषणो जौवराखिवानो उपायजाये एतावताचयावख्ितसंखारसखरूपनो देग्णडारदत्यर्यः तवाउपगांतकपावने उपसुमा 
विवेसमिते समितिद्ध'करीखमितो खहतेन्ञानादिसदितसदानरए स्ेदासंयम विपे यल्वं तएददोतो गुख्समीपिवरुतो अमाद्जनि 
तक्रं नोच्रंतकरे तेवलीस्त्ी ्ादिकना अनुक्रलपरी खदऊमनेस्छोकरे तेकेडे दट्'विष्मडविदेति स्मन नउपसग करिवनिउद्यतंदे 
रौ विप्पडिवेदेतिकतां दमच्रालोचे मालाप्रतिद्‌ एस्ल्लीजनमारोखोकरिख्वे खुभनेजीवितव्यनौपुग चाशनयी तोमाहसोखोक 
रिख्ये चथवास््रीनोखभावसचिवासो विमासेतेकिसोएससेपरमारामे सेरी जनपररमारामकडतां प्रकटच्रारामस्याभणौ जिख्ि 
कारणिमोटामोटाएुरुषने उास्विलासखादिकिदकरी रमाडमोहेतिशिक्रारणि परमारासनेलोकमाङ्स््रीदटे तेमोरूपदूरोजाणी 
खांडिबीदमखुणिणायीवद्वं मानसामीडद' भवेद्योभाष्यो जेभाष्योतेकदृे खत 'उव्वादिक° ग्रामधम्म्र कतां वियते णेटव्ाडिव्नमा 
| णोपौडतेाद्ध तोतेगुरभति सौ खनौतोकेडनोवाद्‌. तेकडेष्टे विनिव्लारुए निन्लश्रसारश्र॑तम्रांतादिक जेद्रव्यतेहनो असुएक 
| इतांजिमणद्धा रथाद्‌ वलने्यभाविविपयने7 उपथमयाद दणिकारणि्॑ग्रा वाहा रीयाद्‌ तयारणोदरीकरे तयाडङ्ढ "ठा णंटाद्न्ना 
कारस्यगगनी मातापनासद्े एतलेकरतां विययडपरथमेनरी तोग्रामपुश्णपरि रे किंबडनाजे फेर उपाष्विषयनी द्‌ च्छरानिवत्त तेतेख 








दौपिक।टीका 

वनीच' द्रदलोकवेदनवेदयं तत्रापतितंददलोक वेदनवेद्यापतितं ममत्तयतिनाथदरकामतः ङतं कमेकायसंबटनादिना तरेहिकाभवाठं 
वन्धि तेनैवभवेनलिष्यमाणत्यात्‌ चाकुद्ीरुतकमेषित॒ यदिघेयंतदादह जं थारटधीकच्म "यत्तु पुनःकर्माङच्धारतं आगसोक्तकार्मन्त 
रेणोमेत्य प्राण्‌ पमर्देने नविदितं तत्परि द्धाच्नपरिज्नया व्विकमेतिविचिच्यते अनेनेतिविवेकः भागद्धित्त'दयविधं त्यान्यतरमेदमु 
पेतितत्कसेति चेनकमेणोऽभावोभवति चवाचकभेोविवेको भवति तयादशवितुसाद एवं से्मवमाणएणविदैगंकिंति एवमितिवच्चमा | 
खेनमरकारेण येतसक्मणः खांपराचिवास्ट चप्रमादेनप्रमादाभावेन दयविघम्रावधिन्तसम्यगततुटानिन विवेकममभावंकीत्तं यति वेद्वि 
न्तीयंकरोवेद विहा सागमवित्‌ गणधरवनुदे यपवेविदाकिंभ तः पुनरपमादवान्‌भवतिदत्याड शेपम तदसौ पम्तपरिन््राये उवसन्तेञ्चसि 
तेसद्हिते सचाववेदद्र विष्यङ्रदेति चप्मारणकिमेसनणोकरिर्यति एससेपरमएरामोलामो लोयंमिद्रवि्नो सुश्पिणाद्धपवेदितं 
सेपभतर्दसीति रखुखापुःप्रतिभूत म्माद्विपाकादियतीतानागत वत्त मानंवाकमंविपाक द्र्ःथीलमय्येतिमम तदथीं सप्रतेचितयान 














। 





अचाराङ्गसुल। २५७ 























यल्िचचित्वासोति तथाभभूतंसत्वरक्तणणोपाय परिज्ञान॑यस् सम्रभ.तपरिज्नानः ययावस्थितचं सार स्रूपदी किच्च उपशांतकपाया चुद्‌ 
यात्‌ पच्चभिसमितिभि; रुमितःखुहितोज्ञानादिरुमन्वितः सदासवैकालं सण्ंभ.तोगुरोरन्तिकमावशत्‌ प्रमाद्जनितस्व कमैणोतं 
विदधाति सचस््रमाद्यतुकरूल परौ षोपपत्तौ किं विदध्या दित्या ददं विष्य डिवेदेति ददायबलोच्य स्त्रीजनसुपसग करगायोदयतं यामाः 
नंप्रतिवेदवति पयीलोचयति किमेपस््नी जनोममत्यक्तजौ विता शस्यापस्गीदिवं विदध्यात्‌ यदिवाएनंस््ौजनस्य सखभावं चिन्तयेदिति 
स्त शेवदयेयतिणएखमेपरमारामेखणषस्त्रीजनमारामयतीति्चारामः परमज्चासौञ्ारामच्चपरमारासः न्नाततत्रमपिजनं हासखबिला 
सादिभिरमहवतीत्यये;वाःकाचनाखिन्‌लोकेस्रियस्तासोहरुपविन्नाय यावन्तपरित्यजं तितावत्‌खतएवपरित्यजेदितिखुनिनायीवद्ध॑मा 
नस्वामिना प्रवेदितंप्रकर्पणदौव्याख्यातमेतच्च वच्छ माणंमवेदितमित्याचव्वाडिव्नमाणेगासधस्म दिंयविनिव्वलासए्यविउमोयंकुल्जा 
अविगासागुगासंदू्ना अविचणद्यीखमणं युववरंडापच््छफासा पुनं फासापच्छादंडा दरखेतेकलद्ासंगकराभवन्ति पडिलेदाए्याग 
भित्तायाणविज्नाञ्रणासेवणणारएत्तिवेभिसेणोकाडिएणोपासणिए नोसं पसार एणोममायवेणोकयकिरि तेवयगुन्तेयरवुडेपरिवन्नण 
सयापावं एवं मोणंसमणुवासेज्नासित्तिवेभि ावंतोएचउव्योचद्‌ सयोसम््त्तोखव्वादिज्जदन्तिडत्प्रावल्य न मोरोदवाद्राष्यसानःपीदमा 
= €. ॐ + [वा १ € ५२. ज ऊ € 
नःकंग्रमधभैःग्रामादंद्भियग्रामासेषांधमरैःखभावाः वयासं विपयेघुवन्त नं तेरुदाध्यमानंगच्ां तगतः सनृगुवी दिनाचतुगासखतेकयमि 
त्याद्र अविनिव्लासए्मपिःसंभावनायांनि्ेलंनिस्ारःमंतप्रां वादिकं यत्‌द्रव्य'तदाथकसद्धोजी स्यात्‌ बलाभावेच ग्राममधर्मोपथमद्रम 
५) € €+ स्थानं ति [व गितो योत्वर्गेण ५ € [ष [प 
नात्‌ अपियवमौदङयीत्‌ तेनाप्यतुपशमे अप्य स्थानंतिष्टेत्‌ भीतोष्णादौकायोत्प्ेणातापनांङयैत्‌ तेनाप्यदुपमेग्रामातुग्रामम 
पिविदरेत्‌ निःकार्णेविदहारोनिषिद्धौ मोदो प्रशम्रायन्तुकृयीत्‌किवड्नप्येन र उपायेन विषयेच्छा निवत्त तेतत्तत्‌कूरयत्‌ पथेतेयाद्ार 


८ ¬~ 


श्रीलंगाचायेकूतटीकां ध 
तत्मरिज्नायन्नपरिज्नयाविवेकभमेति विविच्यतेनेनेति विवैकःप्रायच्ित्त दशविधं तस्वान्यतरभेदश्पेति तदहिवेकंबाभावाख्यसुपेति तत्कसें 
तियेनकम्म णोश्चभावोभवति ययाचकम्मं णोविवेकोभवति, तथादशयितुसाद एवमित्यादि एमितिवच्छमाग्येन भ्रकारेणसेतसखकम््र 








याःसांपरायिक्षस्यं सवापेदविदरम्देन प्रमादयाभावेनदरशविध प्राय्िन्तान्वतरभेद सभ्यगातु्ानेन विवेकमभावंकीर््तवति वेद्वि 
न्तीयैकरो वेदविद्वागमविङ्गणएधर चतरे पूवेविहेतिकिभूतः एुनरप्रमादवान्‌ भवतौत्यादयेदूत्यादि खखाघुःमभूतं ममादविपाकादिक 
मतीतानागतवन्त मानवा कम्र विषाकंदर्ुभीलमस्येति भम्‌ तदथौँ सांमतेचितवान यत्किन्चनकारीत्ययैः तथामृतं सत्वरच्चणोपायपरि 
च्रानंसंसारमोक्चकारणपरिज्नानवायस्य सम्रभ.तपरिज्रानःययावस्थितसं सारख्वरूपदर्यीत्ययेःकिचचखपथां तःकपायानुदधादिंद्ियनोदरं | 
द्वियोषशमाद्ातयापद्वभिःखसितिभिः सभितःसम्यम्बासोच्तमार्गनितासुभसितसयान्नानदिभिःसह्ितः सखयन्वितःखडदितेनवासद्ितः 
खदासषैकालंयतःसदावतः सवम्‌ तोऽग्रमन्तोुरोरंतिकमावसत्ममादटजनि तवाम तं विषन्ते सच्ादयलुद्रलयरी पो पपन्तौ किं बि 
दध्यादित्याद दहुदष्यादिददा अवलोक्य्लीजनसुपखगे करसायोद्यतसात्मानं निग्रतिवेदयति पयीलोचयति तद्यवासग्यग्टिर च्छि 
तथोतचविसषपद्चसान्नतभार रच्छ ांकनिम्प्ौ लकल लब्धलन्मा कार्यकर णतयोलित इत्येवमामानंपर्यालोचयति त॑चद्छीजनं विमेष 
स््ीजनएममन्यक्तजीविता शलोच्छितेडिक खखाभिलापस्योपसर्गीदिकं कयीदयवावैपविक छखसखटुःखमतीकार्‌ रूपत्वात्किनेष 
स्तीलनःखंविदध्यादन्योवा ुलरकलतादिकोचनो समच्छतय्‌ नाजिष्टक्ितस्य व्याधिनावादिल्ितस किंततृप्रतौकाराददिकं कु्यीदिति 
यद्धनं स््रौजनसखखभववं चिन्तयेदिति खलं गोवदथेयति एसगेदरत्यादि सुण्पस्ीजनारानयतीत्यारामः परमद्ासाएवारामश्च परर 
माराः ज्नातदतरसपिजनं इासविलासापमांग निररोचष्पदिभिविववोकेममोँ चयतौत्ययेः याःकाशिनास्ि्लोके स्तियसामोहरूपाःविन्ना , 
ययावन्नपरितनन्ति तावतूखतपए्वपरित्यजेत् एतखतौयेकरेण मरवेदितंमितिदश्विठमाह सुशिग्णाइत्यादिखनिनायीरईूमानखामि 
४ नारत्मननन्नानेते ततूरवीकत' ययास्ियोभाववधनरूपा मवेदितंभकरपेयादौव्यास्यातमिति एतचववच्यमायंगवेदितमित्याद उन्वाह्हि 


क. 
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॥ 
ड 


४६ 





ष ४ 


२७८ ्राचाराङ्गसुल । 





प [र (49 # क, 4 है (4 ० 
व्नदत्यादिरत्माव्ये नमोदोदयाद्वाष्यसानःपीद्यसानः वेग्रीमधनै्रीमादरद्धिवग्रामारोषांषर्रीःसखभावावयास्वं विपये ुवन्चं न॑तेरुदाष्य 
¦ मानो गच्छातगतःसन्‌ रुवीदिनाबुणाश्यते कथसनतुगास्यतद्रत्यतचाद अविद्यादि श्पिःखंभावनायानिय॑लं निस्मारमंतःपरातादिकरं ' 
| चदूद्र्य'तदाशकसद्धोनौ खाद्यदिवा निर्गतंवलंसासच्थमय्येति निमेलप्वं भूतः सन्ायीतवलाभावेच ग्रानभरमनोपग्रसदगेना तदानि 










द्वाहारदान्याखादि तिद्ैवति च्यवमौद्थेकुर्यादयदिद्यन्त मान्ताखिनोपि नमोदोपग्रमःखात्ततसतदयि वल चनकादिनि दालि"यत्‌क 
| बलमात्र' रटद्धीवात्त नापयुपश्मे कावोत्वर्गाद्धिना कावलोगंकुर्यादित्येतदययति अप्यदस्यानतिट च्छीतोष्णाद्‌ौ कायोत्यगयाताप 
नाकुर्यात्ते नाप्यनुपशमे ग्रामादुग्राससपि विदरेन्निःकारगो विद्यारोनिषिद्ठो सोदोपयसनायन्तुक्ुथात्‌ किंवद्धनावेनयेनोपायेन 





विपयेच्छानिवन्त ते तत्ततूकुयात्मवन्ते चा उारमपिव्यवच्छिंदयादपि पातोपविदध्वात्‌ चष्ुटन्धनंकुर्यानचस््रीषु मनःकुवादिल्याहच 


| 

। दिन्नाञ्चविचण्डरत्यौ खमणंपुववंटंडा पच्छा फास युव्वेफासापच्छछाटंडाद्ेते कलदहासंगकरएमवंति 
| पडिलिद्धाए आआगमेत्ताच्राणविन्ना चरणासेवणाएसिवेनि सेणेकाष्िएणोपासणिर णोसंपसारण 
| णोममारणोकयक्िरि ए बययुत्ते चच्णप्यसं बड परिवन्नएसदापावं ण्यंमोणंसमणुवासेज्जासिन्तिवे 
| निक्ेवेमि तंजनाच्रवि्ररए पडिपुख चिति समंसिभोनेडवसंतरए सारक्लमारेरेचिहतिसोतम 


भाषा 
पायकरे पयेतिच्यादास्पुणच्छंडे तवास््रीनेविपे जेकादपदिलो मनम्रटत्यों खद तेपरिष्रेतेस्योकारण जेगेस्ठीनेविपे सननकरिवोते 
के एव्व दंडास्तरीसगम्रसक्तने परमाये्रजाग्यताने भ्रयमपदिलो अ्यैऊपाजिंवानेकाजिकरसणवारिव्यादि करिवाकरतादुघाटपा 
शीतञच्ातपादिर इलोकनादुःखरूपदंडया्‌ तेस्दी खंभोगवाद. तेस्दी खंभोगथकी पड़्िलोकरिये तिखिकारपििपुव्य॑ूमकद्यो पच्छा 
फासापष् विपचनिमिन्तकर्म्मरपार्जी नरकादिदुक्ठरूपस्पभेवाद््‌ अववापृष्िद्ं फासरुखादि सर्थद्धद्रः पच्छादंडापरटे दडललितांग । 
नौपरे तवादे एएस्त्ी नावं वकल संप्रामतेहना सासंगसंवं घतेन करणार द्र, जेइमतोसखोकरिवो प्रडिलेदाणएागमेन्ता । 
| द्रटभवपरभवना चपावनोकारखस्तौनोसंग आलोचौचागमेत्तानाख्यौने यातानेयान्नापेखीखवे च णारेवणाए निपयनीचनासेवा ; 
भणीडूत्यये; वरीतिपरिहरिवानो उपावकद्ेे सेणोकाद्धिरएतेस्त्रीरंगनो परित्यागीस्तीने पथ्यकया््ट्यारकयानकरे णोपासखिए | 
| तिचनाचंगमरत्य'गादिकनदेखे णोरंपखारए रस्त्रीसदितभ्ालोचनकरे गोममाएते्नेविपेममत्नकरे णोकयकिरिए तेस्ीमेकरिया । 
| पड नादिकनकरे एतावतास्त्रौ नोवेवावच्चनकरे वयगुत्तेवचनमातर करी तेचनेवोल वेनं अञ्भप्मसंबुडे स्त्रीनाभोगनेविपेमननोखंवर । 
गड्ारुतवापरिवन्नए सदासवद्पापपरिवजटाले एवंमोयंणपूर्ोकतसुनिनो भावएतावताचारिलखमरुवासिच्नासिशि्यमतिद्गुरनो | 
उषदेशणएडवोचारित्रसदापालि जेड्ध'दइमक्ड-द' शी धमं स्वामिनोवचन दूतिलोकसाराध्ययने चतुर्वोद्‌ थकः 8 द्िविपांचमोमारं | 
भियेच्ं चोयेचद्‌ सेश्चव्यत्तानेएकचरने अरपायंदेखाद्या तेपरिद्टिरिवामणीखदादैः याचाय नौचेवाकरिवी एच्वोभावदणे उट्‌ सेके । 
सत्र रेवेमिचे शब्दय यगब्दाविजारिएवो चिवेष्याचायंजेदवो्धदर तेचवोतीयेकरनाखउपदेसने अबुखारिक् "छं दा द्रर्नीचोभ'गीना 


| 
॥ 
1 
यिकीपकद्रहणडवे दे जेदयकीपाणीनीवलेद्धे यजेयावेषुग्टे शी ताशीतादानामरवादद्रहनीपरे एकद्रदष्डवोर जेहयकी पा्पीनी | 
। 










॥ 








लेखे पर॑वतोनयी पद्द्रडनीमरेर चनेरोद्कद्ररडयोरे जेचवनीपाणीनी कलतेनदी परः ्ादेच्टेलवशसद्रनी परे' ३काद्र ए इवो 
जेडथकी पाणीनीकतेयुणन'ट यनेयावेयुणणनरं मतुष्यलोकबाद्िरिवन्तसानसमुद्रनीपरे ४ एऊपमाचाचार्$सोनोडेरे तिरं 
चायच्रुतच्रासी 


जोद्धयेतो पदिलाभंग्रीखो जेदभणीय्ुतग्रह्े अनेच्रने सनेभावे इशिकारणिुतचलनोचिग म॒ अनेम्रवेशष्े | 
> ५ [प [ ॐ 4 
तयार्खापरायचिकस्प् नौ च्पेच्चाद वीलामंगच्री खो अाचारुजाचिवो तेकिमकवायनारदयने अभाविकन््ं ग्ररणनथी तपकारस्ग : 


# 
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| आचाराङ्गस्‌=। ९७६ 





दिकिद्करी. माह्िलोकम्मैखपावे इकिकारखिकन््ं नोनिर्ममखे ालोयणयाचीतीजोभंग तेकिम जेमाप्ालोचे तेचवेन होदि 
कारणिप्रवेे परनिर्ममनयी मागं घायीचउयोभंगजाणिवो कञमागं नोमवेयपुणनदं निग मुणन्ौ परइहांपटिलाभंगनोच्च 
धिकार तेदवानेणद्रहनो दशं तकषे्े अविदरणए एकाद्रहनिम्प्ं लजकलेभस्ो सर्व त॒जलक्रमले उपशोभितसमेमूमिनेभागि वन्तं सान 
पारीनानिगग्रवेशसदडित नित्यसदातिरेदे कदाचिगोापनमासे चनेसोदिलोजेहनोखन्तारद्टे वलीकेष्ठवोखद्रह उपर्थांतरजजिद्ां 
रजनो संभवनयी नानाभरकारजलचरजीवने राखतोर हे लिमणद्रहतिमाचा्य पंचमरकार्याचारखदितअ्टविध्नाचाये नीसंपदा 


दीपिकाटौका 
मपिव्यवच्छिन्यात्‌ चविचणूयौ खमयं यपिसखुचयेस्तर घुचन्मनः मरत्तंतन्परित्यजेत्‌ कारणं स्तर षुमनोनविधेयं इत्या पुव्वदंडाप 


च्छाफाखस्त्रीसंगमरसक्तानां सपर मायां पूवभथममेवतत्स॒ गाविच्छेदायं चर्थोपाजनम्रदत्तस्य रुपिवाणिज्यादिक्रियाः इवं तोगणित 
सुत्पिपासाशौतोष्यादिपरीयहस् इःखद डरेहिकारूपाः तेचस््रसंभोगाठयममेव कियन्तेदरति पयूवैमिलयुतं पचाञ्चनिषयनिमिन्ं 
जनितकमैनिपाकापादित नरकादिदुःखविशेषाः स्प फभवन्ति मृवेवाडखादिसर्थाः पच्चादृण्डांललितांगस्येव कि्द्चएद्त्य तेस्त्री 
संबंधा; कलद्ःसंग्रामस्लत्ासगस्ंवं घ सत्करोभवन्ति द्योवंततःकिमित्याद पडिलेहाएमागमिन्ता रेडिकाखुद्धिकाश्मपायतः स्त्रीसंग 
तय पेच्तया यागसेत्तिन्नात्वाश्चाच्रापयेत्‌ यालानसनादेवनया दूतिरधिकारपरिसमार्ौ ब्रवौस्यरंतीयेकरवचनालुसारेरण पुनरपि 
तत्परिद्ररणोपायमा इ सेणोकाद्िसस्त्रौसंगपरित्यागौ स्ीनेपथ्यकर्थांष्टङ्गारक्थांवानक्ुवीत्‌ णोपासणीए तासामं गमत्यज्गादिकः 











नपश्येत्‌ तथाणोसंपसारएताभिः ससं प्रसार गं पयीलोचनंनङवयौत्‌.णोममाएनताख्‌ ममत्वं नकु्यत्‌ णोकयकिरिए छतावुध्तिव 

इपकारिणी मंडनादिकाक्रियायेन सछतक्रियःदत्येवं भूतोनभूतोनभूवान्वस्तीणानैयाटच् क्यात्‌ बयगुन्ते तयेववाम्मातं णामि नाला 

चेत्‌ भामन्यधिअध्याममनसेन संटतोयध्यालसंखतः स््नौभोगादनत्तमना; छतायापयुक्तनिखह सनोयोगोभवेत्‌ परिवच्जणएसयापावं 

परिसमंतादजयेत्‌ पापं तदुपादानं मैवाएयंमोणसिति एतद्यद्‌ यकादेरारभ्योत खुनेरिदंमौनं सुनिभावोवा तदामनिखमतुमासयेरा 
कविदध्याः इतिपरिखमापतौ नवीमीतिपूवेवत्‌ इतिलोकसाराध्ययने चतुर्योदेयकमदीपिका उक्तचतर्योद शकः सां प्रत॑पद्चम मारभ्यते 
असयचायमभिसंवंधः द्रहानन्तरोद्‌ शके ययक कचरस्य प्रत्यपायाद्भिता; अतस्तानूपरिजिरीर्ूणा सदाचार्यशिविनां भवितव्य 
इत्यनेन संब घेनाया तस्वाखोद्‌ शकस्यादिद्धत' सेवेमितजदा यविदरए्पडिपुखो चिति सस॑क्षिभोमेउसंतरए सारक्डमाणेचेच्िटति 
चेतेमज्गतिखेपासुखनतो रुन्तेपाखलोएमदेखिषो जेयपन्राणमंतो वद्धा रंभोवरता तामनेचंतिपासा कालच्छवं खाए परिव्नयं 
त्तिषेमि सेवेभित्तिेशव्दसच्छन्दायं यद्खुरच्राचायेणेभवति तदंतीयेकरोपदेथादुसारेण नवी मितेचामौभक्ा; एको्दोपरिगलत्‌ 
खोताःपयौ गलत्‌ चोताचगयौताशौतोदाभरवा्धदवत्‌ चपरस्तुपरिगलत्‌ चोताःपद्य्छदवत्‌ तयाच्प्रसोनोपरिगलत्‌ चोताःप्यीगलत्‌ 
खोता लवोदधिवत्‌ चपरस्तुनोपरिगलत्‌ चोतानोपयीगलत्‌ ओ्ोतचसनुव्यलोकाददिः समुद्रवत्‌ तल्लाचायैः चुतमंगीखत्य म्रयसः । 
| भङ्पतितः शतखदानग्रदग्यसद्धावात्‌ सांपरायिककमपेच्तयातु दितीवमङ्गपत्तितः कषायोदवाभावेन ग्रहरणाभावात्तपः कायोच्छर्गीदि | 
। नाचप्णोपपत्ते च आलोचना सं गीतय द तौवमङ्गपत्तित; चालोचनायाञ्प्रतिचावित्वात्‌ कुमागैपरतिच्ानित्वात्‌ कुमागम्रतिचतसै । 
भद्रपतितः; कुलागस्वद्िभ्रवेशनिगसाभावात्‌ -इदप्रयमभङ्धमतितेनाधिकारः तयाभतय्याय॑चदष्ंतः खचछदोनिसंलनल म्रधिपर्मये | 
जलजेःखवेतं लेरूपभोभितः समेभूमागेविद्यसानोदक निगीममषेच्योनित्यमेवति्टति नकदाचिच्छो पद्ुपयातिख्षोत्तारावतारचमन्वि | 
तःरपरशंतरजाः नानाधिांस्त॒ वादसागणानूसंरच्वन्‌तिष्टति ययावासौदस्तयाचा्ेषपीतिद रैयति सच्चात्वायैःपयमभद्पतितः पञ्च 


| 


दु 


(1 





क कर्न 





शिलंगाचायं सतटीका - 
प्यविद्त्यादि यपिःरस्चयेस्त्री पु यन्सनःपररत्त' तत्परित्यजेत तत्मरित्यागेिकामादिरूपा चपिद्रूरतएव परित्यक्ताभवंतयुक्तंच काल 
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9. 





स - श्राचायसङ्गसूल । | 
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जानामितेरूपरं संकरपात्‌किलनायचेनेत्वां संकल्पयिष्यामि ततोमेनभवेष्वसि किंपुनःकार्ण स्त्री ुमनोनयविषरेयसित्याद एुनंदत्याटि | 
स्तौसंगग्रसक्तानामपरमाथेहशथां पूरय ्रयमेवततृसंगाविच्ेदाये मर्योपाजेनमरत्तख रुपिवाचिन्नादिक्रिवाः कुवतोऽगगित चुत्मिपासा ; 
शौतोष्णादि परौषदस्येरिकरूपा इुःखेदरडा सेच स्त्री संभोगातममयममेवकियन्त दतिमूवेमिय्य तं पयाच्चविपयनिमित्तननित क्वि 
पाकापादित -नर्काद्धिदुःदविगेपाः स्प्रीभवन्ति यदिवास्त्ाद्यकाय प्रत्तस्य पृथदंडपाताः प्याद्न्नपाद खेदादिकाः ससणीभवन्ति 
चदिवाय्ैस्य गीः पच्ादरूडपमाताइति अववापृतदर्डास्ताडनादिकाः पद्रात्म्पर्गाःसंबाघनालिंगन वचुबनादिकासद्यया वद्या नीतावर्‌ । 
इराजङ्नारौ गवाच्चिप्तपतटाकील ग्रहयाद्राजपुरपावलोकन ताउनेनसदित सजकुमारीतद्मेनतोव गिगिन्द्रदत्तसाग्रतोदर्डाः 
पच्चात्छर्या द्रति पूर्वैव खादिस्पर्णाः पद्वादृण्डोललितांगक सेवान्येपाद्छोपपतीनामितिकि द्रचएदत्यादि इत्यं तेस्लीरसवं घाः क ¦ 
दःस ग्रा सत्रासं गःसवधः कल दास गस्तत्कराभवन्ति यदिवाकलद्ः काघय्यासगोरागदूत्यतो सगदं पक्रारिगणोभवन्ति यद्येवं ततःकिं 
कुचा दित्या पडिलेदणएडत्यादि रएहिकासुष्िकापायत स्ीरुगमत्यपेचयाय्ागमितेत्ति न्ात्वायान्नापचेदावमान मनासेवनयेति 
इूतिरधिक्रार्परिखमाप्तो बवीस्यर्हतौयकरवचनादुसारेण दुखचताःपरिदत सिति पुनरपितत्मरिष्रणोपायमादह चेणोकादिए , 
सस्ती संगपरित्यागी खीनेमव्यकयांष्टङ्कगरकयांवा नकु्यदेवं चताक्त्वकामवन्ति तवाणोपासणीर तासांनरक्वीयीनां खर्गीपवर्गसा 
गाग लानालगम्रत्यद्गादिकं नपश्डेद्यतस्तन्िरोच्यमागं सचतेनर्यायभवतीत्य कंच सन्मागतावदास्तेमभवति पुरुपसतावदेवेहिवगोंल 
व्नांतावद्विन्ते विनवमपिसमालवते तावदेव्न चापारुष्टगुक्ताः चवणपयज्॒पो नीलपच्छ्मागा एतेयाव्लीलावतीनां नद्दि8तिमुदया 
चिवासणाःपतन्ति तयागोखंपसारयेताभिनेरक विच्रभभूमिभिःखाद्रै नसंम्खारणं प्यलो चनभेकांते निनखब्डादिभिरपि कुयौदि 
त्य कञ्च माताखखाइदित्ाना नविविक्तासनोभवेत्‌ वलवानिद्भिवग्रामः परंडितोष्यवमुद्मतीत्ये वमादि तयाणोममापएनतार्‌ खाये 
राखममर्ववङुर्वात्तया णोकवकिरिए रतात॒टितातदुपकरारिणी संडनादिकाक्िया येनसरुतक्रियदत्येवंभूतो नमूयानरस््रीावेयाट 
त्व कु्ौत्काययोग निरोषद्रतिभावस्तया वद्रयुत्ते तवेताः श्ठभादु्ानपरिपंविनीन वाग्मात्रे खाप्यालापयेदितिवाग्योगनिसोषस्लवः 
अ्प्रखव्‌ ड साव्मन्यध्यध्यालमनसतेनरसटतोध्यात्मसटतस्रौमोगाद तमनाः तार्योपडुक्तनिरुमनोयोगणएवं भत किमपरकुर्यादित्यार 
परिद्रत्यादि परिःरुमन्तादनयेत्‌परि रेत्‌ खदासवेकालंपापकिखिपतद्पादानंगकग् उपसंरणायेमादण्यंदत्यादिएतद्यड्‌ द्‌ खकादे 
रारगभ्योत्तं सुनेरिदं मौनं सुनिभावोवातदामनि समतुपासवेरामनिविदध्वाः इतिरधिकारपरिसमातै त्रवौमौतिपूवेव्ञोकखाराभ्य । 
यनेचतर्थोदेशकपरि समाप; उक्खवठयीद्‌ धकः खांमतंपञ्चमय्ारभ्यते रखचायमभिसंवंघ दृडानंतसरोट्‌ धके अव्यक्तस्यैकचरख 
म्रत्यपायाःप्रदथिता चतस्तानपरिलिरीर्धणा -सटाचा्यसेविनाभवितव्य माचारेणचच्छदोपसेनमभाव्ं तदन्तेवास्िनाच तपःसंचमणु 

ननिःसंगेनच विदरत्तव्यभित्य तत्मतिपादनं संब॑षेनायातस्यासयोदट्‌ थकसखादिष्धत" खेवेमीत्यादि से णन्दरूच्छ्दार्यवन्न्‌ य याचाय | 
भवति तौयकसेपद्यादुखप्टेणववीमितद्ययेति वाक्योपन्यासायं यपिशब्टोभंगससुचयायेसेचासी भगारएकोद्छदोजलाश्वःपरि 
गलतृचोताःम्यौयलव्‌ तयापरोनोपरिगलत्‌ योतापयौगलत्‌ चेताचलवस्णोद्धिवत्‌च परस्तु नोपरि गलत्‌ चोतानोपर्यागलत्‌च्रौ तास 


चव्यलोददहिःसुद्रवत्‌ तताचायच्ुतसंगौकत्यमरयमभंगपतितःसतस्यदानग्रहणसद्धावान्सापरा यिककम्मपि चया ठदितौचमद्न गपतितः 
कषाचौद्वामावेन ग्रहर्छभावात्तपःकायोव्सग दिन चपणोपपन्तदेतियालोचनासङ्गीकूत्य द्तीवमद्पतित्ालोचनायः अप्रति । 
विलात्‌ कुमारभमतिचतयैर्भगमतितः कुमार्ग सखवद्िमिवेण निभैमामावात्‌ चदिवाधरिभे देन भङ्गावोल्नंते ततरस्विरकल्पिकाचायौः 
, ्रयमभङ्गपतिता द्दितीवभद्ग परतितसीयैदत्‌ ठतीयभङ्गख्छस्तराालंदिकः सचकचिदर्वापरिसमास्रा वाचार्यादेरनिर्मयस्नावात्‌ अत्यं क 
द्धासभयामावाच्तयैमङ्गे स्वाद्रतिद्रहषुनःपरयमभद्गः मतितेनोमयसद्धाविनाधिकार स्याम तसैगायंङ्धददटांतः खच्धदोनि्म ल | 
जल मरतिपूर्खाजलजैः स्वेत जेस्मयोभितः समेभ भागे विद्यसानोदकनिगःम अरवेशोनित्यमेवतिति नकदाचिच्छछोषसमवाति 
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"न इ 
आचाराङ्गसुल । ॥ २८१ 















खुखोन्तारावतारखमन्वित उपगशांतसपगतं रजः कालष्यापाद्‌ कयस्य तयानानाविघास्तुचादखागखान्‌ 
नमारचल्यतिपालवन्‌ सारम्‌ तिषटतीत्य षाकरिया प्ररुतेवययावासौ्र्दसया चा्यपीतिर रयत सेचिद्रदइत्यादि स्याचायेःप्रय 








उभोगते सेपाससव्वतोगुत्ते पासलोणएमहेसिणो जेयपखणाणमतोपनृद्धा चआारभोवरतासम्बमेयतिपा 
सहकालस्सवःखाए पररि वञ्जय॑तित्तिवेमिवितिगिंच्छसमावस णं अप्पाणेणंणेलमति समहं सियावे 
गे णगच्छ ति असियावेगेच्रणगच्छ ति अणुगच्छमारेह्धिं अणणुगच्छमणेकदहंणएविच्जति तमेव 
सुच्च'णोस्सं कजं निणद्हिपवेदितंसड्स्सणंसमणग्धस्सरपव्वयमाणएस्ससमि य तिमखमारस्सरएगदासमिया 








भाषा) 
इ'सपन्रह्तीसरागणमो याषारनिम््र लन्नानिकरीभखो समेभभागिद्रडासं सक्तादिढोपरदित खविद्धारचेतिर हे एकेदवोखप्र्ातरन 
। गनश्द्रिद्' मोरनीवषूपिवोरजडप्रशस्यो रे जेहयीजिमतेजलचरजीवनेराखेतिमद.खां यात्रायेच्छल्नी वनौ काथनाजी वचा प्रणराखेग्य 
नेरानेपदेशदेषरष्बावे तथावलीञ्ाचायकेदवोे सोतमच्छरगतेशरुत अथेनादेवा्नेलेवायकौ चतोमध्यगतकदवाद्र तथासेपरासने 
आच्रायेयकौ अनेराखाधुपुगद्रदस रीष संभवेदूमकेन्रे पासलोएमहेस्गो लोकमादिदेखिएहवामडपिंद्र रस री ष्ठा दमदेखि | 


| 
| 





तेकाडणजेयपन्ार मतो जेग्रक्नानकडता आगमतेशेकरीसडित एतके्ागमनालाण तयावलौकेडवा प्रुद्धततनाजाणवलोके हवा 
आरमोपरत आरमसावद्यालु्ठानतिदयकौ निरन्यासम्प्नेयं तिपास् एमेजपुतं कनो तेसस्यसध्यस्ययद तु्हे जोवो कालस्मवंसाप् 
कालक्नडतांसमाधिमरणकाल तेहनेकांचाद्र' अभिलापे साधृमोचमागिं इ' एदवाक्तंवमानुटानिपरिनन्नंतिकष्तांच्द्यमकरेएडनो ख 
धिकारपरिसमाप्षिविपेगुरदमकद्ेष्धे 'इमकड्ध'खिवे स्ना त्राय नोच्धिकारकरहरौ चिष्यनौवक्तव्यताकडेषे खत 'वितिगिक० विचिकित्‌ 
प्ाकद्रतागुखूकरचयेनेविपे सं देदहसतिविभ्वम तेनोहनाउदययकीयाद्‌ तेद्‌मजारेस्योजाशिये इणिमहातपनोफलदे किंनानयीएड 


| 
| 
| 
| 
| 








वोसं दे दतिणे समापन्रसदितजे्ामातेणे समाधिकडतां चिन्तनोखखखपणो नलदेनपामे एतावतासंदद्देजेनोमनड़ोलाय्मानदेते 
अाचायनेखुद्धकहतां पुणसस्यक्तखप्रसमाधिनपामे जेपाननेतेग्टरस्यकिंवायती एवानोचत्तरकषेषटे सियावेगेकडतां एकद्टियाकष्टतां 
एतरकलतादि द बद्धजेल कम्रं तेखब्यग्मागं कतां श्याचार्यनेयतुगच्छ'तिकाडतां अआचार्यनाभाग्योतरनक्र आदरेतथारकश्चसिया 


कतां ग्टदवाखरद्ितवि चिकित्सारडित आचारयैनोमागं श्ुद्धच्रादरे तथाग्ररुगच्छमागेदिं ्रणणु गच्छरमाो जे्चाचायेनाउपदेणने । 
स्तुसारमवन्तं षद्ार ग्ट श्रय्रायतीतेदसचितिवनैते कोदैणक्न्नाननेउदे चपकादिचिरभव्रजितपुर् अण गुगच्छमाेकडतां | 
गुरूत्ीस्रथेञ्रभानतोतिदा संददेदयाखतोकिमनिर्वेदन पाने यपितुप्रामेजेनिकेंदगव्दसंद्हनोऊपनो द ग तेपानेद्धत्ययैःतेनिर्विनङतो 
एडवोपुणभावे जेद्ध'भव्य नद्ध' जेडभणौसुककन्ह पुरो सयं तभावनयी श्नेप्रकटपुणकच्यो चयेननाशु तिखिकारण्ि्ध'भव्यन 
| योद" सनिविंन्रने आ चायसमाधिकन्े सहो खाश्ुविप्रादमकरि व 'भब्यररे जेरभणीतेसम्य क्तयाद्स्वो तेग्रंथिभेदनिनानड्द्‌ अनेग्रयि 





॥ 
। 
| 
| 
भदभव्यपणाविनानयो अनेयमव्यनेड्ध' भष्य चथयवायभव्यद् एदतौशं कानसेमवे किन्तुतमेनसच्च' तिद्ेजसत्यनिःशं कसंदेरहितजेल्ञि | 
| नवीत्पगिद.्येद्योभाव्यो एहवीखददणाकरिवी सम्यग अयैनेचजाणिवे विधिकित्सानाशिवी तेविचिकिन्पायीब्धूलपरमायैन।ख | 


| ~ ~ (६ ५ ध ~ 1 संधिर्न 1सेभाध्यो 
| जाणनेयाद तेपुएहवोभाविवो तेकडेषे तरं खड्टिस्य ° सड दि्यकहतां चद्व तते दने तथाश्ठसणुन्व्कडतां ४ 


वेते'तयांसंपन्यमाणस्म सस्यग्‌प्रनज्यामादरे नेनेन्नेविचिकिन्साउपजे ति खा एद्वोंउपदिखिगों विष्ेलसत्यजेजिने वेदवे 


न 


उपदेश्रिपवन्तं मानदतानेि' अगाभियेकालिते परिषामनो अधिकपर्णोञ्मयवाः रमपणाययवाद्रुभमरें ययव सकयाद्यभ्ाव एडवीप्र ¦ 


। सिगामनौ विचितरतादे ष्बाडे मियं तिमन्माणख्य तेयदहावं तने"जिनें मवेद्योतेखभि्यकद्तां सम्थकएदवो मानताने एकदाञन्नर 
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९८९ चआचागाङ्मृच। 

























टौपिकज्रारौका 

विघाचारसमन्वितो द्रटविध्ाचावसपदुपतः पट्विगशरदरयुगगगाधारा टकनल्पानिमलज्ञानण्मः समेममागेदूतिखंसक्तादि दोयर्डि 
तिख्खविदारेचेवेतिटतिकिंमूत दपर्यांतर नाः उपा तमोदनीवदति किंकृवेन्‌ जीवनि कायानूरचन्‌ खतःपरतच सदुषदेशरसानतोनर 
नादिपातादायेतोमध्यगः खतार्यदानग्रदणस्त ्ावात्‌ ोतोमध्यगत््वंसचरकिभतः सेपासस्च्राचर्चफयोभ्य ट नन्पःमवैव्रकारतया 
¦ दद्ियनोद्धद्भिवरूपोयागुक्षयारु्तःदत्य तत्पश्च याचायैव्यतिरकेणण्ठंमू तावदव संमवन्ताल्यादपास्नःपएमदहेमिमो द्खमनुष्यबोकेयू 
व्यावखिं तखरूपा मडपेयोमदामुनवःसन्तीत्ये तत्यग्डिंमूताम्ते जेवपन्बा ण मन्तो ति नक्ष माचार्वाद्टनल्या येचान्ये साधवम्तपि 


इदकल्याःकिंभूताः परकंणन्नायते यनेनेतिज्रानं सख्खपरावभासक्र वादागमस्नदन्तः चागम खवेत्तारः प्रू द्ाःकर्येर चयेवतीर्यकडा 
इतयेवावगततत्वाः श्चार॑मोवरया आरंमःसावद्योचोगम्तच्छादुपरता भारःमोपरताः सममेवंतिपाखडा एतद्यन्मवाप्रागुक्तं तम्मग्यम्म 
ध्यस्यमत्वा समयाद्‌ युवम पिपश्यत काल्म्मकंखाएत्ति काःसमाधिमरण्य कालम्तद्‌भिकांचयाः साघवोमाचाव्वनिषखयमे परिरमन्ता 
द्रनन्ति उद्यच्छन्ति इतिरधिकारखमाप्तौ जवीमात्य तत्प्रकरण परिसमाभोद्रटव्य दत्याचायाधिकारसुक्रा विनेयवक्रव्यतामाडह विति 
` गिंदधसमावखं णं भप्माणेंणोलभति समारिखिवाेगे गु गच्छन्ति श्रखिवावेगे्गुगच्छन्ति अणुगच्छमायोहिं खणयुगच्छमारं 
टिंनविन्नेतेतमेव सवु'नीग्म'कलं लिगोटिंपवेदितं वि तिगच्छन्ति विगिच्छाचिन्तविभुतिवैवा दूटमयप्य स्नत्यं वमात्यं वमाकारोञक्तया 


समुपनत प्ययेमति विश्वमोमोहोदयाद्ववति तयाद्िम्समदतसतपः कं शस्य सकताकयकवलनिः खादम्यस्यान् फलतानवारुषीग 
¦ लादिक्रियायाउभययाषुमलगे द्यंच मतिर्भिष्यात्वा शादुवेघाद्गवति च्रेयागदनत्ाच्च तवाडि्र्यस्िनिषः ुष्वाधिगमोडुरधिगमो 
, ऽनवधिगमच्च चोताररमतिभिद्यति ततरखुषाधिगमो ययाच्चु्तधितकस्मं निपुगाख शूप्रसिद्धिः इुरधिगमस्ु मनिपुगास्यग्नन 
 धिगमस्तु अ्रंघख ततानधिगमसूपोऽवस्तेव ुखाधियमस्दुविचिकित्पाविषयपवनभवति देयकालम्वभावविप्ररटविचिकिन्धागोचरभ 
वतितच्छिन्‌ घ्मीघर्मगकायारौ याविचिकिन्ातांखमापन्रःप्राप्तः अमावस्यनेन विचिक्रिव्यारुमापख न आनमनानोपलभतेरुमाधिंचि 
. सास्र विचिजि्माकलुधिता तःकर गोह कयचतोप्याचारंसख सम्यक्ताख्य' बोधिं नामोति च्वाग्नोति खग्टदस्योयतिर्वादत्याषसिया 
वेगेमगुगच्छन्ति खिताःपुत्रक्लतादिभिरववद्धा एकेवादश्ठकमरग्यः खम्यक्तमतिपारवन्तमाचायेमदुगच्छन्ति मा चार्योक्त प्रतिपद्य" 
तेतयामक्ितावा रुदवाखविमुक्तावा एकेविचिकिन्मावाटरिता चाचार्दमागमनुगच्छन्ति अरग्च्छमागेहि डितार्तेराचार्योक्षम 

गुगच्छद्धिवु ध्यमानै; कथिदन्नानोद्यात्‌ चपकादिद्धिरम्र्रलितोपि अननुगच्छन्‌ अनवधारवन्‌ कर्यननिर्विद्यते निनिखदद्ूदममि 
। भावयेत्‌ चयानादंभव्यःखांनचमेखंयतभावोष्यस्ि चतःग्रकटमयिकवितं नावगच्छामि वं चनिर्विर्ख आचार्याः समाधिमाड्वेया 
भोखाघो; मानिषार्दकुरमव्योभवान्‌ यतोमवतासस्यक्तमद्गीरतं तनयं यिमेदं विनाग्रंचिमेटथच नमव्यत्व'विन7 वयमव्वस्य श्िमन्यामम्ब 
शंकया यभावात्किच्च तभेवसु'नीग्ध"कल॑किमपि धर्म्पघर्माकायादिलिने राग पादिनयनथीलेः प्रवैदितंकचिर्ततसन्तियंका तन्तयामेव 
षत्येदभतंचद्धानं विधेयं खम्यगपदायीऽनवगसमेपि विचिकित्याकार्येति सापुनर्विंचिकिन्सा भ्रविव्रलिपोभंवति भमागमाद्यपरिकमितमने 
सत्राय तद्धावचितव्य उडटिस्छणेखमयवृन््रद्यसंपव्ययमाणद्यरुभियंतिमसमाणस्मएगदासभियादोत्तिरुमियं तिमखमाण्द्यएगदाश्स 
सियाडोति अखमिचंतिमन्सायास््र एगद्रा्खभियाएभवति समियंतिमन्रमायाख्छ समिवाया सरुमियादोतिखवेदडाए अखमि्यति 
मच्रमाणस््रसमियावा यसचियावायखुमिवाहोंतिच्येदाए उवेमायो अयावेयमारणवया उवेडाडिरुमियाएवमवति इच वत्य 
¦ घीम्ोश्िएभववि-खडटिच्ययां तिद द्वाषरसंच्छाविद्य'ते वस्यासौचद्वायद्वावान्‌ तस्खमनुजस्व संबिग्नविद्ारिभिर्भावितन् सभ्रबनतःस 
स्य ग्पत्ज्याभन्य्‌, पगच्छतः विचिकित्सागंन्तमावात्‌ तरद गुपदेटव्य' तदेनसत्य चच्निनः म्रञदितं दृत्येवं ययोप्रद््यम्रवन्तमानख प्रवह 
मानकडञ्स््रशृत उन्तरकालमपितद्धिकतातव्यमतातत्‌न्य.नतातदेकभावो वास्या तूदत्य वं रूपाःविवचिलगररिषामानांदययततमादरुमि 


ट. 
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आचाराङ्गसु । टर 
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५1 [प्‌ [1 = क न्यसानयं 2 ॥ शंकादिर ध 
यंतिमन्रमाणस्स तस्यखन्लावतः समनुच्धस्य तदेवनिःयं कय छ्निनेप्रवेदितं धूत्यवंस एकदीखन्तरकालमपि हिततया 
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शौलंगाचायेरतटीका 
9 [) € ६, ् 
सभङ्गपतितः पञ्चविषाचारखमन्वितो अटविधाचायरुपदुपेतः षटृत्नि शतगुणगग्णाधारो दकर्पोनिमलन्नान प्रतिपूख {सुमे भूभाग 






इति खंसक्तादिदःपर दिते खविदारेचेतरे समोवान्नानदर्थैन चारित्राख्यो मोचचमागेरपथमवतां तत्रतिसमभ्यासत किंमूतउपर्थांतर 
जाखपशातमोदनीयद्ति िंकृथैन्‌जीवनिकायान्‌ रचनृखतःपरतच खदुपदेयदानतो नरकादिपातादं ति ओोतोसध्यगदूत्यनेन भयम 


भद्धपरतितं स्थविराचार्य माद तख्ता दानग्रहणसद्वावात्‌ खोतोमध्यगतत्वं सचकिंमतःस्यादित्याड चेपासत्यादि समाचायौ 
अचोभ्यद्दकल्पः सर्वतःसर्वप्रकारतयेन्द्ियनो इ द्वियूपयागुत्ये तच्चाचा्व्यतिरेकेान्य प्यं वं भूताववः साधवः संभवन्तोत्येतजि 
राड पाखदत्यादि इहमदुषलोके पृकैव्यावशिंतखस्ूपा महपेयोसदाश्चनयः सन्तीत्येतत्मश् विंमूतासत ममेय इत्यत 
जेयदत्यादि नकेवलमाचायेदृदकल्पा येचान्ये साधवसेपि इंदकस्पाःकिंभूताःक्पेरन्नायतेनेनेति भन्नानंसखपरावभासकलवादागमस्तं 
हन्तः परन्ानवतञ्मागम सव वेत्तारदत्य्ैः तक्ता्यपिमोदोदया कचिद्ध ढदाहरणासंभवे श्रेयंगडनंतया र्थसयातानसंम्यंक्‌ चद्धानविं 


दध्युरित्यतो विशिनदिपरबदधाः म्रकैययैवतीयैकदा इ तयेवावगततत्वाः परुद्धासलयाभूता खपिकम्र युर्वोज्विसविद्याबुष्ठान षिरतिं 
कुखुं रित्यतोवियेष यत्यार॑भोपरतायारंभः सावद्योचोगस्तंस्माइपरता न्नारंभोपरतां आरंभोपरताएतच्च नमडुपरोषेनय्राद्यमपित 
सखतण्वङ्कशाग्रीयया ुद्याविचा्यभित्याहः सम्ब इत्यादि रलदयन्मयामागुकत' तत्सस्यम्म्यस्छभूत्वा समयौदंययमपिपब्छतं मपिचेतत्मश्च | 
तकालश्यदूत्यादि काल्ममाधिमरणकाल सदभिकां च्या साधवोमोच्ताध्वनि संयमेपरिखमन्ताद्रजन्ति परिवर्त्य द्यच्छन्ति इतिर 
धिकारपरिसमापौ व्रवीमीत्ये तत्मकरणो दे चका्ययनचछतच्ंधांग परिसमापतोमदुव्नन्ते तदिहाधिकारपरिसमात्तौ द्रथ्ययमिति | 
अचायीधिकारं परिसमाप्यविनेय वक्तव्यतामाइ विति्गिंद्दल्यादि विचिकि्ाचित्तविसति ्ययेदमप्यसतीत्ये व माकारोयुक्यएसख 
पनरे प्ययं मतिविभ्नमोमोोदयाद्गवति तयाद्यस्यम्तस्तपः कं शस्सिकताकणक वलनिखादस्यस्यात्दफंलतं नर्वेतिरुषीवलादि | 
क्रियायाडभयथाप्यु पलब्ेरिति दूयश्चसतिमिष्यातल्वांथालुबेधाद्ववतिः न्नयगहनलाच्चे तथाद्यर्थस्लिविंघः खष्वाधिगमो इुरधिगमोऽगघि | 
गस गोतारप्रतिधिद्य॒ते तल्ख्स्छाधिगसो ययाचनुष्तस्यद्िलकम्म्र नि एुणस्य रूपसिद्धिड्‌ रधिगमस्वनिपुणंस्यए नधिगमस्व घस्य 
। तत्लानषिगमरूपोऽवम्बं व ुखाधिगमस्तु विचिकिन्साया विषयणएवनंभवति देथकालंसखभावविप्ररु्स्त॒ विचिकित्सागोचरीभवति तसं | 
नृषमरधरन््रीकाशादौ याविचिकित्ेति यदिवाविति्भििन्तिविद्धेःञसुधानिगिविद्ांसः साधदोविदित संसारस्वभावी; परित्यक्तस | 
मस्तसंगा से जुग य निंदा अस्ानात््रसखे दनल मलत्वादृदगं न्धवपुचसताच्चि'दति कोदोषःस्याद्यदिमारकेनं षारिणांगच्वालनंदुर्यीं | 
रत्ित्वारि नुम्‌. घाता विचि कित्पाविद्ध॒जुग्‌ ांवासम्यगापन्नः भराप्तसामायख रुतयातेनवि चिकित्सा समापन्नं नात्मनानोपलभते 
समाधिंचित्तसखास्यंम त्रानदथेनचारित्राकोवा समाधिखंनलभते मिचिकिन्याकलुपितांत;करणणोडि कथयतेष्याचार्यस् सस्यक्तीस्ल' । 
गोधिंनेएवाप्नौति यच्वावान्नोति रुग्टडस्योवास्याद्यतिरवेति दशेयित॒माद स्ियादत्यादि चिताःघुवकलवादिमि रवद्ावार्थब्द उन्तरापे 
चयापच्चातरमार एकेरषुकरम्मणः सस्यदवंरतिपादयन्त माचा्यमनुगच्छन््ा चार्ता प्रतिपद्यन्ते तवाखितावाग्टहवाखविसूक्नार्वा 
एकेविचिकित्सावाद्रष्िता ाचाचंमागं मजुगच्छन्ति तेषांचमध्य चदि कचित्‌ कंकटुकदेष्टस्यात्‌ सतानूप्रभूताननपावीौ नमाेप्रतिप | 
नदानवलोक्यासावपि कम्मं विरतःग्रतिषदयेतापीति द्भेचिठमादइ चशुगच्छमाखेषंदत्यादि चाचार्भाक्त' श्यक्रमनुगच्छर्विरवावि | 
रते;स संवस संवा चोद्यनानो मनचुगच्छन्नभ्रतिपद्यमानः कयं ननिर्वदं गच्छ दसदंच॒छठानसख मिष्यात्ादिरूमां विचिवित्वाप्ररित्यव्ना 
च्वायेौक्त' सस्यक्वमेवम्रतिपद्येतेत्ययः वदिवास्ितासितेराचायेीक्त मतुगच्छ द्धष्यमानेःसद्धिः कचिदन्नानोदयान्मरति जाद्यतयाच्तप | 


कादििरमरननितो प्यनुगच्छन्नवधारयन्‌ कथंनिविद्धेतनिव दिं तपःसंयमयोगौच्छन्िविचरेदमपि भावयेत्‌ यथानांहंभव्बसया ' 
[न्म 
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_------ 


नचमेसंयत भावोयसतीति वतरछुटविकटमपिकयितं नावगच्छास्येवद्च निविंगस्याचार्य; समाधिमाडयैया ¦ 
सवलं चिष्टभव्योभवान्‌ यततोभवता सस्यक्तमभ्युपगतं तञ्चनग्रन्यिभेदणते तद्धेदश्नमव्यत्वस्टते अभनव्यस्यददिभव्याभव्यमंकाया अभावगरि ॑ 
तिभावः किन्चायंविरतिपरिणामो दादशथकपायच्योपश्माद्यन्यत मसद्धावेखति खचभवतावाप्तसदेयं द्य नचारिवर मोदनयेभवगतः' ¦ 
च्योपशमंखसागते दथेनचारित्रान्ययातुप पन्तेयत्यनः कय्यमान्ेपि समसूयदायएवगति्मभवति तत्‌त्नानावरुणीय विष्ट भितं तत्त यहा | 
| नरूपंसृस्यक्तमालं बनमित्या खच तमेवसच्च मित्यादि यत्रकचित्‌स्वसमयपरखमयन्ना चा्यौभावात्‌द्धच्छम व्यवद्दितातोंद्भियपद्रयेषुभव | 


| िद्वदृ्त सर्यग्हेत्वभावाच्चच्रानावरणीयोद्येन सस्यगृन्नानामावेपि गंकाविचिकिन्ादिर षित इदंभावयेत्‌चया तदेमैकंसत्यमवि 





तयंनि;यंकमित्यरहुक् षत्यन्त छच्छ व्वतद्धियेषु केवलागमग्राह्ा ष्व्यष्वेवं स्यादेव॑वेत्ये बमाकाराशंसीभिः शंकानिगेताशंका यसि ` 
मूम्वेदनेतन्निःशवौ यतुकिमपिधम्प धम्प्ौकाशणुहलादिपवेदितं के जिनेसागदेष जयनभीलेखतन्तच्यसेचेत्यं वंभूतं यद्धान चिपेयं सम्यक्‌ | 
पदाथौ नवगमेपि नयुनविचिविन्याकाय ति किंयतेरपि विचिकिन्ादिस्यात्‌ येनेदसप्यभिषीयते संसारा तपैन्तिनो सोशोटयात्ततूर्किंय 
न्स्यादितितयाचागमः सयिणंभंतेरमणा विरिर्गं याख्या कष्ठासोटगाच्च॑कस्मवेएतन्तिष्टता्चय्ििकदसख"भतेखमरताविखिएगग"याकं ' 
स्ठामोहरिन्नंगम्द्र वेदेन्तिगोयमातेखतेखुचरिन्तरेरूणागं तरेखसं कियवंखियवितिगिंच्छाससावखाभेययमावगाकलसससावस्ाएवंष | 
ल॒गोयमासमणाविग्िग्यंयाकं ष्डासोदणिज्ज कम्प्र वेदेन्तितस्यालं बां तभेवसच्च' गी सं कजं जिरो रिरि दय॑से तेएवेमणं परेसायोे प्‌ 
णाए्माराहएभवतिहं तागोयमाणएवंसणं धारेमागेमायाएमाराएभवतिकिच्चान्यतवीत सा गडि सवन्नामिव्यानतुवतेकचित्‌यसखगन्तस्मा 
दचसेपांबय्यभूता्थदेनसित्यादिसाएनवि चिकित्साम्रवित्रजिपोभैवत्यागमापरि कम्प तमतिसलाय्यं तत्परक्तभावयितव्यभित्या सदि 
सखअगादत्यादिचद्धाधम्प च्छासाविद्यतेयस्यासौकद्वावां लखसमलुन्नस्यसंबिग्न विदारि भिभा वितखरुंविरनादिभिर्वायुरोेःमरनन्या दै खसं 
जतसस्यकूप्रनज्यामभ्युपगच्छतोविचिकिन्साशंकावाभवेत्ततेतस्यसम्यग्‌ जीवादिपदा्यवधारणाशक्तस्येद मुपदेदटव्यंयया तदेवसत्य निः थं 
कयज्जिने;मवेदितमि तितदेवंभनन्यावसरेतदेवनि {थं कंयच्निनेः पेदित भित्येवंचयोपदेश्रबत्तं मानस्य प्रवद्धेमा न कंड़ कस्य स तउन्तरका 
लमपितदधिकतातन्मताततन्युनतातदभावोबास्यादिल्ये बष्हपविचित्रपरिग्णमतांदगयितुमादससिवमित्यादितस्ययद्वावतःसमगुद्धस्य 
संप्रत्रजतस्तदेवनि {थं वंयव्निनेमरवेदितमित्ये तत्‌सस्य गित्य वं मन्यमा नसयैकदेत्य तरमालमपिधंकाकां चा विचिकिन्पादिरद्िततयासम्य 
गेवभवतिनतौ्थकरभाषिति शकादयुत्मद्यतद्रतिकस्यचित्तुम्रनन्यावसरेचद्धातुसारितयासेस्यगितिमन्यमान ख तदुत्तरकालमधीतान्वौ चि 
कौकस्य दण्डी तदेतां तलेशसख्नेय गहन ताव्याक्गलितमनेरेकदेतिमिष्यात्वा योदये सम्यनितिमवति तयाच्याररुर्बनयसब्काभि | 
पायतया चनं तरममभ्यासित वस्तुप्रसाधनेरुति मोदहादेकनयाभिप्रायेरैकांश साधनायप्रकमते यदनित्य'कथमनित्यश्चत्कथंनित्यमि | 


॥ 


| 





तिपरस्सरपरि ारल्तणतया यनयोरवस्थानात्तथाच्य भ्रय्‌, तादुत्यनस्यिरेकस्वभावंडि नित्यमतोऽन्यत्यतिचण विशरारूपमनित्य 
ित्य बमादिकमसस्यग्‌भाव सुपरयातिनपुनर्विवैचयति यथानंतध्रीभ्यासितंवस्तु सर्बेनयसग्धासकच्चदैनमतिगष्टनं संदधियां चधा 
. गभ्यमेव नद्ेठचतोस्यमि्युक्तच स नयेर्नियतनेगम संगरदययैरेकेकथा विहिततीर्थिकशाखनैथैत्‌ निशंगतंवज्छविपेगैमपययेत्ते चरङ्ेय 
मेवनचनं नतु ठगस्यभित्यादि चोडेतुःमवन्पैमान; एकनयाभिभ्रायेणप्रवत्तेत एव॑वधयेन्सचषन्् ्रसाघकस्य हेतोरसूंभवादिति एन 





हो द्रसमियंतिमसएमाणस्स एगद्‌ाञ्समियारहोद्र असमियंतिमखमा णस्सए गद्‌ासभियाहोद असमि 
य॑ंतिमसखमाणस्सण्गद्‌7 असमिया्ोति सषमिय॑तिमरमाणस्स समियावाचसमियावा समियाय - 
 तिखवेहाए अरस्भियंतिमसखमाणएस्स समियावाञ्चसमियावा असमियाहोति उषे श्ाण्डवेद मगरे 


रएवेहमाणंब्‌ याखवेदाहि सभियाएभवति इ वंतत्यसं घोप्ो सिरमवति रसेउद्धियस्सद्ियस्सगरतिंसस - 
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अआचाराङ्गसुत्र । र्भ 

















भाषा 
न * ~ क पीथकरभाि त, ~~ 5 = प्क [4 प्रत्रज्यादे न 
कालिं पुण्रं कादिरदितपणे ससियासस्यग्‌इजडदूतीर्थेकरभायितमये विपे कानऊमजे! किख्टचोएकने वेलाखद्धानेचदुखारिरु 


| करारूपजे २ किरीए्कने' पदो वोक.एकगन्दखांभलौष असम्यन्‌साचोनदौ इसोंमानर्ताने' उन्तरक्षासि गुकूपदेयप्रमाशि मि 
च्यात्वपरिणामने उपश्सि सस्यक्‌याइ३ तयाकिणद्ीएकने सागसनेयजाणपणो एकसमेपरमः शु अानेलेएकांतगन्नन इत्यादि संदेहा | 
ताने" उत्तरका लिपुपावुपरिणामनेचदे असमस्यकयाद एतावतासंदेतेदनो किवारे'नभाजे ४ तथाशूम्यक्‌एच्धें | 
। इद्धितपये तेमावयलतस्तोभावनां सग्यक्ययवायसम्यक्‌ तोषुणाति हने" ते निस्य कपयो सस्यक्पालोचिवे सस्यक्‌दजयाद्जिमद्चयौ पयसुकत 


। 
| 
रूक्तये स्य क्‌मानताने' एकदाउन्तरकालिदधल्लनागडनमाद्ि व्याङलितमतिनेमिष्यात्वनेखदेथ समिय कड बां यसस्यक्‌ड्धदएतसेशं | 













जेकिवारे' प्राणयानोषातया ष पर॑तेतेडनेनकˆहवाद्तिमदहापुणजाणिवो तथापडिलों रसस्यक्‌एवचन चस्त्यए रवोमाने तेने तेव 

च्रनसम्यज्‌मयन्रा्चसम्यकूव्ेतोपु तेने" तेवस्तु्यसुस्यग द्रजकडहवाद्र, तिरा कारणकहे्े उवेहा एेचवेनचौतपै एतले जेलिम 
= [करभ द्धि प ५ [अ पदेयदेबासखम € एवेक म्‌ 

भाषेतेदनेतिइमनरुंपञे दविंजेमसस्यक्‌२ जाणोसस्यक्‌सदृद्धे अ सस्यकूच्टा डितेमनेराने पुणडपदेयदेवासमथ दे उषे 





हसाणो्रुयेद्मायौ वृयाञतरहमाणणोकताजेखनीयागमने भतुस्रारिनिम्म लमतिदे ते्रगुवेडसाणंकडरतां गाड रोपरवाह्े 'मट 


~ 


न्तगतानु'गतिकन्याद भनसा रीतेदप्रतिददमकन्टे अहोपुरुषच्वेडाहिकंडतां विनचारीनोष्र सम्यग्भाविमध्यस्यपणों यंवलंबौमा 
लोषिजुण्यरिहंतनोभा्ों वचननौवाजीवादितयसाचे" चयवानयी परःलिवारेसम्ेभाविलोदरखि तिवारिवीतरागनोवचेनते 
सत्यदूजजाणिसि नीजासवलोकप्रवादना वचनपूबमरविरुदधनाणौ असत्यद्रजजाशिसि गाडरौमवाह्छंडि द्रमकरी संवमनेविषे 
दद्यमकरि दमकरतातिसंयमविपे संधिकम्बं नीर्खततिरूपभोखि एकडतां खपाव्यो्छद्र. एतावता सम्यग्भाविग्रवनैतां कम्म नोय 
यादनान्यथामाग्णदलतो अाणाद्ररंजमो तनदाणएमाणाण अाणाणएरद्धि्मोघम्प्रोपशाल भू लब्वप्रडिद्ा्र १ एरतिवच्चनात्‌ हिवेरुम्थ 
गूजोवश्णद्ारने' लेड दतेकद्ेरेदधतर" चेउदियकदहतां सिडद्धियस्यतेसभ्यगुल्यानिरदो अद्चावन्तनिभंकतेने" तयाटियद्यकडतांगुर 
नोभान्नादरं सितसरछयो तेचने'जेगतिद. तेतुश्ड दे्टोतेस्यां खकललोकमाह्ि चाध्यताद्ैन्येष चारि तनेषिपेनि; भक॑पपथों 
अरतच्नाननोश्चाषार्प्ों खथवापरभविद्वगैप वगदिकगतियाद वेजोबोखथवा खद्ियद्छकदतां संयमख्द्यमवं तते"परेवलीश्वष्ट 
ययापासल्यादिकने न्ेगति्धदतेदेग्डो एतावतातेडने सकललोकमाद्धि 'हास्यपयोषदत्यादि सन्धसाधुनीगतिथकी पिपरीतेजांनरकां 
। दौषिका टीका 

| सस्यगेदभवति नतीर्थैकरभा पितिर्थकायुतद्यति कास्यचिन्तु ्रनन्यावसरे श्हादुखारितियाखम्य गिति मन्यम्रानसख तदुष्तरकालंन्नेयंग 
हनतयाव्याकुलितमतिरेकदामिष्यात्य गोदटये चसस्यनितिभवतिर्‌ अससियं तिमन्बमा यछ एगयासन्नियोदोति कस्यचिन्िष्यात्वले 








| 
| 
| 





स्थामुविद्धस्य कर्थपौद्रखिकःशब्ट; इत्यादिक सखस्यगितिमन्वमानसख एकद्ाभिष्यात्रपरिग्यामोपश्यसतया शंकाद्यमवेश्वदयुपदेयतः 





: खब्यगितिभवति ३ यसर्भियं तिसन्वमाययस् असलियाएवभवति कस्यचिदागमापरिमलितमानः कथभेकेर व सम्येनपरमाग्येलोकां 
तगमनंइत्यादिच्मसस्यनितिमन्वसानस्य एकदाफुेत॒वितकौ विभीवावखरेनितया मसम्यगेवभवति ४ सुमियंसिमनमाखखखमियावा 
असमियावासस्य भित्येवं सन्वमएनसशंक्षादिरदितख सतसदस्तुयत्नेनतयारूपतयाभाविर्ततत्पस्यग्वास्यादखस्यग्वातया पितस्यततख 

स्यगुतेचचचापयौष्योचनया सखस्यभेवभवतियीपयय्तास्यक्षचितमाय्‌ पसरद॑वत्‌यमियं तिमन््रमाशस्यखसियावा असमिच्ावाच्खमिया । 
"होतिखवेहाए य समःगितिकिंचिदस्युमन्यमानसखशंकासातृअर्बागूर्थितचाद्सनस्यस्यखतःतदस्वरुममन्वास्यादशमपग्बातस्यतदसमगे | 





न 





॥ 


बोत्मे र +~ चन्त = + क (क्प १ 
` बोले छवासम्रग पयौलोचनया यद्ययार्थंकयेत्तयव खमापद्य तइ़तिबचनात्‌ उवेहमाषो अणुवेडमार्यंवूचा शागमपरिकस्मरिंतएति 


्यावस्सितगदायखमावदभितासमन, भसम्प्रगितिचोतमे खसाप्यः पयीलोचयन्बपरमहुत््र च्यमायं गतामुगतिकन्यायाटुखारि 
[6 ------------------------------------------~----------------------~---------------- 

















न ~~ 








द्‌ 


11 
१ ~| 















घ्ट---- 
९८ € प्राचाराङ्कसन। 








गंकयापावंतं बरुवाद्ययोत्प खप्यौलोचय सस्वग्भावेनमाध्यसखमवंव्य किमेत रंदक्त' जीवादितवंवटामिवन्तिः यादोदिनत्य 
` चिणीनिमील्यचिन्तयेतिमावः इतेवं तखसंडी इन्यं वय्ाक्तमकारेण ततरतच्रिनसंयमेसंधि; कमसंततिरूपोभोपितः चयितोभवति 









¦ यदि संयमेश्नस्यग्‌भावे चोल चग सखान्रान्येति सम्यगत्र च्चमाण्ख चन्छान्तदाद चेउद्ियच्छ दियद्डतिं समगुपम््हा ए 
` िवालभावे मण्मागां नोवदं रेन्नःतु्मसिनाम॑तं चेवर्ज॑दतव्वतिसन््ेसि तुम" पिनामखय्य जंयन्नायेयतिमन्ररी तुमसिनामर्जं 






परितयितव्व'ति मच्रखिएव॑लं परिपेतत्यं तिमन्रस्ि प्तं चेवजंनउद्धेवव्यं तिमचसि अजवेर्यपडियुद्रनीवौ तच्छा रंतास्टविवाय 
प्म्रगुसंवेदयासष्मागोा चं हंतंववं तिमाभिपलर केरद्ग्मन्ति सेतखसस्ययुत्यानेनोव्वितस््र निःगंक्सखचद्वावतः गुगेरान्नावांखितख ` 
चागतिर्मवति यामद्वौभवतितां खमलुप्ठतयुयं तद्ययासखकललोकचाध्यता द्यनस्यै्दारित्रनिःकेपता अतन्नानाधारताचस्याटिति 
` तदमावेनस्धितख पराश्स्यादेः सकलजनोपन्ःसखरूपागति्मैवति ता चमण्यत वदिनामानुपस्ित्य विरू पागतिभवत्ति ततःकिस्न्दा 














4 
॥ 
1 
4 


चिदंगाचार्यरुतटीका ! 
। रपिविचित्रभावतामाडइ असुमियंद्यादि कख चिन्मिष्याव्वलेग्डावुविंद्धस्य कर्यं पौड़ लिकःयब्द्‌ दृत्यादिकमखम्यगिति मन्यमानस्ंकद्‌ 


| तिर्िव्यात्वपस्मिगूपग्रमतयांका विचिकित्मृाद्यमावे शुर्वदयुपदे यतःसम्यगित्िभवति चटिष्धिपौह्निकःगन्दो नस्याच्ततसत्क,तावतु 
गररोपधातौ अवयो द्वियखनखावामच्छर्त तरा दकोगवदित्यादिवंखम्यग्भवतिकस्यचित्वागमापरिमलितमतिःकयभेकेनेवसमयेनपरमा . 
। णोर्लोकांतगमन मित्यादिकमखम्यगिति मन्वसानसैकदेति शुद्धेतवितक्ीवि्मावावखरे नितरा मसम्बगेवभवतितयाडिचतर्दगरव्वा 
` व्रकख्य लोकस्याद्ंताकाशग्रदेथयोः समवामेदतचा योगपद र॑स्सर्यात्तावन्मादता परमाणोस्यात्पदेययो कथयमित्यादिकसम्यगितिभ 
वति नत्रसौखाग्रदहावि्ट एतद्धावयतियवा विचसापरिामेन मीघगतित्वात्यरमाग्पो रेच्रखुमयेनासंस्येच प्रदे यातिकमयं यवारद्ययु 
लिद्रव्यमेकखमयेनासंस्ये वा नप्याकागप्रदेयानति लंघरयत्ये तदेवकुतष्रतिचेन्दडिटटे यतुपपन्रःनामनच सकलग्रमाणग्रट अत्यचसि 
 देयालुमानमन्वेव्यं तयादिवद्यनेकमरदेथा निकम गं सामयिकं नमयेन्ततेंसुलमाद्रमपि चेतमसंस्य यखमयातिकमयी्ंस्वात्‌ तया 
, चरुतिदषेटवाधापद्ेतेति चत्किदधिदेतन्यामतं संगकोपंडारदारेगय परमार्यमाविर्भावयन्नाद रुमियं दत्यादि खम्यगि्ये ठंमन््मानख 
संकाविचिकित्वादिरदितस्य सउरस्तद््तुयले ततवाखूयतयाभाविततन्सस्यग्वाखाद सम्यग्वा तवापितखतत्रसम्बगुत्पेक्षाया पयौलोच 
नया सस्यगेवभवतीर्या पयचक्ग सख कचितमय््‌ पमदवत्‌ सा॑म्रतसेतद्धिपयैवमादञ्रसमियंदत्या दिचसम्यगति किद्धिहसुमन्वमानखयंका 

स्यादवीगूदयितयादद्रस्यस्सतसतद्सतु सम्यग्वास्यादसम्बग्वा तसतदसम्यगेबोत्मेचयासस्यक्पवप लोचनया शुदधाभ्यवखायतयेतियावत्‌ 
यद्ययाश्यकयेन्तत्तयव खमापद्येतेतिवचनादिति चदिवारुसिवंतिमखमाण्ख इत्याद्चन्याव्याख्यायते थमिनोभावः; शमि तादिप 
 परद्शनेतामेभांयमितांसन्वख श्युभाध्यवसाविन एऊदेतयत्तरकःलमपि शभितैवभवत्युणयममननैवोपजायते चन्वखवखमितामपि मन्वमा ' 
` नस्धकपायोदया यमितोपनायतदत्वयवा दिगयोत्तरसंगेयपि सरय रुपद्व्नायोव्जमिति तदेवं खस्वगसम्य गित्ये दं पर्यलोचयन्रपरस्या 
पय्‌, पदेश्रदानायालमित्याडच उवेदमागोद्रत्यादि च्यायसणरिकम्मिंत मतित्वाद्ययावख्ित पदटार्यखभावदर्थितयासस्य सम्यगिति 
प्य त्र माणः पवौलोचन्नपरमरत्मेच्य नायं गष्टडरिकाययमवादप्ररृत्त' बागतादुगतिकन्यायादुखारि यंयं कवावापधावन्त तरयाद्ययो 
ल्म च्छस्वपयौलोचव खस्यम्भावेननाध्वस्ख्रमवर्लव्यक्रिनेतद््हदुकतं जीवादिततववटा सिवनी चि त्यन्तिपपीनिमील्य चिन्तरेतिभावः ' 
यदिगोल्य चसाखः संयमन्ुत्प्रावल्यनेत्तसाणः सयमञद्यच्छन्न तुप्रंचमायनयावयाखम्यग्भावामन्ः संयससुत्मे चख संयमेखद्योगंकुस्‌ 
¦ किमवरव्य त्याह इव व्भित्यादि इत्यं व॑पूरवोक्तेनम्रकारेय तत्रतखिनुसंयमे संधिःकर्म संतविरूपो भोपित;दपितोभवति चदिसंयमे ॑ 

सम्यग्‌भावेगोतम चयं खान्नान्वयेति सम्यगरुत्मे चनास चय्छयान्तदाइ ेउद्िवखदत्यादिदेतस्वखस्यरुलानेनोवयिवस निःयं कस्य 


॥। अद्धावं = स्थित्ख रुरकुलेशुरयोरान्नायां [१ द्‌ ; दायागतिमं € ॐ 4] ॥॥ = = 
1. उदावतःस्वितख सङक्लेखुरोरान्नः गतिमेवति ययद्दीभवति तांखमनुयण्ठत ययं तद्यवाखकलटोकदाष्य तादूर्भनस्येर्वं 
च 


नि 


1 
1 
॥ 
॥ 


§ 





















चर्{र्वनिःपकपता खुतन्नानाधारताचयस्यादिति यदिवासर्गपवर्पदि कागतिःस्यात्‌ तां पन्यतेतिसन॑घ मथवोलितस्य संयमोदयोगव 
तिः (व [छ योगति ४५ 
तस्तदमावेनच स्ितखपाहस्यादेगैतिं सकलजनोपचाख रूपामवस्यान्‌ गतिं वायश्वतिति तदेवख्दयुक्ेतर सुपलभ्यपद्चविधाचा 








( ॥ [त 4 
दिड्गेतिथाड. तेदेष्दीनेकरियो किंसोतेक डे एयविगालभावे &रेगलभावि श्यस्तंयमरूपिये आपणोात्मासकलकल्याणएनोटाम 


1 





व=~ <---<<--<------------------- --- 4 
चराचाराङ्गसुल । र८७ 


रपरस्स हएत्यवि बालभावे श्रप्पाणंणोउवदंसेन्ना ठ॒भंस्िणामंतंचेव जं हं तव्वंतिमखसितुमपिणाम 
सव्ये व जं अञ्न वेयन्वंति मखसौतुमंसिणामसव्व बलं परितावेयव्व तिमखसि तुम॑तं चेवजंपरि तर्न 
तिमखसि रवं तं चेवनंउवदह्वैयव्व'तिमखसि अंनुचेयंपद्िवृद्धनोवौ तरुहाणद्ंताणनरिषायए्रणएसं 
वेदणमप्परा शेणंलंदंतव्वंति खभिपत्यए जेञ्ायासेविखाया जेविसणायासे च्रायाजेणविनाणति. 






भाषा 


| 
। 


तेडनेखपदि चेन कहतां बालातु्ाननोकर णंदारमडोद्सिद्त्ययैवालश्ददिद्रं शाक्यकपिला दिकतिष्ठने भाविभाव्योह्ध॑तोवालभावन्ना 
दरेतेदमकदहे मातानोघातद्जननयाद्‌ लिणिकाररिणानानित्य्जनेष्यखन् तिणिक्रारशिनवियसेख!काश्चनीपरि टन्तादिकनेषेदिवे 










अयवादाहितन्मध्यवन्ती साकाशनोच्छेदनतथादाडनयाद तिमथ्यात्ानोपुणघातनˆ्इ य तउक्तं तच्छास्ल्न नं च्िदंतिशस््ला गि ननद 
तिपावकःनचनंक्ेदयंत्यापोनभशोषयतिमास्तः १ अच्छं द्योयमभेद्योयमविकारी रुखन्यतेनित्यः रुततगःख्ायुःरचलोयं खनातनः र | 
इतिवचनात्‌ जेनेएदवो चध्यवससाय्धद्‌. देजीव्णतोशं कानाथे तेनाभावर्टालवाभणीव हे त॒म॑सिजेरत'दमजारेदे एठने' । 
बिणासिद"तेत' होन नामणएसंभावनाने अर्थिजिमतु"सपादमस्तकादि अवयववं तदधे तिमएपुणदधे जे नेहि वावा छेदे लिमठभने | 
तादरोदण णड्धारदेखी इुक्डऊपले द्रमध्मनेरा्जीवने इक्डसरी खीदेजजाणि यद्यपिश्च॑तरात्माने घातनयाईइपरं तेषनाष्याधार रूप | 
शरीर तेनो वियोगकरिये इ देन द्दिंखाकष्ियि यदुक्तं प॑ चेद्धियाखितिविधवल॑च उच्छ्वास निष्ठारमयान्वदाचु्राणादयेतेभगयद्धिरक्ता 

स्तेपां वियोग करं तुरिंसा १ इतिवचनात्‌ एवोजाणीसव्वेजीव्यांपणसरीग्टामानिवा तथातुमखि तु" तिहते ठे ले'दनेयच्नावेतव्वं | 
कष्त{दासादिपरेष्यभावपणे ान्नाखेे खापणासेवककरौष्वलावे एवोजेहनेजा रेरे तेतु""्टीजण्वत्तेतु"रीज जेनेपरि ग्रडवोमानेे 
तयातेदजतु जेडनेपरितापिवोमानेदधे तयातिद्ठेन तु जेडनेडपद्रविवोप्राणएथकौ चकाविवोवां टे ते त॒'जलिस त॒भाने इईक्डंऊपलेति 
मरने पुण ऊउप्रजतोजापि इमलाणौख्यो करिवो तेकडेष्छे अंलचेयं डव जीदी श्य॑दकतां चदपरुण खापुर्वे र्वो 
मत्तिगोघेकसो मतिवुद्जेखमैजीवने चापरणतुल्यकरीनारे इमनेजीवे तेखाद्नयनेरो डवो नवाद त्धालिख्िकार चिदसौताने | 


[8 वि 3 स ~प (क्य =¬ [] 4 ५ ॥ 
शरापरसमोदुक्डयाम्ू्‌ तिणि कारशिजोवने चापख्दग्येनडौ अनेरापारेष्टरणवेनशं इणतानेचन्ुमोदे न तवासग्पुरवेचणंकष्तां , 


पष्धेभोगचिवो केरेमणप्मागेणं आत्मद एतक्तेस्योकच््यो ऊमोनेखदे यने राजीवने पीडा पजाविये देएदडे चापणपेभोगदियिद्रखोला 


शीजेणेकिणददीने ्चियोभार्येनकी च्िवेनेयायिकादिदगेगीदसवन्हे याताय्यने ॐडखहुरादिकनोला सिवो चेन दो रे जिना 


नमादिषदूसदलद्दे किंवा्ने रीपरिरडवी परां काऊपरिक्ेदधे डतर" जेश्चायाकण्जेयामानित्यञ्पयोगलब्दणविन्नाता पु्यतिदह्तेन | 
[क्न € ~ [व । ~ [3 (न । (व > ६ 1 
च्नेजविन्नतापदायनो परिन्नानदूपडपयोगते चात्मापर ात्मायकमै ज्ञानमिन्ननथी रएच्वेकद्य ह ते पराच्ेपले श्रात्मातिष्ट्लविष्धप ' 


-ताद्सक्द्टतां जेणेजाेतेमिन्बडदइ किसजेसेजाणे तेकरणक्द्रिये तोदातादिकनीपरिभिन्रटे तिमचालाय्नेन्नानभिन्तसंमावियेे 


१ 


तिरांखनत्तर्नेणविनाणद्‌ खेखायाजेणेसत्यादिकच्रानेकरौ जारेतेखामादूणिकारणि चामाखनेरि.न्ननयीलिसदेवदनत्याप्णपेकसथे 
ापरटपोजाणे इर्दाकारणनेमेदेकरी पुष्णसेंदनयो तिमा यात्मानेद्चानमेदनवी न्नानचात्यायने यमेदिस्टो याइतिद रे 











तेत्नानपरिसष्पासनपरिणाममासौ चादात्तेणेजन्नानिइकरी कड्ियिलिमसतिन्नानी खुतन्नानीयदधिन्नाली सनःप्ैवन्नाली केवल 


11-3 










































; श्ट्ट च्रचारङ्गसृल। 
व 
| | | दीपिकारीका | 


द्र्य विवालमावैन्तिअतराप्वसंयमेवालभावस्पेदइतरज नाचरितेामा न सकल गल्या णास्यदं नोपटगेयेत्‌ बालानुष्टानविधायीमाभूदिति : 
| तवाहिवालाथाच्यादवस्तद्धावितो वालभावंचरतिवक्तिचिनित्यवारखल्ते त्वादाल्नःमाग्यतिपातणएबनासि माकाशस्येव नद्िटि्नाटिणच्छ' 
| देदादहेवाकागण्यमेदोगो पेवासया्देवमामनोपिद्त्याध्यवखायात्तद्धनताद भ्ररन्तस्य तत्मतिपेघाचमाद तनं खि नामं तं चेवं तव्व॑िमेच 
| खिवोच तव्य नलवताध्यवखितः सव्मेवनामशनब्दः संभावनाया ययाभवानृश्िरःपाणिपराश्ठ ्ोट्रवान्‌ एवसस्ाव पियं दतव्यसिति 
{ सन्यच्ेववाचमतोदननोदयतं दद्वाइः खरुत्मद्यते एवमन्य षासपि तदृदटुःखोपाद्नापापानुप्गः नाद्वा तरात्रनोव्यापाटनेन विनाशमपि : 


तुशसैराननः तखद्ियत्रखाधारःयसीरः नितरवह्वमंतदहियोजीकर यमेवरििं सासतवच भाण्‌ पसर चकौ पपयामात्मतखयभावयि । 








तव्याएतड्त्तर्ध देशेवति तुमं पिणामत्तिल्रसपिनाम शएवंम्रे पगणादिना आान्नापवितव्यमितिमन्यसे एवंयंपरिग्डद्धीतव्यमितिमन्य । 
यसपरद्रावयितव्यमितिसन्यखे च सौत्वसेव ययाभवतोऽनिटपाद्नेन इःखसत्पद्यते एवसखापौत्वयः चदिनाम दं तव्यघातकयोसंक्षक्र । 


मेणेक्य'ततःकिमित्याद चंच चेवं तिकलुप्रुणः सापु्गन्दौऽवघारणे एतस्यर्हतव्यघातककत्रसख प्रतिबोषस्त न नीवि चीटमसेति 
भरतिवुद्जीकौ साधुरोवेतत्परिच्नानेनजीवतति नापरद्रतिवदिनासवं ततकिमित्या्ट यस््रात्‌खन्यमानखामनद्ूव भहदटुःखसुत्दयतेत 


-। ०, ० [3 भ ३, [व [षि ५ ५ | घेद्नं [९ { 
स्प्मादात्नौपस्वादरन्व षां जं दनान दहता सखानाप्यपरष¶ तयेन्न प्रतोऽलुमन्येतकिद्ध अगारुवेदणत्ति संवेटनमनुपचात्य वेदनं केनामना 


यत्परेषां मोन्नेदवाश्चननादिनाईइःखसत्माद्यते तत्यच्छादामनारंवेद्यमिंति च्नालायत्किसपिदंतव्यमितिचिकीर्धितं तन्नाभिप्रा्यैयेजा मि , 


लिपेत्‌नतुचसवेदन साताखातसप्रं तद्‌ात्मनोज्ञानेनसिन्न न चभिन्ने नवाभवति इत्वस्यप्रतिवच्नमाडह जे्रायासेविनायालेविश्वाया 


सेञ्नावाने्विजाणति सेच्ाचातंपडच्पडिसं उाएरएसेन्रायावादौखुभियारए भरि याएवियािरन्तिवेमि भानं तीएपं चमोट्‌ सोखग््न्तो ' 
जेचावायचातःनित्यखपयोगलचणः विन्नाताप्यखावेव नयुनसस्मारामनोभिन्न' ्नानंपदायं संवेदक यश्चविन्नातांपदा्यानां परिच्छं 





उद्रबोग श्चालाणसखपवेव उपयोगलच्तगात्वात्‌पुनः उपयोगस्यचन्नानामकत्वाच्‌ च्रानात्नोरमदाभिधानात्‌ वे णविनाणदन्तियेन 
मत्यादिनान्नानेन खाम{न्यवियेषाकारतयावस्तुलानाति अस्मैयालनतस्मादामनोभिन्व च्रारनच्रानालमनोचं कत्वे यद्धवतितदाडतपड्‌ , 





| 
। 





| 
| 
| शीलंगाचारयक्षत टौका । 
| रार भरकरसितव्यं चदिनामानुपख्ितस्य विषूपागतिभंवति ततः किमित्याइ एवयविडृत्यादिः भतराप्यसंयसमेवालभावसरूपे दतरजना ` 
| चरिते चात्लान खक्कंकल्यायास्पदं नोपदशयेहालानुटानविघावी साूदिति चाक्त्तयाडि बालाः थाक्छकामिलादव सद्धावितो ¦ 
बालभाव माचरतिवक्ति च नित्यत्रादण्तेवाच्वाल न आस्ातिपात एव नाक्त्याकाश्येव नदि उन्तादिषदधेदेदाहे वाकाशस्य मेदास 
षोवाखप्द्वसात्ननोपि शरौरि्ारे अविजास््िसुक्गञ्च न जायतेनस्तियते कदाचित्‌ नारं मत्वाभवितिति नैनं ्िंटति शस्त्राणि 
| ननं दति पावकः नचेनं क दवं लापोनथाषचतिमारतः सच्छेद्योवमभेद्योवयस विकारी सखव्यत्तेनित्यः खततगः सखा गरचलोयं 
; सनातन दत्याद्यध्ववसावात्तदहननाद्यै अटन्तचखतल्मतिचेषायंमा= तसंसिदत्यादि योयं रहतव्यत्रेनमभवताध्यवसितः सत्वमेवनाम शब्द 

खमावनावा चयाभवानृखिरः माखिपादपाग्डे्टोङ्दरवानेव मखावयपियंईतन्यमितिमन्वसे ययाचमवतो दननोद्यतंटद्या इःखमसुत्मद्यते 

एवमन्येषामपि तदूदुःखोपादनाच्च किखिषादुपं गड्दसुक्तं भवति नात्रातसयनमनच्ाकावदस्य व्यापादनेनदिसा अपितुथरीरासन 
| सस्यड्ि चतव्रदचित्‌ स्वो घार्रौरनितर्दचितं तदियोलौ रर प्मेव दिंेत्यकचच पञ्चे न्द्िवाखि विविधंबल॑च उच्छवासनिखासमयां 


| ज्यदायुप्रास्णादेते भगवद्धिसक्तासेषां वियोजीकरयन्तुहिंसा नचरुंखारखखस्य सर्वयायसत्ेवावासिर्येनाकायस्येव विकारोनखात्‌ 


खन त्रेवच प्राण्व्‌ पसद्‌ चिकौ्पौया साननतुल्यताभावयितय्ये त्ये तदुत्तर ते दथ्वितुमा₹ त॒मंपिखासदत्यादि तरमम्िनाससएवय मष 


स्डाद्दिनिा अाज्ञापचित्व्यसितिमन्वखे तयात्वमपिनामसणएवयं परितापयितव्यभित्तिमन्वचे एवंयं परिग्टडीतव्यमितिमन्यसे चसप्द्धापयि 
7, | ~~~ 
-----------~----न-------- 
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अआचाराङ्गसुल । रेट्< 
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तव्यमितिमन्ववे चसौतल्नेवययाभवतो यनिशटपादनेन इःखसुत्यद्यते एवमस्वापीत्यये यदिव्यकायंदन्तव्यादितया खध्यवस्यसितल 
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प्‌ [न्‌ [| 1 * [स [| ^ १ 
लेकयोभवतोपिभावान्‌ त्मेवासाचेवंखषावादादव्रप्यायोज्नं चदिनामषंतव्यघातकयोरक्त करमेखव्य ततःकिभित्या द खुइत्यादि न्‌ 


रितिच्छलुःमरुणः साधुरितियावच्चशब्दोवधारपो एतस्यदंतव्यवातकेकलस प्रतिवोषःमतिवुद्ध मेतत्मतिद्रदधन्तेन जौवितु"शौलमस्येत्य 
तत्मलिङद्जीवी साुरेतत्मरिज्नानेन जीवतिनायरदतय क भवति यदिनामेवं ततःकिसित्याह तम्हाद्यादि यग्याद्वन्यमानस्यामन 
दूवस दद्‌ दुःखमुत्पद्यते तस्रादात्मोपस्यादन्य पां जं दनानरंतास्यान्राष्यपरेबीतयेनच प्नतोलुमन्वेतकिच्च अयासं वेवणदत्यादि संवेदन 
मनुभवनं यतुपच्यात्‌ख्वेदनं केनात्मनायत्मरेषां मोहोदयाद्नननादिना इःखोत्पादनं विधीयते तत्पश्चादामनासंवेद्य भित्याकलव्यय 





त्किमपिहन्तव्यमितिचिकिर्पितं तन्नाभिप्रायैयेन्राभिन्येत्‌ नहचात्मनाच्रतुसंवेद्यसिल्यक्त संमेदनं चसा तासातरूं तच्चययानेयाचिक 






वैग्रेचिकाणामामनोभिन््रेन गुणभृतिनैकाये समवायिनान्नानेनभवति तथाभवतामप्यारोखिद भिन्न नामनदत्यस्य मतिवचनमाद् 
जेश्रायद्त्यादि यच्यामानित्यउपयोगलकच्तण; विन्नानाप्यखावेवनतु पुनसस्मादामनोभिनर'ज्नानं पदायसंवेदवंयच्च विन्नातापदार्यौनां 
| यरिच्छेदकर्पयोग आत्ाप्यखावेवोपयोम लच्णत्वात्‌ जीवश्योपयोगश्चच न्नानात्रकत्वादिति ज्ञानामनोरमेदाभिषाना हौद्धाभिमतं 
च्ञानमेवेवंस्यादितिचेत्तन भेदाभावोत्रकेवलं चिकीपितोनेक्यं एतदेवैकय"योभेदाभाव इतिचेदठात्तं मेतत्‌ तथाद्िपटशुक्लत्वयोर्भेददेना 





वस्थानाभावेपि नैकतापन्तिरत्रापि शुक्तवव्यतिरेकेण नापरःपटःकदिदष्यसीति चेदशिचितास्ाल्लापो यतःश्ुक्तरुणविनाये सवया 
पटाभावापत्तिःखात्‌ तदान नाविष्टएवेतिचेत्‌ भवतुकानोदहानिरनंत घ््ीमकत्वादस्तुनो परण्टहादिषम्प्रं सद्धाने तद्धम््ं विनाेप्यवि 
नष्टवेत्ये मामनोमि मत्य तनज्ञानाप्मकतया विनाशेषयपराखततं तवासंख्येय म्रदेयतागुरुलूवादि धम्म सद्गावादविनाशण्वेत्यलंभरस 
द्ननदुचयः अतासविन्नानेत्यत टजन्तेनकतु रमिघानादामन्च कटं त्वात्ततच्रवएवासमा सणएवनिज्ञानेत्यउविपच्य भावोयेनवासौ 
जानाति तद्धिन्रसपिसखयात्तयाद्ि तत्कर णोँकरियावाभवेद्यदिकरसं तदावादिवद्धिन्र'स्यात्‌ खथक्रियासायथाकर्ट स्था भवत्ये वकम 
स्याप्रीति पखभेद संभवेङ्गतरेकयभिति यज्योदयेन्त भरतिस्पषटतरमाद जेणद्त्यादि येनमत्यादिनान्नानेन करणाभूतेनकरियारूयेयवावि 
दिधखामान्यवियेषाकारतया वस्तुनानातिविनानाति असावाघ्मानतख्यादानो भिन"न्नान॑तथादह्ि नकरणतयाभेद्र एकस्यापिकारटं 
। कम्म करामेदेनोपल्ेलद्यया देवदत्तयामानमातना परिच्छिनन्ति क्रियापनेपाशिकोद्धभेदोभवताय्भ्युपगतण्वापिच्र मतिर्येषां 


--------- 


सेञ्रायातंपड्चपडिसंखाणएएस शआ्रायावादौोसमियाणए्परियाएवियाहिएन्ति वेभि्रणाणारएगेसो न्दम 
णोच्राणणाणशेणिद्छवहाणाण्यं॑तेमादहोड एयंकुसलस्सदं खणंत ददिष्नौणएतम््‌ तोए तप्‌ र क्गारेतस्स 
खोतरिविसणे अधिभूयच्रद्‌ क्खु च्रणभिभूते पड्डखिरालंनणयाए अमं यवद्हिसरेयवादेंपवायं 
जार्ेच्नासहसंमद्रयाण्परवागरणेणं अरस सिंबाअ्रतिण्सोद्धाखि द्‌ संणातिनन्तेज्ना भेहावीस्ुप 


| 








1 भाषा 

| 

श्रानीजेन्नान नेमानानोएकत्वजाये तेकेचवोघाड्‌ तेकद्ेे एरुमायावारीए यथाखितयालवादी केवादरतेषठनेसस्यगमाविष्व 
रौपयौयसंयसानु्टानरूपकन्यो ओीख्षस्सं रसामिकद्े्टे जिमीमहावौरखमौपिखाभस्यो तिमद दधद इतिलोकखाराभ्ययनेपंच 
सोदे धकःसंपखः ५ हियेटोमारसियेखटे पांचमेचदं चे द्रदसरीखोचाचार्यकच्यो तेनीखेवाद्ः कुमार्मपरित्यागरागदध पीदा 
संभाविये इहांणडवोमधिकारे खत्र मणाणाक° एकड्न्द्रियवथदुगे तिजाणडार्यापयेचभिमानग्रेग्रसणएवामग्णाणणाएकषटतांदी 
तसगनीखान्नाषिनासोपस्थान चारित्रमाभिमषन्ब्े तेमुणिदमक्रदे चं प्रनजितच्धो परःरूडायादुसाषम््र चिेषविपे विकलराव 


। द्यातु्टानिवरत्ते तयाणकमान्ना सौवीतसगोपदिश्मागेनेविषे सष्णदधःपरंमालस्य यवन्ामोहादिकादियाने प्राणेखी्चिनिमसीवमार्गः 
(8 न= न~ 
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' २९० अआचाराङ्गसुच। 














विपेनिरूयस्या = न ह ीगुरुरिष्यने [4 [कक [व नसनागं € साद [व ५ 
वपेनिरूपस्यान सदाचारपालिपे विकलणएहवाद्दं डिवेच्रर्‌ करेरेए कुलाय नोयतु्ानसन्यागं नो प्रमादएवे डमति 
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| एयपर्नोक्तययवा श्नाज्ञाविपे निर्पस्ानपयो आान्नाविपेसोप स्यानपणो एकुगलन्डतां जौ तौयेकस्ते 
हनो दयैनग्भिप्रायजाखिवो वलोतेदेजकहेरे तड डिद्टीरत्ति कुमाग छाडोखद्‌ा'माचःयनेस मौ पिगिष्येवस्तिवो तेकरिसतदिष्रीए 
तेच्ाचा्यैनीदषटि तीयेक्ञरमणौत चागसरूपहदितेणेवन्तिवो तवातन्बुन्तौए तेद्ाचावनोसुक्तिनि लेम्पणो तेगोप्रक्तिवो तपु 
रकार तेश्चाचायेनेसव्वेकायं विषे ागलिकरीवन्तं एतावताच्याचायेनौयनुमते चनुषछठानङरेदूत्ययः तस्य स्दौतेरमाचायनेन्नाने उपयु 
क्षतन्निवेखणे सदागुरक्गलवाखौ एडवाथिष्यनेसो रुणखपनें तकः अभिभृवक्न तेयोपरी खड उपसग जौ पौ यद्क्.कदतांषा 
` तिकम्बर चतुय अयवातत्वरीठो तवाच्ग्यभिम एकतां अनुकल प्रतिषुलउप्रखगकरौ यपरीभतनिरालंबणया एकहतादगिसंसा 


रमाष्डिमातादुत्कललाटिकां ई जौवनेच्रालं बननयी नरकाटिकपडत एक्तलिनवचनटापे इत्यं वंभृतभावनानेम॒भुसखमयेवाद्‌ 
दिवेकोणपरोसदह उपक्षग नोनौपणदहारकिगे यनभिभतङतो निरालंबनपणाने अभुयादृएदवेपृष्छे तीये्रञ्रयवागसक्षरादि 
कशिष्यपरतेक्ेटे जेमरंजेमहायुरुयलपुकम्पं अरडिमगे माडरा्रभिप्राययजो लेहनोमनदाडहिरिनयी एतावतास्वन्नोपदेश्चिमव 
, त्त णार एडवोङतोपरीसडादिनीपणष्ारथाद््‌ तयाणच्वोखपदेशकिसनागे पवाएगंकहतां प्रवाद श्याचायं नीपरपरां दरखपदेश्तेणे 


करो प्रवादसवेन्ननो उपटेयनाणे अने खदयेनीनासर्ववाटदुक्तिविकलपणेकरी निराकरे एकरौ चिनोपटे यसस्यक्करी गाणेदत्ययेए 

: जाखिगोविद्ध'भकारिदिखाङ्ङे सुडसंमद्याए जातिखरणादिके तथापरवागरणेणं तीयेकरनोवागरणचययवास्ितायेकचनतेग्ये तया 

अन्ने सिंखनेरा याचायीदिकतेचने समीपिसाग्यीखाचोतत्रजाये ला णौनेस्योकरेतेकदेरे निदेखंनातिवत्ते व्नानि्देयकरत तीय 

करादिकनो उपदेयतेतिकमेनरमेदावीक०पंडतएतावतातेदयकौविपसैतमतिन करे खोक सीने खप्मडिलेिय कतां ज्ञेवच्तेवखपा 
दौपिक।टीका 


चमरडिसं खाए तंज्नानपरिष्णमंप्रतीत्याचिन्यामा तिनैवमरतिसंख्यायतेव्यपदिष्डते चयासतिन्नानीच्छुतष्ठानी यावत्केगलद्ान्मेवदश्रा 





¦ नामनोरेकत्व "मन्यते सकिराणःस्यादित्याड एचयायावादीएपोनन्तरोक्त चानौत्यावयावस्यितालसावादीखान्खाचदस्य गभादेनशमसि 
| तचावापयौयः संयमानुछानरूपोव्याख्यातः इतिरधिजारपरिरमाप्तौ जवीमीति पृ्वहोकसाराध्ययने पंचमो यक्मदीपिकार्क्तः 
` पञ्चमो शकःसां भतं ष्ठ चारभ्यते चस्यचायमभिसंवं घः इष्टानन्तरोद्‌ शके छदोमनेनाचर्वेणमाव्य-दतयेतइक्त' तवाभूताचारयंपका 
कुमा परित्यषए्मोभवति इत्यनेनसंदंषेनायातसयासखोद्‌ थक्खादिखत ाखायारएण्गैचोवद्रणे चाणाग्णएणोनिरवट्वारेएरंकुरूल 
सपद्सयंतदट्धीए तन्मोत्तीए त्ुरद्ारे तखदीतच्विवेखाए सभिमूच्दक्ड््णभिभूते पनि रालक्यताए लेसर वद्िमये पवार 
णपनादनाणेन्ना रुडरुंमडवाएपरवागरणे णं अन्ने चिं ंतिएत्ोच्चानिद्‌ स॑ नातिवतेव्नामेदावीखपडिलेषखिवसव्वतो ख्व्याएरूममे 
वरुमभिजारिचा इडारार्मपरिच्ाय चह्धैखगुन्तोपरिवएनिद्िचद्धी मैरे यागभमेणसदापरिकसेव्नासिस्तिदेमि अणस्शरस्तिघनान्ना 
। तीथेकरासुपदेयः समनौषिकादरितोनाचारस्त चानाक्नयाण्केद्"द्भिवव्गादग तिं लिगमिषवः सखदाभिमानग्रद्य्रस्ताः रुदडपास्याने 
नघर्छत्वरग्णाभ्यखेनवन्तेन्ते इतिखोपस्यानाः किलदयमपिमगजिताः खदसद्धम्बं विवेकविकलाःसावद्यारटश्तवामवन्त ते अणाएनिरूव 
इाणेएक्वनकुमाग वासितांतःकरखाः कित्वप्लस्वाद्युपटे डित्मतव सान्नाचांतीवकरमर्णीतेरुटाचार निग तस्त.यस्यानसद्यमोवेषां 
¦ तेनिरूपसानारुैन्नप्ररीतसदाचाराकुटानविकला एतेक्गमागीडानं सन्दार्गभवरूमैदनं च इवसपितेतवयुदविनयोपगतस्यडर्ग तिदे 

७ 


॥ 
] 
ध 


` व॒वान्याभदिति खधम्म् खास्यीखसनीपिकापरि चा रायनाड ण्ठंक्सलखदं खणं एत्यनान्नायांनिरूपस्यान त्व आच्नायांखोपस्यान 
च्व"इल्वे ततकुशलस्व तौ्यैरतोद्ैनं कुमार्य परित्यज्यसदाचा्वेगन्तिके वासिनो एवंमतेनभाव्यं तदिदटीएतखाचायंख इटिरूचावन्ति 


छ तव्य तेनप्चयंखवकाच घु इरःकसेतौतितत्पुरू्रः चपचप्यौजुलत्या क्रिवत्वुटाचौ तत्व च्तौततृन्नानोपदक्तः तद्विदे थनः रुदायुसकु 
ख 0 


{- 


[-] 
ष 


+> 
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1 

| निवासी सणवंमतः{कगुणःखादित्याड अभिभययद्क्ख य भिभयपराजित्य परीषद्ोपसर्गीन्‌ षातिकमचतुष्टयंवा तव्वमद्रात्तीतं 
¦ कि्चच्रणभिम यत्तिन अनभिभतोऽकरूलप्रतिक्लोसर्गेः परतीर्थिकेवी सणएवंभतोप्रमःसमर्यो नियालंबनताचाः नातवरसं खार मातापि 
¦ तादिकमालंव्यनमसीति ती्ङुदचनमन्तरेण नरकादौपततामिल्ये वंमतभावनायाः सस्ोभवति कःहुननिरालंबनतायाः मरसुभेवतौ 












त्याह जेमहहं तिवोम हान्‌ मडाएुरपोलषुकमे अवदहिमेनाःसवन्नोपदे यवन्त कुतःपुन सदुपदे यनि च्चयदृत्याह पवाएणपवाद नाणेन्ना 
प्ररुटोवादःपवादः चाचायैपारंपयेपदेयः मवादस्ते नसवेज्नोपदेशंजानीवात्‌ पुन;कथंजानीयात्‌ ससंसुद्रयाएमननं सतिज्नीनन्ना 
। नावर णीय चयोपश्रमान्यतर सद्धावानन्तरमेव सहवालच णमेवमत्या वध्यादिन्नानेनपरि च्छि दयात्‌ सचवान्नानेनन्नेयं सच्छोभनया 
भिष्याकलं काकार ितवाश्नवगच्छे तखपरावभासकलान्मतिरितिपरवागर येण कदा चित्परव्याकरणेनापिनानीयात्‌ परीर्थरुत्‌तख 
। व्याकरयं ययावस्यितार्यप्रन्नायनं अागसःपरव्याकरन्तेनवा जानौयान्तया्यनवगमे अनेकं बाचन्तिए चन्ये पामाचार्यादौनामन्ति 
केखत्वा यथावस्ितवस्तु सद्‌भावमवधार्येत्‌ चवधायच्चविंकुर्यादित्या ख निद्‌ संनातिवतेच्ना निदे श्सौयैकरादयुदेशः तंनातिवन्त 


| 


शीलंगाचा्थेरुतटीका 
| कियासतैवकारकंसेवचोच्यत इत्यादिनेकलमेवेति क्नानामनोयैकत्वेयद्धवति तद्शीयितमादह तंइत्यादितंश्नानपरिणामं अरतित्याचित्याला 
तेनेव प्रतिसंख्यायते श्यपदिग्यते तद्यथादद्रोपदुक्इन्द्रदत्यादि ' यदिवामतिन्नानी चुतन्नानौयावत्‌ केवलन्नानौतियश्च न्नानात्नोरेक 
त्वमभ्युपगच्छति सरकिंरुणःसख्थादिति एसद्रत्यादि एपोऽन॑तरोक्त यानीत्याययावस्ितात्वारी खान्तस्यच सस्यम्मरावेन यमितयावाप | 
यायः संयमानुष्टानरूपो व्याख्यातद्तिरधिक्ार परिखमाप्तोनौ मीति पेवह्णोकसारा्ययनेपन्चमोदेयकःपरिखमाप्ः उकताःपश्चमोद्‌ 
शकः सातं पटश्नारस्यते चसखचायसभिवं घ इ-दानन्तरोद्‌ शके चुटोपमेनाचर्यणमाव्यमित्ये तदुक्त तयाम ता चार्थे संपकौचख कुमागे , 
पररित्यागोयगदं पद्ानिच्यावग्य'माविनीत्यत सत्म्रतिपादनसंवंषेनागतस्या खेद शकस्यादिद्धूल' च णाणाएदत्यादि इउतीथेकरगग्य । 
घरादिनोषदेशगोचरीभृतो विनेयोभिघौयते बदिवासर्वभावसंभवि्वाद्धावख खामान्यतोभिषानं अनाज्नातुपरदेयसतेमनी पिकाचरितों 
नाचारसलयानान्नया तस्यां वाएकेन्द्रियवथगा दुरगतिंलिगमिषवः खाभिमानग्रदग्रसाः सख्पस्यानेन ध्र चरणाभासोदयमेन वन्त ' 





न्तदतिरोपस्यानाःकिलवयसपिप्रनजिताःसदखद्धमेविशेपविवेकविकलाःखावद्या रभतयावन्तंन्तेएकेत न ङमारीवासि तांतःवार याकि त्वा 
| रस्यावख स्तंभायुषटडित वृुद्धयच्ाज्नार्यातीयैकरोपददेय प्रणीतेरुदाचारेनिर्गत सखुयस्यानसुच्मोयेषां तेनिरप्यानी; उवननपरणीत 
| सदा चाराुशटानविकला एतत्‌कुमागौतु्टानं सखनूमार्गवखीद्‌नच्च दयसपितेतवसरुर्‌ विनयोपगतस्य दुगेतिद्धेत॒त्वान्मामदिति धम्म 
स्वामीखमनौपिका परिहा रायैमाद एय॑द्त्यादि पलद्यत्‌पूर्वोक्तं चदिवाच्यनानच्नायां चिरूपस्यानत्वसान्नाचां ष्वोपस्या नव्चिल्येततृक 
शलस्य तौयरुतोदशनमभिप्रावः यदिवेतदच्यमायं कुलद गंनमित्याह तदटद्ी एदत्वः दि कुमारगेपरित्यज्य सदाचाचन्तेवासिना 


एवंभूतेनभाव्यं तययाचायख दषिसद्टटिसतया वत्तितव्यं तावातौयैकर ्रणीतागसह िस्तदृटटिखयेति तयातद्याचायंस्य तयतो । 
वारुक्तिसलनयुक्तिसया तथातमाचायं तवेकायपुघुरः करोतीतितल्युरस्कार यचा्यतुमत्या क्रिवानुखावीत्यवयेः ततूसंन्नीतत्‌ज्ञानोप 
चतः तयातज्जिवेयन; उदायुसकलनि वारौ खण्वं भूतः विं ुयस्यादित्वा यथिभूयदरत्यादि चसिभूवपराज्ित्य परौपोपसन्‌ 
घाततिकमेचतुथ्यम्बा तत्वसद्राचीत्किञ्च अयाजिसृचडव्यादि जालिभूतोऽनभिसतः श्ययुक्रवमरतिक्कलोपसर्येःपरतीर्धिनेर्वी खुएवंभतः | 
परुः समयानियालंबनताचा नालखं खारेमातापिटक्लत्रादिक नालंग्नसन्तीति तीर्रुदचनसन्त रे नरजादीपततामित्येवं ' 
भूतभावनायाःखसथोसवति कयुनःपरीपदोपसनौां जेताकेनचिदनसिसूतो निसाद॑बनतावाः मभ्मवतीत्ये द॑श्टे तीर््त्‌ | 





¢ ष्दिफो [र १न्ते [रि ऊ 
घम्म खारयादिफो वाचायीन्ते वाखिनसाड जेस इत्यादि यः एुर्छतसोच्तो महान्मदयुखपो लदकम्म्सिलासि प्रार्यान्नविदयति 
9) 
गदम्प् नोयस्या सावगदिम्पना; स्वेन्नोपदेयवर्ती ति यायत्‌ 


क्ञतःयुनस्तदुमदे निय इतिचेटाद पवा टत्यादि मखटोकाद्‌ः 
गे 


[अरप थे 
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वादः चाचार्यपारपर्वेपदेयः म्रवाद्स्तेनप्रबादेनस्वन्नोषदेशंनानीया त्परिदिद्यादितिचद्िवासिमाद्यट विवैभ््रटर्यनाद्मिनती 
यत्‌ वचनादि नोविषन्ते तीधिकानिंद्रनालिक कल्पनितिमत्ा तदव॒टानतदा्ां् पर्ववलोचयतिकवमित्याद पवाएण 

दूत्वाटि ग्ररोवादमवादः सठन्नवाक्यन्तेनसौ्नौं द्रेण प्रवादेनतीर्चिकम्रवारं जानीवात्य सीचयेन्तद्यया बेगेयिकास्तनुभवन करग्धादि 
` कमीज्रकं कसिति तिषन्नास्तदु्तं चन्योजन्तुरनीगःस्यादालनः खच्रडुःखयो; ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वगेासखश्वमेव वेव्याट्कं 

भ्रबादमालमीवमरवादेन पर्वीलोचवेन्तद्यया इन्द्रधनुरादीना विचरापरिणासलव्धातल्पभानां तदतिरि क्तेणयटिकारग परिकल्यनाया 

मतिप्रसंमःस्ात्तया बटपटादीनां टडचक्रवीवरतलिल कुनालतुरिवेमगला काकुविंटादिव्यापारानन्तप्र वातानह्यामानां तदनुपल 
भरव्यापारे्वरसख कारगपरिकल्वनाचां राखभादेरपिकिं नसखान्रत करणादीनामप्यवन्धवं खरुतकर्पादितं व चिल्यंअम्म णोनुण्टम 
कुतएतदिचित्‌खनानः पंतुयोयोपिच तुल्यं मातापिल्तदिके कारये अपत्यवैचित्य ट्मैनात्तरधिकेननिसित्तेनमाव्य' तच ष्ठराब्धु, 
पगन्ने्यदध्मेवेतिद्रध्व्य' नानवारुखडुःखसुमगहु्मेगादिज गह चिर्तस्यादिति तवासांख्वाएमाछवयासत्वरनसलमखां खास्यावखाप्र 
` ठति; प्ररुनेग्बरं द} सतोऽचंकार सस्मदिकादथेंद्भिवाशि पद्तन्मात्राणि तन्मातरं भ्यःपद्धभृतानि वद्धध्यवलितमरें गुरषद्येतवतेसवा 


क्तीनिरुणाद्धे ति ततचभररुतिकरोति पुसषडपभृक्ेततः केवस्यावस्यायां टास्मीतिनिवेतेत इत्वादिकंबुक्तिविकलत्वा न्निरन्तसाःख 


4 







खदःप्रत्व षयन्ति तयाद्धिप्रछतेरचेतनत्ात्‌ कुत्याकापकाराच कियामरत्तिःखात्‌ कुतोवादट त्यालापकराराच मरन्ति सखाद्चेतना 
चासलदिकल्या खभवाच्नित्यायाच मरत्तिनिटत्तमावात्‌ ुरपस्वाप्यकटट ते संखारो गमोचौत्‌ सुक्र भोकृत्राद्यभावःसाचिन््‌ कद्ध नदि , 
| रक्तोननििम्धो नभीतोभवचन्धनात्‌ नमोचम्खा कांचीवा पुरपोनिःकियामकः मननतिखां स्वानां निः करिव चेतरभोक्तरि निःकरियत्रा | 
, त्कवंवाखकेत्र भोक्,रमिष्यते इति तवास्तद्रोदनिचिष्वकयन्यधं चुग्िकसिल्ये वं व्यवस्िताखवोत्तरं चदिनित्रयोविनायःखात्‌ 

| ततःमतिनियतः कार्क्षरणभावण्ठनखात्‌ एकसन्तानान्तर्गतत्वाव्छा दितिचेदधिचितस््ोल्ापसवादि नर्सतानिव्वतिरेकेप कचित्‌ 

` सन्तानोखि तयाचरुतिपृका लचग्णावस्वाचित्वमेव कार णतनेवद्ध ससख कारगांस्यात्‌ समैखपू्ैका लचगावस्यावि वाद्यक्किदधि 

देतदितिकिंवा वच्नातमात्रमेव भ्रध्वस्तंतस्काक्ियां ऊुम्मोनोत्यन्रमातमग्ने चिप्त'खन्तिटतेवारि कन्तंरिनातविनटे घ्री वरं क्रिया ' 
। नसन्द्रवति तदभावेवन्पःकावन्धामावेच कोमोचदत्यादि बवार$स्यतानान्त भूतवाददेनातयुख्यं पाय परलोकामाववादिनं निर््र्यादतचा ` 
जनतातिगानांचक्तारपद्‌ व्याधानसदुत्तरनेवोत्तर सित्यपिच यनह्मचै ख टेः पर दारधरषेणाभिरते; भायेन्द्रलालविपवत्मवन्तिं तमस . 
, क्तिमप्ये तन्तवां सिव्याचहदिमैव इ-खूषात्री सिय्यामतिचापि विवेकच्पून्या धर्म्रययेषां पुसधाधमानां तेषामघर्ोभुविकोदयोऽन्यः त्य ' 
| नवादिथा सदे मितीर्यकभादा सर्वन्नवादमनुच्टत्यनिराका्यीदतिख्ितं तन्निराकर्गांसशन्नप्रवादंनिसाकार्यच्र तीर्यकमवादमेभिस्तिभिः 
म्रकारेन्नीनीवादित्वाद खदधमुद्रवार रत्यादि मननं मतिं च्रानावरणीवच्चच चायोपथ्यमान्वतर सद्नावानन्तरमेवसत्या माति ' 
; भवोधावध्यादिन्नानेन परिर्च्द्याव्पदवान्नानेनङेवं खच्छयोमनवामिष्या कलं कांकरडितयामत्या चवगच्छे तूस्परावमाश्ठकां वात्वतेरि 
` ति्दाचित्यर्याकरपयेन्य पगच्छे त्‌ परली यैरन्तस्य तेनवाव्याकरं चयावस्वितारयैमच्नामनमागमःपरव्याकरणन्तेनवा लानीवा ¦ 
तथाप्यनवगसेन्येया ना चार्यादी नामन्तिकेच्ुत्वा वरावच्चि्वच्तुमद्ावमवधारयेत्‌ चवधार्य चविंकुर्वादित्वाइ मिद्‌ छंडत्यादि निदिं , 


‡ 
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डिलेियसव्व्रोसन्वयाण्सन्मनेव समभिनासियाद हासासं एरिस्दायच्रक्ौर युत्तोपरिव्वएयिष्टिव | 
छनोगोरे्रागमेणं सद्‌परिदसेज्वासित्तिेनि उड्‌ सोवाच्हसेया तिस्व्रंलोयावियाह्िया ण्तेखो 





. चातिचक्खाता जें गंतिप्राखहा १ चावडसेयं तरुबरद्धारण्त्य विरसेच्जवेदधौविणण्तुसोयंखिक्खम्प 


एम ह अकम्बाजाणएति पासंतिपडिलिदाएणावकंखति इ खागलतिंगतिंपरिखायच्वव तिजादनरण 4 
नन ननन र र 
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भाषा 

| सर्मप्रकारेद्रव्यक्ेतकालभावश्पेकस पद्‌ यैच्रालोची रूडीपरेजाणौपरती यिंकवादनि ाकरएकरे री जिनवचनसा 
चाकरीसदृहे किसोकरीमेसम्ब्रमेवसुमभिनाणिया सस्यगप्रकारिखतीयिकपर तीयिक्ननावादनाणीने दहा रामं इणिमनुष्यलोकमादि 
 श्रारामपरमायैदृटीने रत्िनोठामनेसंयमकरवाद तेमासेवनपरिजाणी चालौनगुसषतो संजमानुष्ठानविपे मवन्तं केडवोखतोनिटि 
यही कदतामोच्त नो र्णी ययवानीठव्याजेये समस्तम्र्कडतां प्रयोजन एकसंयमटालीगीलो प्रयोजनको$नथी एच्वोतयाच्रौरु सुवीर 
म्प्र विदारिवासमरथै श्चागमेणंसभन्नमरणीत याचारेकसी रुदास्मैकालमोच्मागं नेविषे पराकमकरे शिव्यपरतेकच्े ठ"पुणदशिपरा 
कमकरिव्येदन्तिवेमि इमद्ध'कडु' ए खीख्षम्् खामिवचन दखिवेवारवारणडपदेथनो देगोसखाभणीनेकलहेद्टे चोकः उड्ट सोया 
देसोयातिरिवंसोयावियाद्िया एतेसोयाविच्क्छाता जेदिसं गंतिपासषह १ सै चोतकडतां कम््ौखवद्ार तेद हांविषयकपायरूप 
| जाफिवातेडट"कदता ऊष ण्वाचौतवेमानिकनीस्त्रौना यभिलाषविषयनीडच्छा अरोखोयाकडतां भृवनपतिनाख्ठनाच्भिला च 
तिरि्य॑सोयाकदतां मयुध्यति्धेचादिकनाख्ग्वाभिलाष ययवाऊ'चागिरिशिखरादिकनीचानरीकुलगुफाग्टयहादिकएतलाखपभौगना 
स्थानकरविविधनानाम्रकारक्द्या एतलाकम्प्रचवहारेखोकरी ओतजलम्रवाहनौ ऊपमाइ'कल््या एणेलिड्ध' प्रकारे अथवासने राद्पाप 
ग्रहणना कारणम तदे दहा प्राशियानोखं गकम नो चासतिदेष्ठोएदेखी एटालिवाभणी सागमेकरीरुदापराक्रमकरोसंयमपालोवली 
द्र द्रजनो विरेषकनहेषेधत"अ्ावटक ° आवन्तं रागद षविषयरूपिवो उवेहाएमालोचौनेदणि्ावन्तं नेधिपेषेदवीकहतां ागमनोजाण 
विरङेएतावताञ्माखवदारनिरोघकरे विषारएन्तरोयंओ्रोतक्रडतां भ्रा वद्वारविणणन्ुकडहतांटाल्िवाभणीनिक्म्मकष्तां रज्या दनेए 
। तलेच्रा रित्रलिदने भाख वदार टालेदत्यथे जेया वद्वारटालेननेनेस्यो णुणतेक्ेद्धे एसमकम्माए म्रत्यत्तलकचमडायुरुपयकम्मौषाति 
| याकर्््यारिरहित तेजाणेसकललोक्रूपवियेषथकौ पासति सामान्ययकौ दे देतेखत्मन्रदिग्य्नानदतोखखोकरेतेकदेद्धेपडिलेद्ाए 
तेलनाशिणडध"पदटाथेजाणीने खराखरनरादिकनीकौघी पृापामौखनेरुततिम अनित्य्सारणएश्वी पडिलेडाएकडतांसालोचीनष्द्धिव 
| विषयसुसठने निस्प्,हषयेतेपूलावांक्ेनदों बलौ हेजनागुणकददटे छू इ.हागति °द.णेमनुष्यलोवखत्यन्नन्नानयुखषप्राणीयानौच्यागति 
| गतिन्नपरिज्ाद्रनाणीपदे मत्वाख्यानपरिज्ञादनिराकरेनिवारेतेनि एकरीनेचमेतिकडतां अतिकननेतेसखोजातिजन्बषयनेमरफतेहनो 

दौपिकाटौका 

तेमेधावीमयीदावान्‌ किंखवेत्याद खपडिलेडियन्ति खषुभत्युपेच्यन्ेवोमादे यतयातौयिकयादात्सवेन्न वादद्वखवेतः सर्वेः श्रकारेदर व्यक्ते 
त्कालभावरूपे, सर्बालनाखामान्यविशेघामक्तया पदा यौन्‌पयीलोच्य सह सस्यत्यादित्रिकेख परिच्छिन्यसम्द्ं समभिलाणयासस्यगेव 
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परतीधिगप्रवादान्‌ समभिन्नालाततो मर्तीयिंकमवादनिराकरणंकयीत्‌ किच्यदहारामपस्स्णिव इाखिनृमतुष्यलोके प्यारमगमा 
रामोरतिरित्ययैः खचाराम!परमार्मचिन्ताया मात्यन्तिकका तिवारति रूपःसंयमस्तमादेवन परिन्नयापरिन्नाय चालीनोरु्त परि 

नजेत्‌ संयस्मातुषटाने विद्दरेत्‌किंम्‌ तदत्याद श्णद्धियद्टौनिितो मोच्सतना्थीघीरः कमेविदारणरूद्िष्ण ; खन्‌ व्रागनेर्णरूदामरि 
कमेच्नाश्चागनेन सवन्नप्रणौ ताचारादिना रुदासवकालंपराकमेयाः कम्म रिपून्‌ मोच्वाष्वनिवागच्टेदिति रधिकारपरिखमालौनवी । 
मौ तिपुषेवत्‌किंमथपौनःषु्ये नोपदेयदानमित्वा्ङ्ट*खोयाचद्ेसोयातिरिं रोयावियाचियाप्तेखोयावियक्ठाताने रिग तिमा रु 
। हा {चचक चओोतांसिकर्माचवहारासि तानिचमरतिभवाच्याखात्‌ विषयाहुवन्धौनिग्ट्यनते तलो चतां सि ैमानिकागनाभिलावेच्छा 


वैमानिकख्खनिरार्नवा अ्रघोभवनपतिख्ष्ासिन्तापितातियेगव्यन्तरसनुग्य तियेर्‌विषयेच्छा यदिवामन्नापनापेच्चया ऊर्टगिरििर्‌ । 
। भाग्भारजितंब मपरातोदकारौनि सधोपिसख््रनदौक्रल शुद्धालवनादौनि तिवेगपयारामखमावसखवादीनमाणििनां दिपयोपमोगख्छाना , 


' निविविघमाह्हितानि प्रयोगविख्रसाभ्यां स्वकर्मपरिणत्याननितानि व्याितानिरतानिच कमचवहाराणीतिरुत्वा चोतासीवनो † 
~~~ ~~~ ---- =). 


,€, ११ 
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| सखिएभिद्तिभिःप्रकारप्पि अन्यचपापोपाटानदवभतयः; स्गप्रागिनामासक्तिं कर्मानुपंगवापग्बत इतिदधेतौतस्मात्क्मानुपद्रकार्णा 
| देतानियोतांचिडच्यन्ते श्नतश्रागमेनसदापराक्सेयाः किच श्रा यट" तुच्वेद्ाए एत्व" विरमेन्नयेव्यी विगाएन्तसोयनिदग्म्र एसमट्ग्र 
| कम््ाजाणति पाखतिपडिलेदहाएनावकं खति श्रावन्त रागद चविध्यावततु गब्द्‌ः पुनःगन्यायभावावन्ते पुनमत्मन्यःवाख्िन्‌भावा 
। वर्ति वेदविदागमविद्धिरमेत श्ाचबदारनिसेधं कुर्यत्‌ विणरएत्त योतमाय वहार तदिनेतुमपनतु निःकमस्यपरत्रज्याएयदतिप्रत्यच्तौय 
कचितूमदगन्‌ मदाएुरुपः श्रातिशावककमंविघायी च्रकम्म नोस कमविद्यतेद्ति अकम्मकम्मम गव्देनाववातिकम्म विविन्तितं तन्मा 
तिग्येवतः पश्यतिचसामान्यत; सचोत्मन्नदिव्यन्नानोविदितवेद्यः मनूर्किंकुयीदित्याहपडिनिदाएसद्िन्नातन्रयः खुराुरनरोपटदितां 
मूजामुपलम्यरुतिमासनित्याससारां सोपाधिकां प्रत्युपेच्यर्याले च्यद्पौकविपयजनित खख्निःस्प्,ख्तयातां नाकांच्ततिनाभिलयप , 
तौति किच द्ूदागतिंगतिंपरिखाव्यवेतिनाद्रमर गास््वटसग्ग'विक्खातरतेसनसरा गिरवर तितद्चाजलवनविच्जतीसदीतवयणगाद्िवा 
व्योएञ्रपतिद्राग्यसख्मखेयसखे द्रहास्मिन्‌ मनुप्यलोकेव्यवस्ितः सन्तर त्मनन्नानः प्राणिनामागतिं गतिं चरंसारज्वमगं तत्कार्यं चन्नपरि 
्यान्नात्वाप्रत्याख्यानपरिन्नया निराकरोति तन्निसयकरगोच वन्छारटाडह अव्यन्तिद्मत्यतिग्रतिकामति जातिद्वमरगंच तस्यावटरम 


















श्ीलंगाचार्यरतटीका 
श्यतदूति निर्दृयसी्थैकरादुपदेषसल' नातिवत्तेतसेषावीमर्यटावानिति किंरुतानिरदेयनातिवत्तं तेत्वतभाद खपडिकलेडियदृत्यादि , 


खुषटमतय पेच्छद्ेयोपादेयतया ती्थिकवादात्छवैन्नयाट च सर्वतः र्ःमररेद्रेयचेत॒ कालभावस्रवानना सामान्यवियेयात्मकतया 
। पदार्यान्व्यालोच्य सखन्मत्यादिचिकेग परिच्छिद्य सदाचायनिद्‌ वत्ती तीर्थिकमवादनिराकरणं कु्यात्किद्चसतेत्यतमा ड सम्पद्‌ 
त्यादि सम्यगेवखपरतीर्थिक वादात्ममभिन्नायवुध्वा ततोनिसाकरणं कवत्‌ किञ्च इदूत्यादि दृखास्िन्मरुष्यलोके आआरमणमारामोर 
तिरित्ययः; सचायमःपरमाथचिन्तावा सात्यन्तिककातिक्ररति रूपःसंवसस्तमासेवन परिच्नवापरिन्नाय आलीनोगुपन् परितिजेत्‌ 
संयमातु्टाने विद्रेत्किम्भृतदरत्यार रि्रीवद्री रत्यादि निटितोमोचस्त नार्यो यदिवानिदितः परिखमापतोऽयः-अयोजनंचसख सनिटि 
ता्योधीरः कमेविदार्णसदिष्ठुःखन्‌ श्रागमेनसवेन्नम्रणीताचारादिना खदासर्वकालंपराक्रमेयाः कर रि पृन्मोचास्वनि बागच्छे रि । 
त्यधिकारपरिखमापतौ ववौमौतिपूवेवत्‌ किमे षुनःपौनः पुन्योपदेयदानमित्याद चडरटसोयादत्याद्यु्टम्‌ यातासिकर््चवद्राराणि । 
तानिचप्रतिमवाभ्या खाद्विषयाचुवन्धादी निश्यन्तेततो चो तां सिव मानि जगना भिलापेच्छानै मानिकखुगनिदानवाखरघोभवनपतिख ' 
खभिलापिनातियेगव्यन्तरमनु्यतियेक्विपयेच्छायदिवामन्नापनायेचयोद्धं निरिथचिग्बरमाग्भारनितस्बम्पातोदकादीन्याधोपिखेखन 
दीक्रलगुद्ालयनादौनित्िवंगप्यारामखमावस्वारीनिम्रागिनां विषयोपभोग स्ानानिविविधमाडितानिभ्रचोगविचखाभ्यांखक्मरि , 


गत्यावाननितानिव्यादितानिएतानिचकम्प्रीचवहाराणीतिरुलाओोताखीवयोतांखिएमिखविभिःमकारेरप्यन्यं यपापोपादानदेत॒भूत 
= 
चै 





प्राचिनामासति कम्प्रानुषगं वायश्छतदतिद ततस्य त्कम्म्षनुपं गात्कारण्ादेतानिचोातांखीत्वतोपदिश्यते्ागमेनखदामरक्रमेयाद्र 


तिकिद्धचावट्र"तु इत्या दिरागद्व षकपायदिपयावन्तेकम्प्र बन्धावन्ते वातथब्द्‌ःपुनःयब्दायमावावन्ते पुनरत्म त्तात्ास्मिन्‌ भावावत्त विपयद्‌ 
येवेदविदागमविद्धिरमेदासवहारनिरों विद्ध्यात्माटान्तरंवा विवे्किद्द्रवेदवीभाचवद्ारनिसोवेन तन्ननितकमेविवेकममावं कौत्त , 
यति प्रतिपुदयतिवेद विदिति श्ाचवदारनिरोषेनच यत्छात्दा = विरक्त दत्यादि चोतञ्माचवहारतदहिने त॒मपनेठ निःकम्यम्रत्रन्य 


एषद्धतिमत्यचःमस्तुतायैस्यचावग्वं भावित्वादेणद्रतिप्रत्यचवाचिना सवै नाससैनाम्नोक्तोयःकल्िदित्ययैः मदान्मदायुरूपःअतिथयविकक | 
। सेविघायौएवंभत पिंविशिटस्यादिति दयेयत्यकर्म्ानाखकम्प्र विद्यत इत्यकम्रा कम्य ब्देन चातषातिकम्म्र विवचितं तदङ्गाबाच्ना 

| नाति वियेयतःपश्यतिचसखामान्यत रुवौखलब्बयोवियेयोपदुक्तसख मवतीत्यतःप्रजानाति म्वाचपथ्वत्यनेनच करसोपयोगचावि;रुतः 
सचोत्यन्नदिन्यन्नान च्ल लोकललामचूडामग्पि, खरारनरेनद्रेकयुन्यः संखाराखं वपास्वर्चीविदितवेद्यःखन्‌ किंकुयौदित्याइपडिकेडा 


[1 ~ ------------ 








४६ 
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| त्िमसुक्तिष्ककायद्धे जिनथाखनिदरमनयी सिद्धकावरड्ित तथानरक्ेकर््बीजने अभाविपुनर्भवावतारी न जिमन्वदमैनीनेमत्ति 


के ५ € ^~ = य = ध [ष [द्‌ | 
1 खवेच्ामम्रदेशेकरौ सवेविशेषनाणे तिखिकारखिपरि र वद्धिये तयासखे कतां न्नानद््थनदत्तनेखर्य मुक्त 


कः 








४ | ४ 


तआआचाराङ्गसुल | ९९५ 


| सदिन्नातक्नेयः छरारनरोपहधितां पूजासुपल्य छत्रिमामनित्यामसारां सोपाधिकाद्धम्य पेच्छ पर्यालोच्यपीकविपय 
जनितसुख्ठनिस्पुतवानाकां चति नाभिलपषतौतिकिञ्च इत्यादि इहाखिन्मतुष्यलीके व्यवस्यितःसन्न्‌ त्मन्न्नानः ्राशिनामाग 
तिंगतिच्च संखारश्चमणंतत्कारणञ्च ज्नपरिज्नयान्नावा मलत्याख्यानपरिज्नवा निराकरोति तच्निराकरणेच यल्ात्तदाह भवेद्त्यादि 
अत्य त्यतिक्रामति नातिच्मरथंचतस्बद्ममगंतिषन्वानं मागेउयादानं कमर तियावतृतदत्ये ्यगेषकसं चयं िधन्ते तत्‌च्याच्चकिगुणः 








स्सवट्मग्ग'वक्छा तर ते सव्वेसरारियड' तितक्गाजत्यणविव्नतौमतोतत्यणगा हियाश्नोर्पतिद्धाणस्स 
खेय रतेणदौडेणदस्से णवट्े णतं सेण चरसेखपरि मंड लेणकिण्डेणणोलेणलो दिएणद्ालिद्‌ णस्ुक्रि 
लेस्छुर हिगंधेणडुर िगं षे एतित्तेणकड्णणक साएणंविलेणमछ रेण लवणेणएकक्खडेणमरणग 
सणणल्एणसोएण उणशणएणिद्धेणलक्ोःणए कारणसदेग्संगीणदूत्थौ रपुरिसेणच्स््ापरिख 





भाषा। 

वट मम्गकहतां माग एतावताकम्पं तेखपावेद््यथे; समस्तकम्द्ं नोचयकरे तेकब््रं खपावीने वक्ायरए बक्डायप्रधानपुरुषा्यैपणेतप 
संयमानुष्टानने अर्थपसेवस्वाण्यो तेमोच्षकद्ियेतिरहांरतकडतां सात्य'तिकएकांतिकनिरागाघष्खतयान्तायिक च्नानदर्भनसंपदाद््‌सं 
पर्तएहवोया तेकेडवो दूमकडवा कादतिदहाशब्दनौप्ररन्तिनजी तथातेकाई. अवस्यानयी जेयन्दिद्"करीकश्टियि एवो खथैदेषाडेष्े 
समेसरासव्यं समस्तसखरकहतां शब्दतेहथी निवत्त एतावता तिदशब्द्कोश््नयी शब्द्भरवकं तारूपरसखगन्धस्यशपदिविपे परवन्त परतेन ` 
यीत्तथावलीतिां तद्वाकदताकोड. पद्‌ाअदेखीवितकैपजे जिमश्रागलिस्तंभदेष्टौ किणि्हीनेरएहवो संदेदऊपनो यागलिपुख्प 
अथवारलंभदे तिदहांजेकाकादिपातरीसे तोपरुषनकडवा& ते््तंभदूजएहयोवितक्षै तेख॒क्तिनयीलिदाए्वोत्केनयी तिना यन्दनीमरन्ति 
किष्ायकी याद्‌ डिवेतर्कनरोतेकाइ ञद्हभणीतिद्धां ष्रकडतांमतिमनने व्यापारिपदायनोचैौं तचिवोरतावता चौतपत्यादिकचिद्ध' 
भकारिमतितिदहां गाड्ियाकराग्रह्य इारनरोलििकारखि सोत्तावस्थासकलविकल्पातीत जाशिवीदिवेमो्दे कमं सहितनो 
गमन अथवाकम््र रहितनो गमनणएहवोदेग्बाडेद्टे उएकडतांएकञ्दितीयण्डवो जीवसुक्तिईै नाद्‌ तिवारेकम्ब्ररद्ितद्रजद तेककेवो 
ङेयण्यद्ट्रा यदय खेयं जि डां मौदारिक यरीरादिकनो अयवाकभ्भं नो प्रति्टाननथी तेचग्रतिष्टानकशतां सोचतेदनो खेदन्न निपुण 
भथवामप्रति्टान नरकतेहनोखेदन्न एतलेलोकनाडिपर्येत परिज्नाताणचवोदे दिवेजिशियसिप्राद्सर्भेखर नोनिवन्तं नकन तेखभि 
भायप्रगटकरे 2 सत्ते दी ेक ° णसं वटे णतं सेच चर सेक °तेपरमपदस्यसिद्धपदिपडतो खनं तज्नानद्थ नोपयुक्तसंस्यान्ायगेदी 
बेनी: खनी वाट्लोनन्ौं तिकोणनदौं चको णनो परिमंडलनहौं बणंखारौरुष्णनरह नीलोनन्शो रानोनौं परीलोनन्धौ 
धवलोनदं एतलेप॑चवयौरछितगन्धयाची छरमिगन्धनन्ं इुरमिगन्धन रं एतावतागन्धरद्ित ररु्ाश्रीतिक्तचरको नरं कड्ग्योन 
हकसाद्रलोनद्धौं चठाटोनरं सघुरोन रोः एतावतारसर्ितस्सथेच्याचौ कटोरननहौं खकमालनन्ौं भारीनैं इलुद्योनरं शीतल 
नदोउच्एनदहो चोमडोनदौ लुस्वोनदौं एलएवतास्पथेरदितनकाकापोतलेग्वावं तनन एललेलेण्ठासवेग्रही धयवाक।ऊकताकाय 
सद्ितनयी लिमवेदांतवादीने मतिएकमशुक्तामाद्धे नेराखवैकमेस्ठपावी तिदेजनीकावामाद्िपेसे लिस्ट नीर शि माद्वििसे | 







~ 


। 





| 
| 
| 
| 


जेजगदीण्ठरतेवलीर्‌ कारश्णिद्‌ २ यवतरेयदुकतन्नानिनोघमेतीर्थस्य कन्पीरःपर म॑पदं गत्वागच्छः तिभूयोपि मवं तीर्यनिकारतः१ इति 


॥। 


वचनात्‌तिखदूपनथी सुक्तिगयोवलौ अवतरनं तयानसंगे अस्तत पणायकौ संगरडिततयानस्त्रीन पुखयनश्न्वया कदतांनपु"खक | 


















२६६ अआचाराद्गसृच। 


----------- -- ---------~----~------ ~~ - - ----- ---------~---~---~----~---~----~--~--------~---~ 


टीपिक्राटीका 
ग्य॑पन्यानं नार्ग' उपादानं करमैतय्त्येति च्रगरेषज्् चर्यकुरते तत्‌चवाचकिंगुण; स्यादित्या विक्छावरणविविध्मनेकग्रकारभधानवु 
सयार्यतवा चाच्छातोव्याग्यातोमोन्नोऽनेप कर्मनययनच्गः ततररत आत्यन्तिकेकांतिकाऽनागध खग्वचायिकन्चानटगनसंपटुप्तोन 
न्तसपि जालंरुतिटते भूते इतिचेन्तत तत गरन्दानटित्तिनच साकाचिद्वसख्ालि वागरद्द्‌ रभिधायेत इव्येतत्मतिपादवितुमाडखने 
सगयगिवटरति सव निरवगेवाः खस्वष्वनयसम्पाच्िवन्तं ते तहाच्यवाचकमरं धननप्रवन्तन्ते गन्दराःप्रवत्त साना ऋपर.सगन्धस्ययाना 
मन्यतद्नेविगेपरुकरेतका ग्यते तस्यं वाप्रवत्त रननचत्तत्रणरब्टानीर्नापरहत्तिनिमित्तमस्तिप्रतःगन्दानभिषेवामोचलावस्यानकेवलंय 
व्टोनभिधेयातल्मय चगीचा नसखंभवन्ति दूत्या तक्राजवयनविव्सती संभवत्पटायवि येयास्तित्वाध्यवमाय ऊडःतकः एवं रएवं चतत्छास् 
चयतनविद्युते तत;गन्दान विक्त प्रटत्तिःसखात्वििति तवतर्करामावदतिचेदष्द सतीतयणगाद्धिया सननंमतिमेनशोव्यापारः पदा 
वचिन्तासौन्मन्तिकादिका चवर्विषापिमतिर्मततग्रािकामोच्चावस्य्या सकलविकल्परातौीतत्यात्‌ नतत्रेचकरखडितस्य गमर्नयतः रोर 
्योजणकोऽगेयमलकलंाकरडितः कचिद्ध ्रप्यतिद्रागय्तरेरे नविद्यते प्रचिटानमौदारिकगरीरादेः कमगोवायव्ररोप्रतिटानोमो 
च;त्वखदन्नोनिषुणो वदिवाऽप्रति्टानो नर्कस्वस्धित्यादिपरिच्रानतयाचेदन्नो लोकनाडिपयेन्तपरिक्ान तेनचसमम्बसोकालो 
कषेदन्नता श्रावेदिताभवति रु॑खरनिव््त नच येनामिप्रायेणोक्तवान्‌ खममिम्रायमाविकुरवन्रादड सेणदीदेयाच्णवटट नतंसेन 
चरेन परिमंडलेनकिण््ेन नीलेनलोदिणदलिद्‌ न्दिने नखुरभिगन्पेन दुरभिगन्पर नतिक्नोन कड्णनकस्ाएन श्रंविलेनम 
रेन कक्डडेनमउप्‌ नगख्णनलदधए ननिद्धं नलुक्खेन काऊर्देन संगेनदल्वीनपुरि खे श्रग्बहापरि कं खन्बे उवमानरिच्नए अर्वा 
सनत्तखपयस््मपयं व्यि चेग्यसदौनगन्व न फासडवेतावतीवेमि मायं ती द्रख्टोउदट्‌ खो संमतं पश्चमच्छरवयं सखद टेसपरमपदध्यासी 
लोकांतक्रोयणद्वागेलावस्वानो यनन्तन्नानदर्मनोषयक्तः गंसखवानमाचित्य नदीर्योन कसो नटनतो नतपमस्योनचठरण्डो नमरिमंडलो ` 
वम ताख्ित्य नकष्योननोकौनचोहितो नदारिद्रोनणुक्लौ गन्धसाचरिव्ययररभिगन्धोनदुरभिगन्धोरसमाचित्वनतिक्तोनकटुकोनकमा 
योनान्दो नमदुरःर्मसाचिव्व नकर्वीयोनचदुर्मगुर्म लवः नगीतोनडप्णोनस्िग्धोनन्वो नकारऊनक्राचवएन्‌ तवानस्ट्दःकरम॑नीना 


~ € € [गा [+ [8 ~ [) = [> ९ ॐ { 
मावाद्दुनंभीवीत्यवेः नविद्यनेमंगोऽखनं वादस खतठातयानम्डीनपुरयोनयन्येतिननपुःखकःपरिन््र सर्वैरानम्रदेयेः परिसमंतादि 





मील गाचायेकुवटीना 
स्वदिल्याद वक्डाचरए विविधमनेकप्रकारं प्रधानपु्पायतयारन्न प्राख्वायतयातपः खयमाचुटानामत्रेन व्वास्यातोसोध्लोऽयेषक 
, श्र सचदच्योविचिटाकाय म्रदगास्डोवाददसर्तोव्वाख्याद रतचाल्यन्तिकःकांतिकानागाष खखचायिसन्नानदयेन खपदुपेतोनन्त 
सथिकार्यंसंतिष्ते 1 केभूतद्रतिचेन्तत्र गन्ना प्ररम्तिनेच साकाचिदवदासिया गब्टरभिष्ीयेतित्य तत्मतिपादन्यतमार ख्व्येस 
राद्त्यादि ख्व निरयेघा स्वराष्वनवलब्याच्निवन्तंन्ते तदावाच्यगचकखवन्धेन नम्रवन्तं न्ते तवादिग्द्दा; अवन्तमाना; शपरस ` 
न्धस्य नानन्यतने विगेषेददेतक्ालग्टदीते तनुन्येवापरवन्ते्न्‌ नचेत्तवनन्दानां भरन्तिनिन्तमन्यत; अन्दानभिषेया मोचा 
वस्छेतिनकेवलंगन्दाननिघेवा उत््रे चग्यवापि नरुभवन्तीन्याद तक्ादत्यादि संभवत्मदायेविगेषा ्लितवाध्यवखाय ऊ्सकै्छभेव 
ंततस्वात्पचवननविद्यने ततःजन्दानांकतः मदत्तिःसखात्िमिति ठतततरकक्ममावदतिचेदाद सर्तील्यादि मनर्नमतिम्बनसोव्यामा 
रपटाथधिंतासतौत्यन्तिकरादिका चतुर्धिंवापिमतिस्तत नग्राहिकामोच्ावखायाः खकलविकल्पाती तत्वाच्च मोेकर्मखमग्वित 
| सखगमनमादहाचिन्दिःकेग्यः नतवक्प्ं समन्वित गनननय्तीत्ये तदूर्मचित॒माद खण्ग्रीनएकोभेष मलकलंकांकरद्धितःकिञ्च 
अष्द्ट्राच्छद्धेयक नविद्यते म्रतिष्ठानमीद्रारिकयरीरादेः कम्र योवायवसो प्रतिधनोमोचस्धख खेदन्नोनिष्यो प्रतिटानोनर | 
कम््रल्ित्यादि पर््रिनतव्राददच्चा लोकनाडिवयन्त परिच्नातानेनच उससलोकाटोकचेरद्नता श्रावेदिदा भवति सर्वखखर | 
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अचारङ्गसूल । २८७ 
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| अनन्तन्नानदभेनोपयुक्त; सुंख्थानमाच्रित्य नदीर्घ न्धस्वो न रन्तो न त्यष्ो न चत॒रखखो न परिमंडलो वख मायि 
त्यनकष्णोननी लोनलोदितो नदा -रद्रोनषुक्तो गन्धमाचित्यनरभिगन्धो नदुरभिगन्धोर खसा चित्य नतिक्लोनकटुकोनकपायोनान्तो 
नमपुरःस्यभैमाधित्य नक शोनच्छडुमैरुरुमेलघ मैथीतोनोष्णोन स्िग्धो नर्तो नकाखदत्यनेन लिभ्वाग्टरौतावदिवान यवादेदांत 







वादिनामेकएवखुक्ताला वत्कायसपरेची क्लेशा यचुप्रविशंत्यादित्यरष्यमवद्धयां श्रुतमिति तधानसहःसडगीजजन्मनि प्रारमौवेरो 


¦ इती तिरूटः नरदहोऽसुहःकम्प्र वीजा भावादपुनभीवीत्ययेः नपुनयैयायाव्याना दशननिकारतोसुक्तातनोपि एुनभवोपादानमिट्टुकतच्च 


| 
| 
| 


दग्धे न्वनःपुनरपैति भव॑प्रमथ्यनिवैणमप्य नवधारितभीसनिटं सुक्तः ख्यंरुतभवच परायेद्धूर स्वच्छासन प्रति्ठतेष्विड सोराञ्ज 





तथाचनविद्यते संगोष्धत्त त्ाद्यसखसतघा तयानस्त्रौनशुरपोनान्ययेति ननपु"रखुकःवेवलं र्वे रातमप्रदेशे; परिसमन्तादियेषतोजाना 


सस्शदडवमाणविन्नति च्रदनोसत्ताञ्चपयस्प पय॑णत्यौसेण सरण वेण गंधेणर सेए फासेद्ेतावतित्ति 
वेमिउबुञमाणे इमासु ्रक्लातिसेएरेनस्तिमा ओ नातोच्रोसव्वयोखुप्यडिलेहियाच्रोभवंति 
अश्खादसेणाणमणेलिसंसे किटतितेसिसखुरयारंरिक्छित्तदंडाणंसमाह्ियाणं पखाणमंताणद्रहसु 
त्तिमग्ग'एवंएगीमहावोरा विपरि कमं तिपासहण्मेविसोयमांरे अरणत्तपसं सेवेमि सेन हाणामएविकु 








~--------~~ 







भाषा 
त्ाननाखियेतोखपसाहारे जा णादविंदानजाणें तेकद्ेडे उवमाणविव्नद्र. सुक्तिखितजौवनेखपमएन यी अथवातेष्टनान्ञ एन यने खमे 
पुशडपमानयी तोतेनोसयो खरूपतेकन्ेे य रूपौ सन्तातेसिष्नैसन्ता विद्यमानताद्धे पर॑सरूवीरूपरद्िति तथयाश्प्रयस्यपयं गल 





प्रदजे्नेपद चदि अवस्यानविगेषनयी तिणिसपटते यपदनेपदनयी नासवाच्यपदनान्ति जनामादिक्रे योलाविये तेशन्दरूपरस 
गन्धरस्पगेमादिलो अनेरोकोदएकड्द्‌ तेदेजवोलावियि इष्ड तेमाडिलोएकेनयौ तेदेस्डाडखे यद्य पिपवनदी देन्य दत्यादिक्रैविशे 
प्रथकौ निसकरणकच्ो परंतयापिद्रहा सामान्ययकौ तेहनोनिराकरणकरेढे सेणसदट्‌ क० तेखुक्तामा णब्दरूपनदों गन्ध्प 
नोरससूपनरौं स्यथेरूपनन् एतलाईैनवस्तुनाभेदजगमाडिद्धे तेडनेनिपेधिच्नेरोकोदैः विगेषसंभानियेनरं जेणेसिषद्धनोस्तश् 
| प्कष्डियदरन्तियेभि चौखघमेखाभिकरेद्धे जिमयीभगवंतसमौपि सांभल्योतिमद्ध"कड्ध' दु" इूतिलोकसाराष्ययने षष्ठो यकश्नमाप् 


| 
| 
| 
| 
| 


इतिसरीजतटदन्तपा गच्छे विषित सदाघारयल्नानांपं ° चौसाघृरनानांशिष्यं यपाशचंद्र रुते खीच्याच्रा रांगख्ष्ठाववोधेलोकसाराध्यय 


| नप्रंचसंखमात' ५ दिवेखटोखध्ययनमा र॑मियेद्धे पांचमे्ष्ययनिलोकसारमूतसंयम्रमोच्तकद््यौ तेकम्म्ं घश्णिवाविनानयःष् दथिकार 
रिघरुताध्ययनचटोकष्ियेष्े ते दनाखद्‌ शक ५ तिहा परिलेउद्‌ सेखजननोध्णिवो एतावताखनजनव्यामोदटालिवो रहवोचधिकार द्रे 


॥ 
1 
1 
॥ 
। 


१९ बौजेउद्‌ येकम नोधूशिवो एचवोग्रधिकारङर लौजेखदेखेखपरगयाशरोरनी मजताटालिवी एडवोखधिकार ष्टे २ चडयेच्द्‌ सेगार 






वतिकनोधूखिनोतेडनोटालिवो णहवोत्धिकारछे ४ पांचमेखदेखे उपखगैतयासन्यान एलिमसाघुचारिलियाखद्े तेधिकारदधे ५ | 


: दिवेपडिलोखद्‌ सो म्ारंभियेच तेदनोादि्धल'अववज्कः-चनुद्माणेकचतां पवुष्यमाननजा्यतो स््गीपवगेखनेततेदनोकारणतथा | 
| शुसारजनितेडनाकार दणेमनुष्यलोकमादखि सानवमनुष्यनेविपे तेनरमतु्यधम्मकद्धे लिमयाक्यदगैनीदमकद्धे भीतिप्रतिपदरार्य 
यकी घम्ड् देणनाग्रकटथाषु. वभेषिकनेदथनि उल्‌कभाविपरदायनोप्रकटिवे दत्यादिश्रसमंनख प्ररूपणातिम यीजिनथासनमाद्टिन । 
यी द्हांमतुष्यमत्वे सं पन्दखत्मन्ननिवारणान्नान एडवोखत्वदितृभणो मनुग्यदेवनोपरि षदा घम्म कद्ेएततेतोरथेकर दन घम्प्र॑कडे अय । 


मा्मनेरोपु्यकोदूकद्धे तिहाउन्तर अनेखोपुणजेसस्यग प्रका रिपदायैजाणे तेषुणधम्बं ्रकटकरे एडवोभावकदेदेनदिमायोजाध्ो 


-=-----------------------------------------~------ ~ 


` ~ 


| 
| 
। 
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श्ट्ट आचागाङ्गघुच। 
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लेनेकेवली ययव च्ुतकेवलीने इमाकनतां एयस्तरपरिन्नाध्यवनिभाषीजाति ण्केद्धिवादिकतितयकी सर्मम्रमारेद्ध्यावादस्पर्वप्न 
श्रपर्याप्रदव्यादिशंकारदडितसर्‌ूडीपरे जागगिद्धद्‌ तेघन्पर कहे यनेगोकोदधमरन््र नकद्धे ्मघादतेतीर्यकर श्चसासान्ययेवननींश्रनेतेय 
तिश्रयन्नानीद्धुतक्रेवलीकष्हे तेखयोन्नाननेयो जीवादिपदायंनाणि्चे वेन्नानच्ल्याटिकपंचमेद केडवोन्नानकद्टे यगोद्धिद्ंश्नेधिश 
चोन्नाननयी एदवोन्नानकद्े तेवेच्नेधव्म कदे नेकन्ध्े जेषरमन्राचरिवाने उदासावधानद्धयारे तेचनेध्यं कके ग्नीतिष्टमाफि 
विशेषकदेटे रिच्वित्तदट॑डायां निन्िप्त कयादंडमनोवचनकावरूपलेगे रएटवानेधम्ब द्धे तयासमाद्धिवाणं खस्यकतपमंयमविपे 
उद्य॒तते्ने एतावताणएक चिन्तने तथापगागमंतायां प्रच्नानख्ग्यग.जागापगो जेदमादिनं तेदमे$गेननुष्यन्तेकसादिन्नानदगनचा 


रित्ररूपियो सुत्तिसार्गं ्रकाचे डिवेनिडनि धमर कडतां णकलदुकरन्यीत दन्तकः री श्रादसी धन्द्र नोडद्यमकरेएकवन्दीचिप्ररी तपगें वर्ते 
बोद्ध एवं एगेडूशिपरि चीतीरये्रिद्ध धम्य कच्ये ने एकप्राप्नकम्य् विवरण्च्वा मद्धावी परकतारिसंवमरूपिये ग्रामिप 
राकमेदद्वियकम्य रूपियलश्चाकमे) तवासाचात्‌ ची तौवकरिद्‌' धन्य प्रकाप्रकिणएन्स्ते एकम्राणीग्रयलमोदनेदे सीदादताधन्ध मागं 

नेचिपे निखद्यमणएठवात्मेदे टोप्तेकेदवा अ गन्तपन्ब कनां चापगापाने यद्धितवुद्धि एदवाविदेकलोचनिद्'करीदेष्छो द्िवेजिष्ययद्े 

भगवनणएडयौ जिर्ठांघम्य्रं नोकदणद्ार ते गोतेसंवमनेविपे खोदादर तेकाद' रच्वेम्रस्यियीरुषघम्म खासिकन्तरे सेवेमितेद्ध'कंड 


हटांतदारेकरी एवचनयुक्तिसडितवोल'द्ं ठन् सांभलो दल" ेजदा णामएलिमनेङखर कादयो द्रएकदतां द्रे विषे विनिविट 


दीपिकाटीका 
येपतोनानातीतिन्नपरिन्नः तथाखामाव्यतः खस्यग नानातिपण्चतोति संन्नःज्ञानदशनयुक्तः उवमायाविज्नद्र्‌ उपमी यतेसादृग्छात्मरि 








यि 


| 


५? 





च्छिद्यतेवचासावुपमा व॒ल्यतासासुक्तानन सखतृन्नानस्च्योवानविद्यत्त लोकातिगव्वादेपांकुतएतदितिच्वेदाद्श्रसुणीतेयांसुक्तातमनारसत्ता 
अरूपि णी यरूपित्वं चदी्षीदिग्रतिपेघेन प्रतिपादितमेव किञ्च अपयम्मपयं गत्विनविद्यते पदमवखाविगेषोयन्य खोपटः तद्पटमभिधा 
नंतच्नास्तिवाच्यविगेपामावसलवाद्ि योऽभिधीवति सगब्दरूपरसगन्धस्पर्यान्यतरवियेपेकाभिधीवते तस्धतद्रामावः इत्येतदूर्भवित 
, मादयेग्खद्‌ समगुक्नामानगब्दरूपः निकूपामानगन्धर सस्थः दृत्येतावन्तएवव्स्तुनोमेदाःसखुः तत्मतिरेषातरनायरःकद्िद्धिरेषःसंभा 
| व्यतेयेनासौव्यपदिष्ठति इतिभावः दतिरिकारपरिखमाप्तौ जवौमीतिपुवेवहतः ्टत्ातुगमसतन्नतौ च समापतचदं यकः तत्यमापतौ च 
साप्त प॑चलाध्यवनं इतिटदहत्‌ खरतगच्छे चीलिनदंवद्सिविरचितावां चौच्राचार्यंगग्रदीपिक्रावां चीखोवःविजवसारास्य' पंच 
` संख्ययनंसमाप्त' ५ उक्त यंचममध्वयनं ठमतंषठटमारम्यतेश्यखत्रावमभिसं वं धः इद्यानन्तरा्वयने चोकखारभूतः संयममोचं मरति 
पादितः खचनिःखं गवाव्यतिरेकेय कर पुननमन्तरेणच नभवतीत्यतस्तत्मतिपाद्नार्य सिटसुपक्रय्यते च्छेद यक्राव्पधिकासो चया 
। भयमोद्‌ यके खजनानां विधूननं इत्यवसर्वाधिकरारः दितीयेकमगयां विधूननं ठ तीवेडपजरययरीरासयांदिघूननं चदठखनौरवत्क्रख 
¦ विधूननपञ्चसंडपसगः सन्धाननानिचययाखाघुमिर्िषतानितयाप्रतिय्यनेदत्ययौ धिकार ्याध्ववननामनि तें निदु क्तिरुदाद्श्यदि 
याचेन्तुवसम्ग'दिव्वे मागुख्रतिस्क्खिव जोविद्धम्यदज्म्नाड़ं नावधुर्यतं विचाग्पहि १ पएतद्धावकषतसिदग्रतिपाद्यते दूतिषूताध्यवनसखना 
निषनन्रम्रतिषाद्यते चयद्धूलातुगनेऽच्छ विवादिगुव्योपेतं प्टलखुवारचितव्यं तच द॑ उदुन्कना से इ>नारएवेनछयाातिनेगरेलखि 
मायोनातीचो सववतोखपडिलेचिवाद्यो वन्ति चगृषातिचेागमयोचिखं चेकिटतितेखिखिशु्ितार सिक्त डाग खमादिवां 
पश्चाणं मं तार्णड्दसुचतिमग्गं एलं एगेमदावौया विष्परिङमन्तिपाखदह एरेविदखीचमायोच्खन्नपसे वेदेनि उ-व्छनायेतति सर्गामवगौं 
` संसार वा तत्कारख्ानिनाचवदुभ्यमानी चनावारकद्धानखद्धावादिद्ेति सच्च लोकेमानयेयु चिषचथतेधुधर्म्रमास्याति खनसोमगोप । 


॥ 


। ग्राद्िकषमंसद्ावात्‌ मदुग्यभावव्यवर्ितःउन्‌ छतार्योपिखव्दिताय खद्देवससुन्यमर्दिषरकययति चिंकीर्कैकारणववम माच उता 


न्योपिवाडिजिधन्नान खम्यमूषदायेपरिच्छेदी चधस्यविमीवनंकयेरीति द्विसः लस्विना्योन्तिन्तियस्वानौ द्विवद्वानिन त 
(म नन न 
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वलिनोवादमानातय एकेन्दरियाद्वःसबैतः ख्चै.कारै ल्डावादरपरयौप्ापयौतकरूपेः खदटुंकादिबयुदासे नम्य पेचछिता्रातामवंति 
सधर्मैमाचट नापरद्दमेवा अगूषातिचेन्ति आस्यातिकययति सीर्ैछत्‌ सामान्येन केवलीचखुतकेवलीवा किमास्यातिन्नानं मत्या 
दियञ्चघाविंभूतंच नीदं नान्यतेहशसस्तौत्यनौहयं केषापुनःसधमैमाचरेइत्याद सेकिट्रतिसतीयैकङ्गणधरादिः कौ सैयति यथावस्ि 
तान्‌ तेषांघर्मचरणाय सस्थरुदितानां यददिवाडयिताद्र्यतोभावतच्च द्रव्यतःशरोरेणमभावतोन्नानादिभिः तत्रस्रिवःसमवसरणस्या 
उमययाष्य्‌ लिनाटखन्ति पुरषास्तद्रव्यतोभोज्याः भावोयितानान्तु धमेमावेदवति उत्तिटाख्ूनांचदेवानांतिर्चाच्च येप्रिचकौत॒ 
कादिना रन्तिते्यो्याच्ं विभूता नांभागोयितानां णिक्छित्तदंडायं निचिततासंयसिता मनोवाकायरूपाः भराख्‌ पमद॑का 
सत्वात्‌ दख्डादबदर्डये.्तेषांससादिया णं शम्यमादह्ितालतःसंयमेखावधाना; अनन्यमनस्कास्तेांपसाेत्ति प्रकरपंयन्नायते अनेनेति 
रज्रा तदतांखखतिानां इदा खिन्यतुष्यलोकेखुक्तिमागे ्नानाद्यासवांकी्तैयति ए्ंएगेत्ति एवं ती्यैरुतविदितेसति एकेमहावीरोप | 
लन्पवासैविवरा; विविध॑संयसंसंगरामातिपराकरमन्तो एलदविपवैयनादपारदन्ति साच्वात्तीयैवरेसकल संशयच्छत्तरिषर्ममावेदचति | 


॥ 











| सत्यं कानूप्रनलमोाटतान्‌ संयमावरौदतः पश्चतयूंनिंभूतान्‌ अयत्तपण नाव्मनेहिता म्रन्नायेषांति्नामप्रन्नासान्‌ कुतःपुनःसंव 
¦ मोऽवसीैदन्ति इत्यरेकायां रोरवीमि अतदषटातद्वारेणसोपपत्तिं विंकारणमादह सेज₹हानामणविक्मरो रए विशिविद्टचित्तेपच्छटन्न 
। पलाचेखस्प्ग"सेणोलभति भ"जगाद्रवसंखिविखणो चन्ति एवं एगेयणेगरवेहिं कुसलेडिजायाविच्ूवरवेहठं सन्ताकलुणन्तियणंतिखि 
दाणतोतेणोलभंतिमोक्ठ' सेशव्दसच्छब्दाययपिशव्दच्धा्ये सचवाक्योपन्यारे तद्चवावाङ्रमोस दा छदे विनिषि्ट'चिन्त'वस्यासौ विनि 


| 
| 








शिर्लगाचार्वं सतटीका 

तीति परिज्नस्तयासामान्यतः सस्यमूनानातिपष्यतीति संनन-त्नानदर्भेनयुक्ादत्ययैः चदिनामखरूपतो नन्नावतिसृक्तासा तयाप्य्‌ पसा 
दष्रेणणादित्यगतिष्टिव ज्ञायतप्वेतिचेन्तन््रयता ह उवमागणविच्नद्‌ उपसौयते सादश्यात्मरिच्छिद्यतेयया सोपमा तुल्यतासासुक्तामन 
स्ततन्नानखूखयोर्वानविद्यते लोकातिगत्वादेषां कुतएतदित्तिचेदाद अरूबौसन्तातेषां मुक्तामनांयासन्तासाञ्चरूपिणी यरूपिलच्च दीवा 
दिप्रतिषेषेन प्रतिपादितमेवकिच्च चपयद्दत्यादिं नविद्यतेपद्मवस्ाविेपोयख सोपदस्तस्यपद्यते गस्बतेयेनायेसतत्पदमभिधानं तच्च 
नाख्लिनविद्यति बाच्यविशेपामावस्तयाड्ि योऽभिघीयते सशन्द्रूपरसगन्धस्सशौ न्यतर वियेपेर(भिधीयते तसखचतदभावड्त्ये तद्ैयि 
 तमाड यदिवादौषैदत्यादि नारूपादिषिथेषनिराकरणं कतमिहततत्दामान्वनिराकरयं कर्ठुःकासच्रा चेच्यसद्‌ इत्यादि खसुक्ताला 
नशब्दूपनिरूपात्मान गन्धरसःस्ययंदत्ये तावन्तण्व वस्तुनोभेदाः्ु्तत्मतिपेषाच् नापरःकचिदियेषःखम्माव्यतेपदिश्यतेतिभावार्ैः 
इतिरधिकारमर्खिमापतौ व्रगीसौतिपूवेवज्गतःद्धतासगसस्तन्नतौचापवभेसात्तजदट्‌ यकस्तद्पबगपैवा पौ चनयवत्तव्यताभिदेणात्‌ सनाप्न' लोक 
सारस्य पञ्चमष्ययनसितिग्रन्वाग्रं ११ १५७तो मञ्चममध्ययनं साम्रतं टसारस्यते्स्यचावससिसंवं घद्हान्तरा्ववनेलोकसार मूतः संव 
मोसोच्तय प्रतिपादितः चचनिःखंगतोव्यतिरिकेणए कम्रं बन्धनसन्तरेणच नभ्वतीत्यतसत्मरतिपादनायै जिदद्पकस्यतदत्यलेन द्वे 
नाया तस्या्याध्वयनसखचन्वायेतुयोगदहवा्िसवन्ति तत्नोपकमे्व्ीत्का सोद्धिषाचध्यवना्वधिकारःउद्‌शा्यीधिक्तार्वत्ाध्ययना 
यौधिकारः; मरागमाख्‌.द्‌ शायौधिनारंठ नित ज्िकासेविभखिषुखड पटमेगादा उवखम्गागाद्ादचं भयनोद्‌ शकेनिजकाखलनासेषां 
निधूननेत्ययमयौ धिकारः दितीयेकन्ड् णां ठतीयेउपकर ररी रासां चत्थेगौर वल्निकस्व विषृननेति सवैलरसंवन्वनीयं उपखगपः ख : 
। न्साननानिच चथासाघुभिपिषूतानि तयापच्चसोद्‌ शके प्रतिपादयतद्रत्ययौी धिकार परिखमापद्यनियेपयाड उन्वतिषातदीषनिष्यन्वे | 


| 

॥ 

। 

| 

| 

| 

{ 

॥ 

| 

॥ 

। 

| 1 
1 

। 





ध्ययनं नासनिप्यन्ने तुधूतंतच्च ष्वतुद्धतत्रापिनासखापने छगस्वारनाहत्य द्रव्वभावघततमर्तिपादनाच गायाथ्कलं दनघूतमित्यादिं । 





द्रष्यधूतंदिधा खागमतोनोचखागमततत्न खागमतोनज्नातातत्नचाययुक्तः नोचानमतस्तु नश रीरभव्यश्ठरीर व्यनिरित् द्रयधृतंद्रव्वद्धत ¦ 

# 9 [1 घततंनम्यीर विर्घतरि ॐ ह ॥ # 
श सजोषनयनाये दरवयधृतं चादिग्ररपयात्डचादिमालायं भावधूलंनन्मौ्टविधंतदिमोचार्थैवृयत दततिगायायकलायै; घुनरणे | 
मन न्न्य | 
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मच्छकच्छपपाठीनपौठनक्रचक्रकरि मकरादिजलचरजीवनो अाच्रयभूतरहवोद्तेहमाहिएकद्‌प्रस्ताविवातादिपरि णाम विथेधिकच्छ 
परनीयरीवा प्रमाणएकछिद्र्ध्नो तेतलेए्कणिकाद्वे चाप्णासमनाययकौ स्वटड एते विरहाङकुलपगे इूतसतःपरिभ्वमणकस्तेति 

¦ शिच्िद्रिपे गरीवामच्तेयकरे मदितव्यवानिवोगि तिद यासडद पृथिमानोचंदरमापरिपूणेमंडल अनेकाग्रहनचत्रतारागरेलं छितग्च 
पारयोभावमान अहदयू्ंदीढोदेष्ठीने चल्य^तह्ियेडर्व तयामनिणकूबोचौतविवालागो जेरटवो अादयैखटटपृवे माया कर टंबौ परि 
बारनादेखेतोगादो चूडो याद्‌ एहवोविसासी ऊतगवलोति दायक पाखोवलौघुतपौत्रादि कटं बनो गवेषणाने काजिम्नमिवालानोते 
परिवारल दीनेन अदुमृत्याथैनो जोदवोकहौ तेविचरनोदूवालागो पर तेनिवरकम ने योतितेतलेढं ऋाणोतेरेन पास्योपच्ेतिचि 
पच्वान्तापिपद्यो कृटैवसाद्दिखपन्ाखपाम्यो तिद्ाईैजविनाश्पाग्यो एटा तद्रव्ययकी कल्यो खिवेभावयकौ जोड संसाररूपरीयासमु 
दरनेबिषे जीवरूपिवो आवो कम्प्र रूपयेवालने विवस्व मलुष्यपयो याये चेतख्वुःलजन्म्रसस्य त्मािरूपियो चंद्रदथेन पामौमोडने 
उदे विषयर्ूपीयान्नातीलानागवेघरणकरतो खंयमायुष्ठानरूपीत्राचंद्रदथेनमनोरयरूफलनकरे सुधा नगम ताकेचनेवलतो एवो 
संयोगमिरामिजेदिं ठदोहिलोटे तिखिकार खिद रिटि ति चस्यत्तादिखासग्रीपामौ मसादनकारिवो एतात्मयौ्यनाख्णिवो वलीरंसा 
सियाजीवने ह्टातातरकद्ेद्टे भ॑जगावसं निवेसं भंजगनामाट च शीतोष्णवातकंपनकुढारादिच्छे दन खगण्डाकर्पयःमोटनभंजन रूपमे 
कडपद्वसदताद संनिवेशकहतां खानकर्मीघोनपयोखाडेन हो दै णेदं तिद्र'टचनौ उपमाद्रएकभारो कम्प्र जौव्नेकउञ्चनौ चकु 
लनेविषे ऊपरनाघम््रं याचरवायोग्य पुखयद्धता चब्दादिकविपयनेविपे ग्टद्धकता्या रीरमानसादिइुक्डेडुक्खिया ‹ राजादि उपद्धवेडपद्ध 

¦ व्याञ्नेक्चम्निदादादि तथाव्याधिनो भंडारए हवाई तासमसतदुक्डनो अआवाखषएदवो ग्टडवाखनशके तेयग्ध"कतांमनेकक्टिमा 
स्येकखणां घयां तिकहतां दीनप्रलापकरे अरो तातन्तेमातदहारेव एच्वेभोगसखंयोगने अवसरिसुकनेएदवो रोगरादिकध्कां मव्योद्रल्या 

। दिदीनपणोकरे उक्तं च किमिदमचिं तितमसदटयमनि्टमतिका्टमतुपमं दुवख'खसेवो पनतं मे नेरयिकस्यैवसत्वस्य १ इतिवचनात्‌ 
एडवादतपतेषापडाजीवनिया फोकदतां क्मैदलयकी सोचतेदुक्थकी खटिवोनपामे रएष्दलोकनोदुक्डअ्यना रूपादिविषयासक्षजौ 

| वततेदनाकम्यविपाकनेखदे नर्कादिदुगेतिप्ता अनेकरीनखरेाक्रदकरे तोष्दीवाममरं थकौ छूटे न्दी तिहोदरजपद्योदुक्डभोगवे एष | 
| चोभावजाणिवो श्विनानाप्रकारव्याषि्‌ व्यासं सार मादि माणीलिममरवनते तेकदेके ष्टत"अण्वास ° हिवेपासदहकडतादिष्ठोते | 
, च्च नी चककुटनेविपे खायन्ताएकरतां चापणाकन््ं मोगविवाभखौ जाताकदतां ऊपनाजेणेकम्पोऊपना तेढनेउदे ए्मवस्याभोगये 
तके गंङौवातपिन्तच ष्याखन्निपातनो ऊमनोचिद्ध'लेदिते गंडकेखवाद्‌ तेखेढनेविषेद्धे तेग"डीग"डमालावंत पयथवाकु्टीजेडने 

| अट्ारभेददुषटे तेगु्टी तिद्ाखातमरखाङुष्जाखिवा स दया १दुःखरदिखलि चद कपाल४कोकनद्‌५ पोंड सी क दद्रुकु्टॐ एतलप्यखा 

| ध्यपणायकौ सद्ाकुटकद्ियि अनेसाद्न्यारचुद्रङ्ट तिखिकुषटौ तयाराजासौकडता चचरोगौघातुच्चयवंतद्त्यमै चवमारिवं चमश्मार 

|*रो गवं तते विवेकबिकलस्् मखव्ण दिक यवद्यापामे उक्तच भ्वसादुवेथःखंलं भो षोद्रेकोचदच्छत्तिः चपस्यारद्रतिन्नेयोगदोषोरयत 
¦ निष: ९ तथाकाद्िय॑तिकाणपयो तेविद्ध'प्रकारि एकग गतनेऊपजे अथवाजन्ममास्यापडे वि्ध"नेतरनो तेचविणसेते्वयनेए 
क्यादिजाद्‌ तेकाणोतिन्नागभंमाडि जेरक्तनेविकारि तेयतोनेव्रयाद पित्तनेप्रभावितेपिंगलोचनथाद्‌. श्च प्रायकी -च्रुकयादूतया 
| जन्मपास्यापदे बातारिवकौ फूलोपडे ययवारकनेलजाद्‌ चयवायरे घाद अयवावाुव्पिवि्ाखिद" नीड्यावेतेचणी सवैनेत्ररोगभरक 
टाई उक्तचकतात्मित्वात्कफाद्रक्तादभिष्यन्द्चतुर्वि्ः मायेणजायतेषोरः सनेद्रामवाकर; { इतिवचनात्‌ तथाक्िञ्ियऊतांजा 





। 


€ ययय ६८ ऋ 
, द्यपणो सवशरोरना खकवयच्यवययाद्‌ तयारश्िचंतिकडता गव्पीघानच्छतारोघवाद्‌. तेहयकौरकपगच्छेटो एकालांठो खमयवा णक 
¦ हायखच्येप्रड तेकुखिसोगकडवाईइ, तयाखुव्नियं कडता कुजपगणो स्माताप्मितानांयोखितश्युक्रनरोपयकी -एरो ग पजे छर्तदगर्भं 
। पज इ 


¦ वातभ्रकोपेणदौशद्ेवापमानिते भवेत्‌कुलःदस्पिःपं यु कोसन्दनएववा ! द्तिवचनात्‌ तथाउदर॑तिकडता उदेर्णोतेष्टनाभेद्ट ते | 


= ड्द 
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२०९ च्ाचाराङ्चूल । 
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उसाद्विजलोद्रथाच्लन्वादइ़' यखाध्यःकर््र गतिनौ विचित्रता गेपमेदसाष्यष्े उक्तं चण्यकखमस रपि चानिलाद्यंः सीष्टोदरंबदधगु 
द॑तवेव चाग तुक॑सप्तममटमंतु जलोदरःचेति भवं तितानि { इतिवचनात्‌ तवापासग्दयंतिपाखकदतां देख्विएगिप्रतिद्र'यनतिखो 
ग्टकमासणो कम्र वथिनीवने एवोरोगवाद्‌ एवोदे खिग्छकगव दा णिङपज तयापारविमुखरोगखप्त चावतन विणेरपजें तेमायत 


नञ केडाख्ट! द्‌ तखलर्‌ दंत लिद्धा४ तालो कंठद स्वेदेन एतलेऽ तिद्ांसेगट उटयिपेद्‌तस्नि^५ दंतविपेट लिल्ाविपेष 


ताल्येः कंठि १७ सवेविपेरे एं मुख्रोग५६ कम्ब विगरेपिद्र'जौवने ऊपजेसनयको भारीसोगचेदमगी पाद दरसटकपडिरोचाद्‌ यनेलं 
एडवोति चने धम्प्रखांभलिवो दुःप्राप्यतधाद्ूयिायंकडतां गोफोदरनेखयकी डीलसवद्टूले एखबोरोगतवागिलासि यि तन्तिकदतां मग्मक 
नासव्याधिवियेपच पाने डी गापशणद. पित्तनेखत्कटपयोरूपने तयाचेवव न्िकदता वातविगेपिग्ररीरावयवनोकामिवो तथापीटरूषि' 

` तिप्राणणीगमदोपिएडवोसोगीयाद्‌ तेडाचिद््‌.काष्टनीपाटरीग्ररीने चाले ्न्ययाचारी नखके तेपीटसप्पीकडवाद्‌. तथासिलिपेत्ति 
रोगततेदनेभ्रभाविपदादिविपे श्रतिकटिनपगोवाद्‌ उक्त च पुखणोद्‌कभवि्टाः सव्यतु पुच गीतलाः चेदेगासेयुनावंते द्यीपदानि 


विशेषतः! दस्तयोपादयोख्ापिच्चीपदं जाचतेद गाकर्ण्टनागासखपिच क्रचिरिच्छतितद्धिटः २ इतितथामद्छमेदयां कता सधुसरी 
खोग्रचरवगजेदवो तेम्धमेदयकदवाष्र एठवाभेद्प्रमेदनाष्टे परतेखवसिलो प्साध्यावस्ादू मधुमे टनपयोपञ्छ चे उक्त चसवं एवं 


प्रेदास्तुकालेनाप्रीतिकारिणः मधमेददत्वमायांति तदायसाध्याभवंतिते १ दतिवचनात्‌ दूभिपरिएसोलगोगवग्ागया ययापुवसो 


टौीपिका टीका 
विध्चित्त'यस्यासौ विनिविध्चिन्चीगाद्यीसुपगतः पलायेःपले;पच्छनः उम्ब्ग्ग'विवरदउन्मन्यते ष्यनेनेतिचोन्‌मव्ननं ऊद्ुवासागउन्‌मा 





गेंसवेवारभ' तद सौनलभतेदत्यच राया भावायेस््रवं ययाक दधत्‌ छदो चोननगतरुदखठविस्लीणं ; पलागपल्ाच्च्छदिताः नानारूप 
करिमकरमच्छक्च्छपाटि जलचराच्रवः तन्मष्यचकविचखाप्रिगामापादितं कच्छपग्रोवामरमायं विवरसभन्तवचकेन कृमसानिजयवा 
॑ त्मभ्नष्टन विवोगाकुलतया इतस्ततच्वग्रीवां प्रलिपताकृतचित्तयाविष भवितव्यचनियोगेन ततूररपरग्रीवानियेसगमाप्त'तल्रचासोयर 
: चन्द्रचन्द्रिकवा ची सोदखलिलमरवाहकल्यया उपयोभितं विकचऊुसुद्‌निकर छुतोपचारम्िव तार्काकीर्ख' नमसतलमीच्ताचके हदा 
चातौवसुखदे आसीचासखमनति चदितानिमदर्या शि एतत्स्वर्ग देग्वसह टपञ्पण्डन्ति ततःथोननापद्यते इत्वे तदवधार्य मन्व ष 


¦ णाववंघुनाभितस्ततच्वस्तान चवाप्यचनिजान्‌ एुनरपितद्दिवरान्वेपगाचें सदैनःग्यटन्ति नचतद्धिपरविसली सतया छदसयमद्रतया 





(8 क च 
चादसएमौच्यते तद्रेवविनागरुपचात इत्यस्याचमर्यपनचः -रं ठार च्छदेजीवकृयंः कमग्रेवलटिग्रतो सनुष्वायेच्तेतस्कुलोत्वन्ति 
' समस्यक्तावखानभसतलमाखाद्य मो दोद्यात्‌ ज्ञात्यवविपयोसेगाचवाखढनु्टान विकल्तेनिखप्रलंतां नचतितत्‌त्यागेकुतःपुनःखंखा र छटा त 
6.6 [१ [ष 1 9. {द्‌ 
, वेत्तिनस्तद्वातिः तसाद वाप्यमवयतदुराप दम्यक्नंन्नगसप्य क नप्रसादवतासाव्य' इतिताल्र्यीयेः पुनरपिदहटातांतरमाहइ संननाड्‌ 


वत्तिभंजगाटचालडइवभ)तोष्ुप्रकापरन॑ च्छेदन या षा कपेगमोटन्मजन रूपातुपद्रवान्‌ खद सान (च पिजं निदे यसा नकसेपरतयानत्यजन्ति 


~ 


रं एगेत्ति एवंरनोपनावा एकेकभं रुरवो चनेनरपेदुञ्चावखेपु कु पजाताधमैचरणयोग्वा य पिरूयेपुचच्दररिद्विवालुकृेषु उपल 
म्निटाददग्धसवखाः नानानिसित्तादिताध्चोनस 


चयात्‌ शद्दादिपचविपवेदुस्तक्ताः सारोरलानखदुःखिताः साजोपद्रवोपद्रताः 
कलदुःग्खावाखग्ट्डवान्त्यक्तं चमर्यः यपित॒तत्खानएकतेु २ व्यखनोपनिपातेपुरूत्‌ङ्कदन्तन ति द्‌ानन वोश्ंति निदाग्तोतें 

५.1 वि ॥ 1 € = क त काय [३ [1 [ष्‌ 11 । 
लभ तिमोक्छं इक्डसखनिद्‌ानसुत्वाद्‌न कमवतस्तविलपन्तपि नखभंतेसोलं दुक्छापयस इःव्विसो्ताभादेचं वयानत्नाव्याष्य्‌ पटाः 


सखारोदर प्राख्िनोवन्तते तथादथंविठमाच चच्पासतेदिंङलेदिं यायत्ताए जायान्य {चद्वाकोष्धी राचंखीर्चवमारिवं४ 


कारिवं्किञ्धिचं चेव किवं ७क्डुज्नयर्त हा १ उदर चध्पाचख॒चं च १० द्टणिदं च १ १ गिलासन्ी {२ चदं {मौ टरूप्यच्च {४ छल 


` चवं {५मधुमेचयं ९६ रोलचखणएण्तोगेच्रक्छावच्रषुवङो चयं ङखन्तियार्यंको फाठाययदं जसा मंद मर्न्तेङिंखपे चाए उववायच्च  । 














अखचाराङ्गनसुल। २०३ 








| वरन्चणच्चा परिपागं चरुपेहाए तं खगोहलहातहा 8 संतिपाच्छायन्धातसद्िवियाहिवा तामेवसद्‌'चसद्ंखद्रचयं उच्चार माये 
देति वृद्धेदिएतंपतेदितं चपा सन्ति्येति वाक्योपन्यासे प्डववतेपूञ्चावचेपर कलेयु्ामच्छाय अत्ीयकमीनुभवनाय जातास्तद्द 
याञ्चं मायवस्वा्तुभवन्तीत्या गर्ीत्यादि पोडशरोग वक्तव्यतातुगतं घो कल्यं तत्बातपित्तादचेष्रसन्निपातजं घतुद्ध यण्ड"तदसखा 
स्तौ तिगर्डोगरण्डसमालावान्‌ तव्राक्ररटीकुषटमखाद्यमेदं तदस्यास्ती तिकुष्टी रराय॑सित्ति राजाच्ोराजयच्छारोस्ारूमैति रजाखौच्दयी 
त्यय; तयाञ्चवमारियं ति यपद्यारोबातपित्त चे ्सन्निपातजवाच्चतुद्ध तद्वान्‌ यपगत सदसदहिदेकम्बमसखच्छी दिका सवस्ासलुभ 
वति कार्यं तित्रच्विसोग; सचद्िधाग्मेगतःरोत्मद्यते जातखचततगसैस्स्य टटिमागमगप्रतिपन्न तेजो जात्यन्ध" करोति तदेबेका 
च्िगतंकाणं विषन्ते तद्देषरक्ताुगतरक्ता दं पिन्ताचुगतंशल्लाच्य'ब तालुगतंविकछताचंदत्यादिध्रकिमिचंति जाद्यतोखबेशरीरावयवानां 
अवसित्व'द कुणिगन्तिगभी घानदोपात्‌ छख कपादोन्य नेकपा णिव कुणि ॐ खुज्निथंतिक्कज'रछादावखासतीति कुजीमातापिश्ुक 
शोखणितटोषेणमर्मं खदोपोङ्खवामनकादयो दोषामवन्तिट उद्ररिंवन्ति वातपिन्तादिससव्यं घ घोदरःतदस्यास्तौ तद्रौ तत्जलोद | 
रीच्सखाध्यः रेषाखविरोयितोःखाध्याः तेमीश्यक्‌खमस्त रपिवानिलाद्ैः सीरोदरंवद्वुदंतयेव चागन्तुकंसप्तमम मन्तु जलोदर 





चेतिभवन्तितानि. तयापासग्डयं चन्ति पण्य्वधारवग्छकं सन्मनभा पिणं वा ग्भंदोषा देवजातं तदुत्तरकालंबा पंचषट्िसुःखरोगासप्त 
| खपरायतनेष जा्॑तेतत्राचतनानि चोष्ठौदंतख्लानि दं ताजिहह1ताज्कंठस्वाणएवा तत्राटौग्रोध्योः पंचदथदन्तखलेषु च्टौदन्तेषु 
पद्चजिद्धावांनवतालूनि सक्चदशकरंठेत्रवः सर्वौयतनेषु १८ णिच चन्तिष्धनत्व' खययुरवातपित्तद्च प्रा सन्निपातरक्ताभिषातनोवं पोडा 
११गिलाणसित्ति भस्प्रकोव्याधिः सचवातपिन्तोत्कटतवाच्च छन्‌ नतचोपलजायते १२ चेवदूस्तिवातस्दुव्यः शरी रावचवानां कंपः प्रका 
मंवेपतेयस्तुकंपमानस्तुगच्छति कलाप्पजंतंविद्यात्‌ सुद्घंधिर्थिवन्धरन १ ! इेपीटक्िपिंचन्ति = तुभिदोपात्मीटशपिवेनउत्पद्यतेनाता 
वाकमेदोषाद्धवति उकिलपारिग्दीतकाःम्रखप्ैति १४ खिलवयंति सीपदंपादादौकाटिन्य'तद्यया प्रकुपितावातपिन्तद्ेस्माणोऽघः 
म्रपन्ब्ा;च॑चग्णोरजघाखवतिटमाना; कालांतरेणपादमाथित्यथनेः २ शोपंजनयंतितत्‌न्नीपदं यराणोदकामृचि्टाः सेत एुचगीतलाः 
योदशासत पुजायंते छीपदानिविेषतः १ पदर्यौेखलयोचापिश्चौ प रंजावतेद्रणां कर्ीध्टनाणाष्ठभिचकेचि दिच्छ॑तितदिदः१५ 
मद्धमेदधिगित्ति मधुमेोवस्तिरोगः रुविद्यतेवसवासौमधु मेदौ लधुतल्यप्र्ाववान्‌ तल्रभसेद्ायाविं शतिर्मेदा; ततरास्यासाध्यत्व 

नोपन्यासः खूबएवप्रलेद्ाःप्राचः सवदोपेच्छछ; तथापिवातादयुत्कटभेदाददि यति मेदाभवंत्तितत्रकफादयः पट्‌पित्तातृबातलाचत्ारःख 

“ वे पितेयसाध्याबखावांसधमेरत्व सुपयाति{६ तदेवं पोडनाप्येतेनं तरोक्तारोगाव्याधयोव्याख्ाताः 





चनुपृचशोऽचुकमे प्यानं तरः 





शीलंगाचार्यसंत टीका 1 
सद्यमाच करर्मरोमहाधदे विनिविष्ट'चिन्त' यस्यासौविनिविटचिन्तो गाद्धोस्ुपगतः पलाथैःपतेःपच्छनपलाःगमच्छन;ः द्धत्रेतमा 





सुतयपि शब्द चाथत्वातब्यत्यचः उम्प्‌ गं तिविवरं उन्यच्छतेनेनेतियोन्यज्जनं ऊद्वामागदुन्‌मागं खव वार भ्रनित्ययेः तटसौन लसतदत्य 
न्व रायाभावाघेस््रवं कद्चित्‌च्छदोयोजन शतसस्ड विस्तौख ; पलाशप्रबलसंवलघनक्टिनवितानाष्छादितो नानारूपकरिसक्ररसतव्छक 
च्छपादिजलचसायय स्तन्ध्येचेकंनि खसा परिणासापादितं कच्छपग्रोवामालम्रमारं विदरमय्‌तत्र चकेन ङा े'गनिजवथालम्नटे 
विथोगाङ्गलितवेत लत चिसोघयंभरिपता कुत्ित्तवाविघ भवितव्यतानिवोगेन तद्र त्रीवानिगंसयसाप्तं तल्चासौयर्चन्द्रचन्दर 
कयाच्चीरोद्सचिलमवाद कल्वयोषगोभितं विकचकरुखुदनिकर छलोपचारसिव तारक्ाकीयनभसलसी चता चमे ष्टाचातीवद्ुसुद्‌ 


1 
आसीच्वास्यमनसि चदितालिमदर्वण्ये तत्स्व देष्मडध्पवे सनोरयानासप्यनिषचसतंपग्डंन्ति ततःगोभननापद्यत इत्यं तद्वै | 


द््पसन्वं परणायवं घूना लितरतचयस्वास अवाप्यचनिजान्‌ एुनरपयितद्विवरान्त घस्पाय खव तःपचेटति नचतद्विवसविर्ीम्धं तवा छद 


। मरु रतवावादसासीक्ठते तलं वचविनाशष्डुपवात इत्यस्वएचमर्योपनवः खंखार दे नीवक्रन्ब; वार्मगेवलविनरतो नतुग्याै दलतः लो 
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त्यत्तिसन्यक्तावसान नभददलमा खाद मोडोचयातृच्ात्यदे दिण्योषमोयायदा सद्नुटानव्किलो नसरटतांगयतिं तक्छिकूनःपूनः 


£ 
संखार्ड्दान्तीस्विन सदवादि्वन्बादताग्यमव उतदुरार्पकन् विज्रभमतं मग्यक्चगमरयेकं नप्रसादठ्तामःव्य नितितत्तपर्वचः एन 


स्यिर्खमायतरर्पनिगपं इर्गतांतनम्दद संलगादग्दन्यादि संनमादटचास्तदव योतोष्यप्रकंपनच्छेदन गाष्ान्यगयमोट नमलन 


= [त्व (र 1 € 
स्टयानुप्रद्रवान्‌ रडमानाच्पिखनिवेयं ्छानंकन्परतयानल्टनन्ति एवभित्यादिनादाटान्तिक्नच्टग्यति एठसितिदटदीपमयर्पि 
[नये 


५ = न = 1 -4-- हह +44६ 7) च न्न पुच्र्रिद्विकानुक्ने ष्प्ल्टुल्नुगधु ध ल्ाच्छन्याटिधच 
खग्पवन एकलम्न गुरकव्ानकसू्पएदु दुन्ठच्चावचष्च्यता तमनच्रग्म्काम्दा अपिकूप्ुचयरिद्िदातुव 'प्लनुग्यवला चन्दर 


॥ ॥ 
॥। 


[ब [४ न्ध्व 


तिप्यिषुनक्ा चव्युपपनाः भागौरमानयखदुःच्दुःस्ठिता राजोपद्रयोण्ट्रता उगिनिदादटग्ध खन्स्यानानानिमिन्ताटितास्टोदिनरजं 


साद्रा नर नन न्ट दतम्बापच नेषन पुनेयुय = निणनेयु सतच्छनर्णंमर्नत्ति सनमान अ) ~ तदवा 
नददुः्छाव्राखुन्टवासं कमनिन्नारत्कुरस्तुि दत्‌ख्छावच नेपुनेदुव्यतनोग्निणतेयु सत्‌न्करणम्ननति टानसानादति तद्वद 
तातद्धातातद्धामात द्धारेव = नयुज्यनेमदत एठा वग्रवमरेण्यंमतं व्यमननापादयिन"तदत्रौ विसिटमः समटयनत्नटनमतिन्टम 
तात दहवावद्धासात दद्वनदुच्छतमदत एठा वू्रवदन्एवमृत व्वम्नसापाद्ष्यनु तदुक्ते भकासदट चिश्तत समदटगमनिटमतित् 


4 खद्रस्योप्नतदनरप्वदस्यं ~ € [। 
नुपनदुःष्डं खदरस्वोपनतंदेनंर्विकस्यंव सुच्दंत्यादि चदिवाखूपाद्िविण्यारक्ता उपचितकमसणोनरन्यश्त्टनामनुम्यंतः कडगटण 


*- पिनदमन्तं मों ड 'सछापग 2 मोन्तजारणं ष्वा ~ ठयमातटाम ~^ गविमोनचामातंष ध दयानानाव्यल्यपद्णाः ससासेटरेमाश्नि - 
पता7एनदनन्त मजिदच्ापगस मतिजाय्यवा खवमतुटधानगमःत दुःग्वम(नामादश्च यवानानल्याष्यपश्टाः स्रार(टरमाणण्ना 


4 (1 [भ 9 


वत्तन्तं तवादरयेचित॒माड अदपारुदत्यादि श्रयेतिवाच्येपन्वाखायं प्रश्ठल्ंतेयद्धागयेधु कुलेव्वालताव चात्मीचन्नदयुम्ज्नायनाता्द 


दुट्वाद्व माचयवस्वा अनुमबन्तील्याड गरडाव्यादियो-डय्सेग चक्छव्यतानुगतांद्ोकवर्यं बातपिन्तद्र फुचन्निषातर्च चदठदागख्डतरय्या 


सीतिगस्त्लैगरण्डमालावः निच्ल््यच्न््येनेन मअतिसेगमनमिखंदष्यते तथाकुटीडुःटमटारय सदतद्न्ान्मै तिकुदटीतचसप्नमद्ाङ््‌ 


= 


खानि तद्यचाच्रर्योदुष्चरनिश्च लितकापालकाकनाद्‌ णंडसञ्टकुद्रटानी तिमद्टचचंपांच्वेधाव्वन्तु अ्रवेयाटरुष्य्वाचलिर 
¢ [1 [9१ 
काद्य द्रङ्गगनि वद्यवास्यलाच्य्कसदाकृष््यं चवपरिसखपविद्य सम दिष्मविचर्िका किटिमपामापयतास्क संद्रानीतिसर्वाद्ग्य 


स 
छाद्य खाभान्तःकुटंखयं चंनिणतलनयपिवाताद्धि योयोक्छ्टतयातुमेदमा -गभवतीतितया रायंशखिन्निरादांसो रानवच्छादोमखा 


(3 
~ यख्म्‌ 


१८१८ 





न्यक्त्िपितजय नम्य ज्ार्द्टेग्यो देब्योम्वर्तलरड 
ग्र" रूप्रत्तचवग् : जासस्दस्यषश्रवत्ालद्द्ध ४ 
1.1 
चदाद्ुदय दुग्{हिपयाःवमात क चतधधवचःन्यति चप सअरोनातपिनत्त पिन्तं श्च न पतल 1 तहानपगतख्डमद्भि क्न ब स्वमनसा 
च[ददग्ए्नहमप्साल्नःत्‌ तदलास्ववनन-च्ण्द प्यार (ल्ाताप्चद््दग्न जन्तु चहानपगतचदमाद्य् स्देमन्ट्च्द्योष्दु 


= 


जासवस्यामयमवत्त त खः सदतिनद्धोयागनेनेस्डत ईः तदादान्च्यति 
जयवस्छ्ालयुमननत पराग्यत्यक्तदध स्वनिक प्महपाद्रका दद-दखछातः पदधा इतिद्धाःयागनोजार्डततः तदादाय 





वद्धिसेनः ख्दद्धिध्रागर्ण श्गतस्नोत्यनन चातम्दतदनर्ईसस्य € {-टटिरागसम = "छंदरोति न्दे देः द्धिगर्त = शन्न 
रमः खच^दुश्रागग्गतद्धाल्पद्न जातस्वरदत्द न्धस्य -टटिखागसग्रतिपवव तनलात्छ छवर्‌{त नदट्कननद्धयत सखश्पकछत 


तटेठ्रक्तातुगतर्कछानं अ 9, पित्तम्चगतस्टिगान्नं (=> ® ~> पातुग्तरःक्ा्यं -च्य र~ व्दिटतारद्र चातस्चवातादिजननोयिदखटिम्बति ~= 
तन्त 0र्तात्‌ प्त्न्चरयतःठगत्न्‌ = ादुग्तरकदनच चषप्रन््व्व्ठष्ठक्ताक्त नातद्छचतव्रा्तपद्‌र, 





बातात्मित्तात्कफादररःदससखदद्द& श्रःनः=-च = द्च्दच्छन्ियन्ि नाद्य 
रदरस्सखददतुकः श्रायन्यल्ायतेलारः व्टल्नलानरव्यक्रः द्तच्छषकरन्ि न 
6 





+ [१ 1 [७ [च [न्‌ = ३ <~ 
चादर >, दयारए्यययाःना ~+ --~---ई तंचःजल्मत्त भामा दानरापःम ~ `दपाटोन्य ~ ~ रव्छर्पा 2 शवाय * ~= (4 
खर शरारावववाना सवछिन्रसिति तवाद्धन््निति गन्नानर्मयन्‌ छन्डं कपादरन्य्‌ नच्छपयवाङ् चिः तटच्छ्न्न्वतिक्जण्टा 
दावन्चत्दीतल्नौ सातार्च्योत्तयुच्दोकेन्य गच्छन वोद्रगः कुजवाननन्नाट चोदायापरवंदील्य्‌ दवा गर्म॑वातमरकत मय्य चै २ 
{वच्छ तला सातयः ष्त्दुक्दःपष्य गन्न्छन्वन्द्ाः कु जोेजननल्द उदस्छरकलत्शच्यदका गवत्व द्द्‌ 
स(तम्नते व - पछ कोरनमयस्छवा न्ट्च्नोम न्द्रदण्ठ्लत्टेदःदथन > दग्नि =उदईरलादि च्य 
वाचमए़यते मन्द्‌टलःकु.णः एर ऋ {स्नृनदयद्ठवाः ग्टलास्न्रप्‌न्त्य तद्द्धादवार्‌न युच्खदटाद्चग्यद नत्त उर्जत्य चद्‌ ५ 
ननन न > छ्ोररतदस्यान्नन्य -ददेयःस्य -देषःययियेश््ति ‡-स7व्याड्‌ १. चवादम 
टनव न्टवारर्दद्च्छानः = दृर् तच्डच्ददचचष्ष्यस -सवाच्छवर न्तद रष्व चनास ऋ 
क 1.0 
तच्पमःखसुदव्व्तिपन्डछाव्रवायग्ड्कछ 


यदु ववडं चाग्न्तुज् खप्रन्रटमन्दुजकाद्ररठैति यवनितानातिं ध ऋपग्ाववायग्द्कमननन्‌ 
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= € = तद्ननग्कादद पयि खसेगः यावति ने वतार्तनान्देरौदन =-= -* टा द्तालिदाताल्‌ 
माधियावा गशन्ने ग्यद्धेवलातं तद्च्छस्कं यिस चयगःः चषख्छाचतमे युदाचनि वत्रार्तचान्येटोदनच्खनि द्‌ त्तादु 
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वर्गः ऋ्न्त च्यु. कड बातः्तात्क्न्छाद् 
1 


व्ट्टन्विति तनाटानोययोः पद्दपरतन्डेव्वमिदन्तेद पडनलिदा्याचज्तालन्नि सन्नटनन्टेदय, खर्येष्वायतनेव्वित् छगिचंच यं 
च्छट वण म्न्दम्त तनदतदटाः चड्दवदद््छं दन्तु पडजहृयाचज्तलःने त्टग्न्नद्र स्य्वायत 4 | 
1 
= उन्दष्यनदष्छ {त्वात }च॑प्नरेत् >~ =-= ~ योमःद्वावृषङ्‌ िध्ेलेसे द) चरठनग्य- व्यरट.समनसदापःड 
म्टेलत्दकचदुठतन्वनह च खन्वियात्रछाशलिवात चोचयोदेत्य 1 चं यः्स्व्व्‌पड्डिषोलारा दाषयन्दर वन्नग्य ञ्ज 9. 
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तयारक्ताभिषातजङद्‌ति तथागिलाङिशित्ति मस्प्रकोव्याधिः;सचवातपिन्तोत्कटतया च न्य नतयोपजायतद्‌ति तयावेवद्त्यादिःवातखर 
व्यःग रीसवयवानां क पद्त्य्‌ कच्च प्रका मंदेपतिवस्तु कंपमानस्तुगच्छति कलापषजतं विदयान्मुक्तं सन्धिनियन्धननिति तथापीटसपिं 
चन्ति जन्तुगमदोपात्मीठ रभितेनोत्मद्यते जातोवाकर्मैदो पाद्धवति उकिलपाशिग्टहोतकाः म्रसप्पं तीतितयासिलिं वयेति इीपदं 
पादारौकादिन्व' तद्ययाप्रकुपितवातपिन्तनन प्राणोषः प्रपन्बाव्॑तोरर्ववाखवतिटमाना; कालांतरेपादमा खत्य शनेःगनेःगो पमुप 
नर्य॑ति ततृन्नीपदमित्याचकच्तते घुराणोद्जभविा सथुः यचशीतलाः यदयात यजायन्ते ची परदानिषिेषतः पादयोरस्तयोच्यापि , 
स्रीपर्दजाचतेदणा कफैपटनाणखपिच केचिरदिच्छन्तितदधिदः तथामङ्मेदिणित्ति मधुमेरहोपस्तिरोगः सविद्यतेवसखासोमभुमेदौ 
मपुतुल्यभ्रच(ववानित्यये; तत्रप्रमेदा विं गतिनद्‌ा स्तत्रास्यासाध्यत्वनोषन्याखः ततसवेएवप्रमेडाः प्रायसःसवदोपोया सयापिवाता 







 दुत्कटमेदाभवन्ति तवकफाद्यपट्पिन्तादातचाचन्वारइतिस्वेपिचेतेखामान्यावस्थायां मषठमेइत्वमुपयातीत्य कच्च सवैष्ग्रमे हास्त काले 
नाप्रतिक्रारिखः सधुमेदत्वमायाति तद्ासाध्याभव॑तिते तदेवं पोडशाप्यं तेन॑तरोक्ता सोगाव्याधवोव्याख्याता अलुपेभोऽुकरमेख अया 
नन्तरं णसितिवाग्यालं कारे स्पुशंत्यभिभवत्यातंका याश्ुजौवितापदारिणः सलादयोवयाधिवियेषाः स्प शीद्धगादम्रहमारादिजनिता . 





गाख्रक्लाया अणषुव्वसो अहणंफसंति आ्यकाफासाय असर्मजसा ३ मरतिसिमेहाए उव 
वायंचवणंच णच्ापरिपागच सपेहाए तंखणेहजदहातद्ा 8 संतिपाणा अरंघातमंसि वियादहिया 
तामेवसद्र' सद्र अतिडव्वडच्वावण फासेपडिसंवेदंति वुडेहिं एयंपषेदितं संतिपारवासगा रस 
गाउदण्डदयचरा्रागासगामि णोपाणापाणेकिलेसंतिपासलोएमदहम्भयं वज् टुक्वा ड ज॑तवोरन्ता 





1 भाषा र 
कहतान्रनुकमेकल्या अयदहिवे यातंकरोगविथेषजेतत्कालजौवितव्यवद्दरे लादिकजाणिषा त्यास्सथैकहतां यादामहारथकी ऊष ' 
नाडइक्डविगेषजौवनेफर क्ते एलावतापौडवे तेभारौक्सा जीवने वासि मारक्तचित्तने असमःजखरोगिद्रपीडव्याने मरणभायत्याग 
। रच्च णसुपेहाणएकडहता अआलोचीने तयावलौखपपातरऊपार्जिवो तयाच्यवनन्नववो देवतानोषुणनाणीते करिवोजेणे संडादिरोगनोत | 
खामरणच्रने जन्मनोत्रभावयाद्‌. एतावतान ऊपे तिसक्ररिवो तथापरिषाकन्न नावर णादिकम्प्रं नो विपएक्यालो चीने नेधनेचच्छे 
दिवाभणोयलकरिवोवलीौ प्राज्ियानेसंखार मादि वेराग्य्पजाविवाभणीकद्ेष्टे तंरुणेतेकम्म नो विपाकयावातय्यसुभनेवहता 
सालोक सतिपाणा रुतिक् डता प्राश्णयाके हवाले अरंषच्तृविकल तथाभावयकी विवेकविकलतेतसंसखिकड तांनरकादिग | 
। तिविपे व्यवस्ितकन्या खनेतामेवकदहता तिषह्ेजश्रवस्ारोग।द्किघकौ ऊपनीश्नद्कहताएकवारयशद्यनेकवारच्द्वव्यकद्टता भोग । 
¦ वौनेपर्टे चनेकशीतोष्पादिस्पथेनरकतिये चगति विपे भोगवेनरकभादि एदवादुक्छङे उक्तच अवयालवननेवोद्ारंकरकमपाटनंदृद्‌ ` 
यद चनं नागाष्ेदं प्रतित्तयदारणंकटविद्दनं ती च्छ ापातचिन्द्रल विमेदनं द दनवदनेःकंवौर्धोरि; समं तवि्मजमं १ तवादिद्य^तेरुप ¦ 
गाःसतातंपरशातीच्छा नघासाखिना कदतोविषविचिकेःपरिटताः संभक्त यव्याटतेः माद्यतेककचेन दास्वदसतिप्रच्छन्रवाडदयाःकु' 
भीपुत्रपुषातद्ग्धतनवो स्पासवातर्मता; १ तथाशज्यंनेस्वलदंवरोपड्छतभक्‌ व्व गलाभिसागविखोदौस्चागारनिमेषु वज्वभवन्नष्व'गार ` 
देःशूविताः द्य तेविरुतो्वा्धवद्नाः कंदं तान्तं सना पञ्चन्तःरुपणादिगोवियरणास्त्ायायको नोभवेत्‌ इत्यादिदुक्डभोगचे ' 
ए्वोउद्वतीयेकर तेयोप्रवे दयोमा्यो बलोजेखागखीकहीस्ये तेखौकीत ागिद्"कच्ों नेकच्ेरेखलं संतिपाणाक- संतिकच्ताे भासि ` 
| चाकेडवा वाखगागता मापालच्छिसंपन्तवे द्धिवादिक तथारसगाकतां कटुतिक्तकपायादिरख्नाजाण एतले खन्नियाना यवा तया । 
खद्ए्करतार्दकपाणौनेषिपे चद्करूपणएकेद्वियजीव तच्राउदएचराकडताजलचारी पू्राच्छः दनककोटुनमणकच्छपादिक तवास्त | 
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लपुणके$ण्जनलाचितदनजारशणिवा मदोरगादिकतया पंख्ियाकेतला एकपाणीजमादिरेरे अनेरावलीश्ाकागसगामोपंश्वियाद् 
दूरिपरिद्^सवेम्रािया अने रम्राणिवाने यादाराटिनिसितन्ति यवामत्प्रेकरो क शेपीडवे ङ्द्मतोसो तेचद्ेकपारखोएमरञयं 
लोक चऊदरच्ाल्म क्विप तेप्राणघ्रातने प्रमायिनरकाद्गतिकिषं दुक्छशूपमदहामवदचखिविदेकलोचने करोनोद्‌एवाकम्य् विपाक 
कौीमदाभवयकादतिकद्ेे बधदुक्ठा जंतवो निशे जीवकम््ं धको रऊपनाषगादुक्डनेदने एतलेस्योकच्यौ लेग्रागिवातादिर् 
कर्तेनीवने षणादुक्डकपजे एकम्पं नोमडाभयनायी प्रनाद्परिहरिवो कम्म व॑घटािवो इमवरीवलीखामग्णी उपटिप्रियेद्धे तेक 


दीपिकाटीका 
खनितिवाक्यालंकारे स्युशथतिद्भिभवंति अ्ातंकामाशुनौवितामदारिणः च्ूलादयोव्याधिवियेषाः स्र्गादगाटम्रारदिजनितादुः 





` प्विगेयाःकमवौगपद्यनिनित्तानिमित्तोत्पन्वा; स्पयंतोतिद्ंवंघः नसोगातेकेरेवकेवरेमु च्यते मन्यद्पिसंसखारि खयोवदषधिकंखात्तराड 
मरणंतेखिंसमेद्ार्तेषां मरुरयं रयदवाघासक्तमानखानांतेगः संढे शितानांमरणंप्राणत्यागटचयं संप्र च्यप्यालोच्य पुनरपरा 
तंच्यवनं चदेवानांचकर्मोदवाव्व चितं न्नावातदिषषेवं चेनगंडादि रोगागग्यासरणोपपातयोचाल्य'तिक्रोऽमायोमवति किंच परिषागं 


ज 


उएक्तमगणंसिव्यादाविरति कपाचययोगाह्ितानांअवाथोत्तरकाल उद्वागस्यायांचपरिपाक्तचरुपच्य गाराोरमानस्दुःन््रोतसार 
कंचपवौलोच्यतदुल्यिताेवत्तितव्य' तंखूयोदन डातद्धा तंकमेविपाकं वयाबस्ितं तचेवसावेदयतः श्टगातचयं तदेव जम विपाक लेण 
तिपायामंघातदलित्ि संतिविद्य॒"तेम्ाणा भ्राणिनोवाचनचुरिद्धिवविकलाः मावांषाचपिखदख्दिवेकविक्लातमसिं अंधकारोनरकं 


गत्यादौमावांघकारेपिच सिय्यात्राऽविरतिप्रमाद्‌ कपायादिकेकमेविपाकापादि तेव्यवस्िताःव्यास्याताः क्तिंचतानेवखद्ततामेवाव 





स्वांकणाद्याादिताणकेद्धिवाऽपर्वासाटिकां वासकरूदतभूचकर्मो दयान्नामेक अखछदनेकथोऽति गत्योचावचां सीतसंदान्‌ स्पर्शानूटु 
क्डवियेपानूप्रतिसंवेद्वति चदुभवतिवद्व दिति वह सीयैरुद्धिरेतदनंतयेक्त' प्रवेदितंएतच्वच्छमाग्पं मचेदितंदृत्वाडसंतिमाणावास 
; गाचदणएउदयचरागासगामिग्णे पाणापाेकिलेखंति पाखलोएमडव्भयं उडदुक्डाडल तवो सन्ता कामेटिमाणव्मयलेयवंगच्छ ति 
ससीरेणपभगुरेगाश्रदट चे बड्धदुक्डे दूतीवालेपकुवति एतोएवडगचा साउसंपरितावए यालंपारु अलं तवेतेद्दिपवं पाससुणीमड 
वं पणाद्वादेव्नक्तंचणं मायाणमभोस््रूमोषय वावंपवेदिस्मामि संतिपा्णगवेरगा खं तिविद्यतेप्रा्णाः म्राशिनोवास्ंतोतिवाख्का 
, भाषालधिखंयन्राहौंद्वियादव रखंच्तुगच्छ' तीतिरसगाः कटत्यक्तकपाचादिरख्वेद्धिनः खंञ्िनःइत्यं व॑मतः जमंविपाकःसंखारर्णारु 
म ख उदएउदके उदन्रूपा प्ये द्वियादयोनं तवःपवौ ्षपर्वौहमेदेन व्यवस्विताउदक्चरतीत्यदकच .णतरक्च्छद नको षु यक्सा 
/ मत्छक्च्छमाद्वः सवलनामयिकेचननलाचितामदहोरगादयः पकिणच्वकेचनतदरनयोद्रटव्या; अपरेत्राकायगामिन पचिणःदृत्येवं 
, सर्वेपिमाणा;माखिनोऽपरान्‌ भादिनःचाडाराद्येंमन्वरादिना बाक्तेपरंत्व्‌ पमातवंति चद्यं वंततःकिमित्याह पास्लोणएपण्डलोके 


निम 





चुद्‌ शरन्वातके कसंविपाकात्वकायान्मदद्धव न7नागतिटु.क्छक्ञ थ विपाकानकंकिसितिकमेविपाकालजं सखङ्वसित्यादइ च्डनिदुः 
क्डालिक्रसे विपाकापादितानि चेषांतेतवाडयस्मादेकंतयात्तत्ाःऽग्रमाद्वता माव्य किमित्ये वं भयोष्यदिश्डतेइत्याःड खन्ताकार्ेच्मिा 





अिलगाचायंलतटाका 1 
देननिताद्‌ [य 4 = 9 = तिसं म [नस्‌ ० [१ च्यतिन्धदट्यियन्य + १. 
दिजनितादुःखत्रियेषा चससंनखाः कमयौगपद्यलिमित्तानिभित्तोत्यन्नाः स्य यंती तिसंवघः नरोगात>ेरेवकेवद सु च्यतिन्यदपिचन्य 


(4 ४ 


सारिरणोऽधिजंस्यात्तद्छच मरणमित्यादि तेषांकम्ब्र गुरूणां ग्डवाखारक्तमःनखानारुमंजसरोनेःले चितानां मर्यं माखत्यागलच 
रंसंमर च्छम्यीलोच्यदुनदपपातंच्चवनंचदेवानांकर्मेदयात्व'चितंन्नालातद्िषेच वेन डादिरो गाणां मरप्ोपयातवो क्त्य न्तिकोभाच मव | 
तिद्ध परिमागचदृल्यादि कम्ब पं सिव्यात्राविरति भ्रसाद्क्षाचयोगाद्धितानां अबाघोत्तरकालबुदयावस्वायांच परिपाकचसंमरेच्च 
। सोरमाएनखडु स्डत्पाटकं पैलो च्यतड्चित्यवेचतितव्यं खचक्ररर्णसनतीत्यादि नाग्र येनोमपएतच्यवनावसानें नादेदितोपिष्धनरमि 
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आचाराङ्गसुल । + २०७ 
















संसारनिरकेदये राग्योत्पत्वधैमभिधित्ख्काम्ाड तंद्त्यादि तंक विपाकं ययावस्िततं तयेवमायेद्य 
तःष्ट्शुतययं तद्ययानारकति्ैगनयमर लक पणख्तस््रोगतयस्ततनरकगतो चत्वा रोयोनिलत्ताःपञ्चपिं शतिकुलकोटिलक्तास्छयस्ति" गत्‌ 

सागरोपमारय तरुटख्िति्वेदनाच्च परसाघासिकपरस्प तोदीरितसखाभाविकदुःखानां नारकाणां याभयन्ति तावाचामगोचरायद्यपि 
ज्तेयतच्यकथयिषोरभिधेयविघय नवागवतरति तयापिकमेविपाकेदनेन म्राणि्नावेसाम्ब यथास्यादित्येवसयः चछोकेरेवकिचिद्भि 
सीयते चवगलवनं तत्रोदारकरकमपाटनन हदवयदचनं नाशाच्छ दं प्रतिचत णदाखणंकटविदहनं ती च्ापाततिस्रूलविभेदनं दडनवद 
नेःवंवीर्यो रोसमंतविभक्षयं तीच्छं रसिभ कुतैविषमेः परस्तवे्यकेः परश्युतिन्द्रूलसुङ्गरतोमरवासौ खुपू"ढौभिःसंभित्ततालु 
थिरसच्छित्तयुजाच्कित्तमृजाच्डिनकयःनाशौष्ठाभिन्रद्ृदयोदरांत्रा भिन्बािषुटः खडुः्डात्तौःनिपतं तत्पतन्तोविचे्टमानासद़ोत 
लेदीनाः नेचंतेवातारनेरयिकाः कम्र पटलांधाः छिदयंतेरुषग्णः रूतांतपरभोसतीच्छ नघारासिना करंदेतोविषविद्युभिःपरिरताःस 
भच्तणव्याटतिः पादंतेककचेनदासवद सि ्रच्छित्तवा्धदयाः कुमी षुतपुपानदग्धतनवो ऋषास्तुगातगेताः शज्य'तेष्वलदं बरौ षत 
सुगच्वालभिराराविणो दौक्षांगारनिभेुवच्व भवनेष्व'गारकेपूयिताः द्य तेविरुतोदधंवाडवदनाःकंदं त्ान्तेखनाः पथ्यन्तःरपग्ण 
दिगोविशथरणास््नाणायकोनोभवेदित्यादि तयातियेक्गतौश्यिवी कायजं दनां सप्तयोनिलन्ताहदादथकुलकोटौलचाः खकायपरकाय 
| शस््ञाणिशोतोष्णादिकावेदना तवा पृकायस्यापि सप्तयोनिलक्ता; सप्तचक्कलकोटिलक्तावेदना अपिनानारूपाएव तयातेलकायस्य सुप्त 
योनिलच्तास््रयः कुलकोटोलत्ताः ्वेवहे नादिकं वायोरपिसप्तयोनिलक्ताः सप्रचकुलकोटिलत्तापेदना अपिशोतोप्णादिलनिता 
नानारूपाएवमरत्ये कवनस्पतेदं योनि लक्षाः खाधारणवनस्यतेश्तदैश उभवरूपस्याप्य्टाविं यतिकुलकोटौलच्ासत्रच गतोखुमान 
नन्तमपिकालंद्ेदनमेदनमोटनादिजनिता नानारूपावेदना यनुभवन्रास्तेविकलेन््रियाग्णमपि दौहौयोनिलच्ौ कुलकोच्यस्तुदींद् 
याग्णंसपषतौ द्विया्णामटौ चतुरिन्द्रियाणौनवदु वंतु चुत्पि पासाथोतोप्यादिजनितमनेकघाष्यचमेव तेषाभिति पंचेन्दरियतिरखाम 
पिचत्वारोयोनिलचाः कुलकोटिलचासतुजलचरायामदधैत्रयोदणपचिणादादथचतष्यदानांदरुखरःपरि सपीणां दशमु जपरि र्पीणानय 
बेदमावनानारूपरायातिरयासंभवन्तिताः प्रत्य चण्वेतय क्तं च चुतढट्‌रिमाल्य च्णमयादिं तानां पराभियोगव्यसनात रपां चद्ोतिर ' 
श्वामतिदुःखितानां खखातुषद्चः किलवात्तसेतदेत्यादि मनुष्यगतावपि चतुदशयोनिलच्ा इहादशणकुलकोटीलचापेदनास्वेवंभतादति 

¦ खस्त्रोकुचिमप्ये प्रयममिदभवेगभवासेन राणां वालत्वेचापिदुःखं मलललिततसुसत्रीपयः पानसिच्र॑तारुख चापि दुःखंभवतिविर 
इनं ृद्धमावोप्यस्लारः ससारेरेमनुग्यावदतयदि्खं खत्पसप्यस्तिकिंचित्‌ बाल्याल्मष्टतिचसेगेदं ोऽभिमवचछ चावदि्च्टत्यःशोकवियो 
गायोगेहुगतटोपेचनेकविषे; चत्दट्चिमोष्णानिलगौतदादप्रिचविप्रयोगे; रौभीग्यसौख्यीननिलात्मदाख वेरूप्यरोगादिभिरसखतन्त् , 
द्रत्यादिदेवगतावपिचत्वायोयोनिलचाषड्‌ विं शति; लको टीलच्तासेपामपौ्यौ विषादमन्रच्यवनभयगल्पचिवुद्यसएनमनसखा दुःखा 
शुषड्धएम स्वाभाखसिमानस्तुकेववसित्य त्त च देवेपच्यवनवियो गदुःखितिष्‌ कोषेव्यौसदसदनानिपातितेष खावीनसदिरविचार्यसंशि ` 


| रंयत॒सौख्य किमपि निवेदनीयमस्तीत्यादितददेवं चतमेतिपतिताः संखारिणोनानारूपं कम्ब विपाकसतुभवं तीत्यतदेव मेय द्यि ` 
साद संततिपाराइत्यादिङन्तिविद्यतेम्राणा;प्राणिगोवाचन्ुरिन्द्रियविकलाभावान्धाचपिरुद रुद्धिवेकविकलालमखन्धकारेनरकगत्या 
दौभावांषकारेपिच सिष्यात्वाविरतिप्रस्मदकपावाद्िके कम्प विपाकापादितेव्यवस्विताःकिद्धव्याख्यातामेवद्त्यादि तामेवावखां कुया 
मादिताेकेन्द्रियापयौप्तकादिकोबा सरूदततुसुथवरमौदयान्तासेवाखछदनेकशेतिगल्योचावचास्तीवमंदान्‌ स्सर्थीनृदुःच्डवियेषानुपरतिं 
चेदवत्यसुष्वत्यं तच्च॒तीयकूङ्धिरावेदितभित्माद युद्धेदित्यादि वुद्धेस्तीथरुद्धिरेतदनन्तरोक्त भ्रक्पेणगदौवावेदितं एतच्चचच्छसामं प्र 
वेदितभित्याड संतौत्यादिरंतिविद्य तेप्राणाः माणिनोवाखकावाखणब्दकुत्सायांवा सन्तीतिवाखकामापालब्विसंपन्नासी द्भिवादरवलया 


रखषमदुगच्छन्तोतिरसगा; कटु तिक्कपाएयादिरस्वेदिनः सं्जिनदत्यथदत्य वं भतः कम्र विपाकःससारिप्यासंम यति संदंदसतयाचद 
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ट [= स स स्त्रं 


दण्ट चचासङ्गसुच। 





येदृत्यादि उद्केरट्करूपाणएतकेन्द्रिवाजन्तठः पर्वाप्तकायर्या्क्मेदेन व्यवस्ितासयोट्केचरन्तीत्य दृकचराः पत रकच्छे द्‌नकटोडड 
गाकंत्रसामत्छनच्छपादवमवाखनलजाखपिवें चन चनाचितामडोरगादयः पलिगृद्केचनतदहतटत्टवाद्रटव्या अपरेत्वाकागगानि 
नःपत्तियाद्रल्यं चं खलपिप्राणाःप्रायिनोपरानप्रायिनययाद्ागाद्ययमन्मृरादिनाग कं ग्चल्यपतापन्तिवद्यवंततःक्तिसिलयतद्याड पामद्‌ 
त्यादि पण्छान्धार्वलोकेचतुदेगरन्वत््वे कम्य विपाक्नान्यकायानादृद्धवं नानागतिदुःष्ठक्त रविपाकानकमिति किसितिकस्म विषा 


काद्मकंसच्द्कवसित्याद चछइत्यादि व्निदुःखानिकम् विपाक्तापादितानि चर्षाजन्त्‌नांते तवाड्टवम्प्ादठ तस््रात्तताप्रमादरग्तामा 


व्य किभित्येवं मवोभवोपदिग्वतदत्वतछाड सन्तादत्यःटि वश््ाटनादिभवास्यायेनागणितेनगरपरिग्माः सक्ताग्टद्धाःकामेष्विच्छा 


काले टिल 1गवाचवत्तेएवद गच्छति चरोरेपमयुरेररदधेसेवद्द्रक्खे इतिवालेपङ्व्वतिष्तेरोगेव 
चणा यागपरितावर णालंपास्त अलंतवेतेष्िंस्वं पाससुरणिम दम्भयं णातिवातेच्नकं च गंग्राया 
एभोखुख सभाव तवाद पवद सामि इ चखल अरत्तताएतेडिते ठिकुलेदि्मिमेएग समताञ्रभिसना 
ताञ्रभिणिवद्ा्चभिसवडा अभिसट्दइाञ्रमिणिक्छंताचरगुपुव्वमद्ायगणेत पर्कामतपरिदटेवमासा 


भाषा) 
देके सन्ताकामेटिं सागावा जेदभग्गे्यनाद्दिभवाभ्या खल्तिसेपिमानव मनु्यकाममोगनेविपं ्ासक्रन्यद्टे तिगििकारणिजामाससङ 





(न 


पाेतेकदेव्े ऋप्लेणवदंगच्छति अवलकहत वलरद्ितनिार तख्नादिगलासरीवे एच्वेकद्ारिकिगरीरे पभ॑गुरगरकद 
तांरापणवकतौ भांलिवागीलएङ्ठ्नरी अनेकवायवधविनायपामे तिकारेचिष्वकेे भगवनणएटवो कवगन्दर्देे रे्डवाकटुकविपा 


कक्ताममोगनेराचे तिदांची गुदकद्े अद्र जेश्रार्ससागद्रे ष व्याकुलचिन्तमे व्धइुक्छनेने षण्णाडुक्डऊपनयणदार.र्‌ तेगलचन्नान 
एकामसेवनतया माणियानेकेगकरे तयावालग्यज्नानचेकरं तेदे खाडद एतेरागेएगडकुट यजयच्द्मादिकरोग वड्वयाखपनानाणं 
तेगेरोगनीवेदनाईइ' आत॒रच्ात्तिवादछरताचिकिव्छामणी भराणिवानेपरितापपोडवे कौ द्रसकद्ेलानकादि माखाडारिगाषेव्याधिनो 
चचवाङडसर्(साम 


४, 


ग यनच्नानतिद्धेनभणोप्रदत्तं पररडयोनतिमासेजेनमेने उदेरोगठ्मनेतेकमेने चद्रनीयीवाइतिद्धेन कदे 
ग्णालंपासच्रदयोविवेकौ छतेकोचनेनोद्रस््ो एरोगी नी चिकित्माविचि जेनरियेचटे तेकमेनोउपम करिवासमयैनयी विनाकोमुनेउ 
पगनिरोगनदँफौटे तोचिकित्दादकाद्जिगेषनयी प्रािश्रातनोकर्मवंख्वाद सोलायोर्णेपापखल चिकतित्याविधिने करिवेठभाने 
| चकत णणेवाचो्ठं पाचद््ोच्रदोरुनेए चिक्ि्ानेकरिवे जेपापतेमद्ाभवद्द्धिच्रवभरिदनदे खी खोकरेतेकच्ेदे नातिवाए 
| च्न्नंचरंक्रिरिद्धीलीञ्नेतरिगणापे नद्यीएकप्राशियिडणोते चटग्रकारकर्म॑वंधादनेय पारर्‌सारनोकार्य तिखिकारग्पि मद्ाभयद्रमक 
¦ दधु च्तितेदवच्नौ विमराततेचरनो खुच्छडं तपग्‌'दग्दाश्िवानो दच्च्यद्र म्रसावरचनाकरेडे यावाखयमोम्नेरकवे सि्यनेयामंतखिनेद्ध आ 
| 
| 
| 
| 


एन्‌ 


1चाखकदतवां चवघारिव्लौभो यामच्गक्योक्च््टेसुम्य सजे कड्ट चु तिखार्चिवानौद्च्छाक्रिद्रांप्रमाद्सकं 


=| 
8 
क र, | 
1 
2, 
९ 3 ॥ 
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4 
(^^ 


धना -. > क्द्िस्यं "~सन धरानद्दरगे =) धरतवाद्केद ड द्धे 
1 धूचजादक्इतःत्मदसिकानःवाद्‌ कद्िस्धु तेामलिकान छावघानद्धाद्रगे तेधततादके कद तद दह० इगोखंखारमाडि 
€ 


दुए्डड वक्छाचनान्न्तत्ताए अआचम्नलज्य परिगत्तिद्र नरीत्िशि तिणिच्छनीचकुलनेयि भिरेयकददां शइुर्नेंखौचिकेकरा 
€ नातिद्दाण्ठ ड ॐ » € द तिद्धानां 
रभिडपनातिनण्ट मक चनप्नाखकललंविदया तचत; सपाय दं खट्‌ टाल्नावतेपेगौ गौ तोपिदनभ्वेत्‌ ११ तिद्ानांलगौमललता 


# + 


| 
न 





चभिखंमुताडमकखिरनादगौयेयौवद्तालनौ च भिरनाता दूरकच्िवि त्िव्परप्े चं मोपा गनाड्चिसत्ेमादिकनेनीपलाविवेकरौ 
अभिनिवद्यकडियि तिवारप्ेमव्यान्सपाम्या तिजारपदे जध्याधन््र चवग्य्योग्य चवन्वाद्धर््तं नानवरम्रकयाटिक निमित्तपामा | 
ली बाल्ौवटुचवाणदव्रियेपलद्ीवृ दा ते्यस्व्टिवुष्याकद्धिवे तिवायच्टे चनिनिच्खंतारैररय्यपामीचारिदिषडताचारिलिवायया 
॥ 4 


{रपद छे चान र्ग सगपरिवद्ध ~ ः -यनुरुमेथिव्यततोगीता (= र 
> पच्छ पल्चागपगृद्धि द ुच्छ्णाद्रट वि? चतं वद्ध सान !र्लयरग्णिसर्दडत नुपुव्वाद््‌ ततोगौतास्टतः 4 
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आआचाराङ्कनसुत। २०९ 
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छुपफततःपस्दर विशुद्धिक्रततपएकाक्रिविदारततो जिनकल्पिकएतलारुणयं त पयेवसानमदामुनियया खव नेद नचारसितिलेतः 





नेययवालीधापटे भातिवगं नालिमकरेतेकदहेटे तंपरग्रमतंतेतलनोजाग खदवासयको परारसुख्सष्टापुश्पमेयितं मागमरढमतं 
कष्टता चाननाजागपे मातापितापुतरकललादिकपरिदेवमाणाकडतां विलापक्ररतप्तेकिममागेमाचयादद्रद्ोपुवे अरोभाईयरोखखा 


रा 








~--~-------------------------~- ----~. 


रीपिकाटीका 
गावायख्रादनादिभवाय्यासेन अगपितोन्त स्परिणामोःसक्ताः कामेषिच्छामदनकूपेपुमानवाः अतोनपुनस्कतदोपःकामासकाद्यदा 





~ + "ग 


भ्रवंतिनटाच वलेगन्तिगलयद्तिन निस्परारेप्नौदास्किग्पयरोरेय प्रभ॑शुरेणस्छत प्यभंगगौन्तेनतत्‌ ग्वाधानायकर्मोपचिन्याऽ 
नेकभोपलंगच्दति केपुनःकामेपरतिंकुयीरित्याष मटर मोदोदयारार्ता; वडधदुःखम्राप्तव्यमनेनेतिच्छदुःखप्रागी इती बानेद्त्छयं 


= 


कासासुपंमयालोयगदहं पाकुलितः प्रकपयाकेतिर्किचरए्योगेत्तिएतान्‌ गडकुट राजयनच्छ्मादीन्‌ रोगानूव्धन्‌उत्मन््रानद्तिन्रा्ातद्रौ 


गवैदनयामातुराः संतधिक्रिव्मायप्राणिनः परितापयेयुःलावकाटि परियितासिनःकिलच्चयव्याध्यपगसःग्यादित्यादि याश्माकःप्‌ नात्‌ 
, जीयितागयागरीयस्ापि प्रास्य पमदेमवन्तरन्‌ नेतद्वधार्येुः ययाख्रुताऽवंध्यकम विपराकोद्यादेतत्‌ तडुपगमात्वोप गसप्राप्, 
पसद्चिकिमयाचक्षिद्िपातुपं ग्य एलदेवादनालंपाखपग्येतदिमलविवेकावलोकनेन नालंनसमर्याधिकिर्हाविषया कर्मदयोपयरमं 
¦ वविघातुवद्योवं ततः कंसल तवअ्लंपयप्' तवसदसद्ियेकिनःएभिः पापोपादानभूतेदिकिल्धायिधिभिः किंचण्येपारुसुणीएतत्प्राखय, 
| पम दिवं पश्याऽवघारयन्ते मुनेमच्द्धयहे तुतान्प्द्ाभयं यदयं वं ततः किमित्यादनाद्वाएनकं चं नातिपातयेन्षटन्यात्कंचनप्रायिनं 
| यतएकख्िचपिभागि निडन्यमानेऽटमकारमपि कमबध्यते तद्धानुत्तरसंसारगमनाय अतोमहाभवयावाणभोत्ति भोत्तिरितिथिष्या 


{ 


¦ मंते रोयददमुत्तरत्ा वेदधिष्यामिभवतसदानानीदिभवधारय शरुचरुपखचवगोच्छा विषेडिभोरितिषुनरमिवि्यामंवपंयद्‌ इययेगरी 
यम्ब्णापनायनातरमादोभवता विघेचो धृतयादुचकययिष्यास्य रं पूतमटग्रकारकमेधूननं चराति परित्यागोयातस्यावारोधूतवादसत'भवेद 
` यिष्यामि कोसौषृतवरटपत्याद शूरस्तलुन्तत्तारते नदिंकुलेचियदेखिएग्भिरतम्‌ता मभिरुलायाय्भिनिव्वदासभिस्बुदधा , 
मभिफिक्छंता सरापुयेयमदामुणी तंपरिकसंतंपरिदेवमामोमाचयादिष्रतितेयद्‌ ति इदणलयत्तन्ताएत्तिद्द्ाख्िन्‌ खंखारेखनर्या ` 
पपारंकारेयामनोभाव चालताजोवास्िता खरुतकमपरिगतिवपैतयाऽभिरमतासंजातातेपु उच्चावचेषुकुलेपुययास्तक्मेदयापादि ` 
तेपुसनिपफेया पएुकमोतिताभिपेकारिकनेय तवायंक्रमः सत्तायंकमःउन्तारंकललंविंद्यात्‌ ततःसप्तामव्‌ दं सयु दाव्जायतेपेसी 
' पेसीतो्रिनंभवे{टति तत्रयायत्कवरन॑तावदभिततंमूताः पेीयावदभिर्सलाताः ततःसंगोपांगख्ाद्चयिरसेमादि कमाभिनिर्थैकनाटभि 

निर -ना; ततःपरखधलाःसंतोऽभिचंरद्धाः धमेवपयोग्वावस्वायोयन्तेमाना धर्मकथादिर्कनिभिन्तमासाद्य उपलन्धपुरपापतवाश्नभि 

समुह; ततःखद सहिवेषंलानायभिनिःकाताः ततोघीौताचारादिग्राष्ठाः तवर्यभायनोपर"स्िति चरष्णपरिणामाः घणुपुच्येणा चुप , 
गाि्तकमीतार्य चपकपस्दिरपिष्युद्धि केकाकिविषारिजिन काल्पिकायखानामुनयोऽभवन्‌ अ्रभिसटुचमतरछिप्‌ मुपदस्ययन्विघ्ाः 


कमु सतूदगयितुमारतंपरिषएमतं तंयपगततत्"यटवारूपर्यामुरुमखापुख्पसे वितं पंयानपराकममाणमुपरभ्य सातापिटकटस्ादवः , 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~+" ---~~ -------------- --~ ------- ~--------~-~-~--- = ~~ ----------~~ ~~ ~~~ +~ ~~ ---- +~ [त 


गिलंगाचायरुतटीका 
मटनरूपरषुमानवाः पुरूपादत्यतोनपुनशक्तदोपातुष्ट़ः कामासक्ता् यदवामर्‌ वन्ति तदाद वले पष््त्याटि यर रतिनिनि ष्ारियठप 
मुदिकल्पेफीटास्किपागरी ततय मभयुदतेयस्तएव भद्र यीखेन ततृदुम्नाघानाय फर्ममोपचित्यानिकमेर्गच्डन्तिकः पुनरणदिपायक 
टकेषुकामेएयोरतिषिदध्यादिल्यार प्प एत्यादि मोरोदयादार्क्तोगपितकार्यङार्यपिवेकरोखमान्‌ दष्दःषमाहव्यमनेनेनि मदत; 
पर्न्धेतं कामाुयङ्क पालिना गंयन्तिबशोरागद णक्खितः; एटप्ङतोति7त्रातितव्छनितफषः विपाकाशानयमोरदगप्ठश्ति 
॥ यद्ियारेपषटवृष्त्य तदृच्छसाम्पं गरोञ्चःपरनतेतितदाद पणदन्यादि एतायेटफटयलयश्पादीन्‌गेगान्‌ पणतु तषट 


0, 





क. 





द्द 

























३१० च्राचाराङ्गसूत । 





| ्यातुराःसंतश्िकिन्यायेमराग्िनः परितापवेद्ुलीवकादिपिखिताचिनः किलचवव्याध्युप्रमः स्ार्दित्यादिबाच्मा 
कथनाज्नीविताण्वा गरौयस्यपि मरार पमर्देमवत्तंरन्ने तदवधारयेचुर्यैया खरूतावंभ्यकम्म विषाकोटयादेतत्तदुपयसाच्चोपयमः मा ' 
पमर्दचिकित्पवाच किल्िपातुपद्च एवेत्य तदेव! गालं दत्यादि पण्येतदिमलविवेकावलोकनेन यथानालंनसमर्यािचित्पाविधवकरमेी 
। दवोमथमविधाठ यदव ततः विक्त व्यनितिदभेवति यलंपर्वा्' तवसदसद्िवेकिनणएभिः पापोपाद्ानमूतिधिकित्माविधिभिरिति 
। किंच प्ंदरत्यादि एतत्मा््‌ पसर्दा दिकं पश्यावधास्य हेमुनेनेगत्‌वयखभाववेदिन्‌ मदर दद्वदेतत्वाप्यं यद्यं वं ततः जिंकुर्या दिति 
दभैवति नातिपातयेन्रन्वात्क'च नम्ाणिनवतणएकदिन्रपि प्राणिनिडन्यमानेटम्रकारमपि कमं वध्यते तच्चाचुन्तारसंसखारगमनाचेत्य | 
तोमदाभवसिति वदिवाएएरोगेवज यच् त्यादिकोग्रंथः कामानधिरुत्यन्नेवः एतानूरोगरूपान्‌कामान्‌ बद्टनृन्नावाय्ासे वनाग्रन्नयेत्या 





वसाः कामेच्छांधासपसान्‌प्रायिनः परितापयेषुरित्यादिना मकमेणेति तदेवंरोगकामाघ्रतवा सावद्यादुटानम्ररत्तानाखुपदेशटान 
खर्र मन्ाभयं मद्श्वं तद्विप्यस्तानां रुखरूपांरुणवन्तादिदगेविप भरस्तावमारचवन्ब्राह सआयागभोद्रत्यादि मोरितिग्रिधामन्तगेव 
ट हसुन्तरव्रावेद विष्यामि भवतस्तदाजानीद्छयवधारच श्ञूपखचवरेच्छाविधेदि भोरितिपुनग्प्यामन्वणम्यगयीयस्गयापनायनात्रभव 
ताम्रमादोविषेवोधूतवाद्‌ं कयविष्यास्यद्ं तमटमकारंकम्् ननं न्नातिपस्त्यागोवा तख्वादो्तवादस्त' प्रवेद्‌विष्वास्यवद्धितेन चम 


, ताभाव्यमिति नागाले नीयास्तुपठति धूतो बायंपवेरत्त अटप्रकारकम््र घननोपायं निजधननोपा्यवा चेदयंतिती्ैकरादयःकोसा 
| बुपायद्रत्यतग्मादइ दूरदस्वल््तत्ताएतेदिंतेडि कुले भिरुभूया्मभिसंनावाद्त्यादिं इइाख्मिनूसं सारे खलु्बवयरालंकारे ्रामनो 
। भावालतानीवाद्िताखरतकमेपरिणतिर्वातयाभिसंभू ताः संनातानषुनः शचिव्यादिभृतानां कायाकारमरिग्यामतया दण्डम 
जाप्रतिनियोगेनवेति तेपुतेषञ्चावचेपु कुलेषययासखं कमेीदयापादितेवष्वभिपेके गा श्ुक्रगो णितनिपेकादिकमेगेति तत्रायं कम-सपाद्दंकं 
ललं विद्यात्ततः सप्ता्यदुं दं यदुं दाज्नावतिपेखीपेसीतोपि घनंभवेदिति तत्रयावत्कललंतावद्भिसंभृताः पेसंयावद्भिसंजातास्ततः 
संगोपांगस्तायुशिरोरोमादिकमभिनि्ैत्तनादमिनिट त्तासलतः मरद्धता.सन्तोभिसंटद्धा धर्म्मच्वसयोग्यावस्वाचा वन्तसानाषन्ड् कया 


क 


दिकंनिसित्तमासादोपलब्च पुणपापरतयाभिसंवु द्वात; सदरुदिवेकलानानाचभिनिःकान्ताधोता चारादिगाख्ास्तदटयेभावनोपदः 
| हितचरप्परिणामा चलुपूर्व्य यिच्चकगी तायेच्वपकपरिहारविषयुद्धेकाकि विद्ारिजिनकस्िकावसाना सुनयोऽमूवन्निति मि 
` संवुद्धच मवरजिषुसुपलम्यवन्तिनाः चु स्द्थेवित॒माद तं इत्यादि तमवगतत््वनटदवाखपरां सुखं सापुरपसेदितं पन्वायंपसाकममा 





माणेमाचयाह्िद्‌ तितेवदतिछदोवणेयाच्रञ्ोववखाचक्रंदकासोजणगारुदंतिचतारि सेखणौ चो हतर 
एजणगानेणविप्मजटा सरणं तत्यणोतमेतिकिंहणामसेतत्यरमति णयंणाणंरवासम णवासिव्नासि 
त्तिवेमित्रावुरलोयमायाए चद्‌ तायुन्दसंनोगंडिचा उवसमंवसित्तावंभचेर सिवस्ठुवाञ्रणएवसवाना 
{णन्तुघम्च अहातदहाच्रहेगेतसवाइर्‌ कसोलावत्थंपडिग्गद्तकं वलंपाच घु"च्छ णंविडसेच्ना य युपुव्देणए्ण 





भाषा 
मौचग्हनेममेरिह एहवावचनकीनपणेनोलते वली सखयोकहेतेबदधेदल 'दंदोवगी क° तेखननदूमकदे ददोवसफेवाकाषतां चम्ह तारे , 
छदे यभिमाद्रवर्तैष दमयन्तं तान्हने ठ माअवगिख्णिन्फोववन्बा अच्छे तादरेविपे वपाररताच्टे इमव्याकंदनाकरणदारजनकमा 
तापितादिकसदं तिक्तां सखे छमोडितसदनकंरे रोवतावली दमने णच्वोमुनिनछवे एवं सारनतरे कोलर चारिलनेषा | 
; पडिपड़ौजनक मातापितादिकविप्मनदान्छंदा इत्या द्धविचनकडतां तेसुनिजेकरे तेकद्ेे खरणतलयणोसमे तिष्पवाधुतिखेवस्रिते | 

सखलजनमर सयननादरएताव तातेखजननेावचनच्ं गौ कारनकरोकिडगणमसेतव्यरमतिनामणडवी सं भावना दते चारि त्यो तिणेग्यवा सि ' 
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।, 








अचाराङ्गसुले । २११ 






















| एकवारन्दियको नीकलीवली डा दोकवणवं दिपडदसोजायी मुक्तिदारनीन्गलारूपि नरकद्वारनौदीपिकारूपिएठवे 
गटहवासिमद्ासुख्पिरतिन करे एयं नायां रच्वोपर्वोक्त॒न्न7नमद्धातखमणुवासिव्नाकहतां सेवेद्धिवेश्चिष्यप्रतेौयुरुकहेददे त॒'एडनो 
। आनसेषिजेरोद्रमकड ु' एतरीखुघम्रं स्वामिनोवचनई्‌ति धूताष्ययनेप्रयमोदेयकः समासः १ उिवेबौजोउदं सोमारःभियेष्टे पदिले | 
¦ उद सेसठजननीममताटालिबौ एडबोकच्यो तेरफलतोयाद जेकम््ं च॑घटाल्लियेतेकमेटपएलिबानो खर्ूपद् हांकदीखे तेदनोखादिष्दूल' 
| यातुरल्तायमायाएचद्रत्ताएुव्वसजोक°ात॒ रंलोव॑लोदकडतां मातापितापुत्रकलतादिकभ्राठरकडतां से हा सक्तवियोगथकीव्याकुलचि 
न्तञ्चथवालोकशब्डिदर्व जीवलोककामरागातुर रएदगोच्ादप्यकदइतां च्ानेकरीग्रडीने एतावतान्ननेजाणीने तेडयकी संवेगलाव 
खादरीपूवैसंयोग मातापितादिकनेखंवंषच्छाडौ तथाद्िच्चाखवसमंउपश्मपामीने तयाब्रह्य चयैनेविपे वसीनेतेके हवो एवो दे स्डाडद् 


बद्ुवाकतां द्व्यभूत एतलेसयोकहमो क पायकालिमादि मलेकरो रतपरेगोतराग अुबर्वाकचतां सराकग अयवावसवाकांहतां 

| साधुमलुवरूकहतां खावकयदुक्त'बौतरागो वसुज्गं योजिनोवासं यतोयवा सरागोद्छयदुवङ्; भोक्ताःस्यविरः ावकापिवा १ इतिवच 
[] क एकाकदैमोरखने क € 

नात्‌नाखिन्त्‌ घम्म जाता चायातव्यसाचोणएढवो घम्म जा णौने अआदरीने भवितव्यतानियोगि तेघम्ब लाघोपालीन 


सकेतेकेवाकुसगिला जेदभणी धण्डं पालिवा शअक्तएदभणी कुशीरएडवाखतास्योकेतेकडेष्टे वलयतिकेदैश्कभवकोटिद्रइुलेभमाचुष 
जन्मलङीसंसारससुद्रतारिवनवेडीसमानबोधिलददौनेतयासवैविरति लचणचारित्रं गौकारकरीनमन्मयनेदुर्निवारपयेचिन्तने चयल 





| परे श्रनेशमवास्यासने पटिचेविषयनेमधुरपरोप्रबलमोहनीवनेखदे अयथ की निनामक् ने उत्कटपणे उनत्तर कालिभावियादटुक्ड च 
¦ गिणौने तमवाद््‌. कतां तेचारित्रछाडे तेहनोधम्मौपगरणने छाडिवे याद्रएहवो दे खवाडष्टे वस्त्रचोलपटोपक्छेवडी प्रति मोवः 
। तथापडग्बरंकदना पात्रोकंबलकरग्णीमव उपगरणपाययुच्छणए रनोदरणणएतलाचारितियाना उपगरणनिरपेक्तपसे करीं डीने | 
| वोद्टैएकदेशविरति चदरेकोदएकदगैनेजयवलंवे कोद्र तिचहेयको एुणम्बट्याद दुलंभचारित्रपामी तेकाद्र काडे तेकच्ेे सुघने 
| दीपिकाटीका † 
। परिदेवमानामास्मान्‌ परित्यजदल्येतत्वे कषामापादयंतोनद्‌ंति किं चापर॑वदं तिदत्यादइ छंदोवणीयायच्छोववननायक्ष' दकार । 
जणगार्दति अतारिचेखुणौ चओरहतरए जणगाजेणविणरजदासरणं तव्यणोससेति किनासचेतव्यरमति एयंनार्ण॑खमशुवासे ' 
ज्नासिन्तिवेनि दंदोवग्ौरन्ति छं देनोपनोताःंदोपनौताः तवाभिम्रायासुवन्तिं न; त्वविचाभ्युपन्ना सदेवं भूतानच्यान्यावसं स्याः 
| इल्येवमाकद्कारिणोजनका सातापित्नादवोरूद्‌ति एवंचवदेबुरित्याडइ अतारिचेष्ुणी नताहशोसुनिर्मवत्ति नचौघंसंसारतरति 
येनमातापित्रादयसत्यक्ताः सचाऽवगतसंसार खभावोयत्करोतितदाड खरएंतल्यन्तिनठ्ियसतौ अतुरक्तामपिवंभु वगै"तत्रतद्धि्लव 
खरे शरां समेति किमित्यसौशर णंने तीत्याह किडनास कथं तुनामासौतत्रतखिन्‌ ग्टहवासेरमेत्‌ क्थ॑ग्टहवाचेद'हौकदेतौवि ' 














। 





| घटितसोहवापाटःसन्‌ रति'"कुयीत्‌ उपसं दर न्ता एतत्ूवनंन्नानं सदालनिसमहुवाखयेत्‌ व्यवख्छापवेदिति रधिकारपरिखसा 


1 


€ = ~~ $. [७ भिं # ज = न 
सीनवोमीतिपूैवत्‌ इतिषधूताभ्यचनस्य प्रयसोद्‌ एकः उक्त ्रयमोदे शकः; साप्रत द्वितौचचारभ्यते अस्यचायसभिसंवं धोऽत्रानं तोद ग 


1 


= + ~ (श [काक [ऋष “ * 

केनिजविधूननाम्रतिपादिता साचेवंफलवतीखाद्यदि कमेविधूननार्थगुपक्रस्यते द्त्यनेनसंवघेनायातखाखोद्‌ यकसयादिष्टलं खार 

| लोगमायाएचद्त्ता एव्वसंजोगं डखिचाउवखमवसिन्तावंभवेरंसि बदुबा्णुवरूवाजारित्तुघस्म' स्पदातदाअद्ेगेतमच्वातिकुखीला 
वत्य'पडडिग्गरदकंवलं पायपु'खणं चिचचे्नायस्पुपुव्ेण चयिदिवासेमाणेषरौखदेदुरन्हियाखुए क्ामेममायमाणस्यददाखिं सुङधन्ते वाज 


परिनाणभेदो लोकंमातापिटकललादिकं यातुरं खे हातुषंमतया चिवोगातुक्ञाचीवसाद्‌नवा वदिवाजं तुलोकंकामसेगातरं्ादाय 
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‰ 11 








२१६ ाचाराङ्गस्‌उ। | 


रिव्राख्य"ववातया वद्ितं धर्मे्रतिपद्यापि अयकेमोद्टोदवात्तवाविष मदितव्यतानिचीगेन तंघर्मेप्रतिपाखचित नयकर ठति कु 





॥ पद्टिग्गर्दति (9 ० ॥ १ ५ 
्लचेषातेकगयीलाः खंभताचरं तःकिंङुबु स्त्या वन्य'पडिग्गति वस्छसित्यनेनचौसिकः कल्योणटीतःपतद, छः पात'कंव्लंरूच्िं 


५ 


क्प प्रादयुच्छनकं रनोदरयं एतानिनिरपेच्छतया व्यत्‌ ख्ज्यकचिद्‌ विरति मेवाभ्युपगच्छति कथिदुयेनमेवावलंवनेकयित्ततोख् 


+ पेदानृदुरधि न पयरिपाच्छायोय = रमा < 
स्य तित्रयं पुनद मंचारित्र सवाप्यदुनस्यलेयुः अगुदुव्गति परोडानृदुरधि सुनोयान्‌ च्रानुयवपपरिपाच्छायोय पदं ननरीगफन्‌ 








भीलंगाचाचेकूतटीका 
गुद्धुपलय्च सातापिद्पुतनकलनाद्यः परिदेवमानामाम्मान्‌ पररिलत्ययदृन्टेतत्ते छणसागादयन्तोवटन्ति किंता {ल्यातरदद्चा 
पनीता्ददोपनोतास्तवाभिप्रायातुवतन्ति नस्ल चिचाभ्यपपनासदटूवंभता तस्मान्ावमंस्ा दत्ट्वसमानदकारियो जननामातापिवाद 
योजनावासदत्य वंच वदेयुरित्याड खतारिरेदत्यादि नतादयोसुनिभवति नचौर्खंखारदतरति यतप्रायग्डविप्रलन्ेन जनक्यमातापि 
त्ादचःपोटा; त्वक्तादति खचावगतरखारस्वमावो यक्कतरोतातितदटादखर्यदत्यादि नद्धयसावचुर क्षम्य वंधुवमं तद्तस्यिन्नेवखूरेशरम्‌ं 
सननेतिनतद्भ्यूपगनं कसतीत्यटेः किभित्य खौशसर्यनतीत्वाद किददत्यादि ज्यंठनामासौ तततच्विग्टदवासे सर्मनिकेताम्बटनर्‌ 
कग्रतिनिधौ श्ुभारपरिवेरमेतकर्यं ग्टडवचेद हं केतौ विपटितमोदकपाटः खन्‌ रतिर्या दिल्टुपरुरन्बाइ एवमित्यादि एतत्‌ 
पवो क्त न्नानं खदामनिसम्यगतुवाखुयेद्यवस्यापयेदितिर कार परिखमापौत्रवीसीति पुववत्‌घताध्ययनन्यमवमोद्‌ यकः परिसमाप्तः 
उक्त'प्रवमोद्‌ यकः; सामतंदितीयश्नारथ्यते असचायमभिरुवंघ द्र दानन्तरोद्‌ शके निलकविष्ठननाम्रतिपादितासाचेवं फलवतास्ाद॒ 
दिकम्मेविष्टननं खादतःकम्म विध्ननायसिदसरुपकम्बत दत्यनेनरूबधेना बातखाखोद्‌ यक्स्वादिष्छूल ाररइत्यादि टोकंमातापि 
ठपुवक्लतादिकंतसातुरं खे इादुषद्नतया चिचोगात्कार्यीवसादेनवा यदिवा तलोक कामसेगावरमाटायन्नानेन परिर्टद्धीत्नापरि 
छि्यतयात्यल्लात्र यूरवटंयोग"माताषितादिंंधं तयाहिताउपयसंउपित्ापि वद्मवयकिमतः रुन्वितिदगैवति ठद्रवय॑तद्ध.तः 


(ष 


कपाचनालिज्ञा दिमलापगमादीतसयगश्न्य्ैः तद्धिपयैयेणातुवसुः ख रागदूत्वरः यदिवावखः खापरुरटुवसुचावकस्तदुक्त वीतरागो 


य 9 


५ 


| वर द्धंयोलिनोवारंयतोयवा खयगोच्यतुवखः ग्रोक्तःसवविरःचावकोपिवा तयान्नात्वाघर्न' खुतचारितास्ट वयातयावद्छितं घन प्रति 


पद्यष्य्केसोडोदवात्याविष्च भक्तिव्यतानिचोगेनतं धग््र प्रतिपादयितु नक्त वन्ति किन्ूताःकृन्दितं चोदये तेक्तयंः ला दति वतं 
र [ष्‌ = किक 1 ~ केचिद्धवगतनो 
एन्ठम्प् प्रालनागक्नो चत्तएवकुगीला एवंभूताचरन्तःकिं कचु रित्वा न्त्यदत्यादि बग्रतजोटिडुरापस्कवाप्वमानुपं डचूख्ाखा 





€... [3 ग्रललनोरि (व =€ € 
द्यालब्वपृन्नखरासाच्छीवान्तरय प्रत्यलां बोधि द्रौ णीमङ्गौ छत्व नोचतस्वोनं ख्वेविरतिडन्नणं चरणं दुनदु निं 7 मन्दयस्छपारिस 


ज्तचामनस्ोलोक्पतचेन्द्िवग्रासस्ानेकमभनभ्यान्नापादित विषयमशुरतवा अवलमोढनीयोदया श्रुभ्वेदनौ 


म ॥ 


योटचाखन्‌ भ्रादभाोवादर्‌ 


{ च {ऋद्धं क्तटतवा अविगखव्यावतिमद्धिचायेकायकाच ऊर रोर्मदाव्वसनसागरः सार तेचितचा चधःसतकुलकसाचारास्त्यन 





तल्प्रपा 





म्वयागच् घमोपक्स्णयपरित्ययगद्ववतोत्यतस्तट्गेयति वस्छरसित्यननचौमिकः कल्पौयस्दतस्यापतद्यरच्पात कं 


८९ 


लनिवेम'वा पादय चनकंरनोदरगंण्लानि निरयेच्तवाव्यृत्‌टन्यकचिद थविरतिमस्यपगच्टति कचिदयैनमेवालं>तेकचित्ततोपि 
€.€ ° ~, 


ग्नस्ति कवन लेभ॑चोरिव्मवाप्यपुन सक्यनेचुरित्याद अरा युव्वेगद्घ्यादि परोपडान्‌ इुरधिखचनायानसुक्रसेण परिप्प्ययायागमप 


| 





॥ 

| 

| ह्ियासेमाणेषसेखद्धेदुरद्ियाखणएक्तासेममायसाणस्वदूया शिंवाख्॒छत्ेणवाच्परि माणारमेदो ण्यं से 
अंतरा इ एद्िंकामेदिकेवल्िएडिहं अवतिखावेरयनगेधम्ममादायग्रादाणप्य भि तिखुप्पणिद्धिए चरेम 

लोचमारेदट सव्वंगेहिंपरिखायणसपणतेमायुरी अद्यव्यसव्वतोसंगंयमङखत्थिचिद्र तिणगो चदसं 

सिजच्रमाखेरत्यविरते चरखगारेखव्वखोसुडेसेयंतोजे अचेकेपरिडखिण सं चिक्छतिडमोयरियाण 


५ 
५) ध्र 

॥। 

1 


भ 
} 


2 
११ 











न 











आचाराङ्गसृल । २१२ 
















भाषा 
[क क = € प (य + ॥ 
णअनुक्रमेखद्ितांरोहिला एवाप सैखडतिणे ऊपनेह्"तेतेयकी सागासोडपसर्वशपरेमोच्माग चाड अनेभोगवां दे तेचांदताड्धद्‌, 





तेदखाखषटे कामेममायकामभोग न्दा दिकसमाचमाणस्पकडता तेहऊपरितीव्रागकर ताने अं त राचनेउदे इवाशिंकतां तत्कालम्र 
नव्याग-कयाचनन्तरेज अयवासुद्तं अोरादिद"यथवाकतेतक्ते एककालिशरीरनो मेदकहतांमापात्यागयाड्‌ परंकेडबोचपरिमास्णा , 
एयात्रासद्ितएडवो भरमा थरदितशसीरनो मेदधाद् जेखेखनन्ते काश्लपुस्पं चेद्भियपणोनपासे एडवोभेदयाईइषरं तेकर तेद 
खट एवंक° एवंपूवेीतामजारितेभोगाभिलाषीचंतराचिकडतां वा विन्न संितण्डवेकामभोगेद्रकरी अकतेवलिएद्िंएकलानरएतलेस्वो 
कच्यो'इव्खसष्ठित यखंपृणं एदवेकरी अटशषधतादरैन शरीरमेद्पासेप्तात्पर्यीये दिवेक चाखनश्क्तिनामो जीवकदाचिवच्न मान ` 
शुमाध्यवसायद्धद एवो "दे षाड द्धं यदहेगेक अयद्दिवेण्कजीविलिम्प् लपरिण्णमपरे्ासन्दसोच्तगासीषन्दं चछुत चारित्ररूपग्रहौ । 
| नेच्यादाणष्यभिति धमं ग्राद्धप्रति घर्म्योपगरणसदहितचता खम्ररिदितकदहतां परौ खडसुदणद्ारणडवादता तरीतरागभापितधम्य्ौ | 
द्ाचरेकेच्वाखता चण्लीयमारे मातापि्रादिलोकविपे यनाखक्ततथा ध्र नेविपे दटतया सर्वैसमस्तर्टद्धिभोगनी वांछा तेड्क्डपणे 
| न्नपरिन्नादइजाणीने मरत्याख्यानपरिज्नाद्‌' परिह रीने जेवर््तेए पण्एक हता संयसनेविपे अतितत्परमद्ाखुरिकंदवाईइ तयावलौखन 
पअच्यकदतायतिकमानेस्योसव्बतोसंगं सवै प्रकारो संगसंवंधएुतकलत्रादिकनतिनहां तेस्योभावैतेकच्ेे णमर्ईयय ल्य न्तिनिगसादह्िं मारो कादं । 
नयौद्ध' संश्तारमाहिण्कष् बौ नोमाहरोकोदैनयो ईोभावनाद्रमाव्यो जेकरशेतेकदेषे जयमारेएलय विरते््यकहतांदैगेजिनमवचनवि 
पेविरतशावद्यानुटानथकी द्शविघसामाचारीविषे यतमानवत्तकरतोखनगारखाघ्ुखव्वसोद्रवययकौ भावघकौसखु'उतयारौवमाणकं | 

"तां संवसानु्टानविपेप्रवत्ततोजे् चेलवस्ब्ररदितएतावताजिनकल्पिक पररिबुखिएकहता संयम विपेखदयक्तविद्धा रीचंतप्रातमोनौ एवो 
| खतोचवमोद सेनेविये संचिक्डद््‌ तिटेदम ऊगोद रीनेषिपे प्रवत्तं तोकदाचिगासकंटके पीडवियेतोस्योकरते दे रेयार्द् तेसुनि 











दीपिकाटौका 
सविखहसानाः परीषद्ेभेग्नामोच्चमार्गेपरित्यन्नं ति भोगायत्यक्तवतामपि पापोद्यात्‌यत्छान्तदा द कामेममायमाणस््कासानूविरू 


। पानपिस्तीकुबतोभोगाध्यवसायिनो$तरायोदयात्‌ इदानीं तत्त णमेव प्रबरन्यापरित्यागानं तरन्नेव भोगप्रासिससन॑तरमेव श्॑तमुन्ते 
नवाकंडरीकखेवाहो रात्रे ख ततोप्य दं 'यरीरमेदोभवति परिमाणोय ष्ंभूतयामनासाद'विव्चितथ्रीर मेरोभवतिचेनश्र्नतेना 
। पिकालेनघुनः पच द्वियत्व' नावाप्नोति एवंपर्वीक्प्रकारेण उभोगाभिलापीचयातरायिकेः कामेवेद्धप्रत्यपाये चाकेवलिकाथ्यर॑पपी 

। कषद्धिरवतौखौः संसारं भोगालि्वापिणएःकामेर्टप्रा एव शरीरखेदसवाप् रवति यर्रेतचरणमपमरिणाम मवाप्यलपुकसंतयाम्रतिच्व , 
, णाप्रवद् सानाध्यवसखाचिनोसवतोति दशयिठ॒माह चदेगेषन्मसायाए अादाखपवितिख्प्यरिदिएचरे अपलीयमाणेदटासरव्वगेदिपरि 
। सावरलयाणए्‌ सदासुखी यविवनश्चव्वतोसंगं मद्वीतिदरति एगेयरसंकिजवसारेएत्यविरते चणगारेसव्वतोमु"उसेचंते नेच । 


परिवुसिते संचिरेकदयोसोचरि याणे चावुदेबाइर्वालु"चिएवा पलियंपकयं्दुवापकल' अतलेद्िसद्‌ दिंफासेिंदतिसंखाए 
एगतरेखच्रतरेअभिनायत्ति तिक्डमाखोपरिव्वएजेयष्डिरौ जेश्योच्दियारिमाण चेच्चाखव्वं विसोत्ि संफासेफासेसभियदखुणे 
अदेगेत्तिसियानतरसेकेविश्णद्ध परि गासतवासाखन््रापवभंतया धसेंखतचारित्रालकं चादावरटरीत्वा वस्त्रपतदूग्रहादिधमेपकरणस 
सन्विताःघमकरणेषु प्रणिहिताःपरौषद सद्िष्णवःसवेन्नोपदिष्टं घसंचरेचुः इत्यव्रचप्वौरि प्रमादद्धूतागि यप्रमादाभिम्रायेयपदि 
तव्यानिकषिंभताः एनद्धेमं चरेयुरित्याह अपलौयमाणण कामेषुमातापितादि केवालोकेनम्रलौयसाना चरभलोयमाना सनभिसक्ताष 
, भेचरणेदटढासखलपः संयमाटीौद्रदिमानं मालंबमानाधमे चरतीति किंचसर्ववगेडिं खवर "ग्टद्धिंसोगकां ताड स्वरूपतयापरिन्नायप्रत्याख्या 


~ 


परिज्नयापरित्यजेत्‌ परित्यागेरुणमाइ षडपस्एनिति एयद्रतिन्तामपिपाखा परस्त्यागीग्रकरपणनतः प्रणतप्रद्स्तवमेकमैघनतायांवां 
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२१९ अआचाराङ्गनसुच। 
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म दासुनिमवतिनापरः किंचयतियव्वरुग्बतोसंम अतिगत्ययतिकम्यसमैतः; स्िःमकारै; स॑गंयंब॑धं॑पुतकलत्रादिजनितंकामासुरगं 
` याकिंभावयेदित्याणमहं मयी नमसकिमण्यस्तीति यन्य सारेएतत्‌मालंवनायस्याटिति तद्भावाच्च््यक्तकमेणः एकोरमद्नृरंसा ( 
| रेनचाइम चस्य कस्यचिदितिभावनामावित्यत्‌ क्य त्तदाद जवमाणेञ्मतास्मिन्‌ सीं नदं परवचनेविरतः सनूमावद्यानुटानत्‌दगवि 
| घचक्रवालसमावा्यी' यतमानः कोसौ्नगारःमरत्रलितः एकयमावना भावयन्रवमो दसं तिटते तु त्तरेण संध षयमेवकियो 
न्तर द्रत व्वपिलगवितव्या किंचरववतो सु'डस्वेतो द्रव्यतोभावतचमु"डोरीवमाणः संयमानुटानेगच्छन्‌ किंभूतद्ल्या₹ नेअचेरेयोऽे 
लो्स्पकेलोचिनकल्पिकोवापयुं पितः संवमेवारड्धकविद्ारी च्रंतप्रातमोजीतदपिन प्रकामतयेत्याह संचिक्द्रसं तिरते अवमौयें 








शीलं गाचार्यसत टीका । 
' य नवोदीर्णीनविसहमानाः प दीपहेमैग्नमोदपएवयतया पुरखुतद्ग तयोम च मागे" परत्यनन्ति भोगार्थे व्यक्रवताममिपापोदया ¦ 
दन्छत्तदाह कामेदया दि कामान्‌विरूपानपि ममावमाणस्यन्तिखीकुव्यैतो भोगाध्यवसायिनोन्तरायोरयादिदानौं ततृल्ग्छमेवप्रत् 
ज्यापरित्यागानन्तरमेव भोगमा्िषमनन्तमेवातसुं रत्तेनवा कंडरीकस्येवाहो यात्वा ततोष्व ईैयरौरभेदो भवत्यपरिमााय 
` प्य॑मूतमाकनासाद्धं' विवक्चितयरीरभेदोभवति येनानन्तेनापिकालेन पुनःपंचेन्द्रियत्यं नावाभोति एतदेवोपसंजिदीषुं सा एवंयुवी 
क्परकारेणसभोगाभिलापौ चांत सयिके-कासैडमन्यमायै्ं केव्ल॑तत्रभव! माकेवलिका.खह' हा; सम्रतिपसादतियावद्‌रसपृर्ौवाति 
 खद्धिरमितीाः सुंखारंतात्रादिती याये तौवाच ससुच्चयेएतद्ूति भोगाभिलाथिः कानेरद्टप्नाएव शरीर मेदमवाभ्‌ वन्ती तितात्म 
यायः मपरेत्ाखम्नतयामोच स्य कर्यचित्‌कुतचित्कदाखिदवाप्यचरपपरिणामं मतिचणंलघुकग्ब तया मवद्ध मानाध्यवसाचिनोभवन्ती 
तिदर्भयित॒माद सद्ेगद्त्यादि अवानन्तरमेके विण्युहपरि्णामतया माखन््रापवगं तया घग््' खूतचारिताख्यमादायग्डहीत्वायस्च 
पतङ्ग्रहादिषमेषपगर एसमन्विताघम््ं करणेषु प्रहिताः परी यसखुडिष्यवः सयैद्नोपदिषटघम््रं चरेयुरित्यतच पूर्वाशिमरमादद्धता 
स्यप्रमादाभिप्रायेण पठितव्या नीत्य कंच यतमरमाद्देनतिरोप्रमादः स्यादापिवनेनएुन ;अरमाद; विपर्ययेणापिपठनम्ति तत्रलार्यधौ 
कारव यादहिधिन्नाः किंमूताःपुनधैम््र चरेदरित्यादह अवलीयद्भत्यादिः कामेषुमातापिव्रादिकेवालोकेन प्रलीचमाना सप्रीयमाना 
| भनभिसक्ताधर्र चरणे टढास्तपसंयमादरौ द्रदिमानमालंबमानाधन्धर चर॑तीति किच्च सव्व्त्यादि सर्वारटद्धि भोगका चादुः रूपतया | 
परिच्रायप्रत्याख्यानपरिञ्नयापर्त्यजेत्परित्यागेगुयमाड एसद्ल्यादिएपद्तिकामपिपासापरित्यानीमरकर्ेगनतःपरहरंयमेकम् घूनना 
। यांवामदासुनिर्मवति नापरदति किञ्च य दूयववद्त्यादि अतिगत्यातिकम्यरूैतः स्व;परकारेः संग संवंधपुत्रकलत्रादिलनितं कामु 
यद्ध वाकिंभावयेदित्याडह णम्य दरत्यादि नममकरिमप्यस्तीति चच्य'सारेएतत्‌ चालंबनायस्याटिति तद्भावे त््‌ क्कमे रेको 
मस्िरुखारोदरेनचाखमन्यस्य कस्यचिदित्ये तद्भाव नाभावितच् वत्‌कुर्यत्तदाद लचमाणेदत्यादि यदाच्िन्मो नौ द्रेप्रवचनेविरतःसन्‌ 
स1वयसुध्ानाद्शविशव चक्रवालस!लाचयैयतमानः कोसावनगारः मबलितएकत्वमावना भावयन्रवमौदर्यसन्तिरत इत्य र्ते ख 
संवं ध दरूयमेव करियानन्तर तर व्वपि लगवितव्यं तिकिंच सव्वओीदृत्यादि सवेतोद्रव्यतोभावतचम"डोरौीच माणः संयमातुटाने गच्छन्‌किं 
भ्‌ तद्या लेइल्यादि योचेलोल्पचेलोलि नकल्िकवा यदु पितद्ं यमेच्चयुक्तविदारी अन्तमग्रान्तमो जीतद्‌ पिनप्रकामयेत्यारसं चिक्डद्‌ 


------ 
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सेच्राकृट़र बह एवालु चितेवापलियं पकंथे अ दुवापकंये अतद्हिंसद्‌ फासे डिति खंखाणणगतरे्सखत 
रेखभिखखायतितिक्लमाे परिव्वए्नेवदहिरौ जेयच्रह्िरौ माणेचेष्ा सव्व॑विरोत्तियं फासेसमि यदस 
रेरतेभोरखगिणवुत्ता जेलोगंसिश्चणा गमरणघम्मिरणे च्रणाएमामगंघम्प'एस उत्तरवादेद्हमाणएवा 
रविर्याहते रत्योवरणतंभोसमाणे ायाणिव्न परिसछाय परियारणंविगिंचद्‌ इ चमेगेखिंएगच 
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भाषा 
| ष्यो्रयवा दंडादिकेदणोप्थवाकेथने ऊपाडिवेल्‌'च्योच्छतो मनमाहिंदमजःणेएमा चरो पूैणवनोकीधोकन्पं परि ग्यास 
| दूमजागतोसम्य सूम्रकारि खे इसुंभवेञक्त च पावागां च दलभोक डाग कम््रागंपुचिंडुचिन्नाणं इप्परिक' ताणंवेदइन्तामोक्डोनत्विवे 
इत्तासवसावीभोखुदत्ता इतिवचनात्‌ तेवचनेकिम्ाकोशिये तेकच्ेडे पलियं पकंयेपलिरयंकतां क़ेदुरु"खणीय अनुष्ठान जेपरवेमा 
चोहट तेोकरी पकंयेकदतांनिं दिये दुव॑ चन ाकोश्िये कोईएकमधमपुरुपसखाधुने भिस्योतो रडवावचनयोले रेभव्रजितण्डवो 
हुगु"खणीयब्धदधितो पुणसुभरोदरमगोसे अथयवामनेरेनकारयका रादिम्कारे इुगु"खाकरोनिंदे तयाअ्तहेकडतां असङ्गावस्ोटा 
शब्द्तेणेक रीदे रेतु'चोरपारदारिक एहवावचन गोले तथाग्ने ज्रफासथस्छ्षातादि तेरेकरौ दुःखदं तिवा रचारितियो इमजायो 
एसर्वमाडरोकीधाकम्मं नो फलदतिसं खायरूहवोनाणौ तितिक्डमा रेकरूतांनिपरीरुदख्तो परिव्वरसरंयमपाले तेपरौसडवि्ध 
भ्रकारिएगयरे अन्बतरे अनुकल ष्ट्यादिक प्रतिकलक्तधादिक एच्वाजागीसस्यक्‌स दतो अब्रज्यापाल्े मयवाजेयद्िरी जेपरीसदसत्का 
रघुरस्कारादिकमनग्ा्ादकारी तथाजे्री सननेअनि्ट अयवाजेलव्नारूपया वचन चेलादिकञदिरौ अलन्नारूपशौतो 
च्णादिकणडवाचिद्धप्रकारिपरो खसहतोखंवमपाले तयाचेन्चासववविसोत्तियं चेचारांडीनेसथेपरीरुडनीकौ घीविच्ोलिकारुड्िवानो 
संदेखएतावताराघुने एखडिवानणएवो निःथंकजाणौ परीसदनाऊपनास्प शेदुःरतेसद्धे केदवोच्छतो समियरखुणेकहतां सभ्यकृप्र 
| कारितपास्यो देनसस्यक्तनेणे एतललेखस्यगदटौना शिवो जीवौत रागनावचननौ सम्यक्सद्टणा जेइने्धद्‌ तेपरीससद्धे विपरी 
| तभावनपामे द्िवेपरौसदनासणडहार केरवाड्द्ःतेकद्ेेष्ूल' एतेमोक० एएमोभोएचवे सासं तणिएपरौखुडनासददरणरनिकिंच 
ननिग्र'यभावथकौ नग्नकन््या जेमनुव्यलोकनेविपे अणागसयाघम्मियोकदतां जे दवोनतभार अदसो तेवानानिवीडणडारजाव | 
व्नीवलगौ दकिकारणीवलौ षरिद"पाच्टोन्वादे तेस्योलाणये माणाएमामग"घम्म' आनना तीथेकरने चपदेये मामगधन्म'दूमनारो । 
एतलेस्थोकन््यो एकषम्प्र जमा हरो अने रोसवैारको इर्एिकारणितीर्थेकरने रपदेशिधन्म सम्यक्मकारिपालं दमक घम करेएस 
खन्तरवादे एरवौक्त्ान्नाद घम्परं करिवो एवो मतुष्यनेरत्क टोवाद्वगा्यो चान्नादषनद्र करिवो एदऊपरंतिरूडोवोखिनोकांईनयौ 
तथारएल्योवरए दइणिसं यमनेविषे पर त्रासक्त तो तेमदप्रकारकम््र चपतोषम्ब्र चाचरे खायागि्व्नकदतां कम्रं देलोन्तरमरलति 
नेभेदिजा गगने पयौवयचारि लेकर विगि"चद्ग्ठपावे तिद्ांसमग्रकम्् खपाविवासमयैतपतते बाद््याचीनतल्तटे इ दमेगेसिंद्रणि प्रचचनवि 
॥1 


| 
। 


€ (य ५ [य 
एकथिधिलकम््र जौवने एकचवीए काको विद्धरम्रतिमायाद्र तिदनानारूपञ्चभिग्रहविथेष तपविेपषाडद्‌ तयाएल्यियराति हां 


दीपिकाटीका। क 
न्म नोद्रतायांवन्त मानः; कदाचित्मत्यनीकतया ग्रामक्तटकेस्तुदो त इत्या चसेयाङुहोवा खसु 











गूभिराक्रुष्टोवा दंडारिभिहतोवाल्‌ 
¦ चितोवाकेयोत्ाटनतः पृवछतक्रमं परिगय्‌,दया देवावगच्छन्‌ सस्यकतितिच्तमाणः परिवजेत्‌कर्य॑पुन 


य्‌ भिराकश्यतेद्त्या 
` हपलियं पकयय' पलिवंकमजुश्चितमवुष्टानं तेनपृबौवगतन कृविं दादिनाग्रकय्यजगु्तेतर्द्ययामोकोलिकम्रबलितत्वसपि मवाखाद्धंमे, 
¦ जस्स अयवाजक्रारचकारादिभिर्परः म्रक्रथ्यनद्‌ाविधते एभिवोवच्छसागे ्रकारोरित्याह अरतव्ये द्धि अतय्यविव्यरखटभत;शब्द्‌ 
्वौरस्र'पारदार्कि इत्ये वमादिकैः स्यते चच्रख्दूभते; साधोःकर्तु सदुकतौ; करचर णाब्देदनादिभिः ख ताहठे फलमित्यं तत्‌संच्ावन्ना 
। त्वातितिच्तमाणः परिनिजेत्‌पसोपद्राच्ाचुक्कलम्रतिक्रलतयाभिन्ना इ तिर गेवति एगयरे अन्रयरे एकतरान्‌नुकरलान्‌ यन्यतरानू्र्ति 
कलान्‌ उदीख्छीन्‌ ज्ञात्वासस्यन््तितित्तमाण परसि्िजेत्‌ चदिवाअन्ययापरौषडाणां द धिध्य' जेवद्िरीयेचपरीषद्ा; सत्कारापुर मकारा 
दयःखाधोदौरिणोमन साह्नाद्‌कारिग्णेयेतुप्रतिक्रूला चदहारिष्णोसनसोऽनिटाः चदिवाद्छौरूपा्यांचाखेल दवः चङ्कीरूपाममसचच 


खज्नाकारि्;शौतोष्णादयः इतिदिरूपानपिपरौषदहान्‌ स॒स्यक्तितिच्तमाणः परिनजेत्‌ विंचवेद्धा सचत्यक्ता र्गी धियोतचिवां 
> 


। 
| 
| 
॥ 











==------~---~-------------~-----~-~----------~------ न 





[1 8 


= 





(4 ठ 
1. 
& ८ 


२१९ च्राचाराङ्गसूल । 





' परीपददतापरीपदहापादितानृस्पर्शान्‌ दुःखानुभवान्‌स्य.गेत्‌ सम्यगतिकरडेतकिंभृतः समियर्टंसगे सम्यगितंप्राप्त खम्वगृदमनयेन 
सरुभितद्भेनः सम्यग टिः तन्द्धिष्णवद्यविंभूताःसुरित्याह एएभो गजि ावु्ता जेलोगंचिय्गागसिगाधस्सिणो श्रााएमासगंच ' 
ख'एसचन्तरबाणद्रहमागा वाणं वियाद्धिर ए्वोवरएतंसोखमागा आवाग्पिन्नपरिवाच परियाएगंविगिंचति दद्मेगेसिंर्गचरसिवा , 
होतितवित पदयरेहिंकुलेदिख्दं सगाएसवयेसगाण्येतिदहावीपरिव्वए सुच्छरियदवादुश्धिचद्वातवभेरवापागा पारोपरिकिलेखंति 
तेफाचेपुढोवीरेद्धियाखणन्नासित्तिवेमि पटाध्ययनस्यदहितीयोट खकः एएभोगगिणामोरित्यामंतरगेएतेपरोपरुदिप्यवोनिग्रं याभाव 
नग्नाउक्तार्विच यणाएञन्नाप्वनेऽनयाद्र्यान्नातवा मामकंधमं सम्यगनुपालयेत्‌ तीये करणएव्मेवमाद् यदिवाधर्मातुटावीण्छमाद 

। घमेएलेको साम कोऽन्वन्त्‌पा राक" चत्व ्रान्नवातीय"करोपदेगेन उस्यक्करोमि च्ाज्नायाधर्मोनुणाल्यतेइत्यार एचञत्तरवाणएपो 


[पे 


चअनंतरोक्ना,उत्तरवाद्‌ उत्‌कटवादइदमानवानाव्याख्यात; किंचण्न्योवरएतद्िन्‌ कमंभुननोपाये संवमेउपस्राम)प्य नरत उपरत 
न के 


तान्नाताप 
यौत्रेनाचामग्वं नविवेचयतिच पथति इच्मेगेसिंति इदास्थिन्‌ मवचने एकेपांशिविलकम फामेकचचाभवति एक्राकिविन्ारप्रतिनाभ्यु 
॥ 


सादृष्टप्रकारकसशगापयन्‌ च्पयन्‌धमनचरेत्‌ ्ायानिज्न'याद्यीवतेदति याटानोयकमंतत्परिन्नावय चछलोन्तसम्रक् 


पगसोभवति तत्रचनानारूपाय्यभिग्रद विगेपासपञ्रगविगेपाख्मर्वं ति चतस्तावयाग्तिकामधिकत्याद तव्विव रातततस्मिन् कानि 





। ~ 
1 


श्ीलंगाचार्यकतटीका 
संत्तिटतेच्वमोद्‌यन्य नोदर्‌रतायां वत्तसानः सन्‌कद्‌एचित्मत्यनीकतवा ग्रामकटकेस्तुखेतित्येतद्गेयितुमाउ चेदत्याटि ससुनिवोगूभि 
राक्र टोवादंडादिभिदतोबाल्‌ चित्वा केथोत्माटनत्ः पूवलछतकरमपरि त्य द्या देवद्वगच्छनृखम्यक्‌तितिचमागः भररित्रजदित्य तत्र 
भावचेन्तद्यया पावागंचखलमोकडागांकम्य्राग पुविंदुखिणागंदपररिकंतारवेद्यत्तामोक्डोणविञ्यवेवदू न्ता तवखावाकोसदन्तादत्यादि 
| कयंपुनवौग भि राकुग्ठतइत्याद पलियं इत्यादि परलि्यति कम्म जुरुश्ितमतुष्टान तेनपूवा चरितेन कुवि दादिनाप्रकव्यलुरुपखते 
तद्यवाः भोको लिकमरबलितत्वमपि मवार तेवंजल्पंसीति अववानकारचकारादिभिरपरः प्रकय्यनिंटां म्रकारविधन्तेएभिर्वावच्य 
सागौःप्रकारैरित्याह अतन दिदत्यादि चतव्य ्बितयेरसट्भतेः ब्दैवौरम्ब'पारदारिकद््येवमादिकेः स्यर्गेव्सद्भतेः साघोःकतं 
सयुकोःक स्वर पद्ेटनादिभिः खलताटटफलमित्ये ततूसंख्या यन्नावातितित्त मागाः परित्रजेदित्ति वदिवेतत्‌सं ख्ायतद्यवा पंचा 
गो हङउमये चप्पयोडवखग्गे सखद तिम्वसतितितिक्छद्‌ अदहिवानेति तंलदा जक्खादृटधे व॑ पुरि चे चित्तचित्त ययं पुरिचे दित्तचिन्तेञ् 


यंयु^रवेउम्मायपत्त अचं पुरिसेससंचगंतववेचरणोयानिकम्यासि उदणाखिभवन्ति जगा'एसपुरिसेयायोखद्ब्रघदूतिष्पति पिट्रतिपरि 
` यावैतिम्नलंचणं सम््'खदसा गस्य जावय्यदिच्ासेमारद्छय एगंततोक्ग् खिज्नरादवति पंचदरिंटाणेदिं केवलैयोदिख परीसद्ेखवसग्गे 


जज = 


4 


जाक््यलिवासेच्ना जावससचणं अद्ियाखेसायास्यवद्वेच्ठमत्या ससगालिग्ग वाद्योदिर्‌ परो स्दोवसम्ग'सम्यसदिस्छतिलावञ्मद्धिया 


रंतील्याहि पररीषहाखानुकलप्रतिक्लतया भिनादइत्ये तद््ेचितुमाडह रवरेदत्यादि एगत रानवुकरलानन्वतरान्‌ अतिक्नलान्‌परीपदा 


म म 


¡ दुटौरणपनसिन्नावस्स्यक्‌तितित्तसाणः परिननेदिति वद्िरान्यवापस्यैषन्ाग्णं ह)विष्यसित्याडज इत्यादि चेचपरीपद्यः सत्कारपुरस्का 






॥ | 


रादयःखाधोदरिकणोमन श्राद्वादकारिणोयेत॒ प्रततिक्रलतया चदारिणोसनखोनिटाः चदिवाद्धीरूपायाचनाचेलादय चद्धौमनस ' 

| चालच्नाकारिणः यो तोग्णादवद्त्येतान्‌ हिरूपानपिपरो पदान्‌ चल्यक्‌तितिच्वनाणःपरित्जेदिति किद्धचेखादइत्यादित्यल्लाखनापसी । 
पमच्रूतांविचोतखि क्रं षरोपद्धापादितानृस्यीन्‌ इःावुभवान्‌ च्य, गेदल॒भवेत्‌ खस्य गतिरुेत सकिंभूतःखस्यगितं गतं दथ नंयसखसख 

` भितद्यैन; सव्यमग्डटिरित्ययेः तन्बद्िष्ठवद्किंभूताः स्ुरित्या एण्मोदत्यादि भोरित्यामन्तरणेपतेयरी पसदिष्ठ बो निवि चनानि 


य ामावनग्नाजक्ता चभिदितावच्छिन्‌ लतुष्यलोक्रे अनागमनघस्ियेषा तेयनागसनघन्मर्यः चयासोपितम्रतिन्नाभारवादित्वान 





9 
1. गुलग्ट चंप्रत्यागसनेप्यवदति किच्च च्ाच्छाणदत्याटि चाच्नापयतेनवेल्य ज्ानवामाभलंधम्मरः उख्यगलुपालवन्तौ यं करणव माहेतिवरि 
१ 1 ~ > 
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धरः 


आअआचाराङ्गसुल | २१७ 
(स 
। वाघ्पैु्टानेपे बमा द घ ठेकोमासक्रोन्वतत सै पाराय मित्यतसमदमाज्ञया तौर्ेकरोपदेयेन सम्यक्कयोमीति किमित्याच्नया 
धमे नुपाख्वतश्न्यतयाह एसद्त्यादि एपोनन्त रोक्तउन्तर वाद्‌ उतृस्र्टवाद्‌इदमानवानां व्याख्यातद्रतिकिच्च एयोवरणडत्यादि चला 
| स्िनूकरसुननोपायेसंयमे उपस मीप्यनरत उपरतस्तदषटप्रकारं कम्म शोषयन्‌ चपयन्‌ घम्म चरेदिति किंचापरंकर्यादित्याड खा 
या चिन्न त्यादि मादीयतद्त्यादानीयं कम्प्र तत्यरिज्नायग्धलोन्तर ग्रखत्तिभेदतोन्नात्वापर्यीयेण जामग्ये नविवेचयतिच्तपयतीत्यथेः 


श्ल्वारेपकश्ं घूननारमथं तपस्दाद्धमधिछत्योग्यास्यात इहमेगे छं इत्यादि द्ास्मिन्‌ प्रवचनेएकेपांधियिलकम्् णामेकचर्यामवत्ये 








काकिविन्ारप्रतिसास्युपगसोभवति तत्रच नानारूपा अभिग्रखविशेषास्तपच्छर एविरेपाख सवन्तौत्यतस्तावत्प्राश्तिकामधिरूत्यार 


रिया होतितत्थि वराश्यरेहिंङृलेहिंसद्ध णार सव्वेसणणण्सोमेहावोपरिव्वणसुभिमंच्रहु वादुभ्भिं ्रहुवातत्य 
भेरबापाणापाणेपरि किलेसंतिते फासेषुदधो धो यो चरहिया सिच्नासित्तिवेमिण्यंखुसुणोच्ायाश्वंसयासुअक्सा 
यधम्मे विधूतकप्मेखिश्भे सद्र चा चेखेपरि वु सितेतस्सणंभि क्खुस्सणोएवंभवतिपरि लु मेवत्येवत्यजादूस्पा 


भाषा 





एकाकिविह्ारिड' इतरअनेराकडतां सासान्यखाघरुधकौ विथिष्टतरद्रूतर मरंतप्रांत उञ्नीचक्लविखद्धणएयणाद्ग्‌ दशएपसणादोपरदडित 
| अहारेकरी तथारुवरएपणाद्‌ ्ङ्मखत्मादनाम्रासेपणादिरोषरदड्ित आाहारेकरी श्ुद्धविश्रुधद" संयमपाक्ते तथाचेभेष्ावोतेमेधावी 
पंडितश्रुद्धसंयमपालेतयाखच्चनी चमप्यमकुलविषे गोचरौभमतांयकाकादारख्ग"घचयवादु"षलाधोपर तिहा राग घनाय अथवाति 
हंण्काकीपणे श्सथानादिविपे रदतानेमेरवकडतां बीदामणाराच्तसादिकनाकीघान्दादिकडपखगं ष्पथवाभैरवसै रभा सिया सिं'खेख 
पीदिकप्राणने क्त शकरेतु'तेस्य्ैदुक्डषीर अद्िद्ासे तिम्शोशि्यतु"ीर खतो तेपरीखदयदिया सि लोष्रमद्'कष्ड' जिसखीभग 
वंतसमौपि्ाभस्यो चीषुधम्प खामिनोवचन इतिपूताभ्ययने दितीयोदेथकःर चवित्रीजोखदं ोपरारंभिये वौजेउदं सेकम््र धूषिवानो 


उपायकच्यो तेडपगरणा्ने्रौरनौ मरतां खंडोविनानघाइ्‌ तेयधिकार द्ंकषठियेषे ते नोच दिष्धूल" एलं क एपृतिधेक्त सथ 
| वा्येकदरीखे ्ुददेवाक्यालं कारि ्ायायंकरतां कर र्वानोकार्ण एतावताधीपकरग्णयकौ भधिकवस्त्रादिकतेहनोनिष्को 
सद्न्ताकडताटालणद्ारसुनि इचक्छायघम््ाख्ष्‌ रूडोचास्यातकद््यो धप जेडनो एडवोवधाग्टरीतमारनो निवीदकनाखिवोवली 
भे्वोविधृतकप्मेविषूतकहतां सभ्य॒कूमरकारिफरस््ो कल्पच्याचारनेये एचवोसुनिादाननोनिवारकथापर इत्यथे तेकिमक द्धे जे्यचे 


लेजेंखाधुसचेलकातां अल्पवस्द्रएवोद्तो संयमनिषेवस्यो एतावताप्रतिषन्ररंयसययो तेदभिचतुनेएवं जिम खागलिजरीसखे तिसन 
दएतावताद्सकल्पं नौ तेस्ोमाररोवस्त्रजूनोययो एफाटिख्ये तिवारङ्ध किसकरिस्य्‌“ वस््रविनाशथीतातपपरित्राग्पखोद्धस्ये 
दणिकारथिविौ ग्टदस्सखसौ पिजडईनवो वस््रमागिस्यु' चयवातेनीखं वस््सांधिवाभौ ूतसानिख "डद्मागिसु " उड्मनेख. 
तिद्रं वस्लनोच्छद्रस धिस्य" निस्य तयाफाटोतीविखव्‌ 'उकसिस्पामिकडतांनान्हे रोकेतिषियनेरोकटको सां धीलपि करि ` 








। 

| 

| दौपिका टौका) 

, विष्ारेईतरेखामान्यसापुभ्योषिधिटतराडइनेरेष्ु अं तमप्रातेषुक्लेषु श्य पायादयेषग्णदोषरड्तिना्ाया दिनास्वैपययासनयाष्टारा 
दज्गमोत्मादनाग्रासेषणारूपतयाखूपरिख्द्ध नविधिनासंयमेपरिवलंति सेमेष्टावीसेभेधावीसयौदाव्यवस्वितसंयमेपरियनेतृकिच्किं स 

। 'ाहहारस्त ष्वितरेषुरूरभिवौस्यादयवादुेधोनततरागह पौषिदध्यातुकिंचतवभेरवाततकाकिविद्ारियिपरेतभूनिमरतिनामरतिपन्वस्वरुतो 
सैरवाभयानकायातघानादिरताःथन्दा.माइुमवेचयैदिवामेसरवावीमत्पाः भार्णाःभाष्पिनोरौप्तलिदादयोऽपरानुप्रािनः कते पयंतिखमतं 
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मिख्त्तजाद्रससाभिखद्रनाद्स्सामिसषिस्साभिसो विस्यामिकसिस्स्ासिवोकसिस्साभिपरि हिस्सामिपाउणि 
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११८ ्राचाराङ्गसूल । 
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[1 1) ९ (॥ २ (^~ 
मन्‌ दुःखविणेपान्‌धी रोऽच्चोभ्यःखनथयधिसखद्तिरधिकारमरिसमास्नौनवी सी ततिपुवे बत्‌ष्ुताध्ययनसखहि 









1 [प (व मि [श [ रोद १ ७ (न 
प्ीयोद्‌ शकप्ररीपिकाञक्तोदितीयोद शकःसाप्रतंटतीययारग्यतेश्चसयचायसभिसंवं ध; दउानत रोद शवेकमभूननाऽभिदितासाचनोपकर्‌ 
णशरीरविधननमंतरेदत्यतसद्विधूननायैमिदमारस्यतेद्त्यनेन संगंघेनायातस्या स्योरेणकस्ाटिष्धल' तच्च दं एग गौ मायायां खया , 
## ४ ॥ 


॥ 


श्रक्डातधम्म विधूतकषरेणिष्कोसइन्ता जेचेलेषरिवुसिष्तस््णंभिक्टुखगो एवं भवतिपरिलुनर नेवलयववं जाइ परामिरुतंजाद््मामि । 
॥ 


सदयंजादइस्यानि सिविस््ामि उदरिस्यासिपरिदष्मामि पराडगिस्मामि एयंखन्तिएतत्म वक्तं वच्यमा ंवाचलुर्वाकयालकारे चादीयति , 
दरत्यादानंकर्मतच्चधमेपकरग्यातिरि त्तं वस््रादिशुनिर्भोपयतीतिरवंधः सदाखाख्यातधर्मीसंखारभमीरत्याद्यया रोपितभारवादी | 
विधूत;खस्यक.ख,टः कस्पर्याचा सोयेनसतथाखणवंभूतो सुनिरादानंभोपविवाययादानसपनेष्यतिकयं गुन सदाटानं वस्त्रादि खाद्यं नतत्‌ | 
भो पयितव्य'भवेदित्याद जे्चेलोयःसापुनरसखय चेलवस्तमस्िचेलोऽत्पचेलः तस्यभिनच्चोर्तैतद्गवति नेतत्कल्यते ययापरिजीर मेवस्ल' . 
्यचेलवोन्हंमविष्यामि ततश्यीताद्र्दितस्य विंयरणंमेस्यादस्त'चिना यद्दंवं चनया विकादि प्रत्यययस्र"या चिध्ये तस्यवा नगं स्वस्व ` 
स्यसंधानायष्टूल "याचि द्ूवियाचिष्ये अवापताभ्यांद्धचिद्रलाभ्यां जी ग वस्तररभर संधोस्यामि पाटितंत्ेविष्याभि लधृवाश्षटऽपरणक्र ! 

ललगनतःउकपयिष्यामि दीर्ैवासख्ठंडापनयनतोष्य्‌ त्कयैयिष्यामि एवं च रुतं सुत्यरिघास्याभि तयाम्रावरिप्यानि दत्याद्याक्तध्यान न | 


ि्लंगाचार्यरुतटीका 1 
ततस्छिन्बे भ [१ [1 हि क 
तदियसष्ूत्यारि त काकिविष्डारे इतरेसामान्यसाधुभ्योविशिटतया इतरश्चांतप्रातेषु कुलेपुश्पुद्धौःषगयादभेषपाटो परद्िति 


नादहारादिनासवैपणयेति सर्वीयादारायुन्नमोत्मादनग्रासेषयषपातयाखयरि विषु्धेन विधिनासंयेपरिबजन्ति बद्धत्वेप्ये कदेयता ` 
मा चेनानी इत्यादि समेधावीमयीदाव्यवखितः संयमपरित्रजेदिति किष खरिंष्त्यादि सयादारसलेय्यितरेपु कुले पुष्ःरभिर्वा 
सयादयवादुेधोन तत्रयगदेपौ विदध्यात्‌ किंच श्र दूवा त्यादि अयवातदेका किविष्टासिति पिदटटवनमप्रतिमाप्रतिपन्नस्य सतोभेरबाभयान 
कायातुधानादिरुताः शब्दाः माईमैवेदय्यदिवामैरवाकीभव्छाः प्राग्यःप्रारिनोदीप्नलि्वादयोपरान्‌ प्राणिनः क्तं यचंत्युषतापयं तित्व'त॒ 
पुनसतेःस्.सतान्‌स्सशौन्‌ दुःखविशेपानूधी रोचचोभ्यः सन्रतिसच्खं तिरधिकारपरिखमापतौ बवीसी तिपूवद्ताध्यचनद्धितौयोद्‌ यकः 
परिखसाप्तः उक्तो दितीवोदे धकः सामतंटतौयभ्रारण्यते चस्यचावममभिसंवं घड्हानन्तयोद्‌ चके वान्म धूनतामिददिताखाचनोपकसरयग्र । 
सीरविधूननामन्तरेगेत्यतसतद्विधून नायेन दमारभ्यत इत्यनेनसंनंषेनायातखासोट्‌ थकस्य तरसच्चारतितव्यं तच्च टं एयंखसुगीदत्या ¦ 





दिर्तदयत्‌पू्वकतं वच्यमायंवाखुवौषवार्लकारे यारीयतष्ल्यादानंकम्मे यारीयतदतिवानेन दम््ौत्यादानं कर्मौपादानं तच्चधमेैपयार 
| णातिरितां वच्छमायंवस््रादितन्मुनिच्रो पयितेतिरवंघः किंभूतःसदासवैकार्लखुद्वाख्यातो घरमेस्ये तिखाख्ला तधन्यषसंखारस्गीरत्वाद्यया 
रोपितभारवारीत्ययेसथाविधनं लुणस्यक्‌स्य, ट; कस्पर्ाचारोयेनसतथा सण्वंमूतो सुनि रादानं कोपयित्वा्यादानसपनेष्यतिना्य 


॥ 
1 
॥ 
1 
| 
॥ 


पुन सखलदादानवस््रादिखाद्यन ततृभेपवितव्य' भवेदित्याह जेयचेलेइत्यादि चस्पा्येनजययायंपुमानज्ः खल्पन्नानदत्यथैः यःखाघु 
नौसखचेंवस्रमरलीत्यतोऽचेलोऽसत्मचेल इत्यथैः संयमेपर्य चितो व्यवस्दितद्तितस्य भिच्योरतैतद्धवति ने तत्कल्यते यथापरिजीरणमेवस्त् 
मचेसको द भविष्यासिनमेत्रकताणंम विष्यति ततख्ीतप्दयर्दितस्य किर गंमेस्यादिति वस्त्र विनेत्यतोद्धं कँ्तनयावकादिकां? त्ययं 
चस्घ्'याचिव्ये तस्वाजीणस्यवस्त्रस्य संघानारचद्धूत्र'याचिष्य व्ियाचिष्ये वाप्ाय्यां स्चिद्धतास्यांनीरीवस््रर॑भर' संघास्याभिपादितं 
सेविष्यासि लघुवासदपग्यकमगनत उत्कर्भयिष्यामि दीर्ध॑वाखखंडापनथनतोयुन्क्पचिष्याभ्येव॑च छतं सत्मरिधास्यानि तथाम्रावरिप्वा 
मौत्याद्यान्ते ष्यानोपदता सत्य पिज णीदिवस्त्रसद्खावे यद्धविष्यत्ताध्यवसायिनो धम्ैकमवणस्यत भवत्यन्त;करणटन्तिरिति यदिवा 
लिनकल्पिकाभि प्रायेगेवेतत्द्धतरव्याख्य यं त्यया जे्चलिदत्यादि नासाचेलंवस्त्रमसीत्यवेलोखिद्रपास्ितात्ाणिपालः पार्पिपा 
लव्वात्मालादिरश्षनिधतन्तियेगरडितोभिग्रहविशेषात्‌ त्यक्तकल्मत्रयः केवलंरजोःदरगासुखवस्त्िकासमन्वितखस्थाचेलस्य भिचोने तद्‌ 
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ओ १ 
आचाराङ्गसुल्र । २१९ 
का 


स्सामि च दुबातव्यपरिकमंतंमज्नोचचेलंतणफा सा सं तिसोयफ्ा सक्‌. संतितेउ फास ऋ.सं तिदं सम सगरा 
साक खंतिएगयरे्खयरेवि रूवद्वेफासे अहियासेति ख चेक्लेलाषवंञ्चागममाणतेवेसेच्रभिसमस्षागणए भव 
तिजदहेयंमगवतापवेदित॑तमेव असिसमेचासन्वतो सव्वत्ताएसम्त्तसेव समभिजाणियाण्वंतेसिंलहावोराणं 
विस्या पुज द्र वापाणिखयमाखांणंद्वियार्णपासच्रहियासियंश्रागयपसखांणणंकिसावादहामव तिपयणुरएमं 













। 
| 
। मापा 


~ म (3 * रि ] € [3 
¦ यवालावायजी कटकोकाटीच्छोटोकरि स्‌ ' द्मकरीने वस्तपदिरिस्य्‌, प्रावरि स्यु "एहवो्ध्यवसायञ्रात्तष्याननो चारितियानेनवे 


=वेतेहचरित्रियाने ठ णस्य दि ऊपनेद्ध'तेजेकरिवोतेकद्ेे व अदुवातलक° सथवातिशिय चेलपसणानेविपे परक मंतंमराक्रमक 


} रि [र वे रि = [०९ 1 नि € 

¦ रतोतयाएदवामुनिने ग्रामादिविपे परिश्रमणकरतां वस््नेमभावि्टण संयारेयनकरतांने भुव्नोकडतावलीदटस्यनास्यशेकठोर 
¦ फरिसेतयाणीतस्पभैफर से तेखपासाखप्णस्यभेफरसेडासमच्छरना स्पर्शफरसेएतावता एतलापरीखदपीडा ऊपजावेपरीसद्दसंवं 
॥ 








, धियाएकतर अन्यतर कता तीव्रम॑दादिविरूपरूप नानाभकारफाखकतां इक्डयष्ियासेकोण चवेलेवस््ररहितसाघुस्य्‌ जाखतो । 
 परीसदेतेकद्ेद्टे लाघर्व्यागमसागे चापणनेलघ्ुभाव द्व्यथकौ उपगरण ाच्ीमावयकीकम्् याची दलद्ापणो्ागमसमाणेनाण 

| तोतेदमनाणताने ` परीखखयद्धियासतानेतपकाय क्रो शादिखभिसमन्नागते कदतासन्य्‌ खपणणेद्‌ एडवोनयीकंहतो कित॒जिमएक 
| खयोतेभगवंत चीवद्धमानस्वासिद्‌ भवेद्योभाष्योतसेव अभिरुमेच्वाति्ीवीतयागनोभाव्यो खदा रलाघवोपगरणलाववजाणीनेखव्नय्ो 
। कडतांखवैयकरी दरव्ययकौ चेवथकौकालथकौ भावथकौतिदहा द्रव्यत सादहारउपगरणादिविपे चनेतरयीग्रामनगरादिविपे कालतदिनरा 


| चिविपेयवादुभिंचादिविषे भावतछत्रिमकलुपपययाने्भायि इमसवयत्ताएसवौत्मपयेकरी सस्यक्तादईनकल्यि तेसस्यग्‌जायीतेखयु ' 


. चक्तं चग्र'थांतरे जोविदुवल्यं तिवल्यो एगेणश्नचेलगोव संवर दूनडछते दो लं ति परसव्वेवियतेजिणाखणाए१ तथाजेखलविसरिसकष्मेसं वय 
धियाष्कारर्णपप्पनवमन्नद्नवदीगां यप्यायसन्नद्‌तेदधिं { स्व्वेविलिणाणाए जदाविकम््रखवगदद्ाए विहर॑तिउजवाखलसम््" 





भिजाणणएएवं २ इतिणएदवु लाघवसव्वयको स्वीमपयो सग्यक्तदजएचवोतोर्यकरगणधरना उपद्ेयवकौ सस्यक्‌जाणिवोदृत्य्थैर 
राचारणएकनोनयी किंतु मनेरेषरेखेव्योकूं तेदेखाडेे एवंदगिपरियचेलपगोदटगास्पशीदि परीखनोसद्धिवो तेपुवभूत्यनेकयदा 
वीरनोत्विरसादकडतां चिरकाललगएतावता जावज्जीवलगौद्धे तेवलीविभेषयी दे खाडद्टे पुव्वाद्ू"बासाद्घगगवर लगी रीवमा्पे 

3 ¢ ¢^ [न्‌ £ र्मी पथं ज © + [द 
सं यममाभिम्रवत्त तानो एय्ाचाररतलेस्योभाव चीम्रयमतौघंकरयकी म्राररमीद्खमाती्येकरतगी संवमाचार पर्वसंख्यादनाणिवो 


खवांखयकौप्रारभौ चौसदावौरसीमवप संख्यानीप्ररृत्ति तिखिकारसणपूवेषुणकद्या यनेवरखपुखकद्यादृत्ययं णडवामद्ावीरतयाद्‌ 
विया्ंकड्ता सुक्तिगसनयोग्य तेनेएपरोसखनोखुदिवो पारकदताजो दरपन जेडघा महापु रपति तेणे एयरोखचखद््यातेपरोचदनासद 
स्डारनेनेद्छदतेक्े '्यागवपन्तायागंप री खदने छ्िवेचाव्योमररटन्नानजे इनेते नेवा द रुयणुजदुषैया द््यवावाद्ायन्दिवाचापी 
खातेरुपयाद्‌ तेशसीरेकटखद्े पर तेमातुभावनेवेराग्यनेञ्रधिकमसोकम्प ववपावानी इच्छाष्मननीीपीडायोडी वाड्‌ पर॑यरौ र नीीपीडा 
छ द्जतेदे ष्वाडेदेषयगुएम!सयने यो णतणएवेप्रततुकहतांयोडःए्यादनेदभग्यौयरखविर स्र तम्रा तया चा रेकरी तिद" अल्ययोडेकसीमा 
सशोगितन्रोच्छयादइतवासंस(रनाघेंखिराग हं षकपायखंततिते च मादिकेविख्रेखिकरीने तथारुजभावनादजागभैनेएताएवताच्वनासा 





~ 





दीपिकाटीका 
भवतितस् चाऽ्चेल ख्य अस्प चेलस्यवाटणादि सखथेसद्धावेयद्धिषेयं तदा इ पडुवातवयपरिकिमं तं सुज्नो-यचेलंत पसपफुरुंतिदीयफा | 


साफरुतितेरफासाफुखंति दंखमखगफाखाफुखंति एगयरेचन्रयरेविरुवरूवेफासे चल्िवासेतिचचेलेलाघवं या गसमाणेतदेचेयमिस । 
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वय करार णं करेति एवमुक्तकमेयभावलाघवार्यैसुषकर्णलाषवं तपद्चकरोतीतिभावायेः किञ्च तवेद्त्यादिं चेतस्योपकरणलाववेनक 
र लाषवमागमयतं कम्प लाषवेनवोपकर णलाघवमागमयतस्. णादि स्य्णनधिखडमानसख तपःकाचक्ता लेशरूपतयावान्यमभिखम 
न्वागतं भवति सस्यगाभिसुख्ये न सोद, मवल्येतद्चनसयोच्यतद्त्य तदथं चित॒माह जहेदरत्यादि ययायेनम्रकारेणेदमिति वडुकत व्यमा 
णां चैतद्भगवतावी रवश्च मानखामिना प्रकर्पणादौवातेदितं प्रवेदितमिति यदिनासभगवतामरवेदितं ततःकिमित्याह तमेवद्त्यादि तदुप 
करणलायवमाहारलावनं वाऽभिसमेत्यन्नालाएवकारोऽवधारये तदेवलाषवन्नावेत्य्ैः कयसितिचेन्तडच्यते सवेतद्तिद्रव्यतःचेततः 
कालतोभावतय्ततद्रयत चादहारोपकरर्यादौ सेततःखुषैतग्रामादौ कालतोदनि यातौ वादुभिं्ादौबा सर्वामनेतिमावतःरुतिम 
करकाद्यभावेनतयासस्यक्तमिति भयश्ल'योभनमेक सं गतंबातलवं सभ्क्तंतदक्गं प्रलःयोभनयैव एकतःसंगतएवच इत्ये तेख्पस्पुसतु 
| भावःसग्यक्तमुच्यते तदेवंभूतं सस्य स समभिनानीयान्॒म्यगाभिसुख्येन जानोयात्मरिद्िद्यात्तयाद्धचेलोप्य कचेलादिं 
कंनावसन्यते यतखक्ग' जोविडुव लति वेव्यरगेगञ्चेलगोवसं यरद. णद्धतेदलं तिपरंसव्येवियते जिणांणाणतया जेखठलुविसरि सततं 
प्मासंघयणधियादिकारसं पष्मणबमणयवरी णं प्पाणंसखदतेडिं संवे विलिणाणाणएजद्ावििं कम्मखवणमट्वाए वि रतिडन्छुया खल 
सद्र" यभिजंणदएवंति यदिवातदेवलशाववममिसमेत्य सवतोद्रव्यादिना सर्वामना्दिना सम्यक्तमेवसस्यगभिनानौयात्तीयेकरग 
शधरोपदेशान्बस्य क्‌कुयौ दिति तात्पर्ययः एतचचनाशक्यानु्ठानं चवरडरतं्नकचुडालंक्राररत्नोपदेशवदूभवतः; केवखसुपन्यस्यतेपित्व 





द्ावीराणांखकललोकचमत्क तिकारिणां चिर रार्तरम्रम्‌तक्रालंयावन्नीवभित्येय; तदेववियेपतोदर्येवति पर्वणिप्रभतानिव्रप्पशिरीय 
| माणानांसं यमानुद्ठानेगच्छतां पनस ठपरि माणंवर्पीणां सप्तति; कोटिलत्तापद्य'वार्ेब्दकोटिसरहखासरया प्रभतानिवर्पीरियैयम7णीा 
नँतित्रनांभेयादारभ्यथौतलं दथयमतीर्येकरं यावत्मववेखं स्या संद्धावात्‌ पर्वाणौल्युतं ततच्ास्तःखेयां सादारभ्यवपंसंस्याग्रत्त ववी णीत्य 
। कतैमिंति तयीद्रव्याणभव्यानां सुक्तिगमनयोम्यानां पण्छावधारवयत्‌ टस्य गादिकेपूवमभिदितं तदभिपोढव्यमिति संम्येकूकरणेनस्स 
शौतिसहर्नरंतमेतदवगच्छेति एतच्चापिखुडमानानां यन्नरो श्रागयद्त्यारिं चागतं प्रान परह्य्यी विर्भीवकं येषांतितयाततिपासा ग 


~~ ~ ~~~ ० + 


॥ 


तप्रज्ञानानां तप्ापरोपहातिसनेनच र्यावादवोभजाभवन्ति चदिवाश्च्यपिमदोप्गं परीपद्यदावगतपन्नानव्वादाधाः प्रीद्धाः 
रुथाभवन्तिकश्ं कपेणायोवि तस्य थरीरमात्रपीडाकारिणः परीपरोपरगौन्‌ सढाग्रानितिमन्यसानस्य नमनःपौडोत्मद्यत द्रुतितड 
तं निम््ारेदपसेविय अप्माणसोनविय णं खरीराणं चप्माणोनियदिवयस्मनउणदुक्ड'परोदेति इत्यादिशरीरखतप्रीडाभवत्येवेतिष्ट 

चितुखाह भरयरुएद्त्यादि अतनुकेवमां यंच शोखित चमांखयोरिते ह चपितस्यदिरू चाद्ारत्वारदल्प्ादारत्राच्च भावयथयःखल्त्वेनेवा 
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| 
॥ 
॥ 





ससोणिण्विस्सेणिंकद् परि खाए एसतिखं सुत्तवि रणवियाहिरन्तिविमि विर यंमिकच्च्‌ दोयं तंचिररातो 
सिय अरतोतत्यक्िंविदहार ए संभेमाणेसयुद्विए जहहासेदीवेच्रसंदौणे र्व॑सेधग्दरे ्ारियपदेसिरते् 
रवर्कखमाणापाणेच्रणति वातेमाणादतिच्राजेहाविणो पंडियार्व॑तेसिंभगवच्रो अणुद्टाणेनहहासे 
दियापोरणनंतेसिस्सादियायरच्रोय अणुपुव्वेणंवाद्यत्तिवेमि एवंतेसिस्सादियावयाञ्चोवा णु ुन्व 





भाषा 
देवनिर्लोभतापणे कषायस तति ऊपराठौकरीने णणूर्गोक्तलचयाखुनि चारितियोन्तिखे कतां संसारंषद्रत्यो रुतंससगरधकीष्ट्‌ 
काणोविरतसूर्वसावद्याचुटानयकौ वियादिएवखारयो अने रोरद्योन्ं तिवेमिद्धदरमकद्ध" दिवेएहवाक्ाधने अरतिपीडकरीने ` 
पचित्यपरोतेकच्ेषटे डल विर्य॑क° विरत यसंयमथकी एंडवोभिच्तचारित्रियो तयारौ्तं धप्रसलचयसंयमस्यानकयकी निषन्ततोष््िप | 


षः, 
ष ५ त्वः 5 चन्न ~ 
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॥ 
--------------_______-~_~~~_~~_~_~~__~_~~_~~~~~~_ ; 
॥ 
































| तिमिकरारभिस्वोस्ोनयादटक्त'चकग््राणिगृणंवगचिदणाङ् गुता द ववरसा गाद गागा ूदटिवंपि घुरिखंपंयाड 
प्यं तिं ति! दतिक्चनात्‌ जेकिगन्दसमेम्रत्नितीर्ठत्तर अरववाच्राेपकररोकाकुतिदधद्मपुे भगवनणएच्वाचारिवियादुगकाद़"यरति 
इस्वलाडतिवारेदमकद्योता एडवामेच्यरतिकिसमस्य्व ठीके लेचभग्ीतेण्वगुयविगरिटद्छद नेःटने श रतिकिम पले तेकद्ेक सधेनाथो 
सखमुिएवणिर्‌ अव्यवन्छरं दिरत्तरोत्तर संयमस्यानसंधेसाणेकदतां जोडतोय्रान्राकोमेलतो तवाचमुलिितकदतां रुम्यक्कारि | 
` चारिव्रविपरे ऊच्छाडद्यमवंततेचने य रतिकिमस्प्रले एतावता चर्डमंवमपाने नण्डवातेच्रापणनेव्ातायाद्रनेरानेदुयराग्णद्रार , 
, याद्तेकहदे जडयेरीवेयसंदीयें जिमसयुद्रमादि चाण्वासनोटाम चचंदीनदीप अचंदीनस्योकचवाद़नेक्रिवारे एुपापोदेषूरि , 
वेनन्धतिदरदरतावृडिवानोमयन रों सिंहलद्टीपादिकतिमय चारियपद्देसिणलीधंकरः म्रणीतघम्बं खकलजीवने संखारममुद्रमादि , 
| वृडतांमराणीजने्याण्ठाखनोखानकवाड तधम नोकवकसाधुजाशिवोबलीते घ्म नाकरणनाग्केदवाद् तेदेप्माडेते्यगवतर पमः , 
गातेखाघरयमनौ चरतिनानिवारणदारमागनीकांचारडित तयाम्राणजीवने श्विग्णाडताण्ललेप्रयमवतकच्यो दरष्पिपरिवीचा | 
ब्रतनानिवातयादद्रताकरदतां सुकललोकनेवच्वभ तयामेदावियोमर्यादाख्ित तयापंडितपामोपादानने परिद्रस्विकरीसस्यक पदा 
नानाणकर््ं ने चिपेचद्यतद्द्' अनेनेवलीतया रूपज्ञाने श्रभावियिकलते आाचार्यादिके सम्य कूप्रकारिपालिदियि परिविवेनी | 
। यार तेदेषाडेषे ण्ठतेचिंति दगिप्रकारिदते खस्यग्‌च्रानना श्रनागतेदने भगव तयीवद्धं मानखागीना घमेनेविपे सम्य जुचयमे 
श्रभाविसाचाखपदेयने देवेकरी सी खविवानोवनन करियोलि प्रते सम्यग टानविपे वर्ते तिमकरिवोण्दकऊपरिदर्टा त्कद्धे जाखे : 
दिवापोएन्िमतेद्िनकडतां प॑खियातेडनोपोतवाखते लिमतेयोधंग्वियेगर्गप्रसवयजीयारमीमंडकादियवस्यावियेलांनिष्मन्यचयाद्‌ ' 
तालमीपाल्चि दथिपस्त्याचार्ये पुणच्रापगणागिष्वदीच्ा देवानोकालम्रारशीो चमाचारीनेसीखविवे अनेक्रयान्त्रनेमणाविवरेतांल 
गीपाखिवाजांलमीमीता्ययाद्‌ एवं तेसिस्मालिमपंखीष्यापयोवालकपालियेडम याचाय इरिष्यदी दनेराक्मीद्"यनुकमेवाद्याकदतां ' 
भगाव्याछ्ताशिचालेराव्या समस्कार्थनासदगरदार मंखारखतरिवाख्सयेददर यीखघम्यं सासिकदेषेडध' दस कड"लिम चौभगरगत 
खमौपेखांणल्पद़ तिषु ताध्यवनि वतीयो यकः समापःचविचोयोच्द्‌ सो भारि तेने उ चेयरीसोमगरुप्नो छडिवोकद्धोद्रदा । 
विगियासथनो्ाडिो कल्ये ठक एवंदगिपरिते भिषदीच सलिद्-चनुकमेभगाव्यागुगाव्या रीखव्याकालिकोत्कालिकद्धत । 
विधिपूर्करतिद्धवरकने पर्याढ़ चीच्राचासंगभग्ाविविदत्यादिव्यवदार्ध्लोपदिटविधिद्र' जगाव्यातवाजवं चदेनवं चिद्धेनवमाचेर्नवं ` 








ध दीपिकारीका 
ववादृल्पाडारवाचमवतःतयाचिस्मेः्पी कदटख॑सारचेणीखंखासावतर्णी साग देपकघाचरखततिन्लांचत्यादिनाविचेगिकू्ा तयापरित्रा | 
यान्नात्वाखमलमावनवारम उक्रलचणोग्रनिखीगै;चंखारखागरं प्यण्लसक्तखवे खंगय्योत्रिस्तःएषणएवव्वास्यातोनापरः तरवीमी तिपूवैवत्‌ | 
। तंचतयामूतंमुनिं चारतिरभिमयेत्‌ शविंत्यखामय्यात्रमं यदल्या विरवंभिक्ड रीवं तं चिर्यतोचिवं अरतितलकिंविषारण्छं 
` घेमागोखगुदिपलद्ायेदीवे ्रस॑दीसोणवं येष चारिवपदेखि पतेथगावकं माणा अ शएतिवाएमाग्यादतिचासेदाविणो मंडिवाण्वं 


नेचिंमगवतोचरगुद्धाप्णो जद्ासेदिवापोएण्वंनेखिन्ड्ाद्वासाश्रोच चरुवेगवादन्तिवेभिपटसखटट तीयो यकःचिरयं तिविरतसखयमा 
€ 4 9 9 4 ५ 4 = = ड [1] # [व्‌ निं तिस्खलेत्‌ नित्य व्यतेविविताक भ 1 
त्भिचगगीलं निद्टरीचं तंरीयमाय॑निस्म्ारंतं अभ्रयसत भ्योऽसंवमेवर्तमानं किंधास्येत्‌ विभति युच्यतेविचिताकममरि 


णतिःकतिंनकुयीव्‌ अयवानद्कमौयं कयमरतिर्विधास्येदिव्याद संघेमाे नेर्‌ चव्यवच्छं देन उन्तरोत्तरखंयमस्यान संदधानः खम्य 
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॥ ३ 


~ ~ > 
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= 
| शुयित;समुलि तोवयाख्यात चारिताभिसुखयः तंयरतिःकथंविधारयेत्‌ सचेव॑भूतोनकेवलमात्नस्त्राता अपरेषामविञ्नरतिविघार 
कात्वान्ताग्पायमबती तिद्र्भयति जाचेदीवेदिर्मताापोऽखिन्नितिदीपः सचद्रव्यभावभेदात्‌दिधा तत्रद्रव्यदौो दधा संद नो$संदौनचय 
योद्दिपचमा सादौ उदकेनसाव्यते खसंदीनःविपरीतस्त॒ असंदीनःसिंलदरीपादिः ययाखंवातिकाखदीनद्रौपः सम्यवाप्याञ्चसुतिएव 
भावसंधानायोलितं साघुमवाग्यापरेमाणिनः समाष्वःअयवाभाव दीपःसम्यक्रतच्चप्रतिपातित्वादौपयमि कंच्तायोपशमिर्कचसंरौनो 





























भावरीपःच्ायिकंलसंरौनः तंदिविधसप्यवाप्यपरीतःसंसारत्वात्माणिनयाश्वयं ति चयवाभावद्वीमः संरीनखतन्नानं खसंदोनस्तुकेवल 
# ० ऽरदीनो + ् 4 1 ९ 
्नानंतच्चावाप्यि नोऽवग्यमाश्ड संत्य वयदिवाभावदी मोघम; यथाऽसंदीनोद्री पोभग्नपो तानां वनां जं दनां यरण्यतयाश्वासद्े तुभवति 





एवमसावपिषमैसलीये'कर प्रणीतःकथतापच्छदनिवेटितोसंदीन चाण्ठाखभूमिभेवति तखधरमैस्याद्टायिनः कीहथाःरुतीत्याद 
ते्णववंखमाणाते साघवोभावरघानोद्यताः संयमारतेमणोदकाः मोचनेदिष्टःभोगान्‌ अनवकात्तंतोधसंसम्यसुलयानवंतःस्युः 
तयाञअ्चणतिवाएणं ्रािनोऽनति पातयंतःउपलक्त णात्‌शेष सहात्रतग्रह णमायोन्य' दतिवामेधाविणोकुयलातषछान मरत्तत्वाह्विताः 
सख्षैलोकानामिधाविनोम्यीदाव्यवद्धिता; प॑डितापापोपादानपरि हारतया सस्यकपदःयेन्नाधमेचरणायोलिताभवंति येपुनसथाभूत 
क्नानाभावात्‌विषेक विकलास्ेचाचायौदिभिः सस्यग्‌पाल्यायावद्दिवैकिनोऽभूवन्‌ इतिदैयतिमा एव॑तेसिंति एवमुक्तविधिनातेषां 
मपरिकर्भितमतीनां भगवतोवी रबद्धंमानसखाभिनो धरमसम्यगुल्यातेखति तत्मरिपालमे नसडु पदेश दानेनपरिकर्मितमतित्व॑विधेयं 
अतर वहटांतमाद जहासेदिवपोरदिजःपकच्चीतखपोतोनालः सययथातेनद्विजेनगभमसवादारस्यांडओन्छनोच्छूनतरभेदादिकाखूचवस्ा | 
खयावननिवयन्रपच्चसतावत्माल्यते एवमाचायंग्यापिरिष्य, दीक्तादानादारभ्यसमाचायुं पेय दनेनाध्यापनेनतावदवुपाल्यतते यावज्ञीता 

योभूतए्वतेसिस्यायया द्विजपोतोमाटगिटग्यामनुपराल्यते एवमाचार्येणापिशिग्या्डनिशंुपू्वेणकमेवा चिताःपराठिताःथिचां ग्राहि 

तासमस्तकाये सदिष्णवःसं सा रोत्तरण समर्याचमवं तौति इतिरधिकारपरिसमापतोननीमौ तिपूैवत्‌ धूताध्ययनेढतीचोदेथकप्ररीपि | 
काञक्तसत,तौवोदं थकः सामतं चठये्रारम्यते अस्यचायम भिसखवंघः दरडानं तोदं यके थरीौरोपकरण धूननाऽभिदधितासाचपरसिपू शौ । 
नगौरवत्तिकसमन्धितम्य अतस्तत्धूननायें द्र टसुपकम्यते इत्यनेनसं वं षेनाय7तस्योदट्‌ शक्रादि र॑ एव॑तेसिसयादिायरायोयञ्नरु युवे | 
गावादूतातेद्धि मावौरद्धिं पन्नाणसंतेदिं तेसिमंतितेपन्नाणसुवलन्भदव्वा उवसमं फार चिवंसेलाययंतिव सिन्तावंभचेरंस्ि भणं | 
तिणेत्तिसिखमाणो चाघाचं तसोचानिखम्बमणुन्ता जौ विस्मरामोएगेनिक्डम्बने चसंभवताविडच्छमाणाकासेष्ि गिद्धासन््ोववन्नास 
मादिमायातमोसयंतासलयारमेव फरसंवदं।त सीलमं तावरुंतासंखापरीयम।णा चअसखीलाअणवयसा णएस्यधितिया संदस्यगालिया | 
नियटसाणावेगे चाचारगोयरमातिकच्ख ति नाणभट्वारख णलूखिणोणमसाणा एगेजी विर्दविष्परिग्णासे"ति एुद्ातेगेलिचह् ति जी विच | 
स्य वकार णानिक्ख'तमपितिसिंदु निक्ख'तभवतिसाएवंतेखिखखा एवमितिदिजपोततंवद्धनवेरेवतेथिग्याः सवद लप्रनालिताःउपसंप | 
दागताःप्मातीच्छकाच दिवारात्रौ वाचक करमेणवाचिताः प्राठिताःतताध्यापनमाचारादिकिमेणकिवतो याचार॑चलिवपेपर्यायोऽष्या 1 











शीलं गाचायेरुतटीका ; 

हारःपरिणएमतिनर सत्वेन कारणामावाच्च ग्रतत्वेचणोखितं तत्ततुत्वान्‌मां समपीति ततोमेद्यरीन्यमि यदिवामावसोरूर्च॑वा तलंभवति | 
वातम्रधानसखच ्रतज्ुनवमांखगोरितयोरचेलतयतच टणस्पशी दिप्राइभरवेन यरी रोपतापात्मतचुके ससयोणितेभवतद्रतिरूवंषसथा | 
संसार णीरुखारावतर णी रागद् पकपायसंततिस्ता च्तीत्यादिनाविख खि लल्ातवापरिन्नात्वाच रुसत्दनावनया तद्यथाजिनकल्यि 1 
;कशिदेककल्पधारी हौतीन्वा विभक्तिं स्यविरकल्पिकोवा मासाह्वं मारच्तयकस्या विरटादिलषटतपद्ासी अत्यष्टमोजीक्ररगडको | 
वारतेखवंपितीयकद्चनातुरारतः परस्प रानिदथासमभ्यक्तदथेनदल्य्‌ कंच जोविडुवल्यतिवव्योएगेख अत लगोवसयरद्‌ नते षीति | 
परस्वे जद्धतेजिणाणाए तथाजिमकल्पिकः भ्रतिमाम्रतिपन्नोवाकञ्ित्कदाचित्मडपि माखानामकल्वनभिचा नलसं ततधाणसौकूरग ॥ 


ॐ 
> =-= ~ 








------~---------------न-------------~--------- = € 





[= [1.4 





(4 


२९8४ अचारङ्गसृल | 




















डुकमपरिययोदनघु"ढस्तरभित्येवं नरीलयति तदेवं समतहटिग्रन्नयाविच णौरुत्योष उक्रलचणोमुनिरीयः संसारसागरएयण्वमु्ं 
सर्व संगेग्योविरतः सैरावद्यासुटटनेभ्यो व्यास्यातोनापरद्रति इतित्रयीमीतिगन्दो पनवन्तदेवं रंसार्ेगं विद्धं पयिलाचःखंसारमरा 
गरंतीणेवन्तीरे सुतवन्तो विरतोव्यास्थातस' च तथाभूतं किमरतिरभिभवेडतनवेतिच् चिं त्यसनामरययात्कमे गोभिभवेदित्येतदेवा इ विर | 
 यंदत्यादिषिरतम्तंयमाङ्गिच णथीलं भिच्ुरीयमागं निद्रः तमप्रगर भ्यो संयमस्यानेम्यः प्रयस्तेव्वपि रुगोत्कणौडमदं परिजत्त मानं 
चिरयातं ्मूतंकालं संवमेडपितच्िररात्नोपितस्तमेवं युणयुक्तमरतिःखंवमोदिग्नता तत्रति "संयमेवन्तं मानं किंधास्येत्‌किंप्रतिर्रले , 
| तकिंयमद'मन्रक्रिंतवामूतमपि मोचम्र्ितंप्रणायविषयमरतिविघारयेत्‌ म्रोभित्य च्यते तथादिडुदेलान्ययिनयवन्ति चेन्द्रिय खं | 
¦ व्यामोदश्निवि चिताकम्म परिगातिः किंनकुर्नादिलयक्त'च कन््ािगृणंवणचिकगणादरं गस्च्रादवद्ररखाराई णागड्दियपिषुरिरुं 
घाय्ोऽप्मदंति णे यदिवाकिंदेपेकरिंतया भूतं विघास्येद्रतिनिवविधासर्थेदिव्यर्मः तथाद्यसौचगेरेविशरुहतरचर परि णामतयाविष्क 
भितमोदनीयोदयताल्लषठकन्मौमवतीति कृतस्मरतिविधारयेदित्यार संखेमागाद्त्यादि चगेचगेग्रव्यवद्ेदेनोत्तसेननर॑संवमम्ह्ा 
नवांडवां संदधानः ससस्य रुलितः ससुय्यि तरन्तसेतन्तरगुणस्यानर्कवा शखूंदधानोववाग्ययातचारित्राभिरुखः समुटितोऽसावदसमरं 
। निःकचं विधारयेदिति खचेव॑मू तोनकेवलमालनस््राता परेषामप्यरतिविषारकव्रात्‌ तायायेव्यं तदयेयितुमाद जहचेद्रलयादि दि । 
| ताच्रापोख्धिन्ितिदीपःसचद्रव्यभावभेदात्‌दिषाततद्रव्यदीपयाण्डासदौ पञ्माण्ठाखतेऽख्िनित्याण्डासःसुचासौदी पद्दाण्ठासददी पोयदिवा | 
। खसनमाप्ठा्राष्डाणावदरीप याण्डासहीपसवरनदीसमुद्रगमध्यप्रदेगे भिन्नोधिस्यादयसमवाप्या्ठसंत्यखावपिदेषारखदीनोसंदीन 
| दोतियोडिपच्तमाखाबुदकेनक्राव्यतेखसं दीनोविपरीतस्वरुदी नःदिंखलदीपा दिःयथादिसांचालिकास्तंदीपमसखंदीनसुटन्वरादेरत्तितीपे ¦ 
। व{समवाप्याष्डसंत्ये वं तंभावसंघानाचोयितं साष्मवाप्यापरेप्राणिनः समांखखर्थेदिवादीपदूतिमरकायदी पःप्रकाथायदीपः मकाग्रदीपः | 
। स्चादित्यच॑द्रनणादिरसंदीनो यपरस्तुविदयुदल्कादिखं दीनो बदिवामचुरेषनतया विवचितक्रालावस्वायरदीनो विपरौतस्तुरुदौन | 
इतिययाच्छय रीस फुटावेदनतो हेयोमादेयदहानोपादानवतां जिसित्तमावसुपयाततया कचित्वभुद्रादयं तबनितिनामाश्लासकारीचमभवत्य वं । 
। ज्ानरुषानायोचितः परीपदो पसर्गाचोभ्यतयाऽसंदीनः सापुर्विगिटोपरेणदानतोऽपरेषासुपकारायेत्य परेभावदीषं भावदीपंचान्य 





¦ याव्याचच्तते तद्यवाभावद्दौपःसस्यक्त' तच्चमतिपातित्वादौपशनिकंचायौषगसिकंच खंदीनोभावदीपः चायिदःत्वरटीनद्रति तंद्िविष 
¡ सप्यपरीत्संसखारव्ात्माशिन अण्डारुन्ति भावदीपर्लुरुदीनः छतन्नानमसंदीनस्तु केवलमिति तच्चादायप्राथिनोवण्वमाष्ठासत्यवे ' 


५ 


ति चववाधन्े रंदधानः सखुलितःसन्नरनेडुप्रषट्योभव तीत्य क्त कचिन्चोदयेतृकिंमूतोसो ध्मेैचन्बु"धानाव सुत तदत्वतोच्यतेवया | 
। सौदीपोरंदौ नोखलिलस्‌, तोवसगृवहनानासि तरपा च बद्धना्जदनां यरतचाखाखदध तु्मैवत्यं बयसावपि धर्म्र्यार्यम्रदेशितसीये 
करप्रणीतः कपतागच्छ् दनिरवटितोंदीन; वदिवाज्खतर्कम्य्यतया खंटीनोऽच्तोस्य; म्रायिनांताणाचाग्डासम्‌ मिभेवति तसखचार्यदे 
विनस्वधग््रं स्य किस्य गनृद्धारिनं केचनखन्ति चओमिल्य्‌ व्यते यदिसखन्तिनिंम्‌ तास्तद्रत्यतच्रार तेदत्यादितेसाधवोभावसंघानोदयताः 
खवमारतेः मणोद्कामोचनेदिष्टामोगाननवका चं तोधमं सम्यगु्यानवन्त; खुरित्वि तदृत्तरत्रापियोज्य' तवाम्राणिनोनभिषातचं तप्‌ 
लक्तणायेत्वाद्छ पसद्दाजतग्रणमायोज्य" तयाङुथलातुटानमप्ररत्तवाद्यविताः खषैलोकाननां तयामेधाविनोमवौदाग्यवस्धिताः डताः । 
पापोपादालपरिदहारतया सस्य क्पदायैन्ञाध्प्रं चरणायसमुविताभवन्तीति चेषुर्मस्थामृतन्नानाभावात्सस्यभ्विवेकयिकलतवानाद्या | 
| पिपू्क्ञमु्यानवन्तः स्यलेतवाभूता अःचा्यीदिभिः सस्वगलुाल्याचावदधिवेकिनोऽभूवनित्यं तदशेवित॒मा्ह एवं त्यादि एवसक 

विखिनाततिषामपरिकर्मितसतीनां भगवतोवीरक् मानखानमिनो घरमैसखभ्य गदुव्यानेसति तत्मरिपालनतस्तथा. खडुपदेदानेनमरिकिनिं 
| तमेतितव' विषेयसित्यनेव दटान्तमा जदहासद्त्यादि हिनःपक्तीतस्यपोतः सि्युदि्ैपोतः सवयातेनदिनेन गमम्रसवात््रभत्य ड | 


८ [व्यु १ क & 
, मोच्छनोच्छनतरमेदाटिकास्छवस्ा ख यावन्तिष्यन्रपचस्तावत्माल्यते एवमा चा्वेापिधिष्वकः मजज्यादानादास्य सामाचाचं पदेयद्‌ ए६ 
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अआचाराङ्गनसृल । २९५ 





नेनाध्यापनेनतावदतुपाल्यति याब्ञौ तार्योँभत्‌ यःपुनराचायेपैषदे यम तिलंष्यखेरित्वाद्यथा कर्थंचिच्कियातुपरवन्तंतसि उञ्नयिनीरा 













¦ तद्ययोज्नविन्यां जितशत्नोरान्नोदौपुतौ ' ततज्ये्ो धम्मं घोपाचा्यैसमीपे संसारासारतामवगस्यम्रवतव्राजकमे 
शचाधीताचारादिशासत्नोपगततदयेश लिनकल्प्रप्रतिपित्‌खद्िं तीया सत्वभावनांभावयति साचपद्चधातत्र भ्रयमोपाखयेदितौयातद 
चिसतुतीवाचतष्कचतर्यी ूल्यग्णे पञ्चमीष्मथाने ततयञ्चमौं मावनां भावयतः सकनिषटोभ्रातातदलुसगादाचा्यो तिकमागत्योवाच 
ममज्यायानृश्वाताकासेखाधुभिरभाशि किंतेनसख्ाहःमवलास्यदहं मा चायं णोक्तो ण्ट दाता वत्‌प्रत्रज्यां पुन द्च्यसिसतुतयेक्चकरेमुनर 
पिश्च्छत्‌ अाचायीऊचु; विंतिनदेननासौ कस्य चिदुह्वापमपिददाति लिनकल्प'प्रतिपन्तकामद्रति असावाह तथापिपश्यासितावदि 
तिजिधैषेदभितस्त.च्णौभावस्थित एववंदितसददुखगाच्च निपिद्धोष्याचा्येण निवायैमाणोषय्‌ पा्यायेन शयमाोपिसाधभिरसांग्रतमे 
तद्वतो दुष्करं दुरभ्यवयेयमित्ये व॑ कथ्यमानेपयहमपि तेनैवपित्रानातदत्यवषटमेन मोहात्तयैवतस्यौ यथाज्ये्टभ्ातेति इतरोदेवतया 
गल्यवंदितः; शिच्कस्तुनव॑ दितः ततोऽसावपरिकम्बिं तमतित्वात्‌कुपितः अविधिरितिकत्वाद्देवतापि तस्योपरिकृपितासतीतलप्रडारे 
शाक्तिगोलकतौ वदिर्भिदिचषपसततस्तन्यायान्‌ दयेनेवदेवातामाह किमित्ययमन्यस््रया कदर्थितस्तदस्याधिणी युकभेवीकुरसात्ववा 
दीज्जीवमवेेशंकराविमौगोलकौोनक्लौ पुननैवीकतं इत्य क्वाक्रपिं वचनम्ंबनीयमित्यवधायैतत्‌च्त यच्च पाकव्यापादितेलाचिगोल 
कौग्टरीन्वातदच्णाश्कारेत्य व सदुपपदेशप्वन्तं नं सापायमित्यवधायैश्िष्य ण सदाचार्योपदेगवन्ति माभाश्यमाचार्यणायि सदाखप 
रोपकारटृत्तिनासम्थक्‌ खशिष्यायथोक्तविधिना प्रतिपालनीयादतिद्खितमित्ये तदेवोपसं हर्रा एवंदत्यादि ययाद्िजपोतोमाद्टपि 


दभ्यामतुपाल्यते एवमाचायेणापिशिष्या चदर्मि्मतपूेण कमेणवाचिताःपाठिताः शि्वागरादिताः समस्तकायसदिष्णवः सं सारोत्त 
रणसमयीश्चभवन्तीति इतिरधिकारपरिसमाप्त जवी मौतिपृवेवदूधूताभ्यचने हतीयोद्‌ शकःपरिसमाप्तदति उक्तस, तीयोद्‌ थकःखां 
प्रतं चत॒थेखारभ्यते अस्यचायसभिसंवं घड्दानन्तरोहे के शरौरोपकरग्एूननभिदिता साचपरिपू्णीनगौएवलिकः समन्वितस्येत्य | 
तसतं धूननार्यनिदमुपकस्यतद्त्यनेन संबंधेनायातस्याख्योद्‌ यकस्यारूबलितादि गुणोपेतं ख चार णीयंतच् दं एवं तेसिस्माइत्यादि | 
एवमिति दिजपोतसंवद्धं नकमेणेवतेशिष्याः ख्सपरनराजिता उपसंपदागताः प्रातीच्छकाख दिवाचयातौचालुपुेखकमेवाचिताः 


पाठिताखलतकालिकमङ्कः प्रथमचतुथेपोखच्योरव्याप्यते उत्कालिकन्तुकालवेलावजं खुडलमप्यरोरातरमिति तथाध्यापनमाचारादिक | 
। 





शंवाद्रयातेहहिंमहावोरेहिंपरणाणमंते हिंतेसितित्ेषस्णाण सुवलम्भदच्चाउवस्रमं फारसियंसमादियंति 
वसिन्तावंभवेरसिश्राणंतंणोतिमखमारणओ्ग्धायं ठसोचाणिसम्बसमणखानीविस्ामोरगणिक्डमाते 
असंमवंताविडञ्भमाणाकामेहि गिद्धाखञ्भोववसा समाहिमाधायमञ्कोसयंता सत्यारमेवं ससव 
दंतिसोलमंताउवसंतारौयमाणा अरसोलाञ्रणव यमाणस्सवितियामंदस्स बालयाशियद्टमाणावेगेया 





| 
| भाप 
सएद्त्यादिविधिडः चारित्रादुखानखीय्दम्बा केगतेिमडावीरेरिं तेगफेमहावीरतीयेकरगणघरादिके तेकेदवापखा्णमं तेदिपरसुषट ` 
ज्रानवं तेतेशिष्यतेखवा आचायीदिकनेसमौपि प्रन्नानकहता चतज्नानउवलबभलब्टोने ब्धचछतड्धमारूता मवलभोदनीयकम्प्रं नेउदे 
छत्कटमदनेमानि दिवा दवरूमंउपगसनच्चमाष्टपच्वा कडताद्धंडौने ग्वेरुहितच्छताफारुखियं गहताकठोरपणो समादियंति 
करतां मादरेतेकिम मादोमादहिगास्ताये संभारताएकवौनामते इमकदेतु'नजागो णणन्दनोरएर्यनयी जेतेभरयोनैपुणन्द्कोद ' 
एकमुकख रौषखोणन्दायेना निगोयकरिवाखमयेद्‌ ू्वैकिदा यौद एडवासम्ैदचनयो्ते ति वारेवीलोदरमकद्े चन्टारामाार्यश्ये 
जप्रि्रयेकद्ेनिबारेतेवलौ रवाच्ररडगरडवचनवोखे मरेताहरो्ाचाथैवचने कु 'ठद्धेतयादुद्धिविकलतेखो जाेचनेनेगे वमाने 








4 = ~= = ----~------ 
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[~ [न ररी 
1 प्यः ~ - ~~~ 


टै ~ ----------- ~ ---~ ~--------~------------- -- ( [~ ॥ 


२९९ चाचाराङ्गनसुउ। 








४ [9 


। € गण्य [र (न = ॐ = 
न्द डानीप्ररेमणाव्यो सदप्रत्युदनकीघो तिरितु पुगसम्यक्‌ अटननाणेण्डवो कटारपणोकर्‌ तयावसिन्तार्दभचेर चिपक) रद्ध 


[५ म (~ मसेतेगे मः ‰खः १ 3 सनन 811 = त्रान तीं 1; ~--->५ 
चर्यथब्देखवसतेढने विपे वसीनेतेगो्ाचारेश्रसमयसख्ता च्ागंतनोतिमन्नमानाने आाज्नातौयकसोेपदेगन्प नक्तरेण्डवोमानतास्र 


दसोमानेषपोजच्धे च पवाटपददेष्राडे ववाङ्ज्नाभिच्टृगिलाणन््र अगिलाणएसमाद्िवं इत्याटिजंदरदमतोजेनेग्यानिपामेतेतेदन्टा 


[1 


लिवाभगि याघाक्रम्यदि आदारपुगाल्य ए पुरक इत्यादियिपरीतपणे पद्छचेदिवेनेष्टनेकुकीलनाप्रत्यपारतवाश्रागातनारडचने 


€ € $ उाटय {इ एवाव हि स्योन क्य चेभरनि न्त रके = ¡तुस गोरा कभी लि [क टेजलच्ं ५ १ (क ५ 
दीलंखास्याडईइ एडवावचनखोनज्द्या णडवेप्रननि उततरक प्यग्वायतुमाच्चाए कुगंलविपाक्नाटिन्नल्या साभन्ानाग्णो तिति 


{ 
| 

~ = [र्द ५० ५ [3 अ ~ ~~ [3 (य ~ ६ च 
तागारवनेवड्धलपगोवक्ुयपयो अवलंवरेश्यपवाट पद्‌ यवलंवीनेम्रवन्तेमान उत्व गाद्धििग्रखयाड्ध'ता इमकद्ेणतीय'करनी चाज्ञान 
| कम्ब नेवशिडोचौतवेखलरएुणाकच्तां चोक्रमांसमतच्ता जीवस्योलोकनाम्रच् जदिवाभगी श्दगान्त्राटिक गास्तभस्प्यि्ववा 


इखिएखपा दकरी लोकचम्ब् तरतारदिस्यो दमक सनेएकके$ निःकम्य्रकतां चारिव पडिवजीखदतविदारेविचरिम्यो इयोक्द्धीनिगमम 


द >> 


1 नी ५ ४० € [५ 
वलीमोदनेडदे असंभवं ताकडतां रसमारवसातागारवादिके सद्रोपतान्नानाद्धिक मोच्माभिंसम्यगृप्रकारि अच्नैतागुरूपदेग शमा 


००५ 


नतानानाप्रजान्नुकामे दद्यमानटाफता एतावता र्द्धधिपवनेविपे ष्युपपन्नश्चतिद्यासक्ग तवादद्विवनी समाविकदतातिद्रद्विवनो 
वशिराख्िवोतीथेरनोमाय्यो च्रन्फोसवंताकदटतां चासेवमानणएखवाशास्तरामि माचिनोदीतामं रिताचिव्यानेविपे यास्त रकदतां सीप 
वणदारगुरतेडने एडवोकटोरबोक्ते ठन्हे कदरनाणोनरौ जेदवोड्ध'खतायं शब्द यणितनिभित्त लागु तेदवोचनेरोकुष्णनाोद 
इत्यादिवोल निःकेबलगास््रारैनने परुषनवोलेकिंत्॒नेयने साधुनेचनेनेषुग्रीलना करेतेकहेदटे खीलमंतादत्यादि रटारख 
शील7गरयनाधरणदार तयागीलकदइतां पंचमदात्रत पंचंद्वियनव कपायनिग्रहाविरुक्षिगुसपस्योर जेन विपेद्धेतेयीलनं ततवा 
'उपशांतक्तपाचनाउपग्मयकी सं खखाकहतमन्नातेगये रीचमा णाकदतां संवमानुटानव्पि पराकममाणतेहनेमिव्याद्ौ ्रखुतिच्, 
खईलोकडमक्हे एगो लदुराचारग्याचारस््र टमललिच्र कुचेलदमक्द्ेडध"ते तेपासल्यादिकपुणतेहने केडेतिमे जबोलेहांएण्डवा 
$लकतचेलषटे तिशिन्रुवचमाणगताकुयतिवादी नेासव्यानो मंदच्सनौ वीक्रीवालताएलावता वीजोखखैपगोएकएनेच्ारितयन्नौ 
रावली कीनोच्धर्पगणोएने अने राखासुनाचपवाद्वोत्ते तवाचनेराणकएदवा्रे वीर्यौ तरायनेञदे श्रापग्एपेसंयमनेविपे गिचिल 


९५ 


# (घ * 4 न न = हेरेशियद्रमाग्य एनद्‌ कम् € नेखदेसंचम [4 
वर््तैपरः अनेरारुणवतसाधृनौ म्रशंखाकरताचयासित चाचारगोचरवोल्ते एहवोकंरेशिवट्टमाग्पा एन्केडेकं यमयक्रौ 





दीपिक्राटौका | 
पयतेइत्यादिक्सेखाष्यापिताः जिष्याचारिव'ग्राडिता; चवादुगमात्रहटटिनागन्तव्यं करर्मवन्'कुचितागेनमाव्यदूत्ये वं यिचांग्रादिताके 
स्तेमेडावीरेस्तीधेकरगगएघराचायीदिभिः किंमृतेःपरन्नावद्धिजीनिभिः तितेखिसंतिए तेनुशिष्वामाचा्यीरौनासंति केखसीपेप्रन्नानं 
चतज्ञानसुपलस्ववच्रतौभतःः म्रवलसोदोदयाच्यक्तोपयमं ज्ञानचवोन्तंभिताग्गी्ठमाताः पौर्य'पुरुपतास मादटटतिग्टद्ध'तितद्यया | 


परस्यरगुण निजाव „3 „= क [ । लानं भिपे = [ब वतामान्िि (~ च्विदेवम्पाटन € 
रगुणनिकरायां मीमांसायांवा एकोपरमाहत्व'ननानीपे नचेषाबन्दानामवसर्वोमवताभास्पि चपिच कदिददेवमादगःशब्दायनि 


ङ € * ~~ $ € € + षि {तीं 9 क ~ [कप 
रोयायालंनसवे;इ त्यादि किच वखिन्तादंभचेर॑ खि एकेषुनव हा चवं संचनतक् उपित्वातां चान्नार्यातं येङसोपददेयरूपांनो इूतिमन्यसा 


०७0 भ ००७०००७७ 
[वा 


= ~ (नवप 1 (१ [1 
नान्मन्वयाखातागोरवगड्ल्यात्‌ वाङ्कशिकतामालंदंते चाधावं तुयाख्यातमेवंतत्‌ कुयौलविपाकादिकं चत्वाजिरशस्यचवदु्यच 


शास्तारमेवपरपं बदंतीतिसर्वषः किमर्धेतदधिखखन्ति इतिचेन्तदाड खउसगखानीविद्ामो खमनोन्नालोकसमग्य्ता जीविष्वासद्‌ूतिर 





२.4 व्टयास््रादरीनि र, = टि $ तेनत्येननि ५ 9 ॥ 
| त्वाप्रज्ननयत्करणाय यब्दयास्त्रादीनि चास्छराखथौचन्ते चयवाखमनोन्ना उद्ुकविद्ारिगः रूंतोली विष्वामः संयमी वितेनत्येवनिः 


= 6 =, तिरवलिकें विसिन्द्रिप्रस्िघत्नं = तीरकसादि रप्वेदितं ् द र 
ामेग्ड दवागोरवतिकेऽध्युपपन््ाः विप्येषुखमा धिसिन्द्रिवप्रणिषानं चास्यातंतीयेकसादिभिरावेदितंतं अयन्ते ऽ्देवमानादुविद्ग्ध 
कदि ध नाः ह्ला ~€ अपितच्चास्तारमेव 3 1स्ििनविषयेमवान ~~ ॥ि यवास = ट 
अाचा्वीदिनःशास्ताभिम्रायेख मरेचैसाप्णाद्रपितचासतारमेव पदपवबदन्ति नास्िन्‌विषयवेभवान्‌ किंचिव्नानाति यवाङ्धतायेख 


0 
४. 


कम्य पुनमोरोदयादखभवं तरत नौरवतिक्रान्वतरद्ोपात्‌ ज्ानादिकेमोच्सार्गगन खन्यग.भवन्तो नोपदेयेवन्त मा नाविविषदच्यमानाः 
| 





भु 


`~ ननन 8 


(१) 
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। अचाराङ्गनसंल । २९.७५ 











| जानेतयाकोन्योजानीते इत्य वमाचार्यीदिकतं शास्तारं हीलयन्ति परुपंवदन्ति यदिवाशास्ता तीयेरूतादिसमपि 
सर्पवदन्ति तथादधिक्षचित्‌ स्व लितेनोदिता जगदुःकिमन्यदधिकं तीर्यरुदच्यति अस्मङ्गलकन्तं नादपि इत्यादिभिरालापिरलीक 
विद्यामदावक्ते पाच्छास््ररुतामपि दरूपगानिवदेयुः भकेवलं शास्तारं परुपंवदन्ति यपरानपिखाधून पवदेदुरित्य तदाड सीलमन्तागौ 
लमादश शीलांगसच्खासख्यं तददिद्यतिये्ां तेशीलवन्त उपशां ताः कपायोपशथमात्‌ संखायरीयमाणणा संख्येया अरन्नयारौयमाणाः 
संचमानुष्ठाने पराक्रममाणण; सन्तःकस्यचिदिखातः भागवेयनया अगौलाणएव दत्य बमद्ुवदतः चयतुप्याददतः टिदोपवदः पाठं 
स्यादहं तीयैषए संदस्यवालताख्सवैता एकंतावत्‌ सखतव्यारित्रापगसः पुनरपरान्‌ उदयुक्तविद्ारिणोपवदत इत्ये षा हितौचावा 
लता यपरेच वीर्यान्तरायोदयात्‌ खतोवखीदन्तो प्यपरसाधुमरशं खान्विताय यावस्वितमाचार गोचरमावदेदुरिति द्यति 


वेगेएके = [ मानालिं € = ~, यंत ५ € 
नियटमाण्ण कमेैदयान्स्‌'यमा चन्विवत्तं मानालिंगाद्या निवत्त माना यवावस्छित माचारगोचर माचच्चते वयं वकत 










शिलंगाचा्यंरुतटीका 
मेणक्रियति ्ाचारल्चलिवर्षैपयीयो अध्याप्यतदत्यादिक्मेणाध्यापिताः श््याखारिलंग्राहितासद्यथा चुगमात्रहटटिनागन्तव्यं कुम्मेवन्य्‌ 
{गिनभाव्य पनि) ४ ( [अ दिभि विं = 
कुचितांगेनभाव्यभित्याद्य वं शिचांग्रादितावाचिता अध्यापिताकेरितिदर्भैयति तेग हावीरेलीयैकरगणघराचार्वा दिभिः विभूतेः 


, 


न्नावद्धिन्गीनिभिरेवोपद्दे यादिदत्त' लगतीत्यतोविशेषरं तेठशिष्यादिप्रकारा अषिमरच्वापूषेैकारिणसेषामाचायौदौनामन्तिकेसमौपे 


प्रकर्पेगान्ञायतेनेने तिपरन्नानं श्ुतन्नार्न॑तस्येवापरस्यादवासि सद्ध एवादित्यतस्तडुपलभ्यल्व्छछच्रुतौभूताः भगलमोडोदयापनीतसहुमदे 


शोत्कटमदत्वात्त्यक्तोपथमं सचहं धाद्रव्यभावभेदात्तत द्रव्योपश्मः कतकफलाद्यापादितः कलृपजलादेभौवोपथमस्तुन्नानादितसत्‌ 
तत्रयोयेनन्नानेनोपणास्यति सन्नानोपश्मस्तद्यया क्तेपण्याद्यन्यतरया घम््रं कथयाकच्धिडपशाम्यतीत्यादिदर्थनोपशमस्तु योदिश्युद्धेन 
सम्यम्दथेनेनापरुपश मयति चयाथ शिकनाखदघानोदेवः ग्रतिनोधितद्भतिदरयेनम्रभावकेवा खंमत्यादिभिः कचिडुपथाम्बतिचारितो 





पशसस्तु कोधा्ुप्मोविनय॒नस्बतेति तत्रकेचनन्तुद्रकान्नानोदत्वतोद्याण्युपयव क्षवमानासमेवंभूतमुपगमंत्यक्ता ्नानलवोत्त'भितग 
बीष्माताःपौरय्यपरुपतां समादद तिर्कन्तितद्यया परस्रगुणएनिकायांमीमां सायां वाएकोपरमादहत्वचनानीयेन चेषां शब्दानामय 
सर्योयोमवताभास्यपिच कशिदेवमादयः शब्दायैनिणैयायालंनसममैतय क्त'च शटाुरवःखयमपिपरी्ितं निदितं पुनरिद॑नःबादि ' 
निचमल्सुख्येच साहगेवातरंगच्छ त्‌ हितीयस्तए नन्वस्प्दाचा्यएवमान्नापयन्तील्युक्रेुनराद सोपिवाक्र'ठोवुद्धिविकलः किंजानी । 
। तेत्वमपिच श्ुकवत्पाठितःनिरूहापोड इत्यादीन्यान्यपिदुग्ध्रौ तकतिचिद्च्रो मरोप्मकारणंन्नानं किपरीततामापादयनस्ौदत्य ' 


साविर्भीवयन्‌ भाषति उक्त'च न्येखेच्छरारचितानथैवियेषान्‌ श्रमेण विन्नायरुत्‌ख'वाश्यमितद्ति खादत्य"गानिदर्पैरए कीडतकसीष्ट । 
साणा कुक्रुटलावकखमानवाछ्भ्यः शास्त्राणयपि्ास्यकयां लघुतांबात्त ज्ञ कोनवतौत्यादि पाठांतर॑वा हेचाउवसमंदेगेफारूसिचंस ` 


। मारुति त्यक्तोपशममंयानन्तरं बद्धच्ुतीभूताएकैनखने परुपतासालंवते ततच्वालप्ताःखब्दितावादव्णौ भावं भजंतेद्धकारचिरःवंप 
नादिनावा भ्रतिवचनंटदतिकिच्च चखिन्ताइत्यादि एकेपुनव्र यचच रवसस्तशेपिश्च अचा सोवाव्रह्म चय तदर्थोपि वद्मचयंसेवततोषि 
त्वा्ाचासार्यातु्ठाचिनोपि तदूभच्वि तासलासान्ना ती्ंकरोपदेयरूपांनोदति सन्यसानोणव्दोदेयमतिपेषेदेरेतस्तीै"करोपददेणं नय | 
¦ मन्यमानाः; सातगमौरववाड्धस्वाच्छरी रवाङ्शिकतामालंवंते चदिवायपवादमालंब्य प्रवत्तं साना उत्प्री"चोदनाचोदिताः खन्तोमै 
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नचनायैसाष्यकम्मदय स्यादेतत्विःतेपःनाख्याताः कण्णैसानप्रत्यपावाययाशानना वडलानादीर्षसंसारद्तितद्ष्यत्ते यापा 
४ ०५ = काटि (९ [ वदन्ती तिम्ञ्यं [| ५ [ 
न्ततुरबधारणे ्माख्यातसेवेतत्‌कुयी लविपाकादिकं ुतानिश्चम्यावदुध्यचाखासार्मेव परपंवटन्तीतिखवं वः किमथतर्रिम्टखन्तीति 
चेत्तदा समगाणादत्यादि सलनोज्नालोकखमाताजोविप्वामदतिसत्वा मच्नव्याकरणायं शब्द्णस्त्रारषी्यं ते यदिवानेनोपायेनलोक 
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सम्मतानीविव्यामदतिरुलैके निःकस्यायवासमनोन्ना चदुक्रविद्धारिगः खन्तोनीविष्यामः संयमजीवितिनेत्ये वं निःकम्यपुनीदोदया 
दसंभवन्तसेगौ र्वचिकान्यतर्दो पान्नानादिके मोचमार्गेनखसम्यग.भवन्तोनोपदेयेवन्त मानाविविधं दच्यमानकामेगटंदरागौर्यलिकेषु 
| पपर्राविपयेषु समाधिमिन्दियप्रशिधानमास्यातं ती्ैरुतादिभिर्यमावेद्धितं तमलपन्तोसेवमानादुर्विदग्ध खाचार्याटिनाग.श्लामि 
| 












प्रायेणचोद्यमाना यपितच्छस्तारमेवपरुपंवदन्ति नास्धिनूविपयेभवान्‌ किंचनजामाति ययाृष्लावं 7ब्दगचितं निमित्त वाजान 
तयाकोन्योनागीते दत्य माचायौदिकंयाश्नारं दीलवंतिःपर्प"वटन्ति यद्धिवागासातोयरुतादिश्लमपि पर्‌पंवटन्ति तयादिक्रचिव्‌ 
स्वलितचोदिताजगदुःकिमन्यरधिकं तीर्यरुदच्यत्यसखमद्नलकन्तं नादपीति दत्यादिभिरपाचीने यलापेरलीकविद्यामटावकेपाच्छाछ 
छतामपिद्रपग्यानिवदेनेकेवलं ्याम्तारपसपवदत्यपयनपि सापरूनपवदेयरित्यं तटा गीलमतो रत्यादि मीलमटारगमोलांगसडस 
रुंख्य'यदिवा मदात्रतसखूमाधानं पंचेंद्धियजयः कपायनिग्रह स्िरुिगु्रताचेत्ये तच्छीलं विद्यतियेषांतैगीलवन्तस्योपां ताः कपायो 
पाताः कषायोपयमात्‌ अत्रभीलवद्ग्रहो नैव गता्यैतवादुपगांताद्रत्ये तिये कषायनिग्रहमाघान्यग्यापनाथं सम्यकूष्याप्यतिमका 
ग्वतेनयेति संस्याप्र्नातयारीयमाग्णः संयमावु्ठाने पराकममागाःखन्तःकसचिदियांतमागधघेयतवा गीलारएतद्रत्ये वमलुवटतोःसु 
पच्ाददतः शटतोऽषटटतोपवदतोन्येनवा मिय्यादद्यादिनाकुगी लाद्त्ये वसुक्गीऽ्नुवदत पाण्ठं स्यादि तीयेया मन्दस्यान्यस्ययालताद्स 
ताण्कंतावतस्तच्चारित्रापगमः पुनरपरागुदयक्तयिद्धारिणोपवदत इत्ये पादितीयावालता यदिवागीलवं तएते खप्यांताचेत्य वमन्योना 
भिदितिकेषां अ्रश्ुरोपकरणानां यौ लवस्तोपथांततावा एत्य वमनुवदतोष्टठीनाचारस्य हितीयावालताभवतीति अरपरेचवीर्यन्तरायोद्‌ 
। वातृखतोऽवसीदंतोपापरसाधूप्रयंखान्िता चयावस्वितमाचारगोचरमावेद्येदरित्य तदर्गयि तमाह गिवद्रमाणादत्यादि एकेकर्भो 





यारगोयरमाद्रक्ख'तिणाणमद्ाटंसणलुसिणेणएममाणाण्गेजोवितंविष्परिणामंतिपुष्ावेगेणियदरंति 
जी वियस्सेवकारणाणिक्ल' तं पितेसिंडखिक् तंमवंति बालवयरिज्नाडतेणरा युणोपुणोजनातिंपग 
प्म॑ति्द्धेसंभवंताविदायमाणा अमंसोविखक्से उद्‌ासोखेफरसंवट्‌ ति पलियं पगंथे श्रदुवापगंये 
अरतदेहिंतनेहावोनारिच्नाधम्म' चदम्पह्रोठुमंसिणामवाले श्रारंमद्रौ खणुवयम1े हणपारेषाय 








मापा 

¦ निवर्स॑तालिंगथकी ्यनिवर्दैताययावस्वित चारित्निवांनो्ाचारगोचरकदे अन्ट करिवा्रमयद्ु'परं माचारसाघुनोएवोेने 
' पालेतेधन्य इमकहेतेदनेण्कच्गडेप गोदे परटवीनोच्स्हेपणोनयी 'जेखाधुनेहीलेनदी तयाजेवानन्नातेकेदवा्द्रंतेकष्ेडे गाभट्रा 
` ज्ानकडतांरूडापाङुगरानो विवेकवेदवीग्च ट्टंखणलुब्बि्णोसम्यगूटभेननाविष्व' खग दार नेदरमकेणदवे्राचारनेन्ह पालु दिव | 
डाः वमाकरालनेप्रभातिसंवयग वलाटिकदीगालद्ेतियिकाररिद्िवडामभ्यममाविलयेटखन्र्गनो भवसरनयी उक्तंचनात्यायरंनचि ` 
' विलं वदायु"जीततसारचिः तदाभद्र॑वरत्यश्ठायोगः सबैलपृलितः १ तिणिकारयिदिव्डांएडवोज समाचार कूखो णदमोवचनवोकेतया ¦ 
अरनेरावलौवाद्य क्रिवाकरतां पुणच्रापयने रूडाञ्राचारयकीग्बरटकरेतेकष्ेे नममाणाएगेौवितं विप्यरिणास्ति आआचार्यदिकने : 
खुतन्नानलेवाभयी द्रव्यतनमता न्नानादिभावविनयवने अरभाविनीवितकडतां संयमतेचिपरीतकरे एतावता्मापग्यनेरूडायाचारथकौ 
म्न्टकरेतवापुद्रावेगे एकम्रनिपुगबुद्धितिं्धगारवे प्रतिवद्परीसेफरस्यादता नियद्'तिकडतां खंयमयकी चयवायेषयकी नियन्तः ' 
स्याभयीजीविचस्ये वकारण जीवितकदताद्डां असंयमतेह्ेजनेकारथि अन्ड खुखिद नौ विसयो इमजागौसावद्यानुष्टानि प्रवन्त चा | 
रितयकी निवत्त तेदनेजेयाद्तेकदेदे निक्ड'तं पितेसिं तेनेगटवा खथकीनीकव्यो तेदुटलीकल्येयादई एताएवतातेखाधुने वेचिवन्त' | 
५ .मानपुगान्चटद्ज्डिविदूल्यथैः दिवे नेनेजेया द तेकन्ने टे खदंवालकण्वालवयक °जेन रग्टडवासच्छंडी चारित्रवेषलेई.खावद्यावु्टानि द्‌ 
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वन्त^तेवालन्नान लोकनेहने पुणवचनौयक हतां गददेणीयनिंदास्यरथाद्ं एतावतातेचनेषामरलोकयुणर्निद्दे जोवोएषर छांडी 
किमञ्मारभपरिग्रहिवन्त छे इखलोकिएफलपरलोकिं पुणो रजातिंवलीवलीजाति चत॒गतिकसंखारमादहिं ्रकल्पं एतावतातिदांपरि 
श्बमणवरेतेकेदवा अद्ेसं भवं ताकतां सं यमानुट(नयकी अद्ेहेटावत्त ता तथाविदायमाणा सखापणपोविहांख चण्हे्‌ममानता 
वयावलीते्ापणोखत्कर्भकदेकिम अमं सिएतलामार्िंङ"बडख्तच्' तयानेभ्राचायं जाणेतेमेयोडे जकालेभण्योदणिपरेधापणौच्ा 
षाकरोदम्ापणील्चाषाकरतो अनेराने रीलेतेकचेदे उदासोणे फरसंवयंति उदासौनकडतांरागहं घर डितमध्यस्य परिणामवड्धत 
पणो तेनेसारणावार णादिकरे.तिवारेतेहनेफरसकटठोरवचनवोलेमह्िलो एकाययकाये भापणपेजारिपष्छेयनेरानेप्रकाशिद्त्यादिक 
षेतयापलियंपग'येपलिय॑कहतांकायेतेणे करीपग"येकडहतां हीले्ररेतु'ल्टणभारानोवहन्हारमाजम्हने सौ षदे वावेटोच्छेयथवागा 
लिराहिवचनेदहीले परःतेवचनकेदवाङे अतदहेदिंकहताकूडा असद्‌भतएष्वेवचने करौ रौत्तेतवामेडावौ जाणिच्नातेवाच्य्यवा 
वाच्यएहवोकहतां मेधावीपंडितश्रुतचारित्ररूप ध्मजारेसम्यकप्रकारिदिवंते असभ्यवादनेविपे ्ररच्योवालगुवैदिके लिमसौखविये 
तिमक्देरे सम्मद रेवापडातु" इणिसाधघुदरीलनादइ' प्रवन्त तो अघमार्थीे नामदतिकोमलालापने अर्थिलजाशिबोतिथिकारणि 
त वालम्रजाणङ्धे जिशिकारणिवालतिणि अरंभट्रौखारदभनो अर्थी सावद्यविषे प्रदत्त छेलिशिकारणि जे प्राशिघातवोले तेडनेकेडे 


दीपिकाटीका 

मसदिष्णवः अाचारस्तं वंभतदत्य ब॑वदतां तेषांहितीयावालतानभवति किंभतावालाःपुनेवंसमर्थ येचुरित्यादणाणव्महा सदश 
वेकोश्रार्नतस्म्ादूश्ब्ाः द॑सणल्ख्िणोसस्यग्दयेन विध्व'सिनोऽपरेपुनवौद्यकियोपेता अष्यामानंना शयं तीत्यादणममाणाएगे 
जीवियंविष्मरिणति'ति नमंतोप्याचावौदेद्रव्यतः शतन्नानादिभाव विनयाभावात्‌  कमेीदयादेकेनसर्वेखयम जीवि्तंविप्परिणाम 
यति अप्रनयं तिसद्धरितादासमानं ध्व सयंतिपुद्ावेगे एके्रपरिकमितमतयोगंरेवलतिक प्रतिव्रद्धाःस्प॒टाः परौपदनिवंत्ते तेखंयमािं 
गादा किमर्थजोविस्म वकारणाजीवितस्यं व असंयमास्यस्य कारणान्निभित्तात्‌रूखेनवय जौविष्यामदूतिरत्वा सावद्यादुटानतया 

यमाच्िवन्तते तथाभूतानांचयत्छात्तद्‌ा निक्डतम पितेखिदुनिक्ड तंभवति तेषाग्ट्डपाणान्िकांतसपिन्नान द्थेनचारिवस्धल 
गुशणान्यतसोपघातोदुनिः कां तंभवति तद्मणांचयत्छात्तदा ष वालवयशिज्नाडतेणरा पुणोरजातिंपकेेति अदेसंभवंतोविच्छाय 
माणा अमं सौतिविरक्षसे उदारौ णाफरसंवयंति पलियप्यगंये अडवापगंयेयतहेडितं मेहावीजाणेव्नाधम्म' अदग्टरी तुमं सखिना 
भवा मारंभटरौषणवयमाणो हमा णेषायमाणेडणयो विसमणजाणमागोघोरे घम्म उदीरितेखवेदद्रण अणाणाएएसविसस्वि 








तंडेवियादहिएत्तिवेमि बालवययज्जन्ति्धरतोयस््राद सस्यगनु्टानादृूडुनिःकांता; तस्म्मादालानामपि भारतपुरुषाणणामपिवचनीया 
गनेणीयाःस्ते नराः किंचपुणोत्ति पौनःपुणयेन अरटृषटौयंतन्यप्येनयातिरत्पत्तिस्तां कल्पर्यति किंमताषत्याड ष्माचरम्वतोखधःसंय 
मस्थानेषुरूभवंतोवत्तंसाना विद्ययावासअरघोवन्तेमाना विहांसोवयनिति मन्यमानालदतयामानव्युत्कषेयेयुमनः श्चाषांकुवेतेयत्‌ किंचि 
ष्मानानोपिमानान्रतत्वात्‌रखसातगौरववड्धलो उमेवातरवज्तो यदाचायजानाति तन्मयाऽस्पेनेवकालेनाधीतद्रत्ये बमामानंव्यत्कर्ष 
येत्‌नाममाञ्चाघतयेवासते परानप्यपवदेचुरित्याडदारौणेरागदेषरहितामध्यस्छाक्न्छुत्वेखतिखपश्ां ता सान्‌ सूवलिता;मेरणोद्यतान्‌ 
परसघं वदं ति स्व॒यन्नेवतावतृरूत्यमसत्य' वाजा नौडहि ततोऽन्य षासुपदेश्यस्ि पलियपकप्मपलिर्य तिमदु्टानं तेन पर्वषरितेनाचुष्टानेन 
दणादारादिना प्रकथयेदेवंभतख्छ' अदुवाचयवा कु"टमंटादिभिगणेस्ु ख विकारादि बौभ्रकययेत्‌ किंभतेयतय्येर विद्य मानेर्पसंनहर 





न्राहतंमेहावौतदाच्यमवाच्य' वा तं वाधरेशरुतचारित्रास्यं मेधावौमयी दाव्यवस्धितोजानौयात्‌सोखभ्यवाड्‌ ्ररन्तोबालोययाररवी दिना 

शास्यतेतथादयेयतिम्रहमट्रौयतोनामवं सघर्म्थीमाताचुश्ासखसेकुतोऽघर्मयीं यतोवालःकुतोवाद्ोयत चाररभार्गीसावद्यार॑भःप्ररन्तः 
कृतथारभार्थीयतःपरार्य्‌, पमदेवादान्‌मदुवदएतदूरूषेतद्ययाजदहिप्राणिनोऽपररेवं घातयन्‌त्रतच्चापिखमहजाना खि किंचेवंनवीमितद्यया 
न= यनन ~~~ ४ 


॥ 





| 
४५ 


२९० चअचाराङ्गसूतर । 





शीदंगाचाचकत टीका । 
द्यात्य"यमान्विवर्तमानालिंयाद्वावावाशब्द्‌ादनिरसानावा वयावस्वितमाचारगोचरमाचते वयंतकलुं सुखद्िष्य श्राचारम्ब वभूत 
सित्येषांहितौवायालतानभवत्येवन पुनवद्‌त्वेवं मूत एवाचायोयोऽस्माभिरतुछीयते साप्रतंडु-खमतुभावेनयला्यपगमान््न्यमृते ववति 
नीचेयसौनोत्सर्गौव धरद्रतय कत डि नात्यायतंनयिचिलंवयादु नीतसारयि यवाद बहत्यश्यावोगः सयेत्पृचितः अपिचजोलवदोद्‌ 
| मग्नोउवसासं सोपर अविदो गन्तु तत्वव्वंतोदमं पायं तिवौ सद्रदत्यादि किंमूतापुनरेतद्भेवखमयेयेरित्या₹ राागाभटराखदसडिको 
च्नानं तम्प्राह्न टाज्ञानस्रटास्तवया दं चणलूखिणोत्ति सम्यम्दयैनविष्व'सिनोऽखदनु्ठानेन स्वतोविनटा श्रपरानपिगंकोत्णदनेनरुना 
गीव्यावयंत्यपरेपुनर्गाद्यकिवोपेता चप्यात्मानं नाणचन्तीत्यादइ यममागाद्रत्यादि नम॑तोयाचार्यादटरैववतः चछुतच्न नाये एनादिभाव 
विनयाभादात्कर्मोदवादेकेन सर्वेसंयमजी वितं विपरिणामयंत्यपनयन्ति सुरितादामानंध्व'खयन्तीत्ययः किवार मित्याह पुद्रायेगे 
। इत्यादि एकेव्यपरिजग्धिं तमतवोगौरवटकमतिवद्यासय, टाः परीपदेनिवन्तं"ते संयमाल्िगादे ति किमर्यल्मेवितस्यैवासंयमास्यख 
कारणान्निमित्तात्‌खुडेनववं जीविष्वामदतिरत्रा सावद्याचु्टानतया संवमान्िकत्त ते तयाभूतार्नाद यत्छ त्तदा ड सिक्डत्त'पिद्‌ 
त्यादि तेषारट्दपायाच्िःकांतमपि च्रानद्थनचास्वि्डलोत्तर गुान्यत रोपवाताच्निःकान्तं भवति तदवर्म्ाग्याचवत्छन्तद्‌्रड वलद्त्या 
¦ दितौ यखमादसम्यगदु्टानादु न्निःकान्तास्तस्माहालानां प्राकतरुरुषाग्ामपि वचनौवागरधयावालवचनौचामेत राद्तिकिच्च पुरोः 
` इत्यादिपौनःएखं नारदीयं न्येन जातिरत्यन्तिसांकापयन्ति किंमृतासाद्रत्याड यहेद्त्यादि मषः खंयमस्ताने ए संमवंतोयन 
¦ मानाचिद्यवावाघोवन्तं मानाः सन्तोविद्वांसोवयमित्येवं मन्वमानालषतवात्मानब्ुत्कपैयेदयामनः चावांङ्नतेवतृकिं चित्‌जानानोपि 
सानोत्ततलाद्रससातागोरबवद्धजञेरमेवात वद्धन्रुतोयदाचार्योनानाति तन्मयास्पेनैवकालेनाषीत सित्ये वमाम्मानं ब्यत्तपैयेदिति 
नामाचाषतयेवाखते परानप्यपवदेयुरित्याद उदारी णोद्रत्यादि उदाखीनारागहं परडिता मध्यस्वावद्धच्ुतत्े सल्दुयर्यातासान्‌ 
स्वलिताचोदनोद्यतान्‌ परषंवदन्ति तद्ययास्यसमेवतावत्‌रत्यमरूत्य"वान। नदि ततोग््येपाखुपदेच्छ सौति वयाचपर्षंव््ति तवष , 
तेपैवदशयितुसाद पियं दत्यादि पलियन्ति अनतुष्टानतेनपुर्जचरितेनावुष्टानेन द्या सदिना्रकयवेदेवं मूतम्ब् सित्यन्ययाबाकु ट 





मंटादिमि शु विका रादिर्वौ म्रकययेदिति किंमृते रतथ्य'रविद्यमाने सय पसंहरन््राड तद्रत्यादितदाच्य मवारव्यवार्तवाधन्र | 
चुतचारिवास्यं मेघावौमर्यद्‌ाव्ववस्यितो जानौचात्दम्यकपरिच्चछि दयादिति सोसभ्यवादपरटत्तो वादोगुकीदिना वयाल्ुगासखतेतया ; 
द्यैवित॒माह च डमद्टीदल्यादि चरयाऽखास्तीत्यर्यी असधम्मे गणार्यीचतोनास त्मेवंभतोतोऽलयाखते कतोषम््रर्वीवतोवालोन्न कुतो 

बालोयतच्ारभार्यी खावद्यारमम्ररत्तः कुतन्रार॑भार्यीवतः प्राण्‌ पमदेवादानतु वदन्न तत्‌तूपेतद्यया जदिभाचिनोपरैरेवं घातयन्‌ ¦ 





मारेडणब्नोयाविसमणनाणमाणे घोरेध्प्ोउदीरिण उवेहद्णंञ्णाणाणए सविसस वित वि 
याह्हिरत्तिवे्निं किमखेणमोयेण करिस्सामित्तिमखमाणा णएवंएगेविदिश्ता सातरपितरहिद्वा ` 
णाद्रडयपर्ण्गिदहं वोरायमाखेससुद्मर अविदिसासव्वया द॑तापाख्डीणे उप्यदरएपडिवयमाणेवस 
दकायसानणालुलगाभवंति चअहमेगेङिसिलोए पावणएभवति सेसम णविल्न ते धासुद्ेगेसमस्ाग 
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मापा 
बोलतोद्मकन्ेके मराणियाडणोद्म अनेरापरंसेह्णावतो इणतानेयनुमोदतेा इणिकारख्यिसावद्यकरेे करावेदे्दमोदेदेतेचन्यतौ , 
\ र्यी [-। ददर मि य नोच्राघारद्हतेरूडी ध्व राखिचेते < > 9 ५, 1 
वीरौ योवचनवोलेढ देरचितपम््र छे घमं नोचाघारदेषतेरूडी परि राद्वियेतेहयकौ वम्र भवन्त उक्त'चयरो रधम सक्त रच | 
पतेचं्रचत्न त; श रौराज्नावतेघर्मो चवावीनान्बदं कुरः १ दसकडेतिमदूमस्यं नकेदवृूढसरीरषया १ 
>~ ५ 
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| माडोदुःकर दोना फीड णंणं दे वाक्यालंकारितेधम्् ने ऊवेदषदेएम दनचाले जेरडवोचधन््ीथी बाल भारंभार्थोमाशियानोदण 


| किमयोककेएकपरमार्यनाजाण सस्यकपमकारिमनज्या भादसीबलीभराखियानामरकथाद तेसख'जा्ौचारित्रपडिवन्नेतेकचेदेकिम 


एकतांसस्यक्चारित्र खादरौनेचविदंसा दिंसारदितदयानाधर हार तयासुबतरूडावरत चभिग्रहदयेजेहना तथाद्‌ तादद्भियन 







अचाराङ्गसुल । २३१ 


स़््कारयेखविदिया सरीरपिक्डडंति १ दमकतांञ्राधाकम्प्ीदिदोपटालनां सखावद्यव्यापारनिवत्त पर्व॒ पवेगैक्तवचन बोलते तिणिकार 
शिसीखरौजेे तयातु'मनमादिं इमजाणेद्धेसवेायवने स'धिवेघोरवीदावणोधम्ं तोयं करगणधरेडदीखोभाष्यो तिखितेपालतां 
गाडहारहणावग्ारहणतां अतुमोद णार नो ऊवे खणडारतेविरुख कतां कामभोगरूपकदंमविपः खूतोवितद्‌ कडतांवितर्दीँ 
दिसकवियाद्िएकन््यो इन्तिवेमिद्ध'दमकड्ध'ए रुरनोवचनतु'मेधावौपंडित धर्मेजाणितयावलीजे आगलिकरीयख्यं तेडध' क दु श्टत्र' | 


रोणभोएडवेयामंत्रणिद््णेजनिलोकिमातापिताघुत्रकलत्रादिकेखायेतत्मरिमर मायंतोचनयेरूपिड स्यु करि खु कोदसुभनेक्टादिसा 
व्योटालीनस्केतोेस्यो भयोजनएकर्भैए अयवाकोद्रीच्ताजेण 'हारकेणेरकिवोलाव्योखहहो एुरुषण्णेवेलूनाकवल सरोषीदोचाद्र 
स्योकरिसिख्खठिद़"वे ठोसरसभोजनकरिसितिवारेते दमकद्धेकिसणेपभोनगे णईशेभोजनेस्थोकायं एमेसंसारिभ्नमते यनेकवारलि 
स्यो एणटक्तिनथाद द णिकारणिद्रणे भोजनेकरिस्युःएबीनो चयैदरसोमानता एडवोणकजाणौमातापिताछंडौतया पूवापरसंवंधौ 
खजनतथामरिग्रहघनषान्यहिरर् द्विपद चतप्यदादिकते छंडीनेवी रायमाणाकहतां रवी रनौ परि्ाचरता वेराग्यमतिपच्रससुदटा 


दमणडार दइ रिपरिपद्िलो सम्यगचु्टान आदरीपदधे पासकदतांदेख्ठिकेहवा - दीनखियालनीपरि विचरता उप्मदपह्िलोसिंहमीपरि | 
उद्यापच्धेपडिवयमा णा चारित्रयकौ पड तादेखि तेद्मदौ नकाद्यादूतेकडेद्धे वसट्राजेहभणी विपयकपायने वेक आ्ान्तपीद्ातथा 
परीखदोपरसगिं राव्यं कातरते सद्िवाअ्रखमयेएवा जनलूखगाकडतां नतनाविध्व"सणदारङ्दकोणणएहवो दुःकरतपकरि स्येति शि 
कारशिद्रव्यलिंगभावलिंग्छांड प्राखियानाविसमसकश्पानावोलणद्ार खद त्तनाग्रादककुशीलियासपरिग्रहदणिपरिबतविध्व'सकया 
दूएडवानेजनफलयादूते क्के डमेगेसिं सथद्हिवेलिंगपरित्यागकौषा पूठिदएकनेखु्धन्ता तरिभवितव्यताने वोगिमर्णरपजे तया | 
सिलोएकडतां यथतेपाडोयाद एतावता्रकी न्ति ऊपने सद्धलोकद्मकद्ते एडविटलनोवनिश्वासन करियेचक्त'चपरलोकविर्द्धानिकु 
वबाणंटूरतसयजेत्‌ सामान योनसंघत्ते सोन्यसे स्यात्कथं हिनः;१ इतिवचनात्‌ तथाद्कारतेडनी अाछाषादेष्वाडेदे चेखमणविच्न॑ति 
एखमणयदैनेविभ्नांतकडतां भागोसंयमयकौ पद्योएकदमकडे पासदेगे चद्ोतुम्ह देखटीकम्मं नो समथेपणो एगसमणागणद्दिकडतां 
दोपिकाटौका 

पोरेषम्मो उदी रितेषोरोभयानकोधमेः स्वचवनिरोधादूडुरनुचरःउत्प्रावल्येनेरितः; कथितःतीयै'करादिभिरित्येवमध्यवसायीभवां स 
मनु्टानतख्परेच्छ ते उपे चांविषन्तेणंवावयालंकारे नान्नयातीरयै' कर गग्णधरानुपदेयेनखं च्छया मटत्ति"दर्थयतिएष अनंतरोक्तोऽधमपे 
्यौवालन्नार्दभार्थौ प्राणिंतावातयिता प्रतोतुसं ताधमेशषेच्छ क्ति पिषणःकामभोगे षु विविधंतदेशयतीति वितद्धददिसकःइत्येवरूम 


स्वमेवव्याख्यातः इत्यतोहववौ मि चंमेधानी ष्मेजानी्या; एतच्चवच्य मापामद्धंनवी मीत्यतश्माह किमणेणभोयरेण करिस्याभिन्तिमख 
माणेएवंएगेविदित्ता मावररखपियरहेचानायथयो यपरिग्गह्वी यमाणे समुद्ाएयविदिंसाखव्वतिष्ठं तेपासदिणउप्मदरएपडिवयमायेवस 


ज्नकाय राजणाल्‌समाभवंति रमेगे्सिंरिलोएणभवति सेसम णविज्ज॑ते पाखदएगेसमसशागतेदहिं चसखमखागतेहिं गममाणेष्टिंसख 
मसाणोविर्तेहि यविरतेदविएचियदविए चभिसभेत्तापं डणष्मेावीरिष्धिवहेवीरे चागमेणं खयापरिकमेष्नाङिन्तिवेमि पषटस्यचतु 








५ 





येद्‌ शकःकिमणे णभोयखेणत्तिकेचनविदितवेद्याःघीराः सस्यरएलानेनोव्यायघुनःमार््‌ पमदैकाभवं तिकयसुल्यायकतिमनेनभोरित्यासंतर 
ोजनेनमातापिुत्रकललादिनाखायंपरेष्यपरमायैतोऽन रूपेण करिप्यामीतिनममायंकसचिदपिका्ख रोगापनयनादेरलमि 
त्मऽनेनकिमद्ंकरिप्यं यर्दिवा प्रविव्रलिषुः केनचिदभिदितः किमनयास्िकताकवलसंनिभया म्नज्ययाकरिव्यतिभवान्‌ सदटवगायातं 
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२२९ अचाराङ्गसृल 1 
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मोजनादिन्नम'च्छद्त्यभिष्ितो विरागमापन््ोत्रकीति किमदमनेनमोन नादिनादिनाकरिष्वं स्लमप्यनेल््यः संखारेप्टटतातयापि 
टिनौमूत्‌किमिदानौमनेन जन्सनामविष्यतीत्येवं मन्यमानाएकेविदितसंसारस्वभावाविदित्वायेवंततोमातसरननर्नौपिितरःडनदिदार्‌ 


५ 


दित्वात्यक्छान्नात्तयः पर्वापररवंधिनः खननासान्‌ परिग्रदोघनघान्यदिरव्यदिप्टचतःपदाटिम्तं किंम्तावीरमिनम्मरमाचरंतोषी 
सावमाणाः सम्यक्संयमानुटनेनोव्याय विविषेदपार्योह्िखानविद्यतेविरिखाः चोभनवरतंयेपातेखताः दन्तेद्‌ द्वियदमादतादृलय्वं 
सष्ुत्यायपदे पच्रात्मस्त्तिमालयदौनान्‌ शखगान्विडारिणः पवमुत्पर्तितान्‌रूंवमारोदग्दात्‌ पद्वात्यागोदयाल््मतिपततः किमिति 


ठीनामवन्तिवितोवसद्रा क्ादद्विवविपयकषायाग्णं ततःमार्त्यःक्ातसयः परीषदोपनिपातेखति कैतेलनाः दसगाटपकाजतानांवि 





कर्द मार्यते घतोषर्म्बाषारसयसीरं चत्रतःपालनोवमित्युक्तञ्च शरीरंषग््र खंडक्तं रच णीवं्रयन्नतः य रीराऋवतेषर्ा यवादीनाकूट्ङकर 
ति किचेवनवौषिठ' तद्यवादोरोभवानकोधर्म्ब ; सुकीचवनिरोश्ादुरलचर उत्मार्ये नेरितःकयित' अ्तिपरादितस्ीयकरगयघरा 
दिभिर्त्वि वसध्यवखायीमवां सरमनुटानतखण्चते उपेचांविधन्तेग्यमिति वाकयाटंकारेनाश्या तीवेकरगयरानुपदेयेन स्देच्छया 
भरटत्तद्रतिक एवमूतद्रतिदयेयत्य घ त्यनंतरोक्तोयषम्मरर्वी गलटब्ारभार्यीं अाश्पिनांद॑ताघातचिता न्नतोतुमंताशर्ममेचकं शिविर 
ख"क्ासमोगेषु विवि्धंतद्‌थयतौतितितद्धहिषकः तटेष्दिखायामित्यग्मात्कत्तरिपचाद्यच संवमेवामरतिङकृलोवितद दत्य वं रूपम्बमेष 
व्याख्यातद्ल्यतोरहव्रवीनि व्व॑मेषावीषम्परे चानीयाद्ति एतच्चवच्छमाग्मचवीमौत्यतमाड किमिरेग्ददत्यादि केचनविदिवदेश्ाष्भैस 

यमानाः सम्यगरुलानेनोयाच दुनःपराख पस्‌ कामवन्तैति कयसयायकिमहमनेन मोर्त्ामं बरे जनेनमा तापि एुरकटवादि 
नाखार्यमरेण परमायेतोऽनर्वरूपेण करिष्यामीतिनममाचं कस्यचिद्पिकाैस्य रोगापनवनादेरलमित्वने न किमहंकरिष्य यदि 
वाग्रवित्रलिषु केनविदभिडितः. किसनवाशखिकता कलसं निमवा म्रतव्नयाकररिष्यति भवानहटवरायवातं तावद्धोजनादि्किं भच्छ व्यमि ¦ 


श्चीलंगचाचसतटोका 
सतत्थिरउतक्तेतन्ममन्तं (का > है 
क्रतद्ापिसखमतुनाना चि गौरबटकरादुबद्ःपचन पावनादिकिवाप्ररन्ता सत्पिरुडतक्तोतव्यमन्नं तानङुवसि कोऽवदोपोनद्ययरौरषमेः 


व्ितोविसयगतामापन्ो्रगीति किलहमनेनमोजनादि्नि करिष्य भक्तमवानेक्यः रुरारेपयटतातवापिं ट प्िनाभत्निसिदानामनेन | 
खलन्धनामविय्यततैत्य वं सन्यमाना एकेविदितसंखार स्वमावाविटिताप्येवं ततोमातरजननों पितरजनयितारदित्या त्यक्काद्धातयः 
पु्बीपरसंवं धिनः संजनाबानूपर््ह्यतदति परिग्रहोषनषान्यदहिरसव हिपद्चतव्वदादिख. किंमतांखोरम्वामानमादरन्तेा वीर 
चमार्णाः सम्यक््संयमादुखानेनोयाय सरुलावविविषसमायह्िखा नविद्य॒तेविडिखायेषां तेखविडिंखातया योमनंजतंयेपतिरबता 
द तेदन्द्रियद्मादांताद्त्येवखुष्ुलाच नागाच्छैनौयास्वुपठन्ति समणामविस्यामो भरणगाराअ्कद्धणा अएुतामपद्धमहिरुगा खव्दयादं 
तापरदत्तमोद्ग्ये पाचंकम््र'णक्रेच्यामो खरुट्ाएरूगमताच वित्रियतदृत्यवं सरत्यायपवें प्ात््छतिमादव दौ नानृष्टगाटत्वविषा 
स्णिवंते' लिष्टचनृपनेसुत्मतिता नसंयमासेदस्णत्मचात्मापोद्यात्‌ म्रतिपततद्रति किञितिदौनाम्वंतौत्तिदरेयति यतोवयादुद्धिववि 
घचकषायाग्पांतत अात्तौवया्त्यसतयामतानांच कर््रौदुपंगसरदुक्त' खसोद'दिचवरुट् णंमं तेकतिकम््रपगडौम्ो वं्द्गोयमा आाउवन्ना 
योखन्तकम््मपगडीख्नो जावच्रणपरिवट्ड कोडवख्ट रंमतेनीवेकतिं एकंतेवेवणवंमानादिष्वपीति तयाकातराःपरीष्डोपरूगेतण्जिपाते 





एडिंश्रसमसागण्णममाणेहिच्रणममारे विरतेहिंख्रविरतेडिंखद्विएञ्रभिसखमेचापं डिर्मेडागोणि 
छियष्ेवोरेश्चागमेणंरुयापरिकसेच्जासित्तिवेभिसे गिद्धेखवागिहंतरेखवागासेखुबा गामं तरेसवाणगरे 
सटवाणएगरः तरेव जणवएखुवाजरवचंतरेस्हवा संतिगतियानणालृखुगाभवंति अडुवाफाराफुसं ति 
तेफारेपुषोयैरो अहियासण्डपसमियदंख्येदयं लोगस्नाणिन्तापदौणंपादणं प्रडेणदाहिणडदौशं 


प ॥ 
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आचाराङ्गसुल.। २३३ 








भाषा - 
संयमानुटाननाकरगजारखुडवस्तायखमन्बागणएसवमानु्टान विकलगीतलविद्ारीतयाणममारी हसंयसविपेविनववं तणदवासदितव 
सतोएवापडअ नममा निद यपगेन्तावद्यनाखेवगाह्ार तयादिरतखाविद्रंवसतोच्रविरतद्रविकमक्तिगमनयोग्यएदवानेसा विद्र वरुतोए 
| रवोजाणीचन्ोगिष्यतु'मेषावीपंडततयानिद्धिवद्धे निदितार्थीविषयख्खथकीपरासुर्ेतथावीर कम्प विदारि 
¦ बासमयणहवोयदः चागननेगंकडतां सवैन्तभरापितोपदे यनेच्नुखारिखदासवंकाल प्रिकमेन्नासि संयमविपेपराकमकरिदन्तिवेभिची 



















धम ताभिकडहेे 'दमक्डजिम ओीमगवंतखमीपि सांभल्योदतिधूताध्ययनेचतर्योँदे चकः ४ दिवेपांचमोम्रारभिवेच्छ्चोयेउट्‌ 
| शकििखििगारवनो चछडिवोकचछयो ते तोक्टं डाद्‌जे उपसगेसच्िये' इदा तेउपसगीसदिवानोसखरू पके छ्टरतं से गिद्धेक ° तेपंडितमेधा 
` बीनिष्ितार्यवौर सवेन्नोप्रदेणावुखारी गाररदह्ितनिर्म्रं म निःकिञ्चननिराश एकाकिविद्ारपणो ग्रामातुग्रामिविचरतो किं दृते 
¦ कनेरेगिहेखवा या ारादिकने कालि ग्टदस्यनाघरनेविपे तयाग दातरञ्रनेरारच्छनौ चसभ्यमघरविये गामनेविपेतयाग्रामा त सिनग 
। रिनगरतरि अ्थवाजनपदिदेशि जनपदांतरिदेश्ातरि एतावताखाटापचवौस आखार्यदेयनेविपे एतलेस्थानकेजाताने खथवावद्ठाने 
| का उसम्गकरताने" एकगेद्दुटजनलोक लूखगाकडताउपद्रवना करणार अयवाफासाकडतां निःकिडधनपणेट स्यथ दं शमश 
| क्रशीतोग्णा दिदुक्डविशेष कदाचि फस तिकरतां पीडवे' तेइक्छिदं॑पीडव्यो्ध"तो तिदुक्छवीरछूतो अदियाखणए इमचौंतवेमे' नरक 
। नादुक्डभोगव्यादं तोएडनों खो सद्व तथाजेकम्प्नेउदे जीवने दुक्डऊपजं तेपद्िलोंखयवापद्े तेणेनसष्डिवा इसन पीतेपरीस 
हसस्यक्‌प्रकारिसुेद्रत्ययेः जेएडवोखाशरुते चापणतरे अनेराने"पुणश्ुद्ध उपदे शदेः तारेतेकदद ल 'डएसमिदरंक ०. उणलकचतां 
' एकरागदेषरहित तथासभि यदं सग्ये समियकदतां सम्य्‌पास्यों दथेनसस्यत्ताजेगे एतावतासम्यगृदी एचवोचतोसाधुलोक ज्नीव 
। निकायर्ूप्ते ऊपरिदयाजा णौने पूरवैपश्चिमदचिग उन्त-अनेरौदिथि विदिशिनाणौ सवलेदयाकरतो आदे कतां धमं कहे 





| दीपिका टीका) 


| ष्व सकाभवन्ति्डमेगेखिंसिलोएपावएमवतिएकेपाभग्नप्रतिज्नानां चोकक्चाषारूपःपापकोभवेतृखपक्तात्परपत्नादाम दती ययःकीन्ति 


नि 


भेवतिसेरुमयो निर तेशो्ं त्रम णोभू त्वा वविं तोभग्न -अमणविभ्नांतोतरमणविभ्वान्तः वौ ्छवात्यन्तनु यु ामादकिद्धपण्यतयूंकग््ं 
॑ साम्य एगेखमन्रागएदिंदचसमन््रागतिएकेन्द्िसमन््रागतरुययक्तवि हारिभिःखुखवसरतो्यसमन्वागताः त विदहारिणः तयान समानैः सं 
यमालुष्टाजेनविनयबद्धिःसदहचनममानानिष्टं एतया सावद्यानुष्ठाचिनःविरतैरविरताः दव्यभतेरद्रवयभूताण्लंभूतान्‌्भिरुमेन्यन्नात्वा 
| किंकरं व्य॑पडिरमेहावीपंडितस्ं ज्नातज्ञेयोसेधावीमयपैदा व्यवस्ितोनिषितार्यीविषरय खष्वनिष्मिवाश्नोषीरःकम्बेविदारणसद्ष्णुसु 
| ला्ागमेनशछवेन्नप्रणौतोपददेणादुसारेण सदासुषैकालंपराक्रासयेरिति रधिकारमरिखमाप्तौनकीमीति पवत्‌ दइतिघूताष्ययनस्चरथो | 


` द थक्प्ररीपिकाश्नसाप्राः उक्त्यतुर्योद्‌ यकः सांप्रतं पं चसयारस्यतेश्सखचायमभिसंवं घः इहानंतसोदं यकेकमेविषुननार्थेगौस्वबयविधू 







| ननाऽभिहिताञ्नाचोपसभे विषृननाव्यतिरेेणन संपू भावसचुभवति चतच्पस्गेविधूननाये भिदुपकस्य तेदरत्यनेनसवंषेनाचातस्या | 

स्योरेगकस्यादि दधलंदेगिडेखवानिर्ईतरे खुवागासेखवागास्रंतरेखवा गरेखवागर तरेवाज णवणएख््वा जयावयं तरेखवासंतिगद्रया 
 जणलूसगाभवं ति अडुवाफासाछुखंति तेफारे पु्ोवीरोदियासुए. चेतिसपंडितोमेधावौनिषटितार्योबीरः रएकाकिविद्ारितयाग्रामात् 
॑ ग्राम॑सेयमा्यः चुदरतियैग्नरामररूतो पसग परोपडापादितान्‌ इुःखस्पर्थान्‌निर्जरार्यी सस्यगधिरुद्ेतकापुनरवयैवस्यितस् केपरीषदो 
पसरगौच्भिपतियुरितिदभैयति अाद्ा रादथ ग्रविटस्यगिद्ेखना हे षुवारखनी चसध्यमावस्था संसत चर्वव्धव चनं ग्टहां तरेपुवाग्ररंति | 
इद्धारीन्‌गुणानिति म्रामास्ते पृवातदंतरा्ेपुवा चेनेषएकरोसौति नकराशितेषुतदंतरालेपुवबा जनानालोकाना पदानिसखानानिचे | 


धूतेजनपदादेशा्व॑त्यादयः साभुविडरर्योग्या अद्धेपडर्चिं शतिः तेषुवातदंतरालेषुवाविष्टारभूमिगतस्य गच्छतोवातदेवं तखभिच्ो | 
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२२४ अचाराङ्गःसूल । 


नो 
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ग्रसादीनधिययानख काचोत्मगी दिवीकुवत एकेकालयोपडतामानोयवे जनालपयताति लपनज्नादिसुकासति विद्यतेश्यद्वाश्मयवाति 
ग्रामादिपुखनेपएुतिषटतोगच्छतोवास्पर्ण सल.गस्सर्गादं रम गक्गीतोप्णाद्यापादिता इःखविगेया;कटाचित्‌ स्म॒,यंतियभिमठतितच 





विगेषान कि = क (। >~ ~ श [॥ नरप =>, ५ 
स्मर टपरेपरेसान्‌ स्पर्यीन्‌दुःख घी रोऽन्नोग्योऽधिसद्धेत नारकाटिदुःखभावनाग वंध्यकरमीदयःपाटितषएुनरपिमयचंतन्यो 


टव्यं दूत्याकलज्य श्ग्यक्तितिनेदिति कीहयोधिसद्धेतदृत्याह योएसमियरर्णे दृर्यलोगस्म्मनागिन्ता पाद्गंपडिगद्धादटिर्‌ 


श्ादृन्डेविभएकिट वेद्वी सेरद्ितेषूवा चयगाटटितेखरस्य समाग शखपवेदण्योरएत्ति योजएकोसगादिविग्दछात्‌ सखस्यरितेप्राप्न द्ये 


24८ ५ 


| सभितस्त्‌दगेनतस्षम्यक्टटटिः पठंभूतःकिंमभिखंष्य घममाचन्तौ तन्या लोगस्परत्ति टवांछपां लोकस्य चं वलोनस्योपरिद्रव्यतो 
न्नालात्तेततः प्राचीनंप्रतीचीनं दचिगमुटीचीनं यपरानपिदिग्विमागान्‌ श्रभिसखमोच्य सुवतरदर्वाकुवेन्‌ धर्ममाचन्नीत काटतोचाव 














यिलंगाचार्सतटीका। 

, खति विपयलोलपावाकातसा; केतेनना,;किंकुषैति तेप्रतिभग्नाःसंतोलपकाभवं ति कोद्यटादयगीलांयसदस्ा गि घधारयचिष्यतीव्यंव 
मभिरसंधायद्रव्यलिंगं मावलिंगंवापरित्यज्य प्राशिनांविराधकराभ्वति तेषां चपद्ातृकतलिगानां यत्छात्तदाद श्दखमेगेसिंद्ल्यारि 
¦ अखवानतवएतेषा भग्नग्रतिज्ञानां खप्रतिनच्नानां छम्रनलितानां तत्समनंतरमेर्वातसु न्तन वापच्चत्वापन्तिःस्यादेकेषां तु चौकन्चावारूप 

पापकोभवेत्‌ खपक्तात्मरपचाद्वा मदत्यययःकौ त्ति मवति तद्यवासणपपिद्टवनकाटखमानो भोगाशिलापीनलति तिटतीवानासखवि 
' सनीवं यतोनाखाकन्त व्यमरीय क्वा परलोकविरहानिकुर्व्वां दूरतस्त्यजेत्‌ व्ामानंयोनखन्धतते सन्यसे ष्यात्कयं छित: इत्यादि 
यदिवावे यैवाच्चाघतां द्थैयित॒मादइ सेखम णदूत्यादि खोयंचमयो मृत्वा विविधंभ्नातोभग्न' अवविभ्नातः चवगाविशभ्वतोवीष्या 
 त्यन्तनुखुश्वामाड जिच्चप्बतचूवं कम्मं सामच्धसमेके विचांतमागघेवयाः समन्वागतेरयुक्तविडारिभिः रुवसंतोप्यसमन्वागताः शी तल 
' विडास्णिलयानसमाने; खंवमाबुटानेन विनववद्धिरनसमानाच्िग्य तयासावद्यातुटायिनोविरते रविरता द्रव्यभतेरद्रवयभृता पाय 
' कलाकतितत्वादेवं मूते रपि साघुभिखद वसन्तोय्य वंभूता, नभिखुमेत्यन्नात्रा कत्तं व्यसित्तिरमैयति पर्डितस्त््ञातक्नेयो मेघाकीमर्यीदा 
, अदस्ितो निीतार्योबिषयद्ुषनििपासो धी रःकम््ं विदारासद्ष्ठुमू त्वा गनेनरवन्नमणीत,पदे यादसारेग्य सदासवेकालंपरि 


॥ 





क्रामयेदितिरधिकारपरिसमाौ तवी मौ तिपूेबदुताष्यचनख चतुर्ये¶ट्‌ यकःसमाप्तः उक्रदयतरयाद्‌ यकः चखाप्रतंपद्धसञ्यारध्यते श्रखचा 
यमभिसंवंव द हानंतरोद्‌ यके म विषूननाथें गौ रवतवविधूननाभिद्ठिता साचकश विषूननोपसखगे विघुननाव्यतिरेकेया नरपूं 
भावसनुमयति नापिखत्कारबुरम्छारालिकः खन्मानघूननामं तरेण गौरवत्रयविषूनना सपृ तामिचादित्यत उपरख्गंखन्मानविघूनना 
येमिदमुपकस्यत इत्यनेनसवपेन वातस्ाखयोद्‌ शक पसू.लतादिगुयोपेतं खतसतारगीवंतच्च दं देगिद्धेखवादत्यादि जाववी 
रो्हिवाखण सेतिसपर्डितो समेधावीनिटितायोवीरः; सुदास्वैन्नप्रणीतोपदेणादुविध्रायी गौरनटन्नाप्रतिवद्धो निर्म्मोनिष्किद्चनो 
नियायि एकाकिविद्ारितवा ग्रामानुग्रामंरौवमाणः चद्रतिवैग्नरामरस्तोपख्म परीपदपादितान्‌ इुःखब्यर्यान्िलैरार्ीं सम्यगधि 
| खुडेतदुनव्यं वस्वितस्य केमरीषद्ोपशर्गग अभिमतेबुरितिदर्गवति आडायादयर्यैमविश्खण्द्ेएवारद्चनी च सध्यमावस्वासंद्टचकं वध 
वचनतया गडा तरेपग्रसंति इद्यादीन्‌ खुणानिति ग्रासास्तेषवातद्‌तसलेपुवा नेतेपुकसेसोति नकराशितेषुवा तदत रालेयवालना 
नालोकानां पदान्यवस्वानानियेष तेजनपद्ाञ्रवंत्यादयः खाध्रुविर योग्या अ पड विःयतिस्तेयुवा तदं तराल्लेपवा ग्रामनग स॑त्टेवा 
ग्रमजनपदांतरेवा नगरजनपद्‌तरेवा खद्यानेवातदतरेवा विद्यारभसिगतखवा गच्छतोवातदेकंतस्य भिच्तोरग्रमादीनधिथयानख 
कावोन्चर्मीदिवा कुनंतएकेकालुष्योपडतात्ानो वेजनालृषकाभर्वंति लयं सायामित्यस््ात्‌ ल्यङतेसं तिवि्यंते तवरनारकामावडपख 
गकरं प्रत्यवस्तुतियगमरयोरपि कादाचित्कत्रन्मं तुव्याणीमवान्‌करल मतिकरलवद्धावाव्ननग्रह यदिवानार्चतद्रतिजना तिवग्नसा 


^ राप्य जनबगन्दाभिडितासतचननाच्तुकरलम्रतिक्रुलान्वतर मयोपसरगैपादनेनोपगे चेषुरितितलदिव्याखदठविधा तद्ययादाखयातूप्रहेषा 
=-= दन 























1 


पद्लविकटतपे यादि नोपवाचितकंबय'तरसखप्रमेदे सिच्तावाप्तौचतन्नावमानस्य कुतिदुपलभ्व विक्रटादिकंतडु टौके तेनापिकेल्य 
। चिच्च बकःचीवाद्व व्यध्यायिवत प्रहेपेणययाभगवतो माघमासरजन्वां तापरीरूपधारिण्वाः व्यं तयादकनटाभार व्कलविभरद्धिःखेच 


4 (1 केनेव नि ~ 
। त्रादाख्यादितरयान्यतसारव्ा चन्वतरावायिनोभवंति तद्ययाभगवतिसंगसक्रेनेव विमर्श र्यः ्रदेषेगपयेवसिता इतिमादुषाचयिा | 
1 नि € [न्य्‌ मेदा (नज ९ & + ० ॥ 
` खप्रदे पविमगे कुशीलम्रतिप्रेधानामेदाचचतद्धौ ततदास्याद्‌ वसेनागण्िका चु कणुपखग यती दरंडनताडितराजानमुपस्यिता तुक ,, 


¦ हेत नरकादिडुःखमावनयाः वं्यकर्ममोदयापादितं पुनरपिमयेवैतन्मोटव्य सित्याकलवसस्यक्तितिचेदिति कीटचोऽधिषडेद्रत्यतयाद ¦ 
। यदिवासणएवंमूतो नकेवलमालनसननाता तडुपदेयदानतः परेषामपौतिदगैयितुमादह ओण्डत्यादि चोनण्कोरागादिबिरात्‌सस्यगि ' 


, इत्ये; मयवाखमताभितं गतं दभन टटिरस्येति खसितदयैन;खमटटिरि त्ययः प्ंमूतःस्यर्थानधिसद्ेत यदिवाघम््माचन्तीते्युन्तरः 1 
, क्िययासडरवधः किंमभिसंभ्यधम््ं माचचदीतेति दथैयतिदयां रुष लोकस्यनं तलोकस्यौ परिद्रव्यतोन्न एत्वा चेततःमाचीन॑दचि णमु 








आचाराङ्गसु । २२५ 





द्विम शौत्‌ एय ग्विमात्रातोवा ततरकेली किलः कतव्य तरो विचिधानुपखगां दास्यादेवकुयांत्‌ययाभिचायप्रविष्ट त्च कैरसिचालाभावं 








नमकारिभिमर्ग्तिमयं ठढघम्प्री नवेन्त्यवुक्रल ्रतिक्रूलोपसर्गै; परीचयेद्ययासं विग्न खापुभावितयाकवाचित्‌्यंतर्या स्त्रीेषधारिण्या 
खन्यदेव बुलिकावासितः खाधुरलुकरलोपसर्गैरपमदित टटधम््र तिचरूतवा वंदितद्रतितया यग्विधामाता येपूपसगेषु तेशट्यग्विसा ! 


नतदा मूतेन यीग्ट्डोदा रणेन रानाप्रतिबोधितदति प्रद पाङ्गनसखुकुमारस्येव खखुरसोमभूतेनेति विमर्थचन्द्रयु्ो साजाचाष्णावय ' 
चोदितोधमेपरीचार्थे संतःपुरिकाभिैम्् मावेदयंतं सापरुसुपसगेयति साघुनाचमरत्याद्यताः चौग्टोदाडरणं राज्नेनिषेदितसिति | 
ततरकुल्शितं गीलं करुशीलंतस्यमतिस्ेषनं कुशील प्रतिचेवनं तदथेकिदपसगे कुर्यात्तद्ययेर्यीलुग्ट्पद्ं पितः सापुखतखभिः सीमं तिनी , 
भिः मरोपितभदेकाभि; सकलांरजनीमेकोफया प्रतिमयाउपसर्मितोनचासौ ताङ्कुलुभेमंदरवन्निः मकं पोऽभूदिति तेयैच्योताचपिमय | 
प्रह पाारापत्य संरक्तणमेदा्चतद्धंव तत्रभयात्‌सर्प्ादिस्य; पदं चाद्ययागगनतश्रडकौगकात्‌ चादहारात्‌ सिंदव्यापघ्रादिस्यःययत्य 
संरचणोत्वाक्यादिभ्यदति तदेवसुक्तविधिनोपसगपं पाद्कल्वाज्जनालूषन्रा भव॑त्ययवातेषु ग्रामादिपुस्थानेषु तिटतोगच्छतोवास्सथन्‌ 


दुःखविशेषा मालसवेदनोयाः स्ुत्यभिभवंति तेचतुवि घातद्यथा घटनताचिकरु कादिः पतनताश्चसिचच्छादिना खत भनतयोतादि 
1 

नाञ्च पगतातालुतः मातादंगुल्याद्देवास्यात्‌ यदिवावातपिन्तकषेष्रादि च्नोभात्‌स्सयौः स्पुयंत्ययवानिष्किच्चनतया ठणस्यद्‌ मशक 

गोतोष्णाद्यापिताः स्स गौदुःसवियेषा. कदाचितस्पु श॑त्यभिभवंति तेश्स्परटः परीपरेसा स्पयीनदुःवखबियेषान्‌ धीरोऽचोम्यो यधिस 


1: 


तंगतं दथैनमस्येतिसमितदगेनः सम्यगूहदटिरित्ययेः यदिबाथमितमुपथमनीतं दथैनंहटिन्नानसस्येति खमितदर्भन उपयां ताध्यवखा 


“"------~~~~_~~-~_~~~~~_~~~~~_~~___~~~~~~~~~~__~~~_~___~_~-~~~__~-~~~~~~-~~_~~~-ब-ब----~-~~~~~~~~_~_~_~____~__~_~_~_~______-_~_~___~___-~~_~_~~_~__~_-_-~~~~-~--~-~--~---- 


अराद्ूक्ेविमएकिड बेदवोसेरष्टिरएसुवा अणुङ्िएखवा खस्मुसमाख्खपरवैदणएसंतिंविरतिंडवससं णिव्वाणं 








सोयवियं अच्नधियंमद्वियं लाषवियं अणट्रवत्तियंसववेसिंपाणाणंसव्वेखिभूयाणंरन्वे सिंजोवाणंसव्वेचिं 
सत्ताणंखणुवोद्र सि क्व .धम्ममाद्रक्खं ज्जा अणवोदूभिवखुधम््सद्क्वलाण्ेणो त्ताणं्ासाद्रल्ना 
रोपर आ्रासारच्ना खो चखाद पाणाद्र भूताद््‌ लोवाद्रसत्ताद' आ साणच्नासेञ्रणासायरच्चणासा 





मापा 
दरवययकौरुमसजीवयजाणौ सेतयकीदि सिविदि सिचो चोंकालयक्ीजाव जीवभावयकी रागदपरह्हितएच्वो खतोधम्प्‌ कतया 


1 

| 
तोविभएसनेकभेदप्रभेदे विनजेखाचेपिणीवित्तपिीसंवेरनीनिवदनी ए चिडछ'कयाद्रंतयाप्रणात्तिपातसट पावाद्श्यदन्ताद्‌ानसेदन 
परिग्ररालिभोजन पिरतिवियेपकरीधन्य करहेमयवाविभणएक्तडता ओतापुरुपगो विगेपनाणीषम्म कर तेकिमएकोगा पुदपकेडनेनमे 
प्मभिग्टरहोतययवा चनभिग्ट रीतद्त्यादि जाणौषम्मेमकाते तयाकीत्तत्रतम्रदटाननो फलदी स्नदै तेक हिन्दी यरगमनोनाणस्व 


1), 








=-= 
न= न= 4 न 


भः 

















= = ~ = न (4 विप्र सावधान एतार्ता छि त्रान . 
समवपरस्मवनोज्नाता नेकेढनेविपेषग्् प्रवेदेतिजद्टेदे देडद्िएषवा उत्वितक्रदतां सवमविय सावध्ानएताञ्ता उारिचिरर्न 


चवायोन्व चतुर्यासपद्धवान ध्रमं कदेतया चगरुदिएखवा चावकादिकविये तेकच्वागच्य जमागेड लेदीनतरागप्रगत धर्माभ्ति 


[य 


{क तेने विपे (~ ~~ तेवेोधर्यक क~~ {तिक्दताय्टिमानेञद्धे प्रागपतिपातणटगावद 
वावा तेदनेविपे धम्म कड़े तेकेद्रो सकद निदेग्याडचषरलंसंतिक्ः सतिक्डताश्रद्धिसानेक्द्धेतयाविरति प्राण््ात्तिएानेग्टयावाद अद 


पडपधिनोध्ररिवो निरतिदारत्रतनोपालिगे अज्नचिवंमावानो परित्यागमटवंमानपरित्यागतवास्रणणदवत्तिवंच्रागम्नोक्यनतिन्क्यरे 

[4 =_> (2 £ (ए, > 9 = 5 या ५ 
एतावताजिन तअगममादहिमाय्नो नेदनेच्रतुमारि केदने.सञप्रागने' टगशिप्रप्राणनेच्नच्धं नेदने एतावता सानान्यतोदनिवाण्च 
द्वियन' तवाखउभृतकदनां सुक्तिगननवोग्यद्धदें तेदनेसवेजीवकडतां संवमजीचित्येरगी चीधिवावांद्धं तेनैता सञधत्तिव 


॥ ५ [न्क पाति 
चनरमर संचारिन्त गपामता कमणानास्यानक ददहाप्रागभतजीव सतगब्दिदर्केल अयनाणिने णरठद्धिववाच्न नेचनेगांतिडि 
£ 


रतिडपरमद्त्याटि अगुवाद्कष्टतां वित्रारीने आान्मपरञ्यक्रारद्े तिभिक्छ चरिदियो धम्य मापेदिमधम्न ऊदे नेदरन्डदेष्टव 


अगावौद्कः तिभिच्. चारिचिचो यगवोदकदतायन्दोचोविचया घम्म यववासांभन्दगद्यारः पुरुपतिदनेविचागाः षम्य जदताद्धता 


तिमकदेजिमच्रः्मानी च्रायातनानवादर लेज्नानदमेनन विसद्वगेनेतो चअामारुंखारमादिंखने अववासांमलग्दार रीमाणोकतो 
पुगावाधाकऊपजादे तिशिकारशिच्राय्ने' अ्रायातेनदधौं तवानोयरंपासादन्ना परअनेरो्ांभलटणदटार नेदनेच्रायानिन दं एलावता 
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~~~ है रमय 
तेचिनडोलाड. कपाद्चडेतिमनकरे तवाधन््र कतो अनेयाप्रायाद्रतनौवस्न्व यायातेनद्धां एताठ्तातेदरने लिसगाछ्ाजाद्र निन 
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गिपरिनेरुनि अआपयपे्चनायातक्र चनेरापासिं चायातनाय्करावतो तचाय्नेराख्यातना करतानीच्नुसोदना अकस्तो 





टीपिकाटीक्ा 
भावतोऽरक्तोऽहिटः तयाविभणघमं मा त्चाणो विमजेतूद्रव्याटिभिः चाचेपिर्ाटिक्याव्िंका 
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कद्धनतोदेनताधियेपं 


श 


वितृत्रागसतित्‌ खदुनःकेषुःनमिन्मनेषु कौत्त चेटित्याडद चेडद्िणन्वा सम्ागमवित्‌ सवखमयपरसमयचन्नः उत्वितेषुदाम्यनेचयानेन 


€ = गव चार्यरि | लुलिते 
तुबागब्द्‌ः णचचांतरद्योतनः पार्ट नाचश््य घ चठवामोचितेष्वेव वह्ंमानतौवीचार्यादिः पद्धवामंधममरदेटयेत्‌ खदुितेदवाच्ा 


१५१ 


करादिषु गुचपमागेपुषने चोत॒मिच्छन्य युं वदे पच पां कुवेत्‌वाभर्भभवेद्च्त्‌ रिमृतं घरमेमतेद्येत्दत्याद मंतिविरतिंउवममंनि 
व्वायासोचवियं अल्नति चमदविच्ंातविचं चग्यतिवत्तिचख््सिणग्णागां सववेछ्िंमवार्गरव्वेखिनी गागं सञ्सिंरनाग्धं ससूव 

न्खृदन््रमाद्रक्ड ज्जा यमनगातिरुड्िनातामाचच्रोततवा विरतिसनेनच खपावादादियेष्तसंग्रदः तथोपगरमनोघजवात्‌ अनेनचोन्त्‌ 
रगुग्संग्रदः तवानि्टं तिनि्पगं खलरगोत्तरगुगयो रडिक्नासुचिक्फलनलम तमाचन्नीत तवागोचंखवापधिगुचित्वं निवःच्यत्रतधा 
रण चअरानेवसायाक्करताण्रित्यागात्‌ माटवमानस्तव्यतापर्व्टागात्‌ लाववंबद्यांभ्यतरग्रं्रपरित्यागातृत्वमाचन्नोत खनतिपत्छययः 
वस्वितवस्छागमागन्िितं तवानतिकस्य केधांङरयवति रूव्ेसिंपागागं चचपामाणिनांदगदिश्चाः श्रणाविद्यन्ते देषां चेमगिनसयां 


खरामान्वतः ंद्धिपद्धं न्द्रिवाणां खर्वेषांम्तानां सुक्तिममनयोग्बोन भव्यतेनमदानव्यवच्छितानां सर्वपावन संयसगीविदिननी 


वर्तालिच्मीविप्ण 
तचताशसि 


{लिड चरवर्पासत्वानांत्तिचेम्‌ नरामयाग्णां खमारेक्तिश्ठमानतया कदगास्यरानां एक्ायिंलानि मागादौनिपरानि 


चअ्तांचाखदेन्ना ग्णोण्रमासादेव्ना गोत्रख्राद्र"पा्णाद्रः मृताद्रजीवाद"मत्ताद चअाखाटेन्ना सेत्राणास्रत्वप्टयस्णखावमायं 


तरणं चत्यादिकद्गयविक्ध्म भिच्खयालोभिचुलमकया चच्विमानाचच्यौत चनाचघसंक्ययेत्तद्यद चगादाटृर्म्ममाडज्डमायोना 
वन्कमापर्म्वाण -जावायत्यन्नार्याजदादे दवे्रखदीगये प्वंदेमरंमवति मद्राुणीममिदुः खाषटरडुविचिं त्यपूर्नपरेगं 
६ ४ 
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3 च्राचाराद्गमुउ। | 





प्राणः 
विभजेत वदिवाजोवंपुरूपः कद्धनतोदेवतावियेपं चभिग्टदीतोजनभिग्टदीतोचा प्ठंविमनेत किट स्तनी न्तैयेद्रतानुटानं णलंकोमरौकदः 


घमदुदपञान्दोच्यमोचन्ध नटनयोग्यसल वममाचच्ाया चाडनर्वादियायवसुगनं सम्यम्द््नादेः गातनत्पायतनातया 
द प 
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आचाराङ्गसृल 1 २२.०५ 













(न [१ ध ~£ 
लाननो्ाश्ातयेत्‌ ालनच्राणातनादिषा दरव्यतोभावतच द्रव्वत्तादहारोपकरणयादे्दरवयस्य कालातिषातादिरुता आाग्ातनावाधा 


नभवति तयाकघयेदाहारादि द्व्यव्ाधवाच रीर स्यापि पौडामावाथातनारूपास्यात्‌ कथयतोववागात्रभग रूपामावागातनान 


~ = € 
स्यात्तथायत्‌ तयानापरंछुचूषमाणएमाथातवेत्‌ यतःपदो रौ लनयाकुपितः सच्राहारोपकरग शरौ रान्यतरपौडाय परवत्तते अतस्तदा 


शातनावजेयन्‌ घभेतूचात्‌तयान्यान्‌वा सामान्येनप्राशिनो भतानू्‌जोवानूसत्वान्‌ नोयायातयेत्‌ बाधयेत्‌तदेवं समुनिः स्ततोऽनागा 





शीर्लगाचा्यसछषतटीका ] 
| दीष्वीनमपरानपि दिग्विभागानलिडखमीच्य सवेल्रदवांकुमैन्‌ धम्म चन्ती त कालतोयावच्जीवं भावतोरक्तोद्िटः कथमाचच्ती ततद्य 


यासर्वेज॑तवो दुःखदिषःखखलिग्यब अत्मोपसमवा सदाद्रटव्याइत्य्‌ कञ्च ततत्परखसंदध्यात््रतिक्रलं यदालन'एष संग्रडिकोधम्मं ;का 
सादन्यत्‌प्रवसैतद्रत्यादि तयाधश्ं माचच्ताणो विभजेत्‌द्रवयच्तेवकाल भावमेदेरात्नेपिा दि कयाविरेपेवौ प्राणातिपातरूषावादादन्ता 
दाननैयुनपरिग्रह रातीभोजनविरति विेषेर्वाधो विभजत यदिवाकोयंुरवः कंनतोददेवतावियेष सभिन्टदी तोनमिशटरीतोवा 
एलं विभजेत तयाकौन्तयद्रतानु्टानं फलंको सौकीत्तं येदेद विदागमविदिति नागार्जुनौयास्तुपटं ति जेखल्‌भिक्छ्वद्धस्य्‌, एवज्छागमे 
चाहर णद्धेयो कुसलेधम्प्रक द्धा लब्धि संपन्नोेत्त'कालं पुरिसंसमासखच्जकद्ेयं पुरिसेकंवाद्रिखणमभमि संपन्नोएवं रजा तौए पभूषन्् 
समन्नाववित्तएदतिकंय' सपुनःकेषुनिमिन्तभूतेषुः कौर वेदित्याह चेरद्धिण्डवा इत्यादि ्ागमवितस्समय परख मवन्नरलिितेषुवा 
भावोलानेनयतिषु वाशब्दञनत्तरापेन्तयापच्ंतरद्योतकः पाण्डं नायशिष्ये षु चतु्यामोयितेष्वेव वरदमानतीर्थचायीदिःपञ्चयाम॑धर्म 
भरवेदयेदिति खभिष्येपुवासदोलिते ष्न्नातन्नापनाय ध प्रवेदयेदिति चनुलितेषुवा चावकादिषु श्ुयूषमाणेषुषन््' योत॒मिच्छत 
रुवौदेःपयुं पासं कवेत्‌षवासंसा योत्तरणाय धम्ो'मेदयेत्तत्कि'भूतं भ्वेदयेदित्या₹ संतिद्त्यादि यावतूभिक्डुधम्ब्मारक्ठेज्ना रमनं 
शातिरर्दिसेत्ययैः तामाचच्ीत तथाविरतिमनेनच टषावादादियेषवतसंग्रहः तमोपथमंकोधजया दनेनचोत्तर गुणसंग्रहः तयानि 
| ट तिभिर्वायां खूलगुयोन्तरगु णयो रेदिकासु द्विक फलमूतमाचचौत तयासोचःस्वपधि्ुचिवं निरववौच्यत्रतघारणं तथाजैवंमाया 
| वक्रतापररित्यागात्तया मारैवंमानसखन्धता परित्यागात्तथालाषरवं खबाद्यास्यं तरग्रथपरित्यायातृकयमाचच्तीतेतिदभैयति अन तिपत्य 
ययावस्ितं व््ागमाभिह्ितं तयानतिक्र्येत्यये; केषां कथयतिस्वेषां ' राणिनांदथविधा-प्राणाविद्यंतेवेषां तेभ्राशिनस्तेषां सामान्य 
तःसंश्निपद्वन्दरिया पणां तयासर्वेपाभूतानागुक्तिगमनयोग्येन भव्यत्वेनभूतानाव्यवस्यितानांतयासवेघांलीवानांजिजौ विषूणां चतया सवेषां 
| सत्वानांतिथैग्नराम ाणासंखारेक्लिश्यमानतयाकरणास्दानासेकार्थिंकानिचैतानिभाणादीनिवचनानीत्यतस्तेषा्ता त्यादिकं द्विषं 
धमे यथायोगं मागुषन्यस्त' शत्या दिपदाभिदित मचुविचित्य खपरोयभिचणगीलो भिचधेग््ं कयालव्िमा नाचच्चीत प्रतिपादयेदिति 
चयाच धभथयेत्तदा ह चगयुवौ दूभिच्खुमाइत्यादि यावत्‌भवतिसर॑महहासुणिन्ति सभिनुसुं मुतुरतुविर्चत्य पूवौपरेग्णघर््" एुरुषं 
| वालोच्ययोयन्य कथनयोगस्त"षन््ौमाचच्वार अआङितिमर्यीटया ययानुष्टानं सम्यग्‌ दगेनादेःसातना ्राखातनातयाताननो खासा 
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तयेन्तया घम्म साचच्चौत यथान्सनयाशथातना नभवेद्यदिवात्न अाश्चातनाद्िषा द्रव्यतोभावतच्च द्रव्यतोययाह्ारोपकरग्णादेदरैव्य्य 
कालातिपातादिरूता शयातनावाधानभवति तथाकथयेदादयरादि द्रव्यवाधयाचश्रसोरस्यापि पौडाभावाखातनारूपास्यात्‌ कथयतोवा 


(शतः 





| यमारेवञ्जमासणाणंपाणाणं भूयाणंजोवा णं सत्ताणंजहासेरोवेचसंदौणेण्वंसेसरणंमवति महासुरी 
एवंसेउद्विण्डियप्माञ्चििद्े्चलेचले अ्वदहिलेस्स परिव्वएसंखायपेसलंधम्म् दिदटिम॑परिणिष्वुडेतग्हासं 
तिपरासदहागंयेहिगटियाण राविसरएणकामक्रंता तम्हालुदाडणोपरिवित्तसेव्नाजस्सिमेारभा सव्व 
तोसबवत्ताणसपरिप्णायाभवंति जेर्मिलूर्णिणोपरि वित्तसंतिसेवं ताको हद सारं च मायं चलो ह॑र 
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ञडटः चछचाराद्रन्सुव 1 
भ्नघा 
क (ष € ~+ [त च = = है ग्य ~ सनद्ाद अतरग 
णएद्रनेखतो जिसक्तिगरद्रीने' पोडानऊपये तिरधम्य्मक्द्ं जेन्तीक्िक्कु प्रावचनिक् पाज्ंच्छादटिकना दानम्ररूमतव्राक्ः आतडामगाट 


कदचारे तोचिवौ कायादि जथविसाघनाच्राते च्रवदरपेतो नेचना्नगाचने करियकम््ं व॑घ्वाद उनतेचनचटार्ण पमरतिटरमिच्छति 


पाणिं नेग पडये दं ति विन्तिच्छेयंकर्टति नेतिशिकार्यि तिदयादानक्‌ यातडधागाटिनना करिवानिप धिका छरंडचवास्विते 

खश्रोदानतश् निरवद्यावुटान साधरुप्ररुपे एदवोप्ररूपतो वध्वमानव्रायमतच्ीवमवनोसरगर यान्यमनानोटानड्धद्नेदस्पण्िटांत 
[१ [व 9 ५ ए थ ® == क 3 € दारगाद्रं ट 

करे जिमति्रुदीनदीप लिर्ाणणीप्रच्वेनरौ तेहीपसमुद्रमाटि व्‌ढताजीव्ने' गग्यवादतिमते खा्ुखवकलीव्ने गरगयःद्जं 
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ने जीवघातना चअध्यवस्राचमेविपे निद्र'घसपरगटि नेदनेविखिट्युयम्याने"चारोपनेक्तिम्द्धयोक्रषम्म कयाकटनोकेत्छाण्ने^चारि 
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तादा केतटाएकरने चत्वकन्य पडिवजाते यतलाएकसम्यम्द्मेन खदितक्ररः केतन्दारकने अङकतिभद्रपगों सपजातेदूगिःपग्जं 
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ग्रतिपन्रचारिन्र तवादियप्पात्नानादि मोचमार्रविपस्वित जेखनोयासा तवचयिदेकदतां गनगह परद्दित तयाश्रचलपरासद्धपखम 
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सपवाचे"मरेखयो -डोकेन रं तवायवद्िन्िस्य संयमयकीवाश्िरि नीकदीनयी केदनीनेन्छा एवोत परिव्वएक्रचतां संवमावु्टान 


&] 


पाले सोनाग्णोने' सरंवमपान्दे खं लायकदतांय्यवश्ारीने पगलरूडोधग्ध लिनमाचितिनाणीनेतयातेकेच्योटिद्धिमं सम्यन्दगनसडिततं 
यापरिनि्डे कपायनाडपयमयकोससाधिमंतणठवो रंवमपाने'खिवेजेनिरताधम्प नो त्रनाग्यमिव्याटटीतेनिर्वागनपासेएदोदरेख 
उंरेतम्हालेदस्णीविपरी तद्येन मिव्याडटीखंगन््डितनिर्वाणनपामेनेडमणी सुंगमातात्रितादुवकदत्रादि वनधान्वदिर्छादिएसंगदे 
प्छोविवेकलोचमे नोवोनेसं गद्टूत्र इन मादि वाड तेसं गो गेरि गाद श्रभ्यंतस्गाटिरदुगदिवावाष्वाद्ध'तानरमतुष्यविखन्नानडता तिप 

कर्मे टतातवाज्नासे क्रो ्राक्रस्याने निवा गनपामे जदूमताग्योकरितितेकच्ेतन्हानेदमग्पौकामामक्तटुःखीचाद्ति गिकार सिल 
खकडतांरूं संवसनिःचंगानज तेदर्यीनोविष्यसित्तटेव्ना वी देनद्ोष्टिवेकेने'नंयमयको वाखुनसंम्तविवि जन्िमेगेहमदासुनिन 
एमंयमखूपच्रारमखवंघकी सर्वाद्मकपगेरूडीपरे परि च्रातडद्‌ं दमनारेंएद्ार्दभयनर्यदाकार एच्वे नियाम केद्राक्दिवि'टेखि 
मेन °जेडयारभनेविपे एम्रत्यद्देटचविषय निमग्नक्ासारुक्रण्टबालखिगोक्तां जिखाना्ररग्य दारणो मरिवित्तरुतिननोद एतावता 


[3 3. 


वने यरणोवाड़ तेम ासुनिकेदनोखद्‌ नेदेवाडदेष्रत' एं सेक ^ प्वंदूमरेग्रागदखिनरीस्ये तिसमदासुनि गरण्वयाद््‌ नेकेदवोडदष्िए 
[1 

| 
निऋययक्रो कामारये चारभयक्तो निवत्त नदैनेयार॑भनोपप्न्नाता तेखोकरतेदे म्म उड चेवं तातेसडागुनिञ्ता कदतांद्वंड | 
| 


काघ्रमानसायादोम प्च्यारिकषाय्रडं कन्दत्ोडे इचिनजाग्यिःएतिचदटर खुखारदततियकीो वदटोनोकस्यौविचादिषवच्छाग्लो 


तेमोडठन 
(५ तमर्थकरगग ०9 [य इदा क घकार परप्ट्खिमा नः ५८. गासकरं क रा इक । लेधर्ल (3 गाग =£ ग्न ता । "च्ायचस्यक श धय 
तोयवकरगगरघरे एवो दृटां्धिक्ारपरिख्मा्निविप गुस्कटकड्छ इनक जवलाच्रागाछकद,स्यतेकड्ध चु द्ट्रत काचच्यक^कःव 











दीपिक्राटीका 
तकः परैरनावा तवत्‌ तयापरानृ्याद्ना तवते चदुमन्वमानोऽपरेयां वध्यमानानायामिनां ववार्पींडानोत्यदयते त्याधर्मैकवचेद्‌ तया 
यद्यमौलौक्तिकक् रावचनिक्माञ्छस्छादि दानानिम्ररंखुति अवटतटा्रादीनिवा ततःटचिव जायाद्यो व्यापादिताभतेचुः अयदरूुषवति 
तद्रा्परेषामंनरायापादनेन कतो्द॑घविपएकाचुमवःसखात्‌ उक्रद्धनेख्दागपखरुति अडभिच्छंतिपाभिःां लेटर्यं०८डिये द्धे न्ति वित्तिच्छे 
यंकररित्तिते१ तद्छादवटत्टाकादि विधिम्रतिरेषन्युदाखेन चचावच्ितद्यनं दुद्धमरूपयेत्‌ यखावद्याचुटनंवा दल्येवंकुञन्‌ उभवदोपपरि 


दारीर्जदढनामाच्ञाखमूलिभेवति यएततूह्टा तदारेव्एदरशेचति लदचेदीवे चसद ये चादौ पोऽरदीनः गरयं मवति एवमसावपिमडा 


यवस्रायनिवन्तनेन 


र 
सुनि; तद्रचस्नोपायोपदेयवानतः च्ध्वसानानाठंछकानाड तद्ध्ववसायनिवन्तंनेनवियिट्युगस्चप्ना पाद्नाच्छ्छरोभवति तयादधि 


यथोक्लप्रकत््गा = = क्या कथयन्‌ व्तादनमनॐयति = नाचनचाव्जानं विघसे कांडन केर्पाचितमतिभद्रकताः = 
यचाक्भ्क वनलकचक्यचनू च्डनृप्रनजवषत कःच्नचाक्े विषदं क चन अम्यग्द्‌ञसदुज कदत्ति चतम्रषतभद्कतः 


| मगाठ्यति किंगुयचारौ यरण्योभञतिद्रव्ाद ण्ठंमेउद्िरट्िवप्मा अण्िहेयचनतेचलते अ्डिन्तेमेपरिव्वए संष्डावपेसलंधम्य" दिदि 
न्थ ॥- 3 
त -----------~--~------~----~-----न------------------ न ्~~ कम्मणन्‌ सतकार न न= प्न्य मस्म द्र “= = ~+ > 
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। परिनिचुडे तच्छासंगं तिपासहा ग॑येदिंगदियाणारा विसंताकामक्रन्ता तम्हालू दहाडे परिविन्तसेच्जा जस्िभमेञ्रारभासव्वतो रुतःण 
¦ खुपरिणायाभर्वान्त जस्थिमेलखिोणोए परिवित्तसन्तिेव॑ता कोडच्चमाणचमायच्च लोभच्चएसतिखदटे बिचादि्णत्तिविमि एवमिति 
¦ व्‌ 


च्यमाणमकारेण सगरण्योमहासुनिभावोव्यानेन संयमानुटानरूपरेण उत्मावल्य नोयितःउयितःखितोन्नानादिके मेा्तमागयालमा 
यसखसस्यिताता अल्िद्टोरागदेष रहित चादमतिवद्धः तथानचलतीत्यचलः परोपडोपसगं वातेरितोपि तयाचसंचसाददिनिगता 
लेग्याखध्यवस्ायोयस्व सवरिक्ञेश्य; योनतया सयवदहिलंग्यः सएवंभतःपरिखमन्तात्‌ संयमानुषटानेमरिव्रनेत्‌ सचकिमितिसुंयमानु्टाने 
परिव्रजेत्द्त्याह संख्यायपेसलंधम्ब"ति संस्य.यावध्ययेपेशलं शोभनधमदि हिमं खविपरोतायदथे नंदि सदतु्टानंवायसयासौहषटि 
मानृपरिनिव्डे परिःसमन्तात्‌निर्ट तः शीतम तोयस सख्यातवान्‌ पेशलंध्मेनासौ परिनिर्वीतीत्तिदयंयति तन्हासंगन्तिपासदा 
इरतिदहेतोयेखात्‌ मिथ्याटष्टिःसंगवान्‌ननिवीति तस्ममात्ब॒"ग" भाटप्रिटकललादिजनितं घनधान्यादिजनितंबा बिपाकंवापश्यत चचंवि | 


५ # =, 9 [1 + =, [२ [4 
| वेकेनावधारययतः दूतेगोवसंगमाद गन्ये दिग दियत्ति तएसतं गिनोन तः सबाद्याग्यंतरे्न्येैन्विता अवद्धाविपिखा ग्रन्यसंगेनिम 


॥ 
1 
॥ 
। 
। 
1 
। 
। 
। 
| 
। 


ग्नाः कामेरिच्छया मदनरूपेराक्रांतो अवषटखाननिवाति यद्येवं ततःकिंकत्त व्यमित्या तम्ल तस्ममात्रूत्तात्‌सचमान्िःसगास्स | 
कान्बोपरिवित्रसेत्‌ नविभिवात्‌कस्यपुनः संयमान्रपरिवित्रसनं संभाव्यते . इत्याहनस्िमे ्रारभोयस मदहासुनैरिमेसंगा यारभाः | 
सर्वतोऽविजानतः सवेजनाचरितत्वात्मत्यन्ताः खषेतःसर्वीत्मकतया खपरिज्नाताभवन्ति किंम्‌ ता्ारंभाः जस्मिमेलसिणोयेष्विमेजना | 
घथोषिंरुका चन्नातमोहोदयास्परिविखन्ति नविभ्यति यच्चारंभाांपरिन्नाता उकिमपरकुयौ दित्या चेव॑तासमदासुनिः पूवे | 
व्यावसिंतखरूपे वात्वासक्राकाधच्च मानञ्चमावचलोभश्च खणएवंक्रोधारीनृबांत्वा मोडनीवंदोटचति खचेषापगतमोडनीयः सुसारस | 
न्ततेतुद्रोऽपरटतोव्यास्यातः तीर्थैकरगणधरादिभिः इूतिरधकारपरिखमाप्तौ जवीमीतिपवेषेक्ं यदिताएतदच्यमाणमित्याह कावस्य | 
वियाघाणएसं गा पारगमेसुपौ्विदम््ममारे फलगावतद्री कालोवणौ एकंखेव्ना कालंनावसखरीर मेदोत्तिवेमि धुचनामयं च्छट | 
। 

| 








शिलंगाचा्यरुतटौका । 
यथागाल्रभं गरूपाभावा शातनानतसखस्यात्तया कथयेदिति तयानापरंश्ुचूणुयाश्ातयेत्‌ चतःपसेदहौलनवा कुपितः सन्नाहारोपक 
रणश्रौरान्यत्तरपौडाये प्रवन्त ताऽतस्तदाशातनावचज्जयन्‌ घम्प् नूयादिति तघानान्यात्वाखासान्य न भािनोभूतान्‌जोवान्‌ नोच्ाया 
तयेद्वाघयेत्तदेवं ख्ुनिःखतोऽनाशात करेरनाथातयन्‌ तयापरानाश्ातयतोऽनु मन्यमानोचपरेषा वध्यमानानांभाखिनां भतानां 
"सत्वानां जौवानांययापीडानोत्पद्यते तथाघम्ब्ेकययेदिति तद्यथायदिलो किककु प्रावचनिकपाश्चस्थारिदानानि पभरंसत्यवटतडागा 
दौनिवाततः एयिवौकायादयो व्यापादिताभवेयु रयद्रूषयतिततो चअपरेणासंतरायापादनेन ततृरुतोवंघ.वपाकालुभवः स्यादुक्ाच्चने 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


, दाणंपसंसन्ति वभिच्छन्तिपाशिण जंउणपडिसेहेन्ति वित्तिच्छयं करति तेतस्मात्तदवटतडागादि विधिप्रतिपेधव्यदासेन यथाव 
, सितं दानद प्ररूपयेदरवद्यानुनं चेत्येव चबन भयदोष परिडारीजंदनामाण्ठाख भूमिभवतीत्येतत्‌ हटातदारेणद शयति यया / 
सतौदीपोचसंदौनः शरणंभवत्यं बमस्तावपि मडासुनिः तदच णो पायो पदेशत; बष्यसानानावधघकानाच तदभ्यवखाया न्विवन्तं ते नचिशि 
एररएस्यानापादनाच्छरण्यो भव तितयाडि चयोद्िधेनकयाविघानेन घमैकर्यांकथयन्‌ कांखनभ्रनाजयति कांद्चनखा वकान्विघत्ते काच 
नसम्यग्दशथ नयुजःकरोति केपाचित्म्रुति भद्रतामापादयति किंगुख्यासौदीपद्व शथरप्योभवतीत्याड प्वंद्रत्यादि एवसितिवच्छमा 
प्रकारेण सश्ररणयोसहासुनिभौीवोल्ानेन रंयमानुटान रूपेख उत्मादल्ये नस्ित उखितस्तयास्यितो न्नानादिकेमोचाष्वन्वामायस् 
चद्छिताला तथाक्खिद्छतीतिचिदो नखिद्धोऽच्िहः रागह्ठ परदितत्वादमरतिचरद्धसयाच न चलतीत्यचलः परीयन्नोपसरीवातेरितोषीति | 
५ 
2 


तथाचचलोऽनियत विहारित्वात्तयाखयमादष्िनिमता सेश्चाध्यव्ायोचस्य सबद्िलग्यः योनतयास्तोचवद्धिर्लश्; उषं भ्त. रखमन्ता 


| 





स्च यसानु्ाने बरजेत्मरिजिनेत्‌ नक्रचित्प्रतिवध्यमान इतिचावत्‌खचकििति स्तंवमानु्टानेपरिनिनेदित्याद संखावडत्यादि संखखायाव 


-------------------------------------------------- 














3 
समं 








( 

| 

| पाडिानोपे' चवतिटटे एलावताङन्ठेनदं तचाजादौवयीएनानले' मच्छेवयिपमाद्यो पाटपोपगमन द.गितसर्पामक्त प्रन्याखान 
व 

#२ 
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१) 


घावेपेयलं योमनंघम्मअविपरीतावं द्येनंटटिः सद्तुटानंवावस्वास्वमौटटिमानृरुदयायोपगमात्‌ चयादापरिखमंनान्विह तमीम्‌ 
तोयस्रुख्छातवान्‌ पेगलंघम्ब सिव्याट शिरसो ननिवातोतिद्गे गेधितुमाड तण्ादन्वादिद्तिनहेतोयेच्ाद्दिमयतदर्मनेन््यादटिः्मग्ग 


दिलचितंवा संगंविपाकवापग्छत चुर्यविवकनादष्राय्रत द्यूत 


१: 


न्वनिवातितस्प्रान् गं मातापिन्धयुदकटत्रादिनयितं धनान्य 


५ ॥। 


०, # 


ग्पवरूगमाद गयेह्िदृत्यादि तण्डंरूगगिनोन नोनसाः संबाद्या त 7्यंतरेगरेय्रं टग्रधिता अवं ठ्ट्ाविषदागरन्य सगेनिसगनाजनामरिच्छा मटन 


|: 0 


^ 


पेराकछता चज्टव्ाननिग्यति ठंतत्त.किंकत्त व्यनित्याह तन्हदृल्यादि चखत्छामदवासक्रचेतसः स्वजनषनषघ्न्यादिष्ध्ताः 
उ्नमलःगारोर मानसाद्विभिदु ;कसपतापिता नख्ात्‌र्चात््यमात्‌ निःरंगामन्नान्रापरि विवरेन््रसंयमानुटानाद्िभिवात्‌ चतः 
प्रम्तनमर्‌द्‌ःच्ानृषंजि्तो डिरंगिनद्तिक्रम्ब युन संयमान््र परिवितख्नं संमाव्यतदल्यादइ जन्धिरेदन्यादि यन्वसदामुनेरवग्तर्खमा 


रमोत्रत्नरगद्येठेसंगा चारमायनंतरोक्ततादतिजानतः खवजनाचःतव्वाल्यन्वचास्न वाथिनेदमनभिदताः सर्वतःगर्वननदामुप 


[१ 
कक 


रिक्ञातामरंति किमूताच्रारणा चेच्विनेग्रचन्रचिता विषन्दाक्रामभराक्रता ननाटुपि्टौ दृषग्प्मीटाटिरुक्रा तलोद्योटवान्रणिः 
विदसन्तिनतिग्यति वोच्य वंमृतां रमान्‌ च्रपरिद्चयापरिद्धाव म्रत्याग्यानपरिद्धवात्‌ परिदिरतितम्येने णडि्ञातायजंन्ति वारं 


~ 6 
४ 
4 
~ 
~+ 
४५)। 
41 
[न्‌ } 
| 
4 
५५ 
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भापरि्राता उक्रिनपरङकु्व्वदित्यादह चवंताद्त्यादि खनदासुनिः पज्व्यावन्ि तखरूपो वीत्गल्क्रा> 


ने € (प 


निप र [न 
उति स्ठगतभेरचंद्चनायौ व्यलनिद्‌ं य: खव्यीदुवाचितातृक्तेघस्छ प्रवमोपादानं तव्दम्बन्धत्ान्मानच् ोमाध्नागोणङीचत दमत्छा 





ख्कान्ाचावालोभसा दबुण्न्वाचम्ततः चदोषात्रचत्वान्दवे चरन्ता च्वे¶परिटोरस् कपगाकसंव्रा खन्याचरपन्वाखदति उजानो 

€ १) ॐ ॥ न लोटेयति टय नय 4 स्ना ततखट्रा ५ [न {ग्य तष्टा [प 

डीतरेतसराण्चयाखमुवाठेः सखणएवंकाषादीन्तां तामोदनौवं तोटवति मचघापगतमोदनौवः संखाररतेन्लट्रो अपसतोव्याग्यातद् 
‰ 


यक्ततादिभिरिति रधिनारपरिखमाप्नौ त्रवीम्येत्यूर्गक्तं चद्धिवतदच्छमागनित्यत्ड कायन्डल्यादि कावचोदारिज्नदविठरंवाति चतु 





रेफलगाठतद्चकालोवणो एकखेच्ना कालंनावखरोरभेटात्तिवेमि सवेोमखम रखस्सवाञ्रसस रास्यस्स 
वाच्रसगैवापागवाखादूमंवासादमंवा बत्यवापरिग्गदंजाक्वलं वापायपुच्छणंवाखणे परारच्याणेणि 
म॑तेच्नाणेकुच्नावेयाव डिचंपरःञअटायमारंत्ति वेमिधुवं चेवंजारिच्नाञ्सणं वालावपाययुच्छणं 





सतिखदट्धियादिरत्तिवेमिकायस्मविवाए एमखंगामसोसेविवादिपसेंड पार गमेसुणो्धि खन्ममा 


माषा 
तेडनोव्यादातक्द्टतां विनायएतावता नेरराोर्नोविनाय्दे तेसग्राननोममक्कच्यो एतने्टोमाव डिमसग्रान 


५५ 


सापयरचन्ना तास्लन्गान एडवारस्छना्टद 2 साम्हाघादति व वारटेजगःलोरम न म्थ देग्रदिनत्ति दत्त चि 
द्र्य ता खण्टत चढना्र्यार र भ्छटव्छारजरता एडवागस्छरव्नयट)ं {स्हाधाद्‌्त वार्ड गदारुर्ट दपुग्चन्तः 
तष्नि => तेसुनिपार "रगा 2 ~. सारनो र 
क्लारणादने तिकमर्णजान्लि उग्निपुग्प्तो एखचित्तविक्रवामजें एदभ्ग्ोडमरगयकाद्िचमनकः नेसुनिपारगाका सारनाोतरप्प 


ारदार्िवि तेकेदवोाच्छद्‌ = छ्खन्माण्ेप्मोखदोपखग चविडन्यमानकडतांडइयातो त्रतोनयौएतातापसेरुडनोरे तापसख्टमनाोचता कटकवतद्राग्टक 


ष 


~न च्रागीकरतमन्यनल्य <~ ~ च्छटा चरूडानोचयक्तखे च च ~ अभ्न्दिप्डांटम 2, अदर्यद्धितभेदयाद्‌ न तनटिमैकाटनं 
{सद्द च्गक्तमस्णल्य च्छदटसारूष्ागोच्यक्ाखे अर व्यंग यरार्यदधितमदयाद्‌ वादग्धकालनच्डायाद्‌ इम 


 # 


रनानंत्चिषटं 3 = क “9 = == [थ 
रन्रानांशिष्ट पयचन्दरेज्ते चै्यद्वंगन्छावनो>े ण्टसच्च्र्नखमाप्नं द चविष्ातसोचव्यवनं मदापरिक्राणटवेनानिते कड 


च्छ 
उरश न्ध्म -सरन्चान्न्योनः = -तिश्िनेशदिग्योत्डदे्ाटसोच्ः न यथन प्रर ~ क 
स्यच म्द दव दचुमर् न" सनद (चदहा( ्तष्पखन न्द ग्वाप्डठाटसय्िव्य्वनम्रार न्क तदन{एखचं चलजाखिव चष्व्ययनि 


1 

| 
कछ(छ"य च्धैनपरन्वःलनोवचनदति चक्यमाप्र इ्तिच्नट्ररनततपागच्छं ~ ~~ चिद्धितसदाचास्यनानापं न चीख 
न रु प शार 7"सचाठ्चनडएत उतल्ययनपड्मद््‌यत्खसाप्तः इतनटरईतपाम उ+दतखदाचास्यन्नायाएठ र 1. 
[य 

~ र उङ्व्वि एननदासेपस््ट -.-< खंगपरः च~ == सपन्टचोराद्‌ लखस्यननिर्व्य 

„नत सरन्=तगर्ग्पार चक्रि एनन्वानेपरिखःरवे नि;खगपयंक्द्यः देरुषटतोदाद्‌ अतक्ालिसम्यन्‌निवाययवाङ्‌ दश्िकारसि 
न न्द 


~ ~ -- ------ 5 




















व क क नदन्त ब्व व ववर्स ९१६ 


म्‌ 
अचाराङ्गसु । २४१ 


1 


, सम्यग्‌निचपणप्रा्निमणौ जेकारणतेद् हांक हीस्ये ते्ाठसमाच्ध्यवननाउद्‌ शारतिदृहापदिलेउद्‌ शकि ६३ पाखंडौ तयापासव्यादिक 















नोपरित्यागकरिवो रएहवोभावद्टेवीजेउद्‌ शक्ति अकल्मनीयश्माधाकम्बिं कादिकनोत्यायकरिवो णडवोच्र धकारे तीजेउटखे 

गोचरीगतखाधुने' शीतादिके'करी वौपनादिकञ्रंगचेटा ऊपनीच्' ती खदस्यने' रवी गंकायाद जेद्णेखा धने ग्रामधन््ं नी पीडा 
। यकीण्टंगारने भाविकंपजपजेदधे एचवीयं काजाणीते टा लिवाभणीययास्वित वचनप्रका शिवो एडवो्धिकारदे येपपाचेचद्‌ रेडपगर | 
णश सेरनो परित्यागक्ररिवो संक्तेपथकी विस्तारथकी रवोयधिकारकच्योदे दिवे पडिलोडद्‌ सोप्रारभियेष्धे खर्तसेवेमिक० खीगुस 







भिष्यपति"कद ेयेवेमिकडहतां ते 'त्॒हमरतिद्‌क'' जंरेमेभगवं तनेसमौपि तत्जा तेकिसों तेकह्ेदेखसरषएुखस्कडतां सरी, | 
खीहष्टिद्र*सरीखे लिंगिड्‌वर्त" तेहने तया्ररुणुखसक्रतां शक्या दिदशेणीतेने' अथनशालिमोदनादिक पानद्राचापानकादिं 
स्ादिमनालिकेरादिक स्वादिमकमू रलवं गादिकतयावस्त्रचोलपद्टकल्मादिका पडिग्गर्हंकहतांपातो कंदलवष्पैकल्प तयापायपघु'कणोंएत , 
लानेपाद्ल्नाकद्ता प्राख्कख्यवाञ्रप्राख्क अनेराकुशीलियाने" उपृभोगभणौसापेनही तयातेदेवाभणी तेहने"निसंत्रेनरी तयाते ,, 
¦ श्ुन्दशे नीतथापासवयादिकने' वेवावच्खप्टभदानादिकनक्ररे परकहतांयतिगाटोंाटायमाणे चादरवंतरतो तेहने कादसापे 
| नद्धो तेहनेनिमं तर नरौ ऊ"चोनौचोवेयावञ्चनकरे दमक तवावलीले खागलिक हस्ये तेकर धुवं चेयंक °तेाक्यादिक , 
| भ्थ॒वापासल्यादिक खापुप्रतिद"दमकदें तमह मजाणो सद्ा्म्हारेयाच्रवए अथयनादिकड्द्र तिखिलामेजेणवोजाणौ अशनादि 


। दौीपिक!रीका 
अच्यगं सम्द्रत्त' काचस्सन्तिचीयति इति कायसस्यवि शेषेण अ्लर्यीदयायुव्क चचयावधिलचश्यावातोव्याषातः शरीरविनाशएवसं ग्रा म 





गीमरेरूएतयाव्याख्यातो यवादिसंग्रामधिरखिपरानीकनिरसिताकश्र्पाणनि्यत्मभा संचलितोद्यतृधवंत्विडद्धतविययुन्यनचमनूरतिका 
, रिणिरूतकरणोपिखुमटयिन्तविकारविधन्तेएवंमरणाकालेसणुपस्यितेपरिकमितमतेर्यन्ययाभावःकदा चिन्छादतोयोमर कालेन सुय 
, विखपारगामोसुनिःखंसारस्यकर्सपोवाउत्‌चिप्तभारस्ववापयतयावी कद्ध विदम््ममारे्यविडन्यमानोपिपरीपदोपसरन'फलकवट्वतिष् | 
। तेनकातरीभवतिकालोप्रनी तःशत्यकालेनासमवश्यतां मापितः खनृहाद श्वप सल्ेपनयात्ानं सलिन्यगिरिग दिस्य एडलेपादपोपगमने 
द्वितसरणभक्तपृरिज्ञान्यतसरावश्या पगतःकालंमरणकालमाय॒व्कच्चययावच्छरी र सखजौवेनसाद्धंभेदोभवन्तितावदाकांचतेदवमेवच रत्य का 
| ल्नोयदुतथ रीरभेदरोनुनर्जीवखात्यन्ति्ोनिनाथोसती तिद्रतिरधिक्रारपरि समाप्तौ नवौ मौ तिपू ववदितिपच्चमोद्‌ शकः समाप्तः द्तिचीट त्‌ | 
` वरत रगच्छेचौ लिक” च्रौजिनचंसद्धरिनिरचितायां चौचाचारांगदौपिकावाधूताष्ययनंपृषटंसमाप् दै उक्तंपटं्ध्ययनं यपुनासप्तमाध्य 
' चन्न मदा परिन्नास्यस्थावसरः तच्चव्रवदिन्न दूतिसतिललंष्य श्रषटटमस्दठं वं घोवाच्यः सचाचमिदानंतराध्ययने निजकर्मशसरोपकर | 
| गरगौरवत्रिकादि विधृननेननि;संगता;भिडिता साचेवं साफल्यमतुभवति द्यं तकाखेपि सस्यग्निर्यीरं स्यादित्यतः सस्यग्नर्यौणम्रति | 


। पादनायेदनारभ्यते इत्यनेनकंवृ षेनायातसयास्याघ्ययनस्य उद्‌ शायीधिक्रारःमरोच्यतेतत्राद्योदट्‌ यकेखयमर्याधिकार स्तद्यया तरयाणां । 






| तिपषद्यधिकाना प्राज्ञकशतानां प्राष्व स्थादीनाच विमोच्चपरित्यागःकायेः दितीये ठच्यकल्िकस्याधा कभिकादेःपरित्यागःकार्च; टती । 
, येतुगोचर गतस्य वतेःथीतादिननाकंपनाद्वि कायासंगचेधयांखत्यां गस्यस्येयरेकाखाद्यया ग्रामधर्तेसद्वाभ्यमानसखय रटगार्भावा 
; वेशदस्ययतेः कं पनं इत्येवंभाषिते तदाशं काब्युदाखाच यथावस्िताथेकघनाक्रियते पेपेषद्‌ यकेषु पद्चस्वयमर्याधिकारस्तद्यया उपकर 
| ररी राणाविमोत्तः परित्यागः खमासखतोव्याखतख्च्यते दरत्य्‌ ट्‌ शा्यीधिक्रार; नामनिष्यन्ब निचेपे विसोचदतिनाम तत्रभाववि : 
। सोच्लोद्धिधादेशतःसवतच्च तलरदेशतोऽविरत सम्यग्टटी्नांमाद्यकषाय चतुच्कत्तयोपयसात्‌ देथविरताना श्ादाय्कषायच्तयोपश्च 
मा्ञयति साधूनां चद्वादयकपायन्तवोमथमानु पक्र च्यान्तुथस्ययावन्मालरं चीणंतस्यतत्‌क्तचात्देविुक्ततायतः रगधवोदेप्रविसु 

क्राभवस्य केवलिनोमि भवोपग्राहिकम सद्भावा विमुक्ता सवविखुक्तादसिद्धा गतोनामनिष्न्नोनिचंप सामतं द्लादुगमेस्ख चि 
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| ४ आअचाराङ्गनसृच। 
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~ अयगवापागतवानजाद्वा साद्रमगावयं पद्डिन्यडनक 
तादिरुणोपतं खट सचारग्णदं तं द्‌ रसेवेिसमगुसच्छनाच्मगानच्छवा असग्यकवापफागनवान्ताद्मलवा सादमवावल्यवा प, ङग्गटरजाक्‌ 


निर्यत्िन्ना 


= र~ रज्यत दरयाटावमागत्तिविमि = चेदत्र योरटनत्न 2 5 - 6 योर्टथ नगवत'सड 
द्ट॑गपायपु"गवा रप्ृपाडन्ना वनसा तच्ना यपक्च्न्ठच्वकग्डय पर्दाचसायान्ततठष्त सवकयगतद्धाटतवणदय उन्टनउतशदन् 


2 | 


= = ॥ व चमनोननोदटितोर्त्दिम्त ~ (~ ~+ ~+ न्म 
प्राच्रातच्रच इतिजितत्‌वच्छनाप्प तद्ययारमस्नान्स्टं गाग्न्द्चन्तरापक्तचा पन्नातर्क्ातत्तः चसन इःटतएलग्तः चदुन्लनाष्द्‌ 


तदिपयतसन चअभ्यतेदत अरर्नयास्ये नरद चीयतेदततपाम र द्वालापानकाद्धिन्दाद्ट न= --~ 
निः तस्तदिप्ररयातस्तु चर्मनोः यक्छाद्रित्खच्रनगवा चम्बतेदति अगरनयाच्यदना्ि पाचतेद्तमान द्भत्नापायकयदन्दषट 
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= किमपिव्द्यात नापितानायचन्तयेलच = ~ देयवियत्टच्यसुवावयङ्यत £ इतित्रवीमितिरविक्र रविव्लर पत्नौ रतदव 
माटरन्ल्ननस्यः (=मसावद्द्यत्द्‌ चाण्पतानप्वन्लर्य तपण्वयद्टरच्यङूचावचक्चवात्‌ इध्तनत्रकादषतसावक्ार्‌ पररक्सप्रा खतच्दच्य 
[प 


माः पमद्न्वीनात्याडह न 9 र्वचर्यं नात्चच्ना दम्विणोटमिवर्मल्लिवमो्गलिय 9 ® चन्यं गतदिरच्छ्रविदत्त क ध 
म ग्रमटन>्वानाल्याह इच्चचनप्ब्दल्न्‌ अच्यचत्पाचड्‌ दमक लनव्रप्याटानयनुन्नवस्दरन्ननच वत विमत्त गविरूच्ग्द्रविघत्त 
शलोदेनारते यदेनासे चनिमागेपाण्न निनन्तच्ना ४ =च्नादेनावडिियमर ग्रादाचनः त्ति शक्यादच्दःदः अरनाः 
चवम्द् जाखंनाय उस्नारप्‌ चनसाग्णणएच्ना प्नसन्तच्ना ङुच्नादवाचःउयपर सग्एटःवमग्दा-ततष्नम गाज्छादचकुचःदा न! 








च्विलगातार्यं रजता ् 

+ ग्‌ ग्वार दछतटाव्ना 
चनाः तसखव्यातोषिनायो £ - >) यथवानीचतदष्त नः काचन्तस्यवियेपेगाद्चवादयाद्वव्न व चयाव्धिटन्ग्ययावातेव्यालात -------~-- > > सरत्वनायप्वं ---~------ 
चता तस्यव्वातावनाया चव ्ताचत्डात काचन्नस्ण य्व यराद्चष्दयातुष्न चृवाठाघदच्ेष्दचाचाताव्यातत्वः चररवनादपय 
क 8 


2 
खग्रनयोषरूपतचा व्वाख्छातेवकाडि चंग्रलजिरनिण्खनोकनिरोता कटक्पाग्यनियेन् भरमारुचलितोद्चतृष्छन्विदुद्ध च विदधुव्चन 


५ 


लरतदरग्मरय म्भमटयिन्तविखार एठमरमालेपिससुपस्सिते ~ ध न~~ ~> ~ 
न्वसत्दतिकारिचि क्तकर्योय अन्तविच्यर्‌ वित्त एठ सर्एमाेपिखख्पस्यिते परिच्छन्न तमतेरष्यच्वाम्नवः कदातिव्छा 
र 


लयादिविवि्ं पखवद्योपचन चन्यमानः ने नविदन्वमानः अविदन्यनानः द. = छान न ष्टमनदावालम् प्रतिय 
त्प एद्कप्वस्तर {वदड{वदग इन्वमाना ना5दडन्यम अविहन्यमानः ननितिल्ः खच्छानदखगह एटमन्छद्वावाटमरग्यं परतिपद्यं 
"= 


तडि अदिवह्टन्यमानोपि -------> घवाद्धास्न्त्रतयः तपःपरसपोपदरनं =. ननात्सग्व्तः ~ तयाकदाकेनोपनीतं 
तदति यदिष्रादन्यनानोपि चवाद्धास्बन्तस्तवा तपःपरीपदोपखमः ; पटकवदरवतिष्ते नच्ातरेम्वत तवाकालेनोपनोता कालो 


सटड्धिलपादमोपगननेगित 


=: ष्टत्यचने नन्‌ इःदयववेर्खलेष्डननानान € क ६ ----- "~- सर्य मततपररि 
पनांतो ख्ल्छनालैनानव्चतं मारयित सन्‌ इषद्‌ त्देव्धन त्रान खडिद्धयनिरिगडरयादि स्छंडिलपादपोपगसनेगित र्ग्एमक्पण्यर 


2 ५५ ५ ~ 
च्रान्वतरावस्छापगतः ज्रादमरग्कादमादुष्क्च्य चाठच्छखारस्व जाठेनखाद्रं मद्ामवति तावदा्ांयेदचसेवचं चन्द्‌, कालचदतय 


६ 


सरभेरोनटनन्नमीवस्याव्यन्तिक्े विनामो „~= > अननीत्यादिरदपजे < _ €~ वथो शनखत्यमासो समत 
स{रनद्धूप्नदटुनच्जकस्छाट्य केनायोऽन्तति दतिरतिनार्परिखमाप्रौ तनोनोत्यादटिङधंपज्ज्दिति वंद्धस द्‌ यज्ख्छन्य्साद्नासस)। 


षुतार्खयठाध्वयननिति व्र ८२५ उक्तषटमव्वनसष्रुना चक्तमाव्ययनस्र सडायररिच्नाखूसखावसर सचव्यवच्दिकमिति छतरातिरंव्याट 
१ 


मसवसदघोवत्य [क श ५ सदवचाच्िद्धागन्तसष्ययमे यः व 9 = निलचम्दध र चसैरतेपयर्ण 2 नोौरवद्टनोपखग सृन्मनतिदटननेन कि + गताण्न्त्दिताः =» 
स्वस घोवाच्य; खचावरसिद्ानन्तराव्यवचने निजक्न्मं गरयोपनरण्‌ गौरवडन्नो सानचिघूननेन निःरृग्ताभिदधिता साद्व 
चाफखयमनवुमञति चद्धं तन्यन्देपिखम्यन्नर्व्मपणं सखादित्यतः सम्यज्निर्वणखम्रतिपादनाच्दमास्स्यते चह्टवानिःरंगविदास्त्गिा नानावि 
च्च" 2 रदव्याङद्न्य एकन तन्रनास्मु 
{पसंपद्टोपस गाः; सःडव्वाद्ल्वं च लरतिपादित तत्रनास्पां तिकि उयखग निपाते सत्यदयीनसमनग्ेन खम्यन्निच्छवतमेव विधेयस्य 
्रत्तिणिदना म द्रमास्म्यतद इत्यनेनसं -ऊवेनःया तस्वास्छाव्यचनद्धोपक्मार्दत्नि ~ ~~ चन्जयेनुयोगदासर्िम्बन्ति = 
स्वर्ग्य पभ्रदणद्‌मास्द्रनास्‌ प्टननख= उवा त्क््छाव्यवनस्छव्रकसद्ा न=खन्रुचागदसपम्दष्न्त तत्रापक्मदायस 


-ागन्सव्टतयटः {त 


वाताच्रवाविकासोद्र चातत्राष्वचचनप्वतरक्नारः 7गनिह्धितचद्‌ ग्पव्धिजारन्तुनिचु क्रिकासोढिमग्थिषु याड अखमगुन्धगा दात ष्वनिः 


(व 


| 


ग{दाखट क सुन्विनाचाकटरस्तिगाङ्यरपुव्िगाद्या = ~ ---- न्न) क = । तवाद्योद शकेयचमर्यशिनात्न्दटयः 3 १९ 
प्दाखट्‌ सन्िगादच्छटरम्मगाडच्रुपुत्विगादा तवायं कचचनयाष्वकार्श्द्यया खसयुद्धानामररटमनो दानादवा्यां तिष्य 


वा सप्रतान <->. नया तद्ागारेपक्ियव्गान्दटियस्तत्वाग्दयार््ध {द्त्कतपोथिनयिय्य (व्‌ 
शिकान न एठा शलद्न्तयता(रष्ठनानः पररित्याग *व्ाचन्नय तदडागसःपश्रयव्बान्महषटिर्त्यायचं टं सादय: यनद -ररच्तपदिनये 


समनोद्धायवाच्न्यासल ~ पद्टन्डविद्दानाचायादटि =+ ~~~ चयमनोद्ानेय च > = दखयेगन्लार्मः तव 
7 न चा द्ाचचक्छन्ट पर्छ पद्धन्\पद्धायाचासद् न चोद्धास्टपं च्छच) नन्त्यागेपवयडत्ि हितीवेवकल्िकस्ा घाम दठि मचः 
यदिनावाकम्प्र दं 
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ईरन्याग त्या ग्धः =द्ि{र्यत्येच्तत ~ "= मर्तपघ्राविल्वगर (यि अतिपेष्चर्द -खिद्धातस्द्धाव =° 
पानम च वा चष्च'क्लत चतत म्रतवव्रावषवच्त्‌ अतिपष्चख्ट्स्व सुतःङिद्धांतखहावः कव्नोयोचयंबमूतं 
दनतव्रनमयदमनगगदेतति गतत्स्‌ मगग्यत न्ताव्ट्न = ~ दव्य < प्ारन्तद्रन ~ उदर म------ (न ड = 
, ५०५६ तच्कछ्द्‌सत ख ्चच्ार्द्यन ग(वरगत स्यतः यतःदिनानपनादिकाग 7 गतः दनं खा सग्दटांसत्यं ग्य्ड (क 
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२९४ आचाराङ्गसृल । 
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तरेण मरसेनभाव्यं तत्रक्रारयेका्ये¶पचा सन्तन्मरणमेव भावविमोच्ामवन्तीत्ये तत्मतिपादयित॒मा दह भत्तपरिखागाहा भक्तस्यपरि 
ज्ञाभक्तपरिन्ना अनथनमित्यथैः तत्रतिविधचतु्िघाद्ार निटत्तिमान्‌खपतिकमे शरौरोदट्तिसंहननंवाम वयासमाधिभावस्तया 


नयनं प्रतिपद्यते तयेंगिे मदेशमर प सिंगितमरणमिदं च चतुर्विघादारनिन्तिखसूपं विविटसंहननवतः खतणएवो दते नादिदकत 


स्याव्गतव्यं तथापरित्यक्तचतुर्विषारदसैवाधित चेटाव्यतिरेकेण चेटनांतरधिकलयेकांत निःमतिकमतं शरीरस्य पादपस्ेवोपसामी , 
प्येन गमनंवन्ैनं पादमोमगम नमेतच्चन्नातव्यंभवति चोद्धिभवसिद्धिक्यरमं मरणमाचित्यन्वियते खण्तत्पर्क्तं लयान्यरेग् सरणे 
नम्तियते नान्येनवेदानसादिना वालमरणेनेत्येतच्चानंतसेक्ता मर गंचेटामेदोपाधिविशेपात्‌ तेविध्यमतुभवद्धावमोचं विजानीदिषठाप्र 
तसेतदेवमरणं रुपराकमेतसामेदादिविधमिति द्भचित॒मा ह सपरिकमेयगादा पराक्मःसामयं सुटपराकमेणवन्तेत दूति सपाक्म 
स्तस्ि"च् मरणं स्यान्तदिषयेयेवा पराक्मेनंघायलपरिौगे तद्गक्तपरिजञं गित मर्पाद्पोपगनमेदाच्चिविघमधि मरंरुपराक्रमेतर्‌ , 
सेदाल्मत्ये कँ दैविध्यमनुभवति तदपिव्याघातिमेतरभेदात्‌ दिधाभवेन्तत्व्यावातः सिंहव्याघ्रादिखतो अन्याघातस्तुमतरज्याश्टनार्यग्रदणा | 
दिकथयादुपूव्यैपि यत्रुतमाचम्कच्तय मनुभवतोयोभवति सोऽव्याषातद्ातुपूींलुक्तं तत्रपरमायेपचतेपेणोपस हरति व्याप्रातेनाडु | 


ूव्यवा सुपराक्रमस् यपराकमसछवा मरोखखुपद्ितेखति इ्डतायेन्नेन कालन्नतया समाधिमर यमेवकन्तं व्यं भक्तपरिजञंगितम 
रणपाद्पोपगमनानामन्यतरव्नया समाधिविषेयं नवेदानसाधिविषेवं नवेदानरादिकं बालमरयणं कचं व्यमिति गाया्थः तुव 
| सपराक्रम मरणंद्टातद्वारेण द्र्मवित॒माह खपराफ़मगादा खखपराकमेणवर्त॑त इतिखपरराकमं किंतत्तमरणमा दिश्यत द्रत्याद्देय ` 
| माचा्ैमरपया श्ुत्यायातो दधवादोयभितिद्धमाचच्चते स्रादेणोचस्तय दादरप्ोमन्वाखायेः चयेतन्तयान्वदप्यनवा दिादर् 
| अाैवेरवेरखाभिनो ययाते पामरणसमत्तया पादपोपगमनचेतच्च रुपराकसं मर्य मन्यतराप्यायोज्जमितिगायाये; भावायेस्तुकयात्‌ , 
| काद्ववेयसच मखिधमेवययारयवैररवखत कर्णाडितन्छंगवेरेःमादादवगतोचाख -खतुभिःसपर राकमेदवरयावसजचिष्ठरिचिमादपो ' 
| मगसनमकारीति सांप्रतमपराकमं दशेवितुमाह यपर कसम॑गःहा नविद्यतेपयाकसः; सासव्धमख्िन्तित्यमदय कमं किंतन्मर्णतचरयुया 
| जंघावलमरिीरछना सुदधिनान्नामायै ससुद्रारणामरणममू दयमादेगादां तोदृद्चवादावःतदति पादपोषगसनेपि तयेवादेशंजानौग्रा 

ज्नयापादपोगमनेन तेषांमर्णमभूदित्य तदपराकमं मरणं यदायैससुद्राणां संजात मेवसन्यतषायोव्नमिति गायात्तरायैःभाबायश्च 
| कथानकादवक्ेयलचचेदं च्ा्यसुद्राचायी; परुतिरखापवासन्‌ पाञ्च ँवावलपरि्वी रः यरी रा्ाभमनपेच्छ तन्तित्यक्ुभिगीचु 
| स्येरेवानगनं विधाय प्रतिखयैकदेरेनिच्पैरिमं पादपोपगमनमकारि सां रतवयाघातिकमाडह वावादरसगाडा विरेयेष्णाघातोव्याघतः 

सिं दादिरुतः सरीरिषिनायस्तननिरे ततं ततरवाभवंगव्याषातिमं कचित्विदादयन्यतरेणा पराद्धोवेदारोा भवेत्तेनयन्मरणं तद्याधा 
तिसन्तच टञ्चवादायातञरादेथोदर्टांत; चथातोखलिनामाचायेग मददिष्वाख्चठविधान्यर प्ररित्यागेन मरणसभ्युषगतवाने तद्याषा 
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| तिसमर्यसितिगायाच्तरार्थो मावाभेस्तुकथा नकाद्वसेयस्ल्ं दं तोरुलौ नामाचायरस्व मद्िधीभिःमारव्यतो भलिदेयेवावद गे 
सदिष्यःसंभवन्तिताभिच्च कदाचिदेकःसाधुरटव्यं तुवेच्चीरव्यःसचताभिः चु्मनोऽनिर्वाहमवगस्य्‌ चतुर्विघाडारं भत्यास्यातवरा । 
निति साप्रतमव्यावातिम प्रतिषादनेच्छयार अशगुुनिगाहा चातुयूर्वीकसस्तं गच्छन्तीत्यावुपूववीगः कोखावादेशोखृद्धवादः सचायं | 
तद्यका पूवैखलितस्य भ्रजच्नादानंतत्‌ः छल्लकरणां युनरयैग्रहण'ततखडुभयनिम्ब्षेतः खुपात्रनिचिप्तष्तरा्थी दुर्गदिनालुज्नातोद्यतो ¦ 
मर्यतिकान्यतरायनिगेच्छन्‌ निथैच्तिविधस्याडा सेप्राधि शव्यास्यसखनित्यपरिभोयान्नित्यस्य शु्ोमवति तद्वद्याचा्यैलदाशिष्या 
न्निपाद्यापरमाचाये विघायो्बनै दाद्थरावन्दरिवया संलेखनयासं लिख्य ततोगच्छविसर्नितो गच्छालुन्नवःसवस्वापिताचा्यै विद | 
च्नि तोवा श्यु्ुद्यतसरप्यापसा चायींतिक्रमिवात्‌ प्सुब्ाध्यायः भ्व्ति;खविरोग्ावच्छ दिकः सामान्यसाधुर्वीचायै विखव्नि्ः 


छतसखचेखनापरिकम्ौ भक्तपरिन्राद्दिकि नस्पसभ्युपेयात्तत्रापि भावस्तं लेखनां कुर्यत्‌ द्रव्यखंले खनायान्त॒ अ 
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| 


पडिचोद्सोयगादा प्रतिपादित'सन्नाचार्येण पुनरपिसंलिदेत्येवमभिदहितः कुपितःकुद्धोययाच रान्न;पूवेतोच्छाच्ना पदचाच्धीतलीभव 
त्ये वमाचा्खापितं वोलेनागवल्लीपते च कथिनिप्रेषरचणाय विवेकःपरित्यागः काथैस्ततोषट्रना कदयेनाकायौ तन्यद्िष्णोःपचाया 
वत्प्रसाददतिगायान्तरार्थेः भावायेस्तुकयान कादवचेयसचं दं एकेन साधनादाद शवं संलेखनयावानं संलिख्य पुनरय्युद्यतमरप्ाया 
चा्ेविन्नप्षलेनाप्वमाचि चयाद्यापिसंकिष्ठ ततोसौ कुपितस्त्रगख्ि भेपांशुलिंभ॑तादभेवति विमला ्मित्याचार्योपि येनाभिभरा 
येगोक्तावां लमाविष्करोत्यत एवाश्रुद्धोमवान्‌ यतोवचनसमन॑तर मेवांरुलोभंगदारेण भावा्ुद्धतासाविरुत वानिल्य्‌ काच र्यस्तत्परति 
| वोघनां दर्यं त॑दमैयति चयाकस्यचिद्राच्नेनित्य' निष्मन्दिनीलोचनेतेच खवेद्योपन्यसलानुटानवतोपि नखस्ताभियातां एुनरागन्तु 
चेन्बेदयंमाभिितः खस्थीकरोमि भवन्तंयदि मुहन वेदनां तितिच्तसे वेदनात्तं च नमांयातचसौति सान्नावाभ्युपगन्तं अं जनप्रचेपानं 
तरोद्ग तती नवेदनार्तं नापगतेममाद्ठिणौ इत्य वंत्ादिना व्यापारचितमारेभेततोरान्नसौलनान्नायत्मूवमव्यामादनसस्युपमतसतभीत 
लेतिखुङ्धत्तपव्नापगत वेदनपदनयच् पृूजितवैद्योखुमुदे रार्जोत ष्ठमाचावेस्यापि तौच्छाप्रतिचोदनादिकान्ञा परमायैतस्तु शीतेति 
यदिषुनरेवं कथितोपिनोपशास्यति ततःशेषसंर चरणां विरुतनागावक्ली पत्रसखेव विवेकःकियते खया चायेपैपदेशं मतिपरद्यतेततोगच्छ 
एवत्तिटतो षट्टनादुमचनादिभि; कदथैनाक्रियति यदिष्तयापिनघ्वलनं ततःश्ुच्वदतिकछ वा यनशनद्‌ानेन प्रतिजागरणनच भसादः 
कियतद्रति किंभूतःषुनः क्तियेचवाकालं कथं वालानं संलिखेदित्य तहदिव्यवस्यापयाड रिप्याद्वयागगष्ा चन्तारिगाद्धा चाद्रहगादावास 
गहा सूत्रार्थतटभयैःखशिष्याः ग्रातिच्छकावानिष्पादिताः योखतामापादिता शकुनिमेवाडकं प्रयततेनततोसावघानंतरं प्वादशसव 
न्षरिकी संलेखनांकरोति तद्यथाचत्वारिवपैखि विचित्राणि विचित्रतपोु्टानवन्तिभवन्ति चत॒थेप्टाटमद्श्म दादगादिकेसति 
पारणयखुविछतिक मन्यथावेतिपद्चमादारभ्य संवव्एयदपराणि चत्वारिवरपीचि निर्विंरतिकमेवपारणकमिति नवमद्यमसंवत्स॒रहयं 
तवेकातरितमपचाम्तसेकिन्नदनि चतथेम्नरेदुराघान्तेन पारणकभमिति ततणएकादगमसंबत्परंदिधाविधत्ते ततराद्चपस्मासंनातियि 
। कुटंतपःकसोति चते पवा विधाय परिनितेनाचाग्बेन पारणवां विधत्ते त्यनाद्रतांकसरोतीत्यमैः चपर परूमासंतु चिरटतणचर गाव 
। तःपवकमेवपार णवं हाद्यसन्तु सेवत्सरकोरौसश्ितसाचानस्त्'करोतिप्रतिदिनमाचाम्त नमुंक्तो ्याचाम्तस्यकोय्याः कीरीसीलवत्यतः 
कोटीरुखितसि्य क्त' चतुय खाविेयेत संबन्यरेतेलगंडूषा नर्खलितनसस्का राद््ययन्‌ायायगतवातसुखर्य॑तप्रचासाथैं पौनःपुग्येन 


















ॐ ध नि + ५... 1 ॥॥ [अ 
करोतीतितदेवसनया नपूव्यीरुवेविधाय सतिसामथ्य` गुखणातुन्नातो भिरि कंद्रंगल्ा स्यंडिर प्रत्य येच्छ यययानंतर॑पाटपोपगमनं 


~~~ 
वय---------------------------------~-----~-~ ~~~ 


। कसोतिद्‌.गितसरगांवाभक्त मत्यास्यान॑वायया समाधिविधन्तदति गायाचदण्याैः अनयाचद्ादथरवत्यर रुलेग्डनातुमूव्याकमेग्ए ष्या ' 
रपर" कुन्ैत चाराखभिच्छेदो भवतीत्य तज्ञायादयेन दथैचितसा क्िनासगादहा चा दात्णिगादा कर्यनामारौतपः । 

¦ कौ चिपंडितः खाद्याननित्यसुयुक्तामासनवन्तेनं॑टन्तिददीचि'त्वयलपरिमाण ल्तणातस्वाःपरिचेमः संेमोटन्तिपरिचेषः लष ' 

। ्तिपरिनेपोऽसयेति लघुटन्तिपरित्तेपसलङ्गावं योुजानएवन जति कयससौतपः न्ख पंडितः स्यान्तवाद्ारेगा विरुखितोदहिवानप ¦ 

' खपात्वाखरानस्खित्वा पुनःपारचत्ति तव्रा्यस्पारासेसौभवति किसथं खुद्चरनििन्त' एवमसावुपवासै; मतिपारगा कमस्पादार 
तयाच ारयन्नादार सुक्तयिधिना पच्ान्निरन्ध्याद्क्तप्रत्याख्यानं कुर्यादितिगायादयायैः उक्तोनामनिष्पनो निच्तेपलन्निुं किदसां ' 

, भरतंतात॒मसो सब लितादिगुष्णोपेतं स्दूलसुच्वारी्यं तच्च दसेवेमौत्वादियावत्‌ साढायमागेत्तिवेनि सोरंववीनियो्ं भगवतःसका 

| श्एज्जातन्नेयद्रति किंतर्गच्चमागत्रवीभिवच्छमारंतद्चयाससनोन्वस्वा वाशन्दरन्तरापेच्यापत्तातस्द्रो तकःसमनोन्योदषटितौ्लिगतो 

, नतुभोजनादिभिसख्छ तद्िपरोतख्वसमनोन्नः भाव्यादिस्तस्यवानास्यत दत्यगनं शाल्योदनादि मीचतद्तिपानं द्राक्ाप्रानकादिपन य 

तद्तिख्ठादिसंनासिकेयादि खाद्यतष्तिस्ादिसं कपूरलवं गादितयावस्त वा पतद्नदंवावंबलंवापारपु"खन॑वा नोपदद्याद्यल्मासछ्य 

, सम्राडकंवा तद्न्येपांक्ञवी लानासुपभोगाय नोषितरेन्ताप्रदानायं निनंलयेन्नचतेषां वैचारच्यादुर्यत्परमत्य्य भाद्वस यदन्त 
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्मल्य्यनादस्वान्तेस्यः किमचिदद्यात्‌नापिता नासं ्येन्रचतेषां वेवाटच्च एु्चावचं कुर्यातद्रतिव्रवीमीव्यधिकार परिखमाप्रौरतन् 


वच्छमागमद ववी मीत्याद धुवं चेवंदत्यादि यावत्मर॑यगाटायमाणेन्तिवेमि तेदिग्राक्याद्यः कगीलो च्रगनादिक सुपर्वंनूयुयंया 


८ 


ध्र वद्य तच्नःनीया न्ित्यमद्यदटावसाथभवति लथ्यनेवातोभवद्भिरतदगनादिक मन्यत्रलसावा लब्पावाभुक्तावा भृक्तावाग्मट्रतये वश्च 











वालभियणोलभियमु"लियणोभुजियपंयं वि यच्तृणविकन्मविभत्तंधश्मजोसेमाणेसमेमाणे चलेमागे पाणच्ना 
ि्म॑तिन्ना कुज्नावेयावडियंपर्चणाद्ायमागेत्तिवेमिद्र दमेगेसिं यायारगोयरेणो सदणिसंतेभवतितेद द्रा 
रसद्रौश्चणुबयपारेणपारोषायमाणेदरणयो्राविसमगुनाणेमाणे्हुवा अदिखमाद्रयंति यडूवावायाच्ो 
विष्णड'लंतितंनहाअत्थिललोर णत्यिलोए धुवेलोरग्रधुवेल्ञेरसाद्रण्लोरञ्रगदरलेा एसपच्नवसिणलो रपवन 





भाषा 
नेयिपरासी अथवापामीभोत्रनकस्ं श्रयवाविशुकयं ठण्टेयम्दारी वतिद्राविवो जेञ्म्नादिकनलाभोंतोते लदिवाभणी् 
यवालार्घोतो वली वियेपडाभभणी भोजनकसखोंदतो वलीभो ननकरिवाभशी अयवाभोजनविगाकीषे पटमालीकरिवाभगीतुन्टअ 

गरेश्यानक्व्ाविवों अस्हारोखानकतग्टने' यावर्तामागिद्‌"जष्े अथवाग्रण्टारासंतोपभणीवाके दइमागियद्‌ाविवों ददहांमाविव 
प्मादनक्रसिवों तेयाकयादिककेवोदधे विभन्त कतां तेखाघुनावग्मं यक्ीलृभ्नो धर एतावतालिममागैवकी विमरीतमार्ग्ाचस्तो ' 
कदाचिखपाच्वमादहिं्यावतो श्रयवाकिद्रादरनातोदसपूविौक्तवचनक्द्धेतयाय्गनादिकश्चामे चद्वा्रशनादिदेवा मणीनिमंदे अथवा 
, वेयावच्चकरे नेपुगथाक्यादिक तयापास्लयादिकनोते श्ादरिवोनद्धी तेदसह्ितपरिचयनकरिवो तिदापरटकडहतां अतिगाढटो्रगा 
¡ ढा्रोयसारेकडतां नि रादरपरोरद्िवो इमकररताद्ेनश्ुद्धिवाद्‌ जेहभयीति दमने जेएसाधूमादरेउपाचद्भ्राये यंग्नादिकल्ये 
। तोलोकनद्रमजागे एयनेएसरीष्ठा इगिपरिमाहरी चानीविकाखचिद्र"वाद्रप “ जेचारित्रियो नेहनेकच््योकरेतो कृगीलनासादहायय 
दीधाभगी यनाचारदीपावे तिशिभगोयोुरुधिष्य प्रते"कद्धेें तेदूमनकरिषें वलीनेयागलिकनद्रीसये तेड'कड्ट "छ त्र" द. दमेगेकः 
ईम मनुष्यलोकमादिं एकनेयश्ुमकम्प्र नेर माचारगोचरकडतां भोचचभगीयनुहानविशेषनो सनिखंनेकदतां रूडीपरिपरिचित 
¦ नद्धद्तियाचारना अजागभिन्ता चथा तथाप्रेदमलेत्यादि परीसडसदिवा असमवश्तारुखविदारी गाक्यादिकेश्यापगं ससेखा 
 कीघाद्'ता व्यारदभनायर्वोधद्' नेषाखलयादिक सावद्यार्दभार्यीच्छता लोक्रच्नागलिविदहार अारामतलावकू्ादिकनेकरसिविषरमै ' 
वदे" दश्पिकारसिि श्चयूवयमायाकतां तेच्रन्यती यीँनेकेडे धमं कडताम्राग जौवदग्यनासयं तचाश्यनेरापासेदगणावता दयता 


4 
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मोदता एडवाच्छताययवा च्दृत्त पारकेद्रव्य परमवयकौखव्रीहताल्य लेचभगीवौतरानिद्र' अकल्यनौववस्तु खाधुने"यदुकत 
च्य तेखेताचदत्त जनःलेणद्ारकद्े ययवानानाप्रकार वचनपरद्गेनीलिमवोलेनेकद्ेे एकद्रमका दे"दयावर्ज॑गभरूषलो करे तेके 
रोनवचवंडमेदिनौ खातहीमचने खातसमुद्रतिदंच्रायो लोकनयीद्रमक्े तयाए्क्रम +" चार्वा्तादिकलोकनवी एस द्र द्रनालख | 
अदगैनसरीठेदि जीवनयीपुरवपापनवी दृत्यादिएकसांस्मादिकड्ूमकदं लोक्नित्ये च्रदतानी उत्यन्तिनश्षँं दतानोविनाथनयी ¦ 
| जेलोकने' उत्म्तिविना्रे तेजिवारे प्रकटयादर तिबारेलोकद्रमक्े ऊमनोलिवारेरीचेनरी तिवारेविणठो दूमकद्िवेतेम््मदे 
लोकनोखत्मादविगायनयौ सदारटेण्कयाष्यादिद्मकद्धे' लोकयनित्यटे चि रविखरालवाद्टे जेएकच्िदधे तेकीजेनयीद्मक्रदं ' 
यनेराद्यनी द्यनकरे खाद्रणए्लोएलोकनौ ्ादिखमलयकाल्िसवेमावने विनाशिछपनेव्रद्माद्रंनगनीमातासिरनी तेदवकीजगनीभनो 


[3 
न्तस 


तेकतोगदेवतानीसाताच्दिति चरनीमातादिति मनु्वनीमातामन पंख्ियानीसाताविनता सप्णैनीमाताकद्र्‌ नागनातिनीमाता 
५. सची चोषदनीमाताछरमि खवेवीननीमातार्ी उतेव दितिखरसंबान दितिरुडराणांनलुर्मचव्यायां विनतावियमा्नामाता 


2 
० नि 


॥ 
॥ 
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मिष्ठप्रकाराणा{ ब्ुःसरीखटपाणांरुलसा मातातुनागजातीनां खरभिचतुःपदानामिला एुनःखववीजानांर इतिवचनात्‌ अने राकः | 
दंजगनी्रादिन्यः एकद्मकटं सपच्जवसिणएलोए लोकनोच्र॑तद्टे मलयकालिसर्वभावनो विनाथा इशिकारखिलोकनों तदधे एकः 
शूमकरेलोकनोयं तनथी इत्यादिषरमा्थं अजापतालोकनिसित्ति नानानिषवचनप्रचुजे तथावलौञ्ापणप्रते' विवादकर तेकिम 
दौपिकाटौकां 
्तयेयवण्यमा गन्त" चलब्पेपिवियेषलाभाय सृक्तोयुनर्भोजनायभक्तेपि प्रयमालिकाथं चस्डहृत्तयेययाकथच्चिदागन्तव्य' यद्ययाभवतां 









कल्पनीयंभवति तत्तथादासयामदति चहुपयणवास्यरावसथो भवतावत्तं ते्न्यथापि अस््त्‌रतेप यानं वाच्यायन्यौ पिवक पयेनाप्याग 
न्तव्य'उकमभ्यन्ति अपक्रस्यवास्यून्यग्य्हाखि समा गन्तव्य नात्रागमनेखेदो विधेयः किंमूतोसौशाक्यादिरितिदगैयतिविभन्त'घ्मन्तिविभक 
श्यम्भतंघने लुषन्वा चरन्‌ एतच्चकदाचित्मतिच्रयमध्येन समेमारोन्तिसिमागन्छन्‌नूयाद्यदिवा अशनादिप्रदद्यात्‌ ्रथनादिदानेनवानि 
मन्येत चन्ययाउपाखया चार्य कुयौत्‌ तस्यक्तशौलस्यनाग्युपेयान नेनससंलवमपिकरर्यात्‌ काय॑परमत्य्यैमनाद्िथमाणोऽनादर 
वान्‌ एवं दिदभेनशुद्धिमेवतितरवीस्यत्ये ततपरव्ं यदे तदच्यमाणमित्याद इ हमेगेक्षंमायार गोयरेोभणिसं तिभवतितिद्रह्यारभी 
अणुगयमाणा ₹हणपारेषायमाणाणयोयाविसम जाणे माणा्डुवा्रदित्तमाङ्यन्ति अडुवावायाञ्भावि'जन्तितंजदाचअरवििलोएः । 
गयिलोरएभुषेलोए्यधुवेलोरसादए्लोएञ्णादरीएलोए सपज्न ,सिएलोएमपज्नवस्िएलो ए खकडतिवादुकडतिवा कललाणेतिवापावेति ! 
वासाधूतिवाअ्रसाधूतिवासिद्धित्तिवाच्रसिद्धित्तिवाणएरएतिवा्णरएतिवा जमिणंतिपडिवन्रामासगघन्म प्रवेमागोएलविजाणञ्क 

ख्यात्‌ एवं तेसिंनोखयक्डाए णोख्पएतिघग्द्र भवतितेजद्ेयंभगवतापवेदितंमाखपस संनाणयापाखयादुवायुत्तीवसोा गोयरस्मन्तिवेमि 

ददमेगेसिंति इ'दासिन्‌मनुष्यलोके एकेषां पुरस्लताश्ुभकमे विपाकानां आचरणमाचारो मोच्ता्यमनु्टानविरेषसस्य मोचरोविषयः 

नीखष्टनि खातः परिचितोभवतितद्रहत्ति ते्नघौताचारगोचरा भिच्वाचयौच्लानस्त द्‌ सल्यपरौयहतजिताः खष्ठविहारिभिःशा . 
कयादिभिरासखात्परिणासिता इहमनुष्यलोकेसारमायिनोभवन्ति तेचशाक्यादयोऽन्य बाकुशथीलासावद्या र्मार्थिन स्तथा विद्दारासत | 
डागकूपकर णद्‌ चिक भोजनादिधम्मे बदन्तोऽतुबदन्तः उगपाणेजद्िभाशिन इत्य वमपरेर्षतयन्तो नतचा पिरमवबुजानन्तो चहवा | 
| 


न, 


अथयवामदत्तपरकींद्रव्य' अगखितविपाकास्तिरोित षएुभाध्यवखायाच्चाददतिग्य्छ्न्ति यडुवावायाउविख" जन्ति चयवाविविधंना 
नाम्रकाराचु जन्ति तद्यया्चयिलेए अस्िलोकःस्थावरलंगमादक्षः तवनवखंडष्ट्नी सप्नदौपावखंषराइत्यादि चअपरेचार्वीकायाडः 
नास्िलोको माचेन्द्रनारस्वघ्रकल्यमेते तत्‌ सपैनास्िपरलोकातुपायीजीवानसतःष्भाश्ुमेरूरगिष्या मदयत्तिवन्ूतेम्यएव चैतन्यसुत्य 
दयतेदत्यादि तथासंख्यादयचाड्धः भ्‌ बोनित्योलेःकः खाविभौवतिरोभाव सात्रवाइत्मादविनायाया चसतोऽुत्ादाव्छतचावना 
शात्‌ याकादयस्ा ङः चभरुबोनित्यःमतिच्चणं विशरारस्मावत्वात्‌ विनाशद्ेतोरभावान्नित्यखच - कमयोगपद्याभ्यासै क्रियाया 


1 
1 
। 
। 
| 


स न 


सामर्यौत्‌ अन्येयुनःसारिको लोकद तिति चाः प्रलयकालेखवंघुभावेपु विनिष्षुनद्यणा जगन्यातरःख्टाः; चदिति;खरसंबानांदि 


3 


तिरुखराणां मतुमं लुप्यारणा विनताविद्धं गमानां सातःविश्ठप्रकारार्णां १ कदूःखरौष्टपाणां लसखामाताठनागलातीनां खर भिच्यतुः 

पदानासिलापुनःरुवेवौ जानां इत्यादि चपरेषुनरनादिको लोकोयथाशाव्याङ्; अनवद्ग्नोयंभिच्वः सं खारःपवीवकोटीनमन्नायते 
०५ 

तथारुपयैवखितो लोकोजगतमलये सर्ब्यविनाशसद्घानात्‌ तथाचप्यैवसितोलोकः सत्ात्यन्तिनविनाशा खंभवात्‌तददेवं परमा 


यैमजानाना ससोत्याद्यथ्युपगसेन लोकंविवदसानाः म्रभूतावाचोलिञ' जन्ति तथा्ानानंप्रतिविषदन्ति डकडे तिवादुकडेविवाखष्ट 





श्यीलंगाचायेरूतटीका 
त्ताय्यवष्डसागन्तव्यं चलब्धेलाभायलम्भेषि नियेपायभूकते एुनर्भोजनायामूक्ते पि मघमालिकायेनखहृत्तये चवाकयद्धिदागन्तव्यं चदय 


धावाभवतकस्पमनौयं वति तत्तयादास्यासदइति असुपयण्वास्यदावखयो भवतावन्तं ते न्यव यस्म्तृरते पन्वार्नवाच्याव्वीपि वकापये ¦ 
श्र > 
[| 
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नाप्यागन्तव्यमपकम्यवायन्वग्यडाणिममागन्तव्य'नातागमनेखेदो विघेवःकिंभृतो सौगाादिरितिद्शेवति विभक्तटवगतंधर'जुपना 
` चरन्त तच्चकदाचित्मतिचयमध्येनखमेमाणन्तिखमागच्छन्‌तयापलेमाणत्तिगच्छन्‌ ब वाद्यदिवा गनादिदाने नवानि सं तयेद्‌न्वदाम ववदे 
यारत कुर्यात्त खङ्गी लस नाभ्युपेया नतेन दसं सलवलपि कुर्यात्कवंपरमत्ययंसनाद्विवमाणोनाद्रवानेवडि द्‌ गेनशुदधिभवतोतित्रवी 
सथेतत्‌मूौक यदै तदच्माणमित्या इद उमेगेखिमित्यादिद्र रा छिन्बुयलो करये रुस्ुता्ुभकनमं बिपाकानामत्वारो मोचायेमदु ' 
` छानदिरेषसलसख गोचरोबिवयः नोख्दटुनिन्यांतः परिचितोभवति तेचापरिणताचार गोचरायवामूताः सख्ुलवादचित॒माङ तेदह ¦ 
` इत्यादि तेयनधीताचार गोचराभिचताचर्यौ स्ेनखेदमलपरौपदतनिताः सविद्ारिभिः शावयादितिराम सात्मरिणानिताद्रह ` 
मनुष्यलोके सारभार्विनोभवन्ति तेवायाकयाद्योऽन्येवा कुगीलाःखावद्यारंभायिनस्तवा विदारामतडागकृष करगोद्‌ शिकभोजनादि 
¡ भिरईम्पै वदतो चदुवदन्तस्तयाजदधि भरायिनडत्येवमपरोर्वातयन्तो प्रतच्ापिखमयुनारनतो चयवाचटन्त परकीयं द्रव्यं अगख्ितविपः ' 
कास्तियेहित श्ुभाध्यवखाया ऋद्दतिर्कन्ती तिकिञ्च अडुवादइत्यादिवावत णोरूपखातघम्द्र भवति तत्रभ्रयनटट तीयेत्रते चल्पयक्त ¦ 
व्यत्ात्पवै्रतिपाद्य ततोब्छतरवक्तव्यत्वा दहितौयनतोपन्यासदति चयवेतिप्वस्म्मात्‌ पचाचरापनेपकः तद्ययाचद्न्तंखच्छ' त्वथवावाचो 
विविधंनानाम्रकाराचु जन्ति तद्ययल्युपच्तेपायः अस्तिलोकःसखावर जगमालकस्तत्र नवरूडाश्य्येसप्नदरौपा वद्ंधरोतिवा परपातं | 
नद्याडातनैर्तीचपरेषांतपरभतान्वेवंभतानि त्या डाच्युटज्ंमय्ये सवम7नानिसंतिरन्तेतयाखन्तिनीबाःसखरुतफलभलनोसिपरलोकस न॑ 
मोच्चौखन्ति मच्चमदाभतानिद्रत्यादि तथापरेचार्वाकाय्ाडः नाश्िलोकोमायेन्द्रनाल खध्रसल्पसेवे तन्ववं तथाद्य विचारितरम गीय 
¦ तचाभताभ्य पगसोपि तेषामतोनास्तिपरलोकादवायीः जीवोनसःष्युभाश्भे निरं दिभ्योमदयक्तिवद्धतेस्यएव चेतन्यसित्यादिनासपै ' 
वाचाकारगन्धवेनगर तल्यं सुपपत्यच्चमलादिल्य्‌ क्रञ्च ययाचयावाचि त्यन्ते विविच्यंतेतया तयानचद्यंतत्‌सखययभ्योरोचते तत्रकेवयन्त्‌ 
यासौतिकनि शरोराणिविपयाःकरणानिच तवाविमंदरन्वस्य त चंसम्टुपटिश्छतदत्वादि तवास्स्वाद्यत्राः भ्र.बोनित्योलोक 
आविभौवतिरोभाव सातत्वाइुत्पाद्विनाशयोः य खतोतुत्मादात्रतद्धाविना शात वदिवाध्र्‌ वोनिचलः खरिछमुद्रभूम्‌ घराम्त्राणणां निद ¦ 
लत्वात्‌ याव्यादवखाड्ः अभ्‌. बोलोकोनित्यः भरतिचणंविख रारुखभावत्वात्‌ विनाहेतोरमावान्नित्यख चकनवौगयद्यास्यामयक्रिया 
याससाम््थाद्यदिवा अप्र वचलस्तघादि भगोलःकेषां चिन्सतेन नित्यद्चलन्न्रे बासते यादित्यस्तुविवस्वितएव तत्रादित्यमरडलं द्रत्वाद्यं 
` वपरवेतःपश्चन्ति तेषामदित्योदय खादित्य सरख्डलावोव्यवस्यितानां मध्वा येतुद्रयदतिक्रांतचान्नपण्यन्तितेपासस्तसि तदति अन्वेषुनः 
, चादिकोलोकदति मरप॑चनास्याचा्धः शचासीदिदतमोभूत मम्रन्नानमलच्चणंच्प्रतव्य नविन्नव प्रसुस्नमिवसञतः तस्मिन्न क्ाख वीभूते 





नटेद्यावरर्जगमे न्टामरनरेचेव म्नटोरगराचसे केवलं दह्समूने महाभूतविवलिंते चचिंत्यामाविभु सत्र वानस्व्वतेतमः तत्र 


तखभयानख नामे बद्धं विनिगेतं . तद रविमंडलनिभं छद्ंकाद्चनकखिं कं तख्िनृपद्यप्रसगवान्‌ रद॑डीचन्नोपवौतक्दुक्तः नद्याततरो 
त्यनतेसेननगन्‌मातरःख्टा च दितिःखरखंबानां दितिरडराणांमरुन्यं वुप्याणां विनताविरंगमानांमाता चि्डग्रकाराणां कद्रखयैच्ड ` 
पार्पांखलसामातातनागनातोनां खरभिचतन्यद्ानां इलापुनःख्वेवीलानां इत्याद्यपारपुनः अचनादिकोलोकदत्वं वं प्रतिमन्बावयास 
, व्याएवसाड्ः चनवद्गरोवंभिच्ववः उंतारःपूवीवनकोटौ नम्रज्ञायते चविद्यानिरावरयाखल्ानां नविन्यतेनच सत्वोत्मादद्ति तया । 


1 सपयेवितो लोकोनगत्मरलयेखवैस्य विनाश्लद्धावाव्‌ तया्मयेवसितोलोकः उतःचात्य'तक्तविनाा संभवा कदाचिदयं नगदि 
| तिवचनात्‌ तत्रयेषां सादिकसतेषां सपयवसितोयेषां तनादिकसतेषामपयवचितद्ति केपांचिन्तमवमपौति तथाचो क्त हावेवपुदपोलोके 
¦ चस्राचरएवचान्नरः सवाशिभूतानि करटसखोऽच्चर्ोञच्छते इत्यादितदेवं परमावमलानाना चरत्याद्यस्व्‌.पगमेन लोकं विविदमा 
(र 
॥ 
1 
= 


[3 


नाग्रम्‌तावाचोनिचु' जन्ति तयाल्नानयपिम्रतिविवर्दते तद्चवाङ्ष्करूतसितिवा दुःरतसित्य वं किचावादिनःसंम्रतिपदय ते तवाखदटरुतं 


„ यत्स्‌ गपरित्यागतो सद्ावतनग्राडि तवापरेदु;सतं भवतां चदसौमुगधचगलोचनः पुत्र मरुत्वाद्योच्छरितेति तयवायप्ठकवित्मनज्योद्यतः 


----------------------------------------==------ 











आचाराङ्गसु । २४९ 





वस्िएलोएसकडेत्ति वाडुकडेत्तिवा कल्लाणेत्तिवापावेत्तिवासाधु(त्तििाञ्चसाघुन्तिवा सिदित्तिवाच्रसिद्वि 
त्तिनाखिरएत्तिवाञ्रखिरएत्तिवाजमिणंविप्मडिवखामा गगंधस्बं पखवैमाणारत्यविजाणेह च कसात 
ए्व॑तेसिंणोखयक्छाए णोखुपसत्तेधम्प भवति सेजद्ेयं भगवतापवेदि तं्चाखपर णजाणयापासया 
हुवा गुत्तौवस्रोगोयरस्सत्तिवेमि सव्वत्थसंमयपावं तजेवच्रोवाति केम्बणए्समहहंविवेगेवियाडिएगा 













नापा 
सकडेन्तिवारूडोकीषे जेसवैसंग परित्यागकरी मडाव्रतयादस्या यने रावली दमक दुकडेतिवापाङ्रोकीधें जेनापडीस्त्ी सुरध्ग 
लोचनापएुतविनास्चकी तथाए्कड्ूमक्े एदीन्नाग्रहणरूप धन््रं कल्याणदे एकदूमकड्ेपावेतिवा एपरापौजेशे पाषंडीने वचनिग्टडाख | 
सपालिवा यखमयेदतेएपाषंडादस्यो अयुत्रसखगतिर्नी स्ति इतिवचनात्‌ तयाएकद्मके एसाधृएकडमकद्ं असाधुतथासिद्धि तया 
। असिद्धि तथानरकतयाचअनरकडइत्यादि भापणेकदाग्रद्धिपद्या अनेकपरि विषादकरे' तेकेङेजमिणं जेणप॒वौक्तालोकादिक तेाचरीवि 
| विपडिवन्नाकहतं नानाप्रकारमतिद्र'प्रदया छताद्मविवाद करे" तेदमविवदतामादयें घम्ड्ं रूडाद्रिपरि चापणोर घ्र प्रस॑सता 
' स्वय॑मागैयकीभ्बट्यया अने रानेश्रटकरे' एतावताणए इवे वचनेकरौ सुस्धलोकने विग्रतारे द्रंउन्तरकष्दे एल्यविनाग अद्टोथिष्य | 
| दा परवौकरविवादि त्हे जाणो्कसरात्‌ एमगघदेनिसहजिद्‌' यावालगोपाल सुस्नुतनेउच्वारि भाषावोले' तेदभणी एवो | 
। शब्दष्ू्रमाद्िनोल्येा अकस्परातृनेशेंकिग डी कार शिणधन्म्रौ यमाद्‌ तकार णकोदैनयी तिखिजाणो तेएकां तवादीनो धम्मं खास्यातर्ू 
¦ डोकच्योनरौ रूडीमरियन्बव्यो नदैः किमसेजचेय॑लिम रस्यादादसूमर समस्तव्यवद्वारनो मवन्तीवककिरईैः अग्रतितभगवंत तरीव 
मानसखाभिड' प्रवेद्योभगवं तिकेवे चा्पन््ं कतां जेदनौशीघप्रन्नाे एतावतामच्रकालि विमासीऊन्तरनय्ये वलीकेडवेजाणया 
कतां ज्ञानग्रमाशिसमस्तवस्तुलागाते तयापासयादेष्ठते सब्पैलोकस्ठरूपर एकच्धोतिमनेरानकदं एतलेदमकद्धो जेचनेाचारनो 
अभ्यारद्धद्र तेभ्वटयया किणिही एकपाप॑डीदर्भनमा पडे तेदभग्णीएखनो संगचछाडवो तवा्डवारु-तीवड गोयरस्मक्रिवारेतेएकां | 
तवादौवाद भणी भ्रावेतिवारेवादलस्पिपातिड' प्रतिन्राहे तदथं तकौ तेडनिराकरिवाभणी सस्यक्रन्तरदेवो अथवावलगोयर ख्यक 
| तांवचननीरुक्षिकरिवी एतावतातेच्गोलिबोनद्ौं एचवोकड्ध'' बलीमागलिकहीस्ये तक" सव्यद्य क० सम्यपावं तमेषच्वा 
तिकम््मएसस दद विवेगेवियादिए गामेवए जेवादौवादभगणी याव्यातेदप्रतिदमकचिवो तेस योजिम तर्हसषलाने यिकीपार्पेय 
ग्निवायुवनस्त्तिनो चारभकरणकरावगा्रतुमतिदध करो अनुन्नातच्े इशिकारशिणव॒ग्हने खन्यैतपापनोनिपेघनथी तिमसण्डनेएसम् 
तन्दौंजारयो तेकदेष्टे तमेवलेडभणी तिद्धेनपापानु्ठान चतिक्रमीच्छंडीरद्योद्धो र्डमयीएमारो विवेकवखारो तिशिकारणि ¦ 
'किमत॒ग्ह्त्ित सं माषणणुणकस" वादवेगलोर हो जेोलवोयक्तन हो तोवादनो किसोकष्ठिवो इ.दांशिष्यनीचालन7 किमयनेराने 
| पापसंमतदध ते्न्नानौमिय्याद्ीच्यचारिल्ौ अचतपस्खौएडवा किमतेषुणयखंडमू्‌मिकाइ वसेविचरेग्टलकंदना अआहारनाले्यद्ार 
दौपिकाटौका 
छतंख्रतंदुःरखुतमित्येवं क्रियावादिनःसंप्रतिपर्यते तयाङ्षरुतंयन्स' गापरित्यागतो महावतसग्राहि अपरेदुःरतंभवता यदसौमुग्धस् 
गलोचनाुत्र मलुत्पाद्योच्छिता तद्ययायएवकचचित्मबन्योद्यतः कल्वाणदूत्येवामिद्ितः सप्वापरेणपापंडिक विप्रलन्योयंकीवोग्ट्डा 
चसपालनाएय चससर्योऽनपत्यः पापदत्येवाभिभौयत्े तयासाघुरित्तिवा्साुरितिवा हिद्धिरितिवाचलिद्धिरितिया नरकद्ूतिवा्नन | 
रकडूतिवा एवमन्यदपिमाथित्य सख्वग्रडग्टदधिखोविवदंते इतिदशयति चिष्यडिवन्नायदिद्‌ं विप्रतिपन्नायत्पर्वतं लोकादिकंतदिदसा 


{ र विविधंपरतिषन्वानिमरतिपन्ाः ईश्वरामेरितंकोचित्‌ केचिद्नद्मरुतं जगत्‌ यव्यक्तममवंस विभ्वसिच्छन्तिकापिला याहच्छिकमि | 








स 


२७५५ 








२५२ आचाराङ्कसुत्। 









दंव केचिदभुतविकरारनंकेचिचानेकरूपं ठवङघासंमरघाविता द्या दितदेवमनवगाह्तिखाद्ादसमृद्रााएं गावलंविनामतिभेटा्र 
इुष्मन्तिवेर्पातुपुनःस्पादादमतं नि चिततेषाम स्ति वानास्ितवादे स्वं खनयाभिम्रये कयं चिद्‌ाच्रवग्याद्िवादाभावणव तेचविवटं तःपरख : 
| रतोचिप्रतिपशामामगधस््तिमामकं यात्मीयालीवं घरभमरज्ना पयतः ख्यंनटापसनपिना्यं तितवादिकेचित्‌रुखेनघमेमिच्छन्तिञ्मरे 
तिडःठेन सन्वेखानादिनामाम्नकणवेकोधर्मो मोच्चौयनिवच्य् नापरःइत्यं वं वर॑ तोऽपटघर्मणाऽविदितपरमार्यान्‌प्रता स्वंतितेपामुन्तर्‌ 
दशेवतिण्त्वविजा ण्चकस्मात्‌श् ताप्य सिलोकोनास्िचदत्यादौनानीतयुवंचकस्यादितिमागधदेे्रावालगोपा्लागनादिनांसत्‌,तख 





वोच्वारणात्‌ददापितयेवोचारितःकस्ादितिरेतनैकस््रादकस्मादेतोरभावात्‌ णवं तेसिंगोखयक्ारएषय्प्र णोखुमन्तत्तेषग््र भवतिएवमुक्त 
नीत्यातेषामेकां त वादिनानखाख्यातोधर्मोँभवति नापिशास््प्रणवनेन सुप्रज्नापितोभवति चेजदेयंभगवतापवेदितं तद्ययेदं खादाद ; 


रूप॑वस्तुनोलत्तणंसमस्त व्यवद्ारानुयायिकवचिदप्य मरतिडतंमगवता यीवद्धं मानखामिना भवेदितंकिंभूतेनाखप्रन्नोन निरावरण 
खततोपदुकेनकियौगपद्यनेतिदधैयति जाणयान्नानतान्नानोप दक्तोनपग्डतादैनोप शक्तो नएतत्मवेदितं गुत्तीवउमोच.रख््मसिना 
सत्यादिवादिनंवादाचोितानां वादलच्िसताम्रतिन्नाद्ेत्टशंतोपन्वाख हारेणतदुपन्यसतदरूपणोपन्यायेनच तत्मरानवापादनतःसम्य । 
गुन्तरदेवं अववागु्िर्वाग्गोचरस्य विधेवाइत्यं तर॑नवीमि वच्यमां देत्याद सनवयखंमवंपावं तमेवउवातिकम्मएसमद्ं विवेगेषिया : 
हिएगामेवायहवारसं नेवगा मेनेवरन्ते घ््ममाया णद्पवेद्य माणे मतिमया नामातिननिउदादिया लेरढमेमासियासदुन्म ' 
माणासमुदिताजेनिव्वया पप्वेष्िकम्ब दि स शिदापणातेवियाहियासवलत्ति तान्‌वादिनोबादायोलितान्‌ पवंदूयाद्चभयतांखेयामपि 
शयिव्यप्तेजोवाद्चवनखत्यारंभः छतकारिताच्चमतिभिरवुन्नातोतः सर्वसंमतं अभिरतं यमरतिपिद्ध'पापंपाणातुटानंमम तमे तन्बन््तमि | 
त्यादतमेव्चवातिकम््तदेे तत्पापाद्टानं उपसामौपेनात्तिकम्यातिलंष्ययतो ई व्यवस्यितोऽतएपमम विचेकोव्याख्यात; तत्कयम रर । 
अतििद्धाचवहारैः संभापणमपरिकरिष्यं चासतां तावद्ादद्भत्येवमलुच्नविवेकंकरोति अतराहक्यंतीर्धिंकाः सम्मतपायाःअन्नानिनोमि 





शीलं गाचार्यरुत टीका 

कल्या णदृत्येवमभिदहितः खणएवापरेणपापंडिक विप्रलब्धोयंक्लोवो ग्टडायसपालनारुमयी यनपत्यःपापद्रत्य वाभिधीयते तथासाघुरि 
रसितिवाञ्चसाधुरितिवा खमतिविकल्पितरचिभिरभि्ौयते तवासिद्धिरितिवा असिद्धिरितिवा नरकडूतिवा यनरकद्‌तिवा एवेसन्य 
दप्याचित्य खग्रहग्रह्ठिणो विदं त इतिदथेयति दिदं वितिपन्नाचत्‌ पुर्वक्त'लोकादिकं तदिद्माच्रित्य विनिररतिमन्त्रा विमतिपन्ना 
स्तयाचोत्ता इच्छ तिरुतिमं ख्टिवादिनः सवै एवमिति लिंगं छत्‌स्'लोकं माह्ेष्ठ रादयः सादिपयेतं नारीद्य रजकेचित्‌ केचिव्टोमा 
ग्निसंभवंलोकं द्रव्यादिपड्विकर्प' जगदेतत्‌ केचिदिच्छ'ति ष्ठ रम्रेरितंकेचित्‌ केचिद्रह्मरतंजगत्‌ च्रव्यक्तप्रभर्थस्र विष्डसिष्छ'ति ' 
कापिलाः याहच्छिकसिद्‌ सविं केचिद्ध.तविकारजं केचिचानेकरूपंतु वद्धधासंम्रधाविता इत्यादितदेवमनवगादहि तस्यादादोदन्वता । 
मेकां शावलं विनां मतिभेदाःप्राडुष्य'तितदुक्त' लोकतिचामततवे विवदंतेवादिनो विभिन्त्ायैयविदितपूषां येषांखाहादविनिच्धितं ततव । 
चेपांत॒पनःस्यादादमतंनिचितं तेपामस्ित्रनालित्वादेरथंस्य नवाभिम्राविण कयं चित्‌वाचवग्ादिवाद्ाभाव पएेत्यतचकड्वकाव्य 
तन्त्‌ नोच्यते ग्रन्यविसलरभयादन्यतच श्ूत्रङतादौविसरेण सख विदितत्वादिति तेचविवद तःपर स्मरतो चिगप्रतिपिन्नामामकसिन्या 
तौवं खात्रीवंघम््' म्रतिन्नापयंतः खतोनष्टाःपरन पि नाखर्दतितवाददि वेचितृखखेनघम्द्रं भिच्छत्ययरे इःखेनान्येखाना दिनि 
तयामासकएवे कोधो मोच्वायनि्वीच्यचच नापरद्त्य ववदन्तो अपु्टधग्प्ीरोऽविदित परमार्वानूप्रतारचन्ति तेषासुत्तरद्ैयति 
अत्रा्यस्तिलोको नाच्िवेत्यादौजानौत य॒यमकख्ादिति सागघदेगेयागोपालां गानादिनासंसकतसैबोच्चारणा दिदापितयनोचारि 
` तेदृतिकस्मादिति हतनकख्ादकस्माद्ेतो रमावादित्ययः तत्रास्िलोकद्ल्य॒क्रं यलायेवंयया नभवत्ये बमकसखाद्चं तो रभावादितितया 

हियस्येकतिनव लोजोस्तिनाखद सामानाधिकरणाद्यदस्ति तल्लोकःसखादेवं च तत््रतिपत्तोयलोको अस्तीतिकूत्ालोकण्वा लोकःखां । 


> रः 














` 
आचाराङ्गसुल । २५९१ 



















सद्भाेव्यापकस्यापि र इधावादलोकाभावस्तदभावेच तत्म्रतिपच्चभ्‌तख लोकस्य प्रागेवाभावः सवेगतत्ववालोकखस्यादिति अववा 
लोको स्लिनिचलोकोभवति लोकोपिनामास्िनच लोकोलोकाभावदृत्ये वं खादनिष्ट-चेतत्‌ किंवास्ति व्यापकल्वेलोकस्य षटमटादेरपि | 
लोकत्प्राप्षिः व्यायस्यन्यापकं द्धानां तरीवकत्वात्‌ किवास्िलोकडत्यं षापि प्रतिन्नालोकद्रतिकल्ना हतोरग्यस्ित्वात्मतिज्ञा हेत्वो 
रेकाल्वावाभिसदेकतवे हेतभावसदमावे . किंतेनसिद्धातीति उताख्िन्बन्योलोक् इत्ये वंचम्रतिन्नादानि; खात्तदेवमेकतिनेव लोका 
| सचेय पगस्व माने देतभावःमदर्भितण्वंनाद्तिल भ्रतिन्नायासपिवाव्यं तवाडिनास्तिलोकद्रति भू व॑वाच्यःकिंभवानसत तनेति चदं 
स्तिधिंलोकातवैत्तीनवेति यदिलोकातगतः कयं नासिलोकदतित्रवौ पि ्रथवदिभूतस्ततः छेचरविपाणवद्‌ सन्नुतएवेति कखमयोन्तरः 
दातव्यमित्यनयादियेकांतवादिनः सखयमभ्यु द्यपरतिचलप्तव्या दूति एवमितियथास्तित्वनास्ित्ववाद सेषामाकस्िको निं क्तिकणवं भूवा 
| भ्रवादयोपिवादा निच कतिक ए्वेतयसमावं तु स्यादादवादिनां कयच्चद््य पगंमान्र ययोक्तरो पाजुषंगो यतःसखपरसन्तादयुदासो पादाना 
| पायं वस्तुनोवस्तु चमत; ख द्रव्य चेत्रकाल सखमभावतोल्ति परद्रव्यादिच टया नास्तौत््‌ कच्च सदेवसन्वेकोनेडेत्‌ खरूपादिच वध्यात्‌ | 
असदेवविपर्यीसखानचेन व्यवतिटत इत्याद्यलमतिप्रसंगेनात्तरगम निकायैत्वात्मयाख्स्यैवं भुवा वादिष्वपि पञ्चावयव नद्टशावयवे 








नान्यथाचेकां तपन्तं विचि्यस्यादादपच्तो भय द्यायोज्नदति खाप्रतशुपसंहरत्ये व शुक्त नौत्यातेषामेकां तवादिन नखाख्यातोषर्ममोभव 
तिनापिथास्त मणयनेनसप्रननापितोभवति विंखमनोषिकयामव भेदमभिपीचतिनेत्या ह यदिवा विंभूतस्तषि श्न्नानोन््ौभवतीत्यार 
सेजहेयमित्यादि तद्यथेदं खाहादरूपं वस्तुनोलच्णं समस्तव्यवडहारातुयायि कचिदप्यमतिहतं भगवतायओीबद्ं मान स्वामिनाम्रवेरदि 
तमेतद्गा अन॑ तरोक्तं भगवता मवेदितमिति किंभूतेनेतिदभैयत्याश्युप्र प्रन्नेननिरावर णतवात्‌ सततोपयुक्त नेत्य्थैः विंयौगपदी नेति 
यति जानतान्नानोपयुक्तेन तयापग्यतादैनोपयुक्ते नैतत्‌ प्रवेदितंयथानेषामेकांतवादिनां घम्म ःखाख्यातोभगत्यथवः शुिर्वम्मो चर । 
स्यभाषासरूमि तिकार्यत्ये वद्धगवता मरवेदितं यदिवासिनास्तिभ्‌ बाध्‌ बादिवादिनां वादायोयिनानांतरयाणां विषद्यधिकानां मवाइुकभ | 
-तोानांवादलब्िमता प्रतिना हेठहटांतोपन्या सदारेण तदुपन्यस्तटरूपणोपन्यासेनच तत्प राजयापादनतः सम्ययुत्तरंदेयमथवा रुक्षा 
म्मोचरस्य विधेयत्ये तदहववी मि यच्छमाणं चेत्याह सव्वल्यदत्यादिनोवादायोलितानेवं बुवाद्यथाभवतां सवेपामपिषटयिव्यप्तेजो वायु । 
नस्यत्यारंभः कछतकारितानुमतिभिरतुन्नातोऽतः खवेतसंमतमभिमेत सम्रतिषिद्ध पापं पापादुशनंममत नैतत्य्मतभित्ये तदभैयित | 
सा तमेवद्त्यादि तदेवेतत्मायाचुटानष्ुप सामीप्ये नातिकस्याति लंष्ययतोऽव्यवस्ितो अतणएयममविषेको व्या्यातसतत्कयमहं | 
सवोप्रतिपिद्धा्रवहार; संभाषणसपिकरिष्ये चासतां तावदादद्त्य ब मसखमचन्नविवेवा करोत्यतरादचोदकः कयंतीर्थिकाः सम्मतपापा | 


अन्नानिनो मिष्याहथ्यो चारितिणोतपखिनोवैति तयाहितेष्यरूटभूनि बनयासिनोखल्वकंदादाय टच्चादिनिवाचिन चेत्यत , 


। 





मेाय्षहवारख णेवगासेखवर स्प घम्ममायाण्पवेद य लाहशेणंसदर म याजामातिखिच्ोदा हि याजंक्षेद््‌ 
मे्ारियासंवुज्छमाणाससुहितानेणिव्वुयापावेदिं क्य हिंञ्रखिदाणातेवियाह्ियाउड्‌'अहंतिरि यं 
दिसाखसव्व योसव्वाविंतिचणपडिकरंनोवेहिंकम्यंसमलारमेखं तंपरि ायनमेद्ावी शेवस्य ररहधिंकारह्हिदं 
डंसमारमेञ्नाणेव सेहिंएणडिकाणडिदंडंसमार भावेच्ना वख हिएरह्िं कारडिंदंडंसमारभंतेविसम 





भाषा 
टेद्तवासौ एटवाक्टसहषे तेस्यागणी तिवारे चीयुखकहेे अर स्वनेवसि ६ निःकेवलघन््रं नयी किंत॒जीवाजीीवने जाचिवेतवाराख्ि | 
वेधम््ं े तितेनेनयी इखिकारखिते चस्रमनोच्नतेडभणी तेदसोखंमाषणयुक्तनयी तेदऊपरिक्डेष्टे गासेवा्चवारस जेसदस ¦ 
दिवेकवंत जोवाजीवनो सस्यक्परिज्नाता सनेसम्यक्परित्रातातेचने सधलेषन्म गामि अयवाअरस्छे जिद्ार ठे तिरांध् नचनेनेते । 
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२५२ आचाराङ्गसुव । 





















| तोमामिषुधन््ं नयी अर्य पुणघम्् नथी एतावताग्रामनगरघम्द्ं ना कारगानकरे कीतरागेतत्यपरि.च्रान अनेससम्यमनु 
` छानषर्म्रकन्यी तिहेजघम्द नागो जेनाद्य यिमतिमंति ती्ंकरेकच्धयो तेणेभगवं ते केदवोध्ं कदो तेकद्ेदे नामातिरिञदादिया 
चामकदतां चतविरेयदिगि उदादखाभावया तेकेदाप्राणातिपात! ख्यावादर्‌ परिग्रर३ अयटन्ादटानश्ने सेयुनएमरिग्रदमाडिना 
निवाजेदवामनेविपेप चावसुक्तिगामौजीव व्यारयैदेशि उपनाश्वुव्मायागुसपददे गादिके प्रतिवोषपामताड'ता सरुदटितारतावता 
तेगोएल्ि गेद्यासन्याद्शा तेकोणनेशिव्ुवापावे टिकन््रे दिं नेपापकम््ं कोघादिकतेदरयकी निच्युवाकदतां गीतल्धश्रा उपति 
न्त"पापवर्मनेनेयनिदाननिदानरडित व्रारयाकिदां र पापकग््रं ने्निदानतेकल्ेदेष्डल"उडट' यद्धंतिरि.क० रऊचोनोचोतिरदोए 
तावतादिशिविदिध्यि सयैवकीख्रमैमकारेकरी स्वैनेदितियनेविटिगिद्र प्रत्ये ्रजीवणकेद्धिव ्धल्प्मयावर ने दने विपे जेकम््ं नोसमा 
रंभजीवडद्धिनीखपनरेखुप जेकियानोखमारंभते मेघावीपंडितन्नपरिज्राद्र जागीग्रत्याप्यान परिज्नादपच्चदेकिसीपरेतेकषटे 2ेनेवसयं 


स्वय्रापणप्कावषस्वीकायादिक तेदने विपे उकडतां मर्दननेखमारमेन दों यनेरापाचेदडखमारमावेनदीं यनेरोटं उसमारंमतो 





दीपिना टीजा। 
च्याटुटयोचारिलिगणोत्तपस्िनोवा तिमि्रुटभू मिवनवासिनोखल कंटादाराटनादिनिगाश्चिनद् अवाद्ाचायैः नार्स्यवाखादि 
नाघर्मोपिठनीवानीवपरिज्नानात्‌ तत्य वैकातुटानाटाच्चतच्रनेषां नास्ति अतोऽससनोद्धासेदति किंचगामेवाश्च द्वारे सटसदिवे 
किनोददिघरःखच ग्रामेवास्यादयवार्ण्वे नेवाघारोग्रामोनैवारर्' घर्मनिसित्त'वतोभगवता नवसख्ितरह्ाचित्य धर्म्रवेदितो 
जीवाद्धितनरेनपर्ित्रानात्‌ खस्य गचुटानाच्र अतस्त"घर्मलाजानीत प्रवेदितंनाहगेगति मगवताकिंचतिनमति मताक्रेवलिनाछिं 
श्तोम्मप्रेदितइत्याद जामातिन्निडटाड्िवाचामा दतबिगेपाद्छय उटाद्रता स्तद्य ाप्राग्यातिपातो श पागटःपरिग्रचश्चदन्ता 


दानमवुनयोः परिग्रद्धेएवांतर्मावा्वव्ग्रदग्णे तेचदादताव्या्ाताः चेयुयामेषुदमे दरेगावःसंडुष्यमानासंतः ससुलिताकेलनिस्तुता 
तापेहितितरे निर्द्र ताक्रोदाद्युपगसनेन सीतीभ्रताः पावेषुकमेखयनिटाना निटानरङिताव्या्छाताःमतिपाटिताः कपुनःपापकम 
गुच्रनिदानादइत्यतच्रारचड्ढट' अं तिसिवंदिखाखुसव्ययओो सव्वादंतिचगां पडि जीदेडिं कम्मखमारभेगेतं परिन्छायमेडागौगयेवखयंए 
एदिकाएंद डं समारमेव्नागेवमः दिकाएहिट्‌्डं खमारःभावेज्जगा वन्य हिकाएगांटडं समारर्भनेविसमगुलागो व्नायोवसर हिंए 
एंका ए्िंदंडंसमारमंतति तेखिंविवयंलव्नामोतं परिग्पाचचेद्धावीतं वादस वाद्‌ डयोदंडं भद डखमाररभेव्नासि स्तिदेनि 
न ० (५ [। क रि £. <€ (~. = दियोदुदिगच (नक । 
सन्तमन्क्रयगन्म पटमोटद्‌ सय्ोरमत्तोञद्ढट' तिद मघस्तियच्दिन्ु सव्तःखन्ःप्रकारः ख्वीयाःकाव्नदियोतुदि मत्यकं 
४) चीवेव्वेकेन्दरिचि विप नि कमेसमाय्मो > £ [1 (भ 
वेव्वेकेन्दरिय ष्ट्य तरेषुयःकमखमार्दमो जीवादुदिन्छवखपमरटंखप; न्िवावाःखसारंभन्तं ज्नमरिज्नयान्नात्वा प्रत्वास्यानपररिद्रवा 


सेघाकीनर्टाव्यवस्ि 4 ० भ = (ध भ 9. 
भ्रत्याचच्तीत सेषावीनर्यााव्यवस्वितः कवंप्रत्याचचचीत््णेवखयन्ति नवस्वयरमात्रना एनेयुन्नाचेषु विवीकायादिपु द॑डमुपमसमार 





~~ 








॥ यिलगाचार्य॑कतटीका । 
षहाचावीः नारस्ववाखादिना वरम््रापिठुजीवानीव परिज्नानात्तत्‌ पुवैकाद्टनाद्वतच्र ते्पानारगेत्यते च्खमनोच्नालदतिकिच्च , 
गामेद्त्वादि सदखद्िवेकिनोदिषम्म; सचग्रासेवाखयाद्ववा रस्यं नवाते मासोनैवार्य धर्म निसित्तं यतोभगवतानवसिममि . 
रुहाचित्य घमं ;मवेदितोपि जीवादितत्वपरिज्नानान्‌ सम्यगदुटानाच्रातस्तं षर्कमाजानपेतमवेदितं कयितंनार्येगंति भगवताकिं | 
भूतिनमतिमतामननं खवैपदायैयरिानं मति्तठतातिसता केवचिनेतयर्यः किंमतोधम्् : मबेदितद्रत्यादह जासाद्रत्यादि यामात्रत , 
| विथेषाख्छय उद्प्दतालद्यवा माग्यात्िपातोच्यावादः पस्य त्यद्तादान मेयुनयोःपस्िड एवातर्भवाचग्रहयणं यदिवाचामा ` 
वयोवियेषालद्ययाववर्णा छातिंगत;्रवमसत द्ग माप्टेर्हितीव सतर्‰ढतीवद्रति अतिगलटदववोच्युं दारो यदिवायस्यतेरपररम्यते ¦ 
, सं सपगम्बमग्ददेभिरिति यमान्नानद््ैनचारितरायीति तेचदाताव्ाय्छाता बदिनाैवंततःकिमित्या ह जेरुद्यादि 2 
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अचाराङ्गसुल । २५९ 





येपेगुन्नानादिषुवाइमेदेशार्यायपारतद्ेय घरम््रीवासंइद्यमानाःसंतःससुयिताःकेयेनिदट ताःकोषाद्यपगसनेनयोतीभूताःपापेषुकन्म ख 

[> [| ० € £ रि ६ =^ 
निदानानिदानरदितासव्यास्याताःप्रतिपादिताइतिक्रपुनःपापकम्बं सखनिदानादइत्यत्ाच्चडढ त्या दिजद्घं मधस्तियग्दिुसव्येतःसरवैः 
प्रकारै,सव्यीया काच्नंदिशच् श्व्दादनुदिशचचच सि तिवाकयालंकारः प्रत्ये कजीरेष्वेकंद्विय शल्य तरादिकेषु यःक्मससारभो जीवा 


सुटिश्ययङपसमदेरूपः करिवासमार भः णमितिवाक्यालं कारे तंकभ्य समारभ ज्नपरिज्ञयान्नातला प्रत्याख्यानप्ररिज्ञवा प्रल्याचच्तौतको 
सौमेषानीमर्यीदा व्यवस्यित्तदति कथंमत्या चन्तोतेत्याह णेवदृत्यादुदे शक परिसमाप्षि'वावत्‌ नेवखखवमामना एतेषुचतदयभूत ग्रामा 





वस्छितेषु कायेषुषटयिवीकायादिषु र॑डसुपमरदं समारभेत नचापरोणएसमारंभयेन्न वान्वान्‌ समारममायान्‌ समनुजानीयान्नेचान्ये 





| णुजाणेन्नाजेवसो ररह काएडदंडंसभार भंति तेसिंपिवयंलन्नामोतं परिष्णायमेहावोतं वादंडंच 
संबादंडंणोदंडभोटंडंसमारःमेन्नासित्तिवेमिसेभिक्ल.परकमेन्ना वाचिद्धिल्नावाणिसोरव्नाव वयद 
| उ्नावाखसाणंसिवा सुसागारःसिवा गिरि गुंसिवा स्क्वमृलंसिवा ङंभारायतणंसिवाडुरत्था 
| वात करंचिविहरमाणंत भिक्ख्‌, उवसंकमिन्तुगाहावतोवुया ाउसंतोसमर अहं खलुतवचट्रार 
| 





- भाषा 
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अहुमोदेन रहौ जेयनेसा एकायने विपे दडसमारभेतेणेकरीपुग अम्हे लाजरवांए्डवो खध्यवसायद्िये आणीतेलीवविपेकम्मं समारंभ 
सोटाञ्चनर्थभणीजायी मेधावीतेप्राणातिपातरूपदंड चथवा्नेरोषट षावादादि दंडभौकदतांद्डतेयीवीदतो दंडसमारभेनन्ं 
इसोजागौी य ोथिष्यतु"पुणए जौवधातरूपरं डत्रिकरणश्ुद्धि इमकरिव्ये "कड द एनो रधग सखामिनोवचनद्रति पिमोत्ताध्ययनसख 
भ्रयमोद्‌ शकसं पृं ; १ हितेवीनोभ्रारंभियेदधे प्िलेखद्‌ से ंयमपालिवाभणौ कयौ लनोपरित्याग कद्धोते्कल्प नौ यनेच्छं डवे 
हभण अकल्पनीयपरित्यामभग्पौ वौजोखट्‌ सोभारं भियेद्धे सूत येभिक्ख क०तेभिचुचारि तियो भिच्चाभणीखयवाप्रमेराकार्यभणी 
प्ररदमिव्नाकडतां विचरेमयवाचिदट्धेव्नाकंडतां रहे अयवानिसीरएव्नाकडतां ध्यानलौनयडवेसे खयवाभशिवेभणाविषे खथवामागेने 





॥ 
अथवामागं नेचालिषै खांतवाकतोदछतो तयद च्नाकदवां द्र किदं रतेकडेरे श्सानविषे तथासन्यदरि अथवापवेतनीगुफाद्' 


पथवाटकच्तनेखलि चयवाकु'स्ारनौषालाविपे इुरल्याकदतां अनेधिग्रामादिकनेवादिरि खे अदेशचिएतलेद्छानकेवन्तं ताखाुनेकोर 
| ग्ट्पतिसमौपि आवोकाद्े तेखृ क्धेतेदे चाड मररुतिभद्रसस्यर्हषटौ साधुना चाचारनोचजाय ए्वोग्टदस्यसाधडदिसौकद्े अ 


| दौपिकाटौका 

| मेतनचापरेण ससारंभयेन् वान्यात्‌ रमारममाणान्‌ समदुजानीयायेचान्ये दंडं खमारभन्ते तैर पिवयं लव्नामः इत्ये व॑रुताध्यव 
सायःसन्‌ तच्जीवेषुकर्मखमारमं महतिऽनथीयपरिन्नावन्नात्वा सेधावीमर्यादावान्‌ तवापूरवाक् दंडं अन्दार्टपावादादिना दंडादिभे 
| तोतिदंडमौ; खनोदंडंमाख्य्‌ मसदादिकं समारभेया; करणतिकयोगतरिकेणपरि रेत्‌ दतिरधिकारपरिससातौ नवीमीतिपूर्वव्चि 
मोत्ताध्ययनसख प्रथसोद्‌ यक; उक्तःग्रथमोद्‌ शकः साप्रतं दितौययारभ्यते अस्यचायमभिसंवंघः इशहानन्तरोद्‌ शके संयसप्रसिपालना 
यकुशौलपरित्यागोऽनिडितः उचाकस्मनौयपरित्यानेनभवति शतोकल्नीवपरित्यागार्थ भिदसखुपकस्यते चनेनरखवं घेनायातसखासखो 
द्‌ यकस्यादिष्लं ेभिक्खुपरकमेव्नावा चिद्िष्जावानिखौणन्नावा तुचरटेव्नावाङ्खाणं सिवा डणागारःसिवा गिरिशुदसखिवा रक्खस 
लंसिवा क्रभाराखतं सिवा इरस्यावाकदंचिविहरमाणतं भिक्दुंउवरुकामित्गष्हावतीगूया आचसन्तोखनयाः सदंखलुतवश्रह्मए 
अखयंवापारवा सादय वासा द्.सं बावयंवापङ्ग्गहंवाकंबलंवापायषुच्छणं वापा्ाद्‌ सू चादर जौ बादसन्ताद्र' वमा ख्मसमुदिस्यकी मासि | 
प्च छिच्छ'अणिखिद्धंजसिखडगादद्ध वेतेमियावसर्हवाखड्ख्िणोलि सेभजच्वसखउसिनत्तर्सिचा् सन्यकाववदापरएवसेतवि उरत्‌ 


| 

॥ 

५ र 
ठ्स 



















































पिटपनन्च तन्रवगूवन्तं नं न संभवति अतोचयाखंमवं परान्मगाद्यायोज्व'तवादिगच्छवासिनश्ावत्तवग््ानादिकं नकन्पति ममाच्न्प 
वितारौव्छन्तराद्यपद्रव्य तवाजिनकल्पां स वभावनांमावयतोपि नपिद्टवनमध्येनिगासोनुद्धात प्रतिमामतिषन्र्यतं यव वद्र्यास 
मुपयाति तद्र बस्छानं जिनकस्िकखवा तटपेत्तयाच्सयानखत' एवमन्यदपि चयासंभवसाचोन्य' श्यूचागारवा गिरिरुद्ा्यावा टत 
ग्दलेवा कुन््रज्ाराचततनेषुवा इरव्यावाच्न्वत्रगा ग्रस म्त भि कचिद्िहरतं ग्टयतिरपसकम्य विनेचदयंगत्वा ब्रुवाद्देत्‌ 
यच्चवदेतदाद च्राउखतोत्ति साधृञ्मगानादिषु पराकमगादिजाक्रिवांकुवागणं उपत्तंकन्योपेत्यपूवस्वितोवा ग्टदस्वप्ररुति भद्रमोःखध्‌ 


14 


पेतसम्यक्‌साष्वाचासय पंडितःसाभरुनुदधिग्यततयात्‌ ेच्रादुद्मनृमोचमग चदसं खारन्‌ वमुन्तितोपु: ब्टलुर्गाक्यार्लनारे तवार्वीव 











यिर्लगाचाचरुतटीका ~ 
दं डंखमारर्भ॑ते श्यप्व्यत्यवेनषटतीया्ेषष्टी तेरपिवयं चलज्नासद्ल्यं वंछताध्यवसायःसन्‌ तव्नीवेयुकम्न समारभ महतेऽनवीव परिदा 
यच्नात्वा सेधावीसर्वादावांस्तथा पर्वक्तदडमन्यदा खषावादादिकंटंडाद्दिभेतीति रडम्पैःसनोंडं प्राग्व पमर्यीटिकं समारमेयाःक 
णादयो गटकेपरिदरेदिति इतिरधिकारपरिसमाप्नौ बवीमी तिपयवद्विमोचाव्ययनखं म्रयमोटे पकद्‌ति उक्रःप्रयमोद्‌ गकःखाप्रतं 
दितोच्ारस्यते च्रसखचायमभिसखवंघः इहानंतरोद्‌ यके अनघसंचमप्रतिपान्दनाव कुमीदपरित्यागोऽभिदितः सचेतावताकस्पनंःव 
परित्वागखटतेन संयखतानिवादतोकस्पनौय प्ररित्यागायमिदमुपकम्यति द्रत्यनेनरुवंषेनाया तखाखोद्‌ यकस्वादिख्धलनं सेभिक्डद्त्या 
दिखदतसखामाविक्ः सवे सवद्याकरण्णतयां प्रतिनच्नामद्रमारूटोभिन्नग्य शीलोभिन्तभिंच्धायं मन्यज्राव्मैववापरा कसेतविदहरेन्ति 
छेदाध्यानव्यग्रोनिषी देद्ाध्ववनाष्यापन चव्णचावग्राहतस्तया चांतःकवचिटष्ययनादौ व्ग्ब्ेनंवा विदध्यात्‌ त्वेतानिविदध्याटिति 
दर्भवतिष्मयानेका;यवनांगवनश्मयानं पिटवनंतख्िन्वाततच वग्वर्तन॑नर्सभवत्यतो वथारंभदंपयकमगाद्यायोव्न'त याद्टिगच्चवा 
खिनस्तत्र स्वानादिकनकल्यते ममादस्रलितादौव्यन्तराु द्रवा या लिनकल्पायेंखतलवभावनां भराववतोपिनयिद वनसभ्य निवासो 
अचुन्नातःप्रतिमा प्रतिपन्रखत यत्र वद्धरये¶ऽस्तसुपयाति तनवस्यानलिनकल्िजखना तदण्चवाश्ममयानद्खमेव सन्यटपिययारुमव 
मावाच्न ऋन्यागार्वाभिरिगुहायां वाटुरत्यवन्ति अन्यतवाग्रामादेञंडिस्तं भिन्त कचिद्धिडरत गट्डपतिसपस्कस्य विनेयदेगगत्ना 
न्रयाहदे दिति यद्छव्रयात्तदृयवितुमः=ह प्रारसतोदत्यादि सखाध््मथ्ानादिषु पगाक्रमगाटिज्ाक्रियां कुववांगासपसकम्योण्टपुवास्छता 
वाग्टदस्वःप्ररति भद्रकोभ्यपत सम्यक्‌खाष्वाचारा अकोविद्‌ःमाघरुमुदिग्तदू्रुवात्‌ च्यनेख्ापल्न्छ भोलिनकतयक्रारम्नः खु 
कोयाःउल्यरयुवव एने एुनिनिप्रमनचनित्यतोड मेतेभ्योदास्यासीत्यभिसंश्राय साधुसुपतिटते वक्तिचायुद्मान्‌ मोत्रसगामदं ससार 





२५४ अआआचारद्गसृल। 
तिचेद्वाध्यानव्यग्रोनिपीदेडा अध्वयनाध्वापनच्रवस्याहतः तवाचांतःकचिद्व्यवनादौ बाल्वग्वन्ननंवाविरव्यात्‌ क्रगमगानेवाग्मगा 
| 
। 


चच्रुवापाणंवा खउाद्रसंदासद्रसंवाबत्यवा पडगगर्हवा व॑वलंवा पायटुद्धण्वा पाणद्रम्यादरजी 
वाइ चनाद्रसमारमससुदिस्स कयोयंपासिच्ं चच्छिन्नअणिखिद्ध चभिचडंा्ट् वेतेनि अवसन 

दाडदुखिणामिसेमुजचवखद्धय्राख खं तोसमरणाभिक्छ त गादावद्र ससणसं सवयस पडियाद्रक्टेचादसं 
तोगादावडणेखलुतैवयणं ्राटामि णेखल्दुतेववणप्ररिनाणामि नोत ममं अद्प्डसुर्वापारुदा 





भावा 
रोचाचरष्न्‌ उमया सकारखदद्रतरिवाच चभिलापीठन्हारे ऋलिच्यनपानन्ादिमस्ताटिमव्छपात्रकवावल पाडएुच््यएलताञ्त्र 
नादिक्डदिरीग्रप्यमदजीवं सत्वखमारमौमर्दीने मके तिखयाभणोचश्नादिकिनियारभि यवन्छमरायिवातक्छपने एतचलोञजकट 


००० 


ेदरपामि 


1चच्मायः-उलापे तयाकौतसे तले चा ्मनेयापाचेचदीनो रारण तयावलात्कारि सनेरापारेखदाली तेयच्छिव्न क ' 


व 








र ------- 














अआचाराङ्सूल 1 २५५ 
















| रको तेहनीचतुमतिविना यभि डं मापणाषरयकी खा यीवेएमिकदतां तम्हने्रायु"दम अथ्नादिकमायी 






क्ेतया्ावसन्कद्तां व्हनेश्याचयसमुख्धिणोमिकडतां घरयकी प्रारभौकसे इमभ्रंललिकसे मस्कनौचोकरी विनयसडितकद्धे 
तुम्हे एयशनादिकलिमोभोगवो तथामादहरेकराव्ये ्ाखेवखतो दमक "ते खत्रायेनेजाशिचारितिये अदौनवित्तछते तेनिपेधि 


त्‌ 


वोतेकन्े्े सतर याउक° यगु रके अदोचाचष्मन्‌त्रमयाभिक्छ्‌ नेग्टडपति एदवोवचनकडतो मनसुदितवचनसहिततेदम्रतेए् 


1 
| 
वोकद्धेतेकिसदेषवाेे चदोयाचुद्धं त रट हपतिएतादइरोवचन खलुनिश्ेध' श्रादसन्टो तयाएताडरोवचनप रिजागु"नङीकडतां , 
आ्आसेवननेभाविमतिनाशु'नरी जेत॒मादरे अ्ि्ग्रनादिकम्राशिवातकरीकरेष्टे तथाकौतपाभिच्र "मच्छ दययभिरड एवो 


| . दौपिकाटौका 
सु्रचितिद्ययनंवापानंवाादिमंखादि मंवावावस्त्र'वापतदगरहवाकंबलंवा पादपुखनकंवा ससुदिग्याचित्यकविंकुयौदितिदग्ेयतिपाणादंम्‌ 





ताइन्ति पञ्च दियोत्‌ष्वासादिसमन्विताः माणिनसान्‌ सम्‌ बन्‌भवन्ति भविष्यन्तिचेतिभूतानितानिजौवितवन्तो जीवन्तिजी विष्यंतीति 


जीवासान्‌खन्ताद"ति सक्ताः खखदुःखेष्विति सत्वासान्‌समारभ्योपमयः अशनाद्यारभमराण्य्‌ पम वश्यमावीतञ्चसमस्त'वा कित 
| तिषदयेतद््ंवा विष्ु्धकोटिग्टहौ ताः साचेमाच्याराकम् द्‌ सिय मीसंजीवयराय पाडडिवामूद्य अच्फोवरगाङग्गम कोडौच्छपेया! | 
विश्ुद्धकोटिदगैयति कीयंतिकौतं ख्ये नग्टडीतं पामिच्च॑ति अपरस्मात्‌रच्छिन्न"चद्यतकग्टीतं बवलात्कारितवावाअन्यस्मादाच्छिद्य 
रानोपरूषंवा अन्य भ्योगटहेभ्यः साधोरदाखामौत्या च्छि यात्‌ चनिरटंपरकायं यत्तदन्तिकेतिषटति नचपरेगतस्निरुष्ट' तदनिष्टं ' 
मभिदडंति यभ्याद्तंखग्द्ादा इत्यवे एसिन्तिवितराभिददामितभ्य' यवमशनादिकखुदिग्ठनरयात्‌ तवामावसहति अावसंयवायु 
दारय समुच्छणोनि चदेरार्ृ्ेकरोमि इत्येवम्राजलिरवनतोन्तमांग सञ्रथनादिना संतयेद्ययाभू शं चयनादिकम संस्ताव 
| सथेवस एवं द्विवचनवड्धवचने अप्यायोज्येसाधुनात॒खलायेविशारदेन दीनमनस्केन प्रतिचेद्धव्यमित्याह अरसंतोखमग्ा भिक्डतं 
गादावद्भसमया संसवयंसंपडिया इक्खेखाङसतो गाडावडेणोखलतेवयणंयाटामिणोखल तेवयणपरिजाणामि नोतुमंममसटद्राए्यस 
शवा पावाख्वादमवासादूसवा वलंवापडिग्गडवा कबलंवापायषरु छगवा पाणाद्र भूयाद्‌ सत्ताद' समारभसमुदिस्यकीयं पानिच्च च ' 
रिसं अमिहडं राद वेतेमि श्रावरूदवाखखुस्िणोमि सेविरतोच्ाउसोगादहावदैए. यस््यकरणयाए अारउखन्तोत्तिख्ाबुष्यन्‌ |" 
खमणाभित्तो तग्टखपतिं मनं संसवयसं चरन्वयाभतं प्रत्याचच्चतीत कवमितिचेदृर्यति श्चाखसंतोगादाव$ ययायादुष्मन्‌ भोग्ट ' 
परतेनष्ठल्‌ तववभतंदचनमाद्भिवेनापि नचतयंतहचचजानामि अआाचेवनमरिन्नामेन विदषेच्यस्र' समरूतेद्यशनादि भ्राख पमदन ' 


1 


4 
कक स 


विदधासि वावदावखयवसुद्चय विदघाक्ितीयायुष्मन्‌ ग्टहपतेविरतोह एवंभूताददुटानादकरणतया तदेवं म्रसद््यथनादि 





शीलंगाचायरुतटीका 
“ वसुन्ितोपु : न्बलुरवा्यालंकारे तवार्थाचवुष््निभिन्तं चगनंवापानंवा स्वादि संवाखादिमवा तयावस्ल'वा पतदूग्रहंयाक्रवलंवा पादपू 


टनकंवा ससुदिषप्वा खलत्यविंङयीदिततिदभेयति पञ्चेन्दरियोत्‌खासनिष्डासादि ससन्विताःाखिनस्तान अभूवनभवंतिभविय्य'तिचेति 








| भूतानितानितया जीवितवं तोजीवंति जीविष्यतीतिनाजीवास्ताम्सक्ताः खखदुःखेष्वितिरत्वासलान्‌ उमारव्योपमर्या तयाद्यय्ना | 
द्यारमे मास्पमर्दोऽवभ्यन््ावी तच्चखमस्त'व्यस'वा कश्चित त इयंवाविष्युहनोदटिगडीता साचेमा्ा ाकंसुरेखिवसीसंनी 
वायरायपाद्छडियापृदय श्यच्छोरगाउग्गम कोडीोवच्छभेया विश्युद्धकोटिदरगेचति कौतं ल्य नम्दीतं पामिचंति अपर स्ादुच्छि 
च्वमुटातकंग्य रीतं दरपत्वारितयावान्यस्मादाच्छिद राजोपद्ट्टं वानेभ्योग्हेभ्यः धोरा सखानीत्याच्छिद्यात्तथायनिखषंपरकीयं 
यत्तदं तिकेचिटति नष्टमरेणतसनिरुट दतं तट्निखट "तदेवं भूत सरिखाघोदनायप्रतिपद्यते तयाख्ग्टदादाद्न्य च्वमित्तिव्दा 
भितुभ्य दितरानि फएययनादिकखुदिण्य नूयात्तथायरूयवा युद्दराश्रय खरुच्छणोम्यादे सरभ्याप्वकरोसि खंस्कारंवाकरोमीव्येवं 
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' २५९ सचाराङ्गसूल । 
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परालिरवनतोन्तमांः सनगनादिनामवयेद्यया मुंच्छागनादिकमसंच्छतावसुये बसेत्याटिद्धिवचन वड्धयचनेश्रप्यायोज्जसापु 
नात वायविसारदेनादी नमनस्छो नग्रतिपेद्वव्यसित्याद चयाउरसतोद्रत्याटि च्रावुष्यन्‌ चमगभिच्चोतं ग्ट्दपतिसमन मंमव्यस 
सन्यथाभतं भरत्या चचौव कवसितिचेद्‌यचति चयायुष््रान्‌भोग्ट पतेन च्ल तेवंभतंवचन सदमाद्ियेखनगन्द्‌पि गद्दायमचसमुद्धये 
नापितच्वंतहचनपस्जिनानि अाखेवनपरिन्नानि नविद्धेडमित्ययः वम्बममरते श्रगनाद्राग्व्‌पनद्‌न विदधाखिवावदाव्य 
खमुच्छयविद्धासिभो ब्राचुष्यन्‌ग्यपते विर्तोहमेवंमूतादनुटानात्‌ कवमेतस्वभवदुपन्वसतस्ाकरगतयेत्यतो भवदीवमय्य पगमं नना 
नेदमिति तदेवंप्रच्द्याप्रनाटि संस्कारप्रतिपेधः प्रतिपादितो वदिषुनःकखिदहिदित साध्व भिप्रायः बच्छन्नरमेवविदध्यान्तदपि कुतयिद्ुप 














खाद्रमंवासाद्र म॑वा बत्यंवापडिग्गह्ंवाकवलंवापाय यु च्छणंवापाणाद्‌ ्समारभ्मसखुदिस्सकीयंपामि 
ख अशिच अमिदडंमाडड् वेतेमि ्रावख्वाससुस्सिगोमि सेविरतो्याउम्रोगादावरईए वस्र 
कार णएयाण्सेमिक्व. परकमेच्नानाव इुरत्यावाकहिंचिविदहर्माणं तंभिक्खुखवसंकनि तुगा हावई 
अवयगताण्पेदास्चसणंबाटवत्यवाष्टपागाद्र्समारमजाव चाद वेतेमि च्ावमहंवाससुस्सिणादर्‌' 





(,11.1) 
प्या णीद्य तयायग्हारे कालिया्रयकरावे ब्रहेागटदपति एडवायादास्यने णडटयाश्रा्चव चादरिवावकीद्ध' विर तनिटत्योषट 
तेकिंमणएयस्मन अक्ररगवाए एतलावानाद्ध' नद्ौंकम्‌' इ्िपरिनिदत्यों दमकदीनियेधे दिविनेकोडग््डस्य साषटनोयुक्तदुक 
जारूतो प्रच्छनणएतललायानाकरेते एयाकिण्ि्टीपरिचारितिवोनाखे तोपुणनिपेषेएच्यो देखा ख्ल' रे भिक्ख,क* तेभिनरु 
किद्धाईः समथानादिविपें विरतोतेचनेसमीपि शआ्ागीकोद्रग्यडस् व्यंजज्िजरीर्वादी ग्राचगताए पेदाएकडतां डाडपणेद्यापणो 
चिन्नाभिप्राच अ्रकटक्रतो खाधुनेक्रालिद्यगनादिक च्रारमकरेच्र ए्जावे साधुनेभोगविवानेक्रा लिमनसाङदिमजायं 





तिसकरिख्वों जिमकोद्धनाणिस्येनहं तवासाघु्यथ्नादि कौघोचाच्यकराव्योागेतेकिमजाग्ेतेरचेे सडरुंमद्भवा एयापणी 














टोपिकाटीका 
प्रतिषेधः प्रतिपादितः यददिएुनःकिद्धिदित सराध्वभिप्रायः ग्च्छननमेवविदध्यात्तदपि कुतद्धिदुपलय्य प्रतिपेषयेद्दित्याद रेभिक्छटूपरिकर 
सरज्नावानावदुरल्यावा कर्डिंचिविदरमाणंतं भिक्ड'ठवसंकमित्त गाडायईयाचगताएपेद्राएर चखयगंवा४वव्य"वा४ पाणाद'9 समार 


मेव्ना जावा वेतेमि सावसर्दवा ससुल्िणाद्र' तं भिक्ठपरिवासे" तंचभिक्खजागोच्ना सखरंसद्याए परवागरसोणं यसः चि 


1 
[1 
1 


› वासोच्चा अवं खलु गा्व्द्रेमसश्रह्यए च्रसगंवा्वय"वा४ पागाद्(वासमास्प्रवेतेति द्ावखठंवाखखुस्विणाद्‌' तञभिकज्ड.पडिसंलं 
` छार ्चारमेन्ता्रयावेव्ना श्वग्णासेवगाएत्तिवेसि चेभिक्डं त्ति तं भि्कचित्‌ ग्मयानाद्धौविररतसुपसंकस्य भांजलिवंटित्वारटहपति 
` प्ररतिभद्रकाद्दिनः कद्िटातलगतवामेच्तया चग्रकटीरताभिमराचः केनचिदलच्छमा पो चवाःइनस्वदाखामीत्ययानाद्दिकं परास्‌ पमद 
1 सकमंस्रमारभेत- दतिचद्ययति तदगनादिक भिद्‌ परिषासयितु' खाधभोजनायं चावखयंच साध्यिरधिवाखयितु' तथ्यनादट्कं 


3 








चिलंगाचाचं रुतटोक्ता 
लम्यमरतिषेषयेदित्या इ देभिचुवोचित्‌ श्यगानादौविदरंत सुपसंकल्य मरनदिददिता ग्टदपरतिःमछवि सद्रकादिजःकदिदामगतया , 
मेच्चयानाविकछताभिःमायः केनचिदलच्छमायो चवाडमखद्ास्यासीत्य यनाद्कं मा पसर्देनारसेतदिमयैसितिचेद्मैचति वदशना 
4. दकिभिच्ु परराख्यिदठ खाघुमोजनावेमेत्यव; चावसवं चखाभधुभि रधिगरयित॒सिति तदगनाटिरकसाष्व्थे निव्यादितं भिचुच्ना 
र नौयात्मरिच्छि'द्ात्‌ कयमित्याडसद्ररंमयाणदत्यादिश्वदचमत्यापरव्यान्नस्येनवा ती्यकतेपह्दयोपायेनवाअन्चेम्योवातत्परिनिनादिम्यः 


न 


न~ 
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। आआचाराङ्गस्‌, । २५. 
तंभिव्खुपरिषासेड' तंच भिक्छ.जाणेच्ना सहसंमद्रयाए परवागरणेणं रख सिं वासोच्चा "यंखलु 
गाद्ावरई्ममञट्राणच्रसणंवा्टवत्यंबा्टपाणाद्‌ वा्टसमारःभंवेतेतिन्रावसदवाससुस्सिणाद्रतं च भिक्ल 
सं पडिलेाण्रागसेत्ता आआणवेज्ना्रणासेवणारत्तिवेमि भिक्छ्‌“चखलुपुदावाअयुटावाजेदने्ा 
हगंयावाफ्‌ संतिसेंतादणखणहच्छि ट हद ह हपय ह ्रालु पहविलु प सहसक्कारेहविप्मराखु 





भाषा । । 
मतिद"एतावता न्नानवियेषितथापरवा गरणेणं कतां तीयेकरनेभाष्येडपाये तथाचअने सतेना पडिजनाद्किकज्न सांमलीए 
तज्परकारेनाणे जेएण्टस्मादरेय्धिं अथशनादिकम्राणियानेमरनिदकासीने खुभनेदयं 2े तयाआाच्रचकरावेष्े तेभिक्तचारितियो 
सस्यक्प्रकारियालोचौजाणौने तेगेग्टदस्वनेजणावे जेणणेचारंभिकौधो आदहारादिकड्ध' नभोगबु" एवे च्राचेव्"न है जेचिवेकवं 
तच्रावकनाणे तोपिंडनिययुं तिप्रकाये अनेप्ररुतिभद्रक्द्रतो उज्ञमादिरोषपाङ्याकरीदे ष्वाडे प्राखकएषणौयदाननाफलकड्े ण्यधि 
| कारनौसमाश्चिषिपे "क्छ तथावलौ चागलिकरीस्े तेकड्' टु दल ' भिक्ड चक ० कोडग्टदस्यचारित्रियाने पूरे चदोभि 
चङ ताद्चरेकाजि चअरथनादिककरि्य इमकौसाधुनो अतुज्ञाविना ाडारादिकरे इरूःजाणे "एडनेपाडङ्पावचनवोलौ अचय | 
वावलात्कारकरौ चापिख्यु अने रोकोदैः साघुनो आचारजाणतो सा्ुनेपूच्या विनाजाणेतेकरो -ङ'देस्ु दसोजा णी्ादासादि | 
सत्कारकंरे चारि तिथाने निमंते तिवारेतेखाभुसदो षनाणौनल्ये नभोगवेतिबारेते -ग्टदस््भनेकचाटुवचनवोलते तिमड्‌करतासाध | 
आदरेनदौ तिवारेचद्धानेभंगि रौ सिचटगो अनेकताडनादिक पुणकरेतेकद्ेषटे जेद्रमोच्रारच्चगंथावाफुसंतिजें एरटदस्यपूच्ये चयवा | 
विगुपच्ये आाडारादिकगं याकता घा दरव्यनेपरचिवे आादच्चकदतां आआणीक्ताभु च्रागलिटोवे तिवारेतेने अपरिभोगिचारिति 
यानेफुसंतिकडतां पौडाऊपजावेतेकिसकचेद्े सेदंताक ° तेराज7दिकसोटिको पुरुषरीसाणोड्ध तोस्यंडये तथाच्नेरानेहर्एिवाभ 
णौगररे्रेष्णेभिच्तुकने हणोदंडादिकेताडो खणहकडतां विणासो दिद रक तांदस्तपादादिकद्धेदोदहक हतां य म्नद्ंबालोपचदश्चग्नि | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
1 















ख"प॑चोचयाजु पद एदनावस्त्रजदरालोविलू"प एनो सवेखथ्यहरो खसकारेड ऊतावलो विणासपरसाडो निप्रासुसहनानाप 








. दोपिकाटौका नि । १ ४ 

© [4 [1 ; [य दिष्ट 
साध्वथनिष्मादितं भिनच्लुजौनौयात्परिच्छिद्यात्‌ कथमित्याद सदसंमदयाणर खसम्मत्या परव्याकरयेनवा तीर्थकरोपदिष्ट नोपायेनवा | 
॥ 


५ 1 & € ५ षु = 
्न्य्योवा तत्मरिजिनादिष्य; खुत्वाजानौयात्‌ ययायखलूग्टखपतिमदयमशथनदिकं भाख्च पमद्देनविधाच सद्यददाति खावस्तथच्च । 


समुच्छःणोतितङ्धि्ुःखस्यगमरलयुषेच्यपयौलोच्ययागस्यचन्नात्वा च्ापयेन्त॑गटहपतिं ्नाचेवनवायथातेविधानेनरुतमाारादिवं नाभू | 
जेयद्यसौ चावकस्ततो लेगतःपिंडनियु क्ति"केयये दन्यसप्रकति भद्रकस्योदमादि दोषगन्‌कथयेत्‌ माखकदानफलंच मरूपयत्‌ इतिर । 
धिकारपरिखमाप्तौ रवौ सौत्येतत्यवेता' वच्यमाणं चेत्या द भिक्डुच्चखलुपुद्धावा अणुद्वावाजेदमे अारचगन्यावाफुसन्ति चेता यह | 
सठणच्िंद ह दहदपचख आलुंपदविलुंपद सखडसन्नारोह विणराखुसह तेफासेधोरो पु खद्धियासरए चडुवाघायारगोयरमाइक्खे | 
तदि या्णमणेलिसं अडुवावयगुत्तौए गोयरस्ब ख णपुववें संपडिलेाए यायणुन्तवद्धेहिं एतंमवेदितंतेसम णु असमरुखस््र्सयां ४ 
योपाणएञ्ना णोनिम॑तेन्ना णोकुल्नएवेयावडियं परःखाढायमा णोत्तिवेमि भिचुंचत्तिभिच' श्दाकश्चिव्नवा भोभित्तोभवद्‌ह मश्नदिक 
मावसयंवा संस्कप्प्यि यननुन्नातोपि तेनच्सौतत्‌कसयोति अवभ्यसयंचाटुमि ्वलात्कारेणवा ग्रायिष्ये तन्वे स्त्री यत्याध्वाचारविधि 





च्ओोऽतोश्हेव छद्मसख्नाग्रादयिष्यासि इत्यभि सन्धायचनादिकविदध्यातुखचतद्परिभोगेखद्धाभंगाचाटुताग्रहणाच्चरोपावेशातत्यछछा | 
रभावनातः भदेधसुपग तोन नादिक मपिकुयीदितिरभेयति जेदमेयारच्चगन्यावायेद्धमेभच्रपूवेकं मपू्ैकं व चाद्य दिवंग्न्यान्सषट 
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तौदव्यव्ययादाद्ृत्यटोकित्वा तदपरिभोगेस्पु यन्ति उपतापयन्ति कथमित्याह मेदंताचणद्सदृण्डणाटिः प्रदहिटःसन्‌ दताख्छतोपरं 
खहननादटौ मेरयतितद्यया ₹तेनंसाघु'दडादटिभिः; चगतव्यापराद्यतद्धिन्बहम्तपादादिकं चदतागन्यादिना पचतरम्मांसादटिकृं आर्ष 
तवस्त्ादिकंविलंपत सवेखापरदारेण सदसात्कारयत चआाश्युपद्वलनयत तथाविविधपराष्टगत नानापोडाकरेवाश्रचत तेफारेत्ति 











शिलगाचायरतटीका 
स्ुत्ानानीयादितिवत्त ते यवा्खलग्टदयतिमेदयं मशथनादिकंप्राख पमट्‌ नदिघाय सद्धंदृदटात्यावसयंच समुच्छगोति तद्धिच्ुःसम्य 
कप्रत्युपेच्य पचीलोच्यागम्यच श्रातवाच्रापयेकीःग्ट्दपतिसनप्विवनया ययातेनविधनिनोपकस्तपिक मादारादिकनाह भूलण तख! 
पर्नकुर्यीद्यद्य सौ चआवकस्ततोलेश्तः पिंडनियु क्तिकययेटन्यस्च प्ररुतिमद्रकम्योडमादटि दोयानाविर्भवचेल्माखक दानफलचप्रश्पय 
द्यवाय्ितो घन््मकवांचक यत्तद्ययाकाले देयकल्यं चद्धायुक्त नश्रुदमनखाच सत्‌सत्यवटातव्यं टानम्रयतामनासद्वयः तयादान सव्य 
पेषु स्वत्तप्रसपिरुणाधिभेषु विनयेनवटकणिकेव सडातन्यग्रोधं सत्यलं करते दुःख्समुद्रपरान्नाम्तरति पालापितेनदटानेन लड़तेवमकर 
निलयंवणिनः सद्यानपात्रणेव्यादि शरतिरधिकारमरिरुमाप्र्यो ववी मौत्य ततूपयौक्त' वच्यमाणचेत्याह भि्तुचग्वलु श्त्यादि चस 
समुच्चये खलवक्यारकारेभिचणयीलोभौचतं भिशखन्दाक्चिद्यया भोमिचतोभवद्य मश्नादिकमावसर्थया संम्करिव्य भननुश्रातोपिते 
नासौतत्कसोत्यवन्वमयं चा ट्भिवेलात्कारेणवा ग्राह चिव्यतेपरस्स्ीपत्धाध्वाचारविधिन्नो मोऽर्टेवद्मना ग्रादयचिष्यामीत्यभिसंघायाम 
नादि विदध्यातृखुचतद्परिमोगेयदाभंगाच्चाटयताग्रदमाच रोयावेगानिख्ग्ठदुःखतया लोकश्रष्व्ययुशयाद्रानानुटतया चन्यत्कार 
भावनातःप्रेषसुपगतोहननादिकमपिकुर्वादितिदर्भयति एजाधिकारेवहतिदेयाद्यदमेम्रद्यप्‌वकममप्र्रपवेकवारारादिकंग्रंयान्मडतो 
द्रव्यव्ययादात्यदौकिवा तग्र वादाव्ययी खततदपरिभोगेख््य॑त्यपतापयतिकयमितिचेद्यैयतिसश्ष्डराटिःपरहधिट खन्‌ हंताखतो 
: परांच्हननादौचोद्यति तद्यवाहतनंसाघु"्द डा दिभिः चशुतव्यामाद्यत तच्छिनरहम्तपादादिकंदडताग्यादिनापचत ऊश्मांसादटि 
कंभ्रालंपत वस्छ्रादिकविलपत सवस्वापशारोण खटखात्कारयताश्चु पद्चत्नयततया विविधंपरामगेत नानापीाकरणेवधयत तांश्चवं 


सहातैफासेषो रोपुदे अदियासरञ्रहुवा अयारगोयरमाद्रक्खेत कियाणम रेलिसं ˆ ्रहुवावयणगु 
्तौएगोयरस्वञ्मणपुव्वेणं संपडिलिहाए आ्रायगुत्तेवद्र दिं पवंपवेदितंसेखमणस असमरयस्श्स 
रं४ णोपारच्नाणोरिमतेच्ना णोकुच्नावेयावडियं परग्टायमा णात्तिवेमि घम्प्ममायाणद्रपवेदितं 
माहणणमद्रमया समणुख समरुस्पस्स श्रसरावा 8 वत्वा पाणल्नाणेशिम तेच्नाकुच्जावेयावडि 


--------- 





भाषा 
भरकारोपौडाकसे दूमकद्छामनं तरते पुरूपणेकां ड परीसद्करेतेपरीखडना दुक्डधीर्मवीहतो पद्ियाखेसद्े अयवा माचारगोचर 
कडतांखाधनो अचुष्टानविशेष सलोत्तरगुणमेद्‌ तथापिंडविग्रुद्धिकद्ेकिं सवलाग्रागलिकटे अ यवाकिणिदीएक अग्िकदेतेदेखा 
ङ्ेतकिवारंकडतां अलोचीविमासीर पुरुयको यरे केडनोभक्ते अ भिग्टडीत अ यवास नमिग्यरीत अयवामध्यस्छं अयवाप्ररुति 
भद्रश्त्यादिच गिलो एुखयविमासौश्च योलिततंकहतां एहवोवचनक्े जेकोद्निराकरी नखके तेदवोकरे् यवावयगुन्तीए सम्भैयये 
दतेमागिलेखांमलते अाचारगोचरकटे खयवारहवोयोगनयवीतोवचन गुिद्रकडतां मौनकरी च्रामदित माचरे गोचरकहतां 
पिंडविशुद्ध पदिक तेदनौ म लुकमेखड़मादिक कमे वुमरेचादिचार्णकदारी अाग्रगु्तखपयोगखदधितषम्य कमरकारि कासे शूमके 
एड नयीकव॒' किंत ्खडतीयंकर्तेणे भचेद्योतयावलीने ागलिकदीखे" तेीवीवरागेमरर्प्यो तेदेष्ाडदेखेशमयास् केवल्रैय 


पररड्रटहस्यतयकुशीलिवाकच्छा अ कल्यनौयनाणौग्राडारनल्ये किंत सखमनोद्रसाघु चखूमनोच्नकुथीलादिकति डने अ प्यायय 
मन्न ~~~ 
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आाहारादिकनश्र पेन तयाम्ादरकरीतेचने निमंतर नर तेदनोवेयावच्रकरोन हो इम 'कड्ध'एरुरनो वचनदिवेकेडवोदधतोकेदवा 
ने अएपेतेकरेके ल ' धन्द्रमाक” खरु रथिष्यप्रतिद्‌"कदेरे घमकहतां ृडांदानधर्मणएलाणोवुन्हे दिया योपरवे्याङकेणे सादयोंक 
कतां तरीव मानखामी द भाय्योकेदवेमदमया केषलच्नानवंतिद्‌'तेषम््ं केहवोतेकदेच्टे समण॒ख कंडतां उदुक्रविद्धारौमाचारवंत 
सापुसमणुशस्पकहतां संवेगो साधनेरकं समाचारीखहितभेश्शनादिक चतुर्विघतथावस्त्रादिकपुणचतुर्विध सापेते मशनादिकद्ेवा 
भणीनिमंति तयाअनेरोपुणवेयावच्चकरे परःजेणडसापुना आचाररडित तग्टइस्यतयाकुती धिक तथापासलादिकतेहनेसशनादिमा 
पेन शेहि एतलोषियेष गटहस्यक्नन्द(अकल्पतो टालीजेकाडनो द्येतेलीजेपरतेहने रीजेनरोअनेकृतीथिकपासलयादिकखतीर्यी तेड 
नेदेवानोएुणने तेकन्ह लेबामो पुण निपेधय्रीवौतरागेभव्यो तेहनारु यकौ खांभलौकड्ध" एयीखघमं स्वामिनोवचन दतिविमो 
्ाभ्ययने ह्ितीयोदेथक समापःडिवेत्रीजोप्रारभियेदे वीजेचद्‌ से अकल्प नीयश्रा हारादिकनो प्रतिपेषक्योदिषेद्डांखाधुनेगोचरी 
दौपिकाटौका 

। तानृष्स्थौन्‌ डुःवविभेषान्‌षी रोऽचोभ्यः तैःस्ःसयटःसन््विसद्धेत अडुवाायारगोवर माद्रक्लं साधूनामाचारगोचरं माचाराञु 

दानविषय खलोन्तरगुपमेदभिन्न' पिंडविशुद्धिंवा याचचीतकिं समस सभैकययेतूनेतिदथैयति तक्भियाणतर्कीधित्वा पर्यलोच्यपु्‌ 
| कोयं पुरुषः कञ्चनतोऽभिग्टरीतो अनभिग्यडीतोमध्यस्य; प्ररतिभद्रकोयसुपञन्य भनौदशंखपरपचस्यामना ब्युदासद्वारेणवेदयेत्‌ 
अडुवावयगुनत्तीए सतिखामर्यय टदे तिबादातरि राचारगोचरमाचच्चौत अथवादूतियन्यया भावेवुवासप्चा व्यवच्छिन्रःसन््रामदि 

| ठमाचरन्‌गोचरख पिंडविश्युद्यादे रचारस्यातुपूव्या उ्गमम्रन्रादिसख्पतया संमडिलेहाए सम्यर्‌शुद्धिं मन्युपेक्तेता किंभूतः मानु 

। सन्‌ सततोपयक्षसन्‌ नेतन्मयोच्यते श्या दद हिंएतंपवेदितं बुदधेःकल्पाकल्यविधिन्े रेततपूर्क्त वेदितं एतदावच्छमाणमित्याद 
¦ देसमशसे भसमणुखस्म नकेवलंगटइस्येभ्यः कुशोलेभ्योवा अक्रल्पममितिकूता इारादिकंनर्टक्रीयात्‌ खसमनोन्नारश्षमनोन्नाय तत्य । 
| कौक्तं सशनादिकंन श्रदद्याद्रापि एरमत्ययेमा्चियमाखो अथनादिनिमं त्यतो अन्यथावातेषां वेयारल्यंकयीदिति जवीमीतिथन्दौ | 
अधिकारसमातयै। किंभूत खहिकिंभूता यशादित्याइ घम््रमायाणह प्वेदितंमाशयेगं. मद्ूमयासमणुखो समणखच्छन्मसणं वा | 
व्यंवा४ पाणएञ्जानिमतेन्ना कुज्जावेयावडिवं परःमाटायमाणेन्तिपेमि सन्तमचव्ऋयणस्छवितिस्ो उद्‌ खोखम्मत्तो धम्म्ममायाणत्ति 
घभंदटानधेनानीत यूयंवेदितंकेनक्रयितं शीव मानखाभिनारकिंभूते नमतिमताकेवलिना किंभूते द्रतिद्ैयति समनोच्सुक्त 
विडारीसाषुः समनोन्नायचारिव्वते संविग्नायएकसामाचारी प्रवि्टायसशमादिकंचतर्विंधं वस्ल्ादिकमपि चतदधम्रदद्यात्‌ तदर्थे 
चनिमत्रयेतपंथलमन्यदाव याटत्यमंगमदेकंकुयौनरे तदिपयेस भ्यार्टरस्येभ्यःकुतौ यिकेभ्यःपाण्व स्थादिभ्यो मसं विग्नेभ्यासमनेन्नेवाएत 
| तपुवोक्ग"कुयौत्‌ किन्समनोश्चैभ्यएव परमत्ययेमाद्वियमाण स्तदयंसौदनेपरसुन्तप्यमानः सूस्यगवेयात्यंङुर्यात्‌ सर्य तुविथघाण्टदस्ये | 
भ्योयावद्लभतेतावत्‌गद्यतेकेवलमकस्परनौयं प्रतिषिद्यते्समनोन्गेभ्यस्तुटानग्रगं प्रति सवेयानिपेधद्रतित्रवीमिशब्दोपूबवत्‌ विमोचा 
भ्ययनेदितौ योद शक ्रदोपिकासमाप्ता उक्तोहितीयोद्‌ थकः खाम्रतंदतीयच्नारभ्यते दरदहानन्त रोद थके चकस्पनीवाहा रादि प्रतिपि 
दोसनिदितः इहाडारादिनिसिनत्त प्रविष्ट नथीताद्य'गोक्ेप द्थेनान्ययामावतो ग्टहपरतेःखाघुना यसखटदाक्ो्पनेया दइत्यनेनसंवंसे | 













| 
| 
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श्चलंमाचायंसतटीका 
भूृतान्‌स्पश्पैन्‌ इःखबनिथेषान्‌ घीरोचतोभ्यस्तेःस्पर्गेःस्यटःसन्तपिख्डेत वयापरेःचत्पिपासा पसेपदधःस्यटःसन्रधिखद्धेत नतुषएुनरुपर | 
परोपदेवीतच्जितो विक्तवतामापन्रस्तइुद्‌ यकादिकमभ्यपेयादनक्रलेवी सात्ववादादिभिर्यसर्भितोनादद्यादपित॒खुतिसामग्यजिनकल्पि 
कादन्यमाच्चरगोचरमाचत्तौतेव्याददुवादत्यादि नाएनाविषोपसगेजनितान्‌ स्यशणौनधिसद्धेत तयावाखाघूनामाचारगोचरमाचारानु 
छानविषयंग्टलोत्तरगुणमभेदभिन्रमाचच्चौ तकयुननय दरव्यविचारंतत्रापिखलयुणसस्यर्यायेसुत्तरगुणां लत्रापि पिंडसखयोविद्ुदधिस्तासाच , 


~~~ 
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¦ तिभद्रकोवेत्ये वसुपन्रुच्ज यय्द्धयथागक्तिवा वेद्येकत्याचगक्तो पच्चावयवेनान्यवा वाकतरेनानीहटगमनन्यसदटमं खपरपत्तम्यापनाद्युटाम 


= 1 € चिं ८0 क [। ९ 
अन्य्रावातेषां वेवाटच्चंकु्वीदिति व्रवीमोतिगब्दावधिकार परिसमाप्ना्ी विंभूतसङिकिभूता वदद्याटित्याद धम्प्"दत्याद्धिघक 


समाप्नः उक्रोद्ितीयोद्‌ मरकः साम्रतंटतीययारग्यते च्रस्यचायमभिरवेघ इदडानतसोद्‌ गवे कल्पनीयादायादि म्रतिपेधोभिदितसललम 
| निपेधकरुपितस्य दातुयैयावस्ित पिंडदानम्ररूपयाच तदिद्ाह्ाराटिनिसित्तंप्रविटे नणीताद्यगोचेप दर्भनान्यघाभाववतो ग्टहपतत 
' ब्रैयावद्धितपद्रा्ववेदनतो गीतार्यनस्राप्रुना चरसदारेका्पनेयेव्यनेन संवंघेनायातस्यास्योटे णकस्य श्टूवातुगदेद्टलमुचारयित््यं 








^ ~ ---------------------------------~------------~-~ ~~~ ~~~ -------------------- = 
जी 
२९० अआचाराङ्गसुच। 








श्वीतातच विंडेपग्णाद्धूलाग्ि पदितव्यान्यपिच यतृस्वयमदुःचितं स्यान्रच परदुःयेजिसिनत्तभृतमपि केवलयपग्रहकरं धमर छृतेतद्गवै 
रवं किंसर्वस्यसगर कथयिन्ब तिद्‌र्मयति तकंचित्वापर्यालोच्य पु्पंतदयय्राकोयंुमः कद्चनतोऽभिग्टडीतो यनभिग्टदहीतो सव्यस्य 


दाटेणावेच्येदिति यथतामध्यविकलःस््ात्‌ कृष्यतिषाकथ्यमाने सावनुकूनल प्रत्यनीक म्ततोयाम्गिषिपरेयेत्यार श्मदुवादत्याटि सतिमाम 
च्येश्टरतिवाद्ातरि श्राचारगोचरमाचन्चीत अयवेत्यन्यव्राभावेतु वाग्ग्त्ाव्यवख्ितः मन्बामडितमाचयरनगोचग्स्य पिंडविश्रुद्चा 
देरान्बारगतेचरस्यानुपव्यी उडसप्रस्रादिकूपया सम्यक्श्चुद्धि प्रत्य्‌ पच्येत किभतग्रालमगुप्रःखन्‌ सततोपचुक्तदन्ययः नतग्रवोव्यतद्त्याद 
वुटेकन्त्यराकम्पप विविद्धैरेतत्‌पर्वीतता प्रवेदितमेतद्ा वच्यमागमित्यादसेसमगागा इत्याद्रिनकेवलग्टच्स्चेम्यः कुरादेम्योवा कल्पामिति 
छा रादिवा नण्टक्छीवात्ममनोन्नो समनोन्नावतयूर्ोतं अगनादिर्वनमप्रदद्याचापि परमल्यख्माहयमागो सरगनादिनिमंतणतो 


दानधम््"जानीत यूयं प्रवेदितं कितं केोनन्यीवदैमानस्वामिना किंभतेनमतिसता केवलिनािमतं धम्यं स्तिदर्मयति यथास॒मनोश्वः 
साधुगदयक्तविद्ारी चपरस्नेखसनोन्नाय चारित्रवतेखंयिग्नाव सभोगिकाव्रैकस्ामाचारी परविटायायनादिकंचतु्भिधं तथावम्बाटिक 
मपि चतद्वीप्रदद्यात्‌ भवच्छेन्तया तदयेचनिर्म॑त्रयेत्पे गलमन्यहा वेयाटन्यसंगमट नादिकं कुर्यान्न तहि पयेसेभ्यो अग्टस्येभ्योकुती 
धिेभ्य' पाश्च स्याद्भ्या संविग्नेभ्योऽसमनोज्नेभ्यो वेत्य ततृपवेक्तकुयादिति किंतुसगनोन्रेभ्यणएव परमलत्ययमाटयवमायाम्तटथय सीटने 
परणुत्तप्यमानः सस्यगूव्रयारच्य कुयोन्नद्वग्टदस््ादयः कुयी लास्त्याञ्नाद्‌ति निटगितमवंतु विगेषोग्य्द्स्येभ्यो यावद्वश्तेतए्वदृ्द 
च्यते केवलम कर्पनीयंप्रतिपिष्यते असुमनोज्रेभ्यस्तु टानग्रह्यप्रति सवनिष्धद्रति वरवीभिग््दोपुववहिमोन्नाध्यकरने दहितीयोष यकः , 


-~----~ 














यपर खाटायमाणेत्तिवेसिमन्पिमेणंवयसाण्गेसंवुजममाणामयुह्ितासोद्यामेधावौवयगंपंडियाणं णि 
सालिन्तातमव्रातेधम््र चायरिरद्धिपवेदितेतेख्णव कंखमाराच्रणतिवाएमाणयपरिग्गदहसाणणो 
परिग्गह्ावंतिसव्वावं तिचखंलोगंसिणिद्ायदंडपाणेदधि पावं कम्प अङ्कनमाणेएसम दं ्ग॑येवियाह्हिए 
उणजुतिमस्सखेयसष उववायंचनणंचणचा अआहहारोवनचया देदापतैसदहपभसुरा पास द्ेगेसव्विदिर 


---------------- ' 











मापा 

गवागीतादिकेकंपिऊपनय्टखसखयनेयनेरोयनाचास्पेवादिक्नोसदेचऊपनेवेटालिवोयधिकार दष्टं मन्मिमेक° द टांजगमाद्धिमतुष्यने 
तिजिववदधे चुवामध्यमवचद इएविद्ध' सादधिंजेमध्यमवच तेघम्् योग्बयाद्‌ इरिकारणिमध्यमवयेवर्तते एककेद संवह मानप्रतिबोधमा ` 
मताघम्य्र चाचरितराभग्णे ऊद्यायद्यपिप्रवमवयने चरमवयविपे चारिवनीम्रतिपत्तिद्धद्‌. तयायिप्राद्धद" भक्तमोगीनिविन्नरधम्म नोषा 
लकसमाचिये द्रगिकारणशिमध्यमववनो ग्रदगकीधो तेधर्रनिविपे किमयातेकद्धेटे सोच्चापंडिततीकरादिकतिदनागचनशखांभली 
सस्यक्प्रकारिदियि च्रवघारीखमताच्रवर्लवे तेकाद्भःलेदभणी खमताद्ूमध्यस्छपखे रायदेपनेटालिवे चार्यतीरैकर तेयेधम्मकननो | 
तिशिकारिखमताच्रादरे तेकेदियाचारिप्रगन्त तेकद्धे टे तेयगभिकखमायाकदतां तेषमरशिकासे काममोगनाच्भिलापीनयाद्र 
तयाप्राग््नीवनेचतिपातविना गततिदनाकरवदारनयाद तथापरिग्रदनएटाखगरच्धार एद्टवारूतादेदनेविषे पुगममतामावरद्ितस ¦ 


श्र 3 4 


| 
| 
। 
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व्वार्दतिकडइतः। सर्मलोकने विपे परिग्रहनाभावरडितद्धद्"सय ` करीनेदंडकहतां मराशिवानेपरसितापनोकरणद्दार एद्वोच्चार्‌मनिदहा 


पणानो चादरगद्ारकेहवोद्धइ तेकदेे टूल उएक°कहतां एकलोरागद परद्िततयाद्युतिमतकदितां सयसनेदनेविप खेचञ्ननिपुण 
तथाद्धेवतानेपुगाडपपातच्यवनजा सी एवं सघलास्यानविपे अनित्यपणोजाएौ जांपोनेतालगी संसारसाटिरहे जोवद्शिकारगिपाप 





| 
कम्र नोनिवारणद्ार च्छद तथाकेडएकप री सन्ते ग्लानपगोपमाडिये एडवोकदेरे खाहारोवचया आ्ारेकरी उपचयपुटटिदधे जेर 


॥ 
1 


शरीरणएहवोकद्ेष्टे चा हारोवचया आदहारेकरी उपचयपुष्टिदे जदेदशरीर शआ्ाहारनेद्यभावि म्लानिपामेःमरणपामे परौ संेऊपने 


॥ 
॥ 


| 'तेभगुरभाजे तिणििकारणिश्राहारोपचितथरीरख्ता परीस्टऊपने तुर्ह देखे एकवायडःक्तीवसवेदद्विएग्लानिपामे नेल्लौवप 


दीपकाटीका 
नायातसखोद्‌ शक छादित" मज्रिमेणंवयसा एेसंबुन्फमाणेसरुद्िया सोचामेधावी वय णंपंडिवायं निसामेत्तासमया तेधम्ब चा 





यरिएद्िपवेदिते च गण्िकं खमा णा च गतिवार्माणा अपरिगहेमारणा नोपरिग्गदह्ावंतौीच संलोगं सिनिहाय दंडंपाणेद्हिपावं कस्य 
अङुव्वमा रेएतसद्धं यग॑येवियाडिए मज्छिमेंति इ.दतीशिवचासि दुवासष्यमवयादृद्धद्च ति तत्रमध्यमवया; परिपक्बुद्धित्वाद्वमीरे 
चरतोमध्यसेनववसाप्य केसंदुध्यमाना धमंचरणायसम्यगुलिताःसत्यपिम्रथमचरस वयखोसलयानेयतोवाड्कल्वाद्योचताच्च प्रायोनिरत्त 
भोग कुद्दलदतिनिःप्रल्यहधर्माधिकारीति मध्यमवयवोग्रहणंकयंसंवुष्यमानाः ससुयितादत्यादसोच्वाश्हदिविधा"संदुष्यमानकामवंति 
तद्यधास्र्यबुद्ाःप्त्ये कदुद्धाःवुष्वोधिताद्चततरुदधवोधितेन दइ डाधिकार मेधावी सयीदाव्यवस्ितःपंडितानांतीयेरदारीनां वच नं खुत्वा कं 
ख निशस्यावधायं समतामवलंगेत किमितियतःससतया माध्यस्येनञ्नाय सीथेखद्धिषमेःखुतचारिताख्यःप्रषेदितः तेबुध्यमानाःकिकुच 
स्त्या ते्रगसिकंनखसाणातेनिःकांता; कामभोनान्‌यनभिकाचंतः म्राणिनोच्नतिपातचन्तः परिग्रहमपरिग्टक्तन्तः एवंभूताचदो 
षछायसमत्वात्‌ सव्वावंत्तिन्तिसदस्छिन्नपि लोके नोपरि ग्रहवंतद्ध भवंतीतिकिञ्चनिहाय दंङंतिपराणिनो दंडवयतीतिर्डः परितापकारीतं 
दडप्राणिभ्योवा निधावत्यक्तापापं पापोपादानंक्मीादयभदरभिन् तद्ङुवणो नाचरन्‌ एषसदहान्‌नविद्यतेग्रन्यः सबाह्याभ्यन्तरं 

स्येत्यग्रन्यः व्यास्यात सौयकरादिभिः कच्च वंभूतःस्यादित्या उपद्युतिमस्यखेयन्तं उववायद्वव णच्चनच्चा सादारोगचयादेहा परीसद 
भ॑गुरो पासद्धेगेसलिदिएहिं परिगिलाचमाणेदहिं उर्दयं दयति जेसंनि हागसवयद्यखेयस सिक्ख कातन्छ वलस मायखं खणन्् 

| विणयष समयस मरिग्गद्॑ञ्नसमाचमाये कालेशु ह्ाणत्रपडिे दृदच्ोरत्तानियाति ओरत्तियोजोहितौयः एकःसागहेषविरष्टातृद्यति 
सान्‌ संयमोमोच्तोवातख खेदन्नोनि एुगो देवलोकेपिडपपातं च्यवनश्चन्रात्रा सवेस्ानायनित्यताडितमतिः पापकरमवन्नीं खात्‌ केषि 
सुपरीपदधः ग्लाचतांनीयते इत्या थाहा रोवचयादेहा आदहारेणोपचयोयेषा ते याहा सेषएचया; केतेदेहाःशरीराशि माहारामावे 

द्न्त्रायत्नेवापरीपहेः सङ्कर रोदे्ाभनंति ततच्चादारोपचितदेष्टा अपिपराप्परीषदडा वातादि च्तोभेणवापग्यतयूचं एकेल्लीवाःसवे 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 














चिलंगाचा्खत टीका । 
वच्च दंसश्फिे यदत्यादि शढतौिवयासि युवामध्यययादद्धद्ये ति तत्रसष्यसवया; परिपरकडुद्धिताद््॒यार इतव्यतोद्ैयति मभ्यसेनवय 
| साध्यते संबद्यसामाषन्प'वरणाय समभ्यरुखिितादूति सत्युपरिप्रयमचरमवयसो रल्याने यतोतर्लयाद्योग्यतवाञ्च प्रायोविनिरन्तमोग , 
करस दूतिभिःमत्यूडे घम्मौषिकारोति सध्यसवयोग्रदणं कयंसंबुद्यमानाः सरुव्यिताष्त्याह सोच्चादत्यादि प्रतिविधाः संदुष्यमा 
गकाभवक्ति तच्यधास्तयमुष्धाः मत्य कवुद्धावुद्धवोषिताच्च तत्वुद्धवोधितेनेराधिकार इतिदशेयति मेघावी सर्यादाव्यवख्ितः पंडितानां | 
तीयेरुद्ादीनांवषवनं डिताह्ितमाक्षिपरिहार प्रवतैवांुत्वाकण्यं परयेप्चान्निश्स्यावधार्य खसतामालपेत किमितियतःसमतयामा | 


(पय सेनायचीयलङ्गिभनः खछतचारितराख्यः भरवेदितरारौ भरकर्पेणवाकयितद्रतित्तेच सध्यमेवयस्सिखुत्वा घर्मं दयमाना; समुत्यिताः ¦ 
र 
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० अ अअ भज ~ -- अद्श्ध वी न 


मः १ 








अआचाराङ्सल। २९१ 


| 
यकन्टतांज्ंडीने पापकर्मबच्टारप्रकारनेच्चकरतो अनाचरतोमोये ग्र॑यबाद्याश्यंतरग्र॑यनो परित्यागतौ्ंकरेव चारो एवानिग्रंव | 





















यन्तः परिग्रहमपरिग्टछ्कन्त यादयन्तयोग्रे गो मध्योपाटानमपिद्रथ्यं तवाष्टपावाटमयडन्त इत्याद्य पिवाच्यनेवंमृताच देषे्यममता | 
खव्वावंतित्ति सवेद्धिन्पिलोकेच समुच्येमचसिन्तकरमः यामितिवाक्रालंकारे नोपरिग्रचवन्तद्च भवन्ती तियायत्किच्च णिदादन्यारि 
भाणिनोदं डवतीतिदडः परितापकारीतंटंडं प्रायिपुप्राशिय्योवानिधाय चिघ्नात्यक्रापापं पापोपादानंकरम्रीटाद् भटभि्वंतद 
कुव्वीगो अनाचर्र य मडाच्रविद्यतेग्रन्व : खवाद्यात्यन्तयो अस्येत्यग्रन्यःव्याग्यात स्तीर्यैकरगयवसाटिधिः प्रतिषादितद्रति कदं 
भूतःसखादिव्याडइ उण्इत्याटि यओजोदितीवोरागदे प विरद्धाद्युतिमानृसंयमोमोच्चौवातम्यशचेदन्नोनिपुणो दवलोकेष्य्‌ पपातं च्यवनद् 
क्रात्वा सबैस्यानानित्यतादितमतिः पापकम व्व्नीखादिति केचिन्तमध्यमवयसि समुत्यिताञ्चपि परीपरेद्धियेः म्डानर्वानीयंतदति 
द्ैवितमाड आदहारोड््ादि चाारेगोपचयोचेवा नेचादा सोपचयाः केनिटिन्यन्त इ तिदे डालदभावेतुस््रायन्तेष्टयं तेवा तयापरौ 
पद्प्रभनिनः परीपद्ेःखद्धिभेयुरा देदाभवन्ति ततच्चाहारोपचितदेदा अपिप्राप्तपरीपदया वातादिचोमेगावापण्डत युयमेकेकीवाः 








4 > £. > मोदते [य 1, तत्रेव १ ५ [| 
सव न्द्रिवम्त्पयमानेः क्तीवतामीवुम्यादहि त्तत्पौडितोनपण्डति नण्ट्णोतिनलिध्रतील्यारि तव्रकेवलिनोग्यादार मन्तरेगागररम्डान 


ह्िपरिगिलायमाणेडिड णएदयंदयतिनेखंखिद्दाख सत्यस्पखेयस सेभिक्ख कालय बलस मायस् ख 
णचस्पु विणयख समयस ॒परिग्गदञ्रममाचमाणे कालेणु्टार पडि दुद्धओओच्छ त्ाणिवातिर्तमि 
क्ख सोय फा सपडिवेयमाणगायं तंडवसंकमित्तुगाहाव तोवृयाच्राउसंतोसमखा णोखलुतेगामध 
्ाउव्याहंति च्राउसंतोगा्याव ईणोखलुममगामधन्माउव्वाहंति रौयफासंणोखलु चअदंसचा 


------~-~~-----~~--~--~---~---~-------~~~-~_--~~-~--~~~~---- ~ 
-----~_~ ~~~ 


। भापा 
, येपचे केवलीनोपुगयरीर चादारविनाग्लानभावपामे ताएमनेरापुर्षखद्मस्यनोकद्िवो किसोपरंलेप्ररमार्यनो जाणड्धद्तेपरो 


सुहनेउदेस्योरेतेकदे उणएदयं दयत्ति योजकडतांएकलो रागद्ं परह्ितच्तो सुषा पादिकपरी सुखनेरटयदयाद्जपाले परुर्चूषा 
पौडव्योञ्नन्रपाकफलभच्णादिकम्ार्ये पणन ठण्णात्तडतो पाणी पीवोवदिनदौ इसवांङताद्छकायनी विराध्नालागेतिखिकार 
, गिएणावटालीदया पाले इमदयाको पपालेतेकदेे जें निहा सल्छ खेट जेखन्तमपुरुषसं निधान कम्रं तेना सखश्ूपनिरूपकणड 
वाथास््रनोनिघुगजागदे एताव ताकम््ं परिष्णामसम्यक्‌नाणी प रीखदमडिवावे तेभिक्ड चारि तियो कालसं कतां उचित्मनुचि 
त्नवखरनोजाणतयावलन्बर कतां वलनोनागाएतावतावलवी्यगोपवेन रो तथा खणयप्त क हतां चगामवसरनो जागत यावि पयस विनय 
नोजाणतयासमयके खश्मयपरसमयरचस्मनोन्नातानाणिवोतयापररग्गरमममायमाणापरिग्रदरुपरिमम तानीवारयाद्टारतथाकाले 
गुह्वाईलियिकालिनेअचटानसापुनेकरिवोकहु केतेहनोकसरणडारकालेकालंसमायरेद्तिवचनात्‌तयाञनपरनिन्नकपायादिविपेमतिन्ना 
| रदितनेन्रममाणरकने एक पाडु ्रोकरिवोएचवोग्रतिन्नानकरे तथाडोेत्तायागदं पनोदधेदण्डारणहवोषतोनिच्धे करी संयमातुटान 
विपेमरवन्ते छिवेदमसंयमानुषानपालतां जेकाद्ऊपनेतेकदे्येद्धतर' तं भिक्छ क °तेभिच्तचारि लियो भरंतप्रांता दारक रीतेजरदित्ति 


, € आ्आचाराङ्गस्ल् 1 
, सन्तः किंकु्च रिव्याह तेश्यभिकखमागाद्रल्यादटि तेनिःकांतामोचतमभिप्रसखिताः कासमोगानन्निरचं तम्तथाप्राशिनोऽनत्तिपात 


करतयीवनावस्यासमस्यग्‌त्रायाने यमा विशीतनेस्पथिंकं पमान यरीरणडवोदेग्ठी नेदनेसमी पिञ्मादीकोषन्टदपतिरेश्ठर्य सहित भनेकक 
स रीकवादिकरीपरिमलाद्य अनेकयौवनवतीख्"दराकारस्त्ीने ट'दिपरिवखो च्रापणपेशीतन्मवेयतो दमोनाये एसाघणएमारीरपर ` 
'हसितखरख्"टरौ एडवीस््रीदे खी षट"माररखिपीद्ोड"तो कपिर मयवाशीतेक सीकापिदे दूमसंयवायखचिन्तरुते तेदसाघप्रतिडवो 
लेचदोमायुष्ं त्रम तभनेग्रामघमेकडतां विषयततेप्ररलपणेपीडवतानयी द्रमकाकरक्विदर"पद्योतिवारेचारितिवातेनो विपरीतश्च 
शिप्रायनाणोवोल्योय रोचना तरटहपते सुभनेग्रामघमंपौडनदी किंठजेतेकंपमानशरीरदीटोचतेशीतनोप्रायनठकदनोविकारद्म ¦ 


22 १1 
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अचोाराङ्गसुल । २६२ 











दौपिकारीक । 
| कीवतामीबु; केवलिनोपि चाद्ारमंतरेण शरीरन्लानभावांयावात्‌ खास्तातावदपरः! प्ररूतिभंगुर्थरोर विदितं 
वेद्य परौषर्पौडितोपिविंङयषदिच ्रोरदयदयतियो जएकोरागादिरडितःसन्‌ च्तुत्मिपारादिपरीषदोदयामेव दयतेरपां पालयति 
कपु नरयांपालयतीत्याद जेसंनिहाणन्ति चोडिलघुका्मा सस्यग्‌ निधीयते नारकादिगतिषठुयेन तन्स'निधानं कम तस्यरूमनिरूपकं 
शास््न' तस्यखेदन्नोनिपुणः समिन्तुकालन्नः उचिताचुचितावसर न्नः एतानिष्धूत्ा शि लोकविनयपरश्चमोदेयक व्यास्याहुखारेणने 
तव्यानितयावलन्नोमातन्नः च णन्नोविनयन्नःसमयन्नः परिग्नेहंयममेायमाणत्ति परिग्रदं्मेमतेनाचरन्‌ काल्तेनोत्यायीञ्चप्रति 
च्रटभयनच्छेन्ता सचेवंमतःसंवमातुष्टाने निखयेनयातिनियौति तखचसंयमानुष्टाने परिवजतोयल्छात्तराह तंभिक्खंसौयफासपडि 
चेयमाणगायं तंडवसंकमित्तगादहावतीववा अआञसंतोसमणानो खलतेगामधस्भाउव्वादहंति श्राखरतोगाडहावतीनो खलममगा 






| 
। मघम््ाटव्वाडन्ति सौयफासंनो लल अर्ह सन्चाएमि अडियासित्तए नोखल्‌मेकप्पति अग शिकायंखज्जलित्तएवा पञ्ज लिनत्तएवाका 
| यञ्चएयावैत्तएवापयावेन्तएवा चन्र सिंबावयणाएसिया एवं वदं तस्पपरो अगणिकायंखञ्नालेन्तापच्नालेत्ता कायंञ्ायादेच्नावाप 
| यावेज्नावा तञ्चभिक्ख पडि हा ए अ1गमेन्तााणवेज्जना च णासेवणाएन्तिवेमि सत्तमव्फयणस्यतद्रमो उद्‌ समोसम््न्तो तंभिक्खंति 
¦ तंअन्तप्रान्तादहारतयानिस्तेजसं अतिकांतखोद्यौवनावस्य सर्म्यगताणाऽभावतया शीतस्प्थैपरिषेयमान गातं भिक्ल'उपसंकग्य 
| 1सन्वतामेत्य ग्टपतिरे्व्येष््राज्गतो ख गनाभ्यसु विद्धकश्मौ रज वदहलरसातुलिप्तदेद्ो मीनमदाखुरुषनसार धपितरलिकाच्छादि 
| वपुः म्रौढसीमन्तिनीसंरोहपरिटतो वार्तीभतशीतस्प यपैलुभवःसन्‌ किमयंमुनिरुपह सित खुरदरी रुपसंपदो मल्सीमन्तिनीरवलो 
क्य सात्विकभावोपेतकंपते उतगौतेनद्रत्येवं संशयानोनूचोद्धोचायुश्मन्‌ खमयोनाभवंतं ग्रामधमविषया उत्प्ावल्ये नवाधन्ते एलंग्यद 
पतिनोक्तो विदिताभिम्रायःसाधुराह अडसन्तोगाडावतीत्ति याचुद्मन्‌ग्टहमनेनो स्लुनेवग्रामघर्मामाखुदाधन्ते यतृपुनर्वेपमानगात 
यशिमीत्ताचकेे तत्थौतस्सगेविजु भितं मनखिजविकरारः शौतस्सैमहं नखलु शक्रस्य धिसोद एवमुक्तः सन्‌ र्टयतिर्मक्तिकरणार सा 








चि्लगाचा्रुतरटीका । 


॥ 
| 
(न 


भावं यायादास्तांतावदपरः प्रकतिरभगुरथ्रीर इतिस्यातमतमकेवल्य छतायैत्वात्‌ षु दनौय सद्धाबाच्चादहारयति दयादीनिवतान्यनु 
| नियमान्ल्छतीत्यतोच्यते तखापिचतःकम््रं सद्घावाच्रौ कातिनरूताथैता तत्‌रुतेशरीरं विश्व्यान्तच्च रणच्च नाहारमन्तरेण च्ुदेद 
नीयसद्धावाद्ध ति तथादिवेदनीयसद्धावान्तत्‌ सताण्कादशापिप सैषा; केवलिनोव्यलसमसता; प्रादुचन्तीत्यत चाद्यरचत्य वकेवल 
तिख्ितं अतश्चाहारस्टते ग्नानतेन्दरियाणामिति प्रतिपादितं विदितवेद्यच्चपरोषडहं पीडितोपिविंङ्र्यीदित्याह रणएइृत्यादि म्ोनोएर 
कोरागादिरड्ितःसन्‌ सत्यपिचतुत्पिपासादिं परीष्ेदयासेवदयते छपांपालयति नपरीपडतच्निं तो द्याच्वंडयतीत्ययैः कःपुनरचा 


पालयतीत्याह जेदत्यादि यावत्‌रिवाद्योद्ि लष्ठकम्पीसम्यग्निघीयते नारकादिगतिषुयेन तव्ब"निषान॑क् तस्यसवरूपकंगाच्तर 
तस्थखेदन्नोनिपुषो यदिवासनिघानस्यकम्प्ं य; शस्त्र सयम; संनिधान शस्त्र तखखेदन्नःस्म्यक्‌संयमस्य वेन्तायचस्ंयमविधिन्नः रुभि 
छुःकालन्ञउचिताचु चितावसरन्नएतानिच त्रारिलोकविजय पच्चमोद्‌ यकव्याख्यानुखारेण नेतव्या नेति तेयावलन्नंमांतन्नः चया 
होविनयन्ञः समयन्ञःपरिग्रद समत्वेनाचरन्‌काल्तेनोलयायी अप्रतिन्न उभवतजड न्ताचेवभूतःंयमातुटाने निचखयेनचाति निवीती 
तितस्यच संयमानुष्टने परिविजतोयस्छा तदाह तंभिक्ुंदत्यादि तसंतम्राताह्ारतया निसतेजरंनिःकिच्चनं भिच्चणथीलंभिक्ुम तिक्त 
सोप्रायौवनावस् सस्यक्रत्‌ काश्णभावतवा शीतस्पयंपरिषपेपमान गात"उपरसंकम्यासन्नता मेत्यग्टमतिरेष्ठरवेीष्ादुगतो खमनाभ्य 
सुविद्धकस्मी रजवलहरसानुरिसदेरो मौनमदागुरषनसार धूपितरलिकच्छादितवपुः रोटी म॑तिनीरंदोदपरिटतोवान्तीभित श्पीत 


र ननन =-= ऋ 
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चाह्नोखादुण्नन्‌ चवग्पकुलीनतामानमान चआावि्मीवयन्‌प्रतिपेष्ारेगा भरद्चवति नोभवन्त ग्रासधम्प्राविपया उत्मावल्य नवाते एव 


चपतिनोक्त विदिताभिप्राचःसाधुराद याउद्तोद्रत्यादि अम्वदिग्टदपनिराव्म संविच्छागनावलोकना लि.कतभावयारुल्याणकाम्‌ 


कि] 


स्य तुभवःखन्‌ किमयं सुनिस्पदसित द्र खुंदरीरूणरंषयो सन्यीमन्तिनौस्वलोछ सान्तिकमावोपेतंकंपने उतगीतनेच्य कं गं सयानो 


॥ 


= = ५ ० व [9 
तोच्मस्यापनवनामि इत्यं वसमभिरंघ्ाव खाधुवेमापे आ्ावुष्यनृग्टदपतिनोगल॒नेव ग्रामघम्मामासुद्राघंते यत्‌पनवपवानगात्र वटिमाम। , 


स्तं चरे तच्छ}तस्यगेविन.भितं नसनस्िजिविकजारः गातस्पमगमड नखनलगक्ताम्याध साट्‌ एवमुक्ताःसन्‌ मद्तिकरग्ारसानिप्त दृदयं यो 





२६९४ चआचाराङ्गमृल् 1 
{ 


एसिखदहियासित्तएणोखलसेकषप्पति यरगणिकायंउच्नालित्तपएवापच्नालित्तएवाकायस्मायावेत्तएवाप 
यातेन्तएव{चसख सिवावायगणाएसियासेएवंवद्‌ तस्वपरोच्रगशिकारडच्नालेत्तापज्नालेत्ताकाय्रायो 
चेच्नावापयावेज्नावातंचर्धिक्द्‌ पडले ाए्यागसेत्ता्राण वेच्नाञ्रणासेवग्णाएन्तिवेमिजेभिक्वति 
दिवत्येदिपरिवुचिणए पायचडत्यं हि तस्सणंगो एवंभवतिचडत्य वत्य जाद स्मामि सैच्रदेसणिच्नाद्‌ 








मापा 


निक 


जा निन्योडध'खल निच गीतस्सर्गच्दधिवासीन सक्ुतियिकारगिमादम्‌' श्रगोरकापेद्ेएडवेकद्धय डने वली तेगच्पतिद्रूमनरेे 


2 


तुख्नेगीतव्यापेतोच्रग्निलीतापतोद्' नवीतिवारेखाधुएदवो जहे अदोगटदपतिसुकनेयगनिकावऊजालिवां प्रज्लिवाकल्पे नदी 
काचद्यरी रनेयेकरौ तापिवोयोडो अवबादघ्णोतापिवोनकल्पं अआपगयक्तां ययवाय्नेरानावचनयक्ी सुभनेएकरिवोनकन्पे्यवा 
अभ्निनानमारटभभगपी च्रनेरानेपुणकदिवोनकल्ये दिवेकद्ाचितेसाधुनेदमकदता तेग्टदस्चग्निकाचवञज्‌्ाद्ी प्र्वालोतेचारि 
लियानोररीर्तापदेयोडो ययवाष्रगो तिवारेचारिचियोतेदेष्यै दखिवामाद्धिद्यन्निसमागभ यनयनोकारगच्िरी सम्यगनाणीी 
तिग्टदस्छनेप्रतिगोषे मुभनेए्ग्निनोशेविवो यदुक्तक्े इशिकारणितम्त्ने पग्र अधिकरिवोचुक्तनयी तुम् सा्ऊपरिभक्रिनो 
मग्वश्राण्योरतलेचाभक्पान्यो मनेवलीचारिवियानास्राचार अनुमोटतांलाभड्धस्यं धन्यमा्ठनेणटवोगौतादिपरीसदसङहै खद्दियाभमे 
इमजनद्धौप्रतिनोधे वेचोरख्धरमीसवामि जवम्रतिद्‌'कद्ेखे ड'दमकच्'लिस चीभगवंतस्सीपिसांभन्यी दूत्तिदिमोलाध्ययनेचितीयोः 
गरल; उ डिरेचोयोप्रारभिवेक्े तीनेचद गेग्टदस्छनेमनिजे विपसैतय्भिप्रावरूपनेचैच्छटालिवोदरकद्धोष्गिञद्‌ वेकटाचिष्ल्ी 


सष) $ 


3, 


डपस्तग लपनं तोवेद्ानखदिकमर्यक्रिवोपरतेमयनसेवानो्नाचारनकरिगे एदवोभावकरहे्ष्टूत'नेभिक्कण्लेभिस्रचारि 
चिचोप्रतिमाप्रतिपन्ं च्रवगलिनकल्पौ त्रिद्धव'श्िद्‌ र्यो एतलेद्धोकडिख'त्रिणिवस्तउपरांतनयीराखतो तयाचोयोपाद्एतकेपा्व 


चारि तरियोताद्िवातौ एपमोवग्तरस्नोटे ली षगरी तादिलागेतो बीनोकंव्लमयचजच्य्नोट वलीघरेरीतादित्ागती चेषमातेषठरम 
© 


<= ~+ 
1 र्ठ]ज(स्व्‌ 


्र॑वलद्मर शिवो तेवकौत्रधिकग्रहतेनवी एतन्तेसातच्पेरगर् पातानातीनिकल्प णवं { ^ रलोरग! ! सुष्टयस्छिका (मवार 
= [ष ४ भ [3 [4 (९ [3 ६.4 म [} [1 
भ्टउपगर्णनोसख्द्यदास्यत्त द तेडखाधुनेदमनवे एतावताचित्ताभिप्रावणएडवो न खवेसुकमे एगोलिद्ध'वस्छिवू' गीतमियारश 
नदौवाद्‌ दशिकारणिद् वोगोव्म्लमागिस्ो नेरडवोतध्यवखाचनिवेष्योतोचोवावम्नो मागिवोकिदायौ हवे जेवद्ीतिरििवश्न 





ठीपिकाटोका 
चिषदययोतरुवात्‌ पर््र्लनिमन्निं किसितिनतेतने दुनि डनोग्दलदेकग्यति भोग्टच्यते नखलनेजन्यनि चग्निका्ंनमोश्वाययितु 


> च सीरमीयन्तापवि "व ¢ ग्रर्प स्तां दि # (ष 
सखत्नालिताद्ी असरनपन्तापवित' म्रकषणतापवितुःप्रतापचिव'वा चन्र खिवाच्रन्येपवा वचनान्यमतत्कतु' नकर्पते यदिवा 


ऋत्नसनारभाय ऋन्योयां त 


{ 
{ 
| 
{ 
। निर्योगदप्नप्रकार्धेवो उक्ता च पर्तपन्नान घोपायद्रवंचपायकेखरियापडलाद्‌' रयन्नागंगोच्छखपायनिव्नोगो १ इतिवश्वनात्‌ एवो 
| 
| कल्पते मसरतचञवदतं न्ाक्ुमन्मन्यन्टडपतिः कदातिदेनतृकुवदित्वाद लियासेणएलंब्डंतकस्यात्‌ 


(८4 


नदा चत्र न्डदस्वः एवमुक्तनत्वावडतः साश्नोरग्निकतावख्च्वाल्य ्रज्वादयवा काचमातापचे्मतापयेहा तत्वोश्वाच्ननवापनादिकं | 
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अचाराङ्गसुल। २९५ 
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भिक्ड पडिक्ञेदहाए भिन्म्रत्यपेच्य वपिचायंखस मत्यापर व्याकरणनचखन्यपषा वांतिकेश्ुत्वा खवगस्यतग्टदपति सान्नापयेत्मतिवोघ 


येत्‌ कयानासेवनयाययैतन्ममायुक्तमात्ेवितु"भवतातपुनः साघभक्यतुकंपाभ्यापुखम्राम्भा रोपाजनमकारौ तिविसोच्चाष्य नखटतीचो 
' दे शकप्रदीपिक्रा उक्तसुतीयौद्‌ शकः साप्रतंचतुयंयारभ्यते अदचायमभिसवंघः इडानन्तयोद्‌ यकेग्टदस्याऽसदारेकाब्युद स्ता उत 
, योपिदुपपगे वेदानसंगार््श्टादिकं सस्यमप्यवलंवनीवं कारणामावेतु तन्वकायंमित्यनेन सव॑ घेनावा तखास्योद्‌ यज्खादि्धल' 
। जेभिक्ड तिवये ददि परिवसिए पाच उदयदि त्यं पोएवभवति चर्चयंबलयंनाइूस्पामि रेच सयि्नादरजाणएज्ना चन्यपरि्नदिया 
' द"वलयाद्'घारेज्नाणोरएन्नानोघोवरन्ता द "वव्याद्घारेज्ा अरपलिडद्माेगामन्तरेख्डमचेलिएएयंखुबत्यघारियस्सामग्गियं य्षुगा 
| एवनाकिन्ना उवाणल्नतेषलदेमन्ते भिण्ह पडिवसं अ हापरिलु खाद्र'बल्ण द्‌" परिडवेव्ना चड्वासन्तरत्तरे अदुवा्वसचेलए अडुवा 
¦ एसा यदुवाचेले लादवियं चागममाये तवेसेयभिसमन्नागते भवति जमेतं भगवताप्रवेदितं तसेव चभिरुसेचवासव्वत्रोख 
म्रयाए संमंतमेव समभिनारेच्ना जेभिन्ख. न्तियोमिचु; प्रतिमाम्रतिपन्नरो चिनकल्मिकरोवा तिभि्ेस्् ; पं पौतोव्यनस्वितः | 
¦ तत्रभीतेपततीलयेकं चौसिकं मादणोतिततोषियीतासुदिष्ण॒तयाहितीयासोर्सिकं पुनरण्यतिशीततयाच्चौमिककल्पहयो परिथौषिं को 
सवेयाशौखिं कस्य वाद्याच्छाद्‌नाविेया किंभतेस्तरिभिवस्म्े ; पायचतुदयेद्धिं पात्रचतु्ोपालग्रदश्येन पात्निर्योगः सप्प्रजारोपिग्ट 
षीतः सचार्परत्तपत्तावंघो पायद्रवर्णचपा यकेसरियाप्रडलाद"रयन्तां गच्छ पयनिन्जोगो तदेवं सप्तप्रकार॑पात्'कल्पव्रयंरजोहर , 


(1 


गांसुग्वच्त्रिकेत्य वं हादयविधोपधिस्तस्येवं भतस भिकच्तोर्नैवं भवति नायमध्यवस्ायोभवति नमम्गख्िन्‌काते कस्पत्येखसम्यक्योता 


। प्रनोदोभवति चतचतुरथेवस्त्रमदंयाचिष्ये अष्यवसायनिपेषेचनद्यात्रनदूरोच्छा रितामवेति यदिपुनःकल्पत्रवं विद्यति यौतकालच्चाप 
| तित ततोसौल्िनकल्विकादिः अ्ेखथिव्नाद्'ति ैषग्णीयादि वस्त्राशिवाचेतयाखा बाप्ताचिचवस्त्राशि यथापरिग्टहीतानिधार 


| 





चिलंगाचा्वरुतटीका 

त्रयात्‌ भरन्वदितसाश्ुशुच्तथिं किलितिनसेवखेमदासुनिराह भोग्टहपते नछलुमेकल्पते खग्निकाचं मसोष्वायितु' मकर्पणन्बाल 
वितु" खतोष्वालिितादौ कायं सीरमीपन्तापयितु मातापवित॒वा प्रकर्पेणत्ापचितु" प्रतापयितुवा अन्ये षांवावश्वनान्मसैतत्कर्व'नक 

ल्पते यदिवाग्निरमारंसा चान्योवावक्तु नकल्पते समतितंचेवंवदन्तं साघुनवगमस्यग्टपतिः कदाचिदेततृङ्कवौदित्याद सियादृत्यादि | 
। स्यात्कदाचित्यपसो ग्दस्यएवमुक्तनीत्यावदतः साधोरग्निकायदुच्वालय्य अरज्वालच्यवाकाय सातापयेत्मतापयेद्ा तच्वोष्वालनातापना 
` दिकं भिच्ःमल्युपेच्छ विचायं खसंमत्यापर व्याकरणेनान्येपाया चरं तिकेरुत्वागस्यन्नात्वा तंग्टहपतिम्न चापयेत्मति वोधयेत्कयानाचेव । 
¦ नयाययेतन्समायुक्त माचेवितु'भयतातषुनःखाषु भक््चुकंपाभ्या पुग्यग्राग्मासोपाच्जैन सकारीतिनीसीति गन्दाबुताौव्ोचाष्यय | 
| नस्य ठतौयोद्‌ ्कःपरिखमाप्तः नसोजिनायञक्तखृतोचोद शकः प्रतं चतुयेचारम्यते चदखचायम्नभिसखंवं घ इष्ानन्तेट्‌ रभ गोच 
ादिगततेन मीताद्यगविकार दशनान्ययाभावापज्रस्य ग्टस्यसयाखद्यरेका व्युदस्तायदिुनग॑ उस्याभावे योपितरवान्ययाभावाभिभा 
येखोपसगयेयु सरतोधेडानसंगाद्य ादिकंमरणमप्यवलं वनीं कार ष्णाभावेत॒ ततकायेभिव्य तलतिषटनाथे सिदमारभ्यतष्त्ं | 
नेल्षव धेनाया तस्वास्धोद्‌ थकस्यादिष्धतर' जेभिक्ड, इत्यादि इ दग्रतिलाम्रतिपन्नो जिनकस्पिकावाच्छिदे पणिख्लस्यदि पातनिर्यग 
समन्वितं मान॑कस्मतच॑गायसेवौोप्रचिभेवति नोपग्रहिकसतत्रशिशियदौ च्षौसिकंकल्पदयं साच्च दसहयायासरादिष्क भं ठतीचष्टौखि 
` कःउचरत्यपि भौतिनापरसाकचितौत्येतद््ेयति योभिसुद्िभिरव्; पयु पितोव्यवस्ितसलत चयौतेषतत्ये कं प्तौ भिकंमदश्रोति 
, ततोपरौता इदिग्ण्‌ तवादितीयमरौरिं व पुनरग्यतिथीततया चौसिनवत्पहयोपर्योखिं कनिति सर्वौ कख्च वद््याच्छादनतावि 
¦ धेया विंभूतेस्िभिवर्ः रितिदथचति पालचतर्धेःपतन्तमादारं प्रातीतिपालन्तदूग्रडयो नचप्रा्तनिर्योगः; सप्षप्रकारोमिन्टदयीतः तेन 
विनातदगरहणाभावाछचाय पन्तपमन्ताबन्धोपायद्ववण्च पायक्रेररिया पडलाद रयतताणद्चगोच्छयोवायिच्जोगो तदेवसप्तमवारमाद्र । 
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२९९ पाचाराङ्गसुच। 








कल्यतर्यर्नोदरयं सुग्डवस्िकाकत्यवं द्ादयविध्ोपधिस्स्यवंसतस्य भिनोःयभिति वाक्याल्ंकारटेनवमवति नाचमध्यवसायोभञति 


तद्यवानममास्िन्‌ कारे कल्यतयेखसम्यक शःतापनोदोभवत्यतद्वट वम््मडयाचिष्वे अध्यवसखाचवनिपश्च तद्राचनटररो 


€ > 
मेव चदिपुनः;कल्यत्नधिद्यते यीतकादद्धापतितस्ततासौ लिनङल्तिजादिवयपग्णीवादि वस्छाकिवाचेतोत्कपगापस्तयय रद्तिन 


न 


परिकरम्ीरि प्रायेयेदिति तत्चतस्वोवस्वौ कणाम्वन्ति तत्रव दन्यो चोर ग्रह इतरयोस्तुग्टरवापयन्यतरः खामसिग्रच्दतिचाद्धा 


वत्याद्‌ जारएव्ना खद्ापरिग्गह्ियाद्‌ वत्याद्‌' धारेव्नाग्णोर.णडजा णोणोदेच्जागेधोतरत्ताद्‌ व 
त्याद्र्‌ धारेउना अपकलिड'चमाणेगामंतरे खडमचेलए एवंखुवत्यघारियस्वसामग्गिचंहपुगाएवंजा 
शिञ्जा उवातिक्क तेखलुद्ेम॑तेगिम्हेणडि यख च हापरिजु न्द्‌ वत्याद्र्‌परिट्वेच्जनाअदुवारुं तस्तरे 
दवा ्चोम चेल खअदुवारगसाडे अदुवा अरचेले लाघवियं ्रागममाणेतवेसे अभिखमसागतेभवतिन 


भाषा 
वीच्नेयीतज्ालच्रागयोनाणे तिकारेतेचारितियो अहेखसिन्नाद्‌ ख्कएणणीवद्धञ्रतानिर्दापवम्छरमागि मांमीनेलेख्वूलापातिड 
वादैलपडरेपरटनोधोवेव्ना प्राखुकपारणसो पुणधोदेन म तवानोरणव्नाक हतां समरन मयवारगेनरहौएलिनकल्यीप्रतिमाए़ति 


[8 नै 
{न्ग 


नोमाचारगच्छगरी्निकिवारे वर्प्पदितयाम्नानपग्णाने कारणिलवग्यद्"धोवोग्रर्यांतरिद्‌"नोष्यीटे परटललिनकल्पीनेधोवस्ानो 


न्‌ 
यौजोत्था बलीघौतरक्तवस्छनपहि वस््नपदिरेतया यपलिच'चसाये व्रामातरिजातो दस्छगोपदेन एद्वादल्ंतप्रांतदस्छपदडिरोरःदवागोप 


व्याननोद्ये चौसदिक्रनोभयनऊपञे उसचेदएयवमकह तां चो छोवस्त्प्रमाग्एयकी तयाश्ल्ययकी एतावताडंदेखीकिखिदनेषेवा 


{1 


भावनावेरूढवोवस्छराखे प्यंखणएपूर्वाक्रखएडवेनिद्धे व्छनाध्रयाद्ारने वम्छपालनीएसानग्रीनास्पिवौ हिवेगीतने भाते तेन वन्त 


= ध 


डि्रारडवोदेखाडके अदृषुणणए्वंजाणिव्ा जतेवस्रय्ावताथीतकाल्चमनाणे तोडमयकालपडिन्ेदी सखे अयवाद्मलारे जोख्लु 
निचे हे मंतसीयादोचतिकम्यो ग्री्मडप्यकालयाव्यो यीतनीफीडागई तवाएजीयैवस्छवया दमनाणीपरिहवे परिटवौनिसगद्ध 
तोविचरे सेवलीयीतकालिभतिकम्यं चेवकालटुरषनारुणवकी यौतयाइतोखो [करिव नकष अडुवाखंतरत्तरे ताटिगद्रवसूरां 
डिवाअ्यवातादिवाउलिवातीदती भापग्णीतलनाभटी संतसेतरकतां उपरिम्रावरिवासखरीष्टोवस्चराखे किवारेपद्टिकिवारेष्य 
सेन वेदमविचरे चयवाखमचेलएकडतां एककल्यनेखां िवे विड्ध'वस्त्रनोषरणशारयाद तवादलुभ्रेर णौतिनातेएसाड एवेक) 
एलराखेतया यतने अमाविविेखांडी अचंलएवस्छरदितयाद सुगठवस्विकारनोदर मातरं उपधिराखे एकेकवस््रदांड तेखा 
मणीतेकङ्ेटे लावविंमागममाये शरीर उपकरयविपे लघ्ताग्राणतोदस्छपरिरेदमकरे शूमन्ररतांतेदनेखो याद्‌ तेकेढे तवसे 
अभिखमन्वागएमवति तेवश्चपरित्यागनाक्ररणहारने तपमाव्योडइ लिणिकारणिकायक्तयतपनोभेदटे तेकायक्त यथाद्‌ जसेतंलग 





टोपिकाटीका 
चेतनत्नोत्कणधावनादिकं परिकमेक्तीदित्वाडणोघोक्येत्‌माखकोदकेनापिप्रचालयेतृगच्छवासिनोरिमग्रा्वर्णदौम्डानावस्वायां 
= अ्रङकोदंकेनवतनयाघावनसङुच्रातं नत॒चिनकस्यिक्रस्यनोघोकर्तादन्तिनिचौदरक्तानिवसख्ािघार्येत्‌ पुठघोतानिपचाद्रक्षानि 
इन लड्छमारो प्रामान्तरेषुगच्छन्‌ वस्न्नाणिखगोपवनूत्रलेत्‌ तवान्व सूता यंत्रं तानिल्ि्तिं चानियोपनौवानिनमवन्ति उसचें 
न एनत चवभन्यनंचेलंमरमा्यतो ल्यतदतदखा स्लौत्यवमरेलि्नः एतत्यूवोकदुरवषाररणे एमेवविकस्पालिको दादयमका रौषिकोप 
रद ङूपाञखमग्रीमवतियीतापगमेतान्यपि वस्साखित्याज्यानिडइतिदयेवतिच्रहयुय णठ नायेच्छावदितानिवस््ाशिखपरल्मन्तस्ि | 
ति्‌. निततखभयक्ालंम्त्य्‌ पेच्चचन्‌चिमन्ति अयदुनरेवं नानी चाद्वाऽपन्रां तः खलु्ेमतोग्रौ्म;परतिपन्रःअपगतायीतपौडाचयाम 


। 
6 
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ष 
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चअआचाराङ्गस्‌ । २९७ 


























& निःसंगोविदरेतृवदिपुनरनिक्रंतिपिशिशिरेदेतकालयुरपष्णस्छी 
तंमवेत्ततःकिंकन्तं व्यमित्यारहयदुवासं त रत्तरेयपयतेयीतेवस्त्रा खित्याज्यानिच्रथवाक्तेत्ादिरुणात्‌शीतेवातेवातेसतिच्नामपरिठलनायें 






सातरोत्तरेभवेत्‌ खातर सुक्तरंभरावरणीयंयस्यसतथाकचित्माटणोति क्चित्माण्ठं वन्तिविभ्ति मयवाऽचमचेयकःएककर्पपरित्यागात्‌दि 
कर्पधारोभवेत्‌यनेःर शीतेपगच्छति दितौयमपिकल्प'परित्यजेत्‌एकशाटकःखात्‌सयवायीताभावेतद्मिपरित्यन्यञ्चेलोभवतिसुखव 


परित्वागं कुर्यात्‌ एव॑भूतस्यकिंस्थारित्या तवेसेश्चभिसमन्रागतेभवतिसेतखवस्त्रपरित्याग'कुनैतःसाधोसख्तमोभिसमन्धागतं भवतिकाय 





च्िकरारजोरहरणमात्रोपधिस्ात्‌किंमरयमेकेवंवस्ल॑परित्यजेदित्याह लाघवियं्रागममाणेयरीसोपकरणकस््र णिलाघवमामगमयतूवस्त् 
शलं गाचार्वरुत टीका । | 
वाप्तावानिच वस्ञाणियथा परिग्टद्ीतानिधारयेन््र तत्नोत्कर्षणधावनादिकां परिकम्् कु्यौदेतदेव दथवितमा् शोधोवेच्नादरत्यारि | 
नोषोवयेत्माखूकोरकेनापि नप्रच्चालये इच्छवाखिनोद्य राप्तवपीदौग्लानावस्ायांबामाखकोदकेनयतनया धावनमनुन्नातंनत॒ लिनकं 
ल्िकस्येति तथाशनचधौतरक्तानि वस््नायि घारयेत्मूनय घौतानिपच्ाद्रकता नौति तयाग्रामं रेष गच्छन्वस्स्ार्यगोपयन्‌ नजेदेतदुक्ो | 
भवति तयाभूतान्यसावन्त म्रान्तानिविभन्तियानि गोपनीयानिनभवन्ति तद्देवमसाववमचेलिकः अवम चचेलंवावमचेलं म्माणतःपरि | 
माषतो गभल्यतच्च तद्यखासत्यखावमचेलिक इत्येतत खुरवघारणे एतद्ेववस्त्रषारिणः सामग्रोभवन्ति ययेवतिकल्पालिका इाद 
शम्रकारी धिकोपध्यामिकावा खामग्रीभवति सौतापगमेतान्यपि वद््राग्पित्याज्नानीत्य तद्शैविठमाईइ अदपुणद्रत्यादि यदितानि 
वसाख्यपरहेमन्तस्खिति रुदिष्ण्‌ नितत उभयकालंमतय पेचयन्‌ विभत्ति यदि एनर्जी देश्यानि नीखौनौ तिजानीयात्ततः परित्यन 
तीत्यनेनद्त्र णदर्ययति अयपुनरेवंजानौयाद्ययापकातः खलत्वयंदहेसंतोग्रीष्; प्रतिपन्नोपगता यौतपीडायथा परिजीसखौन्येतानि 


वस्त्रा येवमवगस्य ततःपरिष्टापयेत्परित्यनेदिति यदिपुनःखू्गीण्यपिननीर्पनिततोयद्यच्जी ष" तन्तत्मरि्ापयेत्‌ परि्ाष्यचनिःसंगो 
विहरेत्‌ यदिपुनरतिक्रातेपि शिशिरेच्तेलकालपुरुष रणाद्धवेच्छीतं ततःकिंकन्तेव्यमित्याह अदुबादत्यादि अपरगतेसौतेवस््रारित्या 
छ्नान्यथवात्तत्रादि रणात्‌ थीतेवा ते बातिसत्यामपररितलनाथे शौतपरीक्वा्थे वसांतसोत्तरो भवेत्सातरमुत्तरं भवर णीयं यस्य 
सतयाक्ष चत्माटणोति कचित्मा्ठ वत्ति शौताथंकयानाद्यापि परित्यजत्यथवा सवमचेलएककल्पपरित्यागात्‌ दिकर्पधारीत्ययैः 
अयवाशने;र अीतेऽपगच्छतिरुति ददितीयमपिकल्ं परित्यजेत्‌ एकशाटकःसंडन्तोऽचवात्यन्तिके थीताभातैतदषि परित्यनेदतोचेलो | 
भवत्यसौमुखवस्िका रनोहरणमातोपधिः किम थेत्वसावेकोकंवस्त्र' परित्यजेदित्या लाघविर्यश्ूल्यादि लघोर्भीवोलाषरवं विद्यतेयस्या 

सौलाघविकमातान मागमयन्वापादयन्स्र परित्यारग॑कु्यत्‌ शरी रोपकरणकम्म शि वालाघवमागमयन्स््न परित्यार्गकुर्यादिति । 
तस्येव॑भूतख चिं स्यादित्या तवेसेदत्यादि सेतखवस्त्रपरित्यागंकुव्यैतः साघोसलपोभि सखमम्यागतंभवति कायद्लोशस्य तपोमेदत्वा दुक 
च पच्च दिं ठाणेदिं समणाणं शिग्गन्याणं यावलगन्तेपसल्य भवन्ति तंलदहाचप्पापडिलेहा वैसखिणसवै तवेन्नुमए लाधवेषसलयं विरु 


मेतंभगवतापवेदि ततमेवच्रभिसमेच्ासव्व चसव्वयारसंमतमेवसमभिजा सेज्नाजस्सणं भिक्ख स्सएवं 
भतिपुष्रोखलुञ्चदसंचिणालमद्संसिसौयप्तासं ञ्रह्ियासेत्तए सेवं सव्वसमस्थागतपसा रेण अष्मा 
रेण द्‌ करणया ण्याड ड तवस्सिणो ड तसे यंजंसेगेविहसादिण्तत्यावितस्वकालपरि याएसेवितत्यवि 
यंतकाररएदञ्वेयविमोहायतणंडियं सखस रिएस्सेसं अणुगामियंतिवेमिजेभिक्.दोडवत्येहिंप्ररिषु 








॥ 
। 








साप 


प्रवेदयों ५.१० 


॥ वतामवेदिं जेएभगवं त चीवद्धेमानस्वाभिद्र' वेदयोतेदहेनचमिसमेखा कताजाणीने सर्वैयकौसर्वमरकारे'करी समरत्वकद्तां सचेल 
हशः 
८4] 





मि न ०० 





ननन न 








वि क 


ध ॥ 


रेहटः अआचाराङ्गयुल 1 र 
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यनेचयेलण्टनी चवम्बानोतुल्यपण्े श््ररिनाद्.लाये भाद्ेवनपरिद्राग् रेषे जेण्टी्रत्यसतटे तेण्टवोप्ध्यवसायवंतवर्ते तेव 


हेरे जच्छ जेदभिच्ुचारितियाने' मदरंबयणपग्पाने भाविएदवो सध्यवखायद्धद्‌ चिमटुनिद छ"सोगातंन>फरम्योभय 


५ 


[१ ‰ + म्डीयाटिगने नैप [५ ममम ~ । मवसरि रवि भरट ~ ° नयेत नानं [आ | मनय ध्व टय 
यायीतस्यणीदिकत स्छोयादिगनेडपरुगे तोसुभ्ने शणिश्व गशरीरविस्नेच नरि टंतरेयनाचिचेष्धे नानड्धःममयनट) एड 
क 


५, 


खर्म चदन दखित्नरस्विमत्त ण्चव्यारफेगिनो मस्पपाटमोमगमन एसादिटोख्रनेयोकरिवादुक्तङे एपख्गएटवोग्रव्योरे ठक्यटद्ेष 
नरीरद्दे यनेदेचनायदियशखिवा कमठयरयोनवी तोमर्यद्लन्रेय भक्तपरि्ादिमरग्दनलाश्थ्यिवणो न्टटगाटे रदलोजाखमदि 


2 (प ६1 गेनोखोदतात्मष्टिक्‌ (न [) नयूनर ~» दुमर्द द वपष | 
वानी नसर्ईतानच्ी तिणिदेडानसं चच्वायध्र्ट वीनोकोदतात्मा्टिक मर्णयुलपरं अनाचारकरिगोवुर्नद्यं येदमकाःदी दप 





निवा तेडेजचाटरे तकेउनोकच्छे देव्डनंतेखाधु वम तक्डतां संवमवंतनाग्प्ठि परोखचनोकपनग्यो इुःर्लदानरुकेनो इम 
~ नेदिपेएटये 


विदधित्िन्रानकरे इश्विदेतिभादे करी द्रव्यसद्ितद्धे खव्रकारेर मश्वागतमाव्यो विजिटष्रानञेदनेविपेएद्वे"ात्रादकम्‌ी तेदद्कि 
© 


हवा अगक्द्रतोर््योकरे ग्रैचच्द्नवनच्विष्यो छतंसेवदकटता सेदन्नर्पव्‌दिस्बाल 


। क 


त्पानेयक् 
छ यवास््ीटपसभैकरि वा ५ सवय ११ पचार मगन [ब्‌ 
त्दगो वेटनारदनख्के ययवास्लौडपखगक्रिवा पावातिवारे वियमचणःकरा श्रयवापासो ल्व्भेमरे पर रग्ग तिश 


॥ 


कार्वितपस्छीने' तिचेनमस््विं चेवजाग्यी"पासीग्ररे सववायिपभचयञरे मदयार"योचखटी सर्यटेतिगीष्ोप्डे नादारनरेषै 
दरयति 


[द 


उद्यत्रतनजंडें तेजेवतिवारे' तरिष्यचादनाख्प प्रच्रङ्रेद्धे भगवनविपमद्धग्णदि दादमरपश्रन्यनो कारद्धे तेजग्तोगो स्मकं 


(1 


म 


च्छो तिवेवीगुस्कंडं रहिते" एदि दजाद. निषेषयेनयौ चाप्यौदुप्यनवौ परंएकमेद््‌नटादीने' तिाएकलंतिनिपेषष्े यापि 
जनयी तिथिक्ारच्चि बगखमररयकराः उन्मचयराखेतो तेगलमरग्ठनङ्खवाद्‌ तेरच्छ्ेतयावि त्डमापस्न्यार खिसर्दलिख्गानौ 


(१ 


(9 


विचिद्ध'कान्दप्ौव मन्तपच्चखाण्णाटि ररएगुमन्टीवादूति मरएेमयखरि विपमचणादिमरप् पु्यव्लपर्योये छक्ढताभक्तपरि 


चरा दिखराग्दःल न व्वतद्यतिन्याःद पच्वानरग करग् दद्मि क वासरयों व ता १८ 
पद्‌ खर ग्डव्लास्यृल्य सेवितल्यते षु रए्च्वामरण्ना करप्यश्र पमतन्न्यिन्नरज सट््यिं देंडमग्येएणं पयव मतद 





& 


छनताखिष्िद <=. ज न {डम खतना क €. 
ह्िपछता चनताखिद्धिड्‌ पचिम इडेद दिमोदःदतप्यं दूणपरिप्पर्वक्न ३ेडानद्टादिसरगा विग्तमोडने' आयतनाय कन्त्व्यर | 
| 


जेन्तं चमाचनो ननि वारक्तगं रक्तन सुन्ड्लन्दःतमि मगारग्ब तवायसकदतां यन्या सदन्दजयटेतम न्प च्‌ श्रागुया 
ग्ू.त नत्रच्न(नकवरक्तव्ण रन्यजन्सःदार्‌ युगाम्देनाकार्सभ्प्याः तयवा्चसकदताः दयुरहत्याष्नलय रकनप दटतुखपप) ज्र) 


1 
निगद = पार्य 1एणनेष्टना अनगाम्भैमण्णयङ ˆ जिमी = २-र मिपि "म्लः (त 
लज नरठकः क पान्सापुद्ान्षटना अनुयास्याव) इच्तिधेननि चरस्पन्छ्र एन सद ज्थचयत्त चस) (ल्या इता 
म्टेच्त प्यचरसं > टर्‌ त-नमातः ल्ट पचमो प्रास ध = ट्व्मि उारश्पिरैिदान {~ सादिमरग्यव = ह्दानम्न श्िप्च्यते 
सःच्तुल्यच्नस्छ चतुव्द गन्{चछम(्ः व्टिदिपोचदमाश्रारभ्ये चरख्छदु्‌ मस्मि कार्यते ग्रद्िमिर्यद दया इखःन्दानस्य+उ्पंड 
सवर [क्त । धि । 
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| चाररल्िठिर्छण्रिद्धा सरग्दच्ा दये र्टवोचञ्७क्द् दष्टं नसिक्ख कन्नेचारितिये जिनचल्पिक्ादि कल््धि'वस्छिद्‌"कसेणरिदुरि 


मयच्कशिगे एन्य लीन्भैनो शनि जिदापार म स्रष् > 
चस्लमाईद एऊपनोपएकक्मो रिवो नेदलोदीनो लिदापाद्नोखपगस्स 








| 








त्वलादस्ययाच 


नजामसत्ड = ठन्चलावय्छाद्च्तुलतां उसमिनारोगत्‌ च्रेवनापरिज्याखादेदैत्यःपुनरनच्छ्डटः सुएतदष्यवसायौखात्‌द्त्याई 





लेन््यंभिच्छंस्यपएवं = = ‡--- यद्रोचटरस्टिनह्टसद्टमसि = सेवदस्सटव्यसमनागतपम्धामेर थ अण्णाण न छक्रयाचाणए्नाच्दट म तद्दि ध 
= वर च्व ददर 'छम{(दमन्हन्नन्ड सवर्र ठन्यससनाागतपम््ास्र अष्णाययाकड्‌ च्छरयुरमएयनाचख्ट त्वः 


च्तदित्नि "उट्‌ खोचम्द्रत लकणंतियद्छु श्मयोरटरखन 2 नत सतोष्यज्खायोम तद्ययास् उलअष्टसन्सि 
प्ततप्न सन्नच्छवरटरप्द्‌च!( चश्रतः जरूपखतयद्छ-ननुनदखडढननतया एतम तोष्यच्चखायोभ्वति वदाय 11 
#.। 


गातंज्यीतश्छग्दिसिच्छ्याद्धपसः वतो साच्िन्वञ्दरे गख रक्मिच्ंक्वं' च योनालनसम्योदसस्ि शौतस्य्गेयौतापादितदु 


= 


== 


[कथ द्ितनत्यं [ (वा £ 1, 
पठमसब्यारच्विनदिखोद्‌ नतोगद्धिमरि न्न द्भितमस्यं पाटप्येपगननसुन्दग तः ऊं क्त यातासक्य 
है 


9 


उ 
चनं रेचलदेगे दि मार्दिर्‌ नव्यावितच्यन्यट परिचार डेषितत्विचतिलारए इच य॑विमोदायतरछ्िचं खर्ठनंनिष्दधरुं सयुःगानिव 


च्च्य, न्पखगे; छ्त्यिलोलेगदेदनां नखि राचक्ोदु' नत्दसतोदेडानखू गड टरा चपवाद्ादिकंमरग्यमत्रसामतं शुनदण्सः 




















॥ अचाराङ्गसुल 1 २९९ 















| 
। 


, तरदेवाभ्ु पेयादित्यार चेवं ससाधुवेखदं य सचातरसंयमः रुषिद्यतेयस्यासौवखुमान्‌ शीतस्य वातादिजनितं इुःखविगेषमस ह 
| ष्णुरज्चिकित्सा अकरगातयावस्मान्‌ सेसमन्धागतग्रच्नानेनातमना याटतोव्यवस्यितःसचोपसनितोवाताद्िवेदनामसदिष्ण्‌ किंकुर्याटि । 
| त्या तवद्धिणो्छतंचेयंङरहंतौ यस्च्चिरायवातादिवेदनामरुडिष्ण्‌, येदिवारीमन्तिनी उप्रसगेयितुमुपस्िता विपभचणो्बन्धना । 
| लुयन्याक्षेपिनसुद्चति तपसलपस्िनस्तदेवय्ं योयदुताद्मोदन्धनाय विद्धायोगमनंतद्‌ादद्यात्‌ विपंवाभचतयेत्‌ पतनंबाकु्यौत्‌नतुचेडानं ' 
` शादिकंबालमरणं तच्चानयपयतत्कयं तस्यागौकारउच्यते अरतानानेकांततःकिश्चितमतिधिद्व' ््युपगतंबामैथ॒ नाकंविद्धायकि ' 
न्तुद्रव्यचेत्ाद्याचित्यत देवम्रतिपिध्यतते तदेववाभ्यपगम्यते तदयावितस््कालपरियाए ययासंलेखनाविधिनाकाल प्रययिणभक्तपरि । 





, च्रादिमरणंगुणाय तयातव्रतस्छिन्ववसखरे वेदहानसगाहेरटादिमरणमपि कालपर्यीयएवयदत्कालप्रयौयमरसं युन्दायएवंवैदानसा 
दिकमपिसेवि तल्यवि्य॑तकारए सोपिवेहानसारदेविधाता ततरवेदानसादिकमपि मरगविशपे मतेव्य ति; अन्तक्रियातस्याःकार 
कोभवति यत्ोऽनेनापरवादिकेनमरणेन अनन्तासिद्धाः सेत्यन्तिचरपस॑जिरीघुराह इच्च यंविमो हायतयांति दत्य तत्‌पचौक्तवेन्ा । 
नसादिमरणंविगतमोदहानामाय्यः कत्तं श्यतयाहितं अपायघरिहारतयाख्खेनन्दातरेपि खुखहेतुत्वात्‌चमंयुक्त माप्तक्रानचात्‌निः । 
र यसंक चयद्टे तुत्वात्‌ शानुगाभिकंतदजिंतपुख्यानुगमनात्‌ दूतिविमोच्ताभ्ययनस्य चतयोद्‌ थकप्ररौपरिका चकथतथाद्‌ शकः | 
सपरत पश्चम्रारज्यते यश्चचायमभिसग्नन्धः इनं तरोदट्‌ शकेबालमरणं वेहानसाद्‌ पन्यस्त' दतुम्ानभावोपगतेनभिच्तुणाभ 
क्षपरिन्नाखय' मरणमभ्यु पगस्यति श्रनेनस्वंघेनाया तखास्ोट्‌ थकखादिष्तं जेभिक्ड दोिंवयेदिं प्ररिवुिए पायततिएहितस्न 
गांनोएवंभवतित इयंवल्"लादृखालि रसेम्हेसिज्नाद्'वलाद्"जा एज्नाजावणएवं खुतस्मभिक्खु असाम ग्गियं ख दपुणएवं जाणोच्ाड 
बातिबन्ते ्टलुदेमन्तेनिर्ह पडवन्ने अडापरिजिन््राद्‌" ववया परिषटवेव्जा्दहापरिवुरा इ"वस्याद्'परिदधवेन्ता मडुवासंतरत्तरेअडवाएग 
साडे धडुवामचेलेलाषविय सागममाणे तवेचेश्नरभिखमन्नागतेभवति जनेतंभगवतापवेदितं तमेवद्मभिसमेचा सव्वतोसनयाए समन्त 
मेदसुमन्तिनाणया जस्मणंभिक्ख्‌ स्म एवंमवति पुद्रोयवलोमचमंसि नालमरंखिगिरत र संकमग्रंभिक्डाय रियंगमणार जेभिक्ठति 
ह्हिवले हिति तृतरविकल्यपयु पित स्थिरकल्पिको जिनकल्पिकोवास्यात्‌ कल्प ययय धितस्तु नियमाद्जिनकल्यिकपरिहारविशु्िकं 
थालंदिक परतिमाप्रतिपरन्रानां भन्यतस्नोऽख्िनृष्धत्र अरलुपदिष्ठो योभिलुन्निनकल्िकादिदौस्यां वस्त्ाभ्यांपदयु पितो वस्णन्दस्यसा 


॥ 





प्रौलंगाचारयैरुतटीका 

` लिषट्दियनिग्गरे एसञ्चभगवतः प्रषेदितमिति दैवितमा च जद्ेयसित्यादि यदेतङ्गगवतावीर व्माजस्वाभिगाप्रषेदितं तदेगाभिरूमे 
त्यन्नात्वा सन्मैतःसर्यैःप्रकारे; स्ामतया सम्यक्षमेवसमलंवा सयेलायेलावस्थयोसतुसरपरतांखमभिनानीया शरेवनामसितियामा 
: सेवेतेतियः पुमरल्परुत्वतया भगवदुपदिषट नेव सम्यगजामीया सएतदध्यवखायीसखयारित्थार छसपर्याद्त्यादि शमितिवा्यालंकारे 
` यस्यभिक्तोभंटसंहममसया एवंभूतोऽध्यवसायोभवति वद्यथास्पु्टः खखहमसिरोगातंकेः शौतस्प्गादिभिर्वाख्रश्रुप्रसर्णवा ततोनमा | 
शिद्धवसरे श्ररसीरविमोचतंकर्तं' चेयोनारंनसमर्थोहमस्िगीतस्पर्थेसीतापादित दुःख्विगेर्पमाष भीतस्यर्ेवाश्षयायुप मष्याखयि 
वुमधिरोढ,सित्यतो भर्तिपरिष्ंगितमर्यं पाटपोपगमनसुत्मगंः कतु युक्त" नतस्य ममाखिखवसश्वसरो यतोभेकाक्नसेपा सदिष 
पसग; ससुपस्ितोरोग वेनांशाचियाय शोदुंनालमतोवेषानसं गाद्या सपयादिकंमरण्णमत सामित॑पुगद्पषर्गितसरैवाभ्यपेया । 
दित्याषखेव्मद्त्यारि ससाधुबरद्र्य'ख्दातस्तं यमःसविद्यतेयसयासौवखमान्‌स्य समन्वागसमक्नानेनातनाफदिषष्कटाशथमियणणा 

| सपसगेसंभवेसत्यपिपरकरतयाभाखमंता हन्तोव्ययस्यित यदिषाशीतस्भवातादिणनितं इुःपयवियेपमसदिष्ण शश्चिकित्ायाप्रवा ¦ 
| रष्तया अद्मानृखनखमन्वागत मश्रानेनामना सारनत्तोव्यवस्ितदति सथोपसर्गितो यातादिषेदनाषारुदिष्णा ; दिंकुयदिः्थाष् 

व छर्रेतौयस्माञ्चिराय षातादिवेदना सोद्‌.मरडष्णु्दिवां यश्माल्हासीमनिगी चयसरेतषपसखिता दिण्मद ' 


- ~~~ 
रद 





र~ ग्ट 











८२ 








४ 
| 


३७ चआचाराङ्गनसुल । 

















०4 = ६ 
णोदन्धनाद्युपन्यासेमि नुवति ततसपखिनः म्रभूततरकाल नानाविधोपायोपा्लित तपोधनस्यतदेवयेयो यदेकःकच्चिनिजः सपत्नी 





कोऽमवरतेभयेच्चित मारूटप्रणवप्रेयसौ भ्रायिंतसन्निगमोपाय मललमानय्ातोदंधनाय निदायोगमनंतदादद्यादियंवा भक्चयेत्मतनं 
वाकुर्यादीषं कालंवा भीतस्यर्यीदिकमरुदिष्ण्‌,; खद्ेनवत्‌प्राणान्‌ जद्यान्रठवेचानसादिकं गालमरणसुक्त' तच्चानर्यायतन्कयं 
तखाभ्युपगमस्तयाचागमः द्द्ेरणंबरालमरणेगां मरमायोजीवे्रणंते्िगो रद्रयमवग्गदयेदिं चप्यागंसंयोरष्नाव सणाद्रयं चग 
अणवदम्ग चाउर॑त संसारकातारंभृज्नोर अणुपरियद्न्ति चतोव्यते नैपदोपोऽाखाक मारैतानानिकान्ततःिंचित्मतिपिद्कमस्प , 
यत॑वा सेयुनासकरंविद्याय चपितद्भव्य तेल कालभावानाद्धत्य तदेवमरतिपिष्य तेतदेवास्युषगस्यते उच्यर्गोष्यश्शायापवादोपि रुणा ॑ 
यकालन्नख साधोरित्य तदयैवितमाड तथाविद्या दि दीष कालं संयमप्रततिपाखनंविधाय संलेखनाविधिना कालपर्ययेण भक्तपरि 
न्नादिमरणंरुणायेत्येवं विषेत्ववसरे तव्रापिवेद्ठानखगाद्ध प्रगदिमर्येपि कालपर्ययणखयवद्यत्कालपर्वय सरगंगुणाचण्लं वेदानसा 





दकमपीत्ययै; व्धनापिकालपर्छयिण यावन्मातंकम्प्ीसवै च पयतितदखावल्पेनापि कालेन चयमवाप्नोतीति दगेयति सोपिवेदा 
| नसादेधिधातानकेवलमाततव्यौ भक्तपरिज्नादेः कर्तत्यपिगन्दायैलत्र तख्िन्येदानसाटि भर्ोविग्रंतिकारएन्ति विगेषगां तिति 


| रततकियात स्या;कारकोभवति तस्यहितसख्िन्रवसरेतरे्ान सादिकमैौत्पर्भिकनमेव मर्यतोऽनेना पवादिकेन मरगोनानन्ताः 
सिद्धाः सेत्न्तिच उपसंलिरीषुं राद शयेयभित्यादि इत्ये तत्पूयौक्त' वेानसादिमरणं विगतमोहासा मायतनमाचयः कर्तव्य 
तयातथादित मपायपरिदारतया तयाख्सव॑नन्मान्तरे षह तुत्वात्तथा श्च मंयुक्तपराप्तकालत्वात्तथा निःखेयमंकम्म च्वनद्ेतुता 
तया चालुगाभिवं तदार्जिंतपण्वानुगमनात्‌ द्तित्रवौ मिणव्दौ पूर्वेवदिमोकताध्ययनस्य चतयद थकः समाप उक्त तुय गक: 
[का ) "व ] रोद ] £ रि द्दिपयै [1] 
साप्रत॑पद्चसमसारभ्यते ्यखचायसमभिख्वंध दडानन्तरोद्‌ थके बालमरणंगाङ्भ प्र्टारिकमुपन्यसमिदतु तददिपयस्त'ग्वानभावोपग 


नेनसंवं [के 


तेनभिल्ुणाभक्तपरिन्नाख्यं मरणमभ्युपगन्तव्म भित्यं तत्मतिपाद्यते तदनेनखंव॑षेनाया तखाखादिख्लं जेभिक्खुद्त्यादितत्रतिक 
सिएपायततिणिं तसछणंणोएवंभवति तद्धयवत्यंजाद्रस्सामि सेग्रहेसणिव्नादर्‌ वत्यद्रनारच्जाजाव 
एवंखुतसप भिक्व स्ससलामग्गिवं अहपुणण्वंनारिव्नाडउवातिक्ंतेखलुष्ेसंते गिदे पडिवस्‌ अहापरिजु 
सादर वत्थाद्‌ 'परिष्ठवेच्ना अनहापरिजुखाद्र वत्थाद्र परिष्रवेत्ता श्रहुवासंतरुत्तरे च्रदुवाएगसाड्खदु 
वाञ्चचेलेलाघाषियं च्रागममाणेतवेसे अभिसमस्एणागणमवति जद्धेयंभगतापवेदि तं तनेवञ्रभिसमे 





स= 
1 


भ(चा 1 
तिने'एडवो चध्यवसायनड्छद्‌ तीर्नौवस्त्रयाचिस्यं इमचींतवेनरो तोमागिकिमचवे च द्धेसणिव्नाद" सेसाधुएयणीवयाचे इत्यादिसमै , 
चोधेद्‌ सेजिम वशडाण्योतिमेजजाणिवो जांलगीप्तेखाधुनौ सामग्रौनाखिवौ श्वयदहिवे वलीदमजागे चेसंतच्यतिकरस्यो ग्रीष्मच्रा 
व्योतिवारे चेनीर्मवस्त्तेपरिठवे परिठवीने' अथवासंतसत्तर केतलोवस्त्रसमी पिसाखे किवारेपच्रिपासेखके अयवाएकवस्लयाद्‌ 
सथवातेषेज पटिठवौवस््ररहित याइस्याभणी अापगने'लघुताजाणतो इमकर्ततिचने' कायक्ञेयरूपियोंतपकदवाद्नेभगवंते"भा 
प्योतेदहेननाणी सरवैभ्रकांर अच्रेलपेसचेलपणे सरौखोभावनागे लगारोडग्य् नसभावनाये लगारनजाणे तथाजेदसाधुने' एवे 


दीपिकाटौका 


ध वे 9 3 [वक क & ड ३ € 
मान्यवाचित्वादेक च्वौभिकोऽपरग्रौखिं कः इत्वे ताभ्यांकस्पाभ्यां पदं पितःसंचमेव्यवस्ितः किंमूताभ्यांकल्पाभ्यां पालद्तीयाभ्य पञ्च 
। पितद्भत्या ्नन्तरोद शक्र वनने यंनालमदंचित्ति स्यु्टोदंवातादिमौ सोगेरवलोऽसमर्थौ नालंनसमर्यो सि चट दहत्टहान्तरंसंकभितु , 


४ 




















४. 












आचाराङ्गसुल । २७१ 





शिलंगाचार्यरुतटौका 


(रतिपनराना मन्यतमो स्मिन्‌ टले अपदिटायोभिन्तुज्निन कस्िकादिर्दाभ्यांवस्तराभ्यां प्रयु पितोवस्त्रणन्दस्य सामान्यवाचित्वादेकः 
यसेव्यवस्थित किम ड 3. 9, € पिवद्त्याद्यनंत रोर 
त्ौमिकोऽपरः जौ सिकदत्याम्यां कल्पाभ्यां पितः संयमेव्यवस्ितः किंमृताभ्यांकल्पाभ्यां पानतो याभ्यां पञ पितद्वत्याद्यनतसोद 


प 


> 2 


रि गदं (प 4 9 क ] क ४ भित्ताथेच 
श्रकवन्ने यं यावन््रालमदंसिन्ति स्यशोहंवातादिभोसेगेरवलो अखुमथेनालंनसमयस्ि भग्टरातण्डान्तरं संकमितु तया भिच्तायच 
र 





च! सव्वतो सव्वयाएसमत्तमेवसम भिजाणियाजस्णंभिक्स्‌ स्सएवंमवतियुदरो वलो चअहमसिणालमह 
मंस्षिगिहंतरसंकम णंभिक्लायरियं गममणारसेण्वं बद तस्सपरो अभिहडंअरसणंवा्च्रादट.दलणएव्नासे 
युन मेवश्रालोएव्ना आउसंतोगादानरणोखलुमेकप्मतिञ्मिहडेरसणेवा भोत्तणवापायणवाच्रख 
वातहप्यग रेजस्णंभिक् सस्यं प गप्मे्रहं चखलुपडिरत्तो अपडणत्त हिंगिलाणो अगिलाणे 


| 





माषा 

द्"सोगादिकेश्याप्यो इस्ििकारपिवलरदहितययो एदभणीएकषर्थकौ गहा तरिभित्ताचसै भणीजादवासमयैनयीड्ध' ति वारेजे 
याइ्नेदेष्ठा उदे दत सेएवंक* जिवारतेखाधु इमकन्हेडग्हांतरि भिचाभणौजद्धैनसक तिवारकोदग्टहस्यतेडसापुद्मकडताने' 
आआदरकरौ असगपाण खादिमखादिम आदारसागुरोच्ाणी खापेमनमादहिं दमनाय साध माहारमाणौनयौ सकतोतिणि 
एने अणोञापिण इमश्राहार्ाणयो दे खौतेराधपहिलो$ जयालोएज्नाकडतावि चारे एाडारमाहिकेदोदेयर्रे तिांसासु 
हामाण्याभणौ सभ्याहृतदोपनाणौ तेग्ट इस्यनेद्रमकलहे अ टोग्टहपते खलुनिच सुने" एसामहे।खारों चथनपानखादिमखादिम 
चतर्विषयाहारभोच्चए जिमिवापायणए पीवानकल्पे अथवानेरो$ प्या धाकम्मीदिदोये इट्या हार सुभाने'नकस्पे ए्ठवोतिग्यदस्यम 
तिद"कद्िवो तथावली विशेषके खतं जस्णंक० जेपरिडारविग्ुद्धिकेत्यादिक वचारित्रियानोरएदवो कल्पकतांयाचारद्धष् 
स्वल एटहवे वाकरालकारिच शब्द सखुञ्चयने अयिजाप्णिवो छ'पडि णन्तेकदहतां वेयावच्चकरिवाभणीयनेरेभाव्योकिम अन्हे ताडरोयया 
योग्यवेथावच्चकस' परंतेकेवां पडि खत्ततेड म्रतिदृ"किणेंनथी कच्योलु त्ड वेयाव्चकसे एवे"खापणयकी सुभने' क्यो बली" 
| केवोद म्लान उग्रतपिद्'करौ कायाद्रैकरौ सकतोनयौ तयातेकेवारटे चन्डान यवायोग्यचेयावच्च करिवाखमये एडवेचारितिण 
| अयवाखामौ सरिखीसमाचारो प्रवत्तं णद्दार तें निज राम्कानने वेयावच्िनाणी एतावतानिरीरानेकारखि अनेरेचारितिए्की 


दीपिकाटीका 

। तयाभिन्ता्ैचरणं चयौ गमनायनालं म्यः चेएवंबदन्तखपरो चभिदडं चसणं अदटुंदलण्ज्ना तेपुत्नामेवसालोरएन्न। आउसन्तो 
गाद्ावदेनो खलुमेकप्मति यभिद्डेबरुणेवा४ भोन्तएवामायणवा अन्न तद्ष्मगारे सेएद॑भूतामातौयवावस्ांवदतः खाधोरबदतोपि 

। परोग्टदस्यादिरहुकपा भक्गिरखद्ेृदयोऽभिद्धतंजीवोपमरेनिटत्तं किंतदथनंपा न॑स्डादिम॑स्वादि म॑गादतं तस्त साधवेदलणएव्नन्तिदद्ात्‌ 

¦ सेपुव्वासेवन्ति सजिनकल्पिकादीनां चतुस्छीमन्यतमः मूवेमेव्रादावेव चअलोचयेत्‌ कतरेणोद्नमादिना दोपेणडुष्मेतत्‌ तवचभ्याद्ध 

¦ तमितिन्नातवा मरतिषेधयेत्‌ यवाभोत्रायग््न्‌ नग्टहपतेखल्‌ एतन्ममाभ्यादतमथनादि भोल्ुपातु"वाकल्पते चन्यहाएतत््मकार साएषाक 

| मीदिरोषद््ट नकल्पतेदृत्येवं त॑र पतिं रानायोद्यतं अान्नापयेत्‌ किच्चजस्पणंभिक्ड स्सश्रयंपकप्मे च हंचलुपडिणन्तोयपडसत्तेह्ि 

। जिलाणेदिं अगिलाणेटिं यभिकंखस!दंमिरएडि कीरमाणंवेयावडियं सातिच्निस्यासि अताविष्ठल्‌ अप्मडिणन्तोपडिपणन्तस्य यगि 

| लाणसय्भिकं खसाडहमियस्ष कुञ्नावेयावडियंकरणाय जस्मणंति यसखभिच्तोः परिहारविश्ुद्धिकस्यवा ययं वच्यमागयःमकरप याचा 








1 ।: हका) 


॥ &. ॐ. } [4 
4 सोभवति सहंचखलुन्तिचससुच्चये खलरव्यालंकारे यहं क्रियमाणं बेयाटत्यमपरेः खादयिष्वामि चअभिलपिष्वासि किंमतोदभरन्नमो 
^ $: 











स न 


{११ 
1 





तपसा कतव्यवायक्तः वातादिसोमेणवाम्बानः किंभृतैरपरेरग्लानैः उचितकर्सव्यखदिप्ण भि; तत्रपरस्डार विश्युद्धिकस्यानु परिदा 





ण मनम 


नेरुचितकर्सव्य सदिप्ण्‌ भिस्ततपरिार विग्युद्धिकखातुपद्ारिकःकरोति कल्पस्ितोवापसो यदिषुनस्तेपि म्बानाम्ततोन्ये नकुं 











३७९ च्राचाराङ्गसूव 1 


| क # ५५ (। 9 = ॐ | किंभतोदं ( ग्द न 8 
वरैवाद्मधकर्णाय शअरपररेरक्तोऽमिदितो वयातवव्वेवारन्यं चवोचितंकुमैः किंभूते रपरे; अग्रतित्ऋीः्क्कैः किंमूतोडंम्बानोविरुट 


सिकिःकसेति कष्पस्वितोवा मपरोयदियुनस्त पि ग्टागास्ततोऽन्येनकुवे ति एववयालटिकंस्ापि केवलस्यविराखपि कुवन्ताोतिदरगवति 
प्यभिकंवसादम्दिररिति निजंयमभिकाच्योदटिश्व साघमिकः सगकस्तिकरेक सखासाचारोस् रपर साुभिवाकरिवसाग वेवाटन्य 





शिलगाचाचेरुतराका 
रचर्याभिच्ताचवीः तदहमनायनालंनस्मयै दतितमेव॑भूतं भिचुखुपलम्यखादृग्टदस्य प्खंभूतामामरोयामवस्यांवद्तः साघोरवदतोपि 
परोगख्यादिरदुकंपा मक्तिर सार्दद्योभितं जीवोपम नदन्तं किंतद्यनंपानं स्ादिमंखादिमं वेत्यादाहृत्यतस्र साधवेदल 
ज्नितति दद्यादितित्तिनच म्डानेनापिखाधरुना द्ढावमदुखरता नौोवितनिणिपारना अव््दकन्त व्यभिल्यध्यवमाचिना किंविषेयर्सित्याइ 
सेपुव्गमेवद्रन्यादि खजिनकल्यिकार्टीनां चठस्छम्यन्यतमः पजमेवाटावेवालोचयेद्िचा स्येत्‌ कतरेणोहमादिना दोपे णदुश्मेतत्तता 
भिद्धतमितिन्नात्रा भ्याहृतद्कप्रतिपेष्येत्तद्यवा श्राद्ुख्मनृग्टपतेन शख तन्म्रामाभिङत मस्याद्तद्कल्पते अगनंमोकपानपातमन्य 
इतत्यक्रार माश्ाकम्मीदिदोषदटं नकल्यतदत्येवं तरटद्पतिंदानावोद्यत मान्नापयेटितिपाटान्तर्‌वा तथिक्तुदेतिगादावता उकृसकं 
सिच्वया ाउखन्ताखमणणा अदयं तवचट्राए्खमंवा४ सभिडडंटलामि सेपुव्वामेवनागेव्ना आटरूतोगादहावद् जकः तुमंमसं् 
द्ाए्म्रसगांवा४ भोतत्तएवापावणवा अस वातप्यगारेत्ति कंय'तदेवं प्रतिषिद्धोपि चावकसंन्ति मरुतिभद्रकमिय्वाहृदीना सन्यतमणएवं 
चिन्तयेत्तद्यवा प्णवावत्‌म्बानोनगक्रोति भिन्ामटित॒ नचापर कद्धनववौति तरश्म अत्तिचिद्धोषवदं केनचिच्छश्मनादास्वामोल्यं वसम 
भिरं्ायादायादि कंटौक्यति तव्बराघ्रुरनयग्यायनितिक्त्वा म्रतिपेधयेत्किद्च जस्यग्यदल्यादि रसितिवक्क्ाटकारे यस्यभिन्नोःप्ररिदा 
रवि्युद्धिक्स् ववां दिस वार्चवच्छमाग्यःग्रकन्व या चारोभवत्ि तद्वाअदद्ध खलुज्खमुद्चये खलुर्क्यालंकारे महंकियमाशं 
वेचाटच्यमपरः खाद्चिग्यास्यभिलपिवामि किंभतोमरतिन्नप्तो वेयाटेत्यकसाया परे दक्तो्रभिदहितो वयातववयं वैयारच्ययोचितं 
ङम्य्र इति किंमृतःपररमतिज्नप स्तुक्तेः किभूतोरम्दानो त्रिरुटतपखा कत्त व्यतायक्तो वातादिचौभेग्पवा ग्टानदरतिकिंभूतेरपदेरम्बा 


हिंत्रभिकंखशाहश्िर्िकोरमाख्वेवावडिवंसातिच्निस्छामि ग्रहं वानिष्लुखपडिणन्तो पडि ख्त्तस्सश्र 
गिलाणोगिललाणस्व चभिकंखसाहम्मिवस्य कुज्नावैयावडिवंकरणाण आराहट परिख 'अणक् स्माभि 
अडंचसातिच्निस्सामि १ आद्र परिख अरणक्ख स्यामि श्रां चणोसातिञ्निस्ामिर राष्ट परि 
स्य॒ णोग्राणक्छ स्सानिच्रादड चाति च्निस्वामिङ्गाद्ट्‌ परिस णोञ्रारक्छ स्वाभिञ्माख्ड"चरोस्ा 








भाषा ॥ 
लते ववावां सातििस्नानिक्डतां बांरिष्यां एजंडवाचारित्रिवानोच्राचार्‌ नेच्योश्राचारपालतो भक्तपरिज्नाद्कसे प्रायङ्ांञेपरः 
अचार ययोक्रखडनदडा एतनेन्ननेयद्ाडस््रानो वेच वच्करिवो आवरग्यस्वरूपकचयो द्िवेतेमनेराने" ठेयावज्चकरेएच्वें देग्टाउङ्क 
अर्डवाविष्ड्ध' खपडिखत्तं कतं देवाव्करिवाश्यी जेहने'कचोनयीएडगोडध'मापगनयीभावेयनेर्नं पडखन्तस्मकदीने' ङ 
वग्टने वेयावच्चकस्‌" इमनेने कदय खे एडवाने' तणाद्ध' अग्लानन्ागिलाग्लाने निर्य रचाग्णी खावन्छिःकने' वेचावन्चकरोां सखाभकं 
पीकरशाए कडतांतेडना उगप्रकारभग्पी रएढवीप्रतिक्ाकरयी भक्तपरित्राद" मयकि परमतिद्वाखंडनरनः दिवेमरतिद्वावियेषला | 


ग्यावियाभगी चरभगीादेग्ाड ष्टूलं चाट क पकको$माषएडनीग्रतिन्नाकरे शणडनीग्रतिन्नाकरे ते तेद अनेरागलःगसाघम्डि कमे अयिञ्रादायटिक : 


स 





























ष 
आचाराङ्गसुल | २.७२ 



















गवेषीखाशिस्येनेररोएएययायोग्यवेयावच्चकरिस्यो अनेरेखाडराद्‌'आर्योाडारा दिकभोगविस्यों एकरएप्रतिन्नानोभां गोजाणिवो { त 
यामनेरोसाधणएहवीम्रतिन्नाकरेड'अनेसनेंमादहारयाणिखख' अने ानोच्राखोभादहारलेस्ये नदं एबीजोभांगोजा यवो ' रतघाच्नेरोए 

। इवीग्रतिच्नाकरेड्ध मने रानेनिमित्ति्राहारन सं गवेखु्नेरानोञ्ा योया हारलेस्य"एत्ौजोभांगोरेतथाएकणएडवीप्रतिन्नाकरेडध चनं 
रानिमिन्तिश्राहारादिगवेषिख्य'नरहोमनेरानो्राण्योाहारादिलेस्येपुयनर्छोएचोयोमांगोजाणिवो8एष्वीम्रतिन्नाकिणिौ विभेषि 

| दीपिकाटौका 

महं खादविधाभियस्यायभिन्तोःप्रकल्‌पञाचा रःसतंञ्राचारंअतुपालयन्‌ भक्तपरिन्नवायपिजीवितंजच्यात्‌ नघुनरा चारं उनंङयातू्‌त 

देवमन्य नसाधमिंकेणवयादृत्त्यक्रियमाणमनुन्नानं सांप्रतं साएवापरसख कुयौदितिद्यतिख्हंवाविखल्‌ च पडिणतत्त्तिम दच्चपुनरप्रति 





न्नप्ोऽनभिदहितःप्रतिन्नप्तस्यवेयाटच्यकर ण्णायाभिहितस्ययम्बानोग्ठान ख निलैरामभिकां्तसाध्भिंकस्वयेयाटक्यंकुयां किमर्थे करणायत 


दुपकारायेत्ययेःतदेवं परतिन्नांपरिण्य्द्य अपिभक्तपरिन्नयाप्राणान्‌जद्यात्‌नपुनःप्रतिन्नासि तद्धत्रभावा्थःद दानेप्रतिन्नाविेषदारेणच 
वभगिकामाहमा द्‌ परिखणक्छ स््ामि साख्खनोसातिष्निस्ामिखादट्‌, परिख अराणक्छं स्मामि्यादडंखनो सातिच्निस्यासिश्नाह 
द्परिख'णोभाणक्छं स््ामिर चाट परिष" णो ण्ड खामिचा दडचनोखातिच्ि्यामि४प्ठंसेयदहाकिदितमेवधस््रं खमभिनाणो 
| संतेविरतेखुखमाडिशमोलेस्पो तच्चावितख्छकालपरिया एसतलयवियन्तिकारणष्ञच विमो हातणं हियं खंष्ठम निश्च रुंश्राणगाभिचं तिबेमि 
सत्तमस्यपञ्चमोचदं खरो यारद परिखमाणक्डे खामित्तिण्कःकचिदेवंभूताःमतिन्रा गटक्छातिम्ानस्यापरस्यसाधर्मिकस्या'डारादिक 
| मन्वेधिव्ये यपरश्चमेयारन्यं यथोचितंकरिव्यामिपरेणवसाघसिकेणाद्तमानीतमाहारादिकंसखादचिय्याभिउपमोकतेएवंभूर्ता मरतिन्ना 
माष्त्यग्टरीत्वा वैयाटन्यंयीदिति! माह न्तितियायरः प्रतिन्नामाहइत्यग्ट हौता यथापरनिमिन्तमन्वेषिव्य आहारादिकंचाहतचा 
परेया नखादयिष्यािर तयापरमाृल्य म्रतिच्चागृदौवा ययानापरनिमित्तेपि प्येयाडहायादिकं याष्तश्चान्य न सादयिष्यामि 
तयापरञ्राृत्य म्रतिन्नाययानान्वेषि्ये चपरनिमिन्त माडारादिक्ग नाप्याहत मन्य नसखादयिष्यामौति एवंभूताच्च नानाभरकारां 


~~~ ~ 





शीलंगाचार्यरुतटीका 
त्य वंयथालंदिकस्यापि केवलंतखस्यविस अपिकुमैन्तीतिदरभयति निच्मैरामतिकाच्योदिश्य साषम्पिकःसटशथ कल्िकेशेक सामाचा 


[०.१ = 1 1 यस्यायं भत्तो 
रौस्येरपरसापुभिवीक्रियनाणं वेयाटन्यमदं खादरयिष्याम्यभिकां चचिष्यामि ¦ भ्रकल्प्ाचारःस्याव्यत मान्नारमवुपाल 





यनूभक्तपरिज्नया्चपि नोवितंजच्या्पुनराचार खं॑ङनंकुयीदितिभावायैः तदेवमन्ये नसाघस्रिं केण वेयारश्य'कियमाण मनुश्रातंसां 
भरतंसपरापरस्य कुयदिकतिंदथेयित माह अहंवावीत्यादिं चरुमुखयेभ्पिथब्द्‌ः पुनःयन्दारयेखच पूवेखादिगेषदथेना्ैः ष्ठलवौक्यालका 
रेयदच्च पुनरमन्नप्ोऽनभिदितः मतिन्नपुवैसवेयाटत्य करष्यामाभिडितस्य अम्ानोग्दानस्य निररामभिकांच्य साघम्पं कस वेयाट 
| च्य'कुर्यीत्किमथेकरगणाय तदुपकारायेत्यथेः तदेवंपरतिन्नांपरिज्ज्य पिभक्तपरि्रया ग्राणानृलच्याच्रपुनः भविद्ासिति तभावा 
द्ररानों प्रतिश्वाविथेषदारेण चतभेभिकामाद मदद इत्यादि एकःकचचिदेवं भतां प्रतिच्नांरटक्राति तद्ययाग्बानग्यापरस्य साधम्िक । 
स्यादा रादिकमन्धेषिव्य अन्वेषयिव्यास्यपरंच येयारच्य'यथोचितं करिष्यामि नयापरेणचसाषभ्पिं केणाहृतमानोत मादहारादिकंखा 
दचिष्याम्युपभोच्छे ंमूतांम्रतिन्नामाष्त्य गट्ीवावेयाटत्यंकु्यौदिति तयापरखात्यभतिर्राग्य्यीतवा ययापरनिमित्त मन्वेषयिष्यो 
चहारादिकमाृतं चापरेणनखादयिव्यामीति तथापरञा्त्य प्रतिन्नां्दीत्या ययानापरनिमित्तिमन्वे चिष्यासिखाशहारादिकमा 
इतं चान्ये नखाद्यिष्यामौति तथापर्राषृत्य प्रतिश्रामेवं भतां तद्ययानाग्ौष्ये परनिमित्तं माहा रादिकं नाप्या्त्य तमर्थसुपन्यं | 
नखादयिष्यामौति खंभतांच नानाप्रकारं म्रतिश्वांम्ट्ीत्वा कुतचितन्ायमानो सपिनोवितपस्त्यागं ुवीच्छएुनः प्रतिघ्रालोपसि 
ए दथेयितमाडइ एवं सेदत्यादि एवमुक्त विधिना सभिन्ुरवगततत्वः थरोरादिनिःपिपाखो यथाकोन्तितसेव | 
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तिजिस्वामिष्टवंसेचदहाकिद्ितमेवधग्य'सम्सिनाणमाणेसंतेविर ते सुस माज्िवलतिम्येतत्यवि तस्सकाल 
परियाए सेतत्थविग्रंतिकारण दरचं यंविमोदहायतगंद्िवं सुद्ध खम्रगिस्टेसं्राग्‌.गामिवंतिवेमि जभि 
क्छ.एगेगंवत्थेणं परि वुसिणायवितिण्णं तस्णोणवंभवति विति्॑वत्य॑नादरस्तामि सेर मगिगिञ्जं 
वन्थनाएञ्जा अद्ापरिग्गदिवंवत्य'धारेज्ना जावरगिम्डेपडिवणं अदापरि लु वत्य परि्रवेज्जा 








~~ ---- ~ ~= ~ स --- ~----- - त 


माषा 


1 


गलानिपड्धतोतोपुगाजी वितपरित्यागक्ररेपरंप्रतिन्नाकी ॐ लेपेन द्रयिपर्निसाघुचारित्रियोतवनच्रातागरीरनिस्यचण्दवोचयाको 
त्तितकदताएनेदवो पूर्व माव्योतिषम्मं जागतो यसेवनपरिज्राद्र"मासेवतोतयासंतेकदतां कपावनादप्रगसयक्रौ गम्योतयाविरवसाव 
द्ादुछानयक्ी निटच्योरुसमा्ियलेन्् कतां ख्डीग्ररीयाटरीलेग्ठा चिन्ताध्ववस्रावदिग्रेपलेगे एच्वो छतोभेगादिकेकरी पट्िद्टी 












आदरीग्रतिन्नापालिते रमन्तो प्रतिन्ना प्रालिवाभणी भातनोपद्क्डागकरे तो पुगने चने कान्दपर्यावकदतां लिमविधिसडितसं 
लेखनायून्मैकस्मयेने भन्तपचचक्डायाकीषरेलाभयाद्ः तिमद्रहाुष्यजागिवो विद्धटामिमनना अव्यवश्ठायने सररीग्वपगोनिनगा पास 
रोखौजायिवौ तिणिकारयिनेभिच्तु तिहाग्ठानभावि यणसगानेकरिये ंतकरियाकारककदादृद्गिपरिण मरगातेनेटितसवउेम 
¦ निच चसच्रगुगामीनायिषो एदनीव्याय्यापूथ्यिलीपस्निगिवी इतिवेमिपुवयैवत्‌ दतिविमोचाध्य॒यनस्य पंचमो गकः ५ दिवेष्टरोप्रा 
, रभियेदधे पांचमेखट्‌ गकिम्बानभावि श्राव्य भक्गप्रत्वाख्यानकच्यो इटा खंधयणषटतिवलसदित एक्वभावनाभावत्रो चारि त्ियोष्"गितम. 
रणकरे एडवोमवं कदे ेष्ूल 'नेभिक्ुक ° जेभिक्ठ, कतां चारित्रियोणए्कवम्तिद्र' करी रद्यंतेरने एबो्रध्ववस्रावनद्धदूलेष गी गो 
वस्र याचिखो परनेएकवस्दरमोकलो रास्योक्रे तेयाचे्ह्ेचण्िल्न' तेम्राकणयगीयवस््नयाचे. जेखवोलीधोतेडवो परिरेमरंधोत्रेन 
ैश्टगादेनरी घोयाख्यावच्चपदिरेनरीं इत्यादिव्यास्यानयृष्यिली परिगाशिवोनांलगी देमंतसतिकम्यो ग्री्रयाव्योजाग्फीनीरय 
` वस्लनागेतोपरिदवे अरववाणगखाडे एजवस््धारदारवाद्र चववाञ्रचेलोवस््रदितवाद्‌ यामणनेलइतानो भावमिणतोद्त्यादिधु 








दीपिकाटीका * 

` मरतिन्रागृदीता कुतदितृष्बावमानोपि जौवितपरित्याग॑कुर्वात्‌ पुनःग्रतिच्नालोपरं एवंखेयदाक्रिद्धितमेत्रषम्पन्ति एवसुक्तविधिनाख 
भिन्ुरवगततचः शरीपाद्धिनिष्विपाो चवाकीलितमेव घमेखुक्रूपं समभिनानन्‌ आचेवनापरिच्रवानेवमानः तवायांतःकपाचो 
पशमात्‌वि्तः सावद्याच॒टानात्‌, मोभनासमाद्ता ग्टदीतालेश्वायेन सखूखमाद्टतल्य श्वः एवंभृतःखन्‌ यवग्टद़्ीतप्रतिच्रा पालनाच 
¡ ~ सिश्स) ९ 2 ६ बिन ` 
¦ मया रोगादिनाप्रतिन्नालोप्रमङ्खक्रन्‌ भक्रम्रत्याख्यानंकुर्यात्‌ तव्यायितस्यकालपस्यारए तत्रामिभक्तपरिज्नायामपि तम्यज्ञालपर्याये 

¦ भनागतावामपि कालपर्वावण्ठनिष्यादित िव्यसखंलिख्वितदेचस्य वःकालपर्याय चत्रापिग्डानावसरे साचेवक्रालयपर्वायः निर्जरा ' 





` चाडभय्र, समानत्वात्‌ उभिचु लत्रग्बानतया अनग्नविघानेव्यन्तकारकः कमच्चवविषावीं इञ वमित्वादिपवैवत्‌ इतिविमोच्ाध्यव 

। नस्य॒.पञ्म्ोदं यकमरदौ पिका; यक्तं पद्मो यकः खमरतंपटन्नसखचावमभिरंवंघ; दहानन्तरोद्‌ यके ग्लानतवाभक्तपरत्याख्नदुक्त' 

रहतस हननादिवरलोयेतःण्कत्वभावनांभावयनद्गितम र॑ त््नेनसंदं वेनायातखाखोटेणकसा दितं नेभिक्दूएगेवले परि 

` इखिएमायवित्तिरयं तस्मनोप्वंभवतिवितियंबवंनातिष्मानि येद खगिव्नंत्रु"नाण्नाच्रहापरिग्गद्िवंवलघारेन्नालावगिन्हे पडि 
वगर महापग्ललुन्ब' वत्य"परिद्देच्या अडूवाएगसाडे चडुवासचेलेलावविवं चगममाेनाव खमन्तमेवमसभिनाचागतार्थै नस्यं ' 
भिक्छ्मण्वं मवति रोच मं चिनमेच्रविकोदर नचामहमविकच्यदर. एं चेएगानि णमेव च्मायेखनभिनागेच्ना छरवविवं्रगमभ्रारे 


' तवेसेद्म भिखनमन्धागत्तेभवति नद्धेवं भगवतापवेदितं तयेतयभिखमेचा सवतोघव्ववाएखमत्तदेव समश्जिणया. यमितिवाद्वाद कारे 
> 

















आचाराङ्गस्‌ । २७५ 












| शिलंगाचायेरुत टौका । 

| र सक्तसखदूपं सर्यगभिजानन््रा सेवनापरिच्या आसेवमानस्तयालाषविक मागमयचित्यादि यञ्च तयेदेथकेऽभिच्ठितिं तदतवाभ्य 
| सिति तथासांतःकषायोप्माच्छतो वानादिसंसारपयेटनाद्विरतः सावद्यावु्टानच्छोभना समाङताग्टहौता ले्छासंतःकरणट 
| न्तयस्तेन सी प्र्तयोवायेन सुखसमादतकेश्य एवं भृतःसन्‌ ुवेपद्धौत भतिन्नापालनासखमर्यो ग्लानभावोपगतस्तयसा रोगातंकेनवा 
। प्रतिन्नालोपमङगैन्‌ शरोरपरित्यागाय भक्तप्रत्याख्यानं कुर्या तत्रापिभक्तपपिनच्नायाममि तसख्यकालपयीयेथा नागतायासपि कालपर्याय 
एवनिष्मादित शिष्यस्यसंलिखितदे'स्य चःकालपर्यायो श्टत्योरवससोऽत्रापि म्लानावसरेसाचैव कालपयीयद्रति कमं निव्नं रायाखम 


यत्रसमानत्वात्‌ सुभित्ुलतग्लानतया नथनविघानेव्यंतिकारकः कम्रं चयविघायौति उदेथकायैषुपरंजिरीषुं राड च्य यसित्यादि 


सर््ैपूवेवदिमोच्ताध्ययनस्य पञ्चमोद्‌ शकःपरिखमाप्तदति उक्तःपच्चमोद्‌ थकः समरतं षटस्यव्याख्याप्रतन्यते ससखचायमभिसंवंघः इनं 





तरो शके ग्लानतवाभक्त परत्याख्यानयुक्तमित॒ एतिसंहननादिवलोपेत एकत्वमावनांभावयन्नि"गित मरणाङ््यादित्येतत्‌ प्रतिपाद्यत 
दूत्यनेन सवं षेनाया तस्या खोद कस्य शूला गमेखत्रसुखारग्णीयं तच्च दंजेभिक्व इत्यादि जाथसत्तमेवखमभि लजाणियंतिगतायें 
। तस्यभिच्तोरभिग्रहविशेषात्‌ सपातमेकंउस््र' धारयतःपरिकम्बि तमते लेषुकभ्म तया एकत्वभावनाध्यवसरायः; स्यादितिदशेचिठसाद 





अटुवाएगसाडेखदुवाञ्चचेलेलाघवियं अगममाणे जावसमत्तमेव समभिजाणिय! जस्सण भिक्छ, 
स्सएवंभवतिरएगो अहसंसि णमे्रत्थिको द णयाञ्हमविकस्सद एवंसएगाणियमेव अप्माणंसममि 
जाणेउनालाषवियंश्रागममाणे तवेसे्रभिसमसषागतेभवति जद्ेयंभगवतापवेदितं तमेवअ्भिसमे 
खा सव्वतोसव्वयाएसमन्तमेव समभिनाणिया सेभिक्ल.वाभिक्छ्‌ रीवा असणपाणं खादर म॑साद्रमं 











1 


भाषा 
ग्यसब्यपवयवत्‌जाणिवो, जांलगौसचेलपणो अचेलपगोरुरीग्ठोजाणे दिवेते साघुनोविेषे याचारकहेके जस््मणंणंद्रसेवाक्यालंकारि , 
जेहसाधुनेइमज्कद्‌ एतावताणएडवो अध्यवसगयचावेतेकददे संसारमारंकः एकदु'मादरेपरमाथैटत्तिद्र उपकारनकरिये,वीजोकोन | 
धौसयवादतुपुकन्ेनोनथी कन्ठेनोदुक्डफेडिवा ड खकरिवामादरो समयेपणोनथी प्राणीमाप्रणोकोषो श्युभाग्युभकर् भो गतेदूग्पि 
परिद्‌'एखापुच्चापणपुःएकद्जसमस्यकूप्रकारिनायो दषिच्यातमानेनरकादिकडक्डना त्राणभणीशरयानोदेणदारवीजाकोदनथीदूस ` 
द्यिषरतोजेजेरोगादिके उपतापनोकारणछपजे तिवारेएहवोभावे-एमेजकस््ो उदेाव्यो तोमेनसुडिवो इसोखस्यक्‌यदियारेते | 
स्थाभ्पीलाघवियं -लताकम्नं नोदलुवापणो जाणतोच्रहिवाचे दूमकरतातेचस्धुनेतप्ाटसखो द्‌ जेएमगकतेमवेद्योनेदजसय्यम्‌ 
जाणीसमैमकारेकरी विड्ध"यवस्याद्‌-स से सवपणोजनाणे दिवेवीजे उद्‌ चेचड़मरत्पादनानी एषणाक्ी ्ाडरूतोसमयःचरतन्द्रा 
एमसणंपायं स्वादं साद्रम॑दइत्यादि तथार्माचमेखद्‌ से ग्रडणेषग्णाकरी सिया णएव॑वदं तस्यपरो अभिदङंयदर्यवा8 दृत्यादिग्रार पपयाक 
डहिवीकष्ेषधे ते चनोखिवेखधिकारकदेष् सूत्र" सेभिक्ख कणपृव्येवरितसाधसाध्वी अशनपानखादिमखादिन चतुर्विध अादहःरखज्गमउ 

दौपिकाटीका 

यस्यभिचोरेवं भवति तद्ययाणए्कोदमसि संसरेपथैटतो नमेपारमाधिका उपकारक्टवेभूदितीयो सि नचांडुःामनयनतः कस्यचि 
द्वितीयः खरुतकर्मफलेष्ठरत्वात्माणिनां एखवमसौखाघुरेकाकिनमेवातमानं, चन्तयमानं सस्यगभिजानीचात्‌ नास्यामनोनरकादि 
| दुःखत्राणतया शर्वादितीयो सत्येवं संदघानो यद्य द्रौगादिकखुपताप कारस्यमामद्यते - तदतल्रपखरणनिरपेच्तोनवे उेततृसतंसंयेव 








| 
1 
सोटव्य' इत्यध्यवसायो सस्यगधिखडते कुतद्रत्याखलाषविवं खागसमारेद्रत्यादिगताध दितीयोद्‌ यके उज्नसोत्याद्नपग्योक्ता व्याच 
४६ =-= ~ 2 
नि ~~ 

















६७९ अचायाद्गःसुल् 1 





तोसमणाद्ंतव द्मण्यसयंए दूल्यादिनापद्चमोट्‌ गक ग्रहणेषणाप्रतिपादिता लिवाप्यंवदंतस्यपरो च्रभिचईग्रसणंवा दल्यादि 
| नाततोग्रामेपणाऽवचिव्यतेतत्मतिपादनायादमे भिक्छवाभिक्ड शिवा्सणंछ्यादारेमागोनोवामायोदगुयायोदाटिगं हादंसद्या ' 
रेव्नाय्ासाएमारेदाडिणाश्रोदगुवामो वामंठगाभ्रंनोखन्यारोज्नाञ्ासाएमागोतेच्रणामायमाण लाघयियग्रागममायेतवेसेग्रभिसम ` 
सागतेभवति चद्दर्वमगवतापवेदितं तमेवश्चसिखमेच्चासवतोखव्यया रएसमत्तमेवरुममिजायया सपवव्यावङि तोभिचुः नापरुमाश्चौ 

| बाग्मगनादिकं्रादारं उज्गमोत्मादनेयागशयुत्ं ्ररयययागशरद्न्च रटदीतंसतृच्ंमारिता अभिघमितयनमाडास्येत्‌ तयोचखांगारघूमि , 


यिर्चगाचार्यरुतरीका 





। जम्प्रणंभिक्छ स्प्रदत्यादि णमितिवाक्यालंकारेयस्य भिचोरेवमितिवच्छमायंभयति तद्यवाएकोखमस्मि' समारेपयंटतोन मेषारमा 


) 
{1 


¦ यिकडपकारकटवेन हितीयोऽस्ि नचादमन्यस्य दुःस्वापनयनतः कस्यचित्‌हितीयदति स्वरछतकम्मम फलेण्वगत्वात्‌ म्रायिर्नांए्वमसोका 





| । 
¦ पुरेकाकिनमेवात्मान मं तराासस्यगमिनानीवा न्बास्ामनोनरकादि इःखरतरापतया णर्याददितीयोन्नोव्येवं संद्धानोयदयद्रोमा , 
1 

दिकसुपताम कारगामापद्यते तत्तदपसरग्‌ निरपेचोमय वततृकतं मयव सखोटव्यित्येतटध्ययसायो सम्यगधित्रते कृतणएतद्धिसदत | 


। लाषवियं €. ॥ि त कन = [1 1 
दत्यञ्राद यं दरत्यादि चती गकवद्गताधं यावव्मन्तमेव समभिनागायंति दहदितीयोद्‌ यके उद्नमोत्ाटनपगः प्रतिपादि | 
| 7 
1 


तातद्यया याखसतोसमणा यद्द॑यलतव्रह्ाएर यसणंवाषटव्र्"वा पडिम्ग्द्वाकंवलंवा पाटपु'खणंवा पायादरेभताद्रं नीवादू"सखत्ताद्‌ 






समाग्भसमुदि््जीयं पामि मच्छेदयं यगिसिदट्र आदद वेएमीत्यादिना ग्रन्येनेति तथामंत सोद गके ग्रदमापयाप्रतिपादिताख्ियाय 
` एवंवद्‌ त््मविपरो अभिदडंअसणंवा४ चाद टलणएल्ना इल्यादिनाग्रंयेन ततोग्रामपग्ावगिष्यने अतम्नत्मतिपाटनावाद सभिक्छ 


५, 


दिवं => ५ [ ^ ज = ® ७ 
दत्यादि सपुषेव्यावभितो भिन्ुःसाधुःताष्वीवा चमनादिकंचाास्सद्गमोत्पाद नेपयागरुदधंम्ुत्मच" ग्ररगोषयाशुंचग्ट्डीतं रूटंगा 

















आदहारेमाण्णोवामाग्रोदणुयां ओ्रोटादिणणुयं सं चारेज्नाख्रासाएमाणेदाद्िणास्रोगाद्रयुया रोवा 
संद यणोखं चारेव्नाय्मासारसागोसेशरणायमाणेलाघवियं वागसमाणेतवेसेखयमिसमसपागतेभवतिन 
हेचंभगवतापवेदर यं तमेव चभिसमे्ासव्वतोसव्वया एसम्बत्तमेवसमभिजाखियानस्मणं मि क्खुस्एवं भव 
तिसेगिलाणामिचखलु च्रदमंमिसमण्ट्रमंखरौरगंच्रणुपुव्वेणंपरिविहित्तरसेच्ाणुपुव्येणं्राहारं मव 
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सापा 
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त्पारनापएषणाच्युद्धग्रहगो षगायद्र एडव\लीधोड'तो च्ंगारषुमदोपरदित आदारेतेअगार्यनेूमनाराग देयकारयलाणिवाने 
रागहेपसरसनौ रचपरोकपले त्तिणिमरसपगानो परिरभादेष्वाडषटे तेभिनुयादारतोवामी इगुयाकण्हतां गालनेचयकीटादपी 
। चणुच्ादटंयारेनदौं रसलेवाभग्ी तयाचारारप्रखादतोदौ तवातित्राखाटतोचठन्निध श्याार २ तोयागद पपरिःहरतो खस्ता 
देतवान्र्णाखावमागेकडतां किशिदीकारणिदयुन्ाने तरि संचारतो युणस्वाटविलेतो अराखादेखाभणी लाववियंश्रागममाणे | 
। चत्दहारनेलात्रव च्णतोन्राखादेनचौ एतावताच्रतप्रातारारल्ये तो ए॒णरीलेन भैं इग्िपरितेखापुनेतपश्राव्यो कवाद्ूजे एभग | 
` वंतेनः वयोतिदहेनसस्यकजा फीसरैवकीसवेरकारेसरीगपणोनायो दिवेति चारि तियानेयंतप्राता डा र्नेलेवेकष्ेदे खत्र"गेकण््रसेरम 
रित्यालिवानीवद्धियार्‌. एडवोकद्ेष्ेष्घल जश्मक ० जेखएकत्वभावनाभावणदहार भिन्त चारितियाने एश्यागलिक डी स्ट नेयष्यवसायख्धद 
्यासेगिलाग्णामिडध' दशिच्रवसरिखंवमपालिवानेविपे गिलाणामिकदतां ग्छानिषासुछु चलनि रोगादिकेव्याणयोड'तोड्ध-यरी 
सनेच्ाुपूष्िदकरौ चयोक्तकालिद्‌यावग्ठकादिक्रियानेषिपे व्यापारनरुकोसोनायौ चेखाधुश्ानुपूवीकडतां चोतटशचटमादितप 


` नेकप्वि्रादार संवदे व्नाकतां संचेपेपरः दा वारवरखनासंलेषखनादुपर्वीनलेवीकांद' जं वीन्बानने नेतलाकाललगीचवस्छि | 
[प 
0 





4. 








आचाराङ्गसृल्ल । ` २७७ 





। दौ पिकाटीका । 
तयोरागहेषौनिसित्तं तयोरपिसरखनीरसोपलब्धिःरसोपलब्पिनिभिन्तं परिहारं दयेयतिचेभिक्डुखुभिचुराहारयन्‌ नोकामतोः 
दकच्िणांदतु रसोपलखयेसन्चारयेत्‌ यखाद्येत्‌ अशनादिकंनापि दस्षिणातोवासांसंचास्येत्‌ आस्वादयन्‌ सद्या हारं चः 
मप्याद्रास्यन्‌ रागहपौपरिहरन्वास्वादयेत्‌ ्रणासाएमाणे कुत्चिन्निभिन्तात्‌ इलं तरं संचारथयेन्नपि अनासखादयन्‌रुच्चास्ये 
किमितियतयाह लाघवियं चांगमसाणे याहार लाघवंयागमचन्नापादन्‌ नो्राखादयेत्‌ यासखादनिपेधेनचचन्तप्रान्ताडारभ्युप 
विदितोभवति एव॑तपसेतस्यभित्तो रभिखमन्वागतं वति द्त्यादिगतार्थेयावत्‌ समन्तमेवसमभिजारिवा तस्छचां तम्रा तासितया 
परित्यागवुद्धिःस्यादित्याद जस्यणंभिन्दुस्यणवं भबति सेगिलाणाभिच खलुञ्रहमंसिममए इसंसरीरग चरुपुनेणंपरिवदनत्तए 





र पुननेणं अहारः संबेन्ना चाडारसंबद्ं त्ता कसाएपयणुएकिचा समादियच्वा फलगावतद्टौउट्वाय भिक्ख ्यभिनिलुडच्चे जख 
स्यैवात्रमावितस्यभिन्तो; चाडारोपकरणलाषवंगतस्यएवमितिवच्छमाणे चभिम्रायोभवति रेगिलाणामिचष्टलन्तिसन्तिशब्द च्छः 
तत्‌शब्दो वाक्योपन्याचेच ब्दः सस्ये सखलुरवघारणे अरंचास्थिन्‌खमयेवसरे खंयमावसरेग्बायासि सचाहार्तया तव्बटये न्‌ 
गेणपौडितोऽतोनशक्रोमि सग्रतपोभिरभिषटं्रौरवां आचपू्यौययेकालावश्डक क्रियारूपयापरिषोदुं नालं चदहक्रियाख्व्यापासां 
अखिनवसरेसे्रुुनेयं चा हारसंवद्ध व्नासमभिचुरानुूव्यौ चते षद्यादिकथामादहारसंवन्ैयेतूसंचिपेत्‌ नपु द्संवत्सर सं 
शिलंगाचायेरुतटौका ! 
रिताभिधूमित वजेमाहारदेत्‌ तचोचचगोरिताभि घूमितयोरागदधं पौनिमिनत्तंवयोरपिखरसनौरसोपलब्विः कारण्एमाजेचका्या 
इतिसत्वा रसोपलब्चिनिसिनत्तपरिदारदथैवतिरुभिचत साहारमादारवन्ोवामतोहनुतो दकि णां न" तरसोपलम्बथेसच्चारयेद 
दयन्ननादिनौनापि दचिणातोवामां संचास्येदाखखादयन्‌ त्सन्चारासखादने नि ररोपलब्येरागद षनििन्ते अरंगारितत्ाभिपू 





चेस्थतोमतो वत्किञ्चिदग्यासादनीयंनाखादयेत्‌ पाठातरंवा अाढायणे्ादवानाहारे खच्छितोर्टद्धोनसश्चास्येदिति इन्च॑तर 
मवदन्यत्ापि नाखादयेदि तिदर्भवति सद्यादार॑चठविधमण्यादारयन्‌ रागदे पौपरिहेर ाखादयेदितितयाङ्तदिन्तिमिन्ताश 
तरसन्चारयन्तप्यनाखादयन्‌ सश्चारये दिति किसितियतच्राड लाषवियंदत्यादि आदहारलाघवमागमय नापादयन्नोाखाद निषे 
चतप्राताहारब्युपगसो विदितोभवत्येवं तपसेतस्भिच्तो रभिससन्वागतं भवतीत्यादि गतार्थेवावत्‌ सम्बत्तमेव समभिजाखिय 
तस्यचतप्रातासितवा मपचितमांखशोखितस्य जस्दस्थिसंततेः क्रियावसौदकायचेटस्य सारीरपरित्यागदुद्धिः स्या दित्या जरं 
इत्यादि णमितिवाक्यालकारे च्येकल्वभावनाभावितस्य भिच्ोयाद्यरोषकरण लाघवं गतस्यएवमिति वच्छमसाणोभिम्रायोभवति चे 
तच्छब्दार्येतच्छन्दोप्नि बाक्योपन्या सार्य चश्दःखमु्चये खलुरवधारणे अद्हचाख्िन्‌खमये अवसरेसंवमावसर ग्वायामिम्नारि 
गतोरूत्ताहारतया तन्बमुखं नवारोगेण पौडितो्तोनशक्तोमि र्ग्रतपोभिरभिष्ट' शरी र्कमानुपू्यौययेट कालावस्यकक्रियाः 
चापरिवोदुंनालमरं कियाख्व्यापारयित॒सखिचनसरे द्रदंप्रतिच्तणंसौयेमाण वाच्छरौरकसितिरुता सभिसुरातुपू्व्याचतु्यैषट 
ष्ठादिकया मादारसंवन्तेयेत्‌ शंक्तिपेचणुनीदथ खंबन्परखंलेखनासुपृव्यीद्यद्यति ग्बानस्यतावन्ाातकाल स्वितेरभावाद्तस्तत्क 








टेज्नाखणुपुव्वं णंखाहार संवदे ताकसाण्पयणणकिचा समाद्ियचवेफलगावतद्टौउ्यक्लमिय.अभिणि 
व्डच्ेणुपविसित्तागामंवाणगरःवाखेडंवाकव्वडंवामडबंबापडणवारोणसुदहं बाञ्रागर॑वाच्ासमनासं 
खिविसंबाखिगमंवारायदहाणिंबातराद जाण्ञ्नातणटद्रनाप्त्तासेत्तमायाणएएगंतमवक्घमेन्ना एग तमन 
कंमित्ता्रप्प डखप्यमारे अप्मयोरच््यहरिरच्रप्पोसेखम्म्‌ दर्यप्युत्तिंगपरणगदगमद्ियमक्रडसं तारेप 
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तिनधादएकारगजागिवो चादारसमेपानतर कपायकोधादिकप्रतनुकशतां गाटापातलाकरीने खसादिचवेकतां समाचिद्पड्ध 
ष्वाव्योटे य्चीकरतांगसैरजेगे एतावतानियसितकाचव्यापार्‌ एतलीम्‌'सिकावाद्धिरिगमननन्चौ कसदत्यादिव्यापारगरार्नो 


। नोण्छवोधतो फलगावतद्रीदु्ष्चनरूपिं एवंवसोलानेग्रदार्ता्रीतो पुणाकपायनेचमाविफलगपाटिवानोपरिद्र निटे एतावतावास्णे , 


वं एवोयातोरिनप्रतिदः सगारभन्तपचक्खछागकः करतांसगादिकनी व्या्चिसलदेस्वी -उद्रायक्तदतांनग्गःमग द्यम | 
वो एीनेभिच्च्‌ वारि त्रियो यभिनिद्‌डगेकडतां सीरखतापरखितष्टतिसंववगयुक्र एच्योखतोद्र्‌गितंमरणकरेतेकिमकरेनेकद्ेरेषटल म 


# 1 


यापविकं° ग्रामतेकद्ियेनवद्यादिकगुयनेग्रयेएतावतापामरलोकमनोनिवास्श्मववानगरकडताचिद्ाकरनड्छदरतेनगरप्राकारमराम्रादयय ; 


{( 
दिसखदित चयथवाखेडकष्ठतां लिद्दांधलिख"प्राकारवद्रयाद्श्चवाकयेटकदतां जेलद्घुप्राकारवेटित ययगामडंवकदतांस्रटीगाङमाह्ि ` 


जि्ग्रामनद्द़. थयापत्तनकशतां समस्तवस्तुनो आागरतेजलपन्तनतयवा स्यलपन्तनविद्ध'भेदिजायिवो अययवाद्रौगसुख्धकच्ताजि , 





वकी जलवटने यलवटविद्ेचालते चयवाययामरकडतां जिद्डांसोनारूपातरां वाकयौराटिकना उत्प्र्तिटामड्धद यववायाचमक्रद् 
तांलिश्ांतापसवचे श्रथवासन्निवेधकदतां लिदांग्रामांतरभश्णे चालतालोक्ब्यावोऊतरे तेऊतरिवाना श्रावासाड्धद्‌. यवानिगमक 
तां घणावाशिवावगनोवस्िथानोटाम अयवाराजधानोकष्टतां सयलानोयधिष्टान एतलास्धानकविगेपतिचारिचियोएतलासयानक 
विपेमधैयकरी टणयाचेदटगयाचीने संयाराकरिवाभणी भारकडाभवीरणपलालाटि टणामागीने तेदग्णासिश्ने एकांतिपैतगुफाटि 
कनेपिपै जादतिष्टाएकांतिजे म्राखुकस्य'डिलपडिकेद्धे टषटिद्‌ जोवे तेकेचवोखणएदेखाञेके अप्येकतां मल्यलिदांएकेन्दरियादिकना ' 
"डा दरदा अस्प्रयन्द्यभाव्ने अर्थिजाचिवो एतलेखोक्यो सर्टवाद्र'डारदितएच्वे ठासिद्मसर्वतर श्चल्पगन्दनािवो यल्पमलिदा 
मर पवेद्वियादिकलीवदे तयाचल्पजिदां वीजत्रोिमरसुखनाकयादधे तवाचल्यलिदां चरितदूर् कुखचिकटेतया्ल्य जिनं ोखटारदे ¦ 





तथायल्मचिदां उद्कपाणीटे तवारल्ति मक्ता कौीडानानगरमनककडतां ठचवयफलिद्‌ गमी कच्ता तत्कराद्पाणी द्‌ पर्डालौभीनौ ' 
माटीमर्कटसतानकडतां कोलियावडानानाला एतलापृन्ीक्तकरी रदित एच्वेख डले दटणापावरेसखोकसीने तेष डिलरूडीपरेच | 
चुखोजोद्धर्‌ तवारनोरयप्रमाजीर टपापावरे दमटणामायरीने उच्वारप्रचवगणभूभिकापदिलेदी पूर्वाभिसुखरुंयरिवेखीकरतलस ' 





रोपिजाटीका 
नाचपू्वीं दरदग्य्यतेग्ानसख तावन्मा्कालख्ितेरभावात्‌ द्रव्यसंलेखनवासंलिस्वचयदपरंकुर्यात्तदाड चगुपुनेणन्ति पटाटमादिकं 
यातुपृव्यौदारं सुवच्यकपायान्‌ मतनून्‌रु्या सस्व गाहिताव्यवस्वापिता.अरचौयरीरयेनमाद्िताच नियमितकायव्यापारः तवाकफल । 
गावतद्धी वच्छमाणोपि द्षैचनवाखादिभिः कषादाभावतया फलकवद्वतिध्ते दूतिफलकावस्वायी वासीचंदनकल्पः सण्वंमूतःप्रति 


ध --------------------------- ~ 


दिनंसाकारभकतं प्रत्याख्यायीवलवत्ति रोगेलायमरणोदयमं विधाय चभिनिदन्ताचैः णरीरसन्तापर्ितः तिरखहननाद्यपेत द'गित ` 
| भरणाकघर्यत्‌कयमित्याह अणुपविसिन्नागासंवानगरंवा खेडंवाकव्वडवामडंवंवाप्रटटणंवा टोगखुवाच्रागरवा ्ाखमवासन्िवेसवा । 

निगसंवारायडायिंवा तयाद्र*जाएन्नातय्याद्र'जारत्ता सेत्तमावाणएणगन्तमवकमेव्ना एगं तमवक्रमेत्ता चप्यं डे््पपायेखप्यकीष्‌ अरष्म 
। इरि भप्मोरेयगादए मप्य्ति गपणगद्गमष्टिय मक्तडाखंताणे पडिलेडिवरपमल्नियर तणाद्‌"संयरिल्ना संयरे-ताएयविखुमरएद्त 


| सिर्यकुशा गाम॑वाग्रखुतिबद्यादौन्‌ युगानितिग्रामः सर्वतरवाशन्द्‌ःपचान्तरेद्योतकः नातकसेविद्यतेदतिनकरं पाशरप्राकारवद्ट' खें 
। चद्धमप्राकासैटितं करं टं द्ध ट तीचगब्यूतान्तग्रीमर ङितं लडवंपन्तनन्तुदिधा लपन्तं स्यलयन्तनच्च द्रौयासुर्खनलसखलनिर्ग मग्रव 
¦ ाकारद्िरयकरादिः चायमसतापखावसयः संन्विभोचालादमागतजनावालः नेगमःप्रमततरवरिग्वमपवखरः राजधानीराजां 


यै 
> ~ 
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| निचादाय ्ऊान्तेगिरियुदहादौज्रपकासेत्‌ एकांतमपकस्यच प्रावंम हास्यं डिलप्रत्यपेच्चते किंभूत॑तदशेयति अप्ंडेखल्पानिश्रं 
डानिकी टिकादीनां वत्रतस्मिनृयरपश््टोत्राभावो वत्ततेश्न॑डकरदितिद्धत्ययेः चलप प्राणिनो हँद्भिवादवोचस्िन्‌ यल्पानिवीजा 
। निनीच्धादीनांवत्र चल्यानिरितानि दू कुरादौनियतर यल्पावश्वयेडपरितनाधसतनवेह रडितेयत्मोदके भौमान्तरित्चोद्‌क 
| रहिते तथाखन्ति'गपनकोदक रून्तिकासकटखन्तानर षिते ततोत्ति गःपिपौलिकासन्तानकः पनकोभूस्यादक्तिविेषः उदक 
न्तिक्रासचिराप्‌काया द्रौ रत शटत्तिकामकटसन्तानको लूतातन्तुतदेव॑भूते मास्यं डिले ट णानि सरेत्किंखत्वातत्‌्यंडिलं चत्तुपा 
मल्युपेच्य वी्या्डयभावमाह एव॑रजोहरणदिनाम्रष्ज्य संसतीयेट णानि उच्ारमच्रनणभूभिद्ध प्रतयुपेच्छपूर्गभिमुख सं लारकगतः 





प्रीलं गाचा्यछत टीका । । 
योग्ययातुपुव्यी द्र्यसंलेखनार्यमाहारं निस'ध्यादिति द्रव्यस॑लेखनयासंलिष्यच "यदपरक्वौ त्राह अशु पुनवेणत्यादि पष्टाटमदश 
महादशादिकयानुपूर्वया हारं संवत््यं कपायान्‌ प्रतन्‌न्‌खचाखवे कालक पायतानच विधेयं विथेषतस्तुसंलेखनावखरे इत्यतस्तानूप्रतदन्‌रु 
ट ए £ भिर रि ¢ ५ {लेश्याये 
त्वासस्यगादहिताव्यवस्यापितायची यरीर॑येनससमाडिताच; नियमितकायव्यापारइत्यथंःयदिवाचीलेश्या सस्य गादित7जनित 
नससमादितातचैः्तिश्यद्धाध्यवसायदत्यरमै; चदिवाच्चीकोधाध्यवसाचात्मिकाव्वालाखमा्िताउपथमितामचैयेनसतयाफलं क ग्म्य 
पंतदेवफलकं तेनापदिसंसारभ्बम गरूपायामयै;प्रचोजन॑फलकापद्यैः सविद्यतेयस्यासौफलकापदर्थीयदिवाफलकवदास्यादिभिरभयतो 








बाद्यतोऽ्यन्तरधावरूशःफलकावछष्टत्येवं विग्य यैत्वात्‌ फलगाबतद्ोतय क्'यदिवावच्य माणोपिडवैचनवास्यादितिःकपायाभावतचा 
फलकवदवतिष्टतेतच्छीलद्धेतिफलकावस्यायीवा खौच॑द नकल्पदत्ययेः खम्‌ तःप्रतिदिनं साकारभक्तमत्याख्यायीवलवति रोगावेगे ल्या | 
चस्यृद्यतमरणेद्यमं दिषायाभिनिदत्ताचःथरौरसंतापर हितो्तिसं हन नादुेतोमदाएुरुपा चीखं सागपतुविधायीगितमरंकुवीत्कयं ` 
कृयौदित्याड अशुपविसित्तादरत्यादि ग्रसतिवुद्यारीनृयुणानितिगस्योवाघ्दणानांकरणामितिग्रामः सर्वतरवाशब्दः पक्तांतरद्भैनारथैः ¦ 


नावकरोविद्यददइति नकर॑पांश्युप्राकारवद्ं खेडंचुल्वकप्राकारावष्टितं कवेटंसद्ैढ तीयगब्युतां तग्रौमर शितं मंडवंपन्चनंतुददिधा जलपन्त ` 


नंस्यलप्रनतनंच जलपन्त्नवथा काननद्वौपस्यलपन्तनं यथामथुराद्रोणखुखवां जलस्थलनिर्नममवेथं ययाम रकच्छःतामलित्तिवा आ्ाकन्े । 
दिरण्याकरादिः चरमसलायसावखयोपलचित आचवःसंनिवेणोयाता समागतजनावासो जनखमागमोचानेगसः भ्रभूततरवसिग्व । 
यवास; सनघानौराजाधिष्टानं रान्नःपौटिकास्यानमित्ययैः तेष्वेत्यनिवाप्रविग्ड ठणानियाच्रेतततःज्रिमित्याद तणाद्रदत्यादिसंस्ता 
रकायप्राकानि रमैवीरणादिकानि कचिदूग्रामादौ ट णस्ाभिनद्पिराणि ट पानियाचयित्वा खतान्यादाये काति गिरिगुखादावप | 
कामेहच्छदेकांतं रहोपकस्यच माखरमन्ास्यं डिलंमल्यपेचचते किंभूत तदर्षयत्यल्पान्यण्डानि कीटिकारीनांयतर तदस्यां ङ तस्खिन्दरपच । 
व्दोतराभावे वतेतेडकरदितद्रत्ययैः तयाल्पाःप्रायिनोदींद्रियादयो वच्छिंसत्तया तयास्पानिवीजानि नीवारश्यामकादीनांयतर ! 
तन्तयाखाजिरितानि दूर्वभरवालारीनियत्रतन्तया तथाल्यावण्यायेधस्तनोप्ररित नावश्वाचविम्र.ड्बच्जिते तथाल्पादकेभौमान्तरि 1 
्तोदकरदिते तथोन्ति'गपनकोदक रून्तिकामकटसन्ता नर हिति ततरोत्ति'गःपिमोलिक्ताखन्तानकः पनकोभूस्यादाबु खि विेष उदकम्ट 


न्तिकाञ्मचिसप्‌कायाद्रीरता तन्तिजामकेटसन्तानको लूतातन्तुजालं तदेवं भूते सहास्यं डिलेष्टणणानि संसत्‌ विंछत्वायत्‌स्थंडिलं चन्त | 





डिलेहियरेपमच्नियरेतणाद्र संधरेज्नासंधरेत्ताएत्थवि समणर त्रि यंङ्च्ना तंस सद्धा वादौ ोतेतिखे 
{च्छिखकरहकच्रातोयष्रेयणातोणएचेच्ाभिडुरः कायं संविधु ियविूवरूवेपय सहोवसग्मेयस्सिंविष्छंस- 
रयाणखेरवमणुचिख्‌ तत्या वितस्छक्ाखपरि याण्सेवितत्थवि खं तकारण्डर चेयं विमोहायतखं हियं दहस 
संरिससेसं चाण गामितिवेमिनेभिक्छ.चलिपरिवुसिएतस्छसंएवंभवतिचारसिचदंतरफातं चच्िया 
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1 
| भावा | 
दितललाय्प्रदेश्चिर्नोदर्ग्ररीने सिद्धनेनमम्कारकी पंचपरमेटिनमस्कार्यारवार उच्चरौदणितेएयो प्रलाविदत्तरि्चंकुव्नादत्त | 
सिर्यकदतां जेतलीदूरिसंगारो तयाञ्चारचवणमुनि एतलीदट्ररिगाद्िरिलाद्रवो निपेधरीसंयासोकरे नेदरगितमरणातेदरत्वरकद्ियेति , 
` करचतुर्विधयादारनो पञ्चक्ठाणकर तेकेटवोे एदे ्ाडषे टल संखच'क० तेद'गितमरयखगत्तिगमनने चविंवाटिकरीतयासकं ' 
न्रनाउपदिटभणी सत्यसाचोद्टे तेडनोयाटयग्यद्ारखाकेडवोदे सत्यवाद्रीसा चानो गो गद्रा रलेदवोवोले तेद्वोनिर्बाद्ेदणिकार ' 
, गिदत्यवरारीतयावलीकेदवो श्रोनकदतां एकलोभावयकी एतावतारगद परदित ताति कदतां संसारसमुद्रतश्चो तयाटिचकरद | 
ताकच्ेद्ध'एद'गितमरणनीप्रतिन्ना किमनिर्वाडिस्ो एडवीकयावात्ता तेकर्यकयाकद्िये तेलेगछदीष्धे एतावताप्यार्‌रतोकायरप 
। गोना येद्धर्नीरवक च्राद्रेतयाच्मातीवहेकहतां सम्यकूमरकारिनार्वाशे जीवानीवादिक चयैते्तीतायेनाण्िवो तवाच्रयातीणए्रा 
तीतकतां्नाद्यनंतखंखारविये तेचाव्योने्यातीत एदवोनेनङीते चनातीतकलिवि प्तावतास॑सार्पारमामी त्यये; एडवोखाधुदर | 
गितमरणविधि पडवनेतेचनेसखयो फलदे षाड द्टूत"वेच्वाभिदुरंकार्यय्र्यं चेचाकडतां क डीने तेकिसोभिदुरले्ापणीभेदमामेच्तय 
प्रतिदःव्रिसलवाद् एढवोऊदारिकथरी रछाडीने तवापरीमदचुधाटिक उपस्रगदेवमनुष्वतिर्वै चनाकीधा एखंविधुरिवक्रहर्तानि | 
| जरीनेविदपनानाम्रकारसरीनि ईगेसरवन्नमरगितच्यागम विपे विम्ब"भग्णिवाकद्तां ण्नाविण्वासयकी एतावताणएटमादिजेगेच्योते ' 
। तेसाचोतदन्तिरे णढवैयध्यवखादइ करी भेरथक्दतां कावरनेवीदधावणो एदवोद्धगितमरगतेजेगे अयाचि ऊतांयादस््ो तिद्ध | 
तिखाघुनेकालपर्याय ययोक्तमरगकदवाद्‌. तेति दाद गितमरणविपे म्रवत्तं तो्र॑तक्रियानोकर्‌गडारनायिवो दृव यंविमोदावतणंद््‌ 
, त्वाटिव्याख्यापृचवत्‌ जाश्षिवी दइतिविमोघाष्ववनख पष्टोटेगकस्माप्तः ६ च्विसातमोखद्‌ सोप्रारभियेके छुट उद्‌ मेएकत्भावना 
भाव एदहारने इ'गितमरणकच्यो दिविक्गे उदे चेप्रतिमानियेष चारितिवानाकच्िवेष्े त जेभिक्ठ क °जेसिन्ुचारित्ियोमरतिमाम्र ` 
¦ तिपन्न्भिग्रहविगेपिद" चचेलवस््ररदितवयो तेने ण्टयो च्भिप्राचद्दर तेकलहेे चाएमियर्दध' दर्मीटिदटयस्प्भेयकी चेदुक्डप । 


क क, न कके 


क १५ = म तेने [4 किं [न्‌ 
तेसदीखको चेडभपौ मोटिकाकायकरिवाने जेखावघानयद््‌ तेदनेटगस्यभपरीसहतेन किंचिन्ना्ग्रतिभाने तयावलीग्नीतपरीम 


10 





दौपिकाटीका | 


1 
१ 


¦ करतलललाटस्यर्धरिं ्टतरनोरणः रतसिद नमस्कारः एट्यविरुमरत्ि यतापिखमये च्रपिगन्दाटन्ववापि समये दन्तिरियंकुच्जाद्न्त । 


, रिति पाद्पोपगमनापेचचया निवतद्‌गमचाराम्य,पगमादि्गित मरणसुच्यते नपुनरित्वरं साक्रारः जिनकल्यिकरादेः साकारप्रत्या | 
स्वानस्वान्यस्धिनपिकाले चखंभवातृतदेवमिगितमरगं तिस हननाद्धििलोपेतः खरुतनतग्व्न्तं नादिक्रियो यावव्नीवंचठर्भिवा | 
हारनिचसंवुर्यीत्‌ तंसच्च'सच्ववादी्रो नेतिन्नं छिन्ने कद्वकहे चातीयद्रे्यग्ातीएतदिंगितमर गं खगतिगमनाविंसंवादात्‌ स्वश्रोपदे | 
, गा सत्व विंमूतःसाघो; सत्य'वदित"यीदमस्येति सत्यवादीयोनोसागद परितः तीखं दरवतीरैः संसारसागरकरंकदेन्ति कय | 
` मदर्सिंगितमरपपरतिन्नानिषरदधष्ये दत्य वंखूपावाकया साद्िन्रायेनसच्छिन्र कयंकयःदुष्करादुटानविधायीडहि कथंकथीभवतिसपुन ॑ 

सँ दापुरुपतयाभियात्‌ च्रातीयहे ्ासंमतादतौवद्रतान्नाता चजीवादयोऽर्थीयिन ख्मातीतार्याः च्रणातीरश्रासमन्तादतीव शूतोगते । 
¡ चनाद्यनंतसंखारे ्ातीतनश्रातीतःचनातीतः संखाराखं वपारगामोव्यर्यः सण्छंमूतद्‌ "गित मरणग्रतिपद्यते विविनाकिंसवाचेचा | 
। भिदुरका्यं खंविधुिय विर्वख्वेपरसदोवखमो अखि वस्मि'शग्णियाए मेरनमणुचिखं तव्यावितस्यक्रालपरिवाड़ सेवितयच्न्तकारण 


॥ 


¡ दच्े दंविमोदावतगां दिवं ुचंखमंनिस्प्े सं चगुगामियं न्तिविमिखत्तमस्बच्छट्टोचट्‌ं खब्ोसमन्तो चेचन्तितय्‌ कापी ्याखयमेवभिद्यते 
॥ 


इतिभिटुर प्रतिनगविगसम्‌' कावं च्ौद्धारिकथयरीरत्यच्ता संविधूचपरियद्ोपस्रगन्‌ प्रसय्यविरूप्हपान्‌ नानागरकायन्‌सेटां मसि 


20 





न्‌ सर्वन्नमरणीति अआगसेविचंभगयतया व्रिन्डस्देतदुक्तार्वा विसंवाद्‌ध्यवखायेत मेरवंभवानक्रनुटानं कीवेडुरशु्र द.गितमर्याख्यं । 


४, 

| 

| 

| 

| 

1 

॥ 

| 
१ 
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अनुचीसीवानूतस्यावितिततरापिसोगपीडाडितिङ्धितमरणाम्युपगमेपिनकेवलंकालपयीयेणद्त्यपिसब्दायेः तस्यकालन्नस्यभिच्छो र सावेवका 
लपर्यायःकर्मच्तयस्योभयत्रतुल्यत्मादा से बितव्यवियंतकारणडत्या दिपूवेवत्‌ दतिविमो च्ताष्ययनषष्टोदेथकमदौ पिका उक्ताःपटादे शकः रतं 
अश्चमससखचायमभिरबं घः हानन्तरोदे शके एकत्वभावनाभावितस्यंगितमरणमभिद्ितं द्र उतएकत्वमावप्रतिमाभिनिप्पा्तेदरतिप्रति 
स;मतिपाद्ंते्नेनसंवं षेनायातस्छास्योद्‌ शकस्यादि खतंजेभिक्ड अचेलेमरिदुसिणएतस्ययंएलं भवतिचाएमि चदं तणफारुमच्या चित्त 
एसीयष्ासंअद्धियासिन्तएतेडफा सं अ िवासित्तएदं समसगफासं्रडियाखेततएएगयरेविरुवरूवेप्य से्दियासेतरएदिरिप्रडष्छछाय णद्ध 
अहंनोसच्चाएमिदिवासेत्तएण्वंरेकषपतिपडिकं धणं धारित्तए्यडुवातवयपरिकमन्तंमुच्जोयचेलंतणफासाफुसन्तिसीयफासाफुरन्तिते 
खफासाफुरं तिद खमख गरासाछुरन्तिएगतरेअ ्यरोविूवशूवेफासेख्िवासेतियचेलेलाघवियंसागममाेतवेसेचभिखमन्द गतेभव 
तिजदेयंभगवतापवेदितं तमेव्भिसमेनच्चासुव्वयोसव्वयाएसम्बन्तमेवसमभिजाणियाजेभिवखुत्तियोभिचतुःपरतिमाम्रतिपन्नोऽभिग्रदविेषा 
दचेलोदिग्बाखापदयं पितःसंयमेव्यवस्थितःतसयभिनच्तोरेवमितिवच्छमाणोऽमिम्रायोभवतितद्ययाचाएमिन्तिथक्रोभि खं टणस्ययंमपिसो दुं 








यिलंगाचायंसतटीका 

षाम्रलयुपेच्यवीष्पयाश्टग्रभावमाइ एवं रनोदरणादिना म्रखच्नातापि वौ ्याग्डयायेताद्वितां सं सतीयेच त्य णान्य्‌ चार प्र्वणमूनि 
्मल्युपेच्छ पृवीभिणुष्ठसंस्तारकगतः करतलललाटस्य्भिं टतरजो रणः छुतसिद्धनमस्तार ्रावन्ति तपन्चनमस्का रोतापिसमयेपि 
शब्दा टन्यत्रवासमये इत्वरमितिपादपोपगमनापेच्तया नियतदेशम्रचारीभ्यपगमादिगित्‌ मरणसुच्यते नदुषुनरित्वर॑खाकारं मत्या 
ख्यानंसाकारमत्याख्यानस्यान्यद्िन्बपि कालेजिनकस्पिकादेर संभवात्‌ किंयुनर्यौवत्कथित भक्तप्रत्याख्यानावसरदति दत्वर॑द्िरोगात॒ 

{चावकोविघन्ते तद्ययायद्यडसश्याज्लोगात्पच्च पैरो भिर जञास्वां ततोभोच्छनान्ययेत्यादि तदेवमित्वरमिंभितमरणं तिसंडनना 
दिविलोपेतः सखकतत्वगवततं नादिकरियो यावन्नीक॑चतुभिंषादार नियमं कुर्या दित् तंच म्चक्छद्माारः च विवरहियसो शुरसमीये 
दर गियदेसम्नितदाचे पिच नियमग्ोकृणद उच्वन्तद्दइपरिवन्तद्काई गमाद्रीविञ्नष्मणाङुण द सन्वमिय्प्पणव्ियण अखलोगेणवि 
त्तिविखि तञ्चःगितमरणं किमतच्च प्रतिपद्यतद्त्याद ठंसच् इत्यादि तदिंगितमरणं सद्धोहितं चत्य' ख गतिगमनाचिसंवादना 
त्पवैन्नोपदे णाखसत्यन्तथ्य' तथाचखतोपि सत्य'वदित॒'भीलमसेतिसत्यवारीयावन्नीवं यथोक्ताबु्टानाव्नयासेपित प्रतिन्नाभार निर्व 





णादित्यये; तयाञ्नोजारागद घ रितसतयातीखं : संसार सायरंभाविनि भूतवड़पचारात्तीखं इत्यथैः तयाद्छिनापनीता कयं कथम 
पियाकयारागक्यादि काबिकयारूपायेन सच्छिन्रकथंकयः यदिवाकयनिदमिंगित मरणप्रतिन्नानिरगद्िष्ये इत्यं वंरूपायाकयासा 


तीवडलान्नातापरिख्छिना जौवादयोयौयेन सोयमातीताथ यादत्ता्यौवा यद्िवाचतीताः सामस्तये नातिका ता्यप; प्रचोजनानियय्य 
| सरतथाड्परतव्यापारद्त्यथः तथाखुसंतादतीव इतोगतोनाद्यनन्ते संसारेातीतः नयातीतः चनातीतोअ्नान्तो वासंथयोयेनसतथा 
| संसारा वं पारगासीत्ययेः सणएवंभूतद्रंगिचतसरणं अतिपद्यतेवधिनात्वक्ता वी घासखयमेवसिद्यतदतिभिडर म्रतिच यवि राद'कायं 
कम्प्र वथाद्र्टहीत सौदारिकंशरीरत्यक्वा तथासंविधूवपरीषद्ोपसर्गान्‌ ममय्यविरूपरूपरान्‌ नानाभकारानृसोटा चच्छिनूरुर्बन्नभसी 
तव्यागमेविखंभतया षिष्वाखादेतदुक्तावौ विसंबादाष्यवखायेन मेरबभयानकमवु्टानं ज्लीवैडुरष्यवरुभिंमित मरणाख्यमनुचीखःवां 





नन्तुषितवानिति तञ्चतेनवद्यमि रोगातुरतयाव्यधायि तथापितत्कालपयीयागत तुल्यफल्मितिदर्भवितुमाद तथाविदत्यादि ततापि 
सोगमीडाद्हितेन्गित मरणाभ्युपगसपि नकेवलं कालप्यायियेत्यपि शब्दायेस्तस्यकालचस्य भिचछोरखावेवकालपयीयः कम्र वयस्योभय 
तरसमानत्वादित्याच सेषितयनियन्तिकारणए इल्यादिपूवैवरूगताये इतिनवौमिथन्दावपि चुसपा्योवित्ि विमोच्ाध्ययनस्य पटोदट्‌ शक 
समासः उक्तषष्टोद्‌ यकः सा म्रतंसप्तमन्यास्यामरतन्यते यस्यचायमनिरूंवंध दडानन्तरोद्‌ शके एकत्वणावनाभावितसख तिसंहननादय 


~+ 














च्छिन्नायेनसच्छिन्न कथंकयःदुःकरानु्टानविधावीदि क्यंकयीमवति सघुनम््रं दापुरुपतया नव्याकलतामियादिति तयाच्ाखुमन्ताद 


| 
1 
| 
1 


॥। 
1 
॥ 
1 
1 
। 
॥ 
1 
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॥ 
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¦ संतिटंसमसगफ्रासाफ्‌.संतिरगतरे्रखतरेविरूव्वेफासे यहियासेतिख्रचलेलाषच्रियंश्रागममाणे 


। अदियासीसको किंतएकष्टिरिमडच्छायणंकतां लच्नादू" करी गु्यग्रदेशर्दाकिवानो चछंडियोए श्रदियारीनसको -नेरचयो सथ्य 
; कटिप्रमाणतयागयणनादर एकद्नवीनोनन्धौं तेेकपरणिपद्दिरिवो कार णविना चयंडेलपयेविच्वरे्दुवातच्छकडतां -लव्नानेकारणि 


; मयकण्डनापरीरुडपीडवे तिवारेतेसखाधरुएकतर चन्यतरकहतातिनो अकरलमरतिकृलमरी सपना श्रहियान्ने्रचेलेवस्नरदितलाव 
` विर्यंलघठता ामणनेनिणतोष्रमकरतां तेदनेतपस्ान्योद, नेरएटमगवंतेमवेद्यो तिदहेनसखम्यन्छमाकारिज्छणीरुवे व सबेभ्रकारेखमन्तमे 


` तिकंहननायुभेतस्य मडतिफलवियेषानृमध्वाखयिव॒' -सोद्‌ यननोमि कित्वमरह दिरपडिच्छायग्यन्ति लन्नातया गुद्यमदेयखमर 


, भाव्यागयनाप्रसाप्येन खक;कारणामावे ्चेलण्वंम राकमते अडुवातव्यत्ति सणएवंकारणसद्वावेखतति वस्ल"धिख्यात्‌ श्रयवाश्रसौनैव ` 
, निक ति ततोऽचेलण्पसाकमेत तंच्भूयस्तुणस्पर्थाः स्पुयन्ति उपतापयन्ति यीतोष्णदं शम्कस्यर्यीःस्ु्रन्ति एकत सात्‌खन्यतसोंच ¦ 





= [रि + 
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रे८९ अचाराङ्गसुच। 








#, 


एेतस्धंगित भरणमभिदितसमिदत्‌ सेवेकलमावनामतिनाभि्निपयद्यत इतिरुचातस्ताःअरतिपादयं ते वयाविगरिष्तम्छरंदननोण्ठच्च पाट्पौ 
पगमनसपि चिदध्यादित्य तच त्यनेन संवघनायातसखाखोद्‌यक्सयादिष्टूल नभिक्खदत्यादि याभिन्चःप्रतिमाम्र्तिपननोसि -गरडवियंषा 
द्वेलोदिग्बासा; पदु चितः ₹वसेव्यवख्ितो यमितिवाक्छालेकारे तन्भिचतोरेवसिति वच्यसायीभिम्रायोमदेति तद्ययागक्रोम्दटग 


स्यरमपिसोटं = ७ ति ५ [ब = दित प € ~> (व्‌ ~^ 
' स्य एति्स॑दननाद्य पेतसख वेराव्यभावनाभाचितातः कर्णसयागसेन मत्यस्तीकतनारक तिचेग्वेदनानृभवस्य नमेटगस्पर्यो 


सद्रतिफलविशेयेच्यद्य तष्चकिित्मतिभास्तते तयागोतोष्वदटगमगक्रा स्पथंमधिसोद सिति तयाएक्रतराटन्वतरांद्ातुक्न्वं प्रतिक 


----~--- ~ ~------------------------~- 














सितत्तएसोयफासंचअद्ियासेत्तप्तेडफासंयदियाचित्तए्दंमसससगप्रासंख्रह्िया सिन्तएपगयरे यस्य ; 
रेविर्वरूवेफारेयदियासित्तरदिरिपडिच्छायणं चदं णोसंचाएसिय्द्धियासित्तएएवंसृकप्पतिक 


डिवंधणंघारित्तरच्रडवातत्थपर कमं तंमुन्नोत्रचेलंतसफासाम्‌ ;संतिसौोवफा साुसंतितेडफाखा फ, 


भाषा 
₹ईमथकादिकनोपरीखड यद्धिवाखौखको तया एकत्‌ अनुकृलन्यतरकदसां मतिक्रलविरूपरूपनाना प्रकारपसैश्चद्नादुक्ड 






वस्ायऊपले तोतिहसपुने कडिवं घणकन्तां चोलपटटवतिधरिबाकल्प तेष्योलपदृकपिहलपे विद्ध अंगुलेमधिकसम्रमालायपो , 


तेवस्सररे अयवानेलब्नानक्मने तोत्तेडनेवस्तरछं टीश्यचेलविचरे इमविचस्तां तेहनेवलीटग्णस्सर्पीडाऊपन्नाचे तयप्थी तद्रष्णट 


दरीपिकाटीका 


च्छादनतच्छादं त्यक्नथक्नोमिग्खं सेत सखकल्यतियुज्यते कदिवंधनंचोलमटकंकतु' सचयिस्तरेण चतरगुलाधिको दसोदेर्येग कटीप्र 


विस्पाचस्पर्थान्‌ उदीरणछनधिखदते असौ्चेललाव्वमागमयन्दित्यादि गता्ैवावन्यन्त्तमेव समभिनागाया किद्चनस्मयंभिक्दुम्् 


चिलंगाचायैरुतटौका 
न्विरूपनृर्र्थन्‌ इःवियेयानेष्याखचित' खोद्‌-मिति कितव इ्धीलव्नातया -युच्मदेयसखमच्छयादनं -क्टौमच्चछादरन तवाहं त्यकतू'नय , 
क्रोस्येतच् प्रंरुतिलच्नाव्रकतवा साघनयविकूतरूपत्तचावास्यात्‌ एछमेभिःकारसखेतस्य कल्पतियुन्नते कटिवं घल चो लपक कर्द खचवि ; 
सरेयचतरखलाधिको उत्तोदेष्य यकटीम्रनाणदति गणनाम्रमायेनेकं रदिएुनरेतानिकारणानि नस्य तोऽचेलएव पराक्रामततंच 
ततरतवे सचेरोपराक्रममागं भूवःयुनस्तु णस्य थः स्व गंत्युषतापयन्त तयागीतोष्णदं मयकस्पशौः स्पुंशंतौ तितयेकतसानन्वतरसा च 
विच्छा च स्परणौतुदी्स्खनधिखदने चचेलतया्ीतादिस्यथं समभ्यगधिखन्तेतेत्य तच्मतिपादयिक्माष् यडुवा इत्यादि -सण्टंकारणस 


| 
| 
। 
} 
॥। 
द्वे खति वच्छ" विग्ययाद्यवा लैबासैलिद्धतिततोच्चचेलएवापराक्रमेत सावचेकले चेललाषव मागमन्वित्यादिगताथे यावतृसम्ब्त्तमेव 1 











अआचागाङ्गसु । ९८९ 





` तचेत्े्रभिसमस्पागतेमवतिजदेयंभगवतापवेदितंतमेव अभिसमेचासन्व्रोसन्वयाएसमन्तमेवसमभि 
जाणियाजस्पणंमिक्ख स्सण्वंमवतिखरहंवखलुच्र सिं भिक्छुणं ्रसणं ्राट्‌ दलदरस्सामि आड च 
सादच्निस्पाभिशजस्छणंभिक्ुस्सणएवं भवति च्रहं चखसु सख सिंभिक्स.णंच्रसण४्या हट ,दलद् स्सामिच्रा 
डं च णोसाद्व्निस्छामिरजस्सणंभिक्ख्‌ स्वणवंभवतिच्रहचखलच्ररसिंभिक्छ.एञ्रस राहु णोदः 











भाषा 

वसरीग्दपणजजाणे तथाद्िवेखभिग्रहविगेषकद्ेरटे द्रत कणं क० प्रतिमाप्रतिपन्रसाघुए्डवा यभिग्रहकरे तेदनीत्ोभं गी कषे 
जेदसाभरुने एद इ खलुनिद्ये नेरासाधुने श्रयनादिकयाणीदेस्यो यनेरानोचार्योलेख्योण्यमभागो! जेहसापुनेदमज्द्ड' 
अनेरानेखादहारपाणीच्ा णौदेस्यो अनेरानोयाग्योलेस्योन्ही एगीजोभागोर जेदसापुने एड्वोमभिग्रदडद्डढ अने नेखशनादि 





रीपिकाटोका 

एवंभवति अरंचखलुञ्जस सिं भिवसुणमसंवा४ चाट दलण्व्याभि राड द्चसादच्नि्याभि १ जस्यणंभिक्ल्‌ स एवभलतिमद्ंचखलु 
|| यनेसिंभिक्ड. रं असपंवा४ अाहटदलदस्पामि चाच्डंचनो साद्व्नाभिर जस्छणंभिकद्‌.स ट एवं भवति अरचग्बलुने सं भिक्खा 
असणंवा$्राट्‌ नोलद्प्यामिमाङड़चसा दृच्निस्पाभिरेजस्यणं भिक खण्लं भवतिं च खलुन्ते सिंभिक्ख णं असं ना ४मादडंणो 
दाखामिग्रादडंनोसादच्निस्पामि8 दतिग्रतिमाप्रतिपन्नएवविशिशट्मभिग्यदं रर्धीयात्तद्ययाश्चहमन्येषाप्रतिमाप्रतिपन्नानामेवकिंचिदा 


 स्याभितिभ्योरहोग्यामौत्येवं चतभेगी माइ ज्यं तियस्यभिन्तोरोवंभवति्रंचखलुयन्यं भ्योभिचुभ्यो्थनादिकमा्त्यदाखामिअप 
'णष्तंसखाद यिष्यामि इत्ये कोभं गः यस्भिच्चोरोवं भवति अचंचखलुखन्यभ्यो अशनादिकमाद्त्यदास्यामि अपराद्तंच नोखादध्रि 
ष्यामिद्धतिद्ितोयः २ अर॑चस्वलुअमेष्यो अशनादिकमादत्य नोदास्यामि सपराद्तच सखादयिष्यानिदतिष्टतौयः२े अच्ंअन्येभ्यो 








| -शीलंगाचा्यरुतटीका 
!|| खमभिज्ञाणियं ति किञ्चम्रतिमाप्रतिपनएबवि शि्टमभिग्रर गक्ीयात्द्यथा यदमन्मेषांप्रतिसाप्रतिपन्नानामेच किच्चिद्ास्यासितिभ्योग्ट 





हीष्यामीत्ये बमाकारं चतभ गितयाभिग्रहवरिशेषम्ना ज्यं त्यादि प्लचपू्व्याख्यातसेव केवलमिसंसतु तेनोच्यते यस्यभिच्तोेवं 
भवति बच्छमाशं तद्यथा अदृश्चख्खन्य श्य्रोयनादिक मात्यदाखास्यपराद्धतं चखादविव्याग्रीत्य को भं गस्तथायस्यमिन्छो रेवं भवति 
तद्ययाख्शश्टसवखन्येभ्योशनादिकमाइत्यदास्यास्यादतच्च नोसख्ाद विष्यामौतिहितीयः २ तथायस्भिन्तोरेवंभवतित्तद्ययाखलवन्येभ्योग | 
नादिकमाहृत्यनोदास्यास्यपराद्धत्रं चस्ादयिष्यामीतिटतीय; तयायस्यभिच्तोरेव॑ भवतितद्यया अडचचग्ठत्वन्य भ्योभिन्ुस्योऽ्नादिक , 





लइस्पामिश्रा्डं चसातिञ्जिस्मामिरेजस्सणभिक्, स्सरएवंभवतिच्रहंच खलु अगेसिंभिक्ल.णं असर 

द. णो द लद्रस्सामिग्रा हडंचणोसाद्रञ्जिरामि$ रहं चखलुतेण्चददूरि त्तेणंच्रहेसरिव्नेरं हारि ` 
-गगद्धिएणं ्सणंवा्यभिवं खा हस्सियस्सङ्ज्नवेयानडियंकरणायन्रहवादितेण्रहारित्त रखे 
सणिच्जें अर हापरिर्गडिषणंचत्त रेखेव !8अभिकंखसडम्बिरद्चिकी रमा णंवेयाकडियं सा तिव्निस्सामि | 





भाया 
, कथाषीदेयोननच्ै अनेरनोचास्वोलेखखो एतौजोणां गोर नेखखाधुने दसद अनेरानेखशनादिक्रा णीदे स्योनः चने सनोत्य 
रयोलेसखोनर एवञयोभंएयोद्ररिपरिण्चोमं गी दिषे यनेरोयभिग्रे तथाकोदैएकसाषुधरिलाने तिशिपदनत्हनोएणिडीनपरदे ` 


१६ 
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१ ~ | नकि 


उट च्राचाराङ्गमूल । 








ॐ 








अभिग्रदकरनेदेगाउटे खूवश्यदंचणखकनयेदटसाघनेए्टयो चभिग्रचड्छदड-ननिक तेग श्रदादररित्तेगंकतांन्नापण्रापरिभोगयनी 


१ 


(य (क 


अधिकेएतावतावाकवेते अद्धेसगिन्न यंकडतां चेदेदम्रतिमाप्रतिपन्वने णवणीीयवोल्येष्टे तेद्वन वयाग्रद्यापरिग्द्धिएगंकडतांग्रा 
प्रेयर्विन्दीषोक्े चेनेकरानिर्जसग्रापयने जायीसातम्मि कने वेचाव्चकरोतेदनापकारभगी कोदएकणडवो अभिग्र दकरेतया 


ज ८७० 
प 


क भ 


वल्मच्नेमेद्ेग्गडडे अ्ववाद्धतेनोपरिमोगवकी यधिकेवयोकएयगमीये मापगेयधिसाग्यो एच्वेयादारिद्कस निजेराटा्यमा 
उम्व्रिपकीलतोवेवावदषाद्च्निम्मासिन्रदतांवांलिम्योर्रयवाच्नेरेग्नेराने वचावच्कर च्यद्ुमदिम्योतश्ट ए्टकमगेष्टो रूडोकराघ्रोर 
थेवचनेकरौ प्रसन्बटटटिनेरुखियाणिवे कावाद्‌"तगमनेष्िवामादि च्नुमोटिग्धोदमल्िविधतेदनी यद्ुमोद्‌नाकरिखो दमक्दक 





दीपिकाटौक् 


पि) 9 


भिर्नभ्योच्ययनादिक माद्धत्यनोदासयानि चपयाद्टरतंच मोखादयिष्यवामातिचवरठः 8 द्वव चतुग {यध्मिग्रद्ाग्ं अन्यतर्‌ अभिनयं 


ग्टच्धी यात्‌ जचिद्यद्यानांववाग्णं पद्धानामेक्रपदेनेवाभिग्रच ग्टयक्तायादितिदभेवितुमाद य्टचण्लनेगां अदादरिन्तें अद्धेसगिणच्जे 
गंरह्ापरि्नदिएग्मगोगन्ा8 चभिर्नन्दसमाउसियन्यकुच्जावे यावडिश्ंकरप्याय च्र्दवाविदिगयद्ादस्त्तिणं चरद्ेचगिन्नगप्र 


हाण्डिग्गद्धिएगंच्रसगेयंवा्यधिकं मामि एटिजीरमागयेवेयावदिवंमातिच्िग्ध्यमि टंचखलुत्तिचग्भिचोरेवभृतो अरसिग्रोभव 

तिङन्तेन चवातिरिकरेन श्ाव्पपरिोगाधिकेन वयेयणीयेनयन्ते यां मरतिमाम्रतिपन्नानांरषगी चसक तद्यवापदभिचाखतग्रद 
9 [क 31 ~ © रामभिर्काच्छ भ 

द्रवो रभिग्द्र तवाच्दापरिन्गदिषएयं चवापरिग्रदीतन्नेन च्त्ायम्बाकुतेन अगनादिनानिव्न सामभिः मराघभिकवयाटच््कुय; 


कदिदेवंभूतमभिग्रदरटक्राति तवायपर््मेविठमाद चडवापितेगज्रदारिनेगं उद्धवादनमेनचयातिरिक्रेन.ययेषणीयेन यवापरि 





ग्यदानिनच्गनेन ४ निचे यसमभिनांच्य साधन्विकोःल्विमागं ववाद्रचस्वाटचिष्यासि अभिलपिष्यानि येचान;खाघर्भिको अन्वम्धन 
सोति तंच्नुनोदय््यासि खदटभवताकछरतसेवंमत याठाचाकायिनसच प्रसन्रहटिमुखेननन्य साचानुमोटचिष्यामि किसिव्येकंकरोति 








मारर्वनोदस्याम्यपयद्तद्वनोखाद्रविव्यामीति चठ; इत्येवं चतुमीममिग्रदा णामन्यतरमभिग्रदं रटकऋीवादववा स्तेषास्वाद्नां 
लवागं भ॑गानामेकपदेनेवकाचदमिग्रदं ्छीवादितिदर्बधिठनादजदग्यनृडन्यादि चखभिच्योरेवंम तोथिग्रहयो भवतितद्यवास्ररखलु 
तेन ववात्तिरिकतनात्न पदिमोगाधिकेनचयेपगीयेन वत्तेषाप्रतिमाम्रतिपन््रानामेपगौयसुतां तद्यवापद्धग्ड्‌ , म्रागतिकाखमग्रडःहयोर्मि 


ग्रद्स्तयापरि्ग्यदीतेनादयं स्वीख्तेनतेनागनादिनानिव्नेसमभिकाच्यसावम्दि कवयाटच्यकुवां यद्रवितेप्रतिमा अतिपन्वतादेकव 
नर्युनते तवाप्ये कालिग्रडा पाद्धिताचटानत्वान्ममौनिकामग्बन्ते ततन्तरखसखमनोन्नसर ऊरग्यायोपकरयायें वेगर्यकुवरभननित्येवंभूत 
मभिग्ररकचिद्रग्याति तयापरटगंवितुमाद अदवादत्यादि च यन्द्‌ःपवे्ात्मचतांतरमाद अपिगणन्द्‌ःयुनःचन्दाये अद्हवापुनम्तेन 
चवातिरि.क्तेन चवंष्यीटेन चणापरिग्टडीनेनाखनेन निचैगामभिकांच्य चावर््ि कैऽक्रिवमाप्‌ वंवार्न्य"खाद्चिव्याम्यमिलयिष्ना 


नियोवान्धः खाषन्िं कोन्व्बकगोति तंचावरमोदविव्यसनि चयघछुट्मवताकूतमेवंरूतवागचा तयाजायेनचम्रसन््रहटिमुदेन तवामन 





लाथवियंच्रागटलारोतवेरभेच्चमिमससागण भवतिनावसमत्तमेव सममिजाशियाजस्सगभिक्वस्सरर्वमवतिसे 
निलापमिखलुच्हद्रमचिखमण्डूसख्योरगं चरणयुव्वेगंपरिबडिनत्तरसेश्मणयुव्केणं राहा र संवटेव्नारखवड्द्ततय 
कसाप्पतगुःरकिच्रुसमाद्िववच्फ़लकावत्दछशरायभिक्छ अभि शिव-उच्ेच्रप्रविसिन्तागामंबालावराय 
हाकिंबातयाद्र जाण्न्नातगाद्र नापत्तासेत्तमायार एगंतमवक्रमेच्नाञ्प्य ड नावतसाद्खंधरेव्ना रत्यवि 


(4 
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| 

॥ 

| भाषा 
~~ (स १. ¢ अनत 

रतैकदट सूल" लाघक० दमकरतांपोतानाकन््रं दलु्रायाद्‌ इमजाणतोद्रमजा र्ता तेचनेतपकखवा इ इत्यादि व्याख्यान सवेपूच्यवत्‌ 

जाणिनोजांलगोसमन्तमेवसरीसपणोजाणे चिपेवलीण्डेजनो विगेषकच्धवटे त 'जस्सगां क ` जेडखापनेरडवो्द्रड' इषििजवसरि 
1. 9. [ (ब । [= । रि श्वीन 9. क~ लुक्रसे ५ ॥ 

शोगादिकंनेव्यापिद्धग्लानिपासु ६ एशरौरनेखचुक्रसिद' कियाव्यापा रिप्रवन्तीबौनसकु दइमजा णेतेखापुञनुक्रमेचदठयेप्टयटसादित | 

। परेकरीयादारखंतेपे यादार संेमीने कषाचपातलाकर इमकरीनेखमाह्ितगरीरखतो परौ खष्ठिपनेफलगपाद्िवानौपस््िडोलर 

हेकषायञदे नेगोदसकरतांग्लानिवाधघतौजाणौ सरग्यमणौखद्यमकरौशरीरेभावत समाधिखदहितणचवोद्ध'तो य्रासनगरादिकनेवि 

| वेदे णासंधायकरिवाभणी मागेतेलेद्रने एकां तिश्चावोनिरावाघस्य'डिलंप्रतिलेखे इमकरौटटणानो संयारोजवण छकरेखयारो 


दीपरिकाटौका 
सावि यागसमाे तधेदे्यभिसमन्तागतेभवृति जावसम्भत्तमेवसमभिजारवागतारये जस्पणभिक्ख्‌ स्यएवंभवति भिलाएनिलु दं 













दूमंमिखमए ईसंस्रीर गं ्गषुन्नेणं परिवडिन्तए सेखणुव्वेणं खा डारंसंबटे त्ाकखाए पचयएुएकिञ्चाखमाचियन्वे फलगावतद्रौचष्ा 
| चभिक्खूभिनिलुडव्ये चणटपविसिन्ता गामं बाजावरायडहाथिंवा ताद्‌ जाण्नाङित्तमायाए एगंतसवक्षनेज्ना च फंडेजावतणा द्र 
सं यरेच्नाण्ल्य विखमएकायंचनोगन्चद्ररियच्चद्चक्डाण्ल्ना तं सच्चं सचानादोयोएति क छिन्न कक द्धेजावदेतल्यवियं तकार ए इच्च यवि 


[। 








। 
मोहायतणंड्ियं खसं खहंनोस्य सं्ारगाियंत्तिवेमि सप्तमस्य णस्ससन्तमो उद्‌ सश्योखमत्तोजस्स्ण तिणंवाक्यार्लकारं यखभिच्तो , 
रोवभूतो वच्यमाणोऽभिग्रायोभवति ग्लायाभिखलुख हंदत्यादि संसलरेतसंम्ती्यन् टणानिवदपरङ्यीत्तदाख एत्वविससए चत्पिसम 
शिलंगाचा्यैरतटीका 

श्वावेति किमित्ये वंकसेति लाषविकभित्यादि गताैतदेवमन्यतराभिग्रडवान्‌ भिचुर चेलःसचेलोवा शरीरमौडावां सत्यामसत्यांवा 
आयुः शेषतामवगस्योद्यत मरणंबिदध्यादिति द्ेयितुमाड जस्यणंडत्यादि णभितिवाक्यालकारे यस्भि्तोरेवंभूतो वच्यमाग्णोलिमा | 


योभवति तद्ययाग्लायामि खलडमित्यादि यावत्तृणानिसं सरित संसलीयेचट णानि यद्पःकुर्वात्तदाह एयविसमण्डत्यादि चलतापिस 
| मये वसेन केवलमन्यतरञ्ननुन्नाप्य संलारकमारुद्यसिद्ध समक्तंसखतणएव पच्चम्ाव्रतारोपणं करोति तत्त॒ घमव्यादारअत्याष्चटे 
0 


विसमणएकायं चजोग॑चद्ररियचपचक्खाणरज्नात॑रुच' सचावादौख्रोएतिखं च्छिसखकद्कद्ेनावसेतत्य . 
विन्र॑तकार ण्ड यविमोदाय तर्णं्िवंखहंखभंणौस्सेसं अ्णगाभियंतिवेमिञ्णुयुव्वेणं विभोदहाद्र' 
ज्ञाद्‌ षौ रासमासञ्ज वसुमंतोमतिम॑तो सव्व णचाअ्रणोलिसंशदु विष्॑पि विदित्ताणंनु दाध्बस्सपारगा 
अरणपुन्वियसं खाए कम््णाडतिखडृति रकसाएपयणुएक्छिचा अप्माहारोतितिक्णए असि क्ड. गि 











| भाषा 


¦ पराचसोनि ईखेप्रसाविसंवास्माररी सिद्धतमच्चच्चापणपेज पं चमदात्रतासोपणकर तिवारमद्धे च्यारेमाष्टारपश्चक्डं तिवारप्टेपाद्‌ 
। पोपगमनकरि वाभग्णौ काचश्सैग्पच्चक्छ तेडनोयोगयाकर"चनम्रसारण किंवडनानेत्रमेपोन्मेयष्रत्यादिकएुणमच्चक्ड तथाग्ररियकडतां 
¦ &र्यातिव्तायवचनगतष्दूखसते पुणपञ्चवखे इमतिपादपमोपगमनसत्ययीवी तरागोपदिष तिसत्यवादीखाधुद्त्यादकचट्‌ थकनीखमाभ्षसी 
| सपूव्विलौपरिजास्पवो इतिषिसोन्ताष्ययनस्य सप्तसोद्‌ थकःखमाप्तः ७ दिवेयाटमोऽद्‌ सोप्रारभिचेन्छे पृषिलेउद्‌ भे रोगादिपीडार 
, पनी्कालपयौयागतभक्तपरिच्चा दंगितमर्पादपोपगसननोकरिोकन्यो द्हांतिद्ेनभक्तपरिञ्रादिकनो करिवोभारुपूर्विद्रययोक्तवि 


` षिदरसलेष्ठनापूवमैककालपन्रषद्‌ नाव्योकद्ििदे धले"अयु पुक° चणुुनेरंकडतां संलेखनानेकमे मागमोक्ताग्'विमोडदगद्"कडतांभक्तप 
ॐ ननन ब 
[ॐ >| 





१ -9् 1 ~ == ` 











न "न -4------------------- व 
इट अ्चाराङ्गसूल । 





॥ 








चक्डयदरगितपादमोपगमन तेवयाकमे्ाव्वाधीरसाधुपामौनेवडमंतकडतांसूंयमवं तमतिमं तकडतां वद्धिं सव्वं कर्ैव्य्कर्तव्यने | 
लंदनेवियेकस्स्वायोग्य्यययाययोग्य एव्वं जाफीनेत्रयेलिखंकंडां्तीदयण्ट्यो ने सोकोडपालीनखकेते खवा खमाध्िपद्ेएतावता , 
सम्यकूप्रकारि्नियी च्रादरीद्ोपकतेदत्ययैःष्टूल'इ विक ° सकिंवानेयधिकारि कियो विद्ध'्जारसिवाद्यशरीरोपगरणादि श्र॑त 
रगसागदरपादिकितिखंडिवो नासीन्नपरित्राद्रं मरत्याख्यानपरिन्राद्च्ंडीने उुद्धातत्वनानाग्य घम्प्रं खुतचारिवरूपतेडनामारगामी 
एताव तासस्यकप्रजारिनाःयद्ार ते्रावुपर्वकिदतां दीचालीषाय्मादिदे$ सम्यक्संयमपालीनेग्रातचेचा रुमानोवतानेदिवेको 







श्तपर्वमादिवियेषरुणनयी दथिन्नारणिथरीरख्टकिवानो अवसर्राव्यो रएडगोखंखायकरतां नाणोनेययोर्तने करिवे्रटविष, 
कर्मेयकतिख्टरतिकदतांतिमराचुसागद्ूटिखे स्य्दिवेमावरलेषनाकदधेकेष्ट'नम्पक° कयाचकोधादिकमतदुकडतां अल्पकरीनेम 
ल्ादारस्तोकच्रादहारने लेणडारखंखेखनानेकसिमाव्यो चघ्ट्दमादिकरतो जिवारेयारणोकरे तिवाटेयल्या दार्यं तयातिक्णएमं 

















ष्टतापामरलननानोल्या इवेचनअद्ियासे श्चयवारोगयातंकयाव्यो सद्धेदमकरतां मादारविनाचाररिच्रियोगिटला ण्न्नाग्गनिपामे 








दीपिकाटीका 
चेश्रवसरेन केवलमन्यततुन्नाप्य संस्तारकमारद्य सिदसमर्च॑खतएव पश्चमदाततासोप्य॑कसोति एततचतुवि घमप्यादारपरत्याचषे 
ततःपादपेपगमनाच कार्चचगरीसप्रत्याचच्ीत तद्योगंवाकु'चन म्रखारणोन्मो पनिमेपादिकं इरि्वंचसिद्रणमो्यातांच खल्प्राकाय 
` वाग्गतावाम्र्सतां प्रत्याचन्तीत तच्चसत्य'सत्यावादीत्यारि अनंतसोद्‌ यकन यं जवासोतिषुववत्‌ दतिविनोचाध्ययनस्य च्रप्तमोद्‌ क 
म्रदीपिका चक्तःसप्तमोद्‌ यक्त: खप्रतमटमश्मारस्यते चसखचायमभिसंवंषः इद्ानन्तरेद्‌ करेषु रोगादिरुमये अकालपवीवागरतंभक्त 
परिज्नाद्‌ गितमर्ण पादपोपगमनविधानसुक्तं इ-उतुतददेबादुपर्वी विदार्ांकाल पर्यावागतखच्यति इन्यनेन सवंधेनाया तख्ाख्वोद्‌ 
शकस्ादिद्धल चगापुववेगां विमोदादरः जाद'घीमासमासच्न वरमन्तोमतिमन्तो सर्ववनच्ामगलिसं१ अानुपर्व्वासंलेग्यनाकमद्धत्वारि 
विरुटानिद्रत्यादि तचायादुपव्यी बान्यभिदितानिकानिपुनस्ानि विमोडाजि विगतोमोडोचेम्यस्तानि तयाभक्तपरिच्रा इ गितपाद्‌ 
, पोपगयमनानि चवाक्रसमाचातानि बीराशच्ोभ्याः समासाद्यम्राय वमन्तः संवमवन्तः मतिमन्तोदुद्धिमन्तः खवैरुत्यमरुव्यद्चन्नाता , 
| तद्यसयवाभक्तपरिन्नादिकं रचितंशटतिसंदननाद्यपेच्या यगेचिखंमनन्यसटथं अदितीयं स्वेन्नाचा समाधिमनु पालयेत्‌! इविदपिवि । 
। दित्ताणं उद्धाघम्मद्यपास्गा अयु दुव्िचखंखा एकम णात्रोतिच्टरतिर विमोचाधिकारेविमोक्रव्य'हिविघगद्धं यरी रोपकरग्णदि्चात 
¦ रंखगादि तदे वतयाविदित्वा त्यक्तेत्यवैः केडद्धाञ्रवगततत्वा; धमेखच्ुतचारितरास्यसछ पारगाः खम्यगूवेत्तारः ते्यानुपू््यीमतव्नादि 
कमेया खंचममचुपाल्यममनीवतः कचिदृरुणोनास्तौत्यतः यरीरमोचावसरःमाप्तः कमरणायसमर्थो उमित्येवं रंख्याचन्नाताकरम्ीट 
मेदतस्मातूच्‌ व्यति तुटिवतिच्रागमिष्यतीत्वर्य; अयमावसंलेग्वनामा ड कखाणएयवयाएकिचाभमप्पादहारोतितिक्डण्मदभिक्खुगिलाणएल्ना 
आहार्खवच्रतिच ३ कवायानृकोषादौन्‌ प्रतनरत्य्ल्पाडारःस्तोक्ायौ शलेष्नाक्रमायातं यटाटमादितपःकुवैन्‌ ववधास्येत्‌ ` 
- वलाप्वल्मरित्ववः तितिच्चते अरखहगननाद्पि इुमोपितादिचमते सोगातंकंवाख्डते अयेत्यानन्तच निनुग्डयेत्‌ आदारेविना । 











गिलंगाचार्यरतटीका। 
ततःपाद्पोवगसनाव कार्वचयरी रंमत्याचचीतव तद्यो्॑वाकुचन अार्ोन््ेयनिमेयादिकं तवेरग्यमीर्यतांच खल्द्माकाववाग्नतांस ` 
, नोगर्तावामयन्लं ्न्वाचचीततच्रघलयं सत्यवादीत्यत्यनन्तरोदे शजवन््ेय इतित्रवीसिवन्दावपिच्ुखार्याविति विमोचाष्ययनसखरुपमो : 
द्‌ थकर्दाक्रापरिखठमाप्तेति उक्तःखुप्तमोद्‌ थकः सखाप्रतसटमग्रारस्यते अस्चायसभिसंवंघ.इहानन्तरोद यकेषु रोगादि मवे अकाल ' 


1 


, पचावागतं भक्तर्परि द्धं गितमरण पाद्पोपगसनविवानखुक्त सिखततदेवाचुपर्ीं वाचुर्व्यी विदादिप्णंकालपर्यौयागतं उच्यतद्रत्यनेनसंकंघेनाया 


( तस्वास््ोदं यज्वादिष्त' उच्यवेगुनबेय इत्याद्यजुम्‌ चावुयू्नीकमसद्यया त्रव्मायिचादधलार्वग्रहण परिनिटितसैकाक्रिल । 


(ल 
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दर्भ 




















अ्चाराङ्गसृल 1 । २८७ 
न्ारित्वमित्यादरि यदिवानुमून्ीं संलेखना करमच्त्वारिविरुटानौत्यादि तयानुपूव्यीयान्यभिहितानि कानिष्ुनस्तानिविमोहानि विग | 
तोमोोयेषुयेषौवा येभ्योवातानि तथाभक्तपरिन्ने गितसरण प्राद्पोपगमनानि यान्येवंभूतानि ययाक्रसमावातानि धौराभचोग्याः 
खमासाद्यमाप्यवसखद्रव्य' संयमसतदन्तावसमन्तसलया सनन॑मतियोपादेव हानोपादानाध्यवसाय सद'तोमतिमन्तसथा स्ंसत्यं 
चन्नात्वा यद्यखवाभक्तपरिन्नादिकं मरणविधानमुचितं टतिसंहननाद्यपे त्तया अनन्यसुटशमद्वितीयं सवेन्नात्वा समाधिमतुपालये 
पदातिकिश्च इविददत्यादिद्चोकः ह विषेभ्रकाराबस्येति दिविघंतपोबाद्यमभ्यन्तर॑च यदिदित्रासेव्य यदिवामोक्षाधिकारे विमोक्तव्यं 
द्दिविधंतदपिवाद्य' शरी सोपकरणादि अ†तर॑रोगादितदोयतया बिदित्वात्यक्ते त्यथः हेयपरित्यागफलत्वातन्नानखणमितिवाक्तालंका 
रेकेबिदित्वा बद्धा्रव्गततता धग खच्छतचारितलास्यखपारगाः सम्यग्वेत्तारस्तवुद्धा धकं सखरूपेदिन भ्ातुपूव्यीमत्रज्नादिकमेण 
संयममदुपाल्य ममजौवतः कश्चितृगुणोनासीत्यतः शरीरमोच्तावखरः भप्तसलयाकखे मरणायसम्योडमित्ये वं संस्यायन्नात्वा 


















} = षे ०५९ $ } 
अारभण मारंभ; यरौरघारणायान्पानादन्वे षणालक्र सस्माचत्‌ व्यत्य गच्छतौत्ययैः खपूव्यत्ययेनपञ्च स्य्थंचतर्थीपाांतरं 
बाकम्प्रणारति उड्ृहकग््र टभेद त्मात्तुटिष्यतीति लुच्छतिवन्तेमान सामीप्य व्तैमानवदहे त्यनेन भविग्यत्कालस्य वन्तेमानतास्‌ 
वचाभ्युद्यतमरणाय संल खनांकुव्बन्‌ भघानभूतांभावसंलेषखनां कुर्यीदिल्येतदथेविठमादह कसाएश्त्यादिल्लोकः कंषःखंसारसस्यायाः 


खनक्माया तं तपःकुर्मन्यतरापि बारयेत्तत्राप्यल्य भित्ययैः अत्पादारतयाच करोषोदृूभवः सखादतंखडप समोविभेवद्रतिदभेयति 
तिचते असहशजनादपि दुभाषितादि्तम तेरोगातंकबा सम्यकश्डतद्रति तयाचसंलेखनां कुनेन्राह्ार स्या्मतया 


लाणज्ना आहारस्छेव अं तियंरनो वियवंणाभिकंखेव्नांमरणंणोषिपत्यण्डुह ओवि ण सब्नेव्ना जीविएमर 
णेतहा& मञ्क्थो निज्न पे हौ खमाह्िमणपालण्ंतोवहंविउस्सव्नच्चञभात्थंसद्भेसएभ जं विंचिवुक् 
मंजाणे आउक्ं मस्समप्पमणो तस्सेवच्ं तरद्वाए खिष्म सिक्ख च्जपंडिए € गामेच्रडुवारस्एे धं डिलं 


| 
1 
॥ 
कपाया;काषार्‌ यश्चलार सान्‌ म्रतद्वछत्यततो तक्किद्चनास्रीयात्तदपि नप्रकाममिति दथैयत्यल्मादहार; सोकात्यटाटमादि संल 
| 
पडिलेदिया अप्यपारंतुविखाय तणाद्र संधरेखुणो.ऽ चअरणदहारोवयद ज्नापुष्टो तत्यहियासए णातिवे | 

॥ 





ष्त शिर खच्छशद'तोसाडारसेवे भंतियकडता याडारनोद्छेहडोकरे एतलेस्योकच््यो संलेखनानोकमद्छांडी अणसयकरे दतर जीवि 


4. [9०१ 


[| थांजौविवोनवां 1 सं ॥, म + 9. | 
यंकण्संलेखनाद-परवर्ततो साधुसर्ैथांजीविवोनवां टे तथामरणपुणभा्येनरी विद्ध 'परिनसच्नेच्नाकहरतांसंगनकरे जी विवेतथामरिवे | 


| त्यै; दतर'मन्फक° जी विवामरिवानेविपे निरपेचपणेमध्यस्य तथानिर्ज रानोमभिलापी एहवोडतोसमाधिपाले चसमाधिटालेयं | 


भाषा | 


तकच्तामादिद्रकषाय बवाहिरिश्रीरपकरणादिकवो सिरावी सच्छल्यंकडतां मन नोखुद्धपसोरागद्धेपर दिति एचन्वं पेषे ूतर"जं | 







किंकण्यापणयाऊखानो जेकोक्च्डपकसक्तेमे पालिवानोडपायजाणे तेखिष्परासेवकदतां तत्कालसीखेपंडितवुद्धिमंतकिद्धां तेकते 


तदं वकद तातिदेनसंज्ञेखनाकालनो अंतर विचालिलो कालतेनेविषे पएतक्ेस्योभावसंलेख्नाकरताविचाले कौद्वातादिकिसोग | 
ऊपजतिदांसमाधिमरणनीद्रच्छाद' तेडपश्चमाडिवानो उपायएषणीय अभ्य'गादिककरे तेणेडपश्यम्य बली सं ले खनाकरे यथवाभन्त 


| 
॥ 
पञ्चक्व चविसंलेष्वनासं पृण करी मरणकाल्ाव्यो जाणीस्योकरेतेकद्ेे खल'गासेक० ग्रासमारिंडपाचेयथवाच्ररणयविपे उपास | 
यवाहिरिखद्यान भिरिणुफादिविषे स्'डिलपडिलेरौ सस्यक्‌प्रकारिजोई अल्यमप्राणजौवविराधनारहितजाणी तिष्दंभाखकने | 
सांगौमार्याषे तेटणपायरे यथोचितकालनोजाण टटणापाथरीखोकरेतेकहेर्ल"अगणक० अ णादारोकह ताययाथक्तिद्र'लिविध 


ष सयवा चतुर्विघ्ादारश्टंडी संयारेतयद्ेव्नाकतां खयेति्ांपरीस उपरमः फरस्योड्ध'तोखम्यकूमकारिति परीखडमदिवासेति 


1; 





नरि 
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दीपिकाटीक्ता। 

` न्वानतंत्रनेत्‌ चगोरदैन्‌ चाद्यारसैगतिक पर्मैवसानंनजेत संलेग्ठनाकसंविद्धाया नगनविदध्याटितयर्यः | | 
मरणंनोविमव्यर इडन्योविणसन्नेज्नाजीविमरगेतेडा४ शखंलेखनायाव्यव्ितः खाधुःखषैयालीवितं नाभिकाचेत्‌ नापिमर्ंप्रा्य ' 
येत्‌ उभवतोनीवित्तेमरगेेवा नरगं विदध्यात्‌ जीवित्तेमरणेतवा४ मन्फवयोनिन् रापेडा समादिमगुपाद्प्‌ चं तोरद्दिवि टसज्जच्छवं 
खुद्भेखए५ जीवितसरयोर्निरा्रं तया मध्यद्योनिनेरापेच्चीखन्‌ मरगाखमाधिसनुपाकलयेत्‌ सरग खमाधिस्ठो चचुपालयेदिति 
मावः अरंतःकणावान्‌ वदधिरपिगरी रोपकर्पादिकतं ब्युतूखन्यध्यामस्य मर्गं ततृगुद्वं॑विद्रोतचिकारदित मन्तेपयेतपरावरैयत्‌५ 
जनिं चवक्रमं जाणेयाउरेकमन्ध्मप्मग्णोतम्यव चं तरद्वाए खिग्म'खिक्ठेज्नपणिएदं चावुपःचेसं सस्यगूपालनं तस्करे पितद्ाुदा 
लनः चानाचुपर चंकं चनंउपकमं चन उप्रक्म॑चेमंग्रतिपादनोपायंनानी ततंचिप्रेवशजनेतव्यापाद्येत्‌ पर्ठितोडदधिमान्‌ तस्मैवं 
खनाकालस्य अंतस्जालेयद्र संलिखितण्वदेद्धेद्देरी यदिकचिदादाद्चि भातकःचयाचनोवित पडारोखात्‌ नतःखसाधिसरगाभ । 
भिकाचन्‌तदुप्मोपाय मेपगीद्रिधिना अ्य॑गादिकंविदध्यातूएुनरपिसं लिखेत्‌ चववाभक्यृरिज्नानादिनंकर्यातुसंलेयनाशरुद्राकाच ` 
चमरगाका्लंसमुपद्ितंन्नालाकिं कुयीदित्यादगामनेवाचदुवारन्ब वडिल्लपडिलेदिवा यष्पपागं तुचिन्बायतगाडई. स॑यरेमुगोग्रासेग्राम 
सध्ये उपाचयेच्रण्य.उपाययाहदिरपिदद्याने गिरि णायां सरव वास्यख्डिसं प्रल्यपेच्यस्पप्रागं तुप्रा गरडितंचिन्नायम्रामाद्ियाचिता 
निप्राखकानिटग्धानिरु्तरेन्प्‌ निययोचितकालस्यवेन्ताटण्ाानिसं सौय किकु्यादित्वाइ अगडारोतुयद्रं ज्नायुद्धेतव्यद्ियासुएनातिवे 
लंउवचंरेमारुच्े ईिविपुदवं नविद्यते यादा रोऽस्येतिञ्ननादारसत्रयवायक्तितिविषं चठवि धंबाद्ारमत्याग्छावसंमारकेतगृवर्सैनं क्‌ 


५५ 


[र ६.2 [ग्‌ {१ (१ ५५ | [नक न ६।॥ 
यौत्‌प्पुटःपरी पद्ोपसरगेःसम्यक्‌तानृखधिरुदेततत्रमावुष्य रकुक्ल प्रतिद्कलःपरीपद्ोपसर्े स्यु टोच्याप्तोनातिवेल सु पावदेत्‌न मर्यादो 


(०७ ७० ००१ ०४ 











शीन्लगाचार्यरुतटीका 

अवेत्यानंतर भिचु्ु्चुग्यौयेत आाद्ारे्रविना न्दानर्ताबनेतचगेर्‌ ्दधैन्नादारसेवातिकं परय॑वखानंबजेदिति चत्वारिकिरृषानी , 
त्यादिखंलेष्ठनाक्रम विद्धावानयनं विद्या दित्यः चदिवान्नानतागुपगतः सन्बादारस्ांतिकं सममं तच्नेतयाद्याण्टार यासितावत्‌ । 
कतिचिर्दिनानि युनःसंले षखनागेेविघाखेह मित्य वमाडा संतिक्र सिचादितिकि्च जीवि्ंदल्यादिदोकः तत्रं लेस्डनायां व्यवस्ितः 
सवैवासाधुर्नीवितं ्राषएार्णएलच्दगं नामिका देन्यापिचुद दनापरोखमनधि सडमानोमरंपराययेदुमवतोजी वितेसर देवान संय 
विद्ध्यात्‌ जौविनेमरेतया किंभ्‌तसरिस्वादित्याद मनव्करलोडत्यादिद्ोकः सगदं पयोग््ं धये तिटतीतिमध्यस्यः यदिवाजीवित्तमरख 
योनिसाकांनतवा सध्यख्छोलिजराप्रेलितु रोलमस्येतिमिजंरापेनीसएवंमूतः;समाधि सरयाखुमाधिमदुप्रालये ज्नौवितमरणाखुखार 
डितःकालपर्वय ण चन्छरणमापटाति तत्वमाधिख्यो चद्ुपा्तयेदितिभावः. श्चं तःकषायान्धदिरपि भशथैसोप्रकरणादिकं श्युत्‌खव्नातलन्य 
घ्वभ्वालनन्तःकर्णं ततृश्युद्र ्देपरनात्‌ विच्रोतङिकारदित. सन्द पयेत्मरायये दितिकिद्ध जं किच्दत्यदिच्यौकः उपक्रम सुप ¦ 
नमरपाचसत'वंकदनजानीत कस्ोपक्मश्राबः चेमस्य्ापःचेमं सस्वन्ालनंतस्छसंवं षि तदाच्चयमनणएतदुक्त' मवत्वा्ाञ्योचंचेन ¦ 
मरतिषालनोपाचं नानत तंचिम्रमेवद्िदेद्यापास्येत्‌ पर्डितोडुद्धिमान्‌ तस्तैवरलेष्डनाकालस्यातरद्वाएत्ति चंतरकाले्द्संलिखित् 
प्ठदे हेद्‌ दा चदि नादिन्नोभादंक ा्युजीवितापडासख्ात्ततः समाधिमग्षयमभिकाचन्‌ तडुपससोपायमेषखाच विधिना ` 
च्यट्नादिकंविदध्यत्‌ पुनर्पिरंलिेत्‌ चदिगनमनचाचुः दंमस्वनी वितस् वक्तिमप्य्‌ पकमणमायुः पुद्ञलानांखवत्तनं रुसुपस्यितं सन्ना 
चीत ततैव चने व्टनाक्रालस्छमघे चअव्याकुत्रमतिचिम्रमेन भक्तपरिज्रानादिकं ्िचेदात्खेवेत पंडितोदद्धिमानिति खले खन्द 
कावच्रसरर्काएलं उद्धयस्डित॑च्ाला निंक्वादित्याड मासेदत्यादिचोकः ग्रामःप्रतीतोयामयब्देन चालरमत्तिचियञ्पलचितः मरति्य , 











=---------------------------------- 
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॥१ 






 येच्छ विन्नायचात्पप्राणं माणरहितं ग्रामादियाचितानि माङूकानिदभौ दि घुमयानिटणानिसं लरेनमु निचेयोचित कालस्छवेनते निसं 





' सतीयेच ठणानियत्‌कयौत्तदाह अणाहारोडत्यादिश्चोकः नविदयतेच्राहारोस्येत्यनादहारसतत्न यवाथक्तिययासमाघानच्च लिविंवा डा 
| र॑प्रत्याख्यायासेपित पञ्चमद्ात्रतःत्तातः त्तासितसमस्तप्राणिगणः खमखखदुःखटच्चावव्नित एुखप्रागभारतया मर णाद विभ्यत्‌ संस्तार | 
| केलग्व्त न॑कवौत्ततचस्यु्टः परीषदोपर्गँसूयक्तदे हतया सम्यक्तानध्यासयेदयिसेत तत्रमातुयैरतक्रलम्रतिकूलेः परीपन्पसगैः 
| स्पुटोव्याप्तो नातिषेलसुपाचरेत्‌ नमर्वीदोज्ंषनं क्यीलुतकलतादि संबंधात ध्यान वथगोभूवात्पतिकूलेव परीपडोपसरगेनेकोघ 





लंडव चरे माणुसेहिंनिषुषटचं ८ संसप्मगायजेपाणाजेय उड्महेचराभु जंतेमं ससोणियंणछरेण पम 
ज्नएरपराणादेहं विहि संतिढाणाय्रोविडम्भमे अआसै्िंविचित्तेहिंति प्यमाणोदियास८१० गये 
हिंविचिन्तेहिंख्राउकालस्सपारणए परगग्ोततरः चेयेद्वियस्सवियाण्च्रोश१अयंसेयवरेधम्म णायपुत्तं ए 
साद्िए श्रायवच्नः पडीयारः विजचैच्नाणिधातिधा १९ हरिएसखुणणिववजेजना धंडिज्लंमणुयासरए ` 








मापा - 
्हांमतुष्ये मनुकूलपरतिकूलपरी सफर स्योज्'तो णातिवेलसुवचरे यथोक्तम्यीदान उद्ल'घनकरेखल' संखुक १ संसेगम्राणकदतांकी 
डी्मकोडासियालमसुखजीव तयानेरद्रं चरटभादिक तथास्रद्धेचसाखमीदिकते रएढवानानाभ्रकारजीवमासथोथितभजे सिंहादिक 
| मांसाद मथ्कादिकयोशित तेजौवाश्राहारनेधि माव्याइस्तादिकेकरीनरूणेकडतां दणेनदों तयारलोदर्णादिके रौ रमथयका 
| दिनिवारिवाभणी प्रमार्नँनन्नो छिवेतिहां चौ तवे तेकद्द्े त'मारणक० एमाणियानीवमाशरोदेदशथरीर ददिसेद्मर॑न्नानद्भैनचारि 
त्रनयीद्धिंखतातेडभणी एदेदमादरोनथीसेष्ां ोदटे इशिकारखितेनीवने अंतरायनेभयेनिपेघेन दों मनेतेदस्यानकथको अन्यत्र 
जाद तेकेवोषटे खाद्वप्राणात्तिपातादिकते जेगोजुञ्राकखरारे तेदभणीतेणे्छते श्ुमाध्यवश्ठायविेपिजीवे भच्यमाखुएति 
प्रमाणकत{ जायेमण्टतसोसौचोतो तेदनौ परेदियेखुखवेयतो तेहनीकौ घीवेदनासस्यक्‌्रद्धियासे्हूल'ग॑येक° गर वकतां मागम 
तेविचितनानाप्रकार्मंगप्रविष्ट अनंगप्रविष्टकालिकडत्कालिकादिकतेणेकनौ ाप्रणपोभावतो आयुकालकष्रतां ष्टतय्‌ कालनोपारः 
गामौयाई जांन्रगीषछेदलासा खृखासणएचवेमरणिनऋमो्ध'तो सिद्धिखथवतिभानिकपद्वीपाने एतक्तेभक्तपरिन्नामरणकन्यो चिवेद्ध" | 
गितमरणकद्धिये पगद्ौततरं चेयंक्तां एद्‌" गितमर णभन्तपच्चक्छाणयकौ नियमथकौ चिद्ध'सादहारमत्याख्याननेकरिवे तथासंया 
रामातभूमिकागादिरिविष्वरिवाने निपेधिविश्ि्टसंषयणने बलिग्रद्ियेतिशिद्रएमररटग्यहीततरकडिये एकेषठनेडदतिकन्ते द्रविक 
करतां संयमवं तसुक्तिगमनयोग्यतेदने तथाविवाणोकहतां गी ताने ज्षन्यनोनवपूवैनाजाणनेण्डषः नेरानेनदधद्‌ दिद्र'गितमर 
शिजि संलेष्ठनाट एसंयारादिककन्लो तेखव्येतिभेजजाश्एिवो जेसने सोविशेपतेकड्ेे ष्ट 'यंक० एतेखनेरोभन्तपच्चक्डा्यकौ नूरो 
इहां दू"गितमरणविपें खमन दिकविषिसंलेष्वनापूलयवत्‌ जाणिवीतयाउपकरश्वादिकच्यंडी धंडिलपडिलिद्धी यालोद्रैपडिकछसीपं 
चसष्टानताधिरूढचतुनिध ादारपञ्चक्खी संयारोतिष्टे इहा एतलोजविथेपे तेदेष्बाडेे खायवच्न' कतां प्यासवर्जीप्रतीचारकडतां 
अंगनोव्यापारतेविेपेांडे लिविघतिविधम्रकारि एतावत्ताएककायनव्यापार उच्वारप्रचदणटालीवीलो संगनोदलाविवोचलापियो 
सव्बेयापिपरि रे षटू" हरिपणदरितकहतादलयोक्रादिकतेनेविये सेनन्हौजेख्य'डिलपडिकेद्धोरे तेतलानमाण्टि ययनकदितया 














रोपिकाटौका 
घनंकयीत्‌ संसप्मगएयजेपा्णाजेय उडटमद्ेच॑रे भूजतेम॑खरोधि्यं णहूणेणपमन्नणटसुंसप्ं न्तीतिसंसप्प का पिपी लिकरकष्ादयोये 
आप्याः प्राणिनोयेचोदधं चरा ग्धादयोयेचाघ्राः सप्पीदयःतेण्यं भूता नानाप्रका रामुजते मांस्योधितं सिंद्ादयोमां संम कादयः 
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३६० अचाराङ्गमूत् 1 





शोषितं तांच प्राणिन्ाद्मसार्थिनां समागतानदन्ताटिभिनेचुुवात्‌ नइन्वात्‌नचच्छमायं ररी सावयवं नरनो चरगाटिना ग्मा 
ऊयेत पाणादेंषि्दिखन्ति ठा णाञनविखने ासवेदिविचिन्तदटि तिष्मसागोदधिवासए {° प्राणा;परागिनममदरदसिरति नुन 
न्म नादीनि चतस्यक्तद्‌ाथिन्‌ अंतरायमवान्रनिपेधयेत्‌ तस्म्राच्चस्ानान्राप्‌ दृगनेत्‌ नाच्तयायात्‌जिमृतःसन्‌ चाचः प्रागातिपाता 
दिभिकिविक्तः यगभ तरविद्यमानः सुनाध्य्वसायात्‌ भच्छननाणापि अरताटिनाब्प्यमायाद्व सम्यकरतत्‌र्ताचिटनां यिसद्धेत गन्वे 
रचिते डि ्रारकालस्यपारए पगदधी ततरचेदं दविस विवाग्णयो? १ ग्रन्ेरगम्रविषेरामानमावचन्‌ च्राचुःकालग्बच्त्युकालद्छप 
= तन्मरग्यविष्ानकारीच िद्धि'चिविटप्र॑वा माम्‌ यातृगतंमक्तपरिज्रासरगासांग्रतसिंगित 
सरगसुन्यते पगड़ी ततरः चेदभग्ट दीततरचेदंवर्येगप्र्टरीतंमरयी ततरंतदेवमगटडीततरकं ददि न्तवच्यमा णमि गि तमर्यत द्विम 
त्याखानाव्यन्नायाचिवसेनचतवि षादारमल्यास्यानाद्‌दगितप्रदेयससारकमातपर्डिराभश्यपगमाद्चविविटतरटतिर्महननाद॒पेनेन 
प्रकण ग्ट््यकस्यतद्नवति दविवन्द्रवयसंवमः चविद्यतेवखारौद्रविकः तस्यविलानतोगौतायस्य जघन्यतोपि नवम्‌ वविगारद्स्वस्वति 
नान्येति चत्रापौनितमस्णे चन् लेग्वनाद गसं लारादिक्त मभिडितंतन्धेवाच्य' अयमपरोविधिरित्याड भवंसे ग्रवरेधम्म ाचपुन्त 
गचादिए चाचवन्न यडीवारः विनह्ेन्नातिघातिधा १२ खोयंग्रपतेऽन्यो भक्तमरत्याख्यानाद्धिखः दू'गितमरगम्यधर्मो विगेयोन्नातएुदेय 
वीखद्धं मानस्डामिनाखदटुच्राडितः उपलब्बःखाष्ितिः अलाभौ भितमरण प्रतन्यादिकोविधिः रे्नाचपर्भवत्‌ तयोपकरणादिक 
दित्वाख'डिलग्रवयुपेच्यालोचित ्रतिरकातः पद्म दात्रतारूटचवुवि घादारं म्रत्याप्यायसंलारकेतिटत्ति ष्मयमव्रवियेषः अालवर्जैप्रति 
चारर्रंगव्यापारंवियेयेनद्याच्चजेत्‌ तिनिधं लिविदेनस्छव्यापारव्यतिरेकेणपरित्यनेत्‌ स्वयमेवचोदत्तं नपरिवन्तं नकाविक्ायो यादिकं 
विधत्त {२ इरिए्डनिवन्न व्ना यडिहठ मगावाखए विडसन्नमा्ादारो पुद्रोतव्यद्धिवाखरए १३ इरितानिटूवांङु रादीनि नेषन ययी 
तस्र्डिलं मत्वाजयौत सबरा्यप्यन्तरखुपिं दयुत्छन्यत्यक्रा च नादारःखनृस्य,टः परीपद्धोपसर्गैसत संारगोव्यवख्ितःस्यात्‌ सर्वम 





५ 





शौ लं गाचा्यरुत टीका । 

निन्नःसखादित्यं तदेवदथे चित्रमा संसप्मगाद्रत्यादिचोकः संसखष्य न्तोतिखस्प्म काः पिपौलिक्ाकाट्दयो चेमायणामातिनौ येचोटेच 
राग्यभराद्योाधचया तरलवाचित्ान्यप्याद्वस्त एव मूतानानामजारा भुजततःस्यदरंति सांरुरिंहव्यात्राद्य लयायोचितं मयकाद्‌ 
चस्तां च प्ाष्डिनत्राहासार्विंनः खमागतान्‌खवं ति छकमारवद्वस्तादिभिनेन्ुगयान्बडन्यात्‌ नचमच्यमायंय सीरादववं रलोदरन्धादि 
नाप्रमान्नवेदितिक्रिद्ध पाणणादेदद्त्यादिद्ोक्रः प्राप्याःप्राशिनोदेदह ममद्िरूति नतुपुनन्नानदयंनचारिवागीत्यतस्छ् टद्‌डाशिन 
स्तानन्तच भवान्ननिपेषयेत्‌ तच्ा्चखानान््राप््‌ मे न्ान्वत्रवाचाक्कि'शूतः सन््रायवेः प्रा्ात्िपातादिभिविपय कपाचादिभिन , 





विविक्त; वग्भूतेरबिद्यमानैः शुमाध्यवसायीतेर्भच्माणोप्य खतादिनाटप्वमाखदव सम्यजृतत्‌कतविदनति स्प्यमानोवाध्याखुयेद 
विषद्धेतेतिक्िद्ध गं येडिइत्यादिवोकः ग्र॑वे;खवाद्याच्चन्तरेः चरीररागादिमि विविक्त सत्ये: सद्धिग्रेयेवांगानंगम्रन्टियामान-मावयन्‌ 
घन्पंखकष्यानान्यतरीपैत चादःकालखखर्ल्यकालखपारगः पारगासमौखात्‌ वावर्दत्याडच्छाखा निखाखास्तावत्तहिदध्या देतन्सरण्यविं 
घानकादीचचििं वििष्पंबामान्र चादिति गतंमक्तयरिज्नामरगां खमितभिंगितमरयं खोकारकदिनोच्यते तद्यवाप्रग्दीततरकर्चर्द 
अकर्थगग्डड्धीतं प्रम्यडीततरतदेवच म्रग्रदीततरकं इदमितिवच्य मागा सिंगितमर्णमेवं तद्धि गक्तप्रत्याख्वानात्क्ाया न्नियसेन चठ 
विवाडार भत्यास्याना्दिभितप्रदेय खंलारकमातर विद्धारास्मगमाच्च वि्चिटतरशतिसंडनादण्तेन अकर्यैणग्यद्यतदति कसैतद्गव 





तिद्रत्वखंवमः उकिद्यतेवस्वाखी द्रविक्रस्विजानतो गीतायवेखलठन्यतोपि नवपृञ्वियारद्स्वमवतिनान्यस्येति अलायौगित्तमरणे 


उत्‌ख्लेखनाट णरुम्ाखदिकनसिद्धितं तन्वनेवाच्यनवसपरोविधिरित्यःड चयंखेइत्याटदिनचोजःचसदूतिसोचमपसेन्यो मक्तमत्यास्या , 


॥) 


नाद्विनदःनितनरयस् घो वियेषोज्ञात दुतेयवीरवद्रं मानखाभिना खद्रादितडपलव्बः खादितोऽखवानन्तरं वच्छ माणत्वात्‌प्त्य 











~~~ 


^ ~~~ म 


चआआचाराङ्गसुल । - ` २९१ 


९. 


(1 





च्यासन्बवाचिनेदमभिषानं अतपौगितमरये मनन्नादिकाविधिः संलेखनाचमूरववत्‌द्रश्व्या तथोप्रकरणादिकंडित्वा -स्यं डिलंपरनन। 
लोचितप्रतिकांत यच्चमहात्रतारूढ शतुर्बिधमाारं मत्याख्यायसं खारक तिषटत्ययमलविेष अलवरनेप्रतिच्ार सङ्गव्यापारं विधे पे 
जद्यतयजेन्तिविधं तिविधेनेतिमनोवाकिःखतकारितालुमतिभि;खव्यापारव्य तिरेकेण परित्यजेत्‌" खयमेव्चोदत्तं नमसिवितेनकारि 
कायोगा दिकं विधन्त सवैथाप्राणिसंरदणंपौन;युखे नविषेयसिति दर्गयितमाचन्हरिण्डत्वादिश्ञोकःदरितानिदूलैकरादौनितिषुन श्यं 
तस्य डिलंमतवा शयोततथासबाद्याभ्यन्तरमुपधिं बयुत्‌रु्यत्यक्ता अनाहारःसन्‌स्पुटःपरीषदोपसर्ग तत्र तस्खि संसार वेव्यवस्ितःसन्‌ 


विउसेज्न्रणाहारे ुगोतत्यद्ियासण१३ ` द दिरडंगिलायंलो समियंश्रारखुंणोतहाविसेच्रगर ` 
हए चेलेनेसमाष्ि१४ अभिङ्गमेपडिक्रमे संकुचिणपसारिए कायसाहारणडराए दरत्थंवाविश्चचेयणे 

, १५ पडिङ्गमेपरिकिलंते अदुवाचदं हायते इरेणपरिकिलंते रिसिर्व्नाय्रंतसो १६ अ्रासोणे 

 अणेलिसंमरणद्र दियाणिसमौरए कोलावासं समासज्ज वित हंपादुरेसए १७ जउवन्न ससुप्ज्ज ण 

। ¢ ४ भाषा. 

बाद्याभ्यं तरडपधिवोसिरानी आद्ाररहितति्हापरीरुे पीद्योध तो्रह्ियासे खष्ेत्ययेः"छलं इ"दिएक* तेखुनि्याद्दारविनाद् 
द्िएसीन्ानिषामतो शमतोभावचरापथेविषे चासो चार्तसोद्रपरिडरे जिमखमाधिपामेतिमकंरे संकोचनकीषे पी योध तोरस्ता 
दिप्रखारेतिमेकरतां ऊभगोद्ध'तोकेढोाद ऊंभोयाद जेतलौमूमिसं यारो तेतलामादिं्ाषोपाद्टोचालेः तेडपुणतेश्यगरिदेकतांग 
हनाम जेडभणीयथोक्तमागं चतिक्रमेन्ौं तेभणी गरदहानयाई तेकेबोडे अचरअंगीरुतमर णएयकौ डःखतोनयीतवासरुमाहि 
तधमेष्यानशुक्तध्यानि प्रवत्तं तो समाधिसद्धितदे द्धूत्र'यभिक० अभिकमेकदतांसंयासाथकौ किणिदीनिर्यामकादिकनिसन्स्‌,खमसनि 
तथापडिक्मेकडतां तिहयकोपाद्धे चाचिवेतयामूजादिकने संकोचिवेपखारिवेकरौ एतलावानासयामणौकरे कायसाहार णकायश् 
रीरतेनोसाघार्वो समाधिद्र'राखिवो तेनेदं दमकायन्यापारेकरतां दहाद्रंगितमर्ये यवामादमोमगसनविये अचेतन 








~ -------------------------------- 
[नि | 


नौपरिदरं सक्रियतो.तेक्रिया रछितेजकरवा्‌ द्रत पडिक्रमेक ° जवेठांतयाद्धतां गातर्भगयाइ. तोप्ररिकमेकडतां निचमितम्रदेथविषे 
चाज्ञेयङटिलगतिद्‌' गतागतिद््‌'गतागत्तिकरे तिमकरतांयाक्रेतोवे सेयथावतेकहतां म्रखिहितगात्रकतोर हते जेवरीद्रमरश्िवेषरि 
लरुपामेतोऊताणो अथवावामेदादिणेपाचेद्धये यवादंडावतालिमसमाधिपामेतिमकरेष्धल "चासी णक” तेसाधुष्यासी नक्ता 
खतेस्यो्णेलिस्तंकडतां अनेरेादरतंडइडेलो एडवोमरणणएडवोद्धतो द द्वियचन्तुरादिक इष्टानिष्टाविषययकौं रागर्द घनेञ्रकरििवे 
समौरएसस्य कूरे एतावतारागदह घषयकी निवत्तीवेससतापरिणामिमरवरत्तीवि तयाकोलकहतां षणकीटकतिदनो अआवासस्थानएताव 
ताजेदमादिपुणड्धद* अयथयवाउद्‌ छिकादिकजीवनो निवासणएडगोखमासज्नकदतांपामीने तेहघकीजेवि तवकता जीवरद्धितए दवो 
फलका दिक्वषट'भणभणी पाट्रेसएकदतांगवेषे त'जउव° जंहयनु्टानअवषटभनादियकौ वञ्न'कडतावज्‌,भासैने भाविद्कम्पका 


रौपिकाटौका 
विसडेत इ दिणएद्दिभिलायंतोरुभियं खादर सखुणीतदहा विखेयागर ए अचेलेजेखमाद्िते १४ ससुनिरनाहारतया इ द्वियैग्लायमान्च 
भितासादरेत्‌ नान्तेध्यानोमगतोभवात्‌ यथासमाघानमास्ते खंकोचननिविं णो दस्तादिकंमरखारय तेनामिनिरविं खखपवि्ेत्‌ चयें 
गितदेशेसं चरेत्‌ तथाप्यसौखखकरूतचेशतरादगद्यैप्वकिंभूतः यचलोचःसमा्ित; यंसीछतमर णाच चलतीत्यचलः सस्यगाद्ितंव्यवस्या 
पित॑घसैष्यानापेच्तया खभिमुखक्मणं भिकम्णंसंस्तारकाद्रमनंप्रतीपर पच्चादभिखुखंकमणं प्रतिक्रमणमागमन मित्यर्थःववाखसाघानं 
भुजादिकसंकोचयेत्म्तारयेद्ाकिसथे कायखशरीरस्यपररुतिमेलवस्य खाघारणाथं चताप्यसौवा शन्दात्मादपोपग नने चचेतनवतृ 
मूः४ 
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| ३६९ आचाराङ्गसुच। 


; 
॥ 





अ 


कियोपिनिःक्रिवएवपमडिकमेयरिकिलंते यदुवाच यद्ायतेटायेणपरि किलंते निसिण्व्नाययंतसो {६ यद्टिनिपयटसापिगालर्मगः 
1 


1 परिकरेत्चक 4 ययानियसितेदेरे तेनापि ५ हवने ५ 
¡ खात्ततःपरिक्रमेतच॑कस्यात्‌ यभितेदेगे चङ्ुटिलवागत्यागतानिकुवौत्‌ तेनापि तःसन्रववोप्विटस्तिटेत्‌ ययायतोवयप्रयि 











| हितगातः चदा्टुनःस्वानैनापि परिकसनिवात्‌ ततःउन्तानकोवापाण्डंशायीवादं डाचतोवाययाखमाघानंतिटतिचरसीयमयोदिसंमर ' 
` रद्द्विाद्रुमीरए कोलावार्खंसमासन्नवितर पारेण {७ यास्नयाचितः किंभूतं चनी हं इतरलनदुरष्य वेवं द्‌ द्विवाशिद 

छानिषटखविषयेभ्यखजायात्‌रागदं पाक्ररणतचाखम्य गी रवेदूप्र रयेत्‌ कोलाइणकीटकासत पामावाखःकोलावा ससत षु यरुतं उद्‌ दि 
, कादिनिचितंवा समासाद्य मप्यतस्माद्यदवितयं आ्ागन्तुकतदुवलन्ठुरक्ितं अवट"भनावग्राडुषयेदन्वेपयेत्‌ जखवव्न ससुप्पव्न नतद 
¦ अवलंवणएतञ्नोचसे्प्माणं सवेफाखेदियासए ८ यतोवस््ाद्तुखानाद्वट'भनादेवेच्नगदव्व' गुरत्वात्क्मैयवद्य'वापायतन्बरुत्पदं त्‌ 





शओीलंगाचा्य रुतटीका । 
` सर्वमध्यास्वेटधिरुेत किद्वद्रदिएडिदत्यादिङ्धोकः सद्यनादहारतवा सुनिग्खीवमान द द्वियेःयनिनोभावः गभितासमतासास्यंवा 
चारन्याडरेत्‌व्यसयापये ननात्तैवानोपगतामूचादिति ति ययासमाषानमासे तद्धयासंकोचननिर्विटो दस्लादिकंग्रसारयेत्तेनापिनिनि 
सडपरविगेत्‌ चंगितददेशेखंचारद्ा तवायसौखकूतच्चेटवादगच्यैव किंमूतदतिद गैचत्वचलोचः खमाहितःचद्यष्यसालिनितम्रदेये खतः 
शरी रना णएचलति तव्रापय्युद्यतमरणान्नचलतीत्वचलः सम्यगादितंव्यवस्वापितं घ्रं ध्वानेश्ुकध्याने वामनोयेन रुखमाडितः 
मावाचदखितद्द्र'गितग्रद्धेयेचंकम गादिकमपि कु्यौ दित्येतद्यैविठमाह भिकमेदल्यादिचोकः मन्नायकापेचवाभिमुग्दक्मयमभिममयं 
खं लारक्नात्‌गमनसित्यरःतवामतौपपद्यादभिसुष्दं कमणमागमनसित्य्यःनिवतदेयेगननागतसने कुर्यादितियावत्‌ तयानियत्तोनिषसो , 
बाचवाखमाषानं भुनादिकंसंकोचयेत्‌ प्सारयेद्टाकिमयं मे तदितिचेदुर्वतिन्ायख्रीरस् प्ररुतिरेवस्साधारायें कावसाष 
रणाद्चतत्मी डा कनादुष्कोपक्रमपरिहारेण खायुःस्वितिच्यात्‌ सरंययासखाच्रपुनसरेयां मडादत्वतचा थरीरपीडोयापितचित्तस्या 
न्ययाभावः स्यादितिभावः नतु चनिरदख्मस्तकायचेटस्य शुव्कक्नाखव्रदचेतनतयापतितस्य प्रचुरतरपुगछम्रामभारोभिडितडइति नायंनि 
चमः खुविग्युहवाष्यवखावतवा वयालक्तयासेषित भारनिवौदिणस्तनुल्यएव कम्प्र चयोदाप्यसमै वायब्दात्तत्वामाद्पोमगमने अचेतन 
` बत्मक्रियोपिनिःक्रियण्ठ चद्िवालावौनितमर्णा चचेतनवच्छध्ककाटवन्धवैक्रियारडधितो चयापादपोपगमनेतयासतिखामय्य तिर्ेदेतन्धा 
मध्धामते चैतत्छुर्यादिन्या दपडिदने दत्यादिखोकः चदिनिषनःखयानिषसस्यवामातमंगःसखान्ततःपरि कासेच'कम्याद्ययानियसितेदेशेकु | 
टिलयागव्यागतागतानिक्घर्यत्तेनापिचां तःखुन्बववोपविरच्तिटेतूवयाययोवयाप्रिडित गाल्रद्ूति चदापुनःस्वाेनापिपरिङमनमियात्त 
द्यवा निषखावाप्धैकेर्एवाद्धपधकेग्य वोत्‌क्तट काखानावापरितास्यति तद्ानिषन्नःसखात्तायुत्तान कोवापाश्छंशयीवा रंडायनोवा | 


लनं डथाचीवा चवाखमाघानमवतिटेतजजिद्ध चाचौणंइ्यादि लोकः चाखोनच्ायितः किंतन्मरं किंम्‌ तमनीहय मनन्यमहयमितर 


र तश्च (५ यहि तिदवयतिं उकायाद्रामरेानरणतचा खम्यगीरयेल्रयेद्दित्ि | 
जनदुरष्यवखेय तवामतचक्तिंङ्व दितिद रवति इन्द्रिवाणीटानिटखविषयेभ्यः उकायाद्रागहेषाक्रणतव येतं सयेद 


(प वि [व [न € ॐ ०५ खिकादिनिचितं र वाखा {द्यलब्ातच्छाययदवितयसगन्तु कतद्त्यचन्तरर _ 
जी लङ(इुको टनास वासावाचखः कोलावाचससतद् ररत द्‌ !उकाद्‌निचिते च तख्ादयदवितयसागन्तुकतदूय जन्तु 


न 


द्दितमव्टम (० [प एस्‌ मसचिरमन्व पवेत (9; रः चोटनाःसभिघाय यन्चिपेतदरेयितमाद ५ 0 नखवर्व्न क# \ 
तमवटंमनाव ग्राडुययेत प्रकटमरत्युसं्तस्छयोग्य मखुधिरसन्व पयत द जितसरेचोदनामभिघाच वच्िधेतद्येचितु व 





॥। 


तत्यच्मवलंबणएट तउडङक्कसेच्रप्याणंसव्व फ्रासेहिवासणए १८ चवंबातततैखियाजोएवं्णुपालय सव्वगात 
शियोधेविढाणएयोणविडम्भसे १ अवंसेत्तमेधम्बर पुव्व्टणस्सपग्गदे अविरःपडिलेहिन्चाविदरेचि 
' दमाद्रणे २० अचित्तं दुसमाखच्ज टाबएतत्यच्रप्मगं वोधिरेसव्वंसो कायं णमेदेदेपरखा ९१ जावः 
चनोवंपटखहा उव चग्गायसं खया संदुडदेहमेदार इतिपख अह्िवास्ए ९९ भिढुरेखणरव्नेऽजाकामे 


प 
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च्राचाराङ्गसुल । २९ 


















भाषा 
कार्ये यवाच्रवद्यपापतिऊधजे तिद्काषठादिविपे चवलंवेनचं तेषापडत्यन्तिनाकारणयकी श्रापगापु"उकस्कडतां निवत्तीवेतया 


{ददि न क 1 = ९, जसे श ९ 
सर्वस्य्रकतांपरीसखयकी ऊपनादुक्छतेसहे मनमादिद्रम जायो एमेजेथरीर खं खोरे तेखनेएमीडवेद्धे ` पर॑जेमे्ाटस' छे धम््ोलु 


छानतेदनेपीडतानयी यनेजेशरीरनौममताकरिस्यं तोरधर्म्राचरणपौडाखेद्मजाणौपरीखडऊपनासन्े एतलेकरी द" गितमर याको 
द्िदेपादपोपगमनखरूपकचेरे सूल अयं बाक° जेएमरत्यनच्तडिव्डांकरौसये तेसरयाविधिश्चायततरः म्ररुटतर चे केवलमक्तपरिज्रायको 
इ“गितमरगाच्रायततरनथी किं तुएपादपोपगसनद्'गितमर रेयको अधिकतरजाणिवो इहां पुणजेद्‌'गितसर शिप्रत्रज्या खंलेखनादि 
कच्युतेहेनजारिवो ेाभुदनिचयोक्तविषेपादपोपगमनविधेपालेसर्व शरी ावयवने सट धिवेकरौ गा लग्टध्रपि पौ लिकादिकेभच्छ सारा 
पुणमहासत्व्रादरी तेणेढामथकौ जिहांपादपोपगमनयशनश्चाद सोरे तिददांयकौ अनेरेस्यानांतरिद्र' नजा द्रव्यभावयकी ष्टत्र' । 
्य॑सेक ° एप्रत्यचचतेपाद्पोपगसनरूपरनत्तमघम््ं सर्ौत्तसजार््वोम्‌ नैखयानमक्तपरिज्नाद्‌ गि तमर्पते यकौ पस्ग्ेकदतांररुट तरले 
भणौद्र'नितसरणिनिवमी स्ख'डिलभूसिमाद्ंकायानो चलाविवोबोख्यो इहातेहनोपुनिपेषदिन्नस्दलच्तनौ परिनि टनिक्रिय 
छेदी तोमेरीतो प्रज्रालीतोबिषम्‌पतितच्तो तिमेजरह्धेतेेदरामौ यकौ नचालेदिकारणि द नितसरणथकी उत्क, टजारिवोच्चिरः 
वाहतांस्यंडिलनोठास तेपूवेपक्वविधिद्धपडिले दीने. तेरोटासिविद्ररे इाविदरिवो विधिप्ालिवोवोखयो नठुच्याघोपाच्छोच एलिवो चिदं 
तिन्ंसषैगावरू'घीरहेतेको गमा रेक तां खाधुलेयंगलिमरास्योमेतिमदून ाखेपरंलगारमातवानकयजी चलावेन्ी सदत". चि 
स्तक ° चिन्तनीवरडितस्व'डिलययवाफलकादिकसमासुच्जकहता पासीनेतिहांापणोस्यापे इमच्ामातिदहांस्वापीने चतुर्विंघच्चा 
दारदछाडीमेरुनी परिनिःप्रवाप्यालोदपडिढकमी ररनीश्चदुन्नादसरय प्रकारे शरीरवोसिरे इमकौषेजेकदाच्विपरी सदोपृखगेड्धदइ्‌" ति 
वारेदमभावे माद्रेथरीरिपरिखडनथीजेहभ णी एदे. हमा हरनी तिखिकारणिएपरौखच्केडनेयाइ दसोजायो दरत' जावच्नीवंक° 
जावच्जौवलगौपरोखद्सदिवादपन्तगेषुणजां लगीनीवेतालगी सिवा एडवोज्ा णीते दिया सेस वुडेकडतासर्वसखंवर सं पन्ते इ भेदकदतां 
शरोरनोत्यागतेहभ्णौ खावधानययो दशिकाररिपप्ाज्नकन्तव्यविधिनो ज्ञातानेजेपीडाकारियो उपसरगगैिकपजे तेतेसस्यक्लसधे 
्दियासे शटल 'भिदुरेकं° भिर कडता विनाशौरहकामकहतां शब्दादि विषयतेहषगाने विषे रजेनहजगम्ादिषणाभोगनाकारएे 








दौपिकाटौका 
नततरघु्ङतका्टादाववलं देतनसस्मादवद्यसखुत्मन्तिदधेतो रात्मानं उत्कर्थयेत्‌ उत्‌कामयेतपामोपादानामानं निवत्त येतूसर्वानृस्य्यौ 


नूडुःखविधेषान्‌मध्या चेत्‌ यतोचस्ान्मयात्यक्त रिकं प्तरतदेषोपद्रवन्ति नएुनयेच्निष्ट चितं घमौचरंदत्याकलव्यसन्मैपीडासदिष्ण, 
ˆ भेवेत्‌गतमिद्धितमरणंसःप्रतंपादपरोपरगसनमादययं बाततरेसियानो पलं यर पालणएरूव्यगातसिरोषेविठा णाच्योनविउव्मसे १६ श्यनन्तरं 
सभिघास्यमानत्वात्‌योयंमत्यच्तोमरणविधिः सचायततसोनकेवलंभक्तपरिज्नायाद्र गितमरणविधिरायततरःचअयं चाखयादायततरःयलता 
पियतद्धनितमरणेभवज्यासंलेखनादिकणकता' तत्वयैद्रर्व्य' योभि्तुरवदक्तिदिधिनाणएनंपादपोपगसनविधिमतुपालयेत्‌ खवैगा्रनिरो 
घेधिभच्छमा णं मांसं शोखितोपि नतोषटुड्टभपिपौलकादिभिरमेदासत्वतया शं सितमडाफलविशेषः; सनृतस्म्ात्स्यानात्‌ प्रदेशात्‌द्रव्यतो 





| 





भावतोपिष्ुभाष्यवसखाचस्यानान्नव्यद्धसेन्नसानां तर याचात्‌ चयसेचन्तमेधमपुववह्वाणस्यपरगद्े य चिर पडिलेदिन्ताविष्टरे चिडटमाच्ये० 
्ययं त्यच्च ;उन्तमभघानसर'्यविघाने सदौन्तमत्वात्‌विगेपः पादपोपगमनाचरूमोमरणविगेषः पूर्वस्यानाद्धतापरित्रादेःमवर्यिणग्ररोत्र 
पादपोपगसने मग्यरीतत्रमेवतत्‌ श्रलेवदिंगितमरणातुमतंकायपरि स्पन्दनं तदपिनिपिष्यतेचिन्तर्लपादपवन्विचे्ोनिःकरयोदद्य 
सानःछिद्यमानोवा विषमपतितोवा तथेवासतेनतस्छात्‌चलति चचिर॑स्यार्नतच्स्य'डिलं तत्ून्ैविधिनाभलयुेच्यतखिन्‌मलय्‌ पेचे 
। डिलेविडरेत्‌ अत्तविरयंद्विधिपालनसुक्तं तिषेन्नसवैगालनिरोघेषिस्छानां तरसंकमगंकुयौत्‌ कोसोमादनःसाधुःसद्धिनिधियोऽनिय 
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२९४ ्राचाराङ्गनसूत्र । 



















यद्ययालिचतिक्नमंगं अचेतदवतन्रचालयेत्‌ अचित्त"तुसमासव्नदरावएतदय अप्यग"बोसिरेमव्वसोका्यन 
मेदेहेपसीसदा २१ श्रचित्त"जीवरितंस्य'डिलफलकादिवा खमासाद्यलसा फलकेपिसमर्य; कश्ित्काटेवाऽवटम्य तत्रमार्नस्याप 
येतृव्यवस्याप्यचत्यक्तचतुर्बिादासोमेखवन्तिःकंपः रुतालोचनादिपरिक्मा गुरुभिरनुत्रातोव्युन् जेन्मथै गः सर्वामनाकाव॑देषव्यु्‌,ट 
देद्य चयदिकेचन परीरोयसर्गीः स्यस्ततोभावयेन्रमेदेह्िपसीषण्दाः मन्द" धीदेडएवनभवतिपरित्यक्तत्वाटभावेकुतः परीपद्ा;लाव 

ज्जीवंपरीखद्टा उवसम्गायसखायसंबडे देदभेदाण्डतिपन्नं अद्ियासए २२ यावव्नीवंयावत्प्रापघार्गं तावत्मरीपरीपसगौःसोटव्याः 


इत्ये तत्स"ख्यायन्नात्वातानध्याख्येत्‌ खुटतोययानिचिष्तूयक्तगत्रदेदभेदाय शसेरत्यागायोधितः इतिसत्वाप्रान्नडचितविघानवेदीय 


द्यत्कायपीडाकारिडपतिषते तन्तत्य॒म्यगघिसद्ेत भिदुरेखनरच्जेव्नाकामेख ब्तरेसवादच्छालोभंनसेवेन्ना धुववन्नसरण्टिता > 


भेदटनथौलामिदुराः णन्दादयकामगुणास्तेपु भ्रभृततरेव्वयिनरव्न तनराग यायात्‌ कामेयुद्रच्छामदनरूपयु व्धतरेपुच्नल्प व्वपियद्य 








जिलंगाचा्यरुत्रीका 
दृत्यादिद्योकः यतोवस्ादचु्टानादव्टमनादे बैव्ववदर्व॑सुसत्वात्कग््ं अवदंवापा्प॑वा तन्ममुत्पयोत प्रादुष्यान्रततर हगारुतका्टादावव ` 
वेत नाव्टंभनादिकांकिवां .कुर्यीत्तयाततसस्रादुत्वेयगाप्ैपयाादे! काययो गादृदुःप्रगिददित वाग्योगाद््‌ान्तध्यानाटि मनोवोगाच्चा 


बरद्य॑ससुत्मन्तिदहेतो त्रान सुत्कर्पेदुत्कामयेत्‌ पापोपादानाटामानं निवत्त येदितियावत्‌ अवचशतिसुहननादुपितो प्रतिक्त्््रीरः 
मरवर्धमानं श्रुभाष्यवसखायकंटको अपूवामूवेपरिणामासेरी स्ेन्नप्रयीतागमादुसार पदार्यैखशूपनिरूपणादितमतिः यन्यदिदयसीरः 
त्याव्नमित्ये वं छताध्यवसायः सर्वान्‌ यीन्‌ दुःखखविभेपानुकरूल मतिज्रलोषसग परीषदापाद्ितां सलवावातपित्त चेपरह"द तर्मोद्ध 
तात्कर््ं चया योद्यतोमेचैतर्दवंद्य॑रुतं खोटव्यावत्ये तटध्यवसाची अध्यारुयेदधिखदेत वतोयन्मवाल्यक्तथरीर कमेतेतदेवोपद्रवं ति 
¦ नपुनर्यच्नि्टच्ितं घ्रौचरभित्याकलय्य सर्वपौडारूदिष्ण्‌ म॑वेदिति गतद्"गितमर्गाधिजारः साम्रतंपाटपोप गमनमाद्धत्याड 
अचं दत्यादिन्नोकः घनतरमभिघास्यमानत्वाव्वा्य ्रत्यचोमरथविधिः सचायततयोनकेवलं भक्तपरिच्नावादरगित मरणविधिरायत 
तर{अयन्च॒तस्मादायततस्द्रति चशब्दार्य्ायततर द्त्याङभिविधौखामस्येन यतच्रावत; चवमनयोरतिय्येनायत अायततर;चदिवा 
यमनयोरतिशयेनात्त ग्टदीतव्यात्ततरः यत्ते नाध्यवखितद्त्ययेः तदेवमयंपादपोपगमन मरणविधियात्ततरो दटतरःसखाह्ववेदत्रापि 
यत्‌द्र गितमरगा ्ररन्नारुलेखनादिकमुक्तं तन्सवेद्ृश्व्यमिति चद्यसयवायततर स्ततः किमितिदशथयति योभिनच्रेवसुक्तविधिना एनपा ¦ 
द्पोपगमनविधिन्नचुपालयेत्‌ खव गात्रनिरोषेपि उनत्तप्यसानकायोपि खड्नरपिमरणससुद्यातगतोवा भच्यमाणमांसशोश्ितोपि कोष | 
| ग्ट्धपिपौलिकादिभिम््ं हासत्रतचा चायं सितमद्ाफलविथेयः सनतस्मातखखानाल्मदेयाटृद्रव्यतो भावतोपिश्रुभाष्यवसाय स्यानान्न्यु | 

द्रनेन्रखार्नातरयावाक्किच्चभ्ययं सेद्त्यादि्लोकः अचमित्यन्तःकरणनिष्यन्रत्वात्‌ म्रत्यचञत्तमःमधानो मरणविघाने सर्वो तमतवाद्ध | 
म्नो वियेषः पादपोपगमनसूपो मरयाविेषदत्य॒ त्तमवेकार णंदगयति पवेस्यानस्यपग्गडदति पच्चम्य्यंटी पूर्वस्यानाद्धक्तपरि ङ्गं गित | 








मरणरूपात््मरकप ग्रडोतपादपोपगमने प्रग्टदीततरमेतदित्ययेः तथाद्यत्रयदिगितमरपान्मतं काचपरिस्पंटनं तद्पिनिपिष्यति | 
चिन्नद्द्रलपार्पवन्निच टो निःक्रियोदद्यमानचद्यमानोवाविषमपतितोवातयवासतेनतस्मातृस्ानाञ्चलतिविलातपुत्रवत्‌ एतदेवदशेचल्य ¦ 
¦ चिर॑स्या्नतच् स्वं िलंतत्मव विधिना म्र्यपेच्यतस्मिन्‌ भरत्य्‌ पेचितेस्वं डिले विदरेदित्यत पादपोपगमनाधिकारा दहिदररणतदिधिपाल | 
नगुक्त तच्चस्यानातृस्थानान्तरात्‌ संकमणमेतदेवदशेचति तित्वं गात्निरोषेपि स्यानातयखंकमगंकुवी दित्यर्ष; कोरौमादम्ो 
त्िखा्ुरदिनि पस्ोनिष्यन्दरङ्द्स्ितोवा निःमतिकरम््रयद्यानिचिप्तमगं अचेतनदव नचालचेदितिवावत्‌रएतदेवमरकारतरेणद््यि 
तमाद्नचित्तदत्यादिच्चोकः नविद्यतेचित्तमसख्िन्तित्यचित्तसचेतन जौवरडितसित्ययःतच्रस्यंडि्ंफलकादिवा खमाखाद्यलव्ाफलके 


1 
पिखमय 1 | | 
यःकचित्कराघ्वावरभ्यतत्रामानंस्वापयेदवस्याप्वचल्यक्तचतविधादासे मेररिवनिःप्रकं पःरुतालोचनादिपरिकम्प्ीसुरभिरलन्ना ¦ 
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तोययुत्‌ जेत्‌स्वेयःखुवैम नाकायंदे्युत्‌रुषटदेहस्यचयदिकेचनपरौषोपरगौः सुलतोभावयेन््मेदेद्ेपरौ पहामत्‌सं व घौदेदएवन 


भवति परित्यक्ततवान्तदभावे कुतःप रीषद्ायदिवानममदेदहेप रषदाः सम्यक्षरणेनखदमानस्यतत्रतपीडयाद्रं गाभावादतः परौ पदात्‌ 
कमब गतुजय सहायानितिरत्वा परीषदहानेवमन्यते पुनःकियं तकालं सोटव्याइत्याशंका्युदासाथेमाड जावच्जीवंदरत्यादि श्लोकः 
यानख्नीवंयाबत्माणधघारणं तावत्मसेषदा उपसगगखसोटव्या इत्यं तत्स"ख्यायन्नात्वा तानध्यासयेदिति यदिवानमेयावच्नौवं परीषहोप् 
स्गीइत्येत्च 'स्यायन्नाला विसदेतयदि वायावञ्जीवभिति यावदेवजौवितं तावत्मरीषोपसगे ४५४० पीड तितत्मु नःकतिमयनिमेषा 
बस्थाप्यं तदबस्थस्य समात्यन्तमल्पभेवेत्यत एतत्ब"ख्थायन्नात्वासंषटतोययानिल्तिपरस्क्तगात्रोटे दभेदाय शरौ रत्यागायोलितद्तिरुतवा 
ान्नखचितविधानवेदीयद्यत्कायपीडाकायुं पतिते तत्तव्छस्यगधिसेतप्व भूतं चस घुसपलस्यकचिद्रा नादि गे रपनिमन्तयेन्तत्मति 
विधानायैमाहभिदुरेइत्यादि च्लोकः भेदनाशौलाभिडरागन्दादयःकामगु्णस्तं षुम्रभूततरेव्वप्रभततरेष्वपिनरच्नेतनरागंयावात्माां 





सवज तरे सवाद च्छालोमर्सेवेव्ना धुववख'सपेिया९ सासएहिंशणिमंतेज्नादिव्वंमायंणसदष्ेतंप 
डिवुजभामाहणे सवव॑णृसंवि द णिया ९8 सन् रिश्रख॒च्छिणञ्ाउकालस्स पारएतितिक्स परमं णचा 
विमोहाखयरह्हितंतिवेमि २५ चअरहासयंवदिस्सामि जहासेसमणेभगवंडायसंखाए तंसिदेम॑तेखज्ञ 
णपव्वद्रएरौद्र चछा णो चेविमेणवत्येणपिदिस्सामि तंसिसंतेसेपारए चआावकडहाएणयंखु्राणधम्ि 


भाषा 


क्वत्तिपदनीदूत्यादि वांच्छदनिया णोन कर स्योकरौनेभ बशाण्ठतौवणकडतां यथःकौत्तिं तेसपेष्ियाकडतां चालो चीनेकासेच्छालोभ 
नोत्यागकरे तर खारुएक- णाखताकड तांयावच्नीवलगौ टेन एहवेघनेकरौ कोद्रैएकनिमं त्रे तिदांतोद्धमजारिजेश्वरीरभर्णीध 
नवांच्छ्ितेथरीरेज अशाण्ठतोतोघनस्याभणौ नां छिये तथादेवतानौकीधौ मायानसददे कोडदेवता म्रत्यनीकपरे अथवाकुलखल्ेना 


नाग्रकारकछद्धिदेग्वाडीनिमं तर तोदेवनौमायानसदद्ेतेको णमा दणसा1धुस्योक रीने समस्तकुदलकड्तां मायाविद्धणियाकदतांनि राक 


भाष्यवसायणडवो पारगासीकडिये तथातितिच्ाकडतां परीखडपसर्गेऊपलजाव्या दुक्डनोसद्दिवो नेलिद्ध'मरणनेविपे परमगप्रनान 
छेद सोजाण्णौ विमोकहतां भक्तपरिज्नाद्‌गितमरणपादपोपगमन तेदमादिंनेरो चेतकालादिकश्राचीत॒ल्य फलपरोद्दितवांद्धिता 
थेनोसाधक इशिकारण्णियथाशक्तितिड्ध माहं यने रोययाग्रलाविकरिवो खौखुषम्मं स्वामिकदद्े 'दमकड्ध'जे यीभगवंतसमभपि 


शणरूतेञ्राचारंगखुखावगोधिषिमोन्ताष्ययनमषटसंसमाप्त' ८ दिवेनवमोखध्ययनमप्रारंभियेरे ूविलिद्धआठच्ष्यवनिद जेन्यथकद्योतत 





० मि 


| वो खधिकारदे तीजेचद्‌ सेनिजैराभणी परौसडरुष्ठिवा तेपरौसदडपसगे खनुक्रलप्रतिकरलनेहवा भगवं तचीसदाकीरनेदयाणडयो ' 
धिकार चोयेचद्‌ से ातंकरोगनोउत्यत्तिद्निथि्ट सभिग्रदरुष्धितपास्ये मा हारेतेषनौचिकित्याएडनो अधिकारे चिद्ध'उदट से 
' तपश्चरणनोव्धिकार यद्ुगामौजजाशिवो हिवेनवमे्भ्ययनिग्रयमउद्‌ एकमा रंभियेदेष्धूत चदा वंक" खीयुरुशिष्यमनेकहेदधे.जम 








पर॑तेहने विषे गनाणेवद्यपिकोडै सनादिकराजकन्यादिकेकसी निमतेतो पुणद्च्छा यभिलापरूपलोभटप्णा तेने नसेवेश्मथवाच 


रौनेदेवादिकनौकौ घी मायानसदहे षत सव्व क ° सनौयेकद्तांयं चग्रकारकामयुणतेनेविषे चसुच्छिएकदतां रद्वएदवोखतो 
्ाउकालसपकडतां जेतलोकालम्राऊष्ठोरहेखे तेयाउकालकच्िये तेडनोपार गासं यथोक्तविधिद््‌'पादपोपगमनमर णिग्रवन्तं सानशु 


सांभस्योडूतिविमोन्ताध्ययने अष्टमो शकसंपे इतिश्ौमट्ृहनत्तपागच्छेविहितखदाचारयलानापं * ची सापुरत् नाष्य ण.पा चंद्र 


रीं ९ * ~ शस्यं वि 
ती्ेकर्ीवद्धेमानखामिद' यापर्पेयाचसो तेदषिष्वष्ययनिकनौस्यं तिणिकारणिषडनो नासञपधानच्रुतकद्िये तेषटनेषिपे | 
छट च्यारि टे तिदहपदिलेखद्‌ थे त्रौभगवंतमदहावीरना विद्धारनोयधिकारछे नीजेखद्‌ सेभगवं तयी सद्धावीरने जेदवीवसतिङ्कदए ' 





माया ------- ० ~ € 
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[पि १ 


। 
| 





नेशांभल्योतिमद्ध'कदिस्यो लिमतेचमगमगवं त ची मद्धावीरञ्ट्रायकचतां उग्रविद्रास्याद्गं सव्रलंकाररछंडी पंचमुिकर्योचक 

रीद्दरेख्क'धिग्ड वये एकदेवदरख्य करी सामाई'कचारितचरों मनःप्वीयन्नानिऊपनेद्धते अटक जवसणी तीर्वरवरत्तनभणी 
उग्रविदारथंगीकारकरी तयासंखायकदतांखम्यक्परमार्यनागीं तेगेदेस॑तचछतेमार्गनिरमाचिद्यमीनेदिनिषवटिगिगा सि नीडच्छा 
याद्त्रन्यालीषा अनन्तरतत्कालरीद्च्छयाकदतां बारवर्सदगींचिचश्राददांसामादूकश्मारोपया अनंतरद्‌दयीभगवंतने संधि 





बदूयन्छ-क्रोतेमगवंतेनिसंगपणाडईजने अभिम्राइ.वर्मोमकरगविना चारिवियानेधम्म करिव दुःकरवास्वे इगि च्रमेचाद़.मध्यस्छपगे 


॥ 
1 
1 


रद्िवादीधोपरः तेदनाखपमोगनोदच्छानयी रटवोकदेदे नोचे विमेणववेणड्ध"दगे वसि दरयापगपोटाकिसोनरीं तवात्िणिद्देमं 
तेयीतकालिएवस््रयी तत्राणकरस्खिन री यथवालनज्नाग्रच्छादनमादचरेनरौं वाड. स्वासीनेमनि र य्भिमरावचे तेभगकंतय्रावकदीएकड 


कै 


^ 


तांनावन्नीवलगोपारगदे कौधीम्रतिन्नानानिर्बदग दार दे तोवग्रस्योतेखाभणी तकन टं वुद्ागधम्बियं खुएटवेनिचवायिप्ं . 





दपिकाटीका 
( पियनाराज्यक्तन्यादि नाडपोभवेत्‌ तवापिनतत गाद्वसियात्‌ इच्छाख्पोलामद्च्छानोमच्क्वलि द्रव्यार्लिाखादिकोनिदानविगे 


६ , 


पसलमसौ निजैरापेचीतसेषेन घ्र वांगाण्डतीवयः कौ्तिं पर्वालचयक्रसेच्छालोभविनद्धेपकु्यीत्‌ साखरदिनिमतेय्ना ट्वं मा्ंनसदृदेतं 


| पडुन्दमादगेगा सव्वसृसं विद्धण्णिवाद्‌५ गाण्ठतायावन्नावमपरिचेवात्‌चर्वोस्तम्वथ्ामतवि मव; कचिन्निसंत्रचेत्‌ तल्यतिदष्यम्रवया 


गरासायेंषन खग्यतेतद्ेवयरोरसेयाखतं तयादिव्यासायानचद्षात चदिकचिद वमरत्यनीकतया नक्ोतक्रादिनानद्धिं रानतोनिमंत्वे 





न्ताचदेवकर्तांमायां नचद्घीततामयि प्रतिङ््यखमादगोत्तिखाधुः ख््वमगेषंद्मं तिजर्ममाएवावातंतांवाविधच चपनीयदेवादिमाचां 
उदास तिसच्वटरेहि अमुच्छिएर चउकालन्यपारण तितिक्खपरसनच्ाविमोद्ानवरद्ितंत्तिवेसमि अयहमन्छवगासम््रत' रव्य चतवव 


५ 


सवी वीःण्डप्रकासः कासदग्णसेपु्रूद्ितः आचुःकादखवावन्नात्रख कादंच्ादुच्य'तिष्ते चसौच्रादुःकाटससखपा रगाःययोक्तविधि 


01 


१ रै वन न | 
नापाद्पोपगमनव्यवद्ितः प्रवद्ध लानद्युमाध्यवसाचः यादुकालपारगःसयात्‌तितनापसौपदोपसगपपादित दुःखवियेपखडनं तत्‌त्रया 






रणामपिसरगानां परसंप्रधानश्स्तीतिन्नात्वा विम्येदान्वतरः विगतोसोदोयेषुतानि विसोद्ानिमक्तपरिज्नाद्‌'गितमरगपादपोपगना 
दिविरपां्न्यतरच्रेवकालाद्क्रिामाचिल्यवुलफलवाह्धितं अभिमर तायंराध्रनात्‌ अतोवयाशक्तित्रचायामन्छतसरद्ययावसर विषयमिति 
इतिदेदत्‌ खर तरगच्छेयोनलि "पटल्या ° योलिनदसद्दरिचिरचितावां जीय्ाचा्संगम्रद्ौपिकावाविमोचाभ्ययनसटमपरिससाप्च'ट्डक्तमष्ट 
समध्ययनं सांप्रतं नवममारध्यते अस्वचायमभिर्खवं घः इ ानन्तराध्य यनेषु अर्ख्योर्योभिदितः स चतीयरता चौवद्धं मानखामिना 
सतएवत्वोणेइत्य तन्नव साध्व ने प्रतिपाद्यतेदल्यनेन खव घ्नावातसखाध्य चनस्य उपधानच्तास्यसख अध्ययनायाधिकारमादनिचु क्ति ` 
, कास्नोनद्र्ातिलचवसेखोतद्वा चप्यं गमितित्वंसि वन्तं दतवोकम््'उवदाणखयंसिखव्फयगो { सव्वेसिं तवोकम्म नि र्वसम्गं तुव न्निवलि , 
णाणनवरतुवद्धमागस्व सोवसम्ंसुगोचन्नं २ तिवचसोचउनाणीखरमडि्नोखिष्मिवव्यघरुवं मि अश्िगद्ियवलविरिो तवोवडाणेख 
च्योव्नमड़्‌ २ किंगुग्गसोखदिं इक्छक्छयकारये विद्दि दो द नखच्नमियव्व॑ समवायं मिमाय ४ अतरोपधानच्छतमि तिद्धिपदं ¦ 
नमश्यवमानोपत्ानं ज्ञानदयेनचारिवाणि सखबाद्याभ्यांतरतपोवातेनदिचारिलेपरिगणतमावस्योपट भन्‌क्रियत तस्म्रातृन्नानटथनतप 


रेपरोखदाचद्‌ आजंकरिएतिगिच्छातवचरणेग्यडिगारोचरसुद्र चेखनायव्यो १ चरण््॑वर्याचौवद्वं मानसखाभिनोविद्धारः अ्य॑मथनोद य 
कोऽ्थाधिकारः; शय्यावखति; साचवाटग्मगवतासीत्‌ ताडग्वच्यते चयंहितीयोद्‌ अकाविक्रारः २ मागच्यवननिर्$रायैपरिमोटव्वाः 


रगंरिदाधिकारः द्रव्यमावच्छुताभ्यासपिच्धिकारः खपघानच्ुतचोगादुपधानखुताख्यमध्वयनं अवोद ाधिकारमाहचरिचास्व्ना , 
| परोपडाखपसखगचाच॒द्कलमरतिक्‌लाये भगवतोवद्धेमानसाभिनोऽभ्‌वुस्ते लमतिपायन्ते अयंटतीयोद्‌ याधिकारः ३ अतंक्रितेचतुत्यौ ' 


_ उर्ाच्ःतं कान्यत्तोवरिषिटाभिगरडावाहाद्रे यविका अयंचव॒र्योद्‌ यकाधिकारः तपचर्णाधिकार्तुर्येव्वपि उदं शकेव्वतुचाची 
(9 = ~ - =-= 22 
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तिगायार्थः सामरतंद्धूतरानुगमेष्टतवसुच्ारणीीयं तथ्वेदं अदाख्यं वदिस्पाभि जदहासेसमणेभगवंजट्वायसं खाएं सिष्धेमंते | 
एरीदच्छानोवेविमेणवलेयपिचखामि तंसिद्धमं तेखेपारए यावकदाण्ण्वंखुच्रणषम्परियं तस्छचन्तारिसाहिपमासे ब्वेषाणजातोया 
सागसंखभिरच्चकायं विरि वं खुच्यारुखियाणं तयडिसिख साचेःखषम्प्र खामि जंबखामिनेष्च्छते कथवतिवयाच्छुतं वदिष्याभिययः 
| सौखसणोभगवान्‌मदावीरः उलायञ्द्यतविद्दारः प्रतिपद्यस्व कार परित्यन्यपद्कमुधिवं लोचंविधाय एकेनदेवदष्य णोति नद | 
| क्षःसतस्तामायिकपरतिन्नः आविभूंतसनः पयेवन्नानोषटकन्मं चयाथ तौयैमवच्तं नाये चोल्यायसंख्वायन्नात्वातस्िन्‌ हेमन्ते मागगशौषद 
शस्य प्राचीनगासिन्षांच्ायायां प्रतरन्याग्रदणसमनन्तरमेव रीचतेद् विदारंद्रादयवर्पणियावत्‌ अत्रचक्ामायिकारोप्णखमनन्तर 
मेव खरपरतिनाभगवडपरिरदेवद्ष्यःचि चिमे तद्घगतोपिनिःसंगताभिमायेयैव घमेैपकरास्ते नघरमीऽजुछठानसुसुचुभिरपरेःयते 
दतिकारणवेच्चयामध्य स्थत्तिना तयेवावधारितं नपुनसतस्यतद्पभोगेच्छछास्तीतिदंयति नोचेवमणेन्तिच्लोकः नचेवादमनेनवस्रे णा | 
| लानंपिषास्यामिख्यगयिष्याभि तसन्‌ हेमन्ते तदावस्ल्न'त्वगतरास्णयकरिप्यामि लच्नामरच्छादनंवाविधासयामि किंभूतः सभगवन्‌परतिन्ना 
यापरसीषदाणां सं सारस्यवा पारगच्छतीतिपारगः यावत्कायंचावच्नीवं एयंखु्गुधभ्भिय खुरकधारे एतदस्त्ावन्नावघारंतस्भगय 
तोऽनुपरचाद्वा्भिंकं यतुषामिंकमेव अपारेरपितीयरद्धिः समाचीोदल्ययैः तयाभगवतःमननतोयदिव्या; इगन्धिपटवाखूमासन्‌तन्न" 





॥ 








चिलँगाचायेरूत टौका । 
तरवाकानेरूबड्धलेग्यपि इच्छासद्नष्ूपेषु कामेषु बद्धष्वनस्पेष्वपीत्ययै; यद्यपिराजाराज्यकन्यादानादिनोपलोभयेन्तवापितत्र 
नगाद्धममियात्तथा इच्छारूपोलोभङ्च्छालोभद्करवन्तौ द्रव्याभिलापादिको निदानवियेषस्तमसौो निनैरापेचीनचेवेतद्रष्िं द , 
| शेनमोहितो ब्रह्मद तवनिदानं नकुयी दित्ययैःतथाचागमः इहलोगासंसप्यडगे प्ररलोगा संसुप्पडगे जौ बियासंरुप्मडगे सरणासंसप 
ओेकामभोगासंस्मडगे इत्या दिवे; संयमोमोचोवा सच्धल्दयाभिनेयत्वात्पाटान्तरंवा धुवं वखमित्यादि भू.बोऽव्यभिचारीरुचासौव 
सोखभ्‌,ववसौततं संगर च्छ्‌ ववाशा्ठतों यशःकौततिं प्यौलोच्यकामेच्छा लोभविचपंकु्यादिति किञ्च सासएद्िदरत्यादिशषोकः शरास 
तायावच्नीवमपरित्तयाततिदिनदानाद्ा अर्थासेलयाभूते विभवैः कदिच्विमंतरयेतमतिवुद्यसख यथाशरीरा्थे धर्नषटग्यतेतदेवशररौ रम 
शाखतमिति तयथादिव्यासायांनखदधीत तद्ययायदिकदिद वो मीमां ख्या प्रत्यनी कतयावा भक्गवावान्यथावाकौदकादिनासानर्दिंदान 
तोनिमत्रयेत्तां चततृरतांमायां नख्हषौततयाबुद्यख यथादेवमायेषान्यथा कृतोयमाकख्िकः परुरपोडलभमेतत्‌द्रव्यं॑मषृततगमेत्र भते 
पतेत जासेभावेच दद्यादेवं द्रव्यादिनिशूपणयादेवमाययाबुद्यप्व इतितथादिव्यांगनावायदिय्य' श्छप॑ंधिघायभाययेत्तामपिवुद्यख तिमा 
से ततिसाषुः सनेमथेपंदमंति कम्म मायावावन्तावा विधूयापनीयदेवादिमायां पृद्यख तिकिया विश्चरुगद्ेहं पत्यादिध्ोकः "शेव 
तेऽ्योखसर्वा्था; पच्चप्रकारकामणुणासत्‌ संपादकावाद्रव्यनिचयालेखेषुवा अखनच्छितोनष्युपम्वा श्यायःकालसखयावन्मा्रकाल 
| सासुर"तिटते अस्मवादःकालसलस्य पारगायग्कपुद्लानां चयोमरणंतडच्छतीतिपारगः यथोक्तविधिनापादपोमगमनव्यवस्छितःभव 
| डं मानश्ुमाष्यवसाय खायुःकालातराःस्ादिति तदेवंपादपोपगसनविर्धिं परिसुमाप्योपसंहारहास्ण तयाणासपिन्नरणानाकाल्ं 
कतेवपुरुषावस्था्यप्पात्‌ तुल्यकचतापाच्ाद्धन द्थेयत्तितितिच्तापरीषदोपखगापादित दुःविेपसडनं ततृतयाासप्िपरसंमरषाम | 
सस्तीतिन्नात्वावघायेविमोहान्यतरटश्ितिमिति विगतोमोोयेषु तानिविमो्ानिभक्षपरि्गंगितमरणमादटपोपरयमनानि नेपासन्यतनः | 
¦ कालक्चैत्रादिमारत्यतवुलयफलव्वाह्ितं अभिमे ताथेखाघ्रनादरतो ययाश्यक्तिवयाणामत्यतरत्‌ त॒लवखचाद्यथावसरः विवेयभितिरधिका 
| स्परि्मापरीनवौमौति पूवेवन्तयविचारादिकमलुगतं वच्छसाणंचद्रथ्व्यन्निति विमोच्तध्ययनखाट्मोषद्‌ शकः चस्राप्तश्वविसो्टाध्यय | 
नमष्टमसिति उक्तम्टमसभ्ययनंसामतनवममारग्यते सखवचायमभिसंवंघ इदानन्तयाष्ययने मषट्योर्योभिङक्ितः ` सतीयेरताकीरव 
रं मागसलामिनासतप्ताचौ पे इत्य तन्दवमेऽध्ययने मरतिपाद्यते्नन्तराध्ययनसंवंधश्वयमिष्ाम्युद्यतमरणं तिमकारमभिदिर्ततठां 


न्नर 
१०० 





र९्८ अचाराङ्गसुल । 





॥ ९11 
२ 

| 
क 



























त तवावातितवातिचतुष्वाविभं 

८ 
` तानंतानिश्वाम्रमेवस दाविपचखपरावभासककेवलन्नानंभगवंतंीव्ुमानस्ामिनं खमवसर्णस्यं सतवदधितावघर्म द्‌ गनां कब गंध्ययेदि ' 
त्ये तत्मिषादनायैमिदमध्यवनसुच्यत दूत्यनेनसंवंघेनायातस्यास्याध्ययनस्य चत्वार्यदुयोगहारागिभवन्तिततरो पक्रमे्व धिका तोरेषाच्र ` 


ध्यना्यीधिकारखद्‌ याधिजार्खतव्राध्ययनार्योधिकासोत्ेथतोऽभिदितसमेवनिचुं क्तिकारः स्पदटतरविभगि पुरादनोजद्ूयागादाचोचदा 
तीयर्दुत्मद्यतेसखतदात्मीयेतीये याचारा्ैमणयनावसानाभ्ययनेसखतप; कम्द्र॑व्यावणेयतीत्ययं सचतीयैस्तां कल्पद्‌दयुनरपधानयुता 


स्य चरमसध्ययनमभूदत उपघानसतमिः्य क्तमिति किमेकाकारंकेवलज्नानवन्ययेतौयेरुतां तपः कम्पं उतान्ययेत्यारेकाव्॒ दासायेमाह 
` सव्वेसिं गाडहातिलययवरागादहा किंुयगाद्ागायादचसय्युत्तानाये चध्यवनाधिकारमरतिपाद्योदे णार्वाधिकारप्रतिपादनायादइ चरिागा | 
इाचरणंचयेतद्ूतिवाचय चीवच्वं मानसवामिनोविद्ार च्रयं्रयमोदेश्के यर्थाधिकारोहितीयोद्‌ णके लवसर्वषधिकारस्तद्यवा शज्या ` 


वसतिसाचयाहग्‌भगवत च्रासीत्तादग्वच्छते टतीयेत्वमर्याधिकारः मार्गौच्यवननि्ज साये परिपोटव्याः परीपदाउ्पलन्नयायैत्वादुप 


खगच्ासुकरलमरतिक्रलावद्धमानस्वानिनोये अभूवं सत्र्रतिपादयंते वचतुर्थेत्यमर्यीधिकारस्द्यया दातं क्रितेचुत्मौडावामातंकोत्य्तौ । 


विशि्ाभिग्रह्ावाप्तादारेणचिवित्यंति तपच्चर्णाधिकारस्तुचतुर्येष्वप्युद्‌ शकेव्व तुवायीतिगायार्य; निसेपास्लिधा्योषनिष्पन्ोनाम 


1 मे ए नित्त [ [प द्विपदं ् [प्‌ वि 1 
! निष्यन्नः्टूतालापकनिष्यन्न च्च तद्लौषनिष्पचं निचेपाध्ययनं नासनिष्पन्ने द्थधानमिति नामतत्रोपधानसख सुतसचययाकमं 
। निचेपःकत्तव्यदति न्यायादुपघाननिचेपचिकीपेयाइ गामं गाहानामोपधानं खामनोपधानंद्रव्योपवानं भावोपधघानंच चुतखाप्येव ` 
मेव चतद्धीनिचेपसततद्रयच्ुतमलुपद॒क्तख यच्छ्‌ तंद्व्या्वेवा यच्तंक्गमावचनिकग्रुतानि चेति द्व्यच्छतंभावच्युतं तं मानगम्रविष्चछुतवि ` 


| 
॥ 
॥ 
त [ख [4 ~ 1सीप्येन 4 # \ 
¦ षयोपयोगस्ततरख्गमनामस्यापनाच्य्‌, दाखेन द्रव्यादयूपघानम्रतिपाद्नाचादचुव हा्ग॑गादहाखप सामीप्येन धौवने व्यवस्वाप्यतइत्य्‌ पधानं 

 द्रव्यभूतखुपघानं द्रव्योपघानंतत्‌पुनः यव्यादौखषगयना्थे श्िरोबर्ट॑भवस्तुभावोपधानमिति; नावस्योयघानं भावोपधानं तत्युनरञानद 


, शैनचारित्राणितपोवासवाद्छास्यंतरः तेनदिचारित्रपरितभावस्योपटंभनं कवते चतण्वंतन््मात्‌ ज्ञानदशैनतपद्धरणैरिहाधिरुतमि , 


~ ५ विपु कारणंचारिनो १० न तपोभावोपध ~ 
तिगायायैः विंएुनःकर णचारितरोप्ट'भकतया नमुत्यतद्त्याह जह्लुगा डा चर्त् दाडरपयोपन्वासार्यै; चयेतन्तवा 
५ © । = 9 ० (~प 
न्यदमिद्रूटव्यसित्ययः सखलृगन्दोवाक्यालङ्कारे यथामलिनंवस्तरसुद्कादिभिदरयः श्एद्धिसुपयात्य वं वस्यापिभावोपघानमूतेन सबाद्या 
र 9 ४५ (व [प ~~ [क [प ॥ 
भ्यं तरेणतयसा अदटमकार॑कम््र शुद्धिसुपयातीत्यखच कम्ब चयद्ेतोक्तपस उपवानखतव्रेनातोषात्तसख तत्वभेदप्चचिव्यीस्य ति सत्वा , 


~ “6 (सिनापादि ~. णे 1 9 क ॥ 
प्चदशेनायाड चदिवातपोनुष्टानेनापादित सवधूननाद्वः कम्मीपगमवियेपाः स्ंभवन्तीत्यतत्तांदथेचित॒माडह चोदणगाडहातन्ना 


॥ 





८ (] न ५.९ नि क [] ए नि सामयव्यपद्धवतीत्येषा न ण ~~ = न [५] 
वधूननसपूवं करणेन रवार गर्व भदटापादनं तच्चतपोऽन्यतरभेदसामर्यद्ध करिवाथेपेष्वप्ये कादशमुदेमेव्वायीन्या तयाूननं 


भिन्नग्र॑येरनिवर्सि [क य 9 (५ $ तरि = १ [क 3 
येरनिवस्तिकरणेन सम्यक्रावस्यानं तयानाथनंकम्म मररुतेसि वुकसक्सेणप्रसत्यन्तरगसनं तथाविनासनगेरेग्यवस्वार्यांसाम , 
स्त्य नकम््रीमावापादनं तघाष्यापनमुप्यमयेरां कररातुदयलत्तणंविध्यापनं तथाचपणममप्रत्याख्यानादिमकमेख त्तपकशेर्यांमोडाद्य 


॥। नन्ताचुवन्धिच्च च्ायिकस्स्यक्तापादनं [ऋष 1 
¦ मावापाद्न तयाशुद्धिकरमित्यनन्ताचुवन्धिच्चयभ्रकमेण  तयानच्छेदनसुन्तरोत्तर श्ुमाध्यवसावारोदणत्‌ स्थिति ,. 


ऋाखुजननं तयामेदनं बाद्रसंपराया संल्वलनलोभस्व ख्डगयोविघानं तवाफेडणंति अपनयन॑च तुःस्यानिकारौीनामश्रुभगररूतीनांरस ` 
। तस्त्यादिस्यानामादनं तवादडनंकेवलिखुखुद्वातष्यानाग्निनावेदनौचसख भखसात्करणंथेषस्यचदग्‌धरच्लुठस्वत्वापादनं तयाघावनंश्ु | 
भाध्यवसायान्‌ मिय्यात्रषुज्ञलानां खस्यक्ताभावसंजननमिति एताचकाम्बं रोख; मावरुउपशम चे शिकेवलिखसुद्षा त रेलेग्वनस्या प्रकट | 
नेनमसूताञ्चाविर्भाविताभवन्तौत्यतस्तत्मकटनाय प्रकम्यतेततरोपश्रसचेणखामाद्‌ावेवानं ताजुचन्धिनासुपथ्सनातावत्कव्य'ते इ हारवतक् | 
म्यग्डदेगविरतिप्रमत्ता प्रसत्तानामन्वतरवोगेवत्तमान उपरितनलेश्याविकेच विशुद्धेाकासोपयोन्वन्तः ` कोटीकोटिस्थितिसत्क | 


€ 3. ~~ $ ध 
ग ष्ुभप्ररुतौरेववन्नन्‌ प्रतिसमचमश्युभमररुतीनामनुभागसनं तरुानाच्ाउयन्‌ श्युभानां चानन्तगुणटद्यातुमामं 
क्नथ ~ ४2; 
र ` `~ =-= ८२ 














अचाराङ्गसृल्र । 3 













व्यबस्यापयनूपर्पोपमासंस्येय मागदीनसुन्तरोन्तरं स्थितिवन्ध'कमैन्‌ करयाकालादधिमूवैमन्तमुं हन्ते विश्ुद्धमानकरणएत्रयं विघन्ेतच्च 
| प्रत्ये कमातर्मो्धन्ति कंतद्यया चयामरत्तकर णसपूमैकरणमनिरटन्तिकर णचेति चतपूपथान्ताद्वा ततयवागरदनत्तकरणेमतिसमयमन 
| न्तरुर्ष्टद्या1विश्युद्धिसनुभवति नतत्रस्यितिषातरसखषातरुणखेखिःसु ण संकमाणासन्यतमोपिविद्यते तयाद्ितौयमपृव्वेकरणं किसुक्ती भव 
त्यपवीमप्‌बा क्रियां गच्छ तोत्यप्‌व्यकरणं तवरचप्रथमसखमयणएव सितिधातरसुषातैरुणच णि गुणसं क्रमायन्यस्चस्थितिबन्ध इत्येतेपञ्चा 


| प्यधिकाराचौगपद्ये न पृन्भमप्रटत्ताः मवन्तं तदत्यपूब करणं तयानिरन्तिकरणमित्यन्योन्यं नातिवन्तते परिणामासस्िन्वित्यिनिरटत्तिक 
| रणभेतइक्त'भवति प्रयभस्समयप्रतिषन्वानां तत्करणंमखमता स्वेषां तुल्यःपरिणामणएवं द्ितीयादिष्यष्यायोज्यमत्रापि पूर्वोक्ता एवस्ि 
। तिषातादयःपल्ञाप्यधिका रावुगपत्मवन्तैतद़ूति ततएभिस्तिभिरपिकरणेर्यथोक्तकमेगणानन्तालुबन्धिनः कप्रायाुपश्चमल्य पयसनं नामय 
याधूलिंरुदकेन सिक्ता्ध्यणादिभिहेतानवाख्व(दिभिः अरसपेणादिकारभाग्भवल्येवं कं घल्यपिविशुशयुदकाद्र सर्ता निटत्तिकरणक्रि 
याहताखत्य्‌ दयोदो र णसं कम निघन्तनिकाचना करणानामयोग्याभवति तत्रापिप्रथमसमयोपशां तकमेदलिकं स्तोकंदितीयादिषुसखम 





चेष्वसंस्यं बगुणटद्योषशम्यमानमन्तसुं न्तन सव्वेमय्य्‌ परथांतभवत्यं वमेकीवम नेनानन्तालुवन्धिनासुययमोभिडितोन्येलनन्ताचुच 
श्धिनाविसंयोजनामेवाभिदति तद्ययाक्तायोपशमिकसस्यग्ह्यश्चतुगेतिका अप्यनन्ताजुवन्धिनां विसंयोजकासत्रनारकदेवा अविर 
तसस्यग्डटवस्तिये चोविरतदेशविरतामनुप्या अविरतदेशप्रसन्तापते सरनपियथासंभवं विशोधिभिवेकेनपरि णता अनन्तातुवन्धिषि 
संयोजनाये प्रागुक्ता करण तयं कुन्ति तव्राप्यनन्ताचुबन्धिनां स्थितिमपवन्तं यन्यायत्पल्योपमासंख्ये च. भागसालातावद्िघन्ते तदपि 
ल्योपमासंस्य भागं बध्यसानाखमोप्ररुतिषु प्रतिसमयं कामयति तत्ापिप्रयमस्मयेस्तोकं द्ितौधादिष्वरंख्ये यस्मिं वावच्चर 
मसमयेखन्धसं कमेव लिकागतं सुक्तासब्दसकामयत्यावलिकागतमपिस्िबुकसंकमेरए वेद्यमानासखपरग्ररुतिषु खंक्रासयत्ये वमनन्ता ¦ 
दुबन्धिनो विसंयोजिताभवन्ति इदानैदगैनिकोपश्यमनाभग्वते तत्रमि्याचस्योपशमको सिय्याटिवप सस्यकूत्वसम्यग्मिध्यालयो 
स्तुवेद्कणएवोपरासकस्तत्रसिष्यातस्योपशमं कुबैस्तस्यतरसत्वा मवमस्ितिंविपाकेनातुभूवोपश्चातमिय्यात्ःसन्‌उपशमसभ्वग्ड मे । 
वततौतिसामतंबेदकषस्यगूटिरपशमच्र यीं मतिपद्यमानोनन्तातुवम्धिनो विसंयोन्यसंयमेवन्तं मानो दैन चिकखुपश्चमयत्यनेनविधि 
नातव्रयया प्ररन्तारौनि प्राग्वत्‌ तीखिकर णानि छत्वातरकरणंकुव्येन्‌ वेदकसस्यक्तासयपरयमस्थितिमन्तसेद्नत्ति की करोतीतसरात्ासभ्ं 
-ततःकिञ्चितेन्य्‌ नमदत्तं मात्रा खिति खंडचित्वावध्यमानानां अरतीनास्वितिवन्धमातेणकालेन तत्कम्म द लिव सम्यक्तम्रयमस्िनौप्रच्व 
पन्त वमनयाभरक्रियया सस्यकत्तवं धाभावादन्तरं क्रियमाणं रतं मवति. भिष्यात्रसस्यगूभिव्यालप्रयमस्वितिदलिकमावलिकामातपरिसा 
पसस्यताभयमसख्ितौसिबुकसकमेण संकमयतितस्यामपि सस्यक्तपरयमसख्ितोची णाया सत्याशुपशांतदशेनलिकोभवतीति तदनन्तरं 
चारिलमोहनोवसुपसमयन्‌ पूवे वत्करणत्रयं करोतिनवरंयथाप्ररत्तकर णएमप्रमन्तरुरख्यानएवसवति हितीय तपकम सदे चनु 








स्यानकतस्यच भ्रयमसुस्यणएवस्ितिघातरसषात गुणरणिुणसंकसमापमेस्ितियन्ध यौगपद्य नपञ्चाप्यधिकार्दा; मवन्तं तेतल्रापृव करर 
त्तस्य यमागेगतेनिद्रामवलयोववंधव्यवच्छेदोभवति ततोपिक्डषुख्ितिकंडकसडष्ठ गतेषु सत्‌खुपरभविकनान्नांचरम समयेति्तं 
नासप्रकतोनाबन्धव्यवच्छ दविधन्ते ता माददेवगतिखातुपर्न्वी पद्येन्द्रियजा तिकि वाद्दारकशरीरतदद्नोपागानि तेजखकाम्म ण्यरौ 
| रेचतुरखसंस्थानं वर्पगन्धरसस्सश( खगुखलघूपषातोत्छासप्र्चसविदहायोगतित्रसवादरपवीप्रकम्रत्य कस्िर शभम गङस्तरप्देयनि ` 
म्मती्येकरनासानिचेति ततोपरूवकरणचरमखमयेडासख्य र तिभयच ुप्पानांन्धव्यवच्छे दोडास्यादि षट्‌क्रखतरव्यवच्छं दद्दखवंकम्म ¦ 
खासम्रशमनानिधन्तनिकाचनाकरणणनिच व्यवच्छिद्य तेतदेवमसंयतसस्वगहष्यादिष्वपर्गकर ततिषु सप्चकमर्छ्‌ पथां तानिलम्य^तेत 
तऊद्धं मनिदत्तकरणंसच नवसोरुएसत्रचग्यवस्यित एकवि.तीनां मो दप्रखतीनामन्तर कत्वानपु'खकवेद्सुमयसयति तदनन्तरस्मी 


॥ 
५ 


वेद्ततोहास्यादिसप्तकं पुनः वेदसखवन्धोदयव्यवच्छः दसतरद्धं खमयोनाएवलिकादयेन यु"वेरोपशमस्ततःकोघदयस्य एुनःखन्दलनको 


भ 
२६ 








(२71 न्न 


























४०० ाचाराङ्गसुतर। 



























धखेव॑मानतिकसखचमायातिकसयच ततः संन्वलनलोभं्च्मस्वर्डानिविधन्तेतत्करयकेवलचरमखमयेलोभद्यसुपयमचत्ये वं वाजिटेन्ति 
कर णांतेसप्तविं तिरपयांताभवति ततःखल्मखरण्डान्यनु भवन्‌ च्छमसंपररायोभवतितटन्तेन्नानातराचरग्रकदर्मैनावरगचतुष्कयशःकी 
1 
चु चेगा ता वन्धव्येवच्छेदात्तदेवमटाविंयति मोदमरुत्युपणमेसत्युपर्या तवौतसरागोभवतिस चजघषन्यतण्वां समवसुन्क,ट तीं तसु द नै लतर । 


तिपातद्यमेवक्तयेणाद्ा चयेणवास्यात्सचययारूटोवन्धारि व्यवच्छेदं च चयारुतवांसयेवम्रतिपतलिधम्ते कथिञ्चमिष्यातमपिगष्टेदिति 


यसतिमेवचयेणुमरतिपततितसखम्रयमसमयण्वंकर णानि प्रवनतेन्तेएकमवएवकचित्‌ दारदयसय्य्‌ पसं विदभ्याद्ितिखामरतंचपकचरेगिर्व्यीव रव 


तेश्स्याश्मसुव्यएवाण्वर्पोपरिवर्ममान यारटभकोभवति सचमरयममेवकरणतययृवं कमनं तानुभधिनोविसंयोजयतिततःकर्ए्यमूवैकमे 
वमिय्यात्वंतच्छेय॑चसस्यम्मिष्यातवे परिषन्‌ चपयत्ये वं सम्यम्मिव्यात्वं नवर॑तच्छेषकं सम्यक्‌ वेमल्तिपव्य वं खस्यकूत्वमपितच्चरमसमयेच 
वेदकसस्य गूह टि भवति ततर 'वायिक सम्यग्‌टषटिरिति एताखसप्तापिकम््रं प्ररतीरः संयतसम्यग्‌ दष्याद्यप्रमन्ताताः चपयंतिबहा 
४, विति [र्य वि । [१ [२१ [ 
यु्कश्चाल्नवावतिं्टति चरणिकवद्परस्ु कपायाटकन्तपचितु करणत्रय पृवैकमारभते ततरयधाप्रद्तकरगसग्रसन्तस्यवा पृवेकर्ोस्चिति 
घातादिकं प्राग्वनिद्रादिकस्यचेवगत्यादीनां चतिशरतादश्यादि चतग्कख ययाकमंयंघ व्यवद्टेटउप यमय गिकसे णवक्तव्यः य निरटृत्ति 
[द ¢ ह ५ (3), 8) यातपोद्योत 9 ० + 
करणंत॒स्त्यनद्धितरिकयखं नरकतियग्गतितदालु पृव्यकद्रियादि जातिचतु्ट स्यावरण्टृच्यसाधार गानां पोडग्रपरसुतीनांचय 
ततःकपायादटकस्यान्ये षांत॒मतं प्वैकपाया्ट कंचिष्यति पवात्‌ पोडगेति तततोनपु"सकवेदंतदनंतरषास्यादि यट्‌कघुनःषु"वेदं ततःस 





| वैद ततःकमे क्रोधादीन संखलनोन्‌चपयति लोभचरठंडपः रुत्वाच्तपयतितववादर खंडानिचुपवनृनिदटन्तिवादरः ्टच््मानि त॒श्ल्स् 


४ 


संप्ररायईतितदते चन्नानावरणणीयादोनां पोडगप्रसतीनावं धव्यवषटेदंविघत्ते ततःशौणमोरहोतसु छतं स्थिवातर्दतेदिधर्मसमये 


| नि द्रादयत्यंतसमयेच च्नानांतरायद्‌कं दशनावरण चतुव्क चच्चपचितवानिरावरण च्रानद्गनसुमन्वितकेवलेभवतिखचस्ातावेद्‌ 
| नीयमेवेकंवक्नातियावत्स'योगद्रति सर्चातमु त्तं देयोनां पृथंकोटिंबायावद्धवति ततोखावं तु त्तीवेषमायन्नौत्वातेटनीयं चम्रभूतत 
| मतस्तयो; स्ितिरास्यापाद्ना् खणुटूषातमेतेनक्रमेग करोतितद्यया चौदारिकाययोगा अलोकाताद्रद्धीषः शरोरपस्मिङइप्रम्गों | 
खमयेदंडंकरोति पुनि तौयसूमयेतिरद्वीनमालोर्जा तात्‌ कायपरसाणमेवौटारिककाग्म रे श्ररीरयोगीकपाटयत्‌ कमाटं विधत्ते ट तीय | 


। समयेत्वपरदिक्तिस्योतामे वक्ताग्मं णयरीरयोगी मन्वानवन्मन्यानं कसोत्यनुखेशिगमनाच् लोकस्यप्रायसो वद्धप्‌रितंभयति ततथतु 
यसमये कासर गायोगेन वसं यांतणलव्यायनात्यद निःकुटर्लोकःप्रितोभवति पुनरनेनेवकमेष्य पञ्ावुषरव्याससुदूवातायस्थां चतुर्भिं 
रेवस्मयरपसहरं सलद््रपारलन्तद्योगोभवति केवलं प्टसमये मन्यानरुपसंहरनौदा्कि भिच्योगौखादिति तदेवं फेवलिसमुहा तं 

संत्यप्रत्य्णं च फलकादिकंयोगनियोधंचिधन्ते तद्ययागृवे मनोचोग वादरनिर्णद्धियुनर्वागूयग"काययोगच्च बाद्रमेवेति पुमरने 
नेवक्रमेण दच्दममनोयो ग'निसगाद्धि ततःद्ल्डकाययोग'निरुन्धनु श्ल्डाकरियमप्रतिपाति टतीय॑शरुकध्यानभेदमारी हति तन्निरोषेच 
्यु्स्ततत्कियमनिवन्तिं चतुरे श्ुक्त्यानमारोडति तदारूटचायोगिकेवलिमावसुपगतःसन्रन्तयु क्त" यावत्कालमनघन्योत्कृटमास्ते 
तत्रवासौयेषां कम्ब यासुद्योनासि तानिखितिच्येण चपयन्वं दमानाख्वापरमतिपू संक्रामयनूच्तपयंत्वतावद्गतो यावदहिवर 
मसमर्य॑त लद द्विचरमसमयेदेव गतिसदगता; ग्रं प्ररतीःलमयति तादय मादेवगति स्तदानुून्वी वैकरयाारकथरीरतर॑गो 
। पाम च॒टयमेवदं ्नसंघाताचितिच तयाततरैषापराद्रमाःचपति तद्ययाथौदारिकतैनस कार णानि्रीराशि एतदंषनानिती 
| शिसंबातार पटसंस्थानएनि धटसंदननानि चीदादरकथसीरागोपरांग वय्‌ गन्धरसस्पग्या मतुप्यासुपर्व्वी अगुद्लध पघातोच्छास 
भरखसतविदायोगतयस्तया सपवप्रकम््यक स्थियाद्िरश्भाष्युभ मगदुभगदख्खरहुखरानादेया ययःकौत्ति निरमारणानितया 
नीचरगोत्रमन्यतर्डहेदनीयमिति चरमखसयेत॒ मनुग्यगतिपन्चन्द्रिय जातित्रखवादर पर्याप्तकर्भगादेययथ; कीर्ति तीर्थकराय 


ङ्ेटनी = न्न #येङतकेपांचिन्प्रते ~ पर्व्यौसरि 
तरेटनोयाच्चः चच्ेर्गोत्राण्े ता दाद््रतीयैस नापू खडिता त्रयोद्य्यतीयैरुचच दादयेकादथवा व 
मन 

न्य (1 


॥ 








य 

















; 
अचारयंगसूल । 8०१ 


=-= 


€ शा ९ छ ५ * ॐ 2 <€ 
पकग्चय समनतरमेववा स्प्गतङ्गत्यारेकां तिक ात्यन्तिकानावालच्णं खुग्ठमनुभवन्‌ सिद्धाख्यलोकाग्रसुप तिल्यच गायातात्मवीयः 
ं तीर्य॑काराचेवनतः प्ररोचभांदर्मैचितुमाख एवं तसमणु चिख'गादहा एवसुक्तानिधिना भावोपधानं ज्नानादितपोवानौर 















वद्धं मानखाभिना खतोनुटितमतोन्येनापि सुत्त णे तदनुखवमिति गायाथसमाप्ता वरह्मचर्यध्ययननियुं क्ति; स प्रतंद्धतानुगमे तमु 

| चारणीयंतचेदंमरराखयंबदिष्यानिदत्यादिायैःखधमैखामिजंनुसामिने ्टत्वात्‌कययतिययाचछतंचयाद्लंवावदिष्वामि तद्याच सौच 
योदय 1 £. % 4 ॐ क # = [वि स ॥ द्रक्िपत 

¦ सगोभगवान्‌ बीरवद्वमानखामस्यु लायोदयतविद्धारं परतिपद्य स्वीलंकार॑परित्यच्ज पचमुटिकलोचं विय केनदव दुय णं युक्ताः 


.] [8 [्‌ ¢ | € ¢ ©* ४ [प्‌ मते € 
लतसामाविकम्रतिन्नः आविभ्‌तमनःपयाय न्नानाप्रकारकम्च्तयाय तीर्थप्रवनैनायेवोव्याय संख्यायन्नालातस्मिन्‌ ेसंतेमागेशी 
। पदथस्यां भाचीनगासिन्यां छायायामग्रबन्या ग्रदणसमनंतरमेवरीयतेस्मविजदहार तथाचकिलकुर्ड ग्रा मान्गुद्धत्त श्ेपदिवसेकम्मीरग्रा 
ममापर तत्रचभगवानितच्चारम्य नानाविधाभिग्ररोपेतो घोरान्‌परीषहोपसगे नभिसदमानो महासत्वतया न्त च्छानध्य,पश्मंनय 





| हादशवर्षाणि साधिकानिरृद्मस्योमौनवतीतपञ्चार अत्रचसामायिकायोपणसमनन्तर मेवख्रपतिनाभगवदुपरिदेवदूष्यवस्तर चित्ति 
¦ पेतद्गभगवतापि निःसंगाभिपराचेरोव घर््मोपकरणष्टतेन मर्म्रोवु्ाव'सुखुत्तुभिरप्ररे;ः यक्यतदति कार णामच्तया मभ्यस्यटृत्तिनातयेवा 
वारितं नपुनसस्यतदुपमेएनच्छा स्त्ये तद्पैयितमा ड शोचेवद्रमेणदत्यादिद्ोकः नचेवादमनेनवस्् य इन्दरपरिपेनात्मानं पिधा 
स्या्मिस्छगयिप्यामि तखिनृदेमन्तेतदावस््न" त्रकूत्ा णौकरिष्यामि लन्नाभरच्छादनवाविघासखामिकिंभूतोऽसाचितिद्ेवति सभगवान्‌ 

तिन्नायांपरोषदाणां रंसारस्यवा पारंगच्छतीतिपारगः कियंतंकालमितिदेवति चावत्कयं याच्जीवमित्ययैः किमथैशुनरसौविभ 
ततौ ततिचेद्भेयति स्ुरवधारणेरचभिन्नक्म एतदस्तागारणं तस मगवतोलुपर्ात्‌ घाभ्परंकमनुधाम्धिं क मेवेत्यपरेरपि तीर्मैरद्धिः 
खमाचौखं मित्यथैसलयाचागमः रेते भियेतीता जेयपंडुपन्ाजेव्ागमेस्सा चर इन्ताभगवन्तेा जेयपव्वयं र खनेपव्वयन्ति जेयपव्वद् 
स्यन्तिसनेतेसावररी चभ्ोटेसियव्वेत्ति तवाभगवतःमननतेयेदिन्याः ख्गन्धिपरटवासा आसं सह्नन्धारुटाचग्वमरादयः समागत्यशरीर 


य॑तस्स१ चत्तारिसाहिएमासेवहवेपाणनाद्रया ञ्रागम्मञ्रभि स्रभाकायं विरि सु खारुसियाणं त्यहं 
खरेसंवच्छर साहियंमासंजंणरिङ्कासिवत्यगं भगवं अचेलेतत्तोचाईतंगो सव्नवत्यमणगारेसयटुपोरि 
सिंतिरियमित्तिंचक्ख्‌. मासच्नञ्रं तमोज्नातिचडचक्ख्‌.भोतासह्िवातेहंतां तावहहवेकंदिं सु४सयरौ 
हिविमिस्रेहिरत्यि्रोखेतल्यपरिस्णयसागारियंणसेवेद्रतिसेसयंपवेस्थिच्ाद्र५लेकेद्र दमेश्चगारत्या 
मापा 
¦ सनो षारिवोमावुम्मरं ककदता यनेशणुणतीथंजरे याचस्ोद्रसोनाणीखासी तिणिकारणिरा ख्यो तथावलौएतलले चारित्रियामेश 
। मेरपकर्णराखिवृ देखाद्यो पर॑स्वासौनेसमेयापि वस््ननैममतानयी तथाभगवंतने प्रनन्याग्रदयकालि जेदिव्यचंदनातुलेषनादिगंघ 
| कौधाङ्ध'तातेणेगन्धनाञ्चाकर््या स्नमरादिकजौवश्यावौ शरीरनेपीडाऊपजावी तेदेखाडे डे चत्तारिसादिएमाचे चयारिमास्यधिके 
रालगौबद्धघणाप्रागिजातिवा स्रसरादिकच्ावी चीमगवं तनो यरीरमारुी विरिक्तं कायामािपद्ठा तिदपिखीमार्दिलो 
मांसमनेगोयिितहरुख्कडतां उरदोपररहोविलो्यो एतावताथरीरमादिप्रवेयकयी मांखनेगोणितनो चाडारकीषधो जौभगस्ततेप 
¦ परोखहसादसकपयोसद्यो चिवेतिदेवद्ण्वकेतले। कालभगवंतसमीप्रिरद्धयो तेकलेरेतं संवच्छक० तिद्ध द्रनेख क्योदेवटूष्यवस्त् 
| भगवन्तेएकवघसाचे धविकएतलेाकालत्यन्योन रहौ एतज्ताख्ितिकल्पसर्वतीर्थेकरनेोद्दे तिवारपद्ेस्तामीवस्तनेा त्यागकद्योतेटमणी 
गौतेवस्त्वोसिरौ अनयारभगवंतय्ीमहावीरमचेलङा वलीमगवं तनेाविदारसखच्ूमकद्ेछे सूत्र सदुपाक० चयद्िवेखीभगर्वंत 


¦ पारिरिकहता ुषम्रसाशे पौग्पौ एतलेस्यो्ापणमप्रमाणेमार्मते चालतेष्याये एतावतादर्यसमितानाद्र दरतिद्ेनष्या नमेव 
+ =-= 9 
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४०९ चाचारांगसृल। 
सुलितिद्र'लाद्वो तेमरौदपीकेच्वीदे तिदिचभित्तिकदता गाडलानाडधिणनी पदे भुसिवांकडीशच्रागलिविम्नीणेकिगे परिदर्यीसोः 


खु ला खन्न जद दता ततन्मलिकामति 


चद्‌ 
"~ क € € [1 
एडदोखतोलागचात्ते ययद्विदसिप्रस्ताविभगवंत दृचासन्नितिद्‌ चषठताद 


नन्नःत न्ह च्ल निननोदनगण च्सवरतो चयन्नःर काचे णड्‌ड ~र देकदीदणो 
द्‌च्छठुट ४: डितनद्कुगंप इलकरतो इस्नान्तोर्‌ काचाक्ते एडडम्वामय) चन्द्र एडनाटमेनवकाोदांद्ध दत्यादिक्रदावम्‌ 





१ स [+ [न्प 
जोलादतेगेवालकेकग्यो तावल एकदा चीभगवंतविद्रता यगो द्ंकदताकिणिदरीवसुतिने विपेर द्यातकेदवीरे विसिस्प्र दिकं 


1 
ह] 

स्तरोपु ० एतावताति व््राठ+ घणा द व ५ 
ग्रदस्यच्चसकदगना स्रापुदरपमिशखिवदे एतावता याठ'उणापलटाडयान्र दरूरि गाप्रस्ातितिध्गवं तच्नासदावारस्डताक्ासव्याक्रुल्ल {१ 


सवास = =^ ~ > वमन्ति 2 +न ने नरक्द्ार्नं < 

स्व(सन। मरनुतरूपदरष्ठो च्मचुरचाएद्वास्लःद कामसेगभगाप्रायिय तिवारखामतेस्लांमे नरक ददिव रुक्तिमागनाच्रागल 
न नः ध प र ० =, व 

दुःखनोष्न् पुखपस्टगने प्राचणडव इपरिज्राद जाणा म्रत्यास्यानपरिच्राद्‌ परिहरतां सागारिचंकदतां मदु नतेनयेयेचयवा 


० 


ल्ववसति द रतांसावे सेुनलेवेनचं इन्मकारि चीमगवंत स्वयं खंडर चापगण्न चायगपेतर ्ग्वसार्भँ मरवेगी वनरं वानु 
दपिकाटीका 
न्धाकटादस्दमसयादवः समागत्य रीरसुपताप्चन्तीतिद्मेवति चत्तारिमादिएमामेचकः चतुरःखाधिकान्‌मनामान््हवः प्रागिःना 
तयोभ्बमरादिकः सुमागल्यास्द्यचकाचं चरोरःविजच्छःकायेम्रविचाररचक्‌ : मांखयोशितावतवा चाख्द्यतत्रकायेगसितिवाक्या्ंका 
रेजिदिरू इतच तचवि्पंतिन्् कियन्ात् कालं तत्‌देवदरष्य'मगवतस्ितमित्यादरखुवच्छररसाध्टियं मासंलंगारिद्याखिवलगंभगवचयचे 
लोतव्योवाइतबोब्नववचगगारो १ रूपकतदिद्रौपाहितेवस्त संवच्छरमेकंसाधिकचमासं जंगरिकामित्ति यत्रत्यक्तवानूृभगवान्‌ 
ततृख्चितिकस्ं इतिरुत्वा तावत कदं तद्रस्चत्यायात्‌ त्वागीव्यत्द्ज्यद् तद्नमासरोमगवानचेंलोभत्‌ तचम्व्गवालक्रानदीतीरेकर्टका 
¦ वलग्न धिगजातिनाग्य्डात चदुपोरिखितिरिवभित्तिंच चक्ख मासन्नग्रतंखोज्नाति भटचक्ख. भौतसंद्िता तेरंतादंतावद्वेक दिख 
, च्येहित्रिमिन्य दिं इत्योच्योमेतवत्यपरिन्नाया खागारिचं नेव इतिरेखचं पवेखिवान्फरादर अवानन्तयपुसपप्रमायापोसपी मालप्र 
` नागवीवीतांगच्छन्‌ ध्याचत्तिद्र्यासमितोगच्छति तदेवातष्यानं वद्धीवाखसितसखंगमनं किंभ तानांतिर्यग भित्ति" शकटं हिपटादौसंकु 





अग्रतो विस्ताणां कवंध्यावतिचनच यखाद्यचक्रदता चन्तमष्येदनत्तावघानोभता श्रवयागन्तयचच्चुः णन्दोत्रद्‌गनपयायोटगनाद्‌बमो 


1 


ताद्रनमीता संडितानिलितास्त वचवोडिमाद्वः पांद्युमुध्रा दि भिदेत्वादत्ाचकदुः मपरांचचकंटुः प्तचूचनाम्नासुख्छित ;कांच्कुता 
चंकिमितोऽचंद्त्े वं इल्बोलंचन्‌ ;खचगे हिति गन्यंतेदतिगवनानिवसतयः तेणङ्कतच्चिन्विसित्तात्‌ वितिमिचेदुग्टदस्यती यिकरैततव्यव 
स्वितःखन्‌वदि च्ल भिःपाच्धते ततस्ताःच्ुमसा्गगेला इतिन्नाताच्नपरिच्या परत्याख्यानपरि च्नवापरि रन्‌ सागार्किंमयुनंनसेवेतनयर 
न्य युभावसुन नसेवते इत्येवं समगवान्‌ सखचमामनपेराग्बमार्मवानानं म्रवेग्यघर्मध्वानंशुकव्वार्नवाध्याचति नेकेद्द्रमे्गारत्वासौं 
लीमावंपद्वाचचन्कातिपुद्रो चपुद्नो बाव्यथिमासीखगच्छति नातिवत्तती यंल॒नोखकर्यमेतमेगेसिंनाभिभासे चरभिवाचमा यारत युव 


1 सु 


तवद्‌ ड दिदखिवय्व्वेतं च्यन्ते दिफदसाद' दुद्र तिविक्छाद' चद्वपुव्वसुखीपरढममारएच्रा्ातनट्गौवाद्र' द उलुल्कराद्‌ सुदि 


॥ 1 
गनि च ८ त 
जना दंजकेदत्ति येकेचनढने् मार्या भि यौभावं्रडावत्यक्ाचमगवान्‌ म्र प्वानब्याचति कुतद्धित्‌निसिन्तादगय्दखः एटोऽग्रटो ; 





(व € [~ ट 
~ चिलगाचाचंरुतटीक्रा 1 
सखपतामर्च॑तीत्ये तदगेचिठुमा ड चत्तारि इ्व्यादिद्रोकः चतरःखाधिकान्ताखान््र डवः भ्राणिलातवोस्चन दिका: समागत्यादच्यकाचं 


~ 


> (कचन्गल्न कान्तं तत्‌ दवदव ˆ लगवतिद्धितमित्येतद्‌य यितमा ह खुवन्वरद्त्यादिकं रूपकं तदिंद्रौ पाडितं वस्त स्रा | 
ट #॥ ट 
[ 4> 1 





+ 
नर 
पषण ~~ ~ ~ ------------ (र्म ४ 








[मदद 
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आचारयंगसल । ६०२ 





सासं जंणरिकासितन्ति यद्रत्यक्तवान्‌ भगवासतृख्ितकल्प द्रतिसत्ा तावतजच्खं' तदस्त्रत्यागात्‌ त्यागौव्य॒तृष्टज्यच तदनगारोभगवान 
चेलोभदिति तच्च्वणेवालकानरी पराद्तज्गं टकावलग्न' धिगृजातिनाग्टडीतमिति किञ्च अदुपोरसिभित्यादि अथानन्तयपुरुषम्र 









| चालममाावौयौतांगच्छन्‌ ध्यवाचतो्यीरुमितोगच्छति वद्ेवचात््यानं चदौ्यौसभितस्यागसनसिति भावः किभूरतांतां 
तिर्मैम्िन्तिशकटो दविपदादौ संकुटासग्रतोवि सी रणमित्ययः कय॑ध्याचति चक्त॒ रासच्जचन्ुदत्वा यन्तमध्येदत्तावधानो भूत्वेतितञ्चतथा 
रीवसागंहद्टाकदाचिदव्यक्तववखःकुमा रादयः उपरूगेयेचुरि तिदथेयति ययानं तयचच््‌ःशब्दोतद शनपयोयोदशनादेवभौतादशनभौता 





संद्ितामिलितास्ते बदवोडिंाद्वः पाखयुघ्रादिसिहेत्वा दत्वाचकदुःपण्यत चयं नाम्नासुख्डितस्तथाकोय कुतोयं किमितोवायमित्येव 
। 


हलमे,लंचक्ररिति किञ्च सयग ददत्या दिशज्ज"तेएप्विति शयनानि वसतयः तेषुकुतचिन्ब्िसिन्तादितिसिखषग्टस्यतीधिकसत्व्यवख्खि 





तःसन्यदिस्त्नौभिःप्राथ्यतेततसराः श्ुममागोगलादतिन्नावाज्नपरिन्नवाम्रत्याख्यानपरिन्नया परिहरन्‌ सागारिकमयननसेवतेस्श्ून्यप च 
भावमेयननसेवतिदूत्येवसभगवान्‌सखयसात्मनावराग्यमागं यात्मानंग्रवेश्य धम्म ध्यानंगक्ञाध्यान बाध्याचतितयाज केतिदत्यादियेकेचनदूमे 





प्रगाररग्दततरतिषटन्तील्यगारस्ाग्ट दस्यास्तेसि ओसावसुपगतोपिद्रव्यतोभावतश्चतं मि चीभावंप्रहायल्यक्तासभगवान्‌षम्मर ध्यानध्यावति 





सीसीभावपदायरसेव्नातिषुग्नोविणासिमाकंखगच्छतिणाद्दत्तती प्र॑जुई णोसकरमेतमेगेरिं णभिभा 
से्रभिवायमाेहतपुव्बो तत्यदं उदिलूसिययुब्बोचप्युरेडिंऽफरस इ 'दुत्तिि क्लादर' अद यव्वसुणौ 
परम मारेच्राघायणट्गोयाट्‌ दंडनु उणाद सु्ठिनुच्भा्र ट गदटिएमिहोकदा सुस मयंनि खाययुत्तोवि 
सोगेच्रदक्ल.एताई सोरालाद्र गच्छतिणाययुत्त सर णाए९ अविस्ाहिण्डुवेवासेसोतोदगं अमुष्वा 


भाषा 





| ध्यावेद्दूल्"जेकेद्‌क० जेकेदैएयगारलाकदता गटदख्छतेडसदितसिखभाव एतावतातेदसो अनेकग्रकारेमिलिबो तेरछाडीनेतेमगवंतघ 
म्प्र ्यानध्यावे तथाग्टहस् किरििौएककारणिऊपनेपृच्या अयवाचपूव्याखामोवोल्यानर्ौं ्ापणाकायै विपे अवन्यीतथातेहनेवचने 
मोच्तमागेखल्ल'ठेन दो स्ामोकेदवादे अंजुकडतां रुरलमायारडितसमाघम्म नापालकजाणिवा तथानोखकर एखीम गवं तनोखसूप 
जेकन््यो अनेने यागलिकौ स्थे तेएकने एतल्े चनेरानेखकरकडतां सोहिलोनों बीजेएचालिद्'चालौनसकिये एयो भगव॑तेसोकी 
घोत्तेकहेष्े बोलावतादसोधोलेनरौं अयबाजेग्टस्यादिक वोलवेनहोँ तेखो ुणनवोलेयोवाविभिदिए संगोजद्ोखुद्धखापं कमावदद्‌ 
दूतिवचनात्‌तथादइम्वोलतानेकोईउपसगकरेतो पुणध्यानयको न चकेतेदे ्वाडेद्टे अनाय देयाशिविषे विचरतांखनाययुरुपदंडादिके 
करौसखासौनेम्रह्ारकीघा तयाघुरर डितजीवे ल्सियुव्वोकदता ताणौताणोने मायानाकेखल्‌"व्या तोपुखवौतरागरुभध्यानयकी 
डोलानदों तथाच्ीभगवंतफरसकडहता सदहाकटोरण्वावचन अयपरौसदहननादिक दु्तितिक्छाद्‌' कहतांजेसहतागाढारो हिला 
किणटीसदाड"नयौं एडवासुनिकहतां परमायैनोनाणण्डवो चीमदावीख्यद्वनकडतां तेकठो रपर खदटणवत्‌ अवग णीनेपराक्र 
सकरतो सस्यकूप्रकारिखद्े लगारसात्तेऊपरि देयणाणेतया माघाचनट्टगीयाई चास्यातकडताकोद्भमदहाभारतरामायणादिककया 
कदतो्धद्‌ तथा द्त्यनाटक गौतगंऽवकला एतलाञदिशौनेकुदःलनाणे तेखासु पुणनोवेनदो तया अनेकद्डयुद्धतवासुष्टिबुद्धए 
वादेष्ठोविद्यनाके तेषु रजोवेन डो एखवे्तं खारसरूपरतिमजाे इक्छग्छलची तवेषधल"गटिएक०गदिएकःहतांकिखि्ीखान किना 
तोमाोमादधिकयावात्तौकासोदौ पक घ्ट"गारादिकयातेडनेविपे र्दधए्डवास्तीजनकामासक्गदेष्डौ तेयोप्रसाचिन्नातयुत्र यीमदावीर 
'्टपेविवाद्रडितमध्यस्वपरेर या तयावलोए्मनेरा$ उदार अदुमूत्चसुक्रल म्रतिक्लपरीखहना कारणनाणीदेखी ते््यरतोधतो 
एकाग्रचित्तियौवद्धसानसंयसनेविषे | | 


न 
14 








| 
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। ०४ चाचा्यंगसुल । | 
श (~; ॐ न । ड [ भल्ियिरि [1 म ६ 
| सिचिद्यरा संवमविपे निचलग्रवत्ते तेमगवतपरतन्याविगुलीधीरटदस्वाखिदवसताम्राखकादहार करतां गच्छि दूममामलियिजिवरेमा | 





तापितादिवंगतवया तिवारेचीमरावीग्मरतिन्नाद्र पूएद्धश्ादूमकदडतोगम्नवासिदछता "मातापि र 






















तिवारेचारितन्चेवार्वाक्रता खामीनेन्नातिगोवींप्‌ इमकन्यो च्रद्योखामौदिवडांएकिमो खतक्परिग्वाग्देवोमाद्यो चिव्डादईयीसि 
दवावफनाविगलायणी पयोचधग्रा अनेत्॒हे पु चारि त्रस्यो एयण्नेचपारदटुक्छग्राडदधे तिवारेखामी अवधिद्‌ करीद्रमनाग्योजेद्‌ 


पििन्रवमरिचारित्ने्यु तो ्खयालोकङ्िवोफुटीमरि खे इसोजवधारीतेदगरनेकच्यो केत लाकाललगी रद्य तिवारे खननवोद्या 
| स्वामीविड्ध'वर्ये यण्डनेयोकडलुचेवास्ये तांल गौरो नेवचनयीभगवं तेमान्यो परंदमजच्योड मारी दच्छद श्राद्रागदिकरि | 
| स्यति तुम्हे मारी इच्छानोविवातकसिवोनदौ तिवारेतेणे प्बजनेचिमतिमणर्द्े तेवारूषुसोजनागी तेव्चनतदन्तिकी्धोतिवारे । 
| भगवंतश्रापगोदीचा चवसतरनाणीखंसारनो चसारपग्णोगावता संवमनीपरेग्टदवाचिस्द्या तोप्रतिपनररुयमनोकंडिवो किमोनैक 
| छेदे दत 'यविक्र० चीभगवंतेवेवरचख्यधिकेरालगी सीतोदककतांसचित्तपाग्पी श्चग्यीघे एतच्ते्यने री परे पुग्यस चिन्तपागीविराध 
| "न दीपिकाटीका 

। वान्ति सकार्यावगच्छत्ये व नतेसक्नोमोचपयमतिवन्तैते अंनजुत्तछलुःखनोः संवमस्ानु्टानात्‌ गोखुकरतिने तदच्यमागं चवा 









५ 4 क की (१ [द । विं $ ५. [व्‌ 
| एकेषां यन्वे पाकर मेवनान्वे ¦प्रातपुखप; कठं मलं विं तत्तेनरतं दत्याडश्यभिवाद्‌यतोनाभिमा पतेनाप्यन भिवावद्धयकुप्यतिनापिग्रति 


छ ^ ^ ^~ € = ~€ (| €~ ० न > 
¦ कृलोपसर्गैरन्ववाभावं यातीतिदगेवति इतपुगेन्तिटंडे हतः पर्वे तताऽनार्यदेगादौ पर्यटन्‌ तयालपितःपरैकेल्‌ चनादिभिः अपुच्खे 


¦ र्ना; पापाचारः फसमादरतिपरपाणिकरककंयानि तानिदुःषेभ्योनतितिर्चते इतिदु्ितिन्नाग्ि तान्यतिगत्याविगगरच्छमुनिर्बिंदित 


जगत्‌स्मावः पयाकममागः खम्यक्‌तितिचत चाघातनटृत्ति प्नाख्यातद्त्यगी तानि तानि उदटिग्वनकोतुकंविद्ध्याति नापिद्‌ंडयुद्ध 
मुदटिवुद्धानि कग विद्धयोतण्चलोचनखद्धपित रोमकरपोभवति गटिरमि्टोकदार् समरय॑भिनायपु्तेविखीए च्रदटक्ख,तादरमेररा 

लाद्ंगच्छतिनाय पृत्तेयसरगाए { चोकःग्रचितोऽववद्चोभ्ियोऽन्वोन्वं कवाखसरम्नवेवावद्वःतंस्रौहयंवापरस्परकयायाखद्धमपेच्यतसख्ि | 
न्वस्तरेच्रातपुत्रो भगवान्‌ विगतगोकोविगतदपैच्चतान्‌ म्िवकयाचवद्वान्‌ सध्यश्चोद्राचीत्‌ एतानि चन्यानिवालुकृलम्रतिकृलानिपष 
रीपटोपसर्मकूपाग्पिदुःप्र्याणिदुःखानि च्श््ररन्‌ गच्छति संवमानुष्टानेपसकमते वदिवागर ग्ट नावथयरगंसंवमः तद्यैयस्पाय 
पराक्रमते ताद्ि किमत्रचिरववद्गगवानपरमितवलपराकमः प्रतिनच्नामन्द्रमारूटपराक्रमते सभगवान्‌ ग्रनजितोपिप्रा्काडडासनुव 
तीसीत्‌ युं तेचकिलपचत्वमुपगते मातापितरिसमाकषप्रतिन्नोमृत्‌ततः प्रविव्रलिन्ञातिभिरभिदितो ययाभगवतृमारुवा; चोच्छ 
रावदेचनदृत्येवमसिदधितेन भगवताऽवधिनाव्दन्नायि यस्छिन्बवसरः प्रव्क्नितिखति नद्यो रटश्त्ताविगतासवष्ठस्युरिव्यवधायंताद्ववा 
चकिय॑तंकानं पुनरत्रमयाख्छातव्यमिति तेकचुः खवन्मरहयेनास्माक्ग्नोकापग मोभावाति श्रारकोप्रि योमित्यवाच किवाद्ारादिकं 
मयासेच्छयाकार्यीनेच्छा विवात्रोयभवद्धिखपस्छातव्य तेरचिवयाकयंचिद्वंतियव॒द्रतितैः र्य तयैवग्रतिपेदेततो भगवां लद चन मसुवर्यी 
¦ कीयंनि;कमग्ावखरमेवगम्वसंखारखारताविन्नावतीमरवन्तंनायोचचतद्रतिदगै च ठमादयविखाद्िण्डवेवाखेसी नोदगं अभु चायिक्टते 
प्न्तागनेपिद्ियनेचे्भिन््रायरदंसगोखंतेपुढविं चयाडकाचं चततेरकायं चवाउकावंचपणगाड कीयरिवाद्तखका्ंचसव्वसो च्चा एया 
दसं तिपरडिलेदवित्तसंताद्रमे य िन्बायपरिवच्नियविद्रिवयाद्रति रंष्डातसेमद्ावीसे यचिखराद्धिगएन्ति यपिसाधिकेेवरपेखीतोद्‌क 





गीलंगाचार्यकतटीका 
सिन्तातृग्टस् (4 ो्णेवानवक्तिख र्‌ = = तिवर्टनेः + ॥ ~ ७ 
तथाकृतयिच्ि टोध्टोवानवक्निख कार्वायगच्छत्येवनतेसक्तोमोचपयमतिवन्ततेवष्यानं वाल निक्रलुःछनोः संयमस्यानु 


दव्य ~ ~ ~ ~ ~ 


*© ^~ [द्‌ = =. + 9 9 किद्चणोखकरमि 9 (न्थ 5 
छानात्‌नागाच्‌, नीवा स्तुपटन्ति पुदटरोवसेचयुद्धोवा पोचय्‌ाख्ादूावमवंकद्य दगनोरूकरमित्यादिनेतटच्छमाणणुक्तवाएकेषामरन्येपांख 


(ए [द =>. + नि [र न्व्‌ (य 
कर्मयनान्यः म्रारुतपुर्पे.कठं मनं तत्तनकछतमितिदर्श्वति असिवादयतोनाभिमापनेनाप्यनसिवादयद्धुवः कुप्यतिनापि प्रतिकृ 
“------------------------------------- 





~ = ~ 
आचाराङ्गसव | ४०१ 

1 
। 


लोपसर्मरन्ययाभाव॑याति दडेदतप्‌सलत्राना्यं दे णदौपयटंसलयालृचित पूर्वहि खितिमूवः केथलुचनादिभिर षु रनायः पापाचार 

















। 
¦ रितिकिञ्च फरसातं त्यादि परुषाणि कर्क शानिवादृ्टानि तानिवापरेदु खेन ॒तितिचन्तदति इशितिच्षारितान्यतिगत्या विगणय्य | 


सुनिभेगवाज्िदित जगत्‌सखभावः परराकममाणः सम्यक्तितिचते तथाख्यातानिच तानिटृत्तगीतानि च साख्यातङृत्तगौतानि तान 
दिग्यनकामुकं विदधाति नापिदंडबुद्धमुष्ियुद्धन्याकरखं॒विस्मयोत्‌फुल्ललोचन उद्पितरोमकूपोभवति तथागटिएडत्यादि लोकः 
ग्रथितोवाबद्धो मिथोऽन्योन्य'कथां खख रकथाख्समयेवा कचिद्ववद्भस्त' स््ोदयं वापर स्परकयायांग्टदधमपेच्छ तस्िज्रवसरेश्रातपुनो 
¦ भगवांविशोको विगतहपैतान्‌ मियःकयाचगद्वान्मध्यस्ये द्रा च्तौत्‌ एतान्यन्यानि वाुकूलमतिकललानि मरौषडोपसगं रूपाख्य्‌.रालानि 
| दुःपर््यापिदुःखानूयख रनृगच्छति संयमातुटानेपराकमते श्राताःचलियास्ेषां पुवोऽपत्य'क्नातपुत्र वीरवद्धं मानखामौ खभगवानै | 
तदृदुःऋखरणायगच्छति पराकमतदूतिसम्बन्ध; यदिवाशर णाग हनात्र शररमर्तीत्यश्रणः सयमस्तस््र शरणाय पराकमतश्ति 
तथाहि किमतचितरंयद्कगवानपरमभित बलपराक्रमःप्रतिन्ना मंद्रमाखूटःपराकमते सभगवानप्रनजितोपि माख्काडारादुवक्यीसीत्‌ 
श्रूयतेच किलपस्घत्वशुपगते मातापितरि -समाप्रतिन्नोऽभूत्‌ ततःप्रविबजिषुः च्रातिभिरभिदितो वथादिभगवन्मारुयाः चतिच्चारा 
वसेचनभित्य वमभिहितेन भगव्रतावधिनाव्यन्नायि ययामव्व्ि्वखरे मननतिसति वहवोनषटदित्ता विगतासवच्नसयुरित्यवधायै 
तासुवाचकियन्तंजञालं एुनरत्रमयास्यातव्यमिति तचुःसंवत्परहयेनास्माकं थोकापगमोभावौति भट्रारकोपयोमिद्य्‌ वाच किंवाहा 
रादिकं मयाखं च्छयाकारथेनेच्छा विषाताय भवद्धिस्पस्थातव्यं तैरपियथाकथं चिद्यं ति्टलिति तेःसुवैतथेव प्रतिपेदेततोभगवांसतङ्गच 
नमठुवत्यीमीयनच्च निःकम णावसरमवगस्य संसारासारतांविन्नाय तीर्यमवन्तं नायोद्यत दूतिद्यित॒माड सविसारीएश्ूत्याटि अपि 
साधिकेदं वपं सोतोदकमभक्का मनस्यवष्त्यापी वेत्ययः अपराम्पिपारधावनादिकाः भाखकेनेवप्रसत्या ततोनिःकातो यथाचप्राणा 











णिक्'तेरएगत्तगएपिहियच्येसे अरभिखायदंसणेसं ते१० पुट विंच्राडका्यचतेडकायंचवाउकायंचप 
शगार बोयहरियाद्र तसकायं सव्वसोणच्ा११ एयाद्ू"संतिपडिलेचित्तमंताद्र'से अरभिसणायप्ररिव 
च्नियाणविषृरित्थाद्ूतिसंखायसेम हावोरे१९ अडु्ावरायतसत्ताएतस नौवायधावरन्तारएच्दुवास 

व्वजोणियासत्ताकम्बुणाकप्पियापुटोबाला१२ भगवं चणएवमसपेसिंसोवहि एडलुप्यन्तोवालेकम्प्च सव्व 


भाषा 

नाटालोतो निक्छंतेकडतांम्रनन्याप्रतिपज्रथया इमम्राणातिपातपरिष्ारकीषो तिमश्नेराश्टयागादिपुणपरिडया तथाएगन्तगएएक 
लखभावताग्टडवासि अनेकलननट'दिपरिवस्या पर॑ तोहौश्रापणोएकलो लचोंतव्यो तयापिह्ियद्चोकहतां कोषनीष्वालााच्छरादीे 
जेणेएडवातेभगवंत उपर्ांतकोघड्ध'ता तयातेभगवंत्भिज्गातदथे नकडता सम्य भावनाद्रमावित तया्थातद्र'द्वियनो दंद्भियपि 
यसे गस्यःग्टहवाख्िपुणभगवं तद्मसावद्यारंभत्यागौ यातदांतङतार द्या तोचारित्नेविषे कच्िदु"किसोदमकष्ेदधं पुटविं चपुथिवी 
कायप्‌ कायतेडकायवाड कायपनककडहतां वौ जांकुरनेभावेरदित एतावताऊलिपूलिकडवाद् तयावीजयास्यादिकडरियकषायेष 
वनस्य तिरुनैलारस्एिवी तथालखकाययेद्वियादिक एसनैपरकारेजाख्पौने तेकिमकदेङे एर्यिवीकायादिकणगमादिे एयेशकरीएशोक 
कडवा एडवोभालोचोने तयारएसचित्तसनोवोलब्ठौ {गवं तखौमडहावोरतेहने भार्मपरिडरीविष्स्या एथिवीकायादिकनोख्रस ¦ 
यावरनेभदेभरदेष्वाडौ हिपेएडनोमाहहोमाहिं सतुगम्देख्ाद्रढे धत डुक ० अयञिवेस्यावरर्यिवौपाणी्ग्निवाख्वनस्पतीरेतस | 
कतमे द्वियादिकपग्ेपरिणामे कम्म वथेयावरपणोच्धांडी वसपणेऊकपनें तथात्रसजौवरेद्वियादिकख्यावरप्र्े कम्रं वथिऊपजेभयवा | 
। एखुत्वजौवसखव्वजो शियाकडतां सव्वगतिगाभियाङ तेजीववालकण्हतां अन्नानमापामय्ेकम्वि कस्पाड्'ता श्यकूषुदजुदेयोनिविपेऊप ॥ 


|. व 1 


~ 7 ससातकककफणफराफणस ग रङडड~~~-------- --~--- 
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४०६ आ चाराक्तसच। , 




















जेल भगवं चक ` भगवं तचीवद्ध मानस्ामी एवोजीवनोखर्प्रजासवो तवासोवद्िएकदचता द्रव्यमावभेटिद्र' उपधि सदि तञ्वन्च तेव 


लद्न्नानद्धनिश्कम्यम लष्पकदचतां खदा दभेदादतेदभगी तेवान्य सव्प्रकारेजागगि तेपापकम्य भगदतखीमद्टा्ीरे पच्चक्डोखांये.म 


------------------------- --- ------*-~ -~~~ ~ --- 





टीपिकाटीका) 
समुक्गा्पी वेत्ययैः चपराचपिपादधावनाटिकाः क्रियाःमाखुकेनेव मरुत्याततोनिःकांतययाचप्राणाति पातं मरि्धतवानूपवंे यत्ता 
न्यपिपालितवान्‌ तयाणकत्भावनाभावि्तातःकर्णपिहितास्वभिताचकोध ष्वालायेनसतवातयाभगवानृचद्मस्यक्राचेऽभिन्नातटभेनः 


। 4 ४ ॐ = भ्व ४ * ५ रि [1 
सम्यकरूत्वभावतयाभावितः गातद्न्द्रियनोद्न्द्रियः सुएवभूतोमगवानृग्टडवासेमिसावद्यारभत्यागोकिं पुनः ज्यायां इत्याद पुढवि चश्ण्या 


द "चच्नोकयं एतानि र धिव्यारीनिचिन्तमंतितटारमं पशरवज्य विदहरतिस्ब्मदूति करिवारसंवंघःएयिव्याटय.गरतीतापनक ब्रदमोनदीलजाकुर 
भावरहितस्य पनक्रादेरल्यादि विगेषापन्व सख ग्रहरंबीजग्रदगेनतरग्रवीजादेरुपादानं खरितगब्देनरेपख इत्येतानिश्यिव्यादीनिम्‌तां 
निस तिविद्यन्तेइत्य वप्रत्य्‌ पच्च खचेतनान्वभिज्ञात्वाद्त्य तनस ख्यायावगस्यभगवान्‌ मद्दावीरस्तदाररभंपरिवन्य विष्टतवान्‌ टयिकी 
कावादीनांज॑हनांतर खस्वावरतेनभेद मुद समरतसेपापरस्यर तोऽुगमनमस्तीति दर्म वितुमाद अदुवावरायतखन्ताए तस्जीवा 
चयावरत्ताए दुवा खन्नोगिवा सत्ता कम्म, गाकप्पिवापुटोवाला अयेत्यानं तर्येस्यावसाः ्यिव्यप्तेनोवादुवनस्तवः तेवसतवादौँद्धि 





वादितवाविपरिणमंति कन्न वथाद्च्छंतिच समुञयेत्रसजीवाच् रुम्यादयःस्यएवरतया रचयिव्यादिचेनकम्् नि घ्नाः खसुत्पदयंतेमव 


वासवीयोनय उत्पत्तिखानानियेर्पांसत्ानातेखकवेयोनिकाः खत्वाःसकेगतिभाजः तेचवालारागदेपाकलिताः सखरुतेनकमगांप्रय 





॥ 
कतयासवयोनिभाक्तोनचकल्पिताः व्यवस्यापिताः भगवंचपरमनर खिसोर्वाह एलष्यतीवालेकम्म्च सव्यसोनच्चातंपडिवाद्क्खेपावगंभ 
गवंभगववां चवद्धंमानखामी एव मवगस्य ज्ञात उानूसखउपधिनावत्त ते इतिसोपधिकः द्रव्यभावोपधियुक्तः रवधारयालप्यतएवकमं 

# [ऋष्‌ ए [द ५ 
णालो्रमचुभवत्ये बाऽन्नोवालः वद्ात्ोपधिकः कर्मणालुष्यते तद्छात्कमैचसनै्ोन्नात्वातत्कस भरत्या ख्यातवानृतदुपादानं चकर्मसुहा , 





शिलंगाचा्चङतटीका 
| तिपातं पर्द्धितबानेवं शेषव्रतान्यपिपालितवानिति तवा एकत्वसिति ततएकत्यभातना भावितातःकरणं पिहितस्यगिताचौकरोव ॑ 
| च्वालप्येनसतया यदिबापिहितार्चौगुप्रतवु; सभगवान्दछद्यस्य कालेभिन्नातदर्मनः सस्यक्तभावतया भावित शां तद्द्धिवनो दृन्द्रिवःसणएव | 
भतोभगवान्‌ ग्टह्वासेपि सावद्यारटभत्यागी किंएुनःप्रत्रज्यायामिति दरशचितु्माह पुटविंचद्भत्यादि दूयाद"दत्याटिन्नोकदवस्याप्यय | 
मयै एतानि्यिव्यादौनि चित्तसंत्यभिन्नाय तदारभंपरिवच्जंनिदरतिदय कियाकारकसंवंध; तत्र्टयवीद्न्खवादर मेदेन्िषा 
स्च्द्या सर्वगा वादसुपिकटिनमेदेन दिषेवततन्लच्ा शुक्ला दिपद्वये कटिनातुश्वकी श्वं रवालुकादि प्ति ` यतूमेदाशस्तरपरिज्ना । 
तुसारेणद्र्व्या चप्‌कायोपि च्य वाद्‌ रभेदात्‌द्दिषा तदद्ल्छःसकगोवादरस्तुश्एद्रोदका दिमेदेनपञ्चधातेलःकाचोपिपूनैवन्बवरंवा द्यां 
गारादिपन्चघ्रा वाचुरपित्तयेवनवरं उाद्रउत्कलिकादिभेदेनपद्चधा वनस्पतिरपि च्छवादरभेदेनहिधा ततर्ल्लयः सर्वगोवादरोप्यम्न 
| ऋलस्छन्धपरैवीज सं नच्छनभदात्सानान्वतः पोटाघुन दि षा अत्येकःखाघारणचच ततमत्येको च रुच्छादिभेदात्‌ हादयपासाघारणम्तने 
| कविधड़ति सण्ठंमेदभिन्नोपि वनस्पतिःदल्डस्य खयैगततादतैी द्विवत्वाच्चतदवयुदाचेनबादरोमेदतेन रूग्टडीतस्तद्यया पनकग्रदणेन 
वीजांकुरभावरदहितस्य पनकादे दल्यादिवियेपापनसख ग्रडणवीलग्रडणेन त्वग्रवैजादेरपाद्यनं इरित शब्द नशेषस्येत्यं तानि शटयिव्या 


~~~ 


दौनिभूतानिखति विद्ध॑तद्रत्य व॑भ्वुपेच्य तयाचिन्तमन्ति खचेतनान्यभिन्नायन्नातवा इत्ये तन्ध"ख्यायावगम्य समगवान्महावीरस्तदारभ 
| मसिवव्न विष्तवानिति इचिवौकाचादीनां जन्तृनांलस्यावसत्वेन भेदषुपदध्ये साम्रतसेषर स्व रतोतुगमन मप्य सीत्् तद्यैचितमाड 


॥ 
॥ 





अदुयावयाइत्यादि चयानन्तवेंख्थावराः शचिव्यप्नेजोवादवन स्तवः ने चततचाद्ौ द्भिवादितवा विपरिखमंते कम्ब वशान्नच्छन्ति 


चश्रब्द्उनत्तरापेच्चवा सद्च्चवाथैसया त्ररुजीवाचकल्लस्याद्यः स्यावरतया ्यिव्यादितेन कम्य नि न्नाःखसुत्यद्यन्ते तयाचान्यलरापयक्तं | 
र 
> 





पः 








ग्रत < 
` च्राचाराङ्गसुच । 8९०७ 








अयण" भंतेजी वे पुटबिकादयन्ताएं उववणपुमेन्ता गोवमाअ्सद्‌' अडुवाच्रणंतखुत्तो जाववखपुव्वेत्ति यथवासुवौयोनय छत्प्तिखा 
नानियेषांखतचानां तेसैयोनिकाःखतला सर्वगतिभाजस्ते चवालारागहेघाकलिताः खकूतेनकम्म णा एथक्‌तवासुवयोनि भोक्त नच 
कास्पिताग्यवस्यापिता इतितयाचोक्तं णलि किरसोपएसोलो एवालग्गकोडिमेत्तोविः जब््रणमरणावादहाणं गसोजवयणविप्रत्ताभपिच 
रगभमिभसाकाविच्छङ्ा जगतिविद्यते विचित्र ;कम्मने प्ययेतरसल्ेनेनाटितमित्यादिकिञ्च भगवंचदृत्यादि भगवांखवीर वद्ध मान 






स्वास्येवसवगस्य ज्ञातवान्‌ सद्डपधिनएवसेतदति सोपधिकः द्रव्यमावोपधियुक्तः रवधारणेलुष्यतणएव कम्म णोलो शमनुभवत्य वान्नो 
वालदूति वदिवाङहतौवस्मात्‌ सोपधिकःकम्ब णालुप्यते बा लस्तस्पात्वम्म च सवशोन्नात्वा तत्कम्ब् प्रत्याख्यातं सदुपादानंच पापक 








` सोणच्ातंपडियाद्क्खं पावगंमगवं१४ दुविहंसमेचमेहावोकिरियमक्खायमरेलि संणाणो याण 
सोयमतिवायसोयंजोगं चस्वसोणचा१५ अतिवाति्ंञ्रणडष्टि सतम सिंञ्रकरणयाण्जस्सित्थिड ` 
परिखायासन्वक्ावहाउसेखरदक्वु १६अह कडंणसेसेवेसत्वसो कम्प्‌.णा अदक्छ जं विं चिपानगंम गवंतं 
अदन्यधिय डमु जित्या १९७ णोसेवतौयपर वत्य ' परपाएविसेणमुःजित्थापरिवन्नियाणडमारंगच्छति 


1 





माषा | १ ४ 

। करणीयजा्यो धूत दुविदं क° इ विद्ंकदतां विद्ध अगारितेकर्मदसियावदियकमे अनेसां परायिककाम््र तसस्य कूप्रका रिजाणीमेषावी 
पंडितक्रियासंयमानुठान कूप कम्मं नीरेदणदारि एवौ चरेलिसंकडहतां एरी खीवीजीनदी एहवीन्नियासगर्वतेभापी केडवादेते | 
णाणीकेवलन्नानी वलगिभगव॑तेस्ु' तेकेदे चाचा णसोयं्माचाण कम्तेद्धेजचोत जीवनेप्रवाद्यानो कारण तयाञनत्िपातकतां | 
जबनोषात तिदेजयोतलिम चतिपाततिमरू पावा दादिकपुणलाशिवा तथामनवचनकायना योगदुटएतावता स्ैयकीरवप्रकारे । 
करीकम्ब्ं वंध भणीदुःखवनोगखूलजाणीने तेदटालिवानेकाजिरुवमलकच्तण क्रियाज्रीमगवंतेक्टी तथयायतिवातियं अणा" | 
नाकुटिकतां द्दिलादयाते चाद रीनेश्यनेराने अकरणयाएमाव्यापारेखासौ प्रदत्याञ्चनाकुटटिके चवौदे अतिपाति कडतःपातक 








नेदिषिखन्तरयुगकडहेे च दाकडंकरता _ याधाकम्मेदितिने. तेभगवं तनकेवे तेस्याभणीखवेप्रकारे चाघाकम्मीदिकनेखेविवे यप 





। कारकम नोवं घरीटोद्शिकारणितेच्छांडे वलीच्नेरोपुणजेकाईैः पावगंकतांपाम चाविवानोकारण तेभगवं तपर खरतोविकटकद 
। ताप्राङ्कनिरोपणए्डवो उपभोगवे सदोपसुवेघापरि हरे खल 'नासेक° तेखौभगवंत पार कोवस्त्रचेवेनन्नै एतावत पारनोवस्त्रपदिरे 
नरीतथाचअनेरानेपाति पुणाएभगर्व॑तजिमेनदौ तथापरिवज्नियोसाणं खपमानञ्वगणीने यादारभग्णीजादइएतावताइ सनजा रेने 
णादपसानकौषो एने नजादइमान यपमानसमेमाविवन्ततो विचरेखंखड्िकतां चद्ारपचिवानोख्यानतिदहाअखरणाएकचतांयरणा 








अणनरतोखनश्छ जिदखंलद्िवे तिह & जजटद्रयेएदवाभावरद्ितद्यदी नचिन्तदतोपरी ख जीपिवाभगीजाद्‌ तवानायन्नं कन्यश्न 


[# 


दौपिक्राटीका 
नभगवान्‌ वद्ध लानस्तामौ किचदुविदंसतेश्चसेद्ावी किरिय मक्डावमरेलिरं नाणी अवागसोतउतिवातसोयं जोगंचसव्यसोनच्चा 
| अतितातिचच्याउदह्िसितमन्र खि अक्र गयाएजस्यित्यौ उपरिरायासव्वकम्ाव उाउक्ेयद्क्ख श्राहाकडंनवेरेवे संव्वसोकम्यणाय 


॥ 


॥ 1 वि 4 # व के 
दक्ख जं विचिपावगमभगवत चङ्घुव्विवडस लिव्या हिविधक्विम्रकारःकिंतत्कमं तच्डेयौप्रत्ययंखांपरायिकच दिविवमपितवेत्यन्नाता 





भ्य 





=-= 01 











४ण्टः आचाराङ्गसूल । 












। 














मास्यातवान्‌ मायाणसोवं सादीयतेकमौनेनद्त्यादानं दुःप्रणिदितसिंद्भियमादरान भ्रादानंचयोत्चग्मादान ओोतखत्‌ब्रात्वातयाति | 
पातो तख्पलचणायैतान्मुपावादादिचन्नाला योगंच मनोवाक्वायलचणं दुःमचिषितसवैयः स्वैः कारकमेव षाय दतिन्चावाकर | 
| यासंवभलचेशाभास्यातवान्‌ भतिवायंति्ाङ्टिरिखनं अङ्द्टिरदिखाकिंभूतां अतिकान्तापातकात्‌ अतिपातिकानिर्दोणांतामा | 
| चित्यमन्येधांचाकरण तयाऽव्यापारतयामटन्त; जख्िवौरन्तियस्य स्ियः सखरूपतसत दिपाकं तश्च परिज्नाताभवंति सकेकर्मावहंतीति 
सर्कमीवडहाः सर्वपापोपादानभूता; सण्वाद्राचौत्‌ ययावखितरुंखार खभावं दलुष्णनास्यायोत्तर गुणानाङअहाकडति ययायि । 
नपरकारेण शदामष्द्ाचारतंययारुतं माघाकमीदिनासौखेवते किमितियतःस्पःपरका > लदासेवनेनकर्मणाञअषटम्रकारेणवं घमद्राचीत्‌ ।, 
| अन्यदपियत्विचितूपामकंमापोपादानकारणं तञ्गगवानङकवैन्‌विकटंमाखकमरुक्तउपभुक्तवाननासेवनीयपर वत्य" पर पाए वयेनरू ' जिया | 
| परिवन्नियायउमांगच्छतिरुष्डिमरसर्ाएमायसे मखणपायास्मनाणुगिद्ध रखेञपडिखं भवि पिषोपमच्मिव्नानोविजंडुयणएमु 
णीगायनारेवतिचपरवस्त परषानवस्तर परस्यवावस्ल्ञ'परवस्त'वानोसेवते परपातेषयस्तौनोमभुकतेपसविन्यं मपमानं . सवगगज्यगच्छतिञ्न 
| सौ्हारायसंखर्ति माणिनोऽखाभितिसंषडि स मादारमाकस्यानमूर्तां््र्णावशरणमनालंवमानः सदीनमनस्क;कल्पदूतिरु 





~ ~ 


शीलंगाचायं छतटीका । 

म्मीनु्टानं भगवानूवद्चं मानखामीतिकिच्च इविदंश्यादि हे विधेप्रकारावस्येति दिविषं किंतत्क्ं तच्च यौ परत्य्॑खांपरायिकद्ध तिवि | 
षमपिसमेत्यन्नात्वा मेषावौसवेभावन्नःकरियांसंयमानु्टानरूपां कम्म च्छेमौमनौ्टयौमनन्यसटगी माख्थातवान्‌ किंभतोश्ानौकेवलन्नान्‌ 
| वानित्यरयैःकिंवापरमाख्यातवानितिदगेयति आदीयतेकम््ानेनेत्यादानंड्ःमण्णिडितमिन्दरियसादागद्ख्ठोतसखमादानश्रोतस्ततृच्राा 
| तथातिपातस्रोतद्योपलक्षपणायैतादस्य ख्टपावादादिकममिन्नात्वा तयायोग्च मनोवाक्षायलक्षणांदु;प्रणिहितं स्मयः सवैःपरकारोःकभर 
 बन्धायेतिन्नावा खोतक्रियांसंयमलक्तया माख्यातवानितिसंवंधःकिञ्चभद्वाल्िर द्रत्यादि खाकुट्िश्िसानाकुटटि रनाकुटटिर हि सत्यकः 
निंभूतासतिक्रता पातकादतिपा तिकां निदो पांतामाख्त्य स्वतोऽन्येषांवाकरणतया व्यापारतया ग्ररन्तद्ति तयायसखस्जियः खस्ूपत | 
स्लदिपाकतश्च परिज्नाताभवन्ति सवे कर््ग्रा वहन्ती ति स्वेकम्म्ीवदाः खवेपापोपादानभूताः खणएवाद्रात्तीत्सएब यथयावस्ितसं सार स्वभावं | 
| ज्रातवानिति एतदुक्तभवति स्त्रीसखभावपरित्रानेन तत्मरिहारेणच सभगवागृपरमायै दण्यंभूदिति ग्दलरुर्यामाख्यायोन्तरयुय्य भविक 

| टविषयाह सााकडशत्यादि ययायेनमकारेष्यर्दा अण्द्रावारूतं ययारुतमाषाकर््रादिनासौ सेवतेकिमितियतः सरैःमकारेखदा | 
| रेवनेनकमर पषप्रकारेण वंघमद्राचौत्‌ द्वानन्यदप्य वं जातीयकं नचेवतद्रतिदथेयति यक्छि्धित्मामकं पापोपादानकारयं तञ्कगवा | 
 नकुनेख्िकटं भख्कमभुक्तडपभुक्तवानुकिद्च णासेवष्त्यादिः नासेवतेवनोपर्भक्तं चपरवस्प्रघारनंवस्न' परस्यवावस्'परवस्जं नासेवते 


| 
1 


। 


---------- ~ 


तथापरपात्र ष्यसोनोभूकते तवा परितरव्यापमानमवगणय्यगच्छत्यसावाडाराय सं खं्न्तेमाण्ििनोऽस्वाभिति सं लडिशामाष्ारमाकस्या 
| ४.1 9 वे 
। नभूतामशरणाय शरणमनालं्रमानो दीनमनसकाकल्पद्रतिरुत्वा परौपदविजयाये गच्छतौतिकिञ्च मायसे इत्यादि भाहारस्वमा | 





संखडि असरणाएशटः मायसखं असणपाणस्सणाणुगिद्वेर सेस्हु अपडिखं अत्थि पिणोपमव्निज्नाणेवि 
कंडुयण्खुणोगायंश९अष्म तिरियंपेहाणचपम॑पिक्कडपेाण्चप्प तुद्रएपडिभाणौोपंयपेन्ये चरेन तमार” 
सिसिरसिश्चद्रपडिवख तवोखिरिच्न वत्थमणगारोपसारेत्तुवाज् प रक्रमेणोख्वलंवियाणखंधंसि१ 
एसविरहोचणुकंतेमाषणेणमदमयावह्सोच्पडिसे णभगताणवंरोयंतिन्तिषेभि ९ चरियास्णाद्से 





भाया 
शाल्योदनादि पानद्राचापानकादि तेनौमावाप्रमाणमोजागद्िम्रमाणिम्ाहारपा णीलेवो अधिकोनरोःएडवभावनोभाणशतथा 

















` अचा राङ्गसूत 1 8०९ 


-- 


रसमधुरतिक्तादिकतिहने विपेगटद्धनयीभगवंतने र्ट्डवाङिवस्तायुणरख ग्टद्धिनडतोषष्ेचारित्लौषे कद्डिवोकिसो तथामपडख 
॥| कहतांमरतिन्नार डित एतलेस्खोभावभालमेसिं हके सरीयाजमोदकलेवा्यवाश्राजमेदहीजलेवो एहवोसररभ्राषटारलेयोकिमतिष्धानक 
यः विंबष्नाभांस्विरजकशकाटिवाभग्यी ममार्ज -जेकार यख्िमा्िपडते उपक्रमकरीकाठ 
नहोतथागसरेखवाजिषएुनकरेण्डवोत्रीवद्धमाननो दुःकरभ्राचारनाण्णिवोखल"अय्यंकं* भगवं तरीव मानमा भिचालतातिर दोननो 
वएतावताजिशिदिसिष्ा दे तेदिखिटालीष्ने रीदिखिणोधेनहों शअथवाऊभार ही पृटठे पुणनजोवेड् हां प्रल्मजोवे दमकल द्धेपरः 
शत्पशब्द््मभावमा चौ शवतत किणिदहोमागौदिमख्पृच्योड"तो भौोनखवलंबीजाद्न प्रंथस्ाद्दहोजोवतो ,माख्ियासख्विवाभणीयत 
वं तृतोष्यिविधिष्' खामीमार्ि जाद सिसिरःमिसाघेयौतकालिबोल्ये एतावताश्ौतने -भरिन्त ते -तेदेवदूष्यवस््रदोकिरी-सर्नगार 
भगवं तवाडपसारोपरकमेकडहतां चालेशोतिपीख्यो्' तेवां डसंकोचेनदौ तयाजचाकरीक्छ्ं धि भवलंबौनतिटे -एतावताशौतकालिवां ह 
लाबीजकौघाविचरे एस विहीपू्क्तथिारनोविधि भयुकंतेकहतां माचस्योमादेण चीतद्चं मानखामिष नेवेमदेमतादुद्धिं 
तिषस्मारयैलािबड्सोकशतां अनेकमकारे्पडिन्े ्यकडहतां नियापपरहितणएडवे , जीभगवंतएकांतनिनेराभणी जेाचारमाच 
स्ोषनेरापुणसाधुसंवेगो पंडतपरमगयेनाजाणतेष्ठने. मतु खाषियियाशक्तिद्र'भनुचरे चीखघम् स्ताभिकडेष्य ख'द्मकङ्ध'निमयीम 
गब॑तसमौपिसां भस्यो -शूतिरपघानच्ुताभ्ययने मथमोद थकः १ व्विवीनोरटेसोपारंभियेद्धे पदिखेमगवंत ज्रोमहावौरनीचयौदिधि 
अ्टोतिहानिड़ारकरतवसतैरदिवोया तिशिकारःणिद्ष्ांवरुतिनोख रूपकषटौ येष तर" चरियाकृ°चरियाकडतां विद्धार तेदनेविपे 
जेसंतिभासन तेम सवा भिजंयूमतिष् क्या जेखौमदयवीरे बौतरण्रोसे्या जेहवौवसतेयी वदं मानव्धातेकच्या सूलं मापेसक 
























9 ~ प दौपिकाटीका ६.2. = र ॥ 
वाप्ररौपरहविजयार्थेगच्डति मायसमाद्ारस्मातर' जामातीतिनावश्नः कखभश्यतेदूति यथन याल्योदनादिमीव तेष्तिानन्ष्र 
च्षापानादिनतुग्टहोरसेषु त्रिरुतिषभगवतोदि ग्टस्यभावेपिरसेग्टदिर्नसीत्‌ किंयुनःपरनलितश्चतस तथारसग्रहटणं प्रतिमग्रतिश्नो 
यथासयाद्यसिंहकेसरामोदकाएवग्राद्याः इत्य रंरूप्रतिन्नारदितः अन्यलकुत्मापाद्धैसं प्रतिन्नाप्ठ .तयाभश्छपिरलःकणाद्यनय 
मायनोप्रमाजयेन्ापिच गाल्र॑सुनिरसौकंडयते काधादिनागावस्व कंडत्यपनोद नूविघाय भप्पतिरव॑पदहाए भग्मपिद्ररपेहाए 
अ्पद्एपडिभाणौ पयर हीचरेनतमाग्े सिसिरसिपसष्वपडिवग् तं वोसरिज्नवयंमणगारे पसारेन्त वाड परद्मेनोभवसरंवियारथस्ं 
धसिएसविशोषयाक्रंतेमाहगेणामदैमया बसोभपडिख य भगवताएवं सीयंतेन्तिवेभि सट्रमण्फ्रयणस््रपटमोखद्‌ समोसभ्द््तोप्रप्प "ति 
रियं तिश्रस्प्न्दोऽभावेत्त ते सस्पंतियग्‌तिर चीनं गच्छ्नूमेच्यते भत्पं टटतस्थिलोत्म च्यते भार््रादिकेननित्‌षथ्ःशापुप्रतिभाधीसंख 
ल्प'तूते मोनेनगच्छत्ये व पथिपरेचौ चरोवकनतमानः माखिविषयेयन्नवानु सिखरःिन्ति अष प्रतिपन्न -शिथिरेख।तितद्‌ षटूरषय वयत्‌ 
खख भनगारोभगवान्‌ प्रक्ायेगाडध' पराकमते नतुएुगःशीतारितः सन्‌ संकोचयति जापिष्छंषो शवलव्यतिश्ति रएडविधीएय चयी 
विधिरनन्तरोक्तोऽवाकातोनु्ौर्खो मानेन ओबद् मानसखानिना मतिमताविदितवेदयेभ वधो अनेकप्रकारं भम्रतिर्धेनानिशा 
नेमभगवता रेग्ठयौदिणुणोपेतेन एमनेनभगवदतुचौख'न माग^णान्ये सुसुशुवो येषकर्मचयाय साष्वोरोयं तेग ऋन्ति इति पधा 
नचताध्ययनस्छ मयमोह थकमदौपिका उक्रःपरथमोद्‌ शकः सामरतंहितीयभारम्यते अस्यचायमभिसंवंवः शहानंतरोट्‌ थक यवत 
खयोफभिदिता तंवचाबग्य' कदाचिद्ययोवसत्याभाव्यं अतस्तत्मतिपादकस्योद्‌ थकस्थादि तं ्ररियाखणा्सेष्णा -सोएशश्योज्ाव 
उद्‌. तायोभाद्क्छताद' सयणाद्रलादू' सेविलयासेमहावौरो! शोक; चर्याया मवश्वभावितयाया नियासमानिभमिद्िता : 
नितानिसामव्यया तानिशयनारनानि शब्वाफलकादौ न्याचदुखषमेस्ठामौलंवूनान्ना सभिडितोयानि शेोवितवान्‌ मदादीसो | 
ब्रश मानस्तामौ अयं लोकचिरंनतटीकाखुनव्याख्यातः चविखणमभापरवारूपप्णियसालाङएगयावासो्ड्वामालियद्टायेश्ठ पलाखपुत | 


| 
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४१९ ॥ आच्राराङ्गसूच 1 





माचा । 
निद्धश्नावेतैतलेकदी -मामानेजगातरे निषणसतष्यानादिखनुष्टानविये प्रय्तवितयाजिदं योडोसोनिद्राविनागयनकरेतेपुश्रगरति ' 
रकतं तिदाएठनीमदिच्रानकरे जेखद्रयण्डवौ मतिच्नाकरेनङी इूमजाप्पीनिद्रामग्णीनश्वे तंसंवुक° तेभगवंतनिद्राममादयीसं | 
वव्छमाणनागतोदसोचौतवे एममादसंसारपडिवानो कार गेद्मजायीवली्रप्मत्तपगोवरत्ते वेटोयाद्र्यानध्याद््‌. तिहपिटाकदाचि , 
निद्राममादयक्टतो तिद्धांयीनीकली एकदायीतकालादिविषे 'रातिद्वाटिसियावी सुद्टर्य॑मातनिद्राम्रमाटटाहिवाभी व्यरनदेढा 
तिदांयचनविपे जिरांखत्कटिकादिकमास्नेदेसिये रएडवास्यानकनेविपं भगवं तनेतेरपसग भी मयी दावग्पाडधश्ा अनेकङ्पगीतो 
चएादिकतयासंसप्गाकडतां श्यून्यग्यदादिविपे सपैनकुलादिप्राशिया भयवाग्मगयानाद्विविपे पंम्वियाग्टभ्रादिकचयचरतिकषतां उपद्रवं ¦ 
करमां सदेदनो खादर. अयवाकुचराकडतां चौरणारदारिकादिक तेगूल्यग्टद्धादिकविपे तिष्टायकीनिवारवामणी खयपद्रवकरेतयाग्राम 
रत्तागामनाक्रोटवालादिकषायि भालेलीषे विकचच्वरादिकविपे देखोखपसग करे मयवागामियाकटतां ग्रामघर्मायितएतलेदिषय 
नावेवणद्ारतेएद्वेठामेम्रवाद^रहतेचपद्रवेनयाकादः श्लौरूपदे षमीव्यामो हितचिन्तदती विषयनेकाजिचमद्रवकरे एकटाकोडपुदबख्य 
द्रवेतवाद्दलीद्धवाद्र॑कहवां मदु्यनाकीषारपसगपरलोदूयाद्देवतातियेचनाकीघा-उपसगेएडवाग्ननेकखप 
` दीपिकाटीकां।, ` न 
कयलादुटनेमवत्तं यत्रि यतामौपच्छन्नाखीन्ततनाप्रि सम्रतिच्रःमतिन्नारडितो नततापिस्वापा्युमगम पूर्वकंययीत संत॒नमाोयुष्र्‌ , 
वी्ािंखु भगवंउट्नाएनिक्छद्नाएट. गवरा्मोवह्धिवद्रमिन्ता मङ्गं सृवगेद्धितसमू, वगाभीमा सारी ्रणेगखवाय-संष्यगायसे , 
माणा खदुवापक््डिणोचवचरन्ति श्मद्वा्वसखवचरन्ति -गामरकृडायसलिदकाय अदुगाभियाखउवसम्मा बूवीएगत्तिया -षुरिमेवा ` 
इलोष्याद्‌" परलोद्रयाद्र मौमाद्र श्रगेगस्वादूः विरविदुक्ि _ गन्धाद्र.सुदाद्र' अगेगरूवादूः अष्याखणसया समितिका , 
साद विरूवखूवादइ' अरतिंरतिमभिभयरीयति सादगेमवड्धवाद सनयो तदयपुविंखूएगवयविए गदागरतोभयाडिते कसाद्रष्डा 
पेडमागे खमादिश्रपडिसो खंदलकमागन्ति ससुनिनिद्राम्रमादादलितचिन्ः सन्‌ सं वुद्धयमानः संसारपाताया्प्रमाद्‌ः दत्येबभ्रवग ¦ 
च्छन्‌ पुन रप्रमत्तोभगवान्‌ संयमोलयानेनोवाय्‌ यदिततांतव्यवस्यितस्य कृतञ्चिचिमिम्ताचिद्राप्रमादस्यात्‌ ततस्तस््ाजिःकस्यवदा , 
शीतकालणव्रादौ वद्धिश्वकम्यमुद्धनेमात्र" निद्राममादापनव्रनायं ्यानेस्यितवानृखयगेद्टिद्त्यादि शय्यतेस्ीयतेखतृकुटकासनाटिभि । 
यच्वितिशवनानि आाच्यस्यानानि तेयुतस्वभगवतख्पसर्गा भौमागयानकाम्माखन्‌ भनेकरूपाश्र शीतोव्णादिरूपतया कदयासंस्पे 
। तीति संसुप्मकाः चल्यग्टदादावदहि नकुलाद्योयेमराशिन उपचरतिडपसामीप्म न मांसादिकमच्नन्ति अयवाश्डथानाटौ प्रदिखो 
ग्टघादयःउपचरन्ति सयवाकुत्मितश्चरन्तीति कृचराचोरपारदारिकादयसतेचदचिष्डून्यम्टहादावुपचरन्तिडप सगेयन्ति तवयाग्रासरचा 
दय तिकचच्चसादिव्यवस्ितं चक्तिकुन्ता दिदस्ता उपचरन्तीति अयग्रासिका ग्रामर्माजजिता एकाकिनःस्यु तयाहि काचितृक्छौर्प 
दगैनाध्यपपन्ना चपसर्गयेतृषुरुषोवेति दररलोकेभवारेह लौकिकामरुप्यरताः केतेस्स्ौद्ःग्दविगेयादि ग्यसेरच्गदपारलौकिका 
तानूचपसर्गापादितान्‌ दुःखविथेयान्‌ अध्यास्यतिभधिखडहते किंमताभीमामयानकाः अनेकर्पाः रमिग "घाः खक्चन्दनादयो 























1 





शिलंगाचायरुतटीका 1 
¦ मध्येस्िकग्राे व्यन्तरोपखगं तेकायोत्पर्मव्यवख्ितस्ये गातरु न्तं यावतृष्श्रदयनाध्यास्ितः ख्रजिद्राप्रमाद्‌ ष्मायीत्ततोपिचोया 
यानान जागस्यति कुयलानुटानेम्रवत्तं वति यव्रापीष्च्छयायौन्तताग्यप्रतिन्नः मतिन्रारहडितो नतत्रापिखापाभ्यपगम यवेकययीतद्‌ 
त्य्यःकिच्च संदुन्फमाणेदत्यादि सुखुनिनिं द्रा प्रमारादयितचित्तः संबुद्यमानः रुंसारपातायायंप्रमादर्‌ दत्य वमवगच्छन्‌ पुनरपरमन्तो 
भगवां खंयमोयानेनोयाय यदित््ातव्धैवस्ितख कुतयिचिद्राममादःस्वात्‌ ततस्तखानिःकस्यैकदा शीतकालरातादौ वडिद्ध' कम्य : 
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मुष्टत सात निद्रामंमादापनवनःयें ध्यानेद्ितवानित्तिकिश्च खवणोहहिदृत्यादि शय्यतिस्यौयतेउत्‌कुटकाशनादिंभिवष्विंति | | 
अयसानानि तेपतेवीतस्यं भगवतञपसर्गा भोमाभवानका अासन्बनेकरूपाच् गौतोष्णादिरूपतया यतुर्करूलप्रतिकूलरपेतया वाती | 
संसर्प्पनन्तीति संसप्यकाः स्प यग्यडादावद्ि नकुलादयोयेप्राशिन उपचरत्युपसामीप्य न सासादिकमस्न" त्ययवाश्मशानादौ प्रचि 
ग्टधादयडपच एन्तीति वन्तं ते किच्च चदुवादत्यादि अथाग॑वरंकुन्यितं चरन्ती तिकुच याच्ौर पारद्यरिकादवस्ते च चचिच्छर न्वग्टहादा 
दुपचरोतयुपसभैवन्ति तथाभ्राम रचाद्यच -तिकचच्चरादि व्यवसितं थति कु तादिरस्ताउपचरन्तौति अरयग्रासेकाग्राम धम्प्रौचिर्ताउम 
सरगएकाकिनःसयु लथाडि काचित्स्तीखूपदयै नाष्य ऽपपन््रा उपखगेयेल्युरुपोयेतिकिश्च इ-हलोदयाददइत्यादि तथा्हियाखण्डत्यादि | 
इहलोकेभवारेच लौ किकासनुव्यखताः केतेस्पशदुःस्विसेषादि व्यास रश्च पारलोकिकासतानुपसपादितान्‌ दुःखविथेषानष्यां | 
सयत्यधिसडते यदिवा दरहेवजन्बनि येडखयंतिदंडग्रदहारादयः परतिकूलोपसर्गासलदद् लोकिकास्तद्विपयसतास्तु पारलौकिकाभौमामया 
| नका यनेकरूपा नानाम्रकाराखानेव दथैयत्यपि रभिगन्धाः सख कूच टनादयोटुगेधाः इयितकडेवरादयस्तया शन्दाश्चानेकरूप्रावो णा 








दुभ्भिगंधाद्सदाद्ररेगर्ूवाद् < अह्ियासणएसयासमिते फासाद्र विरूवद्वाद्र अरतिंरतिंञ्चभिभूय 
रोयतिमाह णेव ङ्‌ बाई१०सजणेहिंतत्य पुच्छिंखणए्गचराविएगदाराचोच्नाहितेकसा च्छरापेहसमा 
णेसमांअ्रपडिरट ११अयमंतरसिकोरत्थंअहमंसोत्तिभिक्वु अरहद््रयस॒त्तमेसेधम्मेठ॒सिणैएसकसा 

द्रा तिश९जं सि प्प गेपवेदं ति सिसिरेमारुणएपवायंतेतसिष्म ग णगाराहिमवारखिवायनेसं ति१९ 
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भाषा 
दिकणएकदु्घकुद्याकलेवरादिक तथाअनेकरूपशब्द्वेणुवौणा शूदं गादिकयकौ ऊपनातथाष्वानष्टगालख्वर करभादिकनाकीधाहुष्ट 
शब्द्‌ एदवायनुकरलम्रतिकूल उपसरगैसव्येदौ नचिन्तकछतो चह्ियासेखदासन्मैकालसभित एपंचसमितिद्सर्सितो विरूपरूपनानापकां 
रस्पगैताढाऊन्हाकोमलकठोरभा रीदलुचा लूखाचौगटाष्त्यादिएणसहे एहनेसंगिरागहं पनकरे तयाखयमनेविपे अरतिभोगाभि 
लायनेविपे रति्भिभूयकतां परि हरीनेरीयति संयमानुष्ठानिमवन्तं एडवोकोणएमादणुच्रीमद्ावीर कैव देवडधवादूषोगोले 
मदमार मोनाबलंयौ किरिहीवलौकारपिभितभापौ तयासयरोरितेभगवंत प्ताधिकसाद्ावारवरसएकाकीविचरलोषन्यग्यदादि 
बिभेरतोतोजनकडतां -लोकतेणेपुश्यो अहो तु"कोणद्र हास्याभणीर यो द्सोपृण्योगोल्योनरही मौन द्रजध्यानस्ितर द्धो तथाएकचं 
। राकडहताजेकुशौलिया एकल डेतेदे एकदारातिषिषे खयवादिवस्िपच्यो भोतु" दृहाखाभणौ तिवारस्वामीनवोल्या तेेतेकषा 
। इश्वद्परादं डश्द्यादिके ताडिवालागावोपुख भगर्वतसमाधिद्रज अआणतोकम््र नौगतिविचितरद्धे एडवोप्लोचतोजीवसापणाशलकी 
| धाकम्बं भोगवेदसोजागी घमं ध्यानस्ितद्धतो तेपरौखदसभ्यकूप्रकारिखुद्धे केडवोखतो मपडिन्नेःखपरतिन्नकतां तेवै र्ालिवानी 
| मतिन्नामनमाष्ठिनाणे एवोद्‌ 'तोउमसगेसहे शिविवलीलोकनामृद्िानोषियेषकदेदष्धल'मयमंक० क्ििपिदमरसाविमगयं जिर 
ख ति हानेदपकुगी लियामिटयपुरुपसंपेते सव्या ता्लामोनेदेख्ववेपूके जयम तरं स्िएमाह्िंको यरे द्मपृष्तांएचनेभ 
गयं तवोजेन्ट किवारेकाद्िषयो कारणमा णीवोले पुणतेकिमकदेषटे अरमसिन्तिभिक्ड छ” सिच्तात्ररद्‌'चिसुयनेकनाय श्मतुलयल 
चसखटिदरदरनाकंदनौय एहवोचभिमानरितवचचनयोन्ञे दमवोखताणेतेडुकारौ पुरुषरखिवादे तोतिडारडे खथवातेनेदनायांदिता्ं । 
मोषिघातजाणीरौ खाणाष्' तादूमकष्े यद्ोजि्ताचरऊतायलो इष्टंथीनोकलितोभगवंतभम्रौतिनो कारणलाीतिष्यिफीनगिकल्त 
लश्रथवादूमजाणे एखन्तसपधानषन््र ाचारखाधुनो षमकरी तेणेग्टहस्ि सी स्िचटीवोलते मौनमवलंकीनेभवितव्यषे तेडस्येदखोसा 
प परष्यानयकौ षरेखपखगि ऊपनेषुण्डोलैजद्यो तथाजं प्म जेयो भिधिरादिकालनेपिये एकभथीततरा 
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४ 1 
[> + तेव ॐ 4० रि पि? ( ॐ ० ॥ 
यावस्छनेयमाविखएवेटं तिक्तां द्‌ तेवोयवनावतां कपि धनेत्तिशिग्रीतकालिताट वाजतेद्ध'तेएकग्रन गार प्रत्रलितचेयनाध्ररगाद्ारः | 
डिमथातितादिषडतीच्छतीदधं शीतेपीद्यातेखटालिवाभणी निर्वास्या नगवेखेश्ययवाश्चग्निप्रत्वालिग्रंगार नीक्षिगडी गवेपे अ्ववापाडि | 

1 


हेरीवस््रकं वलादिमगि अयवाद्यगारसाधु 'पगस्वतीर्थीशीतकालिनिवातस्यान घंघगालागवाननादिरङडित एवौवसतिगचैखे तया 
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दीपिकारीका 
दु्भ॑न्धा; कुयितकडेवरादरयः थब्दाछानेकरूपा वेशुकीगाद्टदंगादिननिताः कमेकलाद्युलापितास्तां ताविसनतमना यध्यासयतिस्दा 
सैकालंसस्यगितः समितःपद्चसमिति भिर क्त तथास्पगैनूदुःखविगेपान्‌ अरतिंसंयमेरतिद्च भोगाभि्वंगे अभिश्यतिरस्छुत्यरीयति 


1 
1 
4 

। 


सयमातुटानेत्रनति मानःयीवद्धमानखासमी शअव्धवारीपएछदिव्याकरगां क्रचिन्विभित्ते रतवान्‌ सयरोद्िंति समगवान्‌ अहगयिदेय 


प्ताधिकाःसमाः एकाकी विचरन्‌ तवसन्यग्ट हाटौव्यवस्ितःमन्‌ जनैर्लोवेःरटम्वद्यवाकोभवान्‌किमन्रस्ितदत्यं व॑टोपि त॒ष्णीमाव | 
मभजन्‌ उपपत्याद्यायपि एकचसाएकाकिन एकयाकटाचिद्राती चद्छिवापम्रच्छः अव्यारतेसगवता कपायतासिद्‌डमुद्याटिनाता ' 
त ॥ 

यंति ह $ म [न्‌ क [] प्‌ १ ५ ॐ 
ते भगवांस्तुसमाधिं मेच्यमागोधर्मभ्यानोपगतचिनत्तःखन्‌ सय्यक्तिततिच्नते विंमतोऽमरतिन्नोनाख वेरनिर्यातनार्ध प्रतिन्नातिद्यते ¦ 


दत्यप्रतिन्नःकर्यतेषम्रच्छरूरिति दथैवित॒माडह च यमन्तरंसिणट्य चदमं सित्तिभिक्छ अच च्यमुनत्तमेषग््र तसिणीण्कसी द्रएभातीजं 
सिप गेैदति सिखिरेमासतिपवादयन्ति तंसिष्प गेयगगाराहिमवार्‌ निवायचमेतिरुंषघाडीग्रोपवसिष्य्रामो पदावरूमःटडहमाग्पि | 
हिताचसखक्डामो च तिडुक्डं हिमगं सं फाराययमंतरसित्ति चमन्तर्मष्येकोवव्यगस्वितः प्वंसंकेतागताइचारि ःच्च्छन्ति कर्मक , 
दयोवातत्र नित्यवे खिनोदुःपरणिितमानखाःरच्छन्ति ततचैवच्छतामेकांभगवान्‌ दष्यीभावनमेवभजने फचिदहदधतरदोषापनयनाच 





जल्पत्यपिःकयमित्या ह य दमंसिन्तिभिक्छ ; अदंभिन्ुरख्छि दत्येवसुक्ते वदिने्यवधीरयन्ति ततक्लित्यंव्मभिप्र तायव्याघातारंतव , 
© € € ४ € म विं [प £ 
नूययाद्मग्मात्‌ खानाचिगेच्छततोभगवान्‌ ्वियत्तावग्रह दतिरुत्वा निग च्छत्येवभगवान्‌ किं तसोवसुत्तसः प्रधानोधम्ब च्राचार , 
इ तिरुत्वासकपाचितेपितस्िन्‌ गस्य तुस्रीभावव्यवस्ितो चद्धविष्यतवाध्याचत्य व नध्यानात्मव्यवतेजंचिष्ये गेवस्िन्‌गि गिरा दा वप्येके । 
ल्कत्राणाभावतवा प्रवेपंतेदंतवीगादिसमन्विताः कंपंतेतस्ि चगि यिरेहिमकाशिनिमारतेच प्रवातिसतिण्केनसर्वेऽनगारारीर्वि ; 
| कम्रनलितादिमवातेसति थीतपौडितासखदपनोनादयः पावकरंप्रन्नालयंति श्रंगारयकटिकामन्वं पयति मावारिकंवायाचनेयदिवाच्नं ' 
शिलंगाचायेरत टीका 1 - 
वेष्ट गाटिजनिता सयाक्रमेलक्रारसितादयुवयापि पितास्तांश्ठाविरुतमना श्ध्याखयत्यधिश्ते सदासर्वकालं सम्यगितःसमितः ' 





पञ्चभिचुं तसया स्पर्शान्‌ दुःग्ठविशेपानरतिं संयमेरतिंचोपभोगाभिष्वंगे अभिमूवतिरस्लृत्धरीयते संयमादुटाने व्रजति मारपत्ति 
॥ € ५ न्ति ॥ प्‌ दि 
¡ पूरवेवदुवन्तयोभवभाषौ एकद्विव्याकर्गं कवाचिन्तिमिन्ते छतवानितिभावःकिच्च सुजगो्िदत्यादि सभगवानहं व्रवोदयपचाधि ~ 
। काःखमाएकाकी (विचरं लत चूज्यण्हादौवयवस्यितःखन्‌ जनेर्लौकेःर्टस्तद्यया कोभवान्‌करि मलस्ितःइ्येवं रटोपि ठ्णी भाव 


। सभजत तथाउपपत्याद्या अपिएकचराणएकाकिन एकदाकदाचिद्रात्रा वक्किवायमदुरव्या तेच भगवत्ाकपाचितासततो अन्नानारत्त , 
1 


1 


अतिन्नोनाखख वैरनियतनमतिन्नातिद्यत दल्यमतिज्ञः कयंतेपरच्छरःरिति दैयिठमाड ययसन्तरखिइत्यादि भयमंतर्म्॑ध्ये कोऽत्रव्य । 


]} 


। [र 9 धिं ९ व तितिन्वते ५4 णड 
| द्वोदंडमुद्यादिना ताडनतोऽनार्यत्वमा चरंति भगवांस्वखमाधिं प्रेचमाोधम्मं प्यानोपगतचिनत्तःसन्‌ सस्यक्‌ किंभूत 
वश्छित पं संकेतागता इच्यारि्णःरच्छन्ति कन्द्रंकसदवोवा तत्रनित्यवाखिनो दु;मरशिदितसानसाःषच्छन्ति तत्रसैवंटच्छतामेषां 
सगा स्तुष्णौभावसमिवभजति बचितूवड्धतरदोपापनचनाय जल्पत्यपिकयसमितिद वति चरंभिचुर्ीत्ये वशुक्ते यदितेच्चवधीरयंति तत | 
स्लिट्त्ये वाथि्ेताये व्याघातात्तपाचिताना दषाः सापरतेच्वितवा एवनुचुयैवाद्पयैसखावृद्यानाननिगं च्छ ततोभगवानवपियन्तायग्रह | 


(क निगेच्छत्ये ब भगवान्‌किन्त॒ रोयमुत्तमप्रघानोधम्धं याचारतिरुतवा उकपायितितितस्धिग्डस्ये ठयणोभावव्यवखितो | 
।. 


"0 


( 
६ 











न 


थ मेषयं 1 नीवी र 
कंयार्चते यदिवानगाराद्ति पाष्ठनायप्रतलितागच्छं वासिनएसीतार्दितानि वातमेषवं तिषंघयालादिव सतोवातायनादिरदिताः 
न 









अआआचाराङ्गसुल |. 8१५ 


यद्ध विष्यतवाध्यायल्येवनध्यानात्‌ म्रचयत्रतेकिञ्चजं सिंप्म गेदत्यादि यख्िनृथिशिरादावप्ये केक्वाणाभावतयाप्रवेपंतिददत कीणादिसमन्धि 
ताकंपन्ते यदिवाभवेदयंति शीतजनितंहुःखं स्पथेमनुभवंतिच्नान्त ध्यानवशगाभवं तीत्ययेःतसि"चिथिरे हिमकणििनिमारतेचम्रवाति 
सत्ये केनसर्येनगारा सीर्थिंकप्रनजिता हिमवातेसखति यीतमौडितास्तदपनोदाव पावकंम्रज्वालयत्यङ्ार छकटिकामन्वेषयति प्रावरि 


संथाडि्रोपविसिस्मासोपदहायसमाद हमाणापिहितावासक्छामोञ्तिद्रक्द्टिमगसंफासा१९तसिभ 
ग॑प्पडिर अ परोवियडेचद्हियासणदविएशिक्छ सए गद्‌ाराउवारतिमगवं समिया२१५सवि्ी 
शुद्धतेमादरेणंमईमयाव हसो अष्यडिरट रंभ गवयाणवंरोयंतेत्तिवेमि१९ तण फासेसोयपासेयतेउ फा 
सेयदंस मसगेयच्रहियासणए्समिणफासाद्‌'¶विर्ूवरूवाद््‌ अ हदुखरलाट चारोवन्नभूमिं चसुभ्भममिंच 
भाषा । 
संबाङीउत्तिसंषाडी कहता श्यी तािनिवारकवस्त्रतेराखे द्मजाणेयीतेषौद्या अन्हे एमदिरिसु' दयिपरेसाधुएुणशौ तपरीखदद्रस 
हजाणेञ्रयवापए्कतीर्थिक यनगारजिनमतविपरौतमतौरुहयाकडता ड धणकाषटतेसमादचमाणकरतां मन्वालताशीतस्पेसौसकि 
स्योतयापिष्डितकदतां क॑बलादिप्रारतशरौरणएडवाखतामरवत्तं एतलावानाखाभखीकर जेभणीष्डिमना स्यरथैसतां गादादोदिलारे 


हिवेएडवे मोठा रनेडलावणडारि शौतकालिवन्तेत खी भगवंतिसखोकस्योतेदेग्टाडेदेष्त' तं खिक<एचवेशी तकालिम्रवन्तेतेखखामीच्प्रति 
न्नकहतांनिवतवसतिमागीरष्ियि एडमीप्रतिन्नार दित्ता अह्ेवियडेविकटकचतां ऊपरि च्ायोनीचलिभौतिरदित रवेचिडध' 
दिसेऊषाडेकपरिढांव्ये एवा हेदि रहताशीतनोपरी सह अद्धियासेकेद्वाद्दे द्विएकदतां कम्रं ग्र'यिनाद्भाविवायकी द्रवसंयमतेने 
हनेविषेरे एदबोजिवारे्त्यंतयो तेव्यापिये तिवारेएकदातेस्थानयकौ बाहिरिनीकलोसुद्ध्तेमालष्यानिरी वलौमाश्यावेपरंद्रम 
भीतपरीखडिजपरने समतेपरि्णाभिवन्तं परलगारमातध्यानयकीडोल्िनी घन्यणएडवायौता्ैक रतया साधुजेद्रमपरो ससे 
उक्त 'चग्लायत्को कतदेगलत्क पिमदेष्वसयत्‌ द्रूमौषच्छदोद्यद्रोम दरि दरगेिमथतावत्य'त दुःखमदेयेति्ट'तिचतःपये श्युतमःसौधस्ि 
ताखाधवोध्यानोपप्रहाताग्रेत्यविधृरास्त सं तनः खं यसे १ दतिवचनात्‌एसबिरीखीमरावीर देवि" परमतत्वनेलाणिणपूरवोक्तविधि 
चस्य "इल्यादिष्यास्यापूवे बत्‌नाशिवीद्तिडपघान खताध्ययनसद्वितौयोदेशकसंपूं ;खिवेती नोद्‌ चो परार भियेद्धेवीजनेरद्‌ वे यीस 
हावीरनोवसुतिखसुपकन््नोहिवेति डां रहतेजिमपसीसद्ोपस्मी सन्यातेद्र ांकद्ियेदे्टूत्र' तं एफाक ° टट णदभीदिकतेदनादुःसडयय 
श्र तयाशीीतस्य यष्ण सपर णयातापनादिकालिद्ध्नातयार्द श मशकादिकएतलाट्टणस्य्शीदिकविरूप नानाप्रकारभगवतयखीवद्धमा 
नसमितिदरंसमितोडध'तो चद्ियाखे { अददुचर अयद्िवेदुःखिद"वि चरियिजिहांतिद्खर णडवोनामलाटनामादेशतिदावच्च | 
भूमितघानखुद्धभूमि एविद्धमकारिमूमिकाने विषेखामौ विचस्याविद्ारकौधो बली तिहा मांतकहता द्ूल्यग्यडादिक चनेकखयद्रव । 





दौपिकाटीका 
गारायीपाश्ठनावमवजितागच्छवास्िनणव शौतार्दितानिवातमेपयं तिघंषनालादिवसतीर्वताच नादिर षि ताप्रा्थव॑तिसंधरडी न्ति्दसं 
घाटी शब्देनयोतापनोदश्वसं कस्परदवंतरवंवाग्यद्यतेताःसंबाटी; शौतार्दितावयंभवेच्छासःए्वशची तारिता चनगाराचखपिविरघतिती्िकपर 
जलितास्तुपधाः ससिघःकाटानोतिचावदेतान्च समादरंतःयीतसखगेखोदुसच्यासः खंघाच्यावासिदिताः सखगिताःकंवलाद्यारतयसे 
राःकिमयसेतत्‌कन्वति चतोऽतिदुःखमे्त्‌ यतिहुःसखमेतद्यइतद्िमःखंस्प यी; शीतस्थवेदनाई्‌ खेनसद््य' ते तदेवं सतेशिधिरेयद्रभ 
ग ानव्यघात्तद्श्यित॒साद तंस्भिगवश्रप्डर चधोवियडे अदियाखुएदविएनिव्ख॑मएमदारायो वाएसिभगवसखनिवाएरत्विन्सैच्य 


(~ --- = द 








[॥ 








| मवत्तेरौतस्यथेचखव कपेभगवान्‌ तं योतस्य येमध्यारुचेत्‌ देकिंमूतश्रम्रतिज्ञोन विद्यति निवातवसतिप्रायनाद्कामरतिन्नायसखसतयाञ्च 


४१९ आचाराङ्गसुच। । 





रुक्त तोमादणेणमईमया ब्डसोञ्पडिस सां भणवताप्व रौयतेन्तिवेनि अट्रमच्ययी योडद्‌ खयो तंसित्तित स्छिनृएवंभने ग्रिगिरद्ि 1 


्ध्यासयतियघोविक्टे च घःकुद्या दिर डितिच्छन्ने पय्‌ परि तठभावेचेतिकिंभतः दविरकग््रंगरचिद्रावग्पात्‌ द्रवसुयमःसविदातेचस्यासो 


५५ 


द्विकःतवाऽध्या सवत्‌ वद्यत्यन्तं यीतेनवाध्वते ततस्तस्माच्निःकम्यव) रेकदारातौ मुद्ध मातंस्यिलापुनः मविण्डखभगवान्‌ग्रभितयो 
सथ्यग्बाठसत याव्यवस्वितसन्‌ तंथौटस्यये राखभटटांतिनसोदुगन्रोति अधिखन्ते एरविद्ादत्यादिपर्कवत्‌ उपघानय््‌ताष्वदनस्य | 
1 
1 


तीवोद्‌ चकःखाप्रतंटतौवारग्यति ्स्चायसभिसंयंघः दूहानं तरोद्‌ यकेभगव तःगव्याः मरतिपादितस्ताखुच व्यवस्ितिनयेवयापरीप 


हाउपसरगगच सोदासत्मतिपादनार्यमिदमुपकस्यते ्त्यनेनसवं धेनाचातस्योर्‌ यकाच्द्धत' तणफारेखीदफाटेय नेडफामेवर्दसमस 


` नाद्कशदीनास्स्यीटणस्य्मयो शीतस्य याडष्णस्सर्गाचा तायनादिकाले ासनूटयमशक्रादवचएतांखटगस्सर्यीन्‌विरूपरूपान्‌ नान 
भू तानूभगव्रानष्याखयतिखनितस चदु रन्ति ग्र यानन्तयदुक्खेन चयते दति दुरः सचा सौलाद्खननप्रटविगेपो दुचरलाट्जनपदविेषो 


म जा अ 


गेव्ह्ियासण्ठमिरप्त खादर विरूवसरूवाद्रू महदुचर्लाट्मचारी वव्नम॒मि च छत भमिं चपं तंसेज्नये जिर अ्ासूगागादूचेवपंतादटगा 








जज उक 


शीलं गाचा्यरत टीका 1 
€ [~प 
भराय तिकि तंबाडोग्ोदत्यादि इसंघाटीयन्द्‌ न गीतापनोदचमं कलपदं तरयवाग्य्यते ताःरंवाटीःरीतादिता वचंप्रदेच्याम 





एवसीतादिंत चनगाराश्चपिविद्धति तौविकम्रचनितास््रवाः ससिधःकाटानीति वावदेवाचरखुमादंतःणौतस्पथेसोट्‌ खच्छामस्तवा 
सखवाव्याउाभिद्दितास्वगिताः कंबलाद्यारतायरौ रदति किमयमेतत्कुवतिद्येवति चतो तिदुःग्टमेतदति इःसदभेततदग्डतं दिसं 
स्रौ; गीतस्य येदेदना दुःखेन सन्धं तद्तिवावत्‌ तर्देवमेकभते चि खिरे चयवोक्नादुटानवतृख्वा ख्वचूयोतरेष्वनगारेघु चद्धगवान्‌व्यघा 
्दट्येवित॒माह तंखिदत्यादि तखिन्ब्र वं भते शिशिटेमवाते शीतस्पयेच सखवंक्तपेभगवानेश्ठवीदिरुणोपेत स्तंयीतस्पयमध्यासयल्य 
धिलदते किभतोसावमरतिन्ञःनविद्यते निवएतवस्रति प्रायनादिक्ना म्रतिज्नायसखखतया काध्यारुयलतैष्टोविक्टे चअधःकुद्यादिरदितेमे 

प्‌, परितद्रभादेचत्ति इनर्पिवििनटि राग पविर्हादद्रव्यभ्तः कम्बग्रविद्रवगाहा द्रवःख्वमःसविद्यते यस्यासाद्रविकः सचतया 
ध्याखयत्‌ च्य्य॑तं यीतेनवाधष्यते ततस्लन्परातृसवानान्नि"कस्वदड्दिरेकदायतौ सुद्धन्तमात"स्वित्वा एनःप्रविष्डरुभगवान्‌ रसितयाषब्य 
रवासमतचावाव्यवस्ित संयीतस्पगेरासभदटं तेनसोदुंक्तोत्यधिखदतद्ति एतदेगोद्‌ यक्रायैसुपसलिरी षु राह एरुविष्ीद्त्टाद्य 
नंतसोदे यक्तवन्तं चभ्िति इतिनबोनोतिगब्दो पृदबदुमधानचरतस् दितौयोद्‌ यकःरुमाप्तः उक्तोदितौचोह्‌ यकः सांमरतंटतीयम्मारभ्यते 
अरस्यचायसभिरंवं घ इडानंतरोद्‌ यके भगवतःयव्या; प्रतिपादितास्ताच व्यवस्यितेनयेवयोपखग्थः परीषद्ाद्चरोटासत्मतिपादना , 
यैमिद्दपकस्यत दत्यनेन्ंवंषेनावातस्यास्छोट्‌ यकस्यादिद्धल' तणणफाखदत्यादिं टण्णानांकुयादीनांस्सर्णखुणस्यश्य रूयाशौतस्सथा 
उ स्यचावापनादिकाले चएखन्‌यदिवाएगच्छतः किलभगवतस्तेन; कायणएवास्मैत्तथा दं यसशकादयचच एताम्बुणस्वर्यान्विरूपान्त्रा 


| 


तान्‌ ननज्न्तध्याखयति उस्यगित सस्यगभावंगतः समितिभिःउसितोदेतिकिच्च यच्डुचर्द्त्यादिं अथान तय दुःखेन चचते दि ` 


क्‌ 


न्तिततिट्‌चर खचासमैलादच जनपटधिरेपो दुखरलाटन्तं चौ ख वान्वि तवान्‌ सचददिरूपोवच्वभसिः उुग्नभूमिःष्टस्नादटिरूपमपि दिषु 











एतंसेज्नसेविंडच्रासणगाद्र चेवपंता द्‌ शलाटं हिंतस्सुवसग्गावहवेजाणव यालृसि सच्रहलुक्छटेसिरभं 
न्त कुक्गरातत्यदिंसंरूरिवत्तिंखु३ अप्य नणेणिवारेद लसरएण्खणण्टं दमारे दंरूकर ति ख्रां सम 
मरंकुक्गराद्‌ चं दुत्त रलिक्छएजणोभच्नो वहवेवञ्जमनिंपरखा सौलष्िगहायणासौयंसमणातत्यप 
उंविदरि सुभू ण्वंपितत्यविदर तापुद्ुव्वास्रदेसिखणरडिंसंलुचमाणसुण रंदु चराणितत्यलाट € 
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मापा 
सद्हितण्डवीशव्याकष्तां वसतिभगवं तिचेकी तयापरातकडतंभलिनादिगला सद्िततयापरापाणादिकेकरी ऊ"चानोचाविपमणहवा 


रासनवेखिवानाटामचेव्या खत्'लाठं दिंतक० तिडांलाटदेणने विपेतेणे भगवं तनेवणाउपसग प्रायेप्रतिकलेजज््या तेहजदेषखा 
डरे जाणएवयाकडतां तेदेशनिवासौलोक तेभगवं तने' ल्‌े" कत दंतभकच्तण दंडम्रहाराद्के'करी उपसगेतेखलोके'कौधा याना 
तघुणलचसरोखो विरसर॑तपरांत एडवोखामीदंलौघो तथात्िश्चनाथपणेकरी भ्ररुतिर्दरकोधौ कप्पीखादिकने अभाविट्टणसयवस्त्नना 
पद्दिरणार एहवाड'ता भगवंतने'पद्रवकरे' तिद्ाखवामरेने'विचरतां कुकैरकहतां कूतिरातेे उपद्रव्या भगवंतरपरिपदया 
तिवारबप्मजणे योडोलोक खदख्माडि जेएकणडवा तेकरतिराभक् ण करतांमे"वारे तेचवोकोदैनयौ किंव॒कूतियविटतादेग्दी 
सामु हाभगवंतने' दंडप्रहारे"इणीकेडेधावे' कूतिराने'डवकारे' केडेविलगाडे दूमजार्णेएभिचताचरने' एष्ानभच्तणएकसो दइमजाणी 
उपद्रवकरे' एवेदेशिभगवंत छन््रासलगी परीसहरुदडिवाने कालजि्र्या दर्लएलिक्ठएक. एलिक्ण्कडतां एचवोपृ्ोक्ञस्वकूम 
तिश्गिदेशविलोकद्धे तिडांभगवं तवली वलीविचस्या तियोवच्चभृभिविप घणालोकफरसासौकडतां ल्‌च्तनाजिमणदार ेरेष्ठभाविदर 
करोधोयति नेप को्एुरुषलद्ो तेदने'कदथेनाकरे' एरवोदेशनोखरूपरजाणी तिद्ाश्ननेसाच्रमणा श्ाक्वादिक यध्लाकडौदेप्रमा 
सातेय्टिकद्ियि खथ्वातालौयं कहता दे्ठथकीच्यारिंगुलयधिक णवीसे$ने श्ठाननिभेधिवाभणी तिदाविचरे' इमषएुणयध्यादिडा 
यिलौषेभमे' तो एणतेहने'खानोपद्रवे'ज संल 'चमाणाकडतां जिडांतिडांहस्तपादादिकविषे श्वाममक्तणकरे ज एडवातेष्वानवारतां 
गाटांदोहिलाद्धे तिदांलाददेय भायलोकने'विचरता दोडिलाततेदना ग्रासदिक सवएटहवाङ्ें तोश्वासोणडवा लाठदेश्नेविषे किस 
बिडश्या तदे खाडष्ट' तल 'निघा० प्रशिय्यानेविषे दंडकतांघातते मनिवचनिकाष्करी खंडौने तयातेशरौर पणवोसिरीने" यन 
गार साघु श्रीभगवंतग्रासकंटककडतां पामरलोकनानोलया कटोरवचन्‌ सस्यक्‌निज् रजाणौ अद्धियासेकिस लिसनागक इतां 
दौपिकाटौका। 
दुदरलादुःतं वल्तभूमिंच चिषतवानृतलचप्रार्ताशरय्यावसुतिंून्यगटहारिकामनेकोपद्रमोपद्रतो सेवितवानूपराताजिगाशासमानिपांष्ुत्क 
रथनैश्यकोटादय.परचितानिकाष्टानिषडुषैटितानिखासेवितवान्‌ लादेष्ितय्य्‌ बसग्गावशरेजाग्वयालु सिख हलुक्ठदेसी एभेोकृष्‌ रात 
यरििसिंरनिवर्तिु ष्य जरोनिवारेद्‌ लुसणणडणणटदं समारोदुटुकरिति आद्टतु'समणंकरकुरादं सत॒ स्ति सवलाट षुदेशेषुतसखभग 
बतोदहवदपसगपैः प्रायश;परतिङ्गलायकोशच्च भक्तणादयसासन्‌ तानेषदगैयतिलनप्रदेभवाणागप्रदाः सनार्येचारिणोलोकासू भग 
व॑तकूपितवतोर्द॑तभक्षणोलुसुकं दंखमरहारादिभिःशिदि शरदलुक्ठदेसीएमत्ते भक्रसपिरूचदेश' करः भरं तमाततेचानायेतया 
परशतिक्रोघनाः करपासाद्यनाषाच्चटणपावर णा; संतोभगवतिविखूपमाचरन्ति कुकराण्वागसेवजिरिरुसपरिनिमेतुः अर्म जशणोेनिषा 
रेद्अरस्परणोकःसजमो यदिपरसरुखा णमे बरदिवास्ये वासौ यस्तानुष्यनोलूषकान्‌ दयतोनिवारयति भरपितुरदेडहारादिभगवंतं 
चाचा रणायासीत्‌ दुच्छुशमतिकयं तनामेनं खम णं कुकु राःष्वानोदशं तम्य ततत्वं पि्ेलनपेभगवामृषष्माखागृद्छितःएलक्छ 
दज णोभुज्जोवरवेज्जभूसिं फदसासीलदटंगदायाणालीयं समणात्रयएवविदहरिं ङ एव॑मितयविष्टरतापुद्ररा षरेसिरणएषटिं 
शु"चसाणादषा दच्चरापितयसारटेरि ईदचःपूरमोक्तखरूमणतलनः तांतयाभूतंछमपदंभगवान्‌ भूयमौनःुरप्रे लतितवारतसयाच | 





वलुभूसोशवोलसा; पर्परािमोरूक्ताशिसः ङक्षाशितयाचप्रङति कोषघनाशषतोयतिरूपहुपकस्यकद्धयंति सतखत्ाल्ते घप्षणाःशा 
षधाटवोयथटि देषटप्रमाण्णां चतुरगुशाधिकप्रसाणांनाखिकां ष्ट्डीलाभ्वादिनिप्रेधणायविल्क्, ¦ एतं पिन्तिरममपिचघ्यादिकवासाम । 
ग्राख्रमणामिष्रतः स्युष्टपू्वीमारन्धपवीः शदभिरा सनूढुनिवारत्ाक्पां ततरतेवलारं ष्वायं सोकार्नादुःखेनच्र्धेते दतिहुययिग्रामा 


्ौनि सदेवभतेष्यपि शाट पुभगवाम्‌ कथविद्धतवाम्‌ इतिदशेयत्ति सिषायदङपाणेडि तंकाचं वोरुच्छनशगारेश्रष्टगास्कं टएभगयन्ते 
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श्लिगाचायवे छंतटाज्ा 1 
तर्वासततच मातायर्व्वावसति ल्दराद्क्रामनेक्रोषद्रयोमद्रुत चेवितवांस्तवा मरातानिवासरनानिणायुतृजर श्रकरायोटादुपचितानि 


काटानिच दुटितान्यायेवितवानितिकिद्ध नाट दिद्रत्यादिं दाटानानननपद्रविगेषासेघरु चि पिला तस्भगवतोवहवखय 










वर्गाप्राचव्ः ्रतिररलाच्राकोथदमचग्यादवच खां स्तानेवद््यैयति जनपदेमवालानयदा चना्चचारिगोलोका स्तोमगवरन्तंलृपित 

व॑तोदंतमचोलष्क दंडग्रायदिभिर्चिदि रययन्दोपियन्दाय खचवंद्रथ्व्योमक्तनपि तवरूचंटन्द खूचकल्पंतम्रांतमित्तियायत्‌ 
तेचानावेतया अ्रखुतिकोषनाः कर्पासाद्यमावयाच दखमावर्णा{खन्तो भगवतिविशूपमाचरति तवातल्करद्ु सःष्डानस् उलि , 
सप्ररिचनिपेतरितिर्किद्र प्ये इत्यादि भत्वम्नोकःसजनो वद्धिपरर॑खड स्छाग्यासेकोयदिवानव्ल्य वासाविति यस्तानृष्युनोलयकान्‌ 

दृगतोनिवास्वति निणेवचत्यपितु दंडप्रहासदिभिभगवन्तंक्ा तत्य र्याचासीतृङवन्तिकयंठनासन चमगंकुक्सयःज्ञायोदरय॑बु 
" भच्चन्दुतव चेवं दिघेश्ननपद भगवानूपण्छ्मास्रावध्करिलं सितवानितिक्तिद्ध एलिक्खङत्याद्ि टचःू्वोकःसखमावोचव नस तया 
भूतं लजगदंमगवान्‌षूयः मौ नःप न विद्धतवां खम्धाच्च वच्वभूमौक्डवोजनःःघुखुपायिनोचत्वाथितयाच ्रकतिनरोऽनातोवतिर ' 
, सुपद्म्य कदर्छ्वतिततम्नद्ान्ये चनरणाःगाच्चाद्यो चिं ददप्रमाणा चतुरगुलाधिकममाग्णं वानादिकांम्स्टीन्वा खादिनियेघनाव | 
बिज्ध दितिकिद पठथिदरत्यादि खमविवध्यादिकवा खामग्रयाचमग्ाविरदतः स्यव्युर्वचारन्ययरवीव्याभिराटलच्यनाना इतत 
मच्यसायाज्डाभिःसखन्‌ दन्ति वा रतरात्त णां तवतिंषचारेष्ायद्ोकानां इःखेनचचेतडति दुदसानिग्रामाद्रौनौति तदेवंमनव्वपिलार 





णणिद्धायदडपायेद्धितं कायवोसच्नमखगारेच्चहगामकंडएमगवं ते ल्ियासण्शभिसमेचा७ याच्ोरंगा 
मरीसेवापारणएतत्यसेमंन्वोरे णवं पितत्यलाट हिं चलद्नपुव्योविण्गद्‌ागासमेटः उवसंकमंतं्पडिख 
गामंतिव पिय्यपचपडणिक्डमिन्त्‌ लखिंखएतातोपर पलेदितिध्छययुव्योतत्यदं डणं्दवासुदिएाय 
छ तादिपफल्ञिगंच्रचलेलु ाकवालेणंद्ताडंतावदवेकदिंख १० मननृखिच्छिस्यपुव्दाद््‌ उद भियाएकदरा 
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माषा ४ 
, स्तीखग्रामनेमन्क्ति परकटकजीपीने पार्गामीयादत्ति मभगवं तप्यति चाट्देशिपरीोखड रूपियोकटक्जी पीनेपारगामीयया 
तयाद्गिपरिः तिदाचाद्देचिण्रमविर्ाद वखितीगेडी नाडिवगयौ तिशिक्रारणि एकदा क्राल्लिवाखामपी ग्रामभयीचाल्यापरं 


+| ) 


ग्रामन्ाघोनर्धं तोतिदद्भिनस््या तवाणकदाग्राममयी चवरुंकमंतंजातां भिच्ाभग्ोययवा वाखामगी अप्रतिन्न्रतिन्नारदधित अराल 
श्चवण्ठग्राजिजद्भयडिवो एडवीप्रतिनच्नारदडित इग्िप्ररिगामदुकंडा अल्यापरगानि पडडतानवी इख्विप्रस्तावि तेदग्रमयकोनीकली 
कोक" मगव॑तलुम्बा पद्रवयाचनेवली इगक््योयरेभिचुक्त इदां वकीवेगलो नाद्दांगानमाद्धिमाविचखि इमक्दीख्यों कौर्वीतिक 
दषे टर दयपुनोक नेगेलाद्देगने लोकिद"गासव्राड्डिरि चतो मगवंतदखचारे'दच्ो स्वेन्मीदं ठेमववासुटिग्रडारे'अववालेटुकड 


० 


(न ४ 9 €~ .* [म एज 2 ना गाध किदद्ाश्ात्रे ८ 
तामागाये तच्यकपा्कदतां जडानोकर्प्प रतेगेकरी द्यीनेवड्ध तगो चअनात्ते कायो दे्वोरेन्लाजा पएकोपक्तेदवो किदंद्चावै 








दिद्यादि्ंग्चडगनवचने"गयी कलक्लनीषोतयाति य मगल त म॑द्र्एिकडतां देनामांसच्छेदाण्जदाद्रायच्वर्टभी आक्रमीने 
| चीषिनाटीका 

दियाचए अभिस्मेाताग्रौ रंगामंलीदेवा पारणएतदय वेचावीरे छं्तिवलाटेदडधिं चचद्वषुव्केविएगद्रायाते उवरंकमन्तं्रपडिगं 
गामन्तिरंपिश्रपन्त' पड्टिनिक्छ स़् एतातोपर्टपठेडित्ति मागियुवादंडनाद्‌डो सनोल्ाचादिय्वसगवान्‌ निषाचल्क्रा 


८ ८ 
। तच्छरीरनम्यनयत्सो वयुत्‌ख्न्यावग्ननक्टकान्‌ नादडनय्क्राठायानपि मदावारकद्लाटेष पतपडधानीकविलित्य एारगोमूतरकिन्च  / 
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(न 
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्राचाराङ्गसूत । ४१९ 





। ग्रामाणां कचिदेकदावाखाव अलच्पर्वोग्रासेपिभगवतः उवसंकमंतं उपसंकामंतं भि्तायेवासाय वागच्छतश्रमर 
| तिन्न नियतवाखादिम्रतिन्नारहितं ग्रामांतिकंपरासन चपराप्नमपि तस्मातूय्रामात्‌ म्रतिनिगत्यतेनना भगवंतमलुपिपु; एतच्चकचुः¶तोपि 
स्यानात्परंटरूरतरः स्यानं पर्चेददिगच्छ यपुवयोत्यदं टे अहवामुष्धिण अच्ंकुन्तादिफलेगं श्रदुलेलगाकवालेग हं तादतावष्टवे । 
वं दिम च्छिन पुष्या उदि भियाएकदाकायं परहा तिंभृविं ख अदवायखुग्याडयकरिंख उन्चालदयनिरसिं सु अहवामासण्णा 
श्रोग्यलद्रू योसहरकाएपणतासी दुक्वंसदहेभगववव्पडनने सटूरोसंगामरीसेवा सुदुडेतलयसेमहावीरेपडििवमागेफससाद्रमचलेभगयं 
रीतव्या एरुविदीचण्‌ कन्तोमाहणें मद्मयायसो अपडिन्् णंभगवता रयं तित्तिवेमि यटमसतईमोरद्‌ स्यो रुतो इयपुयो 
त्तिततग्रासद्दिषिदिव्येवस्ितः पूवं हतोतपूवें केनद्‌डनयययवासुधिना लिषुनाकपालेन घटक सदिनादत्वार्‌ वद्बोऽनार्यौचक्रदुःप 
ग्य'तं यूयं विंभूतोयं द्येवंकलं वकरः मं दूित्तिमांसाशिच ततरभगवतज्कनपू्बौ सिए्कदाकायमवटच्याकस्यनानाम्रकासःपरी पदा 





शीलंगाचा्यं सतटीका । ॥ 

पुकर्थभगवान्‌ विद्ध तवानितिदभेयितुमाद शिधायदत्यादिः भाणिषुयोद्डनादर्डो मनोवा क्रायादिस्त" भगवा न्विषायत्यत्ा तवातच्छः | 
रौरमप्यनगारो व्य॒त्‌खज्नायग्राम कंटकान्ौचननरूच्तालापानपि भगवांस्तां सस्यक्षरणतचा निव्नेराममिसमेत्यं न्नाव्ाधिसयत्यधि 
स्ते कयमधिस्त इतिहटातदारेष्ण दैविदठमाउ गाचइत्यएदि नागोदसीयवारौ संग्रामग्दद्ध नि परानीकं लित्वा तत्मारगोभव 
त्यं वं भगवानपि मद्ावौरसत्रलाटेपु परौपदानीकंविनजित्य पारगो्भत्‌किद्धतत्रलाटेपु षिरलत्वातग्रामाणांदचिदेकदवाखायालग् 
ूर्वोग्रामोपि भगवताकिन्च उवसंकमं तद्त्यादि उपसकामंतं भिच्तायवाखायवागच्छन्तं किभतमप्रतिन्नं नियतनिवासाटि प्रतिन्नार 
हितं ग्रामान्तिकप्राप्त सप्राप्तमपि तस्मातग्रामात्मतिनिगत्य तेननामगवंतमल्‌पिषु रेतच्चोचरितोपि खानात्परटरतरस्यानं पयद्धि 
गच्छेतिकिशच ्टयपुबवोद्त्यादि तत्नग्रामादेव छिव्यवस्वितः पवदतोद्तपवें; केनरंडनायवा रखुटिनायवाङुन्तादि फलेनायवा नेटनाक 
लेन घटसं रादिना चत्वार वद्टवोनायद्कं इुःपण्यतयूयं किंभूतोयमित्य वं कलकलघकुःकिश्चमंष्डगि्त्यादि माखानिचततभगव 
रिररपूर्वासि एकदाकायमवटभ्याकस्य नानाग्रकाराः म्रतिकूलपसेपदाश्च भगवं तमरलुचिपुरयया पाशुनायवकीयीवंतदतिकिश्टडच्चा 















कायंपरिस्सद्ाद्र लुचिसुखहवःपंस्तुणावकरिसुश१उचालद्यणिदिशिंसु यअ हवः चरा खर चो खलद्र्‌ ख 
बोसष्रकाएपण्तासोदुक्वं सशेभगवं अपिर सु येसं गामसगेसेवासंबुडेतत्यसेमन्यकीरेपडिसेवमा 
णेफास साद प्रचलेभगवंरौद्च्छटाशरएसविदहोखणुद्ध॑तो माह णेणं मई मयावड्सो अपडिर् शंमगवताए 
¦ बरोयंतित्तिनेभि४उमोदरियंबार्णतच्रपुेविभगवं रोगेषु वसेय पुद्टोवासेेसेखाद्रव्नति ते त्य 


० भज 





भासनगोरोहिका ऊकडतया दीराखययःसो भगवं तवेठाद्ध'ता तेयाखनवरीच्छस्योपायो खीवद्धमानतो पुयकादायोत्पिरीयेपस्यै 
सरहसदह्दिवा मतिष्सावधानडधयो पसेसरोपसगंयक्ती ऊपनादःपनासरणटारड यापरवेहुःर्टाख्ियामण्यी अति्तासफीधी सन 


4 


भाषा 
नानाप्रकार परीसरकीधा तवालंव्यो ययवापां रुक्त घलितेरंकरौश्रच्छदययोतयावली स'चोकपादी सूमिकारेविपेनान्यातया 
माहि एणण्हयोनाष्योजुए दुःक्दक्षिमष्ररपगमेतोवारू एरमयभिदुप्यदेपरोररखद्यापरलगारडोत्यानर केदटनीपरिद् तिर र्यत | 
। १ क्न 1 
' फरेरेकसोसंगामश्षीसेषालिम सं ग्रासरेमलदिन्द्ररडभय्देसियिङ तादिगसछ भेदरःतोणसेन्नद्ववद्धमंगनपानेष्मतेमगपतयोमसाथीर | 
तिशिक्लाटाद्दिदेयि्नेकपरीरुररूपियायेरोतेयेरूपनस्ठमररारेभेश्तोडः तेत्टोर्दुःप्प्रतिदेदमागनर्तातस्नोपरेप स लपपपमय | 
। 


क न टै (= हः € + श ~, ~ 
पंतचार्याप्रिपिपिरिपिद्ारफीषोक्नानदर्यनचास्त्िरूपलोच्माररषकीपतस्यानस- कसीर" पविशियी रयपोगद धि यःदशनो वृ ् 
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४९० अरचाराङ्गसूल् । 
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व्या्यानपविलीपरिजाणिवो दइतिखपधानग्छरताध्ययनस्य लितीयोद्‌ णकः २ च््विचोयोरद्‌ थक भ्रारभियेे तीलेउद्‌ शकिपरीस् 
्‌ नोसदिवोकन्ता' बरहारोगपौडाचिकित्‌याने यकरिवेसम्यक्सदहे एदवोयधिक्रारकद्धेधे तरं मोदक शीतरष्ण्दमश्क | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


दीपिकाटौका 
भगवंतमलुंचिपुः अथवापांशनास्रवकी्य कतः उलियन्तिमगवंत ख्ख सुतृचिष्य भूमोनिर्ंतवन्तः अराखनूगोदोडिकोत्‌कुदटुकाखन वीरा 
सनादिकात्‌ सखलितवंतोनिपातितवतः भगवांस्तु ुनबय तृट्कायः परीधरषनंम्रतिप्रगतग्रासीत्‌ परीपदोपसगेरुतं दुःव्दंसदते 
इतिदः खसः ना स्यदु;खचिकित्सा मतिन्नर्रवद्यतेदति प्रतिज्ञः कथंभगवान्‌ दुः खसः दूत्येततृट टं तदार खूरोत्तियथाद्िसंग्राम 
शिरसि छरेऽ्चोष्यःपरे; कुन्तादिभिर्भिद्यमानोपि सन्नराहेनसंटतांगो नभं गसुपयातिद्येवं समगवान्मदावीरसत्रलाटादिननपदे 
परोषहानीकरुदय मानोपि परतिेवमान खपरुपानूदुःखविशेपान्‌ मेरुरिवाचलोनि;रनंपो भगवानूरोयतेख न्नानद्गेनचारितासके 
सोचाध्वनिपराकमतेस एसविद्मूर्ववत्‌ इतिउपधान्ुताध्यवनस टतौ योद्‌ अ्कःप्ररोभिका उक्तस्तु तीयोद्‌ यकः सांप्रतंचतुर्ममार 
स्यते अस्यचायमभिसंवंधः इदानन्तरोद्‌ शके मगवतःपरौपद्ोपसरगौ निसदनंप्रवेदितं दृर्तरोगपीडां चिकित्पाव्यृदासेन सस्यगधि 
सहते इूत्यनेनसंवधेनाया तस्यास्योट्‌ शकस्यादिष्धलर मोमोदरिर्य॑चाएति यपुष्ेविरोगेदिं पुद्टोवाचे्पृद्धोवाचे नोखेसादूव्नावगेद्रय सं 
ोदणाञ्च वमर चगायं गणश्चखिणाणाच्च नसेकष्यद्द्‌ तपक्डालणंपरिन््राए उमोदरियंति श्रपिशीतोष्एदंशमणका कोणताडनाद्याः 


| 
| 


न ~ 


चिलंगाचायरुतटीका , 
लद्यश्त्यादिं भगवंतख्ं सुतृचिष्यभूमौ नितवंतःचिष्तवं तो ्रयवासनात्‌ गोदोदिको कटृकासन वौराखनादिकात्‌ सूबलितवन्तो 
निपातितवन्त्ोभगवास्तु पुनर््ुतृटकायः परीपोपसगैकतं दुः सदतद्ति दुःखसदःभरवान्‌ नासखयदुःखविचिकित्पा परतिन्नाविद्य 
तष्तिश्चप्रतिच्ः का्ंदुःषसडो भगवान्‌ दत्य तत्‌ दशां तदारेणदैयित॒सार सूरोष्त्यादि यथादिसंग्रामशिरसि श्पूरोऽच्तोभ्यः पर कृ 
न्तादिभिर्भिद्यमानोषि वस्म णासरतांगो नभ॑गसुपथातीत्येवं सभगवारहवीरसतर लाटादिजनपदे परीपहानौकलुद्यसरानोपि भरति 
खेवमानच् परणार्दुःखविशेषान्‌ मेस्रिवाचलो निःपरकंपोरत्या संग्तांमोभगवानरीयतेस्ज्ञानद्शनषवारित्रासको सोक्षाष्वनिपरा 
-कसनेसमे ति उद्‌ शाथे दपसंजिरीु रा रसविरीदत्यादि पू्ैवत्‌उपघान्छताध्ययनस्य दतीयोदे थकः परिखमापतद्ति छक्तसुती 





योद्‌ शकः; सामतं चतुैारभ्यते स चायमभिसंवं घ दखानन्तरोट्‌ एके भगवतःपरी प्टोपसर्गातिसष्टनं प्रतिपादितं तदिहशापरिरोगा 
। संकपीांचिकिन्धाब्युटासेन सम्यगधिखचते तदुत्मन्तौच नितरंतपञ्चरणा योद्यण्छतीत्यं तत्मरतिपाद्यते तदनैनवन्् नाया तखास्यो 
। ट कस्यारिष्वं उमोयरियंदत्यादि अपिशीतोष्णदं मशका कोताउनाद्याः शकला, परीष्ाःसोदुनयुनरवब सोदरताभम्वांस्त॒ 











संसोहणं चवम णं चगायभ्भंगणंचसिणाणंचसं वौं च णसेक ष्पद द तपक्खालणंपरिख्छारविरण्यगाम 

धम्म दिरोचसाशे्रवह्वाईसिसिर॑सिएगदामगवंच्ायाणकातिचखासोय ३ अ्रायावदयरिम्हाणंत्य 
। त्िखकुडुरप्रभितानेच्रहजावद्त्यलृदधेणं यमथ कुम््ासेणं$ए्याणितिखिपडिसेवैश्च्ठमासे श्रावण 
| भगवंश्रपनदत्यंएगयाभगवं चद मासं अहवामासंपिरविसाश्टिण्ट्मेमासेङष्मिमासेश्चट्वाविहरि त्यास 
| प स 


~~~ 








| भाषा! 
प्ाकोगताडनादिकप्ररी पषसष्टीर किये प्ररछगोदरीकरीनसकिये भगवंतरोगनिमा वरातादि्नोभमे दखभाविएुणछणोदरीकरि 
मासमथक्तोकरोगेडपष्रन्योष तो चेहनाखपश्चमभणीखणोदरीकरे ओीवद्माननिजंयभगीकरे वथातेभगरवंसएुदरोक दता स्ठामभष्येणा 
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'अआचाराङ्गसुल | ६२१ 





















दिकेष्ुरण्तावता तेदनाकौषाच्ननेकंदेने विषेथायेक्टे तयाअपुदरोकासष्लाखादिसोेगे सस्स.टमगवंतनेश्यरोरि | 
सण्ठासज्चरादि रोगनऊपजचनेराथस्तं प्रहारादियकौ ऊपनादुःखड्कद' इणिकारणिस्प,ट यस्पुटद्रमकन्धय' स्ता मौनेएतलापरी स 
। उपनापरंतेहनी चिकिन्षावाडेनदहौ तेचिकित्धाकेदीतेकेे खंसोडणंकररताशसोरनोसस्य कूभोघनविरेचन निचोतादिच्मौपधकर 
नन्तथावमनमदनफलादिके गातराभ्यंगनसुडख पाकतेलादिके सखान्नेकजलादिके संवाघनकहतां मदनादिकएतलाभ्रकारमा 
¦ दिंए्कैमरकार खी भगवं तनेकल्प नौ सनिद्मचौंतवे एसर्वेगरीरमौदारिकरू चि सदाञ्चपवितदजदेरएडनीखष्धिकिभेनयाइइसोजा 
। यौद तपरचालनदतवणादिकनकरे दटूतर"विरएयक० विर ण्कहतां निरन्मोकेहयकीगामघम्पे दिं कडरतताशब्दादिषिषययकी एवो 
छतो रीयेकहतासंयमानुषटान विपेमरवरन्तकोणमादये खौवदंमानतेकेदयो अबडवादै षणोबोलेनरीः तयाणकदापरस्ताविशिशिर कतां 
शौतकालिभगवंतच्छाे"वेठध्यानकरेएहवाडश्ना तथाग्रष्मकालितापनी श्चातापनाल्यं ताव्डासाद्चाऊकट्ासनिवेररडेयय 
। धनब नोश्राघारणचवोसरीर निव्बौद्यो खोकरोलखे एचवे्ोदनिकोद्रवादिके संयुक्तां वद्रचूणौदिक तेणेकुल्मापकइतां डद 
ए रेकरौणरीरयापनाकी एयाणितिन्िप्योदन! संयुरकुल्‌मापरे तिन्निभगवंतग्रतिचवे वारवारंदखद्रजप्राड्‌ याहारेकेतलाकालल 
लगी तेकच्डधे याठमाखमानेश्िरादि अापाटांतएतलाकाललगी एणं खादार' शरीरनिबौहे तथाचयष्॑मास अथवामास अचथवासा 
| धिकथिमास ययवादम््ाख युखएएतलाकाललगी पाणीनपी्धों दइमकरतां राचवरायं सत्तिरीदविचसा चप्रतिन्नापाणी पिवानोभाव 
दौपिकाटीका 

श्रषयाः परीपद्ा; सोढट'नपुनरषमोदरता भग्वास्तुरोगेरस्य टापि वातादिचोभामावेपि वमोदरतान्यूनोदरतां शक्तोतिकतुलो 
कोड रोगेरभिद्भुतः खंतदुप्यमनाया वमोदर ताविधन्ति भगवा स्तुतदभावेपिविषन्ते इत्यपिग्यब्दायै पुद्रोवये्यु्ठो त्ति सभगवान्‌ 
स्स.ोवाश्ठमच्च णादिभिः अस्,टोवाकाखादिभिः भगवतोडिन प्रारुतजनस्येव देदलाःकासादयोरोगाभवन्ति आगन्तु काशस्त्मदहार 
। जाभवेचु; अतस्स. ोअस्स,टोवानासौ चिकित्सासभिलपति खंसोदणद्व ्तिगातरस्य सस्य क्ोधनंचिरेचनं निखोतादिभिः वमनंमट्‌ 
नपालादिभि; गातराभ्यंगनन्च सखद पाकतेलादिनि; खानच्चोदसेनादिभिःखम्बाधनंचहस्तपादादिभिः तस्यभगवतोनकल्यति सशेवथ । 
रीरमणश्यद्यामज्ं इत्य वंपरिज्ञायन्नाता दंतकाटादिभिरन्त मर्ताल्न॑घनकलस्पते विरण्वगामधमग्म दिं रीयद्मादयेभयडधवाईसिसि 










८ 











1 








शसति एकदाभगवंच्छाया पएम्कातिञ्चा सौय अयावादयगिन्हाणं अनच्छेतिखकुदुषप्मभितायो अडइनावद्वयलुदेणं खोयणमंरयुक' माणं ए 
यार्ितिच्िपडिसेवे चहमासे्जावए भगव्रंमद्धमासं मवामारंपि य विसादिण्दुवेमाचेष्ट प्िमासेमदुवा्पयियन्ता विरि 


| 
पोवरायं अपस अखद्रगिलाद. मेगया्‌ लेच्छटेणमेगयार्भुजे घद्वाहमेगं दखमेणंदुवालसमेणां एगयामु'जे पेडमागेसमा 


दि अपडिख्‌ नञ्चासे मृहावौरेनाविय पावगंसचमगासं अन दिंविनकारिव्या कीरंतंपिनागृजाशिदा विरएन्तिविरतोनिदे 
न्तःकेभ्यो ग्रामधमेभ्यः शन्दादिविपचेभ्यः रौयतेखंयमाबु्ाने पराक्रनेते मादणेन्तिसगवान्‌ अव्धवारी सरुद्याकरणसावात्‌ तया 


श 


एकताशिदिरसमये सभगवान्‌ श्एुक्तभ्यानध्यायीच्चासीत्‌ ग्रीष्येष्वातापयति तिटतिचत्‌कुटुकासनः अभितापंत्तापाभिरुखं ययधर्सी 


1 


प्रविशे 


भारदह यापयतिस्म चलं हरङितेनकेन मोदन मंयुक्ल्पपेररौदनच्च कोद्भवोदनादि संयु चदरचृणौदिनं दुत्तापा्यमा 
| चाःतेचपदु पित सापावाखिद्धमापावप्योदनं संशुकल्पापंतेनामानंयापयति एयाशितिन्विन्ति एतानिलीकिभत्तिसेवते व्यसानिखम 





सानिवा ययालाभप्रतिसेवते कियं तं कालं मौमासानू्‌यावत्‌ तवद्धकान्‌ ्यामानमचापयन्‌ वत्तितवान्‌ तयामानसप्यरुमासं 
। अथवामासं भगवान्रप्रीतवान्‌ अविशाद्दिएत्तिसि मासदयमपिसाधिवं अथवापडपिमासाम्‌साधिकान्‌ भगवानूपानकमपीत्वा रानी 
(५ 
| भिलंगाचायै सतटौकोा 
नरोजैरस्य मौरथैन्यनं ‡ शक्न कर्त | ग द्टिसोनै # 
वनसोगस्समु्टोपि बातादिोभभाषेष्यवसोदयन्यूनो दरतांन्तोतिकते ' लोकोदिसोगेरभिदूतः रुखदु पगमनायाय मोद्रताषिघात्ति 


"-------------------------------------- 
र न्नर 
१०६ 
































४९९ तआचाराङ्गसुच। 



























ध काखखासादिभिदर्यरोगेच्प्रिथन्दौतृस्य,टोप्यखदेदनीचादिभिद्रेव्यरोगेनचं नो 
दरतांकसरोतिश्चथकिंद्रव्ययोगातंकामगवतोनम्रादुष्यन्ति चेनभावरोगेःसय, इतय्‌ कं इच्यते भगवतोदिनप्रासतस्येबदेचजाःकाससासा 
द्योभव॑त्यागन्तका स्तु र सरप्रहारजाभवेघरित्येतदेवदगशेवतिखचमगवान्‌स्प टोवाखभचयणादिभिर स्प टोवाकाखादि भिनसौचिकिन्साम 






| भिलपतिनद्रवयोषधाद्यु पयोगतःपौडोपथ्मंप्रायेयतीत्य त देवद शेयित॒माहसं सोदणंचद्रत्यादिगात्रखसम्यक्शोधनं विरेचनं निःयोतादि 
। भिसयावमनंमद्नफलादिभिच शब्द उत्तरपद सखुञ्चवायथ[गातराभ्यञ्ननच्च ख दख पाकत लादिभिःस्रानल्चोदत्त नादिभिःसंनाधनच्चहस्तपादा 

दिभिस्तसखभगवतो नकल्मतेतयासवेमेवशरीरमग्रुद्या सज्तसित्य वं परिज्ञायनज्ञाव्वादन्तकाटादिभिदेतपरत्तालनच्चनकनल्पत दूतिकिद्चविर 
एदत्यादि विर तोनिरत्तः केभ्योग्रामधम्म स्यो यथाखमिन्द्रिवाणां शन्दादिभ्योविषयेभ्योरौयते संवमावुष्टाने पराकमतेमा दशेत्ति | 
भगवान्‌ किंभूतो यसावनड्वादी सकृद्याकरणभावात्‌ बदधशब्दोपादानमन्यथा छवादीत्य व॑बूयात्तयेकदा शिशिरसमये सभगा | 
यायां धमं शरुक्तध्यान ध्वाव्यारौचेतिकिञ्च अयावस्ियद्त्याति खपव्यत्ययेनसप्तय्यर्येष्ठीग्रीष् व्वातापवतिकयसितितिर्ट्दत्‌कुटका | 
सनोयनितापं तापाभिसुखसिति अयानन्तयं धरम्माघार दें यापयतिस्म ऋूतेणद्ेरडितेन केनयोर्‌नमंयकुल्यापेण च्रोद नच्चकोद्र | 
वोदनादि संयवद्रच दिकं कुल्मापाखमापविशेषा एबोत्तरापये घान्यविगेषभताः पद्यु चितमापावासिद्धमाषावा योद्नमंथकुल्मा । 
पमिवतिसमादारहन्दः तेनातानचापयती तिसंवं ध इूत्यतद्देयकालावधि विरेपणतोदथेवितमाह एताितिखिद्रत्यादि एतान्योदनादी | 
न्यनन्तरोक्तानि प्रतिसेवतेतानिच समाहारद"दन तिसेडिताववससुदाय म्रघानेननिदथा कस्यचिन्मंदबुद्धेः स्यादारेकायवात्री 
रपिसखुदितानि ग्रतिसेवतद्त्यतस्तदू्युदासाय ती णौत्यनयासंस्ययानिद्‌य इतित्रौ खिसमस्तानि व्यस्तानिवा यथालाभंप्रतिरेवित 


इूतिकिंयतकालमिति दशेचत्यद्ोमाखाटृत॒वद्ध संन्नकानामानसयापयदहत्तितवान्‌ भगवानितितया पानसप्यद्धंमासं भगवान्रापीतवा 


नपिच यविखाहधिएइत्याद्धि माखहयसपिसाधिकमथवा पडपिमासान्‌साधिक्रान्‌ भगवान्‌म्मनकमपौलापि रात्नोपराव्सिल्यदहनिंशं , 














उवरायं अपडिर्‌ चरशगिलादू' मेगयामु जे ई अहवा चद्ठमेणंदसमेणं षट णमेगयाभु जेट वालस 
मेणएणगयासु जे पेहमाेसमारंख्रपडिख.9 रचासेमहावोरे णावियपावगंसयमकासौ असं 
-हिविरकार्त्या कौर्तंपिणाणुनाणित्या ट गासंपविस्णएगरवा घासमेसेकडंपर ट्वा णएखवि 
सद्धमेसियामगवं आयतजोगतार्सेवित्या € अदूवायसादिगंच्छितता नेच्रणेरसेसिणोसन्ताघा 


भाषा 
पुणमनमाहिं नारो तथारकदाञ्रखगिला दक तम्नानश्रन्रपर॑चलितरसनयीण्डवोएुणच्रादहार कसो तथाएकदारटे मयवाच्रणमे' 


अथवा एकदाद थमे" चववाणएकदादादशसे' पंचोपवाचे' यौभगवंते" चादारक्स्ो तयापिशरीरने} समाधिदंनजाणी परकदाचिका 
ल्े'दम्पनखपोनाव्यों एडवातपनाकरयाद्ार पर॑केदवा अपडिन््े निवारण रडितस्योकरीने नचाकंडतांदियोपादेय खरूमजाणी 
| नेतेभगवंत य्ीमद्धनीरे' अ मरपायनकौधों अनेरापासे"नकमा्यु' अनेरेकौनतों ममोद्ोनो द्मतिविधलि विं जौमदा 





वीरदेवे" पापनिपेध्यों लंगा वाक० जीभगव॑चग्राम अयबानगर तिद प्रवेशकरी ग्रासकाडतां राहा रगवेडेतेके डवो दधे परने"भर्ं 
कौघो एतल्लेउन्नमदोपरुदित तयाख्विख्द्ध एतलेखत्ाद नादोषरद्धित तथाण्पणादोपने परिरितैरटसियाकदतां गचेख्ठीने'ख7यत 


॥ 
क ~ 


जोगवाएकचतं विद्ध ज्नातिद्‌'करी सस्यग्मनवचन कायजोगनोभ्रणिघान शुद्धपणेंकरीने' शुद्धयादारसेवे तवा्य्नंतरभिन्ता 
चरोने यन॑भसताभगनंतने' पंथिसागि वायसकागलां दिग"च्छताकडतां भदेकरीचत्त पीदा खथयवाजेश्नेरादईरसना गवेपणद्ार 


ह कपोतपारःपातादिक पंस्वियादिकनीवग्राख गवेषगानेययिं चादारलेवामे यथिति्ेररेष्टे सततनिरतरकणादि ९. 
व 


(न 








अचागाद्धनसृत। ९९२ 














| दीपिकाटीका । 
` परात्र य्मिभंयिष्तवान्‌ ्मरतिन्ञःपानाभ्यपगमरदित गद भिलायंति पदं पितं तदेकदाभुक्यान्‌रुटटेपंरएगयासु जेपट न एकदा पर 


मपरेरनुक्नातयान्‌ मासंवापविख्यनगरवाषासमेबेकडं परद्मएखूविखद्मेखिवाभगवं यायतनोगताएसेविया श्डुवाचसाविभिि 
जेष्पमन रथे सिगोसत्ता घासेखगाएविद्टं ति सययंनिवतितेयपे्ाए दुमाग चससगं वागामपिंडोलग'च सअतिदिंगासोयागरस्िया 
रसिवाकुकुर्याचिद्धियबापुख्मोविन्तिरेदवञ्न'तोतस्ययपत्तियपरिण्टरंतोमं द परद्मेभगवंयरिरुमाणोष)समेसिष्टराग्रासं पान गर प्रविग्य 


गधानृम्ायतः संततोयोगोमनोवाक्कायलन्तण ्रावतयोगतातया ज्नानचतुष्येन समभ्यग्योगग्रयिधानरता श्रुहसाडहारंसेयितवान्‌ 








----न~~ ------------~~--------~-------- ~~~“ ~" 


शिलंगाचार्यंसतटीका 1 
विद्धतयान्‌ विमूतोमपरतिन्न; पानाभ्यपगमरडित इत्यर्दसलयायसे गिलायं ति परं पितंतंदेकटा सक्तवानितिकिष् स्टगडत्याटि पेम 
¦ कद्‌ाभक्त तयानामकस्मिन्रन्य कभक्त विधाय पुनदिनदयम भक्ता चठवाद्धय कथक्नामपिपिधन्त ततच्ाद्यन्तयोरेकभक्त दिनयचोभक्तदय 
सध्यदिबस्योश्च भक्तच तुध्यसित्येवं षमांभक्तानांपरित्यागात्‌ पटं भवत्वं दिनादिटद्याटमाद्यायोज्नमित्यववाचष्टमेन टगमेनायवादार 
्मेनेकदाकदाचिदुत्तावान्‌ समाधिंसरौरसमाधानं मरेमाणःपर्वलोचवन्‌ नपुनसैगवतःकयचिदरम्मं नग्यमुत्मद्यतेतयाभतिन्नोनिटान 
तिकि गाञ्चापद्त्याटि न्नावाद्ेयोपादेय समखावीरकम्म॒मेरणसद्टप्युर्नापिच पापकन्मं स्वयमकार्या ज्चान्येर केन्य निय 


मामपररतुज्नातवानितिकिच्चे गामदत्यादि ग्रासनगरवाप्रचिग्ड भगवानग्राससन्व पयेत्पराया वतूरुतसित्य्‌ उम्दोपररितंतयाख 
विग्रषसुत्पादनादोपरश्ितत येपणादोपपरिहारेषेधित्वान्वेष्य भगवानायतः संयतोयोगोभनोवादावनन्तगा ायतदासौ योगद्ायत 
, योगोच्नानचतुटयेन सस्यगूयोगम्रदिघान सायतयोगस्यभाव चयतयोगतातया खस्वगादारं गुदं ग्रारेपस्याटोपपरि दारेण देधितया 
नितिकिञ्च अदुयाइत्याटि मयमिन्तांपयटतो भगवतःपयिवाचसाः काकाटि यिं न्ति बुभच्तातयाया्त येचान्वेररेचिण्ः पानार्थिन 


~ ~^ ^~ ^~ न न ~ ~~ ~~ -~-- ~~ ----~- ~~ ~~~ ~~ ---------- ---- ~~~ 


सेसणणएचि्टंति सययंणिवतितेयपेहाए १० चहुमारूणंचसमणंवा , गामपिंडोनलगंच चतिदिंवा 
सोवागसुसिचारिवा कृ्क.ख्वाचि्िय'वा पुर १९ विनिच्छ टंव््न तोते समप्न्तिदपरि.हस्ते 
सद्परिकमेभगवं अदिंसमाकोषासमेसित्था १९ अपिसृद्यंच खक्घवासौयपिंडं पुरारकुमप्रासं 
्रदुवद्कसेपुलागं बालद्धपिंडेयलदण्दविए १२ अविच्जातिसेमहावौरे आसगत्ये डुल एन्ागं 


0.8 --~~~---~~-----------------~-----~--~-~--~-- -~ ~ ----------*--~-----------^--~------~-------------~--~-~ ~~ - ~~ -~ ~----- ~~ ~ 





भाष्य 1 
, सरूकिभूमिफाध्वे ₹रन्पेरत्तिनोच्छ द टालतोदलदेर्‌ आरारमेष्य्विपिचरे पच तिमनचाने लिसदेसीयने तोभङपय 
, शराश्ारलेदानो श्रंतसवपाप सयनाद्प्पष्ालीधिदायि ग्टदन्द्नेधररिाम्यो द्न्मेतयादममा गाण्याह्टिकपदिव्याद-्तापम निमय 
माद्िसोष्नरो फोयाब्योद्धैस्णी दयायामपिशखोटननक्रत अ्ममाद्दिपिउमामी याीचेतेसदः तयष्रनिवम्यद्धगमो यायं 


र्तचासोपागचाडाल सस्वमानरि सयदाम्दरए्तला मागलिर््ा देम्नतेष्नो पुणर(्तच्ट्‌ द्यिमनयाद्‌ तयामषने(लम 
अप्रतायदुभ्र नपष्योनयाबृ- (दभन वद्यसे चद्दखिमागे समेरफु सुमाटिन छपपनद्दिसि पटिच्स्नोय्यमो ग्रामगः श 





-- -- ~~~ ४ 


, पभयया्य्मेनदग्रमेन व्यवादाटणसमेन एकटाकदाचिदृसक्तवान्‌ समाधि्यरोरसमाधानं प्र च्छसाणःनपुनभगयतःकटा) चदटौमेमनम्य 
1 ॥ 
सुतद्यते श्यप्रतिन्नोनिदानर दितः न्चान्नालादहेयोपादेयं समष्टायौरः नापिचपापकम्म सखयमकार्पत्‌ नचान्यरफुवन्‌ नघ्वक्रियमाय 


भगवानुगरासंशन्वे पयेत्‌ परायौयरूतंदतय्‌ ज्रमदोपरद्धित विशुदंद्तिउत्पादनादोषरहितं एषणादोपपरिडारेणएचित्वा अन्व प्वम , 


अरहुवायसत्ति अयभिन्तांपयटतोभगवतः प्रथिवायसाःकाकाःदिगिखित्ति बुभूत्तातया श्चाक्ायिचान्यरकषपिशःपानायिनः कापोतपास ' 















न --------~- न्न 
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४९8 अआचाराङ्गसूल 1 


















विक्र यविर्ढयतिकदतां दध्यादिकेकरी अलोंकीरघोमक्त नेम्रायेच्यदस्यने गावर्णोयाद एदगेंतयाख्च्रं कडतांविगमवद्धच 
' गाकादिक तथागीतदिंडतादयो भाततयापुरायं घकादीदनोनीपाव्यो तवाकुन्द्माप उडद्नोमात तथाच्छसंकष्टतां चिरटतनधान्छ 
नोश्योदनषुलाकवाकदतां नवनोनपनाव्यो णचवेपिंडपामी पगे परद्ितेनवत्त भगवंतकेदवोषेद्रविकरसुक्तिगमनवोग्यतवालदहंक वां 
पर्ये रूडेतयासंपूग्‌ उत्प नकंरे अयवाच्चलदधेणपास्वे्राडा रि. चववापा डवि ्ववायोडविपादनकरेआप्ो्य्यादातारन निदे 
नरौ तिदांसमाधिदीनध्वादपरं्यपध्यानमनिनागेतवाय्ीमद्रावीर च्तटिकागोदादिकावीसस्नयन्वासनपद्मानादिस्वितद्ध तोय , 





दीपिकाटीका। 
[५ घाटि = 4 € ® क. 
पताद्‌वःसत्वाःग्राखुखधपणाव चन्र पसाक्चयेतिट तिसततं यनवरतनिपतितानू्‌मन ग्रच्छट दाते पांटत्तिव्य॒वच्छद्‌ वजयन्‌ सद च्यादा 


राटपक्रमते च्रदुमादणदत्ति वग्रह्मायंलामायमुयस्ितदद्ा तथात्रमययाकानीवकपरिताजकतापखनिग्र वान्यतंर ग्राम्डि 
लंकोद्रमक; चतिर्धिवाच्राग तुकं ण्ठमाकंचाडालंमा्जीरं कुकु रष्डानंविविधस्ित दुरतोऽग्तःखमुपखभ्यतेर्पारत्तिच्छ द वदेवनृमन 
सोदुःप्रस्पिधानंचव्मैवन्‌ संद्मनास्त घा्ाखसक्रवन्‌ भगवानूपयाक्मते यपरायकंटकादीन्‌ जं दनृ्यटिसनुग्राखमन्वे पितवानू वि 
््दयंचस्क्रंवारखीवंपिंडं एयाणकृन्ासं्दुवकर्रएदाखंवा चदधेपिंडेयङ्द्वाएदविर्यविव्ातिसेसष्ावौरे याखयल्श्यकुफुरए्ागं डं 
द्ेतिरियंचलो एस्ावयतीसमादिमपडन्ब श्यकमादईविगद्िव सद्रूवेर्यर्च्छितेस्लादर, ट्डमवोयिपरयममाणोनपमाचासद्रपि , 
कुविल्ारुवसेवचभिखमागम्मर चाचचचोगमायमोदीए्यमभिनिरुडे माद आवकरटजगनंखमिताषी एसविद्धीय ठतोमाद्ररेस्म , 
इसचावदधसोद्यपडिग्रं फभगव्रता एवं रायंतित्तिवेमिचटरमम्प्रयव्क्रवगस्मचरयोउद खयोसम्बत्तो ायारंगस्यप्रटमोखयक्ड'घौसत्तौ 
अवि्ूयंति दयं तिद्र्यादिनाभक्तमाद्रारितमपितयाभतश्रुव्कवावद्वचगकादिगीतपिंडं पु चितमक्र'तवापुयगकुद्यापंवाज्ड्धदिव 
उखि दख्ितज्न््मापंवक्रसंचिरं तनधान्योदनंयुलाकंयवनिप्यादितं तदेवंमतंपिंडमवाप्यसगद् पविरदात्‌द्रदिकोमगयान्‌ द्पेपर्वाप्त 
शाभनेवानोक्कपे चातिच्लच्ध यपववप्र ऽगोमनेवप्मानंदातारवानजगुष्यतेकितुद्रविकएव्विव्कातित्ितख्िन्‌ माद्ारेलयये वापिध्या 
यत्िखमनहावीरोदःप्रपिघानादिनायच्रमव्यानंविषत्ते्रासनस्वःउतूकटुकागोदोदिकावौरसनायवग्दाःकोकृचःद्घनुमुग्छवि काद्र 


। 





चिलंगाचा्य छुतटीक्रा । 
कमोतपारपताद्वः सत्वातवाग्राखख्ेवम्णार्य सन्तरेयग्यार्यद्ध येतिदटन्तिवान्‌ रुततमनवरतं निपतितातुमू मौमेच्छ ददाततेपांरक्तिव्यं व 
च्छ दंवव्नेयन्‌ संद्मादारार्यी षराकमतेकिच्च अट्माडयंदत्यादि चयत्राह्मणं लामायैरुषद्यितंटदा तयातरमर्॑याक्या जीवकमरितराट्‌ 
तापसनिग्रेवानामन्त्मं ग्रासपिंडोचकद़ति भिचचोदर्मरग्पा्थ ग्रासमाख्टतस्तु्टपर्रि ख्जोद्रमकश्त्ति तयाति्िंवा खागन्छुकंतया 
ए्ठपाकचस्डादलं माच्नारका कुक रवापिग्डार्नविविषंस्धितणुरतोग्रतः खरुपलम्यतेषांटरत्तिच्छेटयच्ज यन्मनसोटुःअखिघ्रानच्च वच्न यन्म 


८ 
# 
1 





दृमनास्त णां लाखमकुव्वन्‌ मगवन्‌पराकमनि तवापग्नयङ्घ'यजादोन्‌ चंठन्‌चह खनु ग्राचनन्त्रेपितजानितिकिद् अतिद्रूदचं इत्यादि ; 
न्ति दध्यादिनाभक्तसादर कछतमपितवायुर्तं श्रुव्क'वावद्वचनकादि रयातपिंडवापद्यु पितमक्लं तयाघुसगाङ्न््यापंवा बद्धदिवचि 
` द्रद्धितकुल््ापंयकर्खंति चिरंतनघ्रान्योद्नं यद्धिवापुयतन खत्‌कृपिंडं वछदिवरखंख््त्‌ गोरम्गाघममंउकंचेति तवाष्ुला्कलवनिष्मा 


४ 


दिततद्वंभतंपिंडमवाष्य यागहेण्विरडाद्ृद्रविको भगर्वांस्तवान्यच्िन्बपि पिंडउलव्वेश्लरेवाद्रविकषछ मगवानिति तयादिदकेपर्य 
प्र गमनेवानाक्पयाति चायलन् चमवाप्न अगीसनेत्रालानमाद्यर द॒तार्‌वानलुंयुष्ठतिकिद्ध यविक्फाद्दत्यादितस्ि सलवामृतच्चा , 
ष्देलव्व चपरुक्ते य्रलच् वापिध्यावति जम्ावीसेद्‌ःप्ररिपषानादि नानाप्रध्यानविषन्ते किलच्च्ोध्यावतीति दर्थ॑चत्याखनस्य चतुर 
कामोदोडिका वासखनाद्यवस्छो च्कौत्‌कुचदरपन्‌मुन्न. विक्ासादिरडितो चानं घश्मेखक्रवोरन्वतरद्ययेति क्रि युनलतष्टेयव्यरापयतीं ! 
तिच्गेविठमाच ऊद्वं मषस्तियैक्लोकस् वेजीवपरमारखादिका मावाव्यव्छितासान्‌ द्रव्वप्यावचिल्यानिव्यादिरूप तयाध्यावति 


[व 
#1 ५०६ = 
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प्रचाराङ्गसूतर । ४९५ 


उड अद्ेतिरियंच सोणकायतौखसाहिमपडिख १8 अकसादईैविगतगेहोय सद्रवेखुञसुच्छिणए 
उभः{दङडमत्थो विपरङ्कममासणेणपसायं सयंपरिकुविवत्था १५ सयमेबञ्भिससा गम्मञ्चाययजो 
गसाचसोच्छोए अभिखिव्बडेश्रमा्ङ्ञे आवकंमगवं समितासौ ९९ णसविरो अणुद्धतेमाहइणेणं 
मईमयाबह्सो अपडिस्‌ णंभगवया एवंरोयंतेत्तिविमिग्रोहा खंसुयंसम्मन्त' । 
















भाषा 
मुकएकडहतांलगारेखुखविक्रियानकरेविं तुध्यानषम्म ध्यानणशुक्तष्यानेजध्याद स्वामी स्य ध्याइतेकद्ेकेडड टं अ्हेतिरियंचलोकनोऊद् 
तयालोकनोञ्रधोभागतथालोकनोतिस्चछोभागतेचों तवेतघाजौवनो खरूपपु्नलनोखरूपकम््ं नो परिणासतयाद्रव्यपयौयनित्यानित्य 
भावएहवोचोंतवे समाधिं तःकरणनौ शुद्धिविचारतो प्रतिन्नारदितनियाणादिकं प्रतिन्नापरिरतोध्यादरः तथा्कसायी कषायर 
डिततेदने उदेभिखडिचटा बिवादिकोधनोकारण किवार नावे तथाविपयगेदीकडहतां श्द्रूपादिविपयविषे सग्टद्धख्छीर दधित 
वोद्धतोध्याद्‌ तथाशखीमदावीर छद स्यद्तोपुणविविघ अनेकप्रकारः खंयमानुछानविपे पराक्रमकरतो एकेवारप्रमाद कपायादिकनक 
रेस्तासीदशिपरेप्ररच्या तयाखयमेव आापणौतत्वपरमायजाणी खयंदुद्धखतोतौय म्रवर्तीविवाभणी सावधानड्धमा तयाय्याययनो 
गकतां कम्र त्योपयमरूप आालश्रुद्धिद्‌'करी मनवचनकायनो योगप्रश लकरः विपवयकपायने उपय्मिवे्भिनिव्डेकदहतां शीत 
लथयो तथाञ्नमाद्रल्व मायारहितणुडबोखतो जावजोवभगवत पंचसमितिद्र'समितो तिड्ध'खुप्त राप्तरएण्डवे खरूपिस्ामी सरीमद्ावीर 
वन्यं एखविद्रीक० एपरवोक्रस्त्रपरिज्नायको अारभोद्धहांलगौ जे्ाचारकद्यो तेमाडणकातां खौमहावीरतेगेमई मयाचिद्ध 
च्नानसदिति ासेवनापरिज्नाद्र सेव्यो वद्धसोकडतां सनेकम्रकारे करौ अग्रतिन्ननिदानर्ित एडवेभग्य॑ते' रेष्ठयौदिरुणसंपन्तं 
तिणेज्िम आचारपाल्यो तेदनेअनुसारि यनेरोपुणसाघु खौभगवं तनेखएचसं परंयिप्रवन्त' इन्तिविनि ओीखषर्मरखामिद्मकद्े'जंव 
प्रते'' ई मकध 'जिम अभगवंतसमीपिसांभल्य्‌ः इतिखपघानख्छुताष्ययनसय चतुयेशद्‌ शक्रसमा तव्मापौसमाप्तमिदसुपधानच् 


ताभ्ययनं नवमं £. इतितौमहहन्तपागच्छं चिडितसदाचारयलानां मंडितथिरोरतराना चौसाघुरलानाशि्येणपाष्याय पाशच॑द्े | 
कते ओरी्राचारगखखाववोषे नयमसध्ययनंसमःाप्त' इतिखौोयाचारमे प्रघमखुतस्कंघःसंपण | 





दोपिकाटौका 

हतोष्यार्नघमश्ुक्तयोरल्यतरदा रोहति विष्यर्चभ्यायं तोत्याद उड्ट'अदेन्ति ऊद्धीमधस्लिरग.च लोकस्ययेजीवपरमा्ादिकाभावा 
व्यवस्यितास्तान्‌ द्रव्यप्रयीयनित्यानित्यादि रूपतयाभ्यायति खमाधि्र॑तःकरणश्ुद्धि'च भे च्यमाणःवयमरतिन्नोध्यायति अकपायीतदुद्‌ 
यरापादित शर्‌ कुचादिकार्यीभावात्‌ विगतोर्टद्धिगौद्य' यस्वासौविगतग्दद्धिः शब्दरूपादिपु इंद्िवार्येषु अच्छच्छःतोष्यायति छद्मस्या 
पिषिविषमनेकप्रकारं सदबुषानेपराक्रममाणो नप्रमादोकपायादिक सरुदपिरुतवान्‌ सयमेवत्ति सखयमेवालमना वत्रममिसमागत्य 
पिददितसंसरख्वभायः स्वयं बद्धःसन्‌ तोयम्रवत्तनावोद्यतवान्‌चाचयजोगंति चालख्द्ाकमेन्तवोपयमादिरूप्रतया आयतयोगंख्प्रणि दित 
| सनोवाद्धायातमकंविघाय विपयकघाया्युपञ्चमादिभिनिट त; शोतोभूतः चसायावीमायार दितः यावन्नीवंभगवान्‌ पञ्चभि;समितिभि; । 

समितः तिरटभिणु भिभिच रुप्खारीत्‌ एखविौएपोच्रनं तरोक्तः शस्त्परिज्नादेररभ्ययोऽभिदिति; सोतुकातोऽचुटितः ्रारेवनापरि | 
्रयासेवितः केन्रीवद्ध मानखाभिना मतिमतान्नानचत॒ट्यान्ितेन बधशोऽनेकयो चम्रतिक्नेनाभिदानेन भगवतोरेश्व्वौ दिगुग्णो | 

पेतेन अतोऽपरोपि साघुरनेनेव भगवदाचौस नपया अत्मह्धितमाचरन्‌ रौयतेषराकमते इूतिरधिकारसमान्नौनवीमीति खघ 
| स्वामीज॑ब खामिनेकथयति इतिखपघानख्ुताध्ययनस्य चतुयार्‌ शकःसमापतः तत्मास्ोखमात्रमटसमध्ययनं अषटमाष्यवनप्ररिखमाप्तौ 
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अरथमांगयौच्राचारमख बह्म चर्यीख्यःप्रयमश्रुतस्वंघःखमाप्तः इति ची टइत्‌ष्डरतरगच्छ ° जौजिनर्दखद््रिदिर्दितावांयौोशखाचार्स 


| ग्रयसनरुतस्कंघः परिखसाप्नः। 
। शिलंगाचा्यैकत टीका । 

तयाखमाधिसंतःकरणशद्धिच्च म च मा णोऽ्तिन्नो भ्यायतीतिकिच्च अकसादइत्यादि नकपाश्ीतदुटयामादित स्त कच्यादि कार्यमा ` 
वात्‌ तथाविगताग्य्ह्धि गादधीवखासौविगतग्यद्धिः तथागन्दर्हपादिविंद्भवार्ये व्वच्किताध्वायति मनोनुकृलेपुनरागसुपवाति नाप 
तरेषु पवयमोऽसूदिति तवाच्द्यनिज्नञानदश्नावरष् मोचनी्वांतरायात्मके तिटतःतिकद्यस्य इत्येवभतोपि विविधममेकम्रक्रारसद्‌ 
नु्टानेपराक्रससणो नग्रमादकषायादिकं खरुद्पिरुतवा नितिकिच्च खचसेवद्त्यादि सयसेवात्ननातत्व सभिखमागत्यविदित सं खार 
, खभावः सवर्यदुद्धःखन्‌ तीरयमरवर्मनायोद्यतनां सयाचोततं चादित्यादिविव घ विसरमस्यांविलोकया मास्छंदन्त पदमतुपर्म यच्छ्ित्रा 
` सुवाच तीं नायालष्ुसव भवच्छदिदसे विघत्‌ख त्य तद्र क्छ व्वद्वगतवोना किङ घान्नियोगदइल्वादि कयंतोौयेप्रचत्तनायोद्यत इतिद्यं 
वल्यालङ्डाएकस्य् तयोपयम्‌ त्तयलच्रणएयायतयोगं ड म्रगडितसनोवाङ्गावातमत्ं विश्ाचविषचकषावाद्युप्मादिनि निद तःशौतौमूतस्त 
, यात्रमायाकीमायार डित उपलकच्तणायैलादस्या कोधादयपिद्र्व्यं यावत्कवयमिति चावच्नीवंभगवान्‌ पद्धभिःसनितिभिः सुनितस्तवां 
। तिटभिरं सिभिु ्ाचासौदिति तस्कन्ाध्यवनोद्‌ थका खुप चिरीयुं राह णसविदौदत्यादि एपोनन्तयोक्तः शस्त्रपतिन्नादेरार 
ग्यवोऽभिदहितं; खोऽनुकरां तोबुदित ्ाखेवनापरिज्ञवाखे वितः केनचीवद्धं मानखामिना मतिमतान्नानचतघ्वान्ितेन वड्धयोऽनेकशो 
अग्रतिन्ने नानिदानेन मगवतेष्ठयौदिररपोपेतेना तोपरोपि सुखुचुरनेनेव भगवदाचीरछे न मोत्तमरयुखेन चथा्मामहितमाचरनरीच 
तेप्रक्मते इतिरधिक्रारपरिखमाप्तौ वनीमीतिरूषम््ं खामी जं ववाभिनेकययति सोहंबवौमि चेनमयाभगवहदनारविंदा द्येजातं 


¦ निर्वातमवधारितमिति उक्तोतुगमः स्तालापकनिष्यन्र निच्तेपच्च ततरस्यर्थं निच किकः खातः नयासेच नेगम संग्रह व्यवहार द ¦ 
¦ स्घूवगन्दसषमभिरूट वभूत भेदभिन्नाः सामान्यतः सप्ततेचान्यत्रसम्य्त्यादौ लच्तणतोविवानत चन्यच्तेणासििताद्रति दृदपुनसत एवन्नान | 
क्रिवासवांतमवदारेण खमास्ततःमोच्यन्त अयरकूताचारगसख ज्ञानक्रिवात्मक्रतयोमयरूपत्वात्‌ ज्नानक्रियाघीनवान्सोच्तस्य तदच | 
शास्त्नप्ररन्तं रितिभावः यतचपरस्परतः सव्यमेच्ठाचेवन्नान क्रियानयौविवच्धित कायेखिद्धये्लं तान्योन्य निरपेच्चावित्य तत्मपंच्यते 
तलन्नाननवाभिम्रायोचं तवाज्ञानसमेवम्रघानं नक्रिवेतिखमस्त हेयो पाद्देव इहानोपादान मरे ताना नतवात्तवा नति निचित्यसम्यग्‌ 
 ज्नानम्रृन्तोऽयै क्रिचार्वीनविसंवाद्यते तयाचोक्त' विन्नस्िःफलदा पु"खानक्रियाफलदामता निय्यान्नानग्रदन्तस्य फलासंबाददभेनात्‌ ' 
, इत्वादि संविन्निटल्नाज्च विपयव्यवस्ितीनां ततुपूवकसतकलड्ःखम्रही णत्वा्ान्वय व्यतिरेकदयैनाच् ज्ञानखमावान्य' तयाद्िज्नाना | 
भावे अनयेपरिडाराव प्रवत्ते मानोपितत्करोति वेननितरापतंगवद्नयै नसंडव्नते न्नानसद्धपवैच समस्तान्यनर्थीनर्यं संगवां च ¦ 
` यवाशक्नितपरिरति तयाचागमः पसं ग्णाणंतच्ोदयादइत्यादि एव॑ तावत्च्वाचो पयसिकं ज्नानमाखत्योक्तं चाचिकनप्याचित्य सदेव ¦ 
प्रधानं चस्पराद्धगवतः भ्रएतखर सुकुट कोटिवेदिकांकित चरणबुगलपीटस्व भवांभोधितटस्यस्य म्रतिपन्नदीच्छख लिलोकवन्धोसतपद्च 
रणवबातापिनतावदपवगम्राधिःखजायतो चावन्नौ वनी बाद्यखिलवस्परिच्छेदरूपघनघातिकम्प संहति च्तयात्केवलन्नानं उत्यन्नसित्यतो 
ज्ञानमेव प्रघानमेडिकारष्िक फलम्रा्चिकारणलादिति अशुनाक्रिवानयानिम्रायोभिधौयते तद्यवाक्रियेवम्रष्यनमेहि काशुष्िकफल , 
` आ्षिज्ारणं इक्तिबक्तत्रा्यादिंतेपि ज्रानेनायंक्रिवासमर्येयं ्रमातमेचापूवेकारौ चदिहानोपादानरूपं मटन्तिक्रियां नकु्यात्ततो ¦ 
विफलता भिवात्तद्वैत्वान्तस्येति चसखडियदै प्ररस्तिंन्तस् म्रघानसितरदम्रषानसिति न्वायात्स्विदातिषय व्यवस्वानस्याप्यये 
क्रिवाेताक्किवावाः; माघान्यमन्वव व्यतिरेकावपि क्रिवा्वांखश्ुपखस्येते चतःसम्यक्चिकित्छाविधिच्नोपि चयापव्यौपधावाप्रावपि मचो 

( {नक्रियारदडितो नोद्वाप्यतासमेति तयाचोल्लं चास्त्राखघीत्यापिमबन्ति खछीयस्तुक्रिवावान्‌ पुरषःखविद्ान्‌ खचिंत्यतानातुरमोपधं ' 
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हिन्नानमात्रेणकरोत्यसोग तयाक्रियेवफलदा पुसां नक्नानं फलद मतं यतःस्ीमच्यमोगन्नान न्नानात्‌ख्खिनोभवेदित्यादि चतृक्रिवाच | 
क्ख यथाभिलापिताथेभाग्भवत्यपि कुतदतिचेत्‌ नद्िदटधेयतुपपन्न' नाम नवसकललोक प्रत्यच्‌ सि र्थे अन्यत्‌प्रमाणांतरं खग्वतदति | 
तयागुद्रिक फलप्राक्यम्थिनापि तपःचरणादिका क्यिवकन्तव्यामौ नैीनदरभमवचन मय्य वमेवव्यवस्ितं यतञक्तं चदयक्ञलगणसंष | 
। श्रायरियाणं चपववगाद्ुएय सवेखुवितेणकयं तवसंनमन्नमंतेण इतवरैतदेवमंगी कन्त वयं यतसलीयेकदादिभिः करिञ्चायारचतितन्ना | 
नम्यकलसृक्तमुकच्च खवङ्धपिखुचमधोतं विका रीचरणवि्णङ्गणस् अवस्नहपलित्तादौव सतसदस्यकोडीवि इशिक्रियापूवेक 
क्रिया विकलत्वान्तस्येतिभावः नकेवलं क्तायोपशमिक्ात्‌ न्नानात्‌क्रियाप्रषाना च्ायिकादपि यतःसत्यपि जीवाद्यखिलवस्तुपरि 
| चर रकेज्ञाने समुक्तस्तिन व्युपरतक्रिवानिवन्निं ध्यानक्रियामंतरेण भवधारणोय कर्म्म च्छ दः तदच्छः दाच्चनमोत्ता चारित्रितोन । 
| जन॑मानं चरणएक्रियायां पुनरेषिकासुष्पिक फलावािरित्यतः सेवप्रधानभावमनृमवतीति तदेवं्नानचते सुस्यर्‌क्रियाया अभाव 
। सलदभावाञ्च तदयेप्रटन्तखन्नानस्य वेफल्यमिल्ये बमादौनां चज्गोनासुभवतराषटुपलबेे व्याक्रलितसतिःशिष्यः म्रच्छतिकिभिदानौं तल 


। मस्ति्ाचार्ययाद नत्वभिदितमेव विखरणशीलो देवानांभियोवयान्नान करियानवौपरस्यरसव्यिच्तौ सकलकम्पवा रोच्छं दा्कस्य 
। 


1 
1 









सोच्तस्यकारणाभ्‌ ताविति म्रदौश्षखमसतनगरातवैन्ति परस्यरोपकार्योपकारक भावावाप्नाना वांधस्यानोपं म्ब॑धाविवेति तयाचोक्तसंजो 
यसिद्धीए फलंबदन्तीत्यादि सखतंतप्ररत्तौत॒ नविव्च्ितकाधं साधयतदत्ये तच्च प्रसिद्धमेव यथायं णाणमित्यादि यागननेपिसखमैनयोप 
संहार हारेणायन्तेवार्थो भिडितोचया सववेसिंपिरःवाणं षड्धविडवत्तवचं शिसमुमेत्ता तंसव्नणयविखद्ध' ज॑ चर णगुणदिष्मो सान्ति 


| तदेतदाचारांयं ज्नानक्रियालनं अधिगतसमस्यक्‌पयानांकुच्तसरिच्छपाय पकलाकुलं प्रियविप्रयोगाभिय सं्योगाद्यनेक व्यसनोप 
¦ निपालमद्ावत्ते मिव्यालयवनेरणोपस्यापित भवथोकहहासखयरत्यरत्यादितरंग' विखसावेलाविलंव्याधि तनक चकालवां महागम्भीर 
, भवजननंपश्चतां लासोत्पादक महासंखाराखं वं साधूनादुन्तितीपैतां तडुत्तरणसमर्यमन्याहतं चानपातमित्यतो सुदु्ुणात्यन्तिनै 
। कांतिकानावाधं णाखतसनंतमजरमसर मच्चयमन्यावाधसुपरत रुमसद्र"दसस्यम्दथेन ज्ानतरतचरणक्तिथाकलापोपेतेन परमार्यपर 
मकायैमरुत्तमंमोत्तस्यानं लिप्‌खनात्ययैमालंबनीयमिति तदात्रखनह्मच्यीख्य शुतस्कंधस्यनिरैत कुलीनचीगीलाचार्यैणतल्ा 
दित्यापरनाग्ना बादरि साधुसदायिनङता रौकापरिखमाप्र ति चोकतो ग्रन्यमानं ९.७६ | 





य ददद 
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वनन --------- ---- ~ 











आअआचारागनिरुक्तिः। | 








वंदिनुसव्वसिद् जिणेवञ्मणुचओ गद्ायणएसववेञ्रायारस्सभगवयो निल्लुत्ति कित्तविस्सामि १ च्ायारज्रंग 
सडयखघ्वभ चरणेतद्धेवसत्थे परिन्नाएनिक्खेवो तदिसाणंचश्चरणदि सावच्नाणं निक्खेवो चउकश्रोयना 
यन्वो चर णंमि छविहो खलुसत्तविद्लो हद योदिसाणरे जनत्ययजं जारेव्ना निक्ख वं निक्खिवे निरवसेसंजत्य 
विननाण्न्ना चडकयंनिक्खिवेतत्य 8 आयारे्ंगसिय पुव्वुदिष्ेचङनिक्छेवो नवरपुणनाणत्त' भावाया 
रमितंबोच्छ५ तस्सेगद्रणवत्तणपट संग गणोतदह्ेवपरिमाणे समोयारेसारेया सत्तहिंदारेदहिंनारुत्तं € याया 
रोच्राचालोच्ागाल्ञेच्चागयेय च्रासंसो्ागरिसो चरंगंचियञ्ाडन्नाजादवामोक्छ ७ दार सव्वेसिंच्रायायो 
। तित्यस्सपवत्तसे पटमयारसेखाद्र अंगद" एक्रार सच्राणपुव्बौए ट अएयायोच्रंगारं प्रटमं्र॑गंदुवालसरूटंयिए 
| त्ययमोक्छोवाश्रो एसचसारोापवयणस्ष <. आयार॑सियदौीर जंनाउद्लोद्‌ ससणघम्मोऽ तसम्द्ा्ायारधरोव्‌ 
| दपटमंगणिष्रणे १० नववंभचेर मद नो रसपद्‌ सदस्सि्चोवेड इवद्रयसपंचचुलोवडवह्क तर च्रोपयग्ग णं ११ 
| आयार गाणत्यो वंमचेरेडसोसमेवरद्र सोवियसत्यपरि्णण पिंडिवत्योसमोयरद १२ सत्यपरिर्णायत्यो 
छस्मुविकाणएसु समो यर द््छ्नोवणिया अत्योपं चसखविवएसडचरइ १२ पंचयमहव्वयाद्र' समोयर तैडसव्वदव्े 
स्ुसव्बेसिंपज्नवाणं च्रणंतभागंसिखवद््‌" ति १४ उञ्नौवणियापटसेवयवंसि चरमेवितिएयसव्वदव्वाद्ू' सेखामह 
वाखलुतेदेकदेसेणदव्वाणं १५ चं गाणंविंराये आयारोतस्सकिंवद्र सारो चरु अ गत्योसारो तस्सविख परव 
रासाय १६ सारोपद्नणाएचरणं तस्सवियद्धो द्‌ निव्वाणं निन्वाणस्पङसारो अव्वावाहजिखोवेति ६७ वम 
भिडचडक'टवणाण्होदवं भणुप्त्तोसन्तण्डयव रणं नवर्डव ण तराणं च शट एकामणुस्सनाई रज्नुप्मत्तो य 
[ दोकच्डसमे तिख वस्सिप्मठणिट सावगधम्म सिन्वन्तारि १८ सनोगेसयेलसगंसनत्तय वसछाडनवयञ्रंतरिखेर 
¦ णदोविनिगप्माटवणावंभस्सनायन्वा २० पगतौ चडक्षगारुतरेव ते दहाति सतवखाश्रो आणंतरिडचरि मोव्णे | 
खलु होद्रनायन्वो ९१ च्रं दुगाणिसाया उनोगवंमागहायसुयाय खत्ताच विदेहाविय चंडालानवमगार्हाति 
९९ एगंतरिपद्रणएलो चअंव्धो चवदोद्डम्नोयं विय तरियंनिसभशरि परासखरतंचपुणणगे ९३ पटिलोभेस्दाती ख | 
्‌ 
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जोगवंसागदयेय सृडयएग'तरिए्खत्ता विदेहा चैवनायव्वा ₹8 वितियंतविएनियमा चडालोरूयदोडनाय 
| व्वो्णुलोनेपडिलोमे एवं एणभवेमेया ५ उग्ग रंखत्ताएखोवागोदेण वो विदे णंच छरोखद्धीएय गोकस्येजोखि 
| साएण ९₹ सुद्‌ निसादीर कुकुडडसोडद्टोदनायव्बो एसोविगिडमौञ्रो चडविद्योदोद्‌ न[यव्वो ९७ दव्व॑स्ष 








। खग्रपुर्य १ वदृ पुरपर निषाद युखषपञउ द्यरूद्रपुरुप४ ब्राह्मया पुर चलिच णुख्य ई त्राद्धयग्य एप ॐ | 
५ (> = = = ॥ 

! चत्र चततास्ती अवीद्धद्रीवा निषारस्त्ौ वब्यच्त्री चयरूद्रास्ी वे्यस्ो | 
ण्ठपाकः वेखृव्‌ योक्षखः ककर च्व ग्रः निषादः | 
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ह्‌ € 
ओआचाराद्गनियु ततिः । ४९ 
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रूद्र पुश्प वेश्य पुरुष ९. च्लिय पुरुष १५ छूर पुष {१ वेश्य पुरुष १२ रूद्र पुरुप १६ 
वेष्यस््लौ त्ततियस्त् जाद्मणस्त्रौ चतियस्लो ब्राह्मणस््लो ब्राह्म णस्त्री 
अयोगवः मागधः ` द्टूत चत्ता ` वेदेः - ' चोडाल 











रौरभवि अन््राणौवत्थिसंजमो चेव भावेडवत्थिसंजमो नायन्वोसंजमो चेव रट चरणंमिहोद कक गदूमाहा 
रागुणायचरणं च ख त्तंमिजंभिखेत्ते कालेकाल्तजछधिजो डर९ भवेगतिमाहासो गुणो युणचरपसत्यमपस 
त्थागुणचरणेणपसत्येणं म चेरेणव हवंति३० सत्थपरि्यालोगविजयोयसोउसरिणव्जसम्त्त ¦ 
| मुत्तं तहमहापरिर्णाय देशअद्ृसण्यविमोक्लाउवदहाणसयंचनवसग'भखियंदरद्ेसो च्रायारोच्ायारम्गाणिसे । 
साणिररे जियसंजमोयंलोगे जवञ्भदूनबृ हयतंपदूहियव्वंखदुक्वतितिक्लाविय संमन्तलोगसायोयेरे नि 
। स्सगयायछ्छट मोहससुत्यापरो सदहवसग्गानिव्नाणं खटरमणएनवसेयजिेणणयं ति ३४ जोवे्छक्रायपदूवंणायतेसिं 
| वद्ेणवंघोत्तिविर द णश्रहिगारासत्थपरिस्णाणएणायव्यो२५ दव्वंसत्थग्गिविसरछ हहं विलंखःरलोणंमारीयंमागोड 
| दुष्पउत्तोबायाका ओञ्विरतोय ३६ दन्व॑नाणण्पच्चक्साणेभविणस यैर उवगर णेमावपरिरणनाणणपद्दक्सा 
| ंचभावेणं ३७ सूलं दनयेसचित्तादौभावेचणुभवणनाणणा सर्णामतिहोदनाणणा घुणश्रगभवणाकमप्सजुत्ता | 
रेट: आहारभयपरिग्गह मेड णस्तु ट्क्खमोहवितिगिच्छा कैहमा शमायल्लामे सेगेलिागेयधम्ोद्धे ३९ | 
नासेटबणद्‌ विए खेत्त भावेयपरएवगभावो एसदिसानिक्खंवो सन्तविद्धाद्धाद्रनायव्वो ४० तैर सपणए्सियंखलु | 
तावद्ूरसतु"भवेपएसे सु जंदव्व्॑रोगाट' जसग तंदसदिस्पग' ४१ अदपण्सारुयगोतिरि यं ज्ञागस्समञ्जयार' 
सिरसप्मभवेदिसाणं रसेयभवेच्णुदिसाणं ४९ द"टग्ोद्रजम्मायनेरद्वारुणणेय वायव्वासेामाईसाणावियवि 
मलायवोधन्वा 8२ दुपणसाद्'दुरूत्तरएगपएसा च्रणुत्तरातरेव चउरोच्डयोयदिसाचडरोयश्चणुत्तरादोखि४४ । 
अंतेसादरोयाग्रो वाह्हिरपासेयपच्जनवसियाओो सव्वारंतपरछा सन्वःयमवं तिकडनम्म्रा 8५ सगडुद्धिसंदियाञ्नो । 
महादि सा्रोयद्ांति चत्तारिसुत्तावलियाचयो दटाचेवयह्धंतिरुयगनिभा ४९ जस्सनउञादरच्यो उण्दूसयत , 
स्य होर पुव्वदिसाजन्तोयञ्रत्थमेई अवरदिसासाउनायव्वा ४७ दाहिणपाप्तंमिय दाहिणादिसम उन्तययवां 
मेणंण्याचत्तारि दिसातावक्खं ततेउअ्क्खाया४टः जेमंद्रस्सपुव्वेणंमणस1द्‌ाहिणेणश्रवरेणंजेयाविन्तरेणंसम्ये 
सिखत्तराभेर४९ सव्येसिंउत्तरेणमेदततन णोय छोर दाद्िणुव्वेरं तु उदेतौ अवरेणय्त्थेसुरो ५ जत्यथनोप 
- ज्रवच्ोकस्सविसाहद्‌ दिस सुयनिनित्तजन्तोख्येयनायद्‌ सापुन्वापत्य्वर ५१ दाहिणएपासंसियदादहिदि 
साउत्तरायवामेणं ्यासिमंतरेणं अणा चत्तारिदिसाड ५९ एतासिं चख्द्रण्हं अंतराखहृहांतिश्यखायो सल 
ससरोरस्सय बाहल्लासव्यतिरियदिसा ५३ डष्पायतलाणं अहा दिसारोसड उवरिमारडा एयाञ्रट्मरसतो 
| प्द्नगदिसासुरेयववा ५8 णवंविकप्पियाणं द्सण्हृण्हचेवयदिसाणंनामादन्नेच्छछामि चह माणयुन्ोर 
| ५ पुव्वायपुव्बदक्छिण दक्खिणतहदक्खिणावराचेव श्रव रायच्वरउत्तर उन्तरपुव्ुन्तर चेव ५९ सासुत्था 


रोकनिलाखे तेव्नाखलुतच्व ्रिधसप्ापरिया धम्बायतहहासावित्तो पणवित्तीया ५७ इङ्वानेरद्याणं अदधा 
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४२० च्राचाराङ्नियुं करिः । 





दिखाडवरिमाणदेवागं एवाद्र नामाद पस्य॒वगस्वादिसागं ५ट सोनलस्रवियतिरियदिसा स्गड्द्र्खटियासु 
रोचव्वाद्धामघ्वगमृलाय्ो उड्‌ चच्द्ेचियदिस्राड ५: मणयातिरिखाकाया तद्रञ्चग्गबौया चरक्गाच्डगाद 
बनेर्द्रयावा च्राररुङ तिमात्दिखा ₹० पन्तवगदिखाच्रद्रारस भावदिखाय्रोवितत्तियाचवणञ्ड विधच्ना 
वंति च्रह्ार्द्ररा ६१ पर्वगदिसाए पुगाग्रहिग्िर्यद्धेद कावव्वोजोवाण पोग्गलागप्यणएवा सुवयगद 
अत्यि ६९ केसिं चिगणणचिखा अत्यिकैिंचिनत्िनीवाणं कोरपरःमिनोर असोकचगादिखाडवा ६२ जाण 
अन्द्रेखिाविर्रंतिर्सेचा जागगजगपर्पचिड नोवंतदजोवकाण्व € रत्ययसद सम्धदू यार जप 
चंतत्यनारनाद्ाद्र चरोवद्ीमणएपच्नवनाग कैवलेजायसरणेय € परवद्रवागरणं पुणचिरवागरगं लिणापरं 
नत्थि अर्धं सिसावन्तियजिखेद्ं सन्कपराञ्रग्यो ६९ तत्यच्रकारि कपिर ति वंघचिंताकया पुद्ाद्रचसं 
समययानाणदर केदुणष्लुततीर ६७ दारप्रयमाव्ययने मवमोदटं खकनिवु क्ति; ॥ पुटबोणनिक्छेवेपद् 
उणालक्डरं परोमागंडवमोगाखत्यं वेवणायवदणानिवितनीय श्ट नामंटव्रणापुटकौ टच्वपुटवीचमान युटवो 
चर्टेखलुपुटवोर निक्ं वेचडच्विचाद्ेद् ६€ द्चखयैरमविड माविरंदादर पुटृविजोवेड जोपुदट्‌विनाम 
गेयंकम्प्र' वेरद् सानो ७» दार्दुविदाययरुदरविजीवा खज्मातडवायराय लावंमिखड्धमाय सव्वलेण्टाचे 
वयवायरविद्ाणा ७९१ दुविद्ावायरः युटओौसखमासटसग्ड पुटविखरयुटवौ सण्ड 1 यपंचवसखाखराय छती सुति 
विद्धागा ७९ युटवोसङ्गरावालुगाय उवकेसिलावलारुंसे चअयर्तवतयसौ, खगरप्यसुवन्रेयवद्ू रेव ७२ डि 
स्वििद्धिगुलण मणासिलासासखगंजण पवा्लंद्यभ्भपडलम्म वानयवाचरकाए म्रणिसिदागा 68 गोसेच्न 
एद्यस्यए ऋका कलिद्धेय चखा*हव्क्छ यमनरगवय सलनच्ःरग्मवसनाच गदर दरनदय <प्रं चद्प्रनवमल्य जलक 
तेचेवसुरकतेय रणखरपुनोर नामाद्तोसद्र डति ७& वस्धररूगधफासा जोारिप्पामडाख्वति स्डज्ना 
रागाश्सदस्याद्र' ह तिविदहा्णभिण्ड इ ७७ वस्य सिवर को गंघभ्पिरसख्म्पि नाणत्तोकायव्वा विद्धागण्हद्‌ 
यकेको ऽद जेवायरविदडारा परज्जतातेत्िचा ्रपच्नत्ताखुड् माविरदाति दुविद्धापच्जत्ताचेव अपच्नत्ताय ७ 
स्क्ागंगुच्छाणं गुग््ारलवागवलिवलयाणं नदौ सद्रनाणत्तो युटवो काएतदानाणट० ओखह्ित ख सेवाले 
पगगविडाणेयकंदु मले जदौसदइनारतौ पुदवोकाएत़ाजाण ८१ रकस्दार्डतिरुडव खंक्छे व्नागएवनपा 
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िड'सकरा दोौसंतिखयौरादर' गुदटविजिवाणञ्रसं खगं ट> ररह मरौरेषिं पद्धक्ख'तेयद्ध्वियाद्धतिसेखाच्रा 


णारोज्जा चक्ख फाखंनतेद"ति ८३ उव्चोगजोगय्च्छवसखाणे मतिसय्रचक्छ्‌ .दंरेव अट्रविदादयलि्ास्मु, 


स्सारेकयाय्य ८४ अश्नेनद्धासनैरनि चरणगयं चेचगं उरं दिष्र एवंजीवायगचं पुटविसरौग-खग न्दर टप जेवा 
चरयच्नन्तापवरस्प चय डमागमेत्ता तैसेखातिन्दिविगास वौ च्'लाण्चसंव्ना ट& पत्येणवङ़इएणटजड़ 
कोतिचिरेच्न सव्वधस्छादर एनंमविव्नमाणावंति लेावाअसंखेच्ना ट७ लागागास्रपरसा एकड़ निक्िवें 
पुविनोवं एव॑गणिच्नमागणवंति लेागाश्चरुखिच्ना टट निडणेचचवद्रकाला तते(निडर्यर वदे 
्श्गुलमेटेनित्तेड रूप्यिग्यीच्रो असंखिच्ना ट अगुस्मयंचयपवसे -निक्मगंचंव युटविसी वासं 
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आचाराङ्गनिय्‌ं क्ति; । - ४३१. 





काणकाण्ड्ितोयाचडरो सगाअ्रसंखेव्ना ९० वायरपुडविक्राद्रय पन्नत्ता्रखमस्यमेगाट सेसा्रोगारहंती 


। सुटमापुणसव्वलायंनि £ दार चंकमणेयद्राे निसौयणतुयद्रेकयकरणे उच्ारेपासवणे उदकरणाणतुनि 
क्िवणे ९९ अलेवणपहरणभूसरेय कमविक्रधेकिसौएय भंडाणंपियकर्णं उवभोगविदहोमणुस्माणं ९२ एण 
हिंकारे हि संतोपुट विकार ए नोषैसायंगवेसमाणा परस्सदुक्ंडदौरःति ९४ दार हलकुलियविसङुदाला 
लित्तमिंगरस्ग कद्रमग्गो यउच्चारेपासंवणे णयंतुसमासखसत्थं ९५ किं चोसकायसत्थं किंचिविपरकयतड भयं 
किंचिण्यंतुश्व्वसत्यंभावेय श्रसंजमोसत्थं ९९ पाएयनच्छे यणभेयणनंघोरुतदवच्र गुव जड तिन राडुहिया 
पुट विङ्गाणर्तहाजाणः ऽनव्थियसियंगसंगातयाणुरूवायवैयणातेसिकैरसितिखदेरे'तिकेसिंचियवायरएपाणेर ट 
पवयंतियञ्चणगासणयतेसिंगुणेडिजेदिंञरणगारापुट विं विददिंसमाणनदां तिवायाणएञ्रणगारार् < अणशगारवा 
दणोपुटबिहिंसगानिगुखाञ्चगारिसमानिदोसत्तियमद्ूलाविरद्रदुगु" छाएमदूलतरा १००कंई सयंवरहंतौकेईअ 
रू हिड' वधाव ति केदैश्रणुमखं तो पुट विङ्गायंबद्धेमाणा १ जोपुटविखमारःभण अख विह्धसे समारःभद्रकाए 
अखियारञ्रणियाए दिस्सेयतशाअदिश्वेय ९ पुटविंसमारभंताहणंति तन्निस्सिणवल्हजोवे खुह्मेयवायरेवा 
पज्न्तेयाञ्रपच्जत्ते र एववियाणिऊणं युटवोएनिक्खिवेति जेदंडतिविद्ेण सव्वकालंमणेणवायाएकाण्ण 8 
गुत्ताुत्तोहहिसव्वाहं समियासभिरहि संजया जयमाणगाखविहिया परिसयाह्ातिञ्रणगारा ५ मथमाध्यय 
नेदितोयेद्‌ एकः अआउस्सविदएराद्‌' ताद्रजायं वंति बुटवौणनाण्त्तोउविदहाणे परिमाणुवभोगसत्थेय ₹ 
दुविहायच्राउजोवा सुडमातदहवाय रायत्तायग्ि सध मायसव्वलताण प॑चेवयवायर विदाणा ७ सुद्ोद्ए्य्रो | 
साद्िमेयमह्ियएय हरतणुचेववायर आविष्टाणा पंचविष्टावस्ियाएए ट जेवायर पच्जत्ता पयर स्स्रसं ख 
भागमेत्ताते सेखातिन्तिविरासो वोखु'लागाअसं खेच्ना ९ ज हत्थिस्ससरीर- कललावत्यस्स श्रह्णोववन्तेस्स | 
दद गंडगस्छय तवमाच्राडजोवाणं १० रहाणेपियखेतह घोयणेयभत्तकरणेय. सेणयञ्मास्पपरिभोगा | 
गमणएगमण्यजोवाणं ११९ एण्हंकारणेडिं हिखंतोञाकाद्रर्नीवे सायंगवेसमाणा परस्सदुवंडदौरेति | 
१२ उस्सिंच णएगालण धघोयख्यडवकरणएको सभंडेयवायर अकण तु समाससत्थं ९३ किंचीसकायस 
त्थकिचोपरकाय तडुभयंकिंचिण्यं तु दन्वसत्यंभावेय अ्रसंजमेसत्थं १९ सेखाद्रदाराद्रताद्' जाद “हवंतिषुट | 
वोरण्वं आद्‌ से निच्नुत्तो कित्तियाधं ति १५ दतिम्रण्मेठ तोधाद्‌ एकः तेडस्सविदारा' जाद 'हवंतिषुटवो ` 
खनाणत्तो डविहारेपरिमाणुव भोगसत्येय १९ इविद्ायतेऊजोवा खङ्मतहवायराय ल्ायंमिस॒ह्नमाय । 
सव्वलेाए पचेवयवायरविहाणा १७ द्र'गालच्रगणिचिचौ जालातहसुम््‌ रेय वोधव्देवायरतेविदहाणा प॑च । 
वि्ाबन्तियाणएए १८. दारजच्देह परि णामोरत्तिं खच्नोयगस्ससाउवमा जरि यस्सवजहडण्ात उवमाते 
वाणं १९ जेवायरपन्नत्ता पलियस्वशरसंखमागभेत्ताख सेसातिखिविरास वीध लेायाचरसंखेज्जा १० डे 
पयावशेवयासखे भन्तकरणेयसेणय वायरतेडद्काए खवमोगगुणामणुस्साणं ९९ एरएहिकार शेहि हिंसति 
ऊकाद्रण्नोवे सायंगने समारा परस्सदुक्छ उदोरति ९९ ुटवोयच्राडकाए उल्लोयवणस्सक्तसापारणा वायरं , 
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तेख्गार एवंह्॒मासङसत्थ' ५३ किंचौ सकायसत्थ' किंचौपरकायतदुभयं किचिण्यंतुदन्वसत्य' सावे अस्स 
। मोषत्य' २४ सेब दाद ताद्‌ नाद्‌वंति घुटयोर तेकते निन्तुतीकिन्तियाण्सा ९५ मथनेन यौ 
द श्कनियुं क्ति; ॥ युटवोण्जेद्‌ए्ण्‌ ब एश्‌ काएविरहेतितैचेव नाणी णविद्धाणे परिमःणुवमोगसत्येया २९ 
इविद्ावण्सदर नोवा सुमत इवाययायलोचम्मि सड मायसव्वलोए दोद्धेवयवावरविदार्ण ९७ पत्तयाखा 
हारणएवायरनोवासमाख्डदुविा बारसुविदहरेगविदह्ा खमाखय्रोविद्ा दोदर ८ स्क्खागुच्छागुस्प्रालयाय 
` व्लौयप्रन्व गाचेव तणवलच हरि यञ सहि जलमहक्हसणायवोधना ९६ चअग्गवीयमृलवोयाखंधनोयाचेवपोरः 
वोयायवोचसद्धासंसखुच्छिम समासडवणपृफ़ईनोवा २० जदसगलखरि सवाणं सिलेरुमिस्वारावत्तियाव्ध 
पर्तेयघरौणतदंतिखरौरखंवाया ३१ जखवातिलसक्कलिया वङ्कदिंतिलेषिमेयारुंतो पनत्तेयसयैयारत 
हड"ति सरीर संघाया ३९ णाणाविहसखटराणादोसंति रगजौोवियापरत्ता खधाविएगनीवा तालसरलनालिण्य 
गं२३ पन्तेवापन्नत्ता सेदटौरयसंखभागसेत्ताए लोगासंखापच्नत्तगाण सादारणाणंता ३९ एरडिंसरोरेट्टिप 
पच्चक्छ'तेपर्विया नौवासेखाचाणगेच्काचक्लुएा जेनदीसंतिरेध साद्ारण्माहासोराद्ारण चओआणुपाण 
गहणं च सादारएनैैवाणं सादारणएलक्ख र्यं ३६ एगस्स्रागगहरंव्छणं सहार णां तंचेवचं बल्या 
गद्यं घमालडर्तंपिरगस्य ३७ जोण्िम्भण्योए नौवेावक्रम- सोवश् खोया - जोदियमलेनौवोसोच्िययत्तेपटम 
वाएरेटः चक्कागंमज्नमाणस्य गढ चस्खवन्टभवे गुटविखरसेगभेएग्य चण तनीवंवियाणाः देः गृटसिरार्गंप 
नतंरच्छोरजंचद्ोदनिच्चयैर लंपिवपण्टसंधिं अगं तनोवंवियाणाडि 8० सेवालेककहारौय चरवएयपणण्य 
एतै्रणंतजीवामखियावस्दे चरणेगविहा४१ एकच्दोण्डं तिर्डव सं डन्नाणएवतद्ा अखं खार यन्ते यसयेरा 
¦ रंदौसंति खरोरसंबाया२ एगस्दो रूदतिर्डव खंखेव्नाणदनपाखिडमक्ा डीसंतिसरीराद' हि्डयनोवाणं 
ताणं पत्येणवकुडण्णवनदकोदूनिखेच्नसच्धन्ताद्र एवंमविच्जमाणादवंतिलोयाञ्रणं ताउ 88दारजायर 
। पव्नत्तापवरस्स अखं खमागसेत्तातेससाच्ररुखलोयातिखिवि सगद्धारणशंता ४५ आहारेखवकरणेशयणारग 
' जाणलुग्यकर्खेय अ {च रणपदर णेखचशत्य विहा रेद्छयवह् सु € आउच्नकटरकम्पे गं धैगेवत्यमष्ैनो एयञ्ाव 
रेसियावणेखयतेल्लविदाणेयडच्नी ४७ एणडिकारणेडिंरिंखंतिंवणस्सईैवकोवेसर्यं गवेश्षमाणापर सदु क्स 
' उदौरे तिट्कप्पतणिङुडाडिवदिवगद्त्तियङ्द्ालवाखिफारसूयसत्यावणस्सद्र णता पायासु हं र्गो विनी 
सकायगादासेसाद्र दार नाट्‌जाद्डवंतिषुटवौएय्वंवणस्सदएनिच्न्‌ तौ कित्तियाएसाध ० प्रथमेप॑चमोद्‌ शक 
निरयु कवि; तस्छकाण्टाराद्र तार जाद्हवंतिपुदगौए नारणच्टचिचाणे परमाणभोगसत्येव५९ इविद्धा 
लुतसनीबालद्वितखाचेवगति तसाचेवलद्ौ यतेवा तैणहिगारोटरहंनत्थि ५९ नेरदयतिरियम ण्यासरा - 
, यगरैयचचविद्त्डतसा पन्नत्तापज्नत्ता नेरईैयाङईडनायव्वाभू तिविद्धातिविदानोरै च्रंडापोयानराडं 
याचेववेद्र'दियतेद'दिच चडरोपं चे दियाव्वेन ५४ द्‌!रटंसरानाणचरित्ते चरियाचरिणयद्ाणतलामेवडउत्रभो 


गमोगवीोसित्रद्टियविसण्यललद्धीर ५५ उव्डगनोगच्ज्कवस{णे दोखन्वलद्धिडद द्य अक्ृविदोदयरेसासस्षा 
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अआचाराङ्गनियुं क्तिः । रेरे | 





उस्सासेकसाएय ५९ लक्वणमेयंचेवपयरस्स असं खमागसेत्ताते निक्ठमणेयपवेसोए गाबोयाविरमेव ५७ | 
निक्लमपवेसकाले समयादूरत्य ्रावलियभागो चरंतोखह्नत्विरहो उदहसहस्सादिण्दोखिष्रट दार मंसादौ | 
यरिभोगोसत्य सत्थाद्रयं अ्रशेगविहंसारौरमाण रवेयणायदुविहावड् विदहाय५< मंसख्कीद्‌ ज्डाकेई चम्मस्स 
कद्‌ रोमारं पि छाणंषुच्छाणं दं ताण्ड वह्हि्न'ति ९० केदवरहंतिद्टाकेद्ः अणटापसंगदोेणंकम्प् पसंगपस 
न्त वंघंतिहणंतिमारंति ३१ सेषाद्रदारद्र' ताद्र जाद हवति घुट बोएण्वंतकायंसि निन्नं तोकिन्तियाए 
सा९९ प्रथमेश्ठतमोद्‌ शकनियु क्ति । वाउस्सविदाराड््‌ताद्र' जाद्'हवंतिपुटवौ र रणरत्तोडविहारेपरिमा | 
णुवभोगसत्येए९शदुविहायवाउनोवा सुहमातहवायरालोयंमि स॒ह मायसव्वलोएपंचेवयवायरविद्ाणा९४ 
उकलियामंडलिया गुजाषणवायसद्वायाय वाद्‌खाडविहाणपं चविहावखियाणए ६५ दार॑ज्देवस्ससरो | 
 रअंतदाणंच्रंजणारीस्ह ए्डवमा च्ादेसोव।एरंतेविरूविंमि ६६ दारंजेवायरपज्नत्ता पयरस्सश्चसंखमाग | 
। मेत्ताएरेसातिखिविासोवो सुलोयाच्रसंखेव्ना ₹७ दार॑वियणचमि णाह्िघारणा उस्सिंषणण्‌ःसणागुप्राणु 
 यवायरबाउक्काए उवभोगगुणोमणस्साणं €टदारदियणेयतालाविं2 खप्मसिण्पत्तचेलकर यञ्चभिधारणायवा 
हिंगंधग्गोवासत्थाद्र ६९ रोसाद्र'दाराद्र ताद्र` जादहवंति युढवोणएण्वं बाउद्‌ से निज्नुनती कित्तियाणएसा.७० 
| दर तिमवमाध्ययनं । सयणेयश्रदटन्तं बोयमंसिमाखोय अत्यसारोयभोगेखुलोगनिस्साए लोगेचमसेच्नताः 
चेव.७१ लोगस्मयविजयस्य गुणस्मयसृलस्स तहयटाणस्सनिक्ख बोकायन्वों लंमृलागचसंसारो७९ लोगन्ति 
अविजडकत्तिय श्र्गयणेलक्वणंतुनिप्मस' गुणमुलद्ाणंतिय सुन्तालावेणनिप्पसख' ७४ लोगस्सनिनिक्छवो 
अषटरविहोङ्धव्विहोय विजयस्सभावेकसायालोगो अहिगारोतस्सविजर्एणं ७४ लोगोभणिषठिदव्वखिन्तंकालो य 
| भावविजयभवलोगभावविजच्रो पगयंजहवज्भद्‌ लोगो ७५ विजच्रोकसायलोगोसेयंखुतश््रो नियन्ति 
दकामनियत्तमद् खलुसंसारासुच्चद खिप्म.9९ सृदव्ेखेतेकारे फलपच्जवगणरकर एच्भ्भासेगुण्रयु रेया 
। युणगुणेभवसौलगुणेयभावयुणे.9ञ दव्वगुणोदव्वंचिय गुणाणनजं त॑मिसंमगोोदसचिन्तेश्रचित्तेमोसंमियशो 
द दव्व॑भिऽख संङ्चियवियखियत्तं एसोजोवस्सदादूनोवगुणे परद्र रंदिलो गं बद पएस्तरगु रोगं ७९ देवक 
| रखुसुमखसमासिद्वौनिभयादु गादूयाचेवकलाभोयणुज्न्‌ वं केजो नमनोवेयभावनि ८” सृरि्छकंदन्मेऽदद्र वरस 
श्रारमुलं च खतं कालेमूलंभावेमूलंभवेतिविष्टं ८१९ उद इयउवद्रष्टा आद्रतियंमलनौवछदद्यं चायरियड 
दूढाधिणयकसायादिमो्रादौ ८९ दारंनामंढवण्णदविए खेन्तदाडइडवरईैवसन्े सजसपरगश्टजेर श्रयलग 
रणसंधणाभषे ८२ प॑चसुकाम गुणे सद्‌ फरिसरसरूवगंषे उजस्यङसायावह् तिमेलहारंहसं सारेट९ जग्ध 
सब्बपायवाशंभूमोए पदूषियाणिमूलाणि प्रयक्षश्मपाचवासं संसारथवद्धियासूला ८५ श्रद्‌ विष्क्स्रवखासन्ये 
तैमोणिष्निमूलागाक्राञ्रयुणमृलयागं तम्मूलागंचखलायोट < इनिद्धवशष्रनेद्धि द॑दशर्नेद्धिचरिचियिादो | 
यकामाचरि्तमेषा तेणद्हिगारेदू हते ८७ संसारस्सयमूलंका्र'तस्स वियज'तिडलः ताया तद्यपि स 
| अच्छटागूसुख्ञ्मत्तउथ्धियाटट नालंदृवणादनिर उष्यन्तौप्एययारसेरतमावकसाएयां क्षानयक्षैष्ारया | 
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॥ आचाराङ्गनिय्‌ क्ति; । ४५ | 








| द्‌ सरव च्रोहितत प्रलाणि्दंति तवनाणचरणाद्र' २१ सम्ब्ुष्मततो सावएय विरणयरुत्वम्स सि दं सणएस).ह | 
क्ल॒वएडवसासंतैयडवसंते ९९ खवण्यखषी एमोे जिणेयसेटौभवेसं सेच्ना तव्विवरो जओकाले संखेच्जगु णर 
| सेटौए ९३ आहारउवहिपूया इङीखयगारवेखकदूतवियं र्सेववार सवि तवंसिनङ्कन्तियवेखसरे ९४ 
। सव जेजिणएवसाचचतोता जें पद्ूजेञ्रणागरकात्ते सबव्वेविते अदह्िसंवदिंखवदिहिंतिय वयति २५ ऋप्पियनो 
वनिकाएयानोविचसे नोदिच्हणावेव्ना नोवियअणुमख्‌ च्ना सम्पन्तस सनिल्नुत्तौ २९६ चतुथे मथमोद्‌ कनि 
युं क्तिः ॥ खुडगपायसमासं धस्यकहंपिय चजंपमाणेण छख ए्स्छलिंगोपरिच्छियरोहयुनत्तेणं ९७ भिक्छा 
पविष्ेणएमएन्जनदिष्' पमद्‌ायहकललविलारनेत्तं विक्खित्तचित्ते एनखुद्धनायं सङ्गडलंबावयणंनवत्ति श्ट फ 
लाद्ए्णं मि गिहेपविष्रे तत्यास्णत्यापम द्‌ लेदिषटा धिक्वित्तचित्तेणनसुद्ननायं सकु उलवावयणनवत्ति ९६ 
खंतस्सद्‌तस्चिद्र दियस्स चञ्भप्जोगेगयस7खसस्स किंमञ्छणएणवि्चिंतिर्ण सकृ डलंवावयखंनवत्ति ३० 
| अह्लोखुकोयदोवृद्ा गेालयालष्टियासया देविच्रावडियाकड जो श्रन्लो सत्य लग्ग ₹३^एवंलब्गतिदुम्मेहाजेनरां 
कामलालता विरत्ताउनलम्गंति जडासे्छक्गेलड ३९च ठंट्‌ वि तोयः ॥ जखलुभुसिर कड सुचिर सुक्ल 
"डद ख्ग्नो तहखलुखविंतिकम्ब सम्म' चर रुट्ियासा् ३३ चतुरे तौवः चवुध्पैध्ययननियु क्तिः सग 
विस्यार॑मो एगचरोत्तिनसुरे पटसगं सिविरउ सखुरित्तिवितिए अविरयवाईैपखण्गिहि ३९ तद्एणए्सोखप 
रिग्ग्टोत्ति निविन्कासमोगेय अवन््रस्सेग चर स्स पञ्चबायाचत्यंलि ३५ हर्डवसायतवसंजसगु्तो निस्सं 
गयायप॑चसणए उम््म्गवच्जरणण छट्धिगस्मितहरा गदेसेय ३९ चायाणपण्णावन्तो गाणनाज्ेणल्तागसारोत्ति 
लागस्यसारस्सय चउक्तरदेद्निनख वे। ३७ सव्वरसथृलगुरुके सञ्मदेसप्पहाणसरौराद्र' धणेएर'डेवद्ररे 
खद रच जिणाडरालंच इटः भावेफलसाहणय फलउसिदीङडन्तमवरिष् सादरएयनाणदं सर संजमतव 
सातहंपगयं३€ क्तागंसिङ्समणएखुय कामपरिग्ग् कुमग्गलग्गो क्सार नादं सण तवध्वरणयुखादिख्टार 
४० चद्ऊणसंकपयं सारपयसिणंद्‌ट षेततव्वं ्रत्थिजिवंपरमपदं जयणाल्जनलागदसेहिं 8१ ते! गस्छरक्षा सा 
रोतस्षयसार ख काहवद्ूसारोा तस्सदूसारोसारः जद नाणसिगुच्छिड साड ४शजेगसखसार धम्डो धप | 
सारयंवित्ति नाणंसंजमसारं संजलसार चनिव्वाय ४३ चादिचरियाचरुणं एगद्र'व॑ंजरंतदहिद्दं दव्य्वदा 
कम जलथलचा रादियंबड्क हा 88 ख त्ततुजस्थिखिन्ते काला कालेजहहि मवेचादासावंलिन्यस्र दसर्ष्दररः तुप 
त्यसपसत्थं ४५ जेगेचउवििहलौो अश णससचडचिद्ाकहं बारोष्धादूधितीतदन शध विरीरचोखिन्तकाकेच्ठ 
४९ पावेचरिण्चपरिब्गदेव गुरुङ्गलनिसेवण्जुत्ते उन््रग्मवञ्जए रागदधासविरएवसेविदरे 8७ पंचसाध्यय 
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प्रयसः पचसाधव्रयननियु क्ति; पटज्ेनियगविडखणा कस्साणंवितिरतद्र्यलि उवगरणससैरालं चडत्यदनार । 
वतियश्स ४८ उवसग्गासब्य्ाणाय विङ्यापेचस॑ंसिखद्‌ से दव्वधुतंवत्यादै जावघ यंकम्बसष्विद् 8६ ऋअद्छिया । 
सेततुवसम्मेदिव्वं माणुखणतिरि क्य नोविह्नणद्कम्याद' भावष यंतंवियाखह ५० दल" उ यसः पदा ¦ 


धपरयनम्‌ गाद्ावद्रसंनोगे करसोलसेवा तद्ेवयसपक्यं परिन्तरार्यविषेगेा पटह दं सिश्ह्ियारो ५१ वितिर | 
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४३६ ्ाचाराङ्निवु किः । 





| मग्गविनदणादहविह्खावमेहणा सेवागस्भस्साटावाणं परिसाडङण्योखरणचेव ४९ तद्रएडलु कभावोच्ा 
सिसदहणास्यणेपासबणुक्वारविद्धौ किरिवाधु व्ण चवत्यस्स ५३ नि वणवेद्ठासण हत्यकस्पदत्यो गएविप्यजद् 
णायदेदस्पयपरिकर्स॑ति ससुछराणंपजद्िवव्व' ५४ चडत्ययंसिवधुयणएविरी परि हरवरुविद्धे च द्धो वत्यस्छ तस्स 
ववखकर णं चणुरखवणाउगडस्सेव ५५ कडगास्णपडिभोगो सेव्नायरपिंडवच्जं चेव सगरिग्यहमरिमारंवि ' 
वच्नणासखिद्धस्पेन ५९ पंचमण््रहपर्णं चअल्नणंघस्ध तहससुद्राणं थावर कराएणदया ङो सवहदियारुण 
या५७ तस्सकायसमारभणं गितत्तविवव्नणं नतित्योरंने्राविच चविद्विखागरणते सिं चसव्येष्धं ४८ | 
छट पडिषाडसंजमाड खंजमाउभद्रयंसि जेयच्रहियासया चासेवरण्यायभवेखिणार पररिगोगवच्ज णया५< सन्त 
' मिचतिखिपलिया सोयपयोसडदोवासणंधुवणं स्ैमादौयाणं सन्ति अट्रवडिवाई० च्रारंदौ वश्चकर णव 
सार्णनिकायराचेव संलेहणिवाणेवामततपरिसषं तकिरियाय ६१ पाहत्येस हारुदोपरि माणोचेवद्रोड नायन्यो 
पाड ख परिमाणेच छनिद्ेष्िदनिक्छेवो €शद्नेडेचेन्नाते माठंसियद्धो तियापद्नाखाड तैरिसदासदटखलुपा 
स णंठनिप्पन्नोई दन्वेडेत्त कालेमावमिवनेभवेमंताड तेडम हाख्टोखलु पमारडद्ा तिनिप्पसो ६४ 
द्व्वेखेत्त काले मावेपरिसखयवोघन्वाजाणएण्डववक्खख्डयडुविद्ापुणेकेका € ५ भावपरिस्णडुविहामूलयुखेतचेव 
उन्तर गरुणे मूलगुेपं चविदादुविद्धापुणउन्तर गुणे ६९ प्राहसाणडपमयंभाव परिखाणतचयद्ुविहाणए 
परिखारेपहाणे महापरिखातडद्ाद्‌ ₹७ देवो णंमणुईणं तिरिक्छजेएरणगवाखुदरत्यै रं तिविद्धेणपरिव्ड 
महापरिखाणएनिच्न्‌.ती ई८ सप्तमंमहापरि ज्नास्वमव्ययनं सूलतेपचिच्छिसख तनि क्तिः खमाघ्रा । अर्म 
गुसविमेक्छो प्रटभेवितिए्यकष्मियविनेक्सो परिसचणावरट्खछ चेवसम्मावकडइणाय €< तद्रयंसि गाव ' 
टाभाखिच चासंकिण्डकहरणर्सेसेख यद्विगारोडवकरणन यो रमेक्खे्त ७० उद्‌ संनि चछत्ये वेहाणसगिड 
पिदमरणच पंचमरगेलस्य भक्तिपरि सछायनोधव्दा ७१ छटसिडस्गत्त इ्‌' गिरिसर णं चद्योदवोव्वं सत्तसण्य ¦ 
डिमाडपायवगस णंचनाचन्तं ७९ अणुपुचिविचासेरं मत्तपरि खाचद्र' निखौमरणं पाचवगमणं चता | 
, अह्ियायो होस? ७ २ नासंठणविसोक्छो दन्नेखेतत व॑कालभावेव रप्साडधिमेल््छनिक्छेवे चिद , 
हाद ७8 द्व्वविनेक्छनियलाद्रए खुखन्तसिचारिवारईखु कालिचेद्रयनद्िमादए च्रसाषाटसादोउ७धर । 

दुविद्धामावविनेक्छ देस विसे क्छोाचसव्क्खोच देखविलक्ासाङ खव्वविखकासवेरिद्ध ७ करद्‌ नेहि | 

सम॑संजागोशाद्‌ जोडजीवस्यसेयंघ्ाना य्या तस्यविच्रोगेमदेनेक्छए ७७ ऊोवस्स्रत्तनरिररहिवेगकंस्र ड | 
; 





| 
| 





यएव्ववद्स्सव्वविवेभोानोार खतसख्छचचूण्तिण्मेक्छो ७ मन्तपरि खाए गिखि पाडवगसल ख्चहाद्रनाचव्वजान्र 
दूचरिममरणं भादविमेक्"वियारणद्धि ७2 खपरङ्मेय अपरक्तेय गघायच्राणुपूल्वो ए खुत्तत्थजास 
एरंतमादडिसरणंतुकायव्वं ८० सप्ररिद्धनमार साजहसरगंहादर खव्नवयसाणं पयवगसणचतहा एयसपर 
ममरण ट २ चअपरड्समारसाजहमरणं दाद द हिनामाणं पाडवगमेटितद्धा ए वंचखपरद्मंमरणंट र्नाथ 


यमाणएसेाञ्रवरडादेल्नचखतरएणं तासलिमद्िसोपएहड र्वंवाध्राहूयंनरणंट र शरायुचिगमार्सेापव्यच्जा 


द 

















आचारांगनियुंक्ति। ४२७ 





खुत्तञ्रत्यकरणं च वोसव्नोणिंते सुङ्केतिधिदस्सनौयस्स ८8 पडिचेोदउयकुबिरखोजहति क्डसोयला 
| अणातंवेलेयत्रिवेगे षट्रणयानापसाउयदटभ्‌ निष्पद यायसेसासखणेजदह ंडगंपयन्तेणं वारससंवच्छरिय 
। सासंलेअहकरद टई चत्तारि विचित्ताई विगरईैनिनज्न.डियारचित्तारि संवच्छरेउदर्ष्डठि एगतरियठ॒च्राया 
¦ संट७ नाद्रविकिद्नेडतवे छम्मासंपरि मि्यंच चायाम चियद्छम्मासे इद तिकि तवेकम्ब टट बारसं 


केाडोसहधियंआायासंकाउच्राणपुनोर गिरिकंदरम्बिगंतु' पायव गमणं ह करद ट < किंनाससेतवेाकस्मपरडि 


। चओजेणनिचनुयालह् वित्तोपरि खेवं वच्च्रने्मतन्नोचेव ९० अआद्वारेणएविरहिय्ोच्रप्पाहारोयसंवरनिमित्त हा 


संतशएवाहारनिस भेज्ना९१ सुल देसेभेक्छं पगयं उवकरणसरौ रमाद्ररएसेायनिस्संक्छिया तिजदहरकरणेणं 
श्राडकालंवो९२ अष्ट माध्ययननियुं क्तिः जेजद्रयातित्ययरेा सेोतद्रयाच्च्मणंभितित्यंमि वख द्रतते।कन्म 
उवहाणस्तुय॑मिखज्भायणेःइसव्वेसिं तवाकम्मनिरुसग्गतुवखियजिण(णनवरतुवद्वमाणस्ससोवसम्गेसुणेयन्वं ९8 
तित्यगसेचनाणे खरमदहह च्रोसिच््ियव्वयधुवंमि अणगृहियवलविरिड तवोविहा्णंमिउचज्नमद € 


| विंपुण्वसेसे हिं दुक्छक्वयकाररेखविह्हिएह्हं दद्र परिक्रमियव्वं सपरच्चवाय॑भिमाणुस्से ९९ चरियासेन्नाय 


परसेसहायश्नायंकिगतिगिच्छाय तवच्ररणेणह्ियारा चख सेखनायव्वो <७ नामंढवणुवहाणंदव्वेभावेय 
होदरनायव्व॑एमेबयसुत्तस्सनि निक्सं बोचउविद्ोोदर ट दव्युबहाणंसयणेभावुबहाणं तबोचरित्तस्स तस्हा 
उनाणदंसणतवचरणेणाहिगार ठ्‌ ९९ जहखलुमद्रलंवत्यु सच्भद्रउदगाद्ररडिदव्वेहिं एवंभावुवहाणेणसुज्पा 
एकन्पमदविहं २०० उडङ्णणधुणणनाखण विणासणाज्खवण खव णसोहिकारणं द्छैयणएमेयणफोडण छरणं घुण 
चकम्पाणं १ एवंठुसमणुचिखं वो ग्वरेणंमहाणभावेणं जंअणुचरित्त्‌.षोरा सिवमउलंजंतिनिव्वाणं ९ नवे 


| प्रथमो ह्‌ एकः णवंनवमाध्ययननियु क्तिः दतिखोच्राचार्यागमरथमख.तस्कधस्य निरु क्ति स्समपतः। 


---न न दस र्=----------- 














आचारागसून । 





दितोय ख.तस्कंधः । 


च्रो'नमःसेभिक्वुषाभिक्खुणौवागाहावद्ूकुलंपिंडवायप डियारु्णुपविद्धं समार्सेन्नंषुणना रेच्जा र 
सगंवापारंबाखादूमवा साद्रम॑बापारेिवा पणणडिवा वोर्िवारिरहिवा संसन्त. उसि स्स" सौ 
उदण्णवाडसिन्तंरयसावापररिषासियंतदहप्पगारःअसणंवापाणंवाखाद्र मासाद रुवापरहत्यं सिर्वापर 
पायंसिवा खणाखुयं अणेसणिज्जति मखमाणेलामतिसंतेनोपडिगाद्धेन्ना सेयं ्राहचचपडिग्गाद्ेसिया 










भाषा । 

प्य खीरुरभ्योनमः नमःखीवद्धं मानायवद्मानायसदृखयेःखीमन्तीयौषिनायाय भव्यांमोङ्दभाखते १ भाचारागिदितीयस्यस्छव 
खान्धस्यवान्तिकं टत्तिभित्यतुसारेणलिख्यते गुखैनुग्रहात्‌ २ च्वविद्रौमाचासंगजु बीनजोखुतस्छन्धप्रारं भियेच्े ति हरप्दिलेख्ुत 
स्कन्धि नवब्रह्मचयीष्ययनकन्या तेदनेविषेजेखाधुनो खाचारनयीकल्यो दिवे तेाचारदणिश्ुतंस्कन्धिविस्तारखुटडितकरीस्येपदिले' 
खयििजेभष्ययनकनयां तेडमाहिंमाचार सं स्तेपयकीकन्ोदधे ते'डद्‌जद'हाविसारीवोलीस्येते संच्तेपनोसानाममावकङीतेद्टऊपरिवी 
छो स्कन्धजाशिवो तेकदेेलोकविजयाध्ययनि पांचमेखद्‌ सेसव्वामगन्ध' परिसखायनिराम गन्धोपरिव्वए्ना इमकद्टोरेतिरहायासश् 
न्दं हननाद्िका तिखिकोटिकी गन्धग्ररुशिभनेरी लीरिएकोटिपवं छडमविख्डकोटिकरही इरे {'दणावेर 'दपर्तायुमोदेशपचे! 
पश्चाचेरपचतां मठुमोदेए्वं ३ तथावलीतिहां दज भदिश्माखोकयविकरर्डिं इमकद्योरेएतले" कडतांतिणिविश्रुद्ध कोटिकद्ीकि 
शे! किणवेरकिणतां भगुमोदेरएनवकोटि भाडारमायीसंक्तेपिष्टः कटी तयावली्ाठमेविमोडा्ययनिबीजेउदेदमकललो भिक्खू 
परकषमेच्नवाचिषटेज्जवापिरीएल्नवातयद्ं ज्नवाखखा णं खिवाड्त्यार्दियावत्‌ वददियाविद्रोनातभिक्छूगादावदैउवसंकमिन्तुवणएव्ना अद 
मासंतोखमणाठकं अहाए्मसणंवा४ पाणादूभूयाद्' जोवाद्ध सन्नाद़ समार्भससुदिस््कौयंपाभिचं गत्यादि एतलांद्धतसं चेपिद्ध 
कद्छातिने' विसारिवाभणणी पिंडषणानाउद्‌ णा{ १करीं तयातिणिदौजवोजे अध्ययनिष'कच्यां सेवपडिग्गद्ं कवलं पायपुखूणं 
खमार्हंचकडासशं श्त्यादिखाचारकद्ो तिांवस्लकंबलए. शब्दने" कदे वस्र परणाध्ययनकदस्य पडग्गरदूशियव्दयकी पातै पणा 
ध्ययनकदीस्य उग्गदंद्णिगन्द्यकौ सवग्रडमतिमाकरीखये कडारुणं द्णिशन्दयकी शव्याध्ययनकदीस् तयापां चमे ध्ययनिद्ूम 
कदय गामारुगामं दूद्ल्नमाणस्यदृ्नायं दुष्परक्कन्तं दणि ब्दयको संच्ेपतद्यीकही तेरविस्तारिवादरैयौभ्ययनकरीस्य तवद्ध 
खध्ययनिष्रमकह्ोषटे गामाशुगामद्रषव्नमाे चाद्क्डद्विभयाद्रकि्ई इशिणव्द्नाखंद्धेपयकौ भाषाध्ययनकरीसये तथासहापरिज्ना 
भ्ययनयकौ सातरुतिकाभ्ययनक्ीस्य शन्दपरिन्नाध्ययनयकौ भावनावतनोमरत्येकर्‌ करौं घूताध्य यननावीजा चउयाचदे यक 
यकी विसुक्ताष्ययनकीस्य इिपरिव्रह्मचयीध्ययनयकौ वीजेख्यस्छन्धि खाचाश्ाग्र इणिनासिसालध्ययननो अकाथनाशणियौ 
तिषापडिलें पिंडघ्णाष्ययनप्रारभियेद्छे जेभणौखापुदिखने ाधारियाचार पाले तेदेखयादारयकीर हे तेच्ाहारङएकारणे 
लेषो यतःकेययाेयावच्च दरिया एयसनयद्वाए तडपाणवत्तियाणषु्एघम्ब्र चिंताए १ इत्तिवचनात्‌ एदमाद्िलेमनेरेकारये ऊपने 
ष्माहारनोर्धी पिंडनीएयणणकरे ई णिष्रधिकारिए पिंडेपणाध्ययनम्रवन्ते' 
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१५: 


९ आचारः ङ्गसुल् । 











श्यः तेधिन्नुचारिलियो खनगुगाडन्तरगुगानो घरगद्रार्‌ नानाग्रकार्भिनग्रदरदधित तवाभिनुगीमद्राचरती ग्टदरपतिकडतां 
दख्यनेदने" कुलिद्‌"पद्धतौस्यां भयीपिं उवाचपडितराएकचतां आ्रादागनोद्धाग्तेदनः श्रवाएतावता श्रादाय्नकालि ग्टदरस््रनेषरि 


पेटोशतो तेखाधनेयगदादिक णडगानेगे तेकेद्टवानेदेखाड जेद्यगनयानग्नादिमस्तादिम प्रागाकदतां मरजावगदियादटिकचावनेद 
चअश्राद्रारमा्दिनीपना तयापनक्रक्टतां निलनफनिननेदनाच्रमताजीव तथ्ावजगोष्टरः णालिमप्रमतिकष्टररितकदतां दस्मायन्यकस 





दिक एतनिकयीयंसक्तकदतां मिजिवतिदमाटिं एतलापृचीकरप्रागादिकसिल्याद्धदं तवावन्तीमीतोद्ककाचे पाणीद््रालोकीें 
दः यय्रवा्रचित्तरनेद्‌करी गरर्यीष्टच्यसयतिद्ाखागेड्धदः दत्यादिककेतलाणककद्धियिपरवानगीमाव्डाष्टाने' परीच्छाविवाभ ' 
गीदेग्यद्या इनिच्युकमिति एुयाजाणिवाते दव तवाम्रकाग्गरुद्र चवि धन्रादार परढयक्िकडतां देगद्धागनेद्ायि श्यवाप 
ग्पायंननि दाताप्नै"ठासङ्खते' श्चप्राकसचित्त निपीय व्याघाकर्मादिदोषदुट एवे नागतो तेखाधुनाभेविच तेकदतांलानि 
चते एतावनाण्डयौखाद्ार्नद्े तोपुगनोपडगाद्ेज्नाक्डतां नल्येएडव्यरगपदेग जगन्बावनोमायिन च्रापवादजपरि च्ीवीतग 
नो्रडमतानेवानो उपद्ूयनयीं परतेदिवानो मावद्रवयचेवकावमावनो जाग्रगीतायवंचागे तेदनीश्चग्गा ऊपरिसामान्यचडस्तर 
नोव्यवद्वाग्मयन्त नदी मरदग्यतचतलविद्‌ वित विवचनत्‌ दिविक्रादित्‌ च्नागपयेनेनिचिद्र आदारनेलिवराणेो तौख्ो"करे 


दपिकाटीका। 
-टक्तानयत्रद्यचर्यौध्यवनाद्कः श्रावारव्यतम्यघः मरप्रतंद्िनीयोऽग्रयुतच्छन्ः समारम्यतिच्रस् चायममिमरम्बन्धः श्राद्धेुतखन्ये नव , 
जन््मचर्याष्ययनानि प्रतिपादितानि नेयुचनखमम्नोपि विवनितोऽर्वोमिदतो संचेमतोगमना परनमिद्धितार्याभिघानाय सन्नेगोक्त् , 





चम्रप॑वाय वदग्रणतारक्गाटक्त संग्राद्धिकचतम्बय्‌ डा मरतिपाद्यन्ते तत्रविंडेवगाध्यचवनादारम्या वग्रदप्रतिमाध्ययने याववाण्छातिसप्ना 
ध्वयनानि प्रयमाचृडाच्रप्रस्नकका दितीयाच्‌ डाभावना दतोवाच्डाविखुक्तिदवुर्वाचडा चत्युलामक् ददितायोऽग्रसुतसरूमन्धः दष्टा 
ग्रग्टौनमायोपकागग्र॑ग्छन्ते चपरकायाग्र॑तु यत्यर्यीक्गस्यविसागतो श्रनुक्रम्यच प्रतिपारनादुपकाेवस्रैते ययारगयैकादिक्षखाद्र । 
चुटास्यनेवया श्युतर्कघरग्राचास्द यतोग्रखतम्कन्धम्य व्याख्ाप्रतन्यते तवच्प्ताध्यवनालिकाप्रयमनचडातखाय्राद्य मध्ययर्चपिष्ट पमा , 
नाम तस्परच्ेदमादिष्ूं चेभिक्डवार्‌ गाशखवद्कुद॑पिडवाय पट्िव्राएच्रगुपयिट्र समायोमेच्नं पुणलागेष्या श्रसणंवापारेध्िवा 
पणणएदिंप्रापीण्ड्टिवा शदिएस्दिासंमन्तं उम्मि्य'चतोटगेणवा उभ्विर्नस्यच्ाया पररिवाच्ियंतण्णगारं अयंस परश्दयंश्िवा | 
धरयावर॑मिया चफासुयरश्रयेमरन्िल्यन्ति सन्मायेचामेविदते नोपेडिगाद्धेन्नामे भिक्डठल्तिसभाय भिघ्तु सा दा सर्यीशनन्‌ गटचप्रनिर् ` 
स्यस्यणुखं श्रमुमिटः विम्वेपिंडवाच पडिवरापिंडणातो सिश्नालोमः तल्मतिन्नचा चच्मवभिच्ांलम्‌सै द्रतिमरविटःमन्‌ यचमूनरथ् 
दियान्‌ उथंगरायिनिः रजन्वादिधिः पनकेदत्निजीवे; चंसर्वावीजेनाधूनादिसिकरितें दू विरदिभिः दन्मि्"मतोदरयोनमा ' 
श्रयत श्राद्ध 7 विम्तेनपगिवादधिर्यति परिगुरि्टतं तथ्राप्रकास्मेयंनातीयं अण्डुद्श्चयनादि चतुविधयष्याद्रार पर्‌ ' 
शर्नं परपाटेयाद्धित च्प्राठककचिन् नेपणीवमाधाकमी दोषडुटनन्ये वमन्यमानः सभरायभिन्युः सल्टग्रिलाभेन मिष्ट । 
न्दीयात्‌ दन््मनोःपवादव्ु द्रथ्यादिश्राचा प्रति्टक्धीयारयि तवद्रव्यडुभद्रवयं चे्व॑वाघारम द्रव्यलाभरद्ितं श्रर्नस्कादिमायितं | 


वधत वेष्रादच पद्टिनाद्ण्न्तिया चेतंश्राताण्टगंतनवरकमेज्ना णं तमवकमित्ता चद्धेयायमंचिषा श्रहेदयम्प्रन्िया घरण ' 
सप्वपाद्च्रयाश्रयदरदिएपोचेय्रणुदए्षयृत्ति'गद्गयद्धिव मकरडाखंता्यंएविनिंकियरन्िस्विसोदियरतनो्दलतानवरमुनिश्वा 


1 


१ 


, चिन्वण्वानचनोवाण््ाएावएव्रामन्तण्वा सेत्तमावाण्णतमवयनिन्नायद्धैव्ा म्टंटिलंदिवाच्द्िसदियिवाकिटससिविधाधुद्ध 
| गा श्या श्र्छयरगसिश्िपां तटष्मगारचियडिर्ठसिपटिवेदियर्पचल्निवर्‌ततोसनगयाचेवपरिद्वेष्या येश्ाहयु"ति दयमावनिददः 
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य 2 
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| य्णलान्तोषरूसिच्राद्टिधायो स्वाचतादिकातिगेपच्यिनेरन्य च्छ्र्वव्यीनोच्य गीवार्यागटद्धावादिति श्रयाऽनाभोग चका" "छद्ीर्ततद्र 
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"अ । ५. 
अआचाराङ्कसु्र | ५, 














शिलंगाचायेत टीका 
वप्मार्यं !अग्गिणीयं रवीरिवं ययिङ४पवायं णा णपवायं सव्यं ्यायप्वा्य चकम्म"चपुव्नंपच्चक्खा णं चिज्नगाजयत्यनादिपचतविथेषगु एरलस्त्‌ 












न्य्टतारेषतीयंरं तीथ तीर्थ धिपेवु तंनसःजीकोरनाथायसदाचारविधायिनेप्ररएतागेपगौ वयचडारलत्रादिताच्ये । याचारमेरोगदि 
तस्यले शतः प्रचन्त्मितच्छपिक चूलिकागत । आर्ते गुणवान्‌ङतौखदा जायेतनिःशेयमशेपितक्तियः ! उक्त नवत्रद्चयौध्यय 
नामक श्ाचारणश्तखन्ध! सखाप्रतंद्ितीयोग्रखुतस्कन्ध; समारभ्यते च्रस्यचायसभिसंवेष; उतत प्रागाचारपरिमाणं अरतिपादयतातद्यया 
साव्नभव्भेरस दुत अट्ारखपवसदस्छि्नोवे्यो उवडयसखपंचचूलोवद्धर्‌ अचसोपयम्गेण तत्राद्ये खुतस्कषेनव बह््मचवरष्यवनानि प्रतिपा 
दितानि तेषुचनरुमस्तोपि चिवच्तितोऽर्या अभिद्धितेाऽसिदितेापि संेपतोऽताभिद्ितायौमिघानाय संच्तेपोक्रस्यच प्रपद्चायतदग्र 





भू ता्तखशूडाउक्ता अनुत्तासंग्राखिका; मतिषा॑त्ते तदात्मक दितीयोऽग्रसुतस्छंघ इत्यनेनरुदंषेनाया तस्याखव्यास्याम्रतन्यते तत्र 
नामस्यापने यनादव्यद्व्याग्रनिच्ेमायं नयु क्िसदाद दन्वोगादणेत्यादि ततरद्ध्यागरं द्विधा अागमतोनोच्रागमतद्त्यादि भखित्वोव्य 
तिरितंविधा सचिन्ताचिन्त भिचद्र्स्यटन्त कुन्तादेयेदग्रमिति अवगाखनायंयद्यस्स द्रव्यस्याधस्तादवगाद" वदवगादहनाग्रं तद्यया 


| मतुध्यच्तेत मं दरवव्जीनां पन्यैतानासुच्छय चतु्मगःभूस्यवगाटदति मंदणग्णन्तु योजनसहखमिति ्ादेगाग्रंमादिग्डत इत्यादेशः 
| व्यापारनियोजन अग्रशब्दोऽतपरिमाणवाची ततश्चयत्रपरिमितानामादेणोदीयतेतदादेणाग्रतद्यथालिभिःयुर्पैः कर्म्कारयतितान्वा 
| भोजयतौति कालाग्रमधिकमा स्कः यदिवाग्रथ्दः परिमाणवाचक खत्ातीतकालो नादिरनागतेानन्तः सवगीद्धावाकमाग्रंतु कमेण 
| परिपाच्याग्रं कमाग्रसेतत्‌ द्रव्यादिचत॒निरिध तलद्रव्याग्रं एकाणुकात्‌द्यमणकां हगुकाल्यणुकमिल्ये ब मादिक्ेताग्रमेक भ्रदेशावगाढातृद्ि 
प्रदेणावगादं द्िप्रदेथावगाडात्‌ च्तिप्रदेयावगाद्मित्यादि कालाग्रमेकसमय स्थितिकात्‌दिसखमयद्ितिकं द्िरुमयस्ितिकात्‌ तिस 
मयस्वितिकमित्यादि मावाग्रं एकगुयारष्णा दिरुरष्ण हिगुणकष्णात्‌ तिगुणरूष्णमित्यादि गणनागन्तुसंख्या धम्प ;स्यानातृस्ानं 
दशरुगभित्ययः तद्ययेकंदशगतं सदष्मित्यादि सन्चयाग्रन्त॒ सच्चितखद्रव्यख यदुपरि तत्सश्चवाग्रं यथात्ास्वोपस्छरस्य सच्ितस्योपरि 
| णृंखः भावाग्रनतुलिविधंमरघानाग्रं मभूताग्रंउपनाराग्॑ंच तत्ग्रधानाग्रंसचिन्तादितिषा रुचित्तमपिद्धिपरदादि भेदान्लिषेवततदिदेषु 
¦ तीयैकरतुष्पदेषसिंहः चपदेपृकल्परन्तः अ चिन्त 'वेडयी दिसं तीयैकरपवालंसत इतिपरभताम्रंलापेन्तिकं तद्ययाजीवापोग्गल 
। समयाद्ब्वपरजाय पच्नवाचेवघोवा्णंतायंता बिसेससदहियादुवेणं ता अत्रययोन्तरमग्रं प्यावाग्रन्तु सवाग्रभिति उपकायग्रन्त॒ चत्‌ 
, मूर्तय विस्तरतोनुक्तसखच भ्रतिपादरनादुपकीरेवन्त ते तद्यथाद्शवकालिकस्य चडचयमेववाश्छूतस्कन्ध याचारस्येत्यतो यल्लोपकारेणा ¦ 
धिकारद्रत्यदह निच क्तिकार उवयारेगमित्यादि उपकाराग्र रात्र भररुतसधिकारः; वस्प्रादेतान्याचारस्ये वोपरिवन्तन्ते तदुक्रयेषवा | 
दितया तसष्वद्धानितद्यया टच्पवं तादेर्याणौति शपाणित्ग्राणि शिष्यमतिव्युत्पत्यथंमसखय चोपकाराग्रस्य खच्ठग्रतिपत्यर्थमिति । 
 तङ्क्त' उच्चार चस्य सरिखजं केग।वितं यरूवएविदिरणा जंणएदिगारोतं सि उपरूविणडोदरूदगेच्छ' तवेदसिदानी वाच्यं केनेतानिनि 
| दयूटानिकिमधें कुतावात्यतच्ाच येरेरीत्यादटि ख्थविरे.चछूत टद्ेथतर्द णपूव विङ्गिनिवू दानति किसे शिष्वदितंभवच्ितिरत्ाश्चसुग्रदा 
| येतवा चम्रजटोऽथे; प्कटोचघास्ादित्ये बसर्थैच कतिानिब्यू दान्याचारात्‌ सकाशान्यससतो्ययै ्चाचारागरेषु विस्तरेणमविभक्तडति | 
, साभतंचस्पान्नव्यू ठं तदिभागेना्वइति विद्ये त्यादि चतखागाथाः बह्मचचभ्ययनानां दितीयमष्यचनं लोकषिजयास्' तल ' 
॑ ञ्चमोद्‌ णके द्रदंखलसव्वामगंघंपरिपाय निरामगन्धोपरिव्वएज्ना तत्रामग्रदयेनडननाद्यासतिखखःकोय्योग्यीता गन्धोपादानादपरा | 
सिख एताः पडप्यविशोधिकोच्यन्ता च्च साःखतेरदंतिघातयतिघ्नन्तु जानीतेतयाप्रचति पाचचतिपचन्तसतुजानीतदूति तयातद्रवद्धूल्र' 

अदिस्यसाणोकयविक्षएर्िंति खनेनापित्तिखे चियोधिकोय्यो र्डौतास्ाखे माः कौणातिकापयति कीरणतसन्यततुला सीते 


5 तद्ष्टस , 
स्यनिसोाध्ययनस्य दितौयोद्‌ शकेदद॑द्त' सिक्खृरिकमेन्जवा विदं ज्नवागिसौण््नवा तयेष्व्नवा उखां खिवेत्यादिवतवद्छि 








॥ 
{ 
॥ 
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व १7 
8 प्राचाराङ्गसुल । 
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याविदरे्नातं सिक्खु"गाद्रावति उवसंकमिततुवणव्ना -गरदमाउसंतेसमणातमह्ाए चसगांवाश्पागाद्रमूयाद्रः जीवाद्रसनत्ताद्रस 





मारब्भमषमुदटिम्यकीयं पानिच्नित्यादि एलानिखवारयपि स्ताग्यायिल्य कारगर पिंडेपगानिव्यु दास्या तन्तिन्नेवद्वितोयाध्यवने 


पञ्चमी ्येष्टूल' सेवर पष्िग्गदं कँवलंपायपुकणं उग्गद्न्चकडासयामितितववम्चकं वन्तपादपु छनग्रयात्‌चग्द पानिय दापतत 








ग्रपदात्यात्रःपग्णा निव्यटाचयवग्रदरत्यः तस्पाद्वग्रहप्रतिमा निन्य दाःकडास्तनमित्य तस्ममाच्छय्यति तथापद्धमाध्यवनावल्याप्य 


स्यचतर्ोदि प्रक ष्टतरं गामागुगामंदूरज्नमाणस्य दुग्फायंइुपसकन्तमित्यादिनेरया संेपेशव्यावमि तेत्यत इर्याष्यवनंनियु द" तयापट ` 


नि 


ध्ययनसख भ्‌ वाग्धस्यपद्चमोद्‌ गकष्टूलव ॒श्माद्क्छद्रविदयद्र. किट्रतिधग्मकामोत्य तम्प्राद्वापाध्यवन नारुटमित्यवं विनानीयाम्ब 
सिति तथासद्ापरिज्नाध्यवने सप्ोद्‌ गकासे्यः प्रत्ये कस्नापिसप्तकका निषु दस्रा गम्तपरिन्नाध्ययनाद्गावना निचयं दास्तया 
॥ € ५ 9 $ # (न रि ¢ । 
| धुताध्ययनस्य दितीयचत॒येको दे गकाभ्यां विसुक्ताध्ययनं निष्यू दृमिति तवाचारपरकर्पोनिगीवः सचप्रत्याग्यानपृयस् यत्‌ टती्ंवस्तु 
तस्यापि यदाचाराग्य' वि्तितसं्राश्तं ततिनिच्य. द्डति व्रष्ठाचयीध्ययनेभ्य श्राचाराग्रागिनिव्यदान्यतो निय्‌ं चनाधिकारादेव 
तान्यपि स्त्परिज्नाभ्यवनाचिव्यं दानीतिदगेयति चव्योगडोचद्त्यादि य्यारुतोऽव्यक्तो चपरिस्मुटदतियावत्‌ भगितःमतिपादितः 


को सौदंडनिचेपः दंड;पाशिपीडालच स्तस्य निचेपःपरित्यागः संवमदृत्य्यै; खचगस्वपरिच्रायामव्यत्ती भिदितोचतमेन पुनविंम 
ज्नमानोट खषप्यध्यवनेष्वसविव तथातवानेकम्रकारो न्नातव्योमवतीति कर्य॑षुनर्यसंयसः संचेपाभिदहितो विस्ायैतद्त्याद एगविद्ो 
इत्यादि पच्चयदत्यादि अविरति त्तिलिचिण एकविषःसंयमः सणएवाध्यालिकबाद्यमेदात्‌ द्दिघामवति पुनम्ब्ं नोवाफाययोग भेटाज्िवि 

:खएवचत्॒वीममेदाच्चत॒द्वी पुनःपञ्चमद्रा्तमेदात्‌ प्चधारातीभोजन विरतिपरिग्रदा्च सोदृत्यादिकया प्रक्रिययाभिद्यमानो याव | 
दटादगशीलागसदस्व परिमाणोमवतीति किंपुनरसौखंयमसत्र तत्रपयचनेपद्चमखाव्रतरूपतया भिद्यतेश्त्याद व्यादक्छिश्योमि 
त्यादि यमःपच्चमहा त्रतरूपतया व्यवस्वापितःखनास्यातु" विभरक्तुविन्नातुचसनेनेमभवतीत्यतः कारणात्पद्चमखातरतानिमन्ना 
प्य तेएतानिच पञ्चम दाव्रतान्सुवलितानिफलवन्तिमवत्यतोरसायत्तो विधेयसदयंमा तेसिंचेत्यादि तेषांचमद्ात्रतानामेकंकसख 
। तहत्तिकस्पराः पंचपंचभावनाभवति ताद्चदितीवाग्रस्रुत स्के मरतिपाद्यते श्यतेायंगर्त्रपस्क्ाध्ययना भ्य॑तरोभवतीति खम्रतंचडानां । 
यथाखपरिमागमाह जावोग्गहेत्यादि पिंडपगराध्ययनादारभ्या चवग्रम्रतिमाध्ययनंयावत्‌ एतानिखघ्ाध्ययनानि मयमाचडाःसप् 
। सप्त ककाद्ितौयाभावना टतोयाविसुक्तिः चतुर्यीश्चाचारविकल्येः निणीवःसार्पवमीचडेति तत्रच्‌ूडायानिनेपः नामादिःपद्‌ विधः ' 

नामद््यापनच्ुन्न द्रव्यचूडाव्यत्तिरिक्रा सचिन्ताकुकृटख यचित्तामुकृटसखचडाममिमिंया भमयूरखनं वच्ूडालोकं निःकुटरूपाकाल 

चूडा अधिमासकखभावा भावचडात्वियस्नेव चायोपयजिकभाववस्तित्वात्‌ दचंचसप्ताध्ययनासिका तत्राद्यमध्ययनं पिडपणातस्य 
चत्वायन्योगदाराग्िसवन्ति चावन्नामनिष्प्नं निचेपपिंडेयगाध्ययनं तस्यनिच्वेपदारेण समेापिंडनिच क्तिरतर मग्यनौयेति साप् 
¦ तद्धता गमे च्व लितादिश्ुषोपेतं श्तसुचारणीयं तच द॑सेभिक्ख बाभिक्ख यीवेत्यादि सेदतिभागघदेभीवचनः प्रथमां तो निदे 
वन्त तेयः कश्िह्धिन गगीलोमाव भिन्‌ःखलोन्तरगुणधारी विविधाभिग्रदरतः भिनुणीवाखाध्वी सभावभिच्युवद्नादिभिः कारवार 


न 


८ 


| 
॥ 
। 
) 
॥ 

॥ 
1 
1 


} 

| रग्रदगंकरोति तानिचाद्धनि चयमाविवावच्च इरियद्राएपयसंजमद्नाए तदपाग्यवत्तियाए शटपुग््वभचिन्ताए द्रत्याद्यमौर्पामध्य चन्यत 
¦ मेनापि करारगेनारायार्थोसिन्‌ षडपतिग्ट॑ स्यस्व कुलंग्टदं तदसु प्रविष्टि; फमयपिंडवाय वडिवारन्ति पिं डपातोभिन्तालाभः तत्मति | 
| त्रया अहमतधिचांल पदति सप्रविष्टःखन्‌ यत्पुनरयनादिजानीयात्‌ कथमितिदभेयति माशिभीर सनाटिभिः पनकेकद्िनीवेः संस 
 क्तंगी्ौगेषेषूमादिभिरैरितै {फिरादिनिनन्बि्यं सवलीभ्रततया गौतोदकेनवाऽवशिक्रमाद्रीरुतं रनसावासचिन्तेन परिघाखियंति 
। परिरडितंक्िवहावन्यति तयाप्रकारमेवंजातीव मग्रुद्धसमगनादि चदुविधमप्याद्टारं परदसेदाटदसे परपात्रवाख्खितसमाखकं 


) सचिन्तमनेषपीचस्वा कम्क्रीदिन्योपदुटसित्येवं मन्यमानः रुभावभिच्तुः चल्यदिलाभेन मरतिग्टक्गीयाचन्च वरभतो श्रपवाद्तस्तुद्रव्या 
न | 
+ 


५ 























अाचाराङ्गसू। ५ 















दिज्नात्ना प्रतिग्य््धीयादपि तवरद्रव्य'इुलेमद्रव्य' चेत्'खाधारण द्रूव्यलाभरडितं सरजस्कादिभावितंवा कालोडुभिन्तादिः भावोग्लान 
तादिरित्यादिभिः कारगोरुपस्ितरल्पवद्धत्वं पयौलोच्य गीतार्योरच्छीयादिति अय्कयं चिदनाभो गात्‌ संसक्तमागासि सत्वोन्मि्िवा 
ग्टहीतंतत्रविधिमाद से्रादच्च त्यादि छचमावमिच्त्‌ चाचरं तिसरसा संसक्तादिकमादहारजातं कदाचिदनाभोगात्‌ प्रतिरक्धीयात्‌ 





॥ 





तंच्रायाएगंतसवङ्कमेज्न (एग तमवद्क सिन्ताच्हेखा सासं सिवा चखद्ेख्वस्वयं सिवाचग्मर ङच्प्यपाणच्रप्प 
वोर्च्यहरिप््चप्पोसेच्ष्मोद्ण्म्म्‌ न्तिंगपणगद्गमद्िविमङ्कडासं ताणखवि निं चियश्खम्सौ सं विसो {ह 
यरेत चोसंजयामेवभु जिच्नावापोड्‌ज्जवाजंचणेसंवाए च्नाभोत्तएवापायणवासेतमायायएगंतसवङ्क 
मेज्जाश्खच्ेामथं डिलंसिवाच्रष्िरास्िं सिवाकडसासिंसिवातुसरासिसिवागोमयरा सिं सिवा ञ्रखय 











साषा 
तिग्हंविधिकद्ेडे तेचारिलियोखादखकदतं कदाचिश्यजाणेते चअद्धभातो खाहारपडिग्गादहे क्तांल्ये तियाहारलेद एगं तक्तां 
जिह ग्य्डस्यादिकनेादभेन तथाञ्ागसननड्छइ. तिरहांएकातिजाङद् तेहनाप्रकारदेस्बाडे अ यमञउद्यानादिकनेविपे ययवाडपाचे 
वाशब्दथकी स्मून्यग्ट दा दिकनेविषे तिके स्यान कितेकदहेटे चप्मंडद्रदां खस्पशब्िदधं स्ेयापिश्चमावजाणिवो एतावताचिद्ाच्रंड | 
' जीवतादरडानयी अप्मपाणे लिदांबेदद्भियादिकनीवनयी यप्मवीए जिदहागीजकोद्भपद्योनयौ चपरि लि रीकायसर्वैयानयी # 
्प्पोयेजिहां्ोससखवेथानयौ चप्मोदएजिदांकाचोपाणौनयी तथाचिहांउत्ति"गकडतांट णएनेग्रिरदकथिंड पनकपं चख मूलिद्ग | 
, मद्भीपाणी रुड्दितमाटौमकंटसंत्तान कडतांकोलियावडा जीवविगेषतेनई संतानखमवाय एतलाजीवप्रकारजिदांनयी एडवे्याया ¦ 
¦ मादिकउपाखयस्ावी प्ववली षोजेखा दार तेदमादिजिजौव सदितजाणे तेविगिचियर्‌ कहताखांडीद्टांडी तवाउम्मीसंकच्तां वादि ¦ 
रियकी आावीजीवमाद्ि सिल्याद्धदूतेउन्मिखकद्िये तेदयकौतेजीवविसोश्दिय रक ताते पुणवेगलाग्ड कीस्टकी जेद्धूतोनिदीपनाये ; 
| तिखंजयामेवकडतां रागहे षरडित इषिपरिभुलिञ्जा जिमेपौद््नवा पाणौपिये" तयाजे्राहार पाणीजिमी अथयवापीनसके ¦ 
| घणाञशरुद्धभणी जुसोकरौनसके तेादारसाधुलेड एकातिञ्चावे चाबौकरौ एडवायंडिलजाणे तिडांपरिटवे तेयंडिलको । 
गतिकद्े छ शअहेक्रामर्यडिलंसि जेखानकखग्निरग्ध जाणेंतिहां यवा अद्विराङिखिवा अस्िाडतिहनी राशिकडतां तेलिद्ांषणां | 
पदयाद'तेडने' गंधि करो मरायेः चेभूमिकाम्राखुकसंभवे तिदांतथाकिद्रासिंसिवा किद्टकइतांलोदनोमल लोकरूदिद्रकाटी । 





किये तेदनादिगलिदां्धद्‌ तिदां तसरारिंखिवा अयवालिहां तुस्तघणापद्यां्धद' अयवएलिदां गोमयकडतां खांणएतेहतोटिय 





दौपिकाटौका! 
माष्टचेतिसष्टसात्‌ संसक्तादिकसा दारजातं कदाचिदनाभोगात्प्रतिचक्धीवात्‌ तेषम्‌ तसष्युद्धमादारं '्ादाचएकातसपक्रसेतृगच्छत्‌ | 
| गत्वाचश्रद्ेश्चारासेक्तिवए यथारासेवा अयोपाच्रयेवा्चयशब्दःसागारिकाांसंपात्‌ खनालोकादितिशिष्मदेरोपरसंग्रद्या्चवाविकस्मे 
मस्प्राङ्खर्पशन्दो अभाववचनः; अपगतांडे एव्यरपवौजे श्यत्प्हरिते चल्पाग्या वच्छातुपारः चरमोदके व्यस्मोत्ति"यपन कद्मष्ट ल्त | 





। कासकटसंत्तानके उन्तिंमाभू मौद्भवधिक्डि्न सवोटसंतानः कोलिकलःलवं दरव्रंडालिदिापर दिते न्यारामादिके स्ंडिलेगला 

| प्राग्र्टहोतादारस्य यत्‌रुखक्तं तहि विच्यरत्यक्तार उन्छिचंबागारुक सत्दखंवलितं सक्तकादिततःपरशिनोविोष्वर ततसद्नं तस्ये 
षदधंपरि नाय सम्यग्बतएव सजोतपिवेहा पायहपविरयुक्तःखन्‌ लंचनोखच्चाए ज्नाद्द्वहारादिकं पातु'भोकतंवा नयन्त यात मराद्धवपत्‌ 

| स्द्वयदारणासंभवाद्वा सेतसायाए सभिन्स्तदाहारनातं चादायएकातमपक्रमेत्‌ यपरस्यच तद्धादारलातं परि्ामयेतृर् त्या 

। अहेज्फाम्थडिलं सतिवा अयच्छासेत्तिदग्धतस्डिन्‌ वाखंडिले चख्िस्ौवाङ्द्ध लोद्यादिर्लसद्राौ बातपरायौवा नोमयराभौना 


४ ~------------------------------------------------------------- 
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(1 भ्य 


₹ अआआचागङ्गसुच। ४ ४ 
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| 
चन्तरसगौवा तव्राप्रकारेपुवसतस्रये भारुकद्धं टिलेगत्रा तत्मत्य॒पंच्यर्‌ चाप्रखटज्यर्‌ स्नोदग्णादिना ततःसयतणत्र सम्यरुषर 


भीकंगाचा्यरतटिका 1 
खचानाभोयोद्याट पटदवाचव््र बोजनीवद्रति तेवंमृतमणशरुद्धमाश्टारमादाय एकांतसपकरामिद्च्छेत्‌ तमपकम्यगव्यतियच्चखानारि 


कागामनालोकमसपातन्चभवति तदरेकांवमनेकषेतिदगैयति यद्ेयासामंलियंति यासमेवा अयोपाययेवाययगन्दः अनापातवि | 














~, र ( ब्दोि ५ १ [व „+ ~ [च [५ £ $ 
गि्टम्रदेगोपस ग्रह्याय वा्रन्दोविकल्मायः श्यन्यग्टदाद्युपसग्रद्याचवा तददिगिनटि श्यन्त्मां डव्यल्पगन्द श्रभाववचना चअपगताउद्ल्ववंः , 
॥ कले अ [ १ ५ ५८ 8 € ध + 
। एवमल्पः द्ख्पदसरिति्यल्पावस्याये अवग्चायाखद्क द्च्यतपारः व्यस्त्योदके तव्राल्पास्तिग प्नकद्‌गखट्तिका मकटसतानकं 
तलोत्तिंगासतुगाग्र उद्‌क्रविं दुःपनक्रद्ली वियेषचदकम्रधानाखन्तिक्षा टटकर्ट स्ते तिमर्कटक च्यजीवविगेपस्तेणां संतामोयदिवा ` 


मकटकरुतानः कोलियकसतद्देव मंडादिदोपरङिते घासामादिके स्यडिलेगत्ा प्राग्बद्धीताद्ाग्स्य चत्‌संसकतंतदहिविच्य विविच्यत्यक्ता ` 
त्यक्ताक्रियाच्याटृत्वा अण्यदधश्परित्याग निःगेषतासाद उन्ि॑वागागुकसत्व संवदितंसक्ुकादि तेनमप्राचिनोविग्रोष्य वियोध्यापनौ , 
घा पनीच ततस्तद्नंतरवेपं शुद्धंपरिन्नाय सम्यग्यतणएव्ं जीत पिवेदासागद प विप्रबुक्तःम न्नि्यक्त्च वावारीसेसग संकडंमिराच्ण | 
' रूकडंमिरादगश्छि जीवगच्छलि्ो एूट्टिनदखचिच्जसि भव्लन्तोरागदोचेहिं रागेसद्र'गालंदोभेग सधूममं विजागादि 
, गदीखविचुद्रौ भुनेज्नारिन्नरापेद्ी वच्वादारादिकंपात'मोक्तुवा नसक््‌ चात्माचरयौदश्ुद्दट्यकस्मासंभवादा सभिचु्तदादार ; 
जातमादाय एकांतसपरकामेटपकस्यच तदाखार.लातं परिटापयेत्वनेदितिसंवन्धः यत्रचम्रतिशा पयेन्तदृैयति येभामथंडिलंसि 
! वेत्ति ्रवानंतयायैः 'वाणन्द्रन्तरापेन्तयावि कल्पाय; कामेतिदगूध॑तचिन्‌ वास्यं डिले्रद्िरानौवा वि्ःलोादिमलस्द्भामौवा तुष 
| सासवा गोमयसामौवा क्रियदायनच्छत इत्य्‌ पररत्यन्तरसामौवा तयाभकारेपूखटये माखकेस्ाश्डलेगला तत्मत्य पेच्यर्‌ चापर ¦ 






1 


' ज्यरजोचरणादिन7तापि द्विवचन साद्रख्यापनायमित्ति रत्व पेचणम्रसार्जनपदार््यां सप्तभद्धकाभवन्ति तद्यव्ायमत्य पेचितमसम्मा | 
नितं चमर्‌ येचितग्रनार्जितं भल्य्‌ पेचितसप्रमालिंतं तत्रामत्य्‌ पच्छ प्र्जन्‌सयानातृखान सक्रमगोनत्रखानूविराधवति प्रत्य्‌ पचा | 
प्यप्रट्जन्नरागन्तुक एवि व।कावादीन्‌ विसघयत)ति चद॒भगकेत॒ चत्वासोऽमातद्यया इुःमत् पेचितं इःप्रमाचितं४ इ"म्रत्य्‌ पेचितद््र । 


४५ मासितं प * २५ [क * [ऋ [4 [4 रडले } ॥ 
मालितंभ्‌ प्रत्य पलितं दु;ःममालितं प्रत्य पचित सुप्रमालिंतभितिस्यापना तततैवंरुते सप्नरमभगावातेख संयतणएयसम्यगु 














रुस्िवातद्ृष्मगारसि सथं डिलंखिपडिलेहियर्पमच्निवश्तव्ो संनयामेवपरि ठवेव्नासेमिक्दुवा रेभिक्चु 
णेवागादाबद्भकलंपिंडवाचपडियार्णपतिरेसमःगसेनाशच्ोपुख्ो सनौ योना रेच्नाक सगणो सा 
सियाञ्रोचविदलकडाच्चो खर तिरिच्छच्छिस्पातोचवोद्िखणाच्ोतसगणोचवादिवाडिखसिद्धंतमच्नि 
तपेद्ार चफाशु॑चररच्छिच्न ति सखमारेरणभेसंतेणोपडिग्गाहेन्नासेिक्ल, वाभिक्ल्‌.णौवाजाव 


। 
। 
। 
। 
| 
| 


1 
॥ 





~~ ~~~ -------*-~ ~ ~ ~ = अ~ + = अन 


भाषा 

| एतलेनेषातालीमूनि डद्रःतिन्ं चववाचनेराद्र माखकमदारनी राचिविये णडवाप्राखकस्वगिडलनेव्पि ल्टय्ड"र्डी परिलंई | 

दरजोद्धररे प्रतार्नीश्रसार्जां संनवत्नेवक्रदताः रागे षरद्ितदग्िजवष्याद्भपरिद्वे पर्द््रता चादारयापनच्छ इत्ययेःचिवि | 
साघुने"्ोपधघी व्रा्रीलेवानी विधिकचेदे तेभिनुचारितलियो भिचुग्णौसङारुतीन्टदखने"कुलिद' यादार पाणीलेवानणीययाछ् : 
"तेतीवार' जेच्योपधीकदतां गालिवीनादिक -ययवाश्रनेरीनीखीयनस्यती जेएच्कीन।योतेनले तेकेदवीकल्दे कलिणाउक ; 
दतां कूतख्संपुखा पतचेद्योमावसतृखकखता पृ सीद्रव्यभावमेदिद्र"करी यवुपदतयमप्राधवं तेकचिणकद्ियि ति द्रव्यकरी सत्स्व 

¦ कद्ठियि ने्रगच््रपरिग्रत चनग्निद्करौो अपरोपक्रमावे'करौरत्‌ सनतेकषिवे जेखचिन्तएच्वौ तयावलीसास्ियाञक्रदतांजिद्ाजीव | 


2८ ननन = < ~ न 4 ४ 


| 
1 
1 
॥ 
1 
| 
| 
1 
॥ 
) 





















= न= स न । त 3 ~ ~ | 
भ 4 


[+ 4 १5 
च्राचाराङ्गसुल । ॥ | 


~ ~ ~~ ~~---~-----~------~-------- ~ --~--------~------~------------------~-~-- ------~-- -----------------~-------- -------- ~ ~~ ~---- ~~ 
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केतताएकधान्यनीयोनि श्रविनटवोनीष्धे तेनागियीतया अविदलकडाउकडतां जेदनात्रिदलकीधानजङ्धद, ऊेयकोषिटार ग्ण 
` जेखनीनकी दीद द्रत्यथैः तयायतिरिच्छद्िन्वा उकड्तांजितिरकछीददीनडइएतले नेदनोकं टलनुद्ररे कीषौनङ्धद्रतयामरगयोष्धि 

न्ताउकदतां लिद्ानीवनाप्रदेभ विच्छिन्रनागिचेन्टौ एतावताजिरांृद्य्य व्यवदारनयजीवम्रदेग रङितमनागे एललेफनाटि 
, कनोभावकदछ्मौ शिवफलाउनविगेपक हें तस्गियंकहतां ्रपरिपककू' अलाणहवीदिवाडीफली मगवचोलादिकत गी तेवखीकेच्वी 
रागभिकन्तामव्जियं जोचयफोयभिकारन्तां वगलोएख्वीनयी एतावतानिजीवनयी तयायभच्निवाकडतां यग्निदरकरी भक्छितमदटि | 
| तषसवीनयी तेर्वीफलौ यवापूरवयक्तवीलीवनसखतौ पेटीएकरतदिग्ठीने' अमरारकमने पणीचनागतो लाभिदते एवानीमरात्ि 
; छती नोपडिगाड़्ष्ना कतां ननिषत्यथ; स्िवेजेवी ग्रोपघी लेवायोग्यद्धे सेवीकद्न्टे मन्टामाम्ाखुतीग्डहस्यनेषरि श्राष्ास्पागपे । 


५ ~~~" ~-"~----~-~--------~---~-----~-------------~-----~--~-~-~ 





दौ पिकाटीका। 

` चुक्तएव परि्टापयेत्‌ सापरतमोपधिविपर्यविधिमाद खेभिवख,वारगादावद््‌ कुलंजावपयिषटे समागोदेजाभ्रो पगश्रोखुष्टीमोनागोन्ना | 
` कसिणायोसासिचाश्चो विदलक्रडामो यतिरिच्छछिन्बायो अन्मादिन््रामो तरगपियंबाद्धिगाडिं सगाभिद्'ताभद्निय पेदाएमफास 

य॑भगोसगिरव्नंति मन्रमागोलाभेसं तनोपडगादहेन्ना सभावभिचुग्धरपति फुरलप्रयि्टःसमू यापुनरौपधीगालि वीनादिकाएवभता 
छानीयात्‌ तद्यथाकरिगामोरुत्‌स्राः सुपू्गाप्रदुपरडतानीवश्च सखयामीयञ्त्मन्तिपरति मायवासताःखाययाः अचिनध्योनयः 
, प्यविद्ल कडा सो नविरलरूता सबिदलखरूताः अद्पाटिताःतिर्ीनखिन्वाः क॑दलीरुतासलत्मतिपेषा दतिरदीनच्छिन्राःव्यवच्छिन्वा ' 
छ्ैवरडितानव्यवच्छिन्राः यव्यवच्छिनाः भावतःसतस्ा; तदशिचं्छिवाडिं तरुणीमपरिपक्तांस्िाडिन्ति मुद्ादेःफलिकरकिभूतां 
, अमसिदंताभव्नियं नस्भिक्ताताजो वितादनतिकातां सचेतनासित्यर्व; अभव्नियन्तिमिभग्न) भमटिं ताथविरापितमिच्छदृष्टति 
देषंभूत ाहारजातं अप्राडुकं नेप यंवा मन्यमानोलाभेरति नम्रतिरटक्रीयात्‌ सा्रतमेतदेवद्धल' विपयेयेणार भेभिक्यू 


---~---*----*-----~--~-------------------------------~-~-~----~------~- -------------------------~ 








चिलंगाचा्यं रुतटीका । 
पञुक्तणव प्रहा एुजभाग परिकरपनया परिटापयेन्यनेदिति साप्रतमौपधिषिपयंनिधिमाद मेभिक्ख वेत्यादि रमायमिदुगद 
पतिकुर्ल्रपिटःखनूयाः पुनरौपधोखालि यीनादिका एवम ताजानौवान्तद्यया क्षिणाउन्ि रूतस््राःसयरछय अरहुपरताश्पवच द्रव्य 
अवाभ्यां चतुभंगिका तवद्रष्यरुतृस्ता चगस्लोपरता भावरूतृखराः सउचिन्तास्तत्ररतखा इत्यनेन चतुभेगकेपु यादंमगतयमुपान्तसा 
सियाठमन्ति जोषस्यस्वन्ामीय उत्यन्तिप्रत्ययोयाखतां सखाया; चविनटयोनयदत्ययं यागमेचकाखाचिदोपधीनाम विनध्योनिक्षालः 
परतेतयृक्तं एते खिपामंते सालीप केषर कालं जोषणीखं चिद्य. एत्याद्यालापकाः चविदलक्डाखत्ति नदिटख्छता व्यदिदलता त, 
हपाटितादूल्यये चतिरिष्छरिपाउतन्ति तिर्दीनंखिन्बाः वांटलीषतासात्म्रतिपेधा दनिरखीनथिखा एताश्दर्यतः छतृग््ामावनोष्य 
ञ्नाचब्योदिनमाउन्ति व्यवर्धिप्राजीवरष्ठिता नव्यवष्छ्स्या सव्ययदिन््राभावतः रुतृखराष्त्ययैः तयातरूशिययादि वाट्‌ सरणा 
सपरिपनाश््पिडिन्ति सुङ्ादिफल्तितासेवचिगिदटि ्चिभिकंताभच्जियन्ति नयनियनंनाजी विता दनभिरतासचेतमन्यय एनिप्पभ 


~ न~~ ~ ~ = मम ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~> --~- ~~~ ~~ ~~ ~------^ ~ ~ ~ ~~~ -+--~ ---~ ~~ 
~~~ ~~ ~~ ~ ~ = ~~ ~ 


पविद्रेसमारेसेज्नाओओपुग्रोसरो्रोजाणेच्ना चअकसिगायओओच्खास्ियाओ्ओ चिद्रलकडाद्योतिरि 
च्छच्छिष्णाश्रोखन्योच्छिसा्रो तरमोयंवाच्छिाहिं अरभिज्जंतभव्नियंपेदा एफासवंएमणिच्न तिम 
समाणेलाभेसंतेणो पडिग्माद्धेव्ना सेभिक्छ वाभिक्ल, स्मोचानापविरमाशे सेच्ना्रोपुणनानेष्ना 
पिद्धयंबावड्धरयंवा भव्निउवामंघुवा चाडननेदाच्ाउन्तं पनेवंगसद्मच्नियं यफामुरररेमनि 


५ न~~ 





९ ~ 








ट अचाराङ्कसुल। 
मापा 
नेक्ालिगयोचतो नेयौषद्रीएदकीजाये के कीच्रकसरग्णर न्ययं द्रव्यय माव्यक्रो पिले रागीतेदयकयी दिपरीतजाशिदा अमः 


सिवाउकडतां विनघ्चोनिषिदलकडाड विदलकीधीतिरिच्छिशिनराड तिरिकीख्दीष्धच्कटटारूपकीषीमरवयोद्धिनत्रार स्वयाजीवम्रदे 
श्रद्धित तवातरूषिय बाङ्धि काडिजचतां सुद्धादिक्नीफलो यम्छपरिणतमागी एडवादूत्यादि माकुकएपगीय टोपरडितनलासी 
लाभिच्तेमदहामामङहारखतील्ये इत्ययः दिवेग्राद्यचग्राद्य ्ादारवियेषन्नाचीकदेचेमिक्ठ नेखाधुमाष्वीग्टदपतिने कु्टिगवोकतोज्ए 
इवगोत्राडारवियेषजायेत्रेनले तेस्योदेष्ठाडेे पिड्डवंकडतां सलि जवगोषटुसत्वारिद्रत्यादिकनो इांग्धवचनजोदधये परंएकक्चन 


{ग 


| तेजाताचेकवचन द्रतिवचनात्‌ एक्वचनच्याय्ोव्दे यरजािवावग्धय तयादड्धर्वंकषटतां जिदोषगारर्न तेत॒खाद्दिकरनियं 














सत्रां मग्निर्िडचधेप कलम्ारिगोघधमादिकनाश्ियखि मयकटतांगोषमादिकनुच्ख तचाचच्टगं शलि्रद्यादिक मालटाद्का 


॥ ६ च्मघा अयवातेदटनौकगी चाङ्खपर्टंवतौलावानोवियेय ए्टवाश्युकादिक परादारनाविप्रेपसे कद्र्ताएकवारभव्नियं अज्निस 





दौपिकाटौका 
वारजावपच्ट्ेखमाणेदेनायोयुणनायेन्नाअकखिग्यामोग्रखाखिचाविद्टकडामोतिवारिच्छच्छयाश्नावर्ग्पियंगाद्छिवाडि्यंसमित 
मच्निपेहारप्ताद्य॑ए खयिव्न मवमाये टामेसंतेपडिगाष्ेव्ना समायभिच्धडपतिकुटंमनिटःखन्दरौयघी; एवंजानीयात्तद्यया अ 
वृसा पणः अस्ात्रचोविनय्योनवः डिद्चछतारूद्रेपाटिताः तिरखी गच्छाः कंटलीरुताःतर्णिकां वाफएलिक्रं जौवितादप 
कतांमग्नाचेति तदेवभूतमादडारनातं प्राकरेषगीर्वच मन्यमानेलामेखति कार्यो गटद्छीयात्‌ ग्रद्याधिकारेए आाडार्विरेयम 
विखत्याह सेभिक्डवादरनावखमाणे दे्च॑ुखनारेव्नापि ङं वावड्धरर्य बामच्नियं वा्संदंवाचारद वाचारछपर्टवंवासग्‌ संमव्नयश्फा 
्चंजावनोपडिमाद्ेव्ा खमावभिक्तग्डेडपति कुर्टंम्रतिरःखन्‌ यत्युन््छ नीयात्‌ पिद्छर्ववाण्दुकमिति जातावेकवचनं नवस्ययालित्रौ 
शीलंयाचायं छतटीक्ा । 

च्वियाममम्नाममददिता नत्रिरक्ठितीमित्ययै इतिगेच्यटदया तदेठंभूतमत्दार जातमप्रादकमनेषग्पीर्यंबा मन्यमानःलामेसति नप्रति 
स्टङ्कीयात्‌ सामतमेतदे> शटर्ठचिपचेयेग्प्राड उेभिक्छ इत्यादि खुषठमावमि तुर्य; इनसोपधीणलं जानौवात्तद्वा अर्द्‌ ख्रा;मरूपुखा 
द्व्वतोमावतच्च मृषेवत्‌ ्रखाखयोव्िनिटचोनवः दविददकताक्ंपएटिताः तिरद्धानच्छिनरा-कंदलीकूतास्तवा तर्गिकावाण्रलं जीविता 


ए 


द्पकरतांमम्नचति तदेवंभतमाडास्नातं भराख्कमेषग्णेयंच मन्वमानोलाभेरुति कारन्टच्छोीयादिति ग्रद्याग्रद्धयाधिकार एवाडा 
रदिगयेयमधिरुत्याडेभिक्ठ देत्यादिखमावभिचम्यं उपतिकुर्य॑विदःउन्‌दत्यादिपर्वद्यावत्‌ पिड्टव वन्ति्य॒नगातादेकवदनं नवस्य 
शग्टित्रोद्यादेरम्निना चेलनाःक्रिचन्त तद्रति कडरनस्वुधादिकं यचि स्तडड्छरनः मल्नियन्ति अन्व हण्ड गोधमरदेःणीषकं अन्य 





ञ्च म खमारेलासेखंतेग्णेपडिगाचेच्नासेमिक्. वारेनावसमारेसेव्न पुजार च्नापिड्ध यंवाजावचाउ 
लपलंयंवाञअसद््‌ मच्नियंटुक्छ सोजामच्नरियंतिक्ख.तो वामच्निर्टफाखयंणसरि्व्यनावलामेखंतेपडि 
गहेञ्नासेभिक्ड गभि ोबागाडहावतिक्लजाकव पविचित्तकासेणेदखरत्यिएणवगारत्थिरएणवा ` 
परिदहार्खिवाच्रपरिद्ारि र्ण खद्धिं गाह्यवट्ूक्तं पिडवाचपडियाएपविरिच्निबाणि क्वसमेब्नवासे 


ज, 








31.11 
लाभ्क््तेये 


हितकीद्िप्कनर्दित एच्योयमाखन अनेयग्पीटजाग्प्तो लामिद्धतेे 


इवेदेवानी विधिने तेभिच्चारिचियो खषस्यनेषरिगयो 
जेमादारपू्वेक् थ्यकादिकद्रुड कडतां अनेक नारकिचिरदिचिवार चग्नि्ंमच्ाव्यो एतावताडुःपकरादिदोषरडित प्राङकएयस्ीय 


१ 


व 


॥ 
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अगलिकट्रौखे तेेसह्धितपेखेन दौ पद्िलोद्धद्तो एतलानेभतिकमेनरौ लिणिरुडितमवेशनकरे तेहलुनामग्र हणमून्वं ककच्च्छेय 
-तडिएणएकदतां अन्यतौधिकसौगतादिकतेग सदिततथागारसिएणकदतां रस्यनेयाखाद' करीडपजगैवनाकरे तेबाद्मणादिक 
तेदसहिततयापरिडारिखकदतां जेदोपपरि्रे चग्रविहारौखाधु नेचपरिद्ारिएण लेद्रुषयापरिरेनरहौ तेयपरिङ्ारिकपाखलाम्रो | 
सन्ाकुभौलखं सक्तयाच्छंट्‌ इत्या दिकतेरेसड्ित अगलिखथवापाङशि एकटोयदैर्टडस्छनेषरि प्रवेयवरेजेयागलिसाुजादकेड ते 
'हनेन्यतीर्थिंकनाद्य णादिकजाद. तोनिमिन्तकर्् लागे तथामक्वनलघताङ्‌ यथवाश्न्यतीधिकर्डस्यपाखङलिसाधुजाद््‌ तोतिदनी 
जातिनोरत्कर्षडद बा हयणजा श केडे ऋपीण्वरखावेदत्यारिक अनेकटोघरपजे तिशिकारणिअन्यतीर्थिकग्टदस्यपासलया श्योसन्रादि । 
कसदधितग्टडस्यनेषरिप्रवेथनकरे भातपाीक्तेवानेकालि जेपासलयादिकपेसे तोजेखनेषणीयल्यं तोतेपासलयादिकनीपरन्तिरीपे | 
सेनलेतोतेदने देषऊपजेतिणिकारणि एतलाखद्ितखाषुपेसेनरी नीकलेन री इत्यथ; हिवेसापुनेएतलासदित अनेरेठामिएणजाद््‌ | 
दौपिकाटीका ` 

यादेरभ्निनायिलाजाः क्रियन्तेतेष्ति बड्धरजस्तुपादिकं यसखिनृतदछ्रजमभजियंति भग्यद्धेपकमोगोधुमादेः शौपैकंचन्यद्ातिलगोधू 
मादिमंयूगोधूमादे्च.रे चाडलातंडलाः थालिनीच्यादेः वण्वचुशीं रता स्लत्कशिकावाचाउल प्रलंबं तितदेवं भूतं युकाद्याहारजात 
सङदेकवारं संभव्नियंति्मामर्दितं किंचिदग्निनाकिल्चिदपर शस्त्र ण अप्रारुकमनेषणीयं मन्यमानो लामेसतिनमतिग्ट्धौयातृएतदिप 
रौतग्राद्यमित्याहसे भिक्ठ, बार जावखमारोसेव्न पुणजाणेव्जापि्धयंवाजावचाउलमलंबंवाअसंभजियडक् न्तोवाभजियं तिक्च्‌ तोया 
भच्ियंफा्यंजावलामेसंतेपडगादेन्याव्यास्यामूषैवरवरंयदसरूदने कषयो अग्यादिनायकंामदिं तदःपक्वादिदो परहितं कमन्य 

मानोलामेसतिग्टक्कीयात्‌ सा मर्तग्टपत्तिक्कख भगेयेविधिमाेभिक्ड.बार गादावद्रकुलंजाव पविचेप्तुकामेनो अनच्रडवियिएण्वागा 
रयिएश्यवापरिहारिञ्ोवा अपरिदारि्ोवा्परिडारिएणसद्धि' गाहावडकुलंपिंडवायपडिया एपविचेव्जवानिक्डपेव्नवा सभित्त 

रपति कुलंपवेषुकामः एभि्ैच्छमाे सौद्ध'नमरविभेत्‌ भराकूप्रविष्टोवानातिकरामेतूयेः खहनवे्व्यंसानृखनामग्राहतत्रच्न्यतौथिकास 
रजस्कादयः ्टस्याः पिडोपजीविनो धिग्‌जातिप्र्टतयः तेःसदप्रविशतामसी दोषासलद्यथाते ्टतोवागच्छे चुः सग्रतोबातत्राग्रतो 


| 
जाणतोलाभिखते पडिगादहेलये इत्यथैः हिवेग्टदस्यनेषरिपेसिवानीविधिकदहेदे तेभित्तुचारिलियोग्रहस्यने घर्रिपेखिवावांख्तोएनं | 
1 
| 


















| 
| 


| 





॥ शीलंगाचा्यैकाकूतटीका 
। दातिलगोपूमादितयागोपूमादेमेयुचू तथाचाउलासण्डुलाःालित्रौयारे ख प्वचर्णीरुतासतत्‌कणिकावाचाउ लपर्लवन्तिसदेवं भूत | 
काद्या हारनातंखरुदेकवारसंभंच्जियं तिामरि तकिं चिदग्निनाकिच्धिदपरथस्तेणाप्राखुकमनेषणीयं मन्यमानोलाभेसतिनप्रतिरट्ही 

यात्‌ए्तहिपरीतंग्ा द्यमित्या दसेभिक्खुवेत्यादिपुवैवन्रयरंयदसकदनेकशोचग्नया दिनायकमामदि तदुर्िपक्घादिरो यर ङितं पभराखकमन्य 
| मानोलाभेखतिग्टक्कीयादितिखाम्तंम्ट दपतिङ्ल प्रवे थविधि सासे भिक्खृबाइत्यादिरुभिचुःयावतृग्टहपतिकुलं मवेषुकासएभिवेच्यसाणे; | 
| सष्धेनपरविगेत्पराक्भविरावानातिकरामेदितिसंवंघःयेःसनम्रदेधव्यन्तानखनामग्रादमाडतव्रान्यती्धिंका;खरजस्कादयोग्यहस्याःपिंडो 
, पजीषिनोधिग्जातिग्र्तयस्तेःसप्रविशतायमीदोषासद्ययानेशशतीवागच्चयुर ग्रतोवानेघ्तायरनेएगच्छन्तोयदिखाध्वनुत्या गच्छेदुस्लत | 








.--------~- 





| भिक्वुवाश्हियावियारमू(िंाविदहारभूमिंबाणिक्खममाणेवापविसमारोेवाणो अखडत्थिरणनागा 
| रत्थिरणवापरिहारियोवाञ्रपरिहारिर्णंसद्धिं बह्ियावियारमभूमिंवाविहारमूरिंवारिक्छमेच्जवां 
| पविसेज्नवासेभिक्ड.वार्‌ गामाणुमामंददव्नमारेणोचरश्डत्थिण्णवागारत्थिएणवापरिहा रिप 
|, र्िडारिण्ण्वासर्दिंगामभाखुगामंदरतिज्ने ज्नासेभिक्छ.वाभिक्ठ.णौवजावपविदधे समाेणोञ्रखडत्यि 


रई 
ए 
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भाषा। 
वानोनिवेधकचेषधेरयः तेसाधुचारित्रियोगाडिरिषिचारभृमिकहतां कायचिंताद्रतयाविदारभूनिकदतां खन्फायमू मिनि जखन 
यकारियेतिविदारभूमितिदहानीकलतो्यवायेखतो ग्न्यतीयिंकुग्टसयसु'तया श्रापियरिहारिकञग्रविरहारिकिउग्रविदारी शूनो , 
| सिदारिकपरासलादिकख वाहिरिविचारभूमिकानेविपेनीकलेपयेनद्धो जेतेखदितविचारभूमिकाजादतोसाधरमी मिमागीडदले 


| यारेड"संववायोडोदेखीनिंराडुयु"छाकरे एदोपसव्कायमूमिकराद्र सिद्धातनायालावाभगरतांउपहास्यवितकीदिककरेतिवारेकोटगि 


व, 


¦ पयखांभलीसदौ नसकेतिवारेकलद्ादिऊपनेर्दोपतेहभणीते खदित विचारमूमिकाड्‌ अरववायिद्ारभृमिकाद्ननाङंइत्ययेःद नविगेषक 
न >, #िर्यि = 0 ७ 

हेटेमेभिन्तुसाधुग्रानानुग्रामे विष्टारकरतो ए्यन्वतीयिंकादिकनेपृविद्कद्या तेदसाधिविदासनकरे ग्रामागरनगगठेडकव्वडम्‌ 
डंवादिकनेवरिपे जातेजेएटसंवातिद्‌ जाद्ूतोणछनो वद्धवादरपगोदेखी शिष्वादिकनेसंयमनेविपे प्रमादरुपजे अथवाचनेविप्र 


, 

दीपिकाटीका) 
=^ (> € + * (क [घ्‌ 

¦ गच्छतो वदिखापुचुदत्यागच्छः युस्तत सतंरुतद्रयौ प्रत्ययःकसे्व॑धः; प्रवचन लाषवंच तेपां वाखनात्मादयुत्कपेः श्रयषटटतसतस्तत्म्ह पोटा : 





तुवषैयभद्रकसख लाभंचदातासंविभाव्यदव्यात्‌ते नावमौदर्यादौदभिं नादौ पराणदत्तिर्मस्यात्‌दत्ये वमाएच्योदोपा; तवापरिहासकेगपा््डं 
स्वितःखाघुः अषारिहारिकेण्‌ पाश्वं स्यादिनारुडनप्रवियेत्‌ तेनसदप्रविश्रतां अनेषगीयभिचायरषणा ग्रदणरछतारोपाः यनेपगीय | 
ग्रहणे तत्मर्तिरलुन्नाताभवति श्चग्रहगेतःखदा असंख्डादयोदोपासत एतानृदोपानृन्नावा साघुग्टन्पति कुलंपिंडपातप्रतिकिया । 
ह| सखनप्रविशेत्तापि निष्कामेदिति तःखुडान्यतापिगमनप्रतिपेघमाद सेभिक्च्‌ वारवदियावियारभसिंवाविष्टारभर्मिवानिक्डममाय 
` पविखमाणेवानो अन्बडव्यिएगवागारत्वि एणवापरिहासियो अपरिहारिरप्य सद्धिःवद्दियायियारभर्भिं विद्टारभ्‌ सिवानिक्डसेन्नवा 
पविसिव्नवा समिच दिविचारभमि सन्नान्बर व्यगभसिं विद्ारभसिंखाध्यायभ्सिंतरन्यतीर्िक्ाटदिभिसद् दोपरक्ंभवान््प्रविधरेत्‌विचार्‌ ¦ 
भमोप्खक्रोदक खनच्छाखच्छवबदल्पं निलपनरूतोपवातसद्वावात्‌ विद्धारभमोवा सिद्ातालापकनिकल्यनभयात्‌ चेाद्यसददिष्णु कल 
ण्ड्व सापुस्तसत ;सन प्रविकंतनापि ततोनिःकामेतु सेभिक्छ.वा दगामागुगामं ट दून्नमाणेनो सन्वडल्िएणणवा गारलििए 
, बापरिडारिरणसचचिं गामानुगामंद्ूद्ज्न ज्ना सेभिच्तुगामाङ्ा्मातरंगच्छन्‌ एभिरन्यतीधिकादिभि; सददरो पसंभवान्ब गच्छ त्‌ कायि 
शीनं यान्व.यंङतटीका ] । 
¦ सातृरुतदैर्याग्रत्यवः कम्य वंघःम्रवचनलाषयं च तेपावास्नात्यादयुत्कपेदति च्रवष्टतचतसत्मदेपोदातर्वीव्यभद्रकश्च लाभंचदातारूवि 
¦ भन्वदद्याेनावनौदव्वौदौ इुभिनादौमाणटन्निनेखात्‌ इत्ये वमा्योडोषा सवापरि दरार सेनचरति परिदास्किः भिंडटोपरिदर्‌ । 
र्णादुयक्तविदारी खाधुरित्यवैः खषएवं शु णकलितः साधुरपरिदारसिकिण पाण्ठं स्वावखन्बः कुयीलसंसत्ता ययादखद्रूर्ण नम्रविगेनेन 








, सद प्रविटानासनेणन्याव जिचाग्रदग्यग्रण छताव्येपासवा दयनेप्णी वग्रहग्णेतत्मरन्तिस्वुन्नाता भवत्यग्रहयेतेःखडा रुष ड़ाटयोदौ 
; पाःततणए्तानृदोषान्‌ त्राव धुग्धेढपतिङ्गल पिडपातग्रतिज्नयातेःसदनप्रविगरन्नामिनिष्ासेदितितःसद्म्रसंगतो अन्यत्रापिगसनम्रति 
पेधमादसेभिक्खु वेत्याटिससिचुवंडिवि चारभूविंसंन्राचयन्बगमूजितवाविद्ास्मभिं खाष्यायभूसितः्न्यतो विकादिशःखदोपसंभवान 
। भविथेदितिखंबन्धःववादिविचारमूनौ माकोद्कच्छवदल्पनिर्लेषकतोपवातसद्धावादि हारभूमौवा सिदद्धातालायक्र विकलयनभयात्‌ [ 
' सेदाचरुदिष्णु कलदसद्धावाच्च साधुस्ता तेःखडन प्रविगेन्वापि ततोनिःकासेदिति तथारेभिवख वेत्यादि सभिच्ुग्रामादृग्रामो ग्रामा 
न्तरंडपलच्वग्यायत्वान्रगसदिकमपि द्ूदन्यमाग्णोन्ति गच्छन्त भिरन्वतौवि कादिभि; सददोयन्ंमवातरगच्छेत्‌ तयादिकायिकादिनि 
रोषेखत्यालविसधना व्ुत्वनचग्रानाग्राङ्क ब्रहरणादाबुपधात वमिं राधनेभवत ण्ठंमोजनेपिदोप सखंभवोभावनीयः शेडादिवित्र 
तारय्यादिदोपच्ति सम्रततद्यनम्रतिपेघावमा₹ देजिच्ुवावदृट पति कृलगरविटस्ननुप्रलच्तयत्वाहुपाखया स्यावातेभ्योञन्यतीयिकां ' 
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आ चाराङ्गसुच। । ११ 





यस्सषागारत्थियस्सवापरिहारिञोवा ्रपरिहारियस्सवाच्सणंवा8 दन्न वाच्रणुपदेज्नवासेभिक्स.. 
वारेजावपविट्ध समारेसेन्नं पुणएजारेव्ना असणंवा8 अस्सं पडियाणएएगं साहम्मियंसख॒दिस्सपाणाद्र मृता 
दर जोवाद्र सत्त्र समारमसखुदिस्सकोयंपामिचं अर्टेव्नंअरिसट-अभिहड अाहट्‌.वेतितितंतद्प्म 
गारच्रसणंवा्पुरि संतर कडंवा अपुरिसंतरकडंबा बह्ियानीहडंबाञ्णोौहडंबा अन्तद्वियंवा अणत्त 









1 भाषा 
तार्णाकरे तथाडउच्ारप्रजवणादिकन खावाघाराखतां्ामवाधापरठवतां तेडपदास्यादिकथ्यनेकदोपऊपजे तिरिकारखितेष्टसंघा 


तिविद्ारनकरेद्त्ययैः चिवेखन्यतीर्थिंकादिकनेदाननोलिपेषकहेरटे तेखाधुग्य हस्यनेघरिभातपागीने काजिपेटोह"तो अथवाउपा 
| छर हतोच्न्यतीधिकशक्वादिकतयाग्टस्यदिजादिकतेचने तथाप डारिकडग्रविहारसाधुयपरि हारिकपासलयारिकनेखशनपानखा 





दिमखाद्धिमचतुविध्मादारनद्य आअपणपेतथा्ननेरापासेखाहारतेडनेनदेव ण वैतेदने्ाडहारदीजतो देखौलोकदमजाणेश्होए 
अन्यती्थीःएदवा ऋऋपीष्ठरनेघुण दानदेवायोग्यद्धे इमतेदनी मदहिमाटद्धिधद अथवातेष्नेदेतां असंयमनो पष्ट म्देवराद्र 
इत्यादिरोपऊपजे तिखिकारशिसाधुनेसादम्मीटालौ अने रानेदानदेबु"युक्तन दौ हिवेवलीपिंडाधिकारिञ्ननेषणीयश्चादारनोनिपेध 


| 
कष्टे तेसाधर्टदख्यनेघरिभातपाणीने भ्रयिगयोकतो जेएहवोयाहारजाणे तेनल्य तेकेदवो जेच्यशनपानखादिमखखादिम खादार 
सख'पडिवाएकडतां अयजेडकन्‌हेखघननयी ते्रखसाधतेदगौप्रतिन्नाई' एतलेसापुने कालिकोद्षेपरकति भद्रकग् हस्य एकसादम्मी 





गाडीच्यादारनी पावै तथाकौतंकन्तांख्ल्य लौघो साधुनेकाजितयापामिच "कतां उद्धीनोखाघुनिसिक्तिश्याण्यो तथायचिलज्न' कड 
ता्नेरायासेखापुकाजिवलात्कारिऊदालौलौघो तथाश्रशिसिट कहतांतेखाहारनेषग्णो इ खदीधोतथा अभिडंकतांर्टस्येषरवा 
दिरियकौ सासुदोास्योद्रत्यादि कतादिकच्ाहारयषटकडता चणांमनिचोंतवौद्ये एडवोखाहारतथाप्रकारपुरिसंतर कडंजेदाता 
रपुर्षद्टे तेदहयकीञअननेरो पुरुपतेपुरुपांतरतेणेकौघे अथवाअपुरिसतरकड तेणेजदेणडारिकौधो तथावद्दियानीचडं षरवाह्िरि 
नीकल्यो अनीड वा यथवावादहिरनयीनीकल्यो तथायन्तद्िवं तिकिदातारिञापणोकोधो अयवा्यत्तद्धिवं आपणो अणकीीघोष्य 


एकसाघुखदिखीतेडनोभाव आ गौभराणभूतजौवसत्वरतपम वतादद्े कायनोच्रारंभसमारभकरो ्ाहारकरे एतलेश्चाधाङग्प् दोषल | 
| 
| 





क्यादिनिरोषेरति अामविराधनाष्य व्सर्च प्राख्कम्रहणादौ उपषातसंयमविराधनेभवतः णवंभोलनेयिरोष संभवोभावनीयः सेष्टा 


॥ 
दोपिकाटौका | 
॥ 
दिविप्रतारणाद्च ति साम्रतंतदानग्रतिपेषाधमाद सेभिक्डवारजावपविद् खमारेनोखन्नरयियस्य' गिदस्यवापरिडारिदयोवा अपरद | 


सियस्छयसणं ४ देज्नवा चशग्म देज्नव{ सनिच्धयीवतृहपति कुलं प्रविष्ट; सन्‌ तेभ्योख्न्यतौयिकादिभ्यो दोपसंभवात्‌ चरगनादिकंनदद्यात्‌ | 






स्वतःना्यनुदद्यात्‌ अपरेणाग्हस्यादिनः तिभ्योदौयमानंइदा लोकोऽभिमन्येत एतेदिएवंविधानामपि दति णार्छ्पिच तदुप्टभा 
दसंयमम्रवत्त नाद्यो दोषाजायन्ते खातं पिंडाधिकारेएव अनेपणीचविगेषप्रतिपेषमाडइ सेभिक् वारजावपविद्धं रमाणेसेज्न'युण 
जाणेज्ना४ अस्स पडडयाएएगं सादम्मियंसमुदिस्य पाणा 'मूयाद'जौवादू' सन्ता समारंभसरुदिखपकीयंपाभिचख अच्छे ्न अणिसद् 
अभिदडंया ट्‌ वेतेत्तितंतचप्मगारंअसरणंवा पुरि स॑तरकड"वा य पुरिसंतरकडवावहियानीचडं वायणौखडं वाचन्तद्िवं बा णन्तद्धियं 
वापरिभत्तंवाञ्परिभत्तवायासेवितव्राञ्चसासेवितंवा्यफाखयजावनो पडिगाद्धे्नाणएवंवदवे सारमिवार गासारग्वरिणीवषवेखादम्ि 








णो्ोसमुदिख्य चन्तारिञ्रालावगाभाशिय व्षासभिच्तयीवत्ग्ट्डपति कुलं परविषटःसन्ते वंभूतमाडारजातं नो प्रतिरक्तीयातृचस्य'प 





धियाएनविद्यते खं द्र्यमस्यासौयस्वःनिग्रेयः तत्मतिन्नवा कच्चित्ग्टदस्यः प्ररुतिमद्रकःएकसाधर्भिकंसां उसुदिष्यनिसखोयं इत्यभि" 
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१९ ्राचाराङ्गसुल् । 





वाच प्राणिनोभतानि जोवान्‌सत्वांचरुमारमभ्यः सखुदिस्याऽधिकत्य कसङुवात्‌यनेनख्वाऽविद्धुद्धकोटिम्य दता तयाकीतंशख्ल्यग्टदीतं 


पासिच्‌'उच्छिनकं अच्छं परस्मादलादाच्छिन यणिसद्धसखासिना अदन्तयभ्याद्टतं ग्य्दस्येनानीं भतक्रोता याद्धत्यपैषद्‌ 


तद्व 
~~ 
त 


दद्याति अनेनापिखमस्ता विश्युदकोटटिग्ट रीतातवा प्रजारचतुविधसमि चाधाकर्म्पदिटोषदु्टं योद्टाति तस्मात्‌षुरुपाद्परःपुरषः 


¦ एुमपांतर॑तत्‌रतं अयपुरषांतररूतवातदरेवदावारुतं तवाग्यदान्निगेतं यनिग तंवा तवा्यन्तद्िवंतेनेव टान्रास्वीकतं यद्छोरुतंग 





शीरंगाचा्यं छतटीकरा । 

दभ्या दोप खंमवाद्यनादिकं नदद्यातृवतोनापत् मदापयेद्‌ परेणग्यदस्यादिमेति तयवादितेभ्योदीवमानं दद्रालोकोभिमन्ये 
, तएतेच्येदविघानामपि दत्िणादमीयपिच तदुपटमादसंयस म्रवत्तेनादयोदोपाजावन्तद्रति पिंडाधिनारएवानेपगेच विनेपम्रति 
पेषमधिहत्याह सेभिक््छ इत्यादि सभिनुर्वावत्र््पति कुलं प्रवि्टःखन्ते वभूत साडारनातं नोप्रतिरच्छीयादितिसम्बन्धः यच 

यार्त नविद्यतेखद्रव्यमखसखोचमण्ड; निग्र वद्त्यये; तत्मरतिन्नवा कद्धित्‌ग्टहस्यः मररुतिमद्रकणएकं सखाषन्मि कंखाषु चरुदिग्डनि 
¦ स्लोवसित्यभिसंघाच मािनोभ्‌ तानिनीवाः रुवादेतेषांकिदिद्धेदातृभेदस्तान्‌ समारभ्येत्यनेन मध्वग्रहणात्वरम समारटमाग्टी 
' तापतेयाच खरूपभिदंखंक्यो उंरःभोपरिवावक रोपवे समारम्मो चारंमोडद्वग्मो खदगयागांठसव्वेखिं दन्य वंखलारभाटि समुदि 
भ्याधिरूत्य कम्र कु्वीदित्यनेन खव्वविश्युदह्िकोटिग्य हीता तयाकौतंग्लग््डौतं पा्मिमुच्छिन्नकं यच्छयंपरच्यादलादाच्छिन्न , 
अणिसदटति अनिट ततृस्वामिना चनुतखुकलितंरोडकादि चभ्याद्धतग्स्वं नानतं तदेवमूतंकौताद्यात्यवेदएत्ति ददात्यनेनापि 
` खमस्ताविग्रुद्धि कोटिर्रीतातदाहारलनातं चठविधमपितवामकारसाघाकम्मौदिदोषड्टंयोददातितसछात्‌एखषादपरःपरूपः युरुषां तरं 
तत्‌रूतंवा अपुरुषा तरछतंवा तेनेवदातरासतं तवाग्टडाल्िगतसनिर्मतंवा तथातेनेवदात्राखीरुत मखीरु्दंबातया तेनेवदातातखा 


हियंवापरिभुत्तवाञ्चपरिभृत्तंवा आसेविवंवा्रणसेवियंवा अप्तासयंबजावणोपडिगाद्धेच्नाएवंवहवे 
साहम्मिवाणगंसाहन्मिणोः उ हवेसारम्थिणोयोसखदिस्सचन्तारि अलावगाभाणियव्वासेभिक्ख वा 
भिक्ख.णोवागादावद् कलं नावपविद्रसमारेसेव्न' पुणनाणेव्नाच्रस ण वा वचवेसमरेमाहणेति 
चिकिवणवणोमणएगणिचरसखदिस्सपाणद्रइ४ नावसत्तद्‌ समारम्भच्रासेविवंवा चखणासेवितैवा : 





मापा 
यवापरिमुत्त तेद ण्डारितेच्यादारमाद्िवकी उडबर)परिमोगव्यो यवाखग्भोगव्योचवरेवियंचास्वादिच्ो अववाविरुच्ा ` 
सखाद्योएवो अप्राखकश्चनेपणीयजा णतोलालिदतेनपडिगादेनल्ये पद्िलापाद्िला तीयेकरनेतीधिए अकल्यनौवलाखिवोचखय ` 
कवीसरुतीरैकरनेती विं अनेरामेकालिक्णीघो चनेरानेकल्पेदत्ययै; जिसएकसादन्मीडदियीकन्यो तिमघगणाखादम्मी उदिसौचादार 
कीघोतेपुनकख्ये तवाखाडम्बिरि ` उदिसीलेच्रादारकीधो छद्तेषुग्यनकस्प एं महालामदाखतौ च्ाचौएकत्वन्धत्वनेविश्ेपया 





लावाच्यारिलारिवाबली ्रकारात्से्नाडारएहनेनायेतेकद्ेके तेभि्चारिलियोग्दस्यने घरि गयोड्ध'तो जेदमनारेएञ्यनपान 
खादिमसादिसबणायसस श्चाच्छतापस्गेस्किदयनीविकसाच्ण व्राद्यरुरूपणदस्पद्री अतियिभोचनकालिजेच्राव्यो तेयत्तियिवणी 
सगकधेलायाचक्तातियि वसीनरकीनायत्चक जीवखत्वनेवदिवस्डाखयो रशिच कतां एतलागिणीने तेकिमवि लि यिचनप्पयाचके 


४ 


जाह्यणएसातच्राटकूप्द्त्यादि भन्नारेसंस्वाद्च्दं थने मायथूतरभिद्‌ जेच्ाहारनौयलाव्योड्धद्‌ तयाक्रौतद्ल्याटि पड्ि्ालावे 








0 


दो पिकज्ाटोका) 
तथयत्तेन वदद तस्यादड्छपरिभनक्त' अपरिशक्त वा तव्यचारसेदितं स्त) {दितंवा अनाश्वादितंवा तदेवसम्राख्कमनेषसयीवं च 
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आचाराङ्गसृल । १२ 





मन्यमानोलामेसति नप्रतिग्च्छ्धीयात्‌ व॑वह्नन्‌ साघर्सिंकान्‌ समुदिश्यवाच्य' तथासाध्वौद्धूत्मपि एकत्वद्धत्वायोज्य पुनरविभरकासं 
तरेणाविश्ुद्धकोटि मधिछृत्याह सेभिक्खवार नावपविद्टं समारेखेच्जपुणजाणेज्ना असणंवा४ववे सर्मणेमादणे अतिदिकिविणव 
फीमगएगशियर्‌ समुदिष्पाणाद्‌ जावसन्ताद्रसमारवक ब्यासेवियंवा्णासेवियवा अरफारूयं यणेख णिचि सन्रमाणेलाभस्ते 
नोपडिगाद्ेन्ना समावभिच्ुयीवङ्ग पति कुलंप्रविष्टो यत्‌पुनरेवंभूतमशनादिजानौत तद्ययाव्न्‌खमणान्‌ उदिश्यते च पच्चवानिर्भ 
यथाक्यताप सगेरिकाजौविकाः बाह्य णान्‌ चाधीन्‌ रुप्णान्‌दरिद्रान्‌ वनीपकान्‌ वंदिभायान्‌ ्मणादीन्‌ वद्धन्‌डर्दिशन्‌ प्रगणव्व 
रउदिथतिदहिताः अमगाःपच्चपा नाहम णोदत्यादि प्रकारेणपरिसंख्यातान्‌ चमखादौ दिष्य प्राणादीनूसमारभ्य चदशनादिसंस्क, त 





शिलंगाचायकृतत टीका 
ह॒ड्धपदिभक्तमपरिभक्त'वा तथास्लोकमासादित मनास्वादितंवा तददेवमप्राङकमनेषणीय॑च मन्यमानोलामेसति नप्रतिग्टक्रीवादि ¦ 


व्येतत्‌प्रयमचस्म॒ तौयकूतोरकल्मनीयं मध्यसतीयेकराणां चान्यस्य कल्पतद्रति खं वद्दन्‌साघग्धरं कान्‌ सषुदिश्य भराग्वत्वाच्य 
तयासाध्वोष्धूत्रमयप्य कत्व वद्कत्वाभ्यांयोजनीयमिति पनरपिप्रकायंतरेणा विश्रुद्धिकोटिमधिरुत्याह सेभिक्छ वेत्यादि सभावभि 
च्तयीवत्ग्टहपति कुलं प्रविटसद्यवा पुनरेवभतमशनादिजानीयान्तद्यघा बह्वन्‌खमरणनुदिश्यतेच पद्धेषानिग्र याणा कयान्‌ तापस 
गेरिकाजीविकाडइति ब्राह्यणान्‌ भोजनकालोपस्याप्यपवेंवा तियिस्ञानिति कूपणादरिद्रासान्‌ वणिपकावंदि प्रायास्तानपिश 
मणादीन्‌ वड्धनुदिथ्न्‌ प्रगणय्यप्रगणव्योददिशति तद्यघाद्दितःअमणः पञ्चषात्राह्यणा इत्यादिनाग्रकारेण अमणदीन्‌ परितं 










अफराखयंच्रणेसणिन्नंतिम खमाणेलाभेखंतेजावणोपडिगादेन्नां सेभिक्व.वाभिक्ख.णेवागाहावद्ू क 
लंजावपविड समाणेसेन्ज पुणएजाणेज्ना खरस णंव8 वहवेसमणमाहण अतिधिकिवर्वणेमरएसयुदि 
स्सपाणा-४ जावसेग्रादद् वेतितं तदप्पगारंअसणंबा8 अ्रपुरिसंतरकडंबा अवह्ियाणौहडं्ण 
न्तद्वियं श्रपरि भ्त खणासेवितं अफ्रासुयं अणेसणिच्ज जावणेपडिगाद्धेन्ना श्रहपुणएवंजारुच्ना 


= 


‡ । 


---------- 
स 





भाषा 
जेकद्छयोतेसव्यपरदकंदिवाएदवो यादारलामतोनोपडिगगहे एद समुञ्धद्िव विच्ादयको याहार लेवानो नि पेदे खाङ्च्छ्चारित्िचोग्य 
स्यघरिगयोद्'तोजेजारेषणाय मणब्राद्धणडदिगी भाणमभतादिसादारनीपजाव्योतयाकीतपासिच्वइत्यादिक रदोषयाणेदीषोच 


पु 
घांतररुूतबादहिरिविशुराकसल्यो अापणवसिवि णकौघो अपरि मुक्तविण्‌ च्छाद्योएटवो अम्राङकयनेपणीयलाभतोखाधुनपडिगाद्े 





रौपिकाटीकां 
तदासेवितं चनासेवितंवा यप्राङकमनेषखणीय नाघाकर्न्यवं सन्यमानोलामेखति नप्रतिग्यच्छीयात्‌विश्ोधिकोटिमधिकत्यादवेमि 


बा-जावखूमाणे सावा वदइवेखमखसाखय अतिडिकिवयायणौम गसद्दिष्यपाणाइ'४ जावसमास्म चाष्ट वेतितं तद्प्नगारं 
सगावा४ -पुरिसतरकडवद्धिया अनी खडंयरएन्तद्टियं श्चपरि न्तंचणाचेवि्ं यणेसशिज्न" जाननोपडिगाद्ेव्ना ठेभिच्रयंत्‌एुनरथ 
नादिजानोयात्विभूतं व्धन्‌ श्रमण व्राह्मणातियि छपरएवन्भैपकान्‌ससुदिष्ठप्राणारौ्चसमारभ्यया त्य किन्न दस्यो ददातित्तव 
रकारं अशनाद्यपुरुपातररूतं खवदिनिगेतं अन1!लीनुतंपरिभक्तं यनाेवितं चमराङकमनेषणीयं सन्यमानोलामेखति नोपरतिग्ट 
यात्‌ इयं चजावंतियाभिवखु.त्ति एतत्‌ष्यत्ययेन ग्रामाय ु्प्वंनाणोन्ना पुरि संतरकडवदधिवानीखड'न्तद्धिवं परिमुन्तंयाे 





ध 


शिलंगष्चायेकुव टीका 


ख्याताचुद्ष्य तथामारादीन्‌ मार्य वद्यनादिसंसत,तं तदापसेवितमनासेवितंवा अप्राखुकसनेषणीवमाषण कर्व वंसन्वमाने । 


=-= 2 
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१8 चचाराङ्गसुज 





विस = ~ ५८8 च्वि्भि दः चन्त 
लाभेखति नप्रतिग्द्धावादिति विरोधिक्तटिमधिरुत्याद येभिक्ड येत्यादि सुजिद्धयत्पनरमनदजानाचात्‌ वमति तिदयचति 


चयदलयामार भ {शमारन्य क्क या वरा{बददन्न ~ च म्योटयाति न 
वद्न्‌चस णव्राद्म्वानतिधि कपवणीनकान्‌ उखुदिष्च मण्ाद्यवसिति वावल्मागादाछसमारन्य चावटाद्धन्व कदि, दम्यटयतः 


= 
॥ ॥ 
॥\ 


2 
(11 
4) 
4 
41 
| 
[| 
ज 
४ 
2! 
2, 
५1 
2 


तत्तयाग्रकार सशनाद्यटुस्पांतररत सवड्िनिगतसनाव्भैरत सपरिभुक्तमनारेवित ममादकमनेपगयं म 


द्दोविरेप्ण्याय 


ग्टद्कीवदिवंच नावं तिवाभिक् न्ति पतत्‌व्यत्ययेनग्राच्यना₹ चद्धेदन्यादि यन्ब्दपूर्वीपचचापुनःगन्दोविगेप्ग्याचः यचखभिचःदुन 








पुरिसंतरकडंवहिवानो डं अत्तदियं प्ररिमुत्त चआरेवियं फास एरुणिच्न नावपडिगाष्िव्ना सेमभि 
क्ख बा भिक्ख रौवागाडहावद्कुलपिंडवायपडिवारपविसित्तकासेसेच्नाद पुणङ्लाद जारेच्नाद्रमेख्ठ 
खलु कुलेखणितिएपिडंदिच्नि तिणितिर्र्गपिंडदिव्नतिणितिए्माणदिज्जदररिद्रयण्य्रवडमारदिन्न 
द्रतद्प्मगारद ङलादर ितियादितिडमाण्णाद्‌' णोमत्तारवापाणार पविसेज्नवारिः क्खसमेच्नवा 





माप 
अयवद्मैणडयोनागे युचपतरकत ॐव्यैघो तयान गकल्यो चेगन्दारनेद् चिलोरदतोडने अन्तद्धियंतिदचनोप 
यवल{ण्डवाना दपातर्दछत अनदनश्ष्टकाष। तयावन्दास्नाक््चया चगद्दारन्ठदग्यत्पणछचारदताल्न सन्तत्य 


=> 


~ व के अयिकीधोपरिमः क अन सोगव्यो षु ृदेष्ठिरयं [ठ {सख त्यि एददोप ररुकएपग्ी ॥ > यःय मप्डिग। [ष दन्द [म उधम 
र्पकः आापरख्च््िकत रिमन्तमोग्व्यो आरेडि्ंयाखादो वोश्ख्क्एपग्छाःं यर्वा मोपडडिगाद्टे चिव 


1 


> दज्ाररिचिदडदान ~~~ छाद्तेक (म नन्ता उडस्यमेदरि अहारमः ह म - -=टग > सदानिल 
जप्खज्हए्नज(्द्‌ तच्छ 7 खाप ग्टदस्यनव अआहारमगापेच्तिवावांख्ने जकुदटष्वणएडदाजागाः नत्नदकाल्य 11114 

पिंडदीने नेतदायकभिनाचरने उट यीदीते एतटिममागिने उनेदीन्निसखे नानेनिल्श्िडत्याजित्वसीषिनं र 

"पडदाजं केतचाएकभिनाचर्नें उदर्‌ योदाल एत्टेप्रमाणिज अाविखिदनेडनेद)ोन्निखं निनित्यडतयानित्यटीखिदह खणग्रपिड 


रउ बोलिदादिनम्रतिद्रदौरेतोजाग्दे तव्यजिदांचटत्यापग्णा चयाद्यारनाद्ित्नोभागङसी भिच्ाठरा 


न-नाचरनेसदाईन्मैनतं तदप्यगाखद्ङ द्ध "तयामका्ते तदग दुटनिद्डमाग्ाद "जता 
इद्लतःनाण गारः द तयामक्ारतददनयं ङुलटानद्टमाग्यई्‌ जर्टता 


मरः यास्दत 


० 
नद दद्‌ खम(यन्द्त 
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ने रासिन्ताचरवर्मनने £ ~ = अ > क न 
न~~ "दन ~<: ~-=--~--~~- सेदधम गः {पत्तिद्ा ष्यननपासकाय त्िाकद्ायचरो 
नेस{सदाचरक्मने नद्थिच्ि्ातें तेदसगाातिराननने ड ति न चधप्रवन्त 





व्न' उ7न्या्डिग्गद्ेनः चयससि च यात्‌ तद्यवाघुरषांतरकतं वदह्िर्निर्ग तं थनीक्तंपरिभ्‌ =< 
प्यल्ने ल्प, उन्हे चयस एन र्कन्दानायात्‌ तद्ययापुर्‌ष्पतसर्कत कद्ग त यालाजतपारगते चारु 


अददद. टार ~~ तद्वुटुदयांतरन श +€ दंयान्यीक्तं ~ परिमि व्यादेवितं => ~ 
पच्च दुनरन्जानाकात्‌ तद्यव्डुदव(तरनत चऋअन्यायनत वडिनिगं त्ालन्दूत पर कचाखःवत 


ज 


डियया तचानक्ल्यने तवियोधिकोटिस्ठु पुर्णांतर्नतादि विविटानन्न 
सेलिच्छनारे 1वद्कृर्पदिच्तियो यरो ऋासेडेलाद्‌ एकटा "नागेला इसेख्ररुङरेडश्ितिए 

दिनतित्वितिश चग्निंडेदिनलिश्ितिष्मारद्धिनतिनितिट चदड्टम्यरद्धिजति तचषययाराद्र' कुलाद्‌ श्वितिवाद््‌' शक्तिमः 
रण नोमत्ाएतत्पावारवायनत्रिेज्नया निक्डदेच्नवा एणव्लतन््रभिक् स्य शथ्क्ठ णीण्वाखामग्निवजं खवर दिंसमिते उडितेरुयां 
नन्ति ऋयारगन्दवैचन्छ्व छि उरस्या पटसनक्वग्यम्् पटमोडद्‌ चयोखन्बत्तो नभिुर्वौवजञ, चमति कुलंप्रेदुक्तानः यानि 


ह इदेयनदेएनित्य च्वऽपेपोरीचते प्रयससुद्रत्य +> = < 
पुनरेव सतानिङलाननि लानोवाद्यवा इमेयुक्खेदुनित्व ` प्रनिदिनं पिंडपोयोडोचते तया्रयिडयाल्योाटनद्दः म्रवससुद्धत्य ¡स्नाय 


च्यदस्या्यं < ~ न्ट 4 ~~ मागोत्ह < पोष्नेदं = मयतेर्त्ण => ~ स्ागमोप्रदयामार तथाप्रलाराशयकटावि ------£-~----->~ 
उ्वाप्यं नेसोग्रटिडः नित्य मागोल्ह पो तदतद्पष तर अत्रडटमाएत्तिनिल्यमपाद्कयागपोपचतुयामारः तयाप्रल्ारखङ्रुटखपः 
नित्वदानञुक्ानि निन्यद्नप्देवच््िसार्णद्र निचडसाग्दंतिभरवेयः स्ठमरपच्वयोचदुतानि तवाद्भटसुहः' उतिनित्यलाभात्‌ तेषुस्खेप 


ने [को ज ~, > विकी 9 € तदकव्टकार्दष 
जःसंयतवग : परण्जो-परजिचष्डरवग; सत्ता मरधियेत्ानिच व्डधस्योदातव्यमिति तयारूतसेवपाकंकृचु : तव चपट्कायवघः 


ह! 
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ल्यं =-= (व) तन्यत सयतसःत्ननो म प्यनाच्नामदिरेत (0 तए ० एतस्य स्तो सामग ५, सरगरत 
{ ख माक चदवररय-कुतःन्दाद्‌ अतसा ननासलाव नादट्चाप्रः वर्त्‌ प्न'स्सहु' तएन त एतस्याच्च्ः साय श्त 
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अचाराङ्गसुल 1 ९५ 








शिलंगाचार्य सत टका 

| सेवंजानीयान्तद्यथा घुसषातरकतमन्या्तं बहििर्गतं अालीकतं परिमुक्तमासेवितं माखुकमेषणीयं च न्नात्वालामेरुति ग्रतिरटक्की 
| यादिदसृततं भवत्य विशोधिकरौटिषैया तयानकस्पतेवरिशोधिकोटिस्तु पुरुपातरकतादि विशि्टोकल्यतदतिनिशुद्धिकोटिमधिरुत्यादसेभि 
| चुर्योवह.हपति कुलंग्रे्ुकामः सतच्छब्दाये सचवाक्वा्यपन्यासायेः यानिषुनरेवं भूतानि कुलानिजानीयात्तद्यवा इमेषुकुलेषुखल्‌ | 
| शन्दोवाक्यालंकार नित्यं प्रतिदिनं पिंडपोषोरौवते तथाग्रपिंडः शाल्योदनादेः म्रयसखद्भुत्य भिकच्तारथेव्यवखाप्यते सोग्रपिंडोनित्यः 
मागोद्धेपोपोदरीचते तथानित्यसुपाभागः; पोपचतुयभागः तथाप्रकाराणिकृलानि नित्या नित्यानित्यदानयुक्तानि -नित्यदानादेव 


| 
। 
| 


| 






| [| ज [५ व्‌ [4 © . 
णिडमाणाद्रंति नित्य"उमाणं ति ग्रवेशःखपक्तपरपन्चयोर्येषु तानितथा इदमुक्तं भवति नित्यलाभान्तेषु स्वपत्तःसंयतवग : परपत्तोऽ 
ई : सरवेीभिचा्थपरविशेत्तानिच बद्ध्योदातव्यमिति तयामृतमेवपाकंकघसु सत्रचषट्‌कायवधः अल्प चपाकेतदं त सयः 







ङतःस्थात्‌ इत्यतस्तानिनोभक्ताथे पानाथेवामविेन्नि;कामेदेति सवेपरु हा राथैमा दइ एवभित्यादिएतदिति यदाद ररभ्योक्ता' खलु 





र्य खलुतस्सभिक्छ.स्सवाभिक्छ.रणेएवासामग्गियंजंसव्वद्र हिसमितेस हिते सयाजरत्तिवेमिच्राचार 
स्यद्वितोयख्‌, तस्क घस्यपिंडषणध्ययनस्व प्रथमोद शकसमापःसेभिक्छ.वाभिक्वुणीवा गाहावद्क 
लेपिडवायप्रडियाए शअणुपविद्ं समाणेसेच्न' पुणएनाणेच्ना असणंबा अभिपोसदहिरएसुवाञ्दमा 
सिएसुवामासिरएखवा दोमासिएसुवा तेमासिएसवा चाडम्मासिण्खवा पंचमासिएसवाङृस्ासिर 








भाषा 
दिवेखद्‌ शनो परिसमाशिद्र कचरे खलुद्सेवाक्यालंकारि एय॑एपुरयकीयारंभौ जकन तेदसाभुनों सामग्गिर्यकडता समग्रपणोजे 
उन्नमखत्पादना एणामंडलिदोष विश्ुद्धयाद्ारलीजे तेयादिदेः च्रानद्भैनचारिल्र तपकीर्याचारए चारित्रतपनीर्यचारणए 
संपन्रपणोजा रिवो तथाजेसन्बह हिंगै्यथे शब्दरूपरसस्पथेने दत्यादिविषयानेविषे समितसम्यक्‌ प्रकारिखुमितो तयाय॑चखमि 
तिसमितो तथासादितेषितकारिया न्नानदगेनचारित्र तें करीसद्ित एहवोखतो सदाजएसदासंयमयुक्ताधद्र एउपदेशयौ रुघमेखा 
भिर्जवूमतिड कचेदे भगवं तश्रौमद्ावौरना समौ पयकौसांभलौडध' इमक्ध'' एडपदेयपरि चारि त्रिये'विषयनकरिवा इतिश्रीया 
चारांग दितौयशुतखाषे पिंडेपगाध्ययनिप्रथमोद्‌ शकः दिवेप्रिंडेषणाध्ययनि वीजोडदट्‌ सो भा रभियेर्टे पदिलेखद्‌ से घादारलेवानो 
विशेषकच्येा इहा पुणतिन्तेन विथेषकेङे तेसापुजेवलौ याहारणएचवोजाणे खट मिपोसदिएरुष्टमीनेविपे पौषघवरतवियेष जेदनेदं 
| तेभि पोसद्िंयाकद्धिये तेदने विषेतया अद्धमास्िएखकतां मासनोचद्धं पच्च तेखनोचद्ु'पत्त तेदनेभिपेनेवतवियेपतन्निमित्त 





उऊचतथामासिक एवंदहिमासिकं चतुमी सिक पञ्चमासिकषार्मासिक जेमासेतिद्र"करियेविधमासमरतिद्'करिये लीन्नेमासिचचचचये 





दरौपिकाटका 
यदिचलवारि शदोषख्ुपरिशद्धस्य पिंडस्येपारानं क्रियते ततृन्नानाचारादि संपन्त्ापेति सव्व ष्िंति यत्सर्वे; सररुविरसादि भिण | 
हारगतेः सभितःसंयतः सदद्धितेननतेते इतिसद्धितः एवंभृतदटायतेन संयसचक्तोभवेत्‌द्युपदेयः ्वौनीति उधश््ं खरमीलवृना 


सानसाह भगवतःसकाशात्‌ शरुत्वादंनवीमि नतुख च्छयाः ओेप॑पूवेवत्‌ इति्ाचारांग दितौयग्डूतसकन्धे प्रथमपिंडपणाध्ययनस्य 
दितीयोद्‌ यकप्ररौपिका उक्तःमयसोदेथकः साप्रतंदितीवयारस्यते अग्यचायमभिखंवंघः द ार्नतरोद्‌ यके पिंडःमतिपादितःद्रदापि 





तद्नतामेव विगशुद्धकोटिमधिरुत्या सेभिक्खूबार्‌ यादावद्कुलं पिंडवायपडियाए अरुपविद्रं उसायेरेच्नंपुष्पजागोव्ना श्चरुं बा४ 


अटसिपोसदिएखवा अद्वमासिएखवा मासिणडवा दोमासिष्ट्डवा तेमासिण्छवा चङ्माखिएड्वः पद्टमाचिरएष्वा कम्भासिएस्वा । 


च 7 











रू 





अचारःद्गसुत 1 


पो 
नि 


| 
 । 





क श्रोदगाचायवसत ह 
गादगाचायरुतटिकः 1 
शब्दोताक्यालकारयेः एतत्तखभिचोः सामग्रयसमगुताय दृदमोत्मादनग्रहगोग्छा सवोजनाम्रमागणां गादधुसकारग्टः खुपरिगृद्रस 











पिंडस्योपादानं क्रियते ततृच्रानाचारमामग्रम" दगेनचारित्रतपो वीर्वाचारसंपच्रतायेति श्रयवेतन्यासग्र' खूतेगेवदगेवति चकवर्छ; 
, सरखविरसादिभि रदडार्गतयदिवा रूपरसगघस्पययगत; समिततःखंयतदत्ययंः पद्चभिव्रासमितः ्ु्तरेषएुरागह परडित दूतिवावत्‌ 
एव भूतश्रसडदडितेन वत्ततद्तिसदितः खडितोवान्ञानद्‌यन चारित्र रेवं भृत सदायतेनसंचसयक्ती मवेदितय्‌ पदेयःत्रवीमोतिर्ज॑ू 


नामानं खषर्््ं खामीदमाइ भगवतःसखकायात्‌ सलादहंववीमि नठुखं च्छयेति येपंपृववदिति पिंड यग्वाष्यचनम्ब श्रचमोदट्‌गमःस 
माप्त उक्तःमवयमोट्‌ यकः सांप्रतंद्वितीवन्मारम्यने यस्यचायमभिसंघः ददानंतसोषेगके पिंडःम्रतिपादित म्बदधिद्ापिततामेव 
विद्युदधिकोटिमषिलत्वाह सेभिक्डुवादत्यादि सुमावभिचुयत्यनरगनादिक मादारमेवंमूतं जानीचाव्‌ तद्यवा्रटम्यादौयपर उपवाखा 
दिकः अटमीपौयवः सविद्यतेवेषति प्ट्मोपौयधिका खन्ृवाःतवा मदहमास्िकाटवव्र ऋतसंविःतो पयेवसरानं तपरिवन्त । 





खुवा उछस्ुवाउसंमीसवा उपरि यट सवा वदवेखम माद्र ` अतिडिकिवणवणौमगेएगा 
तोडक्छातोपरिरचिव्नमाणेपेद्ाए दोडिंखक्खादिंपरिण्सिच्नमारेपेदहार ति्िंखक्साडिं परिरए 
सिच्नमारोपेदारचडरिंखक्खादधिं परिरचिच्नमाणेपेह्ाए कु मौसुद्धातोवा कलोवातितोवासखि 
हिसखिचयायोनापररिर सिव्नमारेपेहाप्तदग्मगारं अ्रसणंवा अपुरिसंतरकडंजावश्रणासेवितंञ्र 





भाया 

सासिपांचमेमासि छट मासि.नेञन्मृव्धद्‌ तवारकुवाकर्ताज्त ेमंत्िचिरवसंतग्रीष्मदरत्याटिनिमित्ते ेरवत्‌खवतयथाररुधी 

' खवा तनी संधिद्र' ऋ तुनेविचाले तयातुनेमरावर्ि द वीगीचतागती ईशिप्रमाविवे$ एकगद्म्वरन्वकरे तिं वस्यायर 
सरात्राह्मय यतिधिकूपग्ण वनीपन्तएतदानि" एकदा डःमाडि यको परीसीनतोदेग्ती विड्ध'हांडीमादियको परसयसीलतोलिड्ध 

मादियकोप्रसस्रीनप्देष्यी कुमोयुद्राउक्रडतांखाक्डेमुखिद्ारकदतास्नांकडमुष्विटाढदोतेद मादिव कलोवाद खक डतार्वत्रमवपिं 


खातिहमाद्धिवन्नोतयाजेततियेरुनिधिरुंचयच्यनपानखादिमस्वाटिमनोकीषीद्रनेदमाद्ियकोपरि्खिव्नमागेर्कीलनेदिखीतवामका 
रन्मयनपानष्टादिमखादिम्मयुदपांतरकतवादिरिविगुनोक्योश्ापयो विरुुक्राघाविगामोगव्योवियाश्माखाद्यौम्राखुकय्नेषग्णीयं 





दौपिनार्टाक्रा 1 

खज वारुसंवी खुवाखपरिवट खवावद्वेशमणमादग्यव्यतिदधिकिवगय व्यीमनेणगातेारक्डातोपरिणद्िव्नमारेपेहाण्दोटिंखक्डा 
हिपरिएचिन्नमारे येद्यणकु मिखुडानो वाकालावाततीतोवासन्तिदिसंचवातो वापरिणशिच्नमारेपेाएतष्यगारं अषुरिरखतरकडं 
| लावच्रणायेवितं चपन्व्यरेदसिन्न चावनोपडिगयदेव्नाअ्द्दुणप्वनागणेन्ना पुरिखतर्कटलाव असेवि्यंलावपडिगाद्धेव्ना 
समावमिद्युचत्‌ पुनर यनार्दिकमादारः णवमूतनानाचात्‌ चद्ययाञ्चटम्याः मौयघञ्पवाखादिकः यटमीमौपवः छविद्यनैयेपति चटमीं 
पोयविका{खन्यृवाः चद माखिनादवच्ं छऋतुसंधिःतोःपर्यैवसानं ऊ त॒मदिवन्तैः छ चंतरंद्त्यादिषु प्रकरयेुबद्धन्‌ तसस्व्रद्मग्ण 
तिथिः छपणवणीनगात्‌ एकग््रात्मिटस्गात्‌ ग्टडीताकपदिकं परिएस्िच्जमारएएत्ति तद्‌ वमानाडारेय मोज्यमानातूप्रच्छटदा एवं , 
दिक्रादिषिटस्छपवः संकटमुष्टः कुमीकालावातीति पीविटकंवा चख्ात्‌वारक्स्मात्‌ रुनिधिगेरस्ग्देः खनिचयःतच्यत्‌ तटण्छंवि 
घंनावतिर्यपिंड खमयादीर्यपरििरसिच्नमां पेडारच्चिएवंमतंपिंडं दयमार्नहद्रा अयुरपांतरखछता वियेपगां चग्राखकममेषरण 


मित्िमन्यमानो लानेखतिनम्रतिज््धीयात्‌ अयदुनःखभिच्धः युदयांतरकछतादि वियेपणविगि्टंनानीचा त्तोग्य्ीयात्‌ चापरतंवेषु 


(^) 











~~ १ 
4 स्‌ 
आचाराङ्गसू्र 1 ९७ 





शीलंगाचायं कतटीका । 
ऋरतव॑तरमित्यादि वहन्‌ यमयानादह्मणा अतिधिरपण वणिभगानेएकस्मात्मिठरगातृर्ट्डौवाकूरादि कंपरिएरिव्नमाणएत्तितदीय 


माना हारेण मोज्नमानात्‌ प्रच्य्ाणछंदिकादिकादपि पिठरकातृग्टीतेत्या योजनीयमिति पिठरकषव संकटमु्ःकुभौ कलोव्य 
दित्ति पी पिटकंवा तख्याद्दिकखादिति संतिसं निधिगरसादेः सन्विचयः तस्मादति तरण्वं विंजावतियं पिंडं समणादौशं परिएसि 
ज्नमांपेदाएति ंभूतंपिंडं दीयमानंहदा अगुरषातररूतादि बियेषमराख्क मनेषणीयमिति मन्यमानोलाभेखति नम्रतिरटछौ 
यादिति एतदेवसविशेपणग्राद्यमाद महेत्यादि अथयुनःसभिचतुरोवंमूतं जानीयात्ततो ग्ट्लीयादितिसंवंघः तद्ययापुरुषांतररूत 


प।सुर्य॑ञ्रणेस णिज्जंजावणोपडिगादजा्रहपुणणएवंजाणेञ्जापुरिसंतरकडंजांवखासेवितं फासुयं जाव 
पडिगाद्धेऽ्नामेभिक्छ.वारनावपविद्ं समाणेसेब्जाद्र ुणक्लाद्र'नाण्ठजातंजहाखग्गकुलाणिवाभोग 
कलाणिवारादरसखकुलाणिवाखच्तियङ्ल!णिवाद्रक्खागकुलाणिबाहरिवंसकलाखिवाएसियङ्लाणि 
वावेसियकुलाणिवागंडागकुलाणिवाकोट्धाग कुलाणिवागामरक्ख कुलाणिवावेक्रसालियकुलाणिवा 
भाषा । 
जा्णौलाभिक्कते नपडिगादहे साधुर नरी अयवलीडमजाणे षुरुांतरकृत वाहिरिनौकल्ये' चापणोकीघोभोगव्यों खायो 
ाङकएषणीय लाणीपडिगाहे छिवेजिणिकुलिद्' भिचवाभणीपेसिवें तेकद्धेढे तेभिचुचारितियो ग्हस्यनेषरिभिक्ताने र्येषरे 
गयोद्धतोजेएहवोकुलजा णेतिणेनाद तेकवणखग्रकुलाण्पिवाखग्रयौादौश्वरटेमा र च्तकपदवी दूयाप्यातेहनाकुल तथाभोगकुलाशिवाभो 
गजे रो मादौष्ठरे' पून्यस्थानकिकरौयाप्या तेनाक्रलराद ्कलाणिवा राजन्यजेभित्रस्यानक्तिवन्तं खक्तियक्लाशिवाचतियराठो 
डादिक तेडनाकुलद्क्डागकुलाएरिएवा इच्छा कुखौषदीण्वरनां वंशनादरिवंखकुलए शिवः दरि वंगच्रीनेसिनाएयनावंयजातयादवेत्यथैः 
तेनांकुल एसियकुला{णवा एसियक्तां गोटगोपालादि तेदनांकुलवेसियकुलाणिवा वेश्यवाणिया तेहनाकुलग॑डागकुलाणिवा 
गंडागनामितकद्िये जेग्रामरत्तक कोटपालादिक तेहनाकुलबुक सालियकुलाणिवा वुद्षसालिया तंतुवायाजपट् कूलादिकबणे 





दौपिकाटौका 
कलेणभिन्ता्थे भवेश्व्यन्तान्यधिरुत्य। इ सेभिक्छूवा र जावपविदट्े समाणे सेच्नाइपुणक्ला इ जाणेच्ना तजदाग्गकुलाखिवा भोगकु 
लाणिवा रायणकुलाशिवा खत्तियकरुलाणएिवा इक्ागुङ्कलाणिवा 'हरिवंसकुलाणिवा एसियकुलाणिवा वेसियज्ञलाशिवा गंडागक 
लाशिवा कोट्रागकुलाणिवा गामरक्छकुलाशिवा वोक्षखकुला खवा अन्दयरेखवातदपगारेखूवा अदुगंदिएस्डवागहिएदवायसुर्णवा४ 
फार्यंजावपडिगाेज्ना सभिचतुभिचा्ये भरवेष्ुकासः चानिपुनरेवं भूतानि कुलानिजानौयात्‌ तेषुभविगेन्तयया खग्रा्ारस्िकाः 
भोगाःयान्न; पृज्यस्यानोवां; सजन्यासितरसंस्यानौयाः चतिवाराष्क्टादवः इत्साकंवःकपभ स्वामिवं नना: उरिवश्यारिवं गनाः 
एसियन्ति गो्टाःवेश्वावणिजः गंडकोनापितः चोदिग्रामेउद्रोषयति कोट्रागाःकाटतचिकावद्धि किनः वोद्धशालीया तन्तुवाया; यन्य 





शोलंगाच चंरुतटीका । 
नित्यादि समरत॑यषुङकेषु भि्ार्थेमवेटव्यं तान्यधिकुत्या च सेभिर्ड चेत्यादि खभित्तुभिचयाथे मवेदुकामः यानिषठुनसेव॑मूतानि नानौ | 
चात्‌ तेषुप्रविशेदितितनं धः तद्यघाखग्रा्ारचिका भोगारान्नः पूज्यस्यानीयासचन्वाः सखिसंस्यानीया चत्रियाराष्रकृटादय इच्छा | 
कवच्छपभसवामिवं धिका: 'हरि वश्य हरिवं्जा मरिष्मेभिवंयस्ानीचाः पसीयतन्तिनोाः वेश्यावपिनः गरण्डकःनापितः वोदिग्रामेरष्टो । 


ट )] ! 
॥ ' पषयति को्टायाकारतचचका बद्धं किनडइत्ययेः वोक्षणालियाः तन्वायाःकियन्तोवावच्न्त इत्य पदरति अन्ववरेषुदातया परकारेष्व । 
(24 ननन ५५. 









साम्नि 
(14 














डिग्गारन्नासेभिक्छ बार गाद्रावद्रकुलं पिंडवायपडियारए चरगपरविद्र समाणेसेज्न पुणएनारेच्नास्रस्रगं 
वाष्टखमवारसुवापिडणियरेखवाद्‌ दमदेसवाखंदमचेसवा सह मद्ेदुवायगु दमदेस्दवामुतमह्ेगुगाज 
क्खमह्ेसुवाणागसद्ेखवा युममद्ेखवां चंद्रचमहेवागक्छमद्रेसुवा गिरिसद्धेसुवा द्रिमद्ैसटुवाञ्ग 








माषा 

[9 नेना च्द्धीन्यनें [+ नेद [१ तवामकारकदद र [र ॥ } चिएग्डजदतां [1 ति रपारन्िक्द्या ए ४ 1 ऋ लातान्लेडदुग चछानकर [न 

नेहनाङ्न्ल ज्दाचनचद्‌ तचाग्रकारङुदपर यदुगुः च्िणखकदता लपाशलिकद्या यच्वान्नराद्रनिदां चाताकोददुगु छागरर 
जिद्रेनद्यैगरदहे ल क [ €. ग ~ 

चिद्रृनड।गरहनदा एढवाद्यदुरु छित अगडतकुन् तेदनेतिपेलदृम्राखक एपगोवच्धवन पानम्डदिनस्ादिमि नाभिक्तेचाश्चुपडि 





+. अचाराह्गसच। 
अखयरेखवातदप्पगारेखकुले मुच्य दखिरखवा अगर दितेसुवाय्सगंवा2 फासुर्यएससिच्न जाव्प 


न नेलोनिल्योच्द्‌ = = 9 ~~ च्द्चि ~ 
जाग्ेतेकद्धेे उनवाणएडवा खनवाचलि दातो मेलोनिल्योदद्‌. एनावतारन्दवविटेण्डागी वग्योलोनम्न्टि" चेरुमकावज्दिये तेद 
जलियादाराद्ितिकरता 4१। 


नेल्पि सरचना पेउनिकरखतकनेका व ~ = पिडननिकग्क = ददि  - =€ तचाटूटनद्धेगुवाद ~ल 
नेठ्िषं पिडनिचवरेकका पिउनिकरखटतकनेजा निनेयादाराद्धिककरताड्धदर्‌ चेविडननकग्कड्टिये रैद्टनेकिण तचाद्टमद्ेयुवादु द्रन्‌ 


गा्ेद्न्यये ददाना दुरु प = तेनेव भ भ ्दारमग ५ (य ८ रण्वं 
गहेदन्यये; परिदा नां मात्पण्णालेतां लोनदुग "शक्रे तिद्यनखेवो तमिद्ग्यदस्यमेषरि आाद्ारमग्धोगयोद्धतेनजेग्रादारणएद्नो 
ढ्‌ 
छोन्यवये ~ दमदेसवाख्यटकदतां < न्नान्तिकेवनिदर्न्‌ + ~ ~ व्िच्िद्धिकस्ति ~, ~~ ~--- ~, तमन्यान्यय = % स्टनरेवासट्र 
, सद्व ।तष प्टद्महस्वाख्यद्क्दता नाःनतकेवने ठन्म्िमा ‡णद्धकवष् त्दटनाण्लाल्गर्य तमद्धानयंर पठर्‌द्सष्रता 








टीपिक्राटीका 1 
वग तवाभ्रनरेषु चलुगु्मिनेष च्रगद्छषुङ्नेषु तत्रदुगुश्ितानि चमनारकृन्ादीनि गरद्ाश्िदास्यादटिङुन्धानि चिपचचवभूतेषठु 


सटिप थ्य ननाद = मन्यसानोगद्यीयादिति चाद्धिति रेचव्यञ्दःर नाज्यति ग सदार दच् एगःयागन्ना 
ददु दश्रस्नसड देकं प्रारकस्ेषणादमिति मन्यसानोग्््धायादिति 3 भ्ज्द्टुकारं नान्पः वट र्नागनन्न दप 
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गरेका यूभमदेवा चेद्वमद्धेवा रक्छडमद्धेनवा गिरमिद्ेग्वा यगडमद्ेखवा खरमदधेन्डवा ददसद्धे सवा नद्धिखागरमहेसवा 


च्रोयोन्खडाग्यो परिणलिन्नमाये प्राणटोद्धिं नावसंशनिचवाश्ो परिएकिव्यमागे पेद्टाएतद्रप्पगारट असग अषुरिरूतरगयाङावं 


नोपडिगादेव्ना सभिन्नुवंत्‌षुनरेरदंमत् सादाखदिकंनानीचात्‌ तटादरषांतगकतादि तियं अमराज्मनेयग्दरीयनिति सन्मानो 


[ग 


[1 | क) 


* ॐ £ [र्‌ (न ५.१ गीता क सकु दांव 
नग्य्)चात्‌ तवचमनाजोमेलनंः प्रिंडनिनरः पिडख्तक्मचस्त्यटः इ द्रन्मवप्रतौतः ्कध्नान्तिकेयः स्द्रादवःमतोताः सुक ट्व 


॥ 





~ लच्यनमनादाराद्ड < आारकेषयौचन्नि न्द प्त सम्या सो श वे दाद्धिति तयारेभिक्खं प्रैत्याटि = 
रगाद्िलदपनि वियरवमनेधुकुिष्र लन्यनाननादाराद्धिकं प्रा्कमेषयौयभिति नन्मानोग््छीवाद्धितति तयाेभिक्ड, वेत्यादि 


अागरमडेन्वा श्रन्नदरेग्डवा तद्प्गारेन्डवा विस्उस्वेर्मदामरेछवा वट म7्त्सुवहवे सलग्यमादग्य अतिदिक्विग्यवग्पिमएख एगा 











£ [| दवलद्देव [4 श्तव्यः स्ट्तना हः क. ~ तिसादव्तानं अ समुच्च 
इग्डरण्ुदुः दूजलदेव भतव्यं तरवियेयं नतेम्वनमत्तिवियेय दमत्तेलेष्टतना भ्मगानत्रियेत्रे दे ठदवज्नदतां प्रतिलादेव्तानी 
वण्डिएडन्मवनागिने स्वतोर्यापिरती्य्नी व्यक्तिद्दाननामे - टचण्व्वतदरीकदतां गुप्ा्यगडकदतांद्यातटावद्रदनदीमररतेजदिरे 


अआचाराङ्गखूल। १६ 


उम दृखुवा तडागमदेसवाद्‌हमडहेसुवा खदिमदेदुवा सुरमदेुवा सागरमहृरवा आगरमदेसुवाख 
खतरेसुबातहप्पगारेखुविूवरूवेखुमहहामद्धेखवटमा रे खवनहवेसमणम7 ह एस्रतियिकिवणवणिम रसु 
एगातोडक्खातोपरिणसिज्जमाणे पेद्ारदो हि जावसखिद्िसरखिचयातोवापरिएसिज्जमारेपेन्मएत 
हप्पगार अ सणंवा्टख्पुरि संतर कडंजावणोपडिगाद्ेज्नाञ्चहपुणणएव जाणेव्नादि ख जंतेरि दायव्वं अह 














भाषा) 


म र 







| 
खण्याविनाजेनौवाण सागरसमुदर आगरवावा दिकऊपलिवानीष्ाणि एतलाने'निभित्ति जेमरोच्छव तेचनेविपे तयायनेरा ||. 

1 
दतथाग्रकार तेचवामदोत्सवविपे एतलानेमदोत्सवेवन्त ते षणा्मण बाह्य फयतियि छपणवरीमगादिकने विषे एकदहाडलीमाद्ि | 


यी विद्ध"हांडलियामादियी त्िद्ध'द“दांडलिया साद्िथीवांसनाभा जनमादियौ परौरौजतोदेखी तथाप्रक्तार चगनपानसखादिम 
॥ 

स्वारिस अपुरुषांतरकत इत्यादि शब्दपाङ्ल्ि वस्छाराक्तिसजाखणिवा एडवोच्ादार साधु नपडि गाहे वेजेद्वो्ाद्ार खाधलय ते | 
| कडेष्े अयेडिववलो जेखाधद्मजागे तेरौधाजेतेच अमणमाहण नाद्य णने'देतोद्ध' ते अयवाजि हां घरनेविषेजिम तादेखौतेदकन्हे 

















रौ पिकाटोका 





[1 


। दिवः तदेवं मतिषु नानाप्रजारेषु प्रकरणेषुयः कचचित्‌चमण व्रा्मणातिथिङपणवणोमगादिरापतिति तस्ेसर्मखे रीवतिड़तिमन्यमानो 
| अपुसरधातरङतादि विशेषणत्रिशि्टं आदा रादिकनग्टङ्कौयात्‌ एतदेवसवियेपगाग्राद्यमार अदपुणएवं जा णेज्जादिन' जंतेखिटायव्वं 
। अहतवयमुजमाणे पेहाएगाहावद्‌ भारियवागादावद्य॒त्त वाधूयंवाङ्ण्ह वाधा वादासंबा दाखिवाकम्मकरःवाकम्मकररिवातेपु्नामेवं 
सालोएल्ना आच्चेन्तिवा भगिणीन्तिवादाहालिमेद्त्तो अन्नयरभोयणजायं सेएवंबदं तसपरो्सरणंवा चाट दलणएन्नातहष्मगारं 
श्रख्य॑वा४ स्वां जाएव्ना प्ररोवासेदिन्ना फाख्यजावपडिगादेच्ना अयघनरेवंभूतसादहा सादिक जानीयान्तद्यघा यत्ते भ्य;अमणा 





| प्रीलंगाचा्यकारतरीका 1 


रेषणा गरा्यमा्नदेत्यादि ययपुनरेबंभूतमाडहा रादिकं जानौयातृतद्ययादत्त'यन्ते्यःखमणादिभ्योदातव्य मथानंतरंतत्रखतएवतान्‌ 
ग्स्यानु्भुजानान्‌ म्र च्यदद्रा डारार्थौ ततरयायात्‌ तानुग्टदस्यान्‌ खनामग्राहमाद तद्यथाग्टहपति भायीदिकंमुजान पू्मेवालोक 





तत्थसूजमारेपेहाए गाहावतिभारियंवागाहावतिभगिरिंवा गाहावतियुत्तंवा गाहावतिधु्ंवाखु 
ण्डवाधातिंवादासंवादासिंवा कम्मरवाकम्मकरि वासेपुव्ामेव अूलोणए्जा ज्राडसेतन्नित्राभगिणित्ति 
वाद्‌ाहिसिमेणतो अणयर्भोयणजायंसेवंबदतंस्म परोच्रसणंवा 8 आइ .टलणएच्नातद्प्यगारःअस 
णंवा्टसयंबाणं जाएञजा परोवासेदेज्ना प्रासुयंनावपडिगादेच्ना सेभिक्लूवार परः अद्वनोयण 





भाषा 
याचे तेकोणग्य दपतिनी भायर्टहपतिनौवदिन गटदपतिनोपुतर ग्टदपतिनौपुलिका तथावलीधाद दासदारीकम्सं कर खथवाकर्म 


करी एतलामाश्िलो अनेरो पिले आालोएल्नाकदतां देखेतिवारेतेदकन्ह किसौपरिमागे तेकण्दे मारसोनिमाबुष्यतिवदिनं 
एदा दारमाडियको सुभने"याउार दकि एचवोंकडतां चागिलोपुडव अयवास््नीतेखाघुने' अगनपानव्ादिमस्वादिम अाणौदिये 














भिम (५ 
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~ न 3 "ध्यः = ६ 


क 
९० ्राचाराङ्गसूत । 


---------~~-~~--*-----~-----~--------~-~----~- ---~----~-~-------------~----~- ----- 





टीपिकाटीका 
दिभ्योदातव्यंतदत्त अयानंतरंतत्र खतणएवतान्‌ग्टदस्यान्‌ भजानानृपेच्यं आदासर्यातत्रयायात्‌ ग्टष्रपतिभायादिकमजान पूठमवा 


लोक्षयेत्‌ म्रभप्रभसंदिट'वा ब्रयान्तद्यवायायुष््रति भगिनिदासासिमद्य मन्यतरद्रोननजातं इत्येववदते साधवेपरोगरद्ख्ध ्राद्धत्या 
श्रनादिकंदद्यात्‌ अरतचजनसंकुलत्वात्‌ सतिवाऽन्यन्िनू्‌कारगो खतणएव सायो चेत यचावितोवा ग्स्योददयात्‌ तल््ारुकमे पगीयं 







| मितिमन्यमानोगटक्छीयात्‌ अथान्यग्रामर्चिंतासधिरुत्या सेभिक्खुवार्‌ परश्रद्वनोयगमेराण्‌ सखडप्रडियाणएनो चभिसधारेन्नागम 
| णाएसभिच्ुः परमके अद्धेयोजनमातेचेतर खंखंन्तेवि साध्यन्ते मागिनोयतसासंखडिश्ता मरतिनोभिमंधास्येत्‌ गमनंनतनगच्छेत्‌ 


गिं गाचायैकुत टीका 

येत्पग्च त परभुम्रमुसंदिटवा वूयाखद्यथा खादद्मतिभगिनीोत्याटि दास्यासिमद्धयमन्यतरद्गानन जातमित्ये व॑वद्ने साधवेपरोग्टरस्य 

्द्ृत्याथनादिकं दद्यादतचजनसंकुलववात्‌ खतिवान्वस्मिनूकरारगो खतएवसापूर्याचेत अ्रवाचितोवाग्यदस्योादद्यात्‌ तत्ममारुकमेय 
गियमिति मन्यमानोग्टङ्कोचादिति अन्यग्रामर्चिंतासधिरुत्याद सेभिक्ख वेस्याटि सभिन्नःपर प्रकपगाद््‌ योजनमाते सेतर संप्य 





| 

| मेाण्संखडिंणच संखडिपडियाणणो अमिस्ंघारेव्नागम णार सेमिवूवार्‌ पाद्रणंसंखटडिणापडो 
| णंगच्छः च्रणाटायमाशणेपडणंसंखडिंणच्वापाईणंगच्छे्रणाटायमा दादि णंसंखडिंणचाखदो णं गच्छः 
| अ्णाटायमाखेउदौ ण॑संखडिंणचचादाद्िणं गच्छेणाटायमारेनत्येवसासंखडोसिया्त॑नदा गाम॑सिवा 
| णगरःसिवाखेडसिवाकव्वडंसिवामंडंवंसिवापट्णंसिवादोणयुदंसिवाशिगमंसिवा च्ागर स्तिवाच्रासमं 
| 


॥ 





भाष 
निमित्तिश्रादार केलविवाभणी घणाजोवसंखंडिये तेसं खडिकदिये तेजागीसं खडि पडियाएकचतां तेदनीग्रतिनज्नाद सं खडि 


सजारदर".मनमाहिचों तवी तिदहांभणीगमन सींचे एतावता संखखडिननाद्रदत्यये हिवपदिलोंसंखडी प्रटत्तजाण्णौ नेकरिवेतेदे 
खाडषे तेभिचुचारित्तियो पादनं खडिनच्चा पूनदिखिद'  संख्डिना णी पथिमे'जाइस्यंकव' अग्णाटायमागेकडतां तेसखडिय | 
नादरतो तथापश्चिमे' सुखड्जागी पूवेदिसिद्रसंखडिनाणी उन्तरदिसिष्रजाद्र अरणाढायमाणे अनादरतो तयाउनरदिसिद्‌ 
संष्ठडिजाणी दचिणदिखिद्'जाष्र अगाटायमाे तिसंखडिविपे अनादरवं तखतो एतलेख'कल्यो' जिं खडि तिदहनिवें 
एभावनयेवशा सं खडीचियाजिद्तिसंपडिङङ्‌ तेकिद्धा कि हातिकद्धेरेगामं सिवागामतेकल्िये जिदं सजकरषग्याद्रवणाड्ध इतेने | 
विपे नगर॑खिवा लिद्धांकरनद्दर-तेनगर तेचनेनिपेखेड सिवा लि दचांमाटीनोप्राकारुड्द्र ` तेने वियेकव्वडंखिवा लिद्ारूडालोकरा 





जादिकनजङ्दर' तेकव्वड कडिये तेहनेविपेमडंवं सिवा विांविद्ध'दिसि श्याधोयोजनमादि ग्रामनड्धद्रतेखनेविधे पटटयंखिवां पन्तन 

सभेवस्तुनो उत्पन्तिस्थान तेनेविपे अगर॑सिवा जि वापरसुखधा वनी खाथिड्धद्‌ तेने विपेदोणमुंखिथा जिदं यकी नलवह् 

यलवट्रविद्ध नी प्रटन्तिङ्नद्र तेद्रोगशुष्ठकदिये तेनेविपे निगमं सिवा लिदाएकलावाणियाजवसे वीनालोकयोडा तेनिगमकडि 
५) दौपिकाटौका 

यदिपुनगरौ मेषु पूैम्ररन्तयमनं ततं खिंपरि श्राय यद्िषेयं तदाह सेभिक्ख बार पाग सं खडि नचापडिरंगच्छे चप्याढायमायोपडी 

गसं खर्डिनच्चापादीयं गच्छे अगाढावमाणेरादिणं संखडिंनचाउदीयंगच्छ अगाटावमाणे उदौगांसंखडिणच्चा दाद्िणंगच्छ 

भणाटायमागेजवय व सं खडीसिया तंनद्दागा म॑सखिवा नगर॑स्िवा खेडंखिवाकव्वडं सिवा मड सिवापट्रणं सिवा दो गायुं सिवाय्याग 


॥ अरुमं खिवाखनिवेसं खिवा जावयययदारिंसिवा सुखडि सं खडिपडिवाएनोयभिरुंषारेज्नागमयाए केवलीच्‌ यामायायभेवं 
न = न्नननन्न-------चन------------------------------------------ क 
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स॑ खडंसंखडिपडियाए अभिसंघारेमाणे ्रादाकम्मिवंवा उदेसिय॑वामीसनायंबाकीयगडंवापामिच्च"वा अच्छे व्न॑वा्भिडमाद्टटुं 
दिद्जमागं मंजज्नासेभित्तु यदिग्राचीनापृवैष्यांदिखि रुंखदिंजानीयात्‌ ततःमतौचौनं सपरदिग्भागं गच्छेत्‌ अवप्रतीचीनांजानीं 
यात्‌ ततःमाचीनं गच्छेत्‌ कर्थगच्छेत्‌ यनाद्वियमागः संखर्डिं्नादरयन्‌ चतरैवासौरुखडिःस्थात्‌ तत्रनगन्तव्यं कवासौस्यादिति 
दर्गैयति तद्यथाग्रामेवानगरेवा खेटादयःभाक्याख्याता; तततेषुखवानेषु संखडि"नात्वा संखडिग्रतिन्नयानगमन मभिसंषारयेत्‌ 


। 
॥ 
॥ 
॥ 








- धिलंगघ्चायंकुत टौका 
"तेविराध्यन्ते प्राशिनोवत्र साखंखडिस्तां न्नात्वातत्मतिन्नवा नाभिसंधारयेन्नर पर्यालोचयेन्तन्रगमन मिति नतत्रगच्छे दितियावत्‌ 


यदिएनग्रौमेषु परिपाच्या पूै्ररततंगमनं तत्रचसंखडि परिन्नाययदधिषेवंतद्ेवितुमा द रेभिवदुवेत्यादिसभिन्तु्दिमा चीरनपूैस्ं दि 
शिसंसवडि"नानीयात्‌ ततःपतीचीनं अचपरदिग्भागं गच्छदयप्रतीचौनें परदिग्मागं गच्छेदवम्रतोचीनां जानीयात्‌ ततःमाची 
नगच्छ देवमुनत्तरतापि व्यत्ययोयोजनीयः कर्गच्छदनाद्वियमाणा संख्डि"अनादरयचित्यरयैः एतदुक्त'भवति यते वासौसंखडि 
स्यात्‌ तबनगन्तयभिति कवासोखयादितिदथेयति तद्ययःग्रामेवामादुयेण ग्रासध्छेपेतल्ात्‌ करादिगम्योवाय्रामः नादिन्‌कसे 
स्तीतिनकरं घूलिप्राकारोपेतदेटं कमटंकुनगरः सवेतोद्धं योज नात्मरेणस्यित ग्रामं मं डवंपत्तनंयस्य जलस्थ लपययो रन्यतरेणप | 
यीहारपरवेश आकर सताम््रादेसत्पन्तिस्थानं द्रोषणुखंयस्य जलस्यलपथादुभावपि निगमावगिनः तेषांसखानंनेगसं अखरमंयत्ती् | 











सिवासखिषेसं सिवा जावरायदहाणिंसिवा संखडिंसंखडिपडियाए णोखभिसंधारेउना गमरणएकेव 
लोवुया च्रायाणमेयंसंखडिसंखडिपडियाए अभिसंघारेज्नमाणे ब्राहाकम्मियंगाद्‌ सियंवांमौ | 
सञ्जायंबाकौयगडंवा पाभिच वाश्नच्छज्न॑वा अणिस वाच्रमिष्डंवा आहद.दिन्जमाणंसुंजेच्ना 
्रस्संजएमिक्व.पडियाणए खुड्धियदुवारिया्चोमङ्धिया ोकुज्जामहल्िवड़वारि याचो खुड्कियाचोङ् 


मापा 

ये्ासमंसिवा जिहांतापसादिकंवसे' ते्ाञ्चमकदिये तेदनेविपे अयवातीयेस्थान तेदविपेसंनिवेसंसिवा जेनगरने परिस्रव 
खतिदहांनगरमाह्िला लोकञ्मावीवसे' नगरने संकडपणे तेसंनिवेतकदिये तेचनेविपे रायदाशिंखिवा राजघानीतेकद्िवेलि | 
हां यजा्ापप्ययें अंतः एुरादिखदितवसे तेडनेविपे एतल्ेढामिसंखडिजाणी तेसं खिडिद्र' मतिन्नाकरीतिदहांनाञ' इमनाणी | 
ष्वारित्रियोनजाद्र तिदांदूजाद्बो चोँतवेषुणनददी तिवारे शिष्यकद्द्धे भगवनतेकांनिवारी चीगुरुकद्टेढे केवलीकेवलन्नानिक | 
रीजाफीडमकद्े अ्ायाणमेयं एच्ादानकमेग्रहिवानो ठउामपाटंतरियायतण्भमेयं एवं सं खडिनोंजा दवें यावतनकदडतां सान | 
| 

। 

॥ 








दोषनोनाशिनो तेदोपकेाभे रा इहे जेजेसंखडिजारे तेतेमतिद्‌'जादनामरीं मनकरताखापुने' अवश्वण्तलादोपमाडिलो चने 
सोदोपलागे तेकनेखेखाधाकभ्िं कट्‌ शिकमियजात कीतपासिद्ध्याच्छे द्य यनिरखटटयभ्यादत पाठदोपमाद्िलेयनेरेकि 
पिर किदोपि्ययवा एतलतेखर्वैदोपेकरीटूघत आडारतेजिसंखडिदध' जाद्रइतिभाव तेखंखडीनोघणी मन मालिं तवेजे 
एसापुमाहरोपगरण उदिशौचाव्यो तोणहनेलिमभावे तिमदेबोडूमजाणौ वचाघाकमीदिदोपलगाडे अयवानेखाक्च रसलोल 
परे संख्ठडीजाद््‌ ते्चाघाकम्मिं कादिकेषुर्णल्यं जीवनेरखने'द्विवनीपतां दुःकरद्धेवतःअक्खासघखी कम््ाणसमो हग्णी तदवयायेवं भवयं 
रुत्तौणएयमणगु-ता चउरोड्क्खं हिंलिष्प"ति १ इतिवचनात्‌ तवासंखडिनिमिन्त चावतांसाधुखदियीग्टदस्यवसति एडवीकरेतेदेग्ना 
डच यसंजणएटदस्यमरुतिमद्रकच्रावक तेभिच्ुपडियाएसापुनिसित्तिखड्‌ डियडुवारा नो जेषरनाद्यारसांकडाद्धदतेमदद्धिचदुवा स्य 


का तथामोकलादारनेहनांङद तेना सांक डां हार करे तयासी शय्या खसास्यानकतेनियमकरे लिमश्यनेरा 
2 क 
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99 न~~ ~ न्नः 















९९ च्राचाराङ्कसु च। 
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दीपिकारोका। 
नर पयीलोचयेत्‌किमितिचतःकेवलीवरूवातु ्राटानसेतत्‌कमेष पादाने ततस्र सं स डिपदिवा एल्तिवायासंस्दिम्बा तामभिधारचतस 
त्मतिन्नयागच्छतःसाधोरवग्वमेतेपां मध्ये चन्यतमोटोपःखात्‌तद्यश्राधाकसेवाचोदे गिकंवासिच्रजात वाकी तकतवाच्द्यतकं गा चाच्छदयंवाय् 
निरृटयभ्वाद्धतनित्येतेपां दोपाणासन्यतमदो पडुटंमुजीतसद्िप्रवरगजन्तौ एवं पवोलोचयेतृचयावंवतिमल्मकरगसुदिभ्येदाचातःतचर्स्य 
मवायेनकेनविलत्मकारेणदेयमित्यभिसंघावाघाकर्मीदि विदध्यात्विचचुसं खरडनिमिन्तगच्छत :साधूतुदिश्बगहसखण्वं भूतावसतीकुवी दित्या 
हद्स्य्जतेभिक्ख पडिवातेखुडडिवदुवारियाामदल्िवातोकुव्नामदतिवदवारिवाश्ोखडडयातोङुज्नाय नायो रेव्जाश्नोविसमाच्रो 
कुव्नाविखमाय्योखेव्नायो खमाय्योकुज्जानिवायायोसिज्नाच्रो पवायायोकुच्नापवायायोसिच्जाग्यो गिवायवाश्चोकुन्नारतोवावार्दिवारस्र 
यस्हरिवाशि्धिदिचरदालियर्‌सयारगंसंयरेज्नाएसाविल'गतामोरुज्नाए्क्डातोतम्हासेसजरएनियटतखण गारपुरेसंस्वडिवापच्छामं 
खडि वासंखखदिंपडिवाएनोञ्भिसंधारेज्नागस गाणएण्यं चलतम्यभित्रखम्यभिक्डगगिएवा साम म्गिविजं खुव्वटेहिंसनि तेस डितेसयानए्व्नासि 
न्तिवेमिहितीवच््रतच्कन्धे प्रयमाध्यवनस्यहितीयोदेयकःसमाप्रः अ्म'जतिन्तियग॑वतोगदखः स चचावक्ः्ररतिभद्रकोवास्यात्‌ततासौसा 






धुप्रतिन्नवाच््द्रदासः सकटहायवसरत्यस्रा मडाडाया.कुयात्‌मदाहायाःकायोपच्चयामकट्दाराःकुवत्‌मदाद्ायःक्रायापचयास्कट्टा 
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शिल्ंगाचाये छतटीका ] 
स्यानं सजघानी चत रानाख्वयं तिटति निवेथोचतर्रभूतानांभां उानांम्रवेणदति तत्रनेपुस्खानेयुसंग्वडि नात्वा चडिप्रतिन्नयानगमनम 
भिसंघास्येन्नपर्यालोचयेत्‌ किमितियतः केवलीन्‌यात्‌ यादानसेतत्‌ कर्म्योपादानमेतटितिपाश्रौतरवा चाचचगसेयंति श्रायतनंस्यान ' 
मेतदोषाणां चन्ब'खडीगमनमिति कयंदोपाग्यामायतनसिति दभेवतिरंखडं खंषख्डिपडिवाएन्ति याचास खडस्ता तामभिसंधारय 


तस्तत्प्रतिन्नयागच्छतः; खाधोरवग्यमेति पांमध्ये चन्वतसोदोषःखात्‌ तद्यवाच्राषाकम्म वाचदे शिकंवा भिचनातवा कोतसतंवा उद्यतकं 
वाच्राद्धय'वा चनिखटमभ्याद्धतमित्ये तेषादो पागामन्वत्तमदोषदुर्टभु नीत सद्िप्रकर गाकन्त¶एवं संधारयेत्‌चयाय॑यतिम््ं त्मकरणसु 
दिश्य हायातस्तदस्य मव्ायेनकेनचित्मकारेष देयमित्यभिसंधाचाधा कम्मौदि विदध्यादिति यदिवायोदिलोलतया रंखडिप्रतिच्नवा 
| गच्छे त्वततण्ाघाकम्प्ौद्यपिभु जीतेतिकिद्चसंख्ठडिनिसित्तमागच्छतः साधनुदिग्वम् दस्य एवभतावसखतीकु्य¶दित्यादय्यस्म जयदत्यादि 


असव तोग्यदस्यःसचञ्रवक्रःप्रसं तिभद्रकोवाखात्‌त त्राखोचापु प्रतिन्नव [चु दरदा राःसंकटद्वासाःसत्यसा मद्वाहाराःकयीत्व्यत्यवंवाकायौ 








| 


~ उनासमाच्ोसिञ्जाञ्रोविसमाचोङ्नाविसमाञ्नोसिज्जाच्ो समायो कुञ्जापवाताच्नोसिञ्जाग्रोणि 
वायाच्रोङ्गउ्नाशिवावा चोसेउ्नाख्ोपवायायो कञ्जना तोवावहिं वाउवस्पयस्सदरि याणिषिदियरदा | 
लिवशसंधारगंसंघारेज्ज{एसविलुःगयामोसेऽनाएतस्हासेसंजणणियंठे अरणयरेवातदप्यगारेपुरेसंख 

| 


डिवापच्छासंखडिवासंखडिर पडिवारणो असिसंघारे्नागसरणण एवं खलु तस्सभिक्छ्‌ स्सभिक्यु 





भाषा 

घणालोकमाहिनपेसे इशिकारणिखाघरुनिमित्ति तेविषसकी धाद तवासाभरुरदिवांम णी" जेस्यानकसमवातचछेतेचिवतकरेययव 
ग्रि्ठच्छ तजा गौ निवीतस्ानकखलवातकरे तवाडउपाचचवमाड्ि अयवावाद्धिरिडरीकाचदेदौदेरी विदारीडपाययस्ह्डाकरे यवास 
| वारामगौटासकरे एविल'गयतमोल्िकदतां एखाघुनिग्रयय किचनदूरो हे त॒जा यभैतेठामसस्कारे रूडावरे इयिभरीरुख्डिनाताः । 
साधुनेएतलादोषलागे चारितनौस्लानिऊपजावे तोद्ोकरिगोतेकचदे तम्हातेहकार णयकी तेसंघतेखाधुनि्रवतवाकारतेदकी | 
५ बततदोषसदितसंखडिकढतां जेविवादादिखत्यवभणी पडिलोभोनीमाडिवासमणीसंखडि तथापद्ी संखडितेकल्िवि जेष्ट तकयनं तर । 


~ ८. 
2० 





























आचाराङ्गसूल । ९९ 





रट तकनेक।!जिकदिये तेपश्छासं खडिज!चिवी अथयवाकिणिदीएडग्टस्यने षरि संखडिदहोस्ये रभणीपदडिलोजनादते याव्याभणी 
‡ तेषुगपुरेंखडि तथासंख्डिनिरत्ती तिवारपच्छौ इकाई जेजगश्ोध द्‌ तेने कालिजाद्‌ तेपच्छसं 
| खड्िपुाकष्िये एवं प्रकार सं खडिभगीसंखडिनी प्रतिन्नाद्रंतिहांजाद्वो अालोचेपुरनदौ परे जादइवानोकं्िये एवं खलुरएसंखडिनो 


~~~ ~-~------------------------------- 





दोपिकाटीका 
। रा-कुर्यीत्‌यधासमाःगज्यावसतयोविपमाःकु्यौत सागाद्तकापातभयात्‌ साधसमाधानां व्यत्ययंवाकुयौत्‌तयथाप्रबाताःशव्याशीतभया 


५4 


न्िवाताःकुवीत्‌ ग्री ्कालापेचचयावाव्यत्ययं विदध्यात्‌ तथापास्रयस्यांतमं ष्येवँ हरि तानिच्छित्वा२ विदायेर्‌उपाय्रं सस्य त्रुसार 





कंबासंस्तारयेत्‌ग्य्दस्यानेनाभिभायेणसंस्क ्वीद्ययेषसाधःणन्याया; संसारेविधातग्येलं गयासोन्तिनिर्य योय किच्चनइत्यतःसप्य्स्ा 


कारणेसंयतोनाखयमेवर्संस्कार्येत्‌तम्हासेसंज एत्ति तस्य्रात्तथाप्रकारां खनेकदोपदृटांस खखडिविन्नायतत्रजातनासकरणविवादादिकापु 


;संखडिःग्टतकसंखडिःपचचात्स खड; तासवासं खडि सं खडिप्रतिन्नचानोभिरधारयेत्‌ नपवौ चोचचेत्‌नलनक्रियांखंतखभितच्तोःखाम 





[; 


शिलं गाचायेरुत टीका 
त्यादघु्यीत तथास्षसाःगय्यावसतयो विषमा;सागारिकापातभयात्‌ कुयौत्साधृसमाधानारथे व्यत्ययं वाकुर्यात्‌ | 


शौतभयान्निवाताःकुयीत्‌ गरौष्छकालापेच्यावा व्यत्ययं विदध्यादिति तयास्रंतमेष्ये उपायस्य वद्दिवीदहरितानिङित्वा दित्वाविदाै 
विदायरपायंसंस्क यत्‌ सं तारकवासंसतारयेतग्टदस्थानेनाभिभ्रायेणसं स्कयद्यघेव साघःरय्याचाः सं कारेविघातव्य विल'गयामोत्ति 
धोऽकिंचनद्त्यतः सग्टरस्थकारणे संयतोवाखयमेव संस्का रये दित्युपसं हरति तस्मात्तथाम्रकारमनेकदो पडला खंखडि विन्नायसा 
पुरःसं खवीभवेत्‌ जातनामकरगा विवादादिकापुरः संख डिस्तथ।सटतक संस्दडिप्वात्यखडिरिति यदिवाष्ठरोग्रतः संसखडिभ विष्व 


ञ्‌, 


रौएवा सामग्गिय॑लंसव्वदेरिं समितेसहिएसदाजणन्न(सित्तिवेमि दितोयम््‌ तस्कंघसयप्रथसस्यधिं 
डेपणाध्ययनश्य द्वितोयउद्‌ एकःसमाप्तः २ सेरगद्रमो असतरसंखडि"असित्ता पिवित्ताक्डु 
जजवाथसेज्जवाभुत्ते वा सेणोसम्् परिणमेज्न। चअखयरेवासेदुक्स रोचातके रु ण्ञ्जेऽजा कैयसी 
_ बूयाच्रायाणमेयं इहखसुभिवख.गाहावतो चिवांगाहावतिणेहिंवापरिवायरदवा प्ररिवाद्ूयाहिं 









भाषा =" 


| 
| 


' परिदरिवो ग्टलनिदेसेसापुखःष्वीनो सासग्गियं कतां रपू रापररोजासिनोद्रो जाणौसदादगि यर्ऊपरिर्त्वरिवो दूमश्ीरुधमे 






स्वामिज॑वप्रतिद "कन्ति एससेचौ महावीर देवससौपिसामल्यो तिमतर्हयागलिकड्'चछ' सन्मयाप्रकारि संखडनो ान्हारचारि लिये 
टालिवोदत्चर्थं इतिखीचाचारगेदितीयन्ुतस्क'घे प्रथमपिंड पणाध्ययने द्वितीयोद्‌ शकः २ बौजोउद्‌ सोकन््यो चिवेतोनोचदट्‌ सोपा 
रभियेद्धे वोजेखद्‌ सेखाधुने सवेयासंसडिनोगसननिषेध्यो इन्ांप्रकारांतरेतिद्धेनसष्द डनादरोपकष्ठेद्टे नेसाधुकोद्रेएक यन््रयर॑कष्द 
¦ तापषेसंष्वडि सयवापय्छान्य डण्दसाद्दिली यनेरौरंषडिनो मदाररख्लोलपणेसरस्गाणौ खाद्यादि्रगनसाखादीशिखरि 
¦ णीदुरधादिकपानकरी षस्णाभ्नेजनकीधा भरी खडडेच्नवादिकरे वमेपाद्ोना!खेययवालिच्यो्ध'तो सस्यकप्रकफारिपरिणमेनरी तेद ` 
¦ घकौवि्ूचिकादिकरपले श्रथनायनेरोकोदसेग खातं करोगङुशटादिकातंकच्ूलादिक तत्कालमरणकएट्यो पुणऊपजेद् शिकार 
¡ पपकियली सलैन्नद्ूमकडे णसंरडनोभोजनयादानकमेग्रदणनोकारणलारिवो तेलिमनम््र नाकारःद्‌ तेप सदि ाडदधे सलु 

सेषाषयालं कारि द कष्ठतांदणिसष्डडिभक्तने विपे दूरिभविष्पर्वोक्त यपायड्धद्‌ परभविदुगेतिगमनादिमजाध्मी चिदुलारिलियोगा 
¦ षावदै-श्दिवएरट्हपतिद्‌ जरौ गाडावद्गौोग्टपतिनो स्तते परित्राजकश्मयवाप्रि्रानिकितिष्ट' एभ्‌'कहता एक्पको प्त ` 


24 =-= 

















=------------ ~: ) 





| 





[,।। 4 
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९४ च्ाचाराद्गसुल 1 


दैपिकाटीक्रा। 


| 
| 


[री 


, ग्रस्‌ तोभिचुश्रावसखयन्मवयाचग््रडिविनेनमि्तिददितयय्तस्वन्ध प्रथस्नपिंडेपगाध्ययनम्हवितीयोद गततप्रदोपिकारक्तादितोगेटगर 
। कःसताप्रतंदटतीवच्रारभ्यनेश्यस्यचाचस भिसंदधइदानंतरोट्‌ गनेटोपसंसवात्‌स ग्यृद्धिगसनंनिविद्रदृद्ापिप्रसागंतरेगतद्रतानवदोणा 
। नादसेएगग्रोच् वरिखंखडि'असिन्तापिवित्ताच डडेव्नवावमेन्नवासेोसम्् परिणसेन्नवा्रन्वरवानटुक्छ सोगातंकेसमुव्यन्नेन्ना 
` केवलीवथा चायायसेवंसभिनरेकदा कदाचितृएकतरोवा अन्यत्त सकाचितपुरः संखडिपयाव्यष्यडवा संसडिःतिनंगडिमरतवा 
` यश्वाद्यभक्रा पीत्राधरिखरिगीदुग्धादि तच्चात्तिलोनपतवारचग्टद्रायरादारितंसन्‌ खड डिच्जछटि विदध्यात्‌कटाचिच्वापरिगनं तदिष्ट 


चिकांकु्वीत्‌ अन्वतयेवासरोगाः कुटादिकःश्यातंकः साग्रुजीवितापद्यारी गूलादिकःसमुन्पद्ेत केवलौ सवन्नोनूवात्‌ चरतत्संर्डा 











भक्तमादानं कर्मेपपादानभवति तवादर्मैवति इद्टमलभिक्डगादावति्धिवा गाद्ाव्रतिी्िवा पदरिवाद्णदिंवा परिवाद््ाद्धिवा एग 


रिवास्विवभण्दूव्यिविग्गद्ेवाकिलोवेवातभिक्खछयसकमिन्तव््रायोसुतोसमया्यद्देव्यारामसिवाच्ङे उवस्यवलियाराच्ोवाविचनेवागा 
मघम्य्रगिचति कहर्दसियंसेद्धग धम््मपरियारगणाएयाद्ट्ामोतंवेगति्यो सातिन्नन्ना यकरगिनव्नंवेतं संगाएएतेविद्मावत्तसाथि 


संतिसंविव्नमागोपव्यातामवं तितन्डासेसखनएनिग्य ये तदप्य गारंपु ससं चदहिवापच्छा संख्डि"वाखखडिपडिवाणनोविच्सिरं दारेच्नागम 





॥ 
| 
॥ 
॥ 


प्रींगाचाच सतटोकां 
१ 


| त्यततोनागतसेव चायादसतिं वाग्यस्य: संम्कयाष्त्तावासग्बह्डि रात(श्तितच्छं पापमायाच्र खाघ्वःससागच्छः युरिति सुवयासवेसरडि 


¦ संखदिग्रतिन्नवानोभिरंघास्ये न्पर्यलोचचेङ्नमनक्तिवासिति एवंतस्यभिचाःसामग्रर' संपृख तानि्तृभावस्व चत्वृ*चासंग्डडिवच्जन 
¦ मिति प्रवमश्यदितीवःसमासः उक्तोहितीयः सापरतंटतीवःसमारग्यते च्रस्यचाचमभिर्खंवंघः इदानंतरोट्‌ शये टोपसंभवात्‌ संसडि 
1 । ड = [8 = (प ॥ । 4 
¦ गमनंनिपिद्ध प्रकारतरेगापि तदूगतनेवदोपानाह चेएगच्रोद्त्यादि सभिचुनकटा कटा चिदेजतसरो राचन्वतरांकाचित्‌दुरःखं पड 


१ 
) 
। 
¦ ऋखद्धि"सोड पाडमोवति सिच््रद्धरव्याया उवम्प्रवपडिले हसासन लभव्नातमेवडवम्प्रयं समि स्रमावसावच्न च्नाध्रन्रमायोवाखमन्ते विष्य 


पच्चान्यु'खडिवा संखडिमिति खंखडिभक्रमाखाद्यमृक्ता तवापोत्वातिखरिगी दुगूषादितच्चाति लोलुपतवारखग्यद्यारासितिं सृच्छडि 


¦ च्नच्छर्दिविद्ध्वात्‌ कदाविच्वापरिगत चदिय्दरचिकाङर्वात्‌ चयन्यतरोवासेगः कुटादिकश्तंकम्बाश्रु जी वितापदारा चछलादिकःसत 
० भ [क = 9 [य = € [द ५ = 

त्पद्युत केवली सर्वन्नोत्र चाद्ययेतत्य'खडी भक्तमादानकम्बपादानंवत्तं तदति ययेतदादानं भवति तचादगैयति इच्खल्‌दरत्यादिद्देति 

संखदिस्याने असच्िन्वाभवेऽमौ अपायाय्ासुरिकास्तु -दुगतिगमनाद्वः खल्गन्दोवाक्याङंकारे भिचगग्र)लोभिच्त्‌ः सण्टडपतिभिसत 














वा एगम्म॑सदि'सोडं पडमोावतिलिस्ं इ रत्यावाखवस्सयं पडिलेदमागण्णे लभेउ्जातमेवडवस्सयं 


सम्धिस्सौभावमावन्नेव्जा चअखमाणेवासेमत विप्यरियासिचभूते इत्थिविग्गह्धेवएकिलोवेवातंमि 
क्ख -उवसंकमितत्‌.बुवा आउसंतोखमणाच्रहे्ा संखिवा च्रदेडवस्सयंखिवा राच्रोवावियालेवागा 
मघन्मणियंतिवंक इ रस्सियंमेह्धणधस्ब परिवारखाण्राखद्यमो तवेगेतितोखातिच्नेच्ना् 


भाण 
स्योभावलिद्ांसंखडिद्दतिदां द णाग्य्डद्यमनेख्ी परसत्रलिकाक्ापडीकायडिशखिधग्यचिलेएतला तिचा प्छटासिर्हेदसरक्तौपणोद्‌ 





(थ ~ 


तेभी भोएडवोगि्वामं ल याक् राकदेखेय दो शिषयजं साख ष्ठडा वजाद्रनेठनरखलो लम एड वलो च भा विये चयच्छदुगास्केखप्यणुया 
येने भाविवाद्अनच्छयुगभखेच्यमेचपुयापिवेतेडभया तेदखाविएकटाञिलमि ना खाडउ ऊच्तां सद्यणानपाकसोव्यतिमसिचरम तेद ` 
पुगतिडसरीश्छोड्इति गितेदचायिणकटामिचवानणीखोड'कडतां चा धुखरवावाकन्वादिरिनीरलाखपायवसायवोएुख्डपाच्चचरूडी 
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नलब्हेतिवारेति खिचहजञपाचयमाडिच्ावे लिदांग्टदस्यपरिनाजकमिचदच्छ तिहांमादिलाग्य्दस्य अयवापरित्राजकतेणमद्यपा 
नपीयाङ्'ताथिपरीया सपासे्यापणोस््रेन ही एतावताविकलग्ध खतिमतेभिच पुणमन्तदतो अापणपोसंभारे न होविकलभाव 
पामेविचारतेह माडिलास््ीनणुखकविखपरो > साधुखमीपियावी एडयोकरे अरोश्रायुप्मन्‌ अमग्पत॒भसदितोध'एकातिमार्यो "ते | 
ताखीकाल चायीकच्डे चखा रास॑खिवा यारामवनमाह्यियवाडपाखवमाह्िराय्नोवासातिनेविषेवियाकेवाविकालविपेएता ' 
तासंध्याकालिद्रहनी वेला इग्णिठामिद्‌णिवेला इ'तेचारित्रियाने ग्रामधग्ब्ं कडतां सेथुनतेवातिरिएिकरी नियं दितक रौने एततेख' 
मावएतकलेयमेद् शिवेलाड" तेषुभनेवि रोनकरिबो एतावतामारइसरोवोलठेखिबोन्ौ इशिपरिखापणपे एकांतिमयुनसेवाम्रवन्ते्ो खा | 
घनेएवोवचनिकद्ध छते इणिमेयनने यिप्रायैनाकीधीड'ती कोडैएकमरमादौखाघ तेवचनकम्ब् नेयोगेमानेएयकर गौचमेयनकमं | 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 








दौपिकाटीका 
णाए इ.हल्न्ति इडसषडिस्थाने सभि्ुःगटहपतिभिसद्धायी भिवौपरित्राजके; परि बालिकाभिरवौ साद्धं एकवाक्यतयाग्रधान 






५ [आ [1 1 9.४ [~ =, ध | || 
तया संप्रधा्यैमोदत्यामं रसे एतानासंत्मवा एतद्शेवति सं खडिगतस्य लोलृपतयासवेसं भाव्यते अतन्तेव्यं तिमिं सोडतिसीघु' | 


स्या पीत्वाततःछ्रलावा वद्धिवौनिगं त्व उपाच्रयंयाचेत चदाचम्रतय पेच्यमाणो विविचितशुमाख्नलभतते तदातमेवाञखचं | 
यतरासौसं खडि सतवाऽन्यत्रा र्टदस्यपरिबाजकादिभिमिखी भावमापद्येत तत्रचान्यमनामन्तः सभिच्तृरातानं नस््रेत्‌ अद्डरणा | 
चे वंचिन्तयेत्‌ चथाद्ग्टहस्यएव यदिवादूलिविग्नडेन्ति स्री विग्रहेस्तरौरीरे विपयौ सौमूतः अध्युपपन्रःलौवेवानपु"सकिवा साचस्त्ी । 
नघुःसखवोवातंभिचतुखुपसंकस्या सन्तौमूयनूयात्‌ तथाज्ाइद्मनचमलयासेकां तमहरायैयानि तद्ययाञ्ना रामेवा उपाखयेवारातौवा , 
बिवाक्तेवा तंभिचु ग्रामधञ्ै र्विंषयोपभोगगतेरव्यापारे नियं चितंरुल्वा ममत्ववाविग्रियं नविेयंम्त्यरमनुसप्पणीया इत्यं वमादि , 
भिनियग्यग्रामासन्ने वा कुत चिद्रहस्िमेथु नमव्रह्म तखा लत्तता व्यापारास्ते षांपरिचारा चासेवनातवा आाउदयमोभवर्तामडे | 


सापुखुदिग्यरदसि मेयुनमायैना काचितूकुयौत्‌ ताचिकः कचिदेकाकौ वासा तिज्नं व्नन्ति चभ्युपगच्छेत्‌ चकरणिच्ज'ति अकर णौयमे 






शौलंगाचाये रुतटीका 
=, € . ५, ५ ~ ५ 
जनाचौभिवां परिनाज तेः परिव्राजिकाभिवे सादधमेकवाकयतचा संप्रधायेभोइत्यामंलणे एतानामंत्रपचेतद्थैयति संखडिगतस्य लोलुप 


तयास्वैसंभाव्यत इत्यतस्ेव्यं तिमिं सोडंतिरीधुमन्यहा मरसन््रादिकंपात' पीत्वातत;डरव्यावा वद्वा निभैत्य उपा्र्चयाचेत 
यदाचभल्य पेच्छमाण्णो विवच्वितसुपाश्रयं नलभेततदातसेवाअयं यलासौसंस्टडि सत्रान्त्वाग्टदस्यपरिवाजकादिभिख्मि ची भावमा 


। पटयोत ततर चाखावन्वमनामन्तो ग्टदस्यादिको विपयखीभूत स्मालाननस्मरति सवाभिन्तुरात्रानं नस्परोदस््रणाच्वेवं चिंतयेद्याहं 





ग्टडस्यणव यदिवास््लौ विग्रहे सरौरेविपयरौभ्‌तः अध्युपपन्तःकीीवेवा नयु"खकेवए खाचस््रौनपु"खकोवा तंलिच्लसुपसंकस्या सन्नीभय 
तरया्तद्यया याशुष्यन्‌ खमणत्ववाचडकातमद्दं प्राथयासितद्यया चारामेवोपाञ्चयेवा कालतचरातावा विकाज्तेवातंभित्तं ग्रानधम्तैर्वि 
पयोपभोगगतव्यीपारे नियचतितं खषा तद्ययासमत्वचाविभ्रि्यं नविघयंप्रत्यदसनुखष्य णीये त्यं यसारद्मिनिवस्य ग्रामाखन्नेवा 





न, ङि ५. 4 ॥, [क क वे छर = क्प 
कतषिद्ररखि मिथुनं पत्य' तलभवं मयनं अवद्य तितख धरस्मसतन्नताव्यापारास्तेपा परिचारस्य च्ाखेवनातया आच्छ्रासोम्ति प्रव 








| 

| कार ेच्नावयंसंखाणएण्ते च्रायाणासलं ति संविज्ज्ाखाप्व्वावायाभंवतितज्हासेसंजएखियंठेतदष्पगारः 
| युरेसं खडि बापच्छासंखडवासंखडि संखडिपडियाएसो चभिसंधारेव्नागसणाए सेजिक्, वारेखस 
| यरसंखडिंवासोचाणि सन्मसंपरि हावंति उस्युयसृतेखंच्रप्णेरंधुवासंखडोखोसंचाएतिदत्थ' तरे 
कुलेहि साखुटाणियंएसियंबेसियंपिंडवायंपडिगाड्ता राहा स्माहारि तएसाद्ष्खंरफासेणोएदंकरे 
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भाया | 
। नेएडबोनागीखंखडीये'नजाद्रवो ख डिवे"जात।रए््ावाणसति एूरवोक्तयादान कर्मनाकार णवे एस'विज्नमणावाधतापट्रवाया ' 


, प्रल्यपावयाएतावतालिसं एकटोपदेष्ाद्यो तिमञ्नेरापुगवगा प्रवद्ध स्प्रनम्रत्यपाच दुक्छनाकारगारोपके तम्हातिरकारगएतोदेस' 
चत्ताघुनि््रंय तथाप्रकरारतेदवापुरःस'रु्डि अयवापच्यात्‌ पच्रडितेदनेविप जादवामतिपुया्यालोचनरद तोकयादकिसजादति 
सवायै: वलीतेजविगरेपकद्टे तेभिचचारितियो अनेरौयुरःस'खडि पअरयवापचाम्मण्टडिसोच्रा कतंतांसखाभलीच्रनेगापासे 
अयवाद्ापणयी नि्म्यक्तदतानिवरे दियेषरीसपद्ावेकदतां किगिद्दी एकटेतुकारणयकौ तेस'र्डिलिदांद्े तेग्रामसमामुद्धोजा 
ङस्य यभएगंच्रप्मागं उत्‌रूकभतणडवोद्या तमाद्‌ करौ एतलेऊताव्लोयद्ध ति्दाजादमुभने ट हांखट्मृतभोडनद्धस्येजेदभणममेदयि 
गालिभ, ताक्तदताणश्डिद््‌ खग्डडिचछ वगालोकए उनेषरिलिमेद्रमजागणैजादनोस'चाएदति दा स'खड़सदितग्रामनेवियेदतरयोरकु 


लकरहतांख ड डिवक्गी अनेसातिदयको सासुदाणियं घग्णावर ख"वधिनाभिना एतियोडी रभिदु माभुकरीटत्तिद' एडवोाद्रारतयाव्ली 





; एलिचं कतां अ 1धाकरमदिदो परित तयावेसियकदतानि.केवलरजोहर णादिदै पयकयेलाभो एतलेखत्पादना दो परन्ति एव्र 


क £. 


¦ हारपिं उपातकंद्िवि तेपडिगाङित्ताकचतालेईने चःरोनरुके तिद्धांमाटस्यानद्रूषणफरमे एतावतादरूपगापासे एतलेखोभावद् हां , 





¦ केन्टोमाद स्यानकदिवे चारित्रियोकिद्ययककौ पूवे डीसांभतीनाद्‌ इदास'ठडीदे जेदन्जाग्णैतिग्पिगासिलाद्‌ मनमादिद्रसोप्र 


तिन्ताकरेडध अने रावरवकोद्धश्षतो चा दारलेयु द्रमजा णो लिहा च्रनेरेषरोभमतो चाडारनलद्रेतिवारे ₹ष्टडीवेुणजाद्‌ अन्हयु 








रएद्‌इाग्रस'गद््राव्या अनेरेषरेद्ूभता आाहारभगीभस्या पर दभातोच्रादारनलाभेतो सखोकरारगलागीवोकारणनाणिवो तेदभणी 





साधचारित्ियोतादमकरे एत.वतालिरिग्राभिख"चठदी संभले तियिग्रामभरणौच्तामुदारिक्र प्राखकएपगीयणएदवा साद्मरनीम्रति 


| दीपिकाटीका 
तत्‌ ठंसंख्याचन्नात्रा संखखडिगमननकु्वीत्‌ यस्यमादतानि अायतनानिसन्तिभवन्ति सञ्धीमानानि म्रतिच्चम्ुपचीय मानानि ज्मो 
¡ मादानकरारग्पानि भवेयुयंतण्वमाटिकाः प्रत्यवायाभक्न्ति तखछादसोत्तंवतः तयाप्रकासासंरडडिपुरः संषडडिं प्ात्य"खडिवान्नाता | 
| संखडिप्रतिन्नया नार्िधारये न्दप्यीदोचयेद्गमनाच सेभिक्ड.२ श्यन्नयरंसंखड"सोचानि खछम््रसंपरिडहावतिकुख्‌ यभूणएणंयप्या 
डोनोसच्चाएत्ति तव्यदवरेतरेहि कुलेडिखाखुटा यिं एखियंवेखिय पिंडवायंपडिगाहेतता ाडारपाद्ारेत्तर सप्रद्टधा | 
सारुफाखे नोएकरेज्ना देतवनज्ालेग्ए अरणुपविखिन्ता ततरते कुले दंखासुदागशियं एखियंदेखियं पिंडवायंपडिनादचेत्ता खा । 
. हारः्रादारेन्ना सभिन्तुरन्वतरा पुनः खंखडि' पात्व खवा दुत्वान्यतः खतोवानिशस्य कुतदििद्ंतोःतदसिमुख स्प्रधावति उत्‌खक । 
। मतेनालना चयाक्रमेभविय्वति भोज्य यतस्तत्र प्र बानिचिताखूचडिर स्ति णोखद्धाएन्तिन शक्तो ति तवं =डिग्रासे दतरेतदेम्यः कुलेभ्यः ` 
संखडिरदधितेष्वः सादुदाखिचं भ्यं विंभतसेवयौचं अायाक्मीदलोपरद्धितं देक्ियंकेवलं रनोदरस्पादिवेषाहनव्सपिंडपातनादह्ार । 


¦ पडिग्य््या भ्यव्रचतुं नथक्तो,ति मादयति ततरचाःसौसाटसवानंसंस्ययेत्‌ कवंच्यपिद्तरकुलाद्ार प्रतिन्नयागतो नचासमैतसन्यवह 
तुं मलं पवौक्रयानीत्या ततोसौरंम्बडिनेवच्च माट स्यानं तख रंभाव्येत तखान्ने वंकुरवपत्‌ एदिकामुिकापायस्यात्‌ खंख्डडिगसमर्नविद्‌ । 








यीलंगाचायै रुतटीका । 
। त्तीमदे दटशक्त भवति सापुखददिग्वरडख्ि नैथुनमायैना काचित्‌कुर्यात्ताचैकः कचिदेकाजौ वासा दर्नेच्जत्ति अभ्युपगच्छोदकरणीय | 
मेतदेवं खं ख्यायज्नात्वा रुष्टडिगमनं नकुर्वात्‌ वस््ादेतान्याचतनानिकर्ममो मादा नकारग्णनि खंतिभवन्ति. संदीवमानानि मरतिचगमुप , 
` चीयसाननीद्सुक्त' भवत्वन्यान्वपि जम्मरपादाचकारस्णानि भवेचुर्ववतएवमादिकाः प्रत्यपायामवन्ति तस्म्मादसौसंयतोनिर्'यः तयाभ्र ' 
क्यं खडि पुरः सखडिपच्यात्य व्डिवा संख्डि वान्ञात्वा स ख्डग्रतिन्नवानासिस "धारये दसनायगन्तु'नपर्यालोचये द्ित्यर्य;तयासे 
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¦ भिक्ड त्यादि सभिक्त॒रन्यतसा पुरः संग्वडपच्चात्स' खडिवा शत्वान्यतःसतोवा नि्म्यनिचित्य कुतचचिद्धेतो सतस्तद्‌ भिसुखं 
त्य न्सुकभतेनालमना यथाममात्रभविष्यत्यद्ध तं भोज्न'यतस्तत्र भ वानिधिता सुखडिरस्ि णोसंचारएदन्ति नशक्रःतितत्र सृखडि 


ग्रामेदतरेतरेध्यःकुलेभ्यः सं खडिरद्ितेभ्यः सामुदाणियं तिभेच्तंकिंभतमेषणौवमाधाकन्प्रादि दोघर दितं वेसियति केवलंरनोदहरणादरि 
वेषाह्वसग्रुत्मादनादि दोषरदितमेवंभूतं पिंडपातमाहारं परिग्टस्याच्यबहतु नक्रोतीतिसंवंघसत्रचासौ मादस्यानरुस्पुगेत्तस्यमा । 
स्यानं संभाव्ये त कर्थयद्यपः तरला दार प्रतिन्नयागतोनचासौ तमभ्यवडतु मलं पूवौक्तायानौत्या ततोसतौसंखडिमेव गच्छ देवं चमाढ 
¦ स्यानं तस्यसंभाव्ये ततस्नन वं कुवि काखुश्विकापावभयात्‌ रंखडिग्रमगननं नविद्ध्यादिति ययाचकुर्यौत्तयाड सतलेत्यादि 
ञ्नासेतव्यकालेणंच्णुपविसित्तातत्येतरेतरेहिं कुले वाखुदाणियंरएसियवेसियंपिंडवायंपडिगाहिन्ता 
चाहारःाहारेव्नासेभिक्ल.वाभिक्लुलौवा सेज्न पुणजाणेव्नागामंवा जावरायहा शिवा म॑सिख 
लुगामंसिवानावसायदाणिंसिवा संखडोसियातंपियद्र गासंबा जावरायदहाणिंवा संखड़पडिया 
रणोञ्रभिसंधारेल्नागम्नणा एकेवलोवूयाञ्ायाणमेयं आट स्टोवमाणुसंखडिं अणुपविस्समाणस्सपाए 


भाषा ~ 
ज्ादलना इदत्यथेः दिपेतिहालिमकर तेकर तेभिचुतिहां सरद डिग्रामिकाले भवेशरी अनेराघरयकी प्राकएषयीयनिरदीपए 
वोआ्आरग्र दी्राहारल्यं पर॑ख'खडोये'नज्ञाईएतावताजाणिवो हिववलोस"ख्ट दिवि षदे ष्डाड देतेभि्ु चारित्ियोजेग्रामञ्रागरने 





1 
} 


दूत्यादिजाणे राजघानीपर्ेतडमंसिवा ईरेखल्दखे बाक्यालंकारि गासनेविपे नगरने विपेयावत्‌ यजघानौमे विपे संख्डिडयें तिहा 
अनेकपरित्राजकादिक्टे तिखिग्रासिनगरि ्ागरि खेडिमडबद्रोणसुखि पटृरिञ्ाखमिरुवाहि संनिविशिराजघानीद' संखडिना 
यौसखडिनौग्रतिन्नाद्र' जाद्वाभणो मनसादिषुणएचोंतवे नहहौप्ेकायाद्‌' जाद वानोकच्िवों किं एतावतासंखडियेखाधुनजाद््‌ 
इतिभावः डिवेसंष्ठडिजाता दोपलागेते दे खड केवलीकष्े एरुखडिनेविपे जाद्रवोचारित्िवाने' अआदानकचतां कर्मग्रह्धिवाने 
कारणद्े तेकिमतेदे जाड खादरन्रोवमाणं तेरंखडि्याद्रन्राकडता चाकौखं चरकमरि ्रालकादिके कसी संकुलद्धद्‌ अथवा | 
माएकडतादहाण य तनेकाजिसंषटडिकिघा तिह्ापरचारुने" याविवेदाण एतले'वगामाव्याजाणौ तिडायोडाच्ाव्या्द्र' तिशिकारणि । 


। ऊणौसंखडि एड्वौचाकौशं चया यो रएडवीस'चखडिमादिप सतां जेरोषदतिकद्ेटे एडवीस"डिमाद्िे सतातेसापुनेपाए 








दौपिकाटोका 
ध्यात्‌ ययाचकुवौत्त्राखशेतलत्ि सभिच्त सव्रस्त खडि निवेशेकाल्ेनानुमविण्य तवदतरेतरेभ्यो ग्णेभ्यचग्रादिकुलेभ्यः सासुद्‌ा निव 
भच्ख' एपणीयं मरां वेप्रिडां केवलवेषावा प्त 'धात्रौपिंडादिरदहितं पिंडपातंग्रतिग्ट्लादारमादहारयेत्‌ पुनरपिसंखडडिविरेपमधिर 
| त्या सेभिक्ख,. बा रसेञ्न' पुजा गेचज्जामामं बा जावराय हारिका इमं खिखल्ुमामंसिवा जावराचडािंिवा संख्डि'सिवा तंपिया 


क्र स्कजसस् (~ 


| 
| 
| 


इगासंवा जावराचद्ासिंवा खंखडि' पडयाए नोज्रभिरूघारेज्ना गसन याएकेवलोनूया साया णमेचं खायन््ोवमाणं सं खडि" अरुयवि 





समाणद्यपाए्णवापाए यक्त पुववेभवति चवे णवाय खञ्चातेय पुववेभवति प्राएपवापाए अवडियपुव्वेभवति सीसेणवाखीसेसंघद्िय 
पुवेभवतिकाएसयवाख खेाभितपुन्वेमवति द्‌ डे रएवाश्चदटौणवासुद्धिसावालेलु णवाकवालेरवाच्नभिदिवपुनेमवति सीतोदएणवाउचिन्तपुजे 


भवतिरय्ावापरितराङ्तवषुचभवविरपरखिज्न ए परिभिन्तयुन्नभवतिचचन्नसिंनादिङ्नमाणेषडिक्गाडितपुनेभवतितन्हासेसंजएनिर्यठे | 


तप्मगारमाद्रनोवमाणंसंखडिप्रडिवाएनो चिसन्वारेज्नागमणाए भिच्तुयदि पुनरोवभूतं ग्रामादिकं जानीवात्तद्यथा ग्रामेवानग 
, रेवा यावद्राजघान्याव खं खडिमं वियति तत्न चर्कारयोधिन्ताचराःसखयुःमतसदपिग्रामादिकं संख्डिप्रतिन्नया नाभिसंघारयेङ्गमनाय | 


न= =~----------~--~----- न~ ~ ~ व #०८। 
द्र (3 





-------- 


मिव 

















श्ट आ्आचागाङ्गसुच। 





तद्गता खदोपान्‌ खनल्ेगेवाद केवलीनयादेतद्दायानं कमेपाटानंवत्ततेदतिरगेति म्राचसण््डि संव सवत्‌ चरकरादटिभिः 


संङ्गला्चधमादीना तसखोपस्छा,ते पद्चगतोपखानात्‌ तांचाकीग्‌{अवमांचतुप्रविगतोमीद्ोयास्तद्ययापादेनापरम्यपाद आार्कातो 








| 
| गरिलंगाचार्थरुत टीका | 
¦ रुभिन्तुलत्र संखखडिनिवेगे कालेनानुप्रविश् ततेतरेतरेभ्येा ग्टेग्यञग्रङुलादिग्य; सखामुटानिकं ममुदानंभिन्ना तत्रमनसामुदानिकत 
| सेपणौयं प्राखकंतेपिकं केवलवेषावाप्त धातीपिंडादिरडितं पिंडपातंप्रतिग््यादारमाच्ारयेद्धिति युनरपिस'सडिविगेण्मधिरत्छा | 
। उसेभिक्खुदत्यादि सभिच्तुयदि पुनरोकभूतं ग्रामादिकंजानीयात्तद्यला ग्राेवानगरेवा वावद्राजघा्यावा संखडिर्मयिष्यति ततर | 
कादयो अपरोवाभिन्नाचरस्युरतस्तद्पि ग्रामादिर्वसं खडप्रतिन्नया नाभिरुंघारयेन्नमनाव तव्रगमनंनकुर्यादित्यवैः तद्नतायदोघान्‌ 

खत्रेगेवा ह केवलीत्यादि केवलीत्रूयाद्ययेतदादानं कर्म पादानं वेत दूतिट्मैयति साचरंखडिराकीमष्वा भवेच्वगनाश्टसिः संकला 










॥ 
॥ 


अधमारीनाशतस्योपस्कते प्रञ्चयतोपस्वानादिति तांचाकीर्णामवमा चतुपेविगतोसीदोपालद्यवा चाद््‌नापरग्यपाद यक्रातोभवेत्‌ 





णवापाए चअङ्कतंपुव्वे भवति इत्यं णवा हत्ये चालियपुव्वं मवति पाएणवापाए अआवडयपुव्वं भवति 
सोसेणवासोसेसंषद्धिवपुव्व भवति काएणवा कारएसंखोभियपुव्वेभवति दंडणवाश्निणएवा सुर मावातत 
लणवाकवालेणवा अभिहयपुव्वेभवति सौतोटण्णवाडतिन्तपुव्येभवतिरयसाबापरिषासिययपुव्वेभ 
बतिञख्रणेसणिज्ज एवा परिमत्तपुव्वेभवति च ण सिंवादिच्जसाखेपडिगादलितपुव्व मवति तम्हासेसंनपए 








भापा। 

यावापाद्‌ अङन्तंपुवेभवति पगसदितपगय्ाकमिये एतत्ते लिद्ां घग्पालोकयावे नेरमाद्िपेलतां पगदुपगटिङाद ददेगव्डले 
संचालिएमवति हायङ्दहायय्ाघोपाखोलागे तयापाएणवापाए खावडिवपुव्ये भवति पालरूपात अफे तथासीरे गवा सीसेस' 
घट्टियपुव्वेभवति मस्लक्रङुमस्तक ख घटा दएतत्ते मायेमायोलागेतयाकायेका एमं स्ाभिवपुव्ेमवतिकायकडतां रीर तेरख"कायचर 
काटिकनोख"च्ोभित पृवेङद्ररतचे स्योभाव शरीरस शरीरख'ज्ोभित छतोरपोडापरितापादिक ऊमजेतिनारतेषादयोक्त तोवा ' 
कूकल'हवरेगालिश्रादिबोले तवारौखागणोड्ध'तो रंडेगवालाकडौदकरी अववा दी णवाकदता खाडनेष्टंड करी तयामुद्रीगवा ' 
सुद्टमरदहारेकसी लेलणबापाडयिये"करो कवालेगवा घडने'कापरे-करी तेखाधुने'तेयःगिलोचणे तयासी उदएयं वालिन्तपुववेम 
वतिकाचापाणीषखं कोडैचारित्ियाने'सौतचे छाटेरयसावा परिघाक्तिवयुव्वो भवति रजेधलिद्‌ करी देउने'धू'डे गदलानीपरेएताव ' 
ताषणालोकमिले तिदासंकौस संखडिना टोपकच्या दिव्यवमसंखडना दोपकद्ेदे अणेसिच्ने परिभन्तपुव्वेमवति चारित्िवा , 





नेजिद्ावणाने'कालि स"खडमाडीद्‌ तिदहायोडाने"खाविवे अनेपणीय्याखारनोपरिभोगच्छद्‌ चथवाज्िदायाार योडाने | 
कालिकीधीडधद तिष्ांषणाञावे तिवारेतेडपगर णनाधरणौने मनिरवा अमिप्रायङ्द्‌. एमाचरोपगरण -उदिरखीच्राव्यातोर्‌ ` 
उनेजिमतिमदौषों जोदषयेएडवोजाणी आधाकमीदिदोपरुदित पुण्य इणिकारणि अनेपणीयादहारनो परिमोगलागे तथा 
वलन सि'वादिज्नमाणे पडग्गाहिव युव्वेभवति कदाचिरे्णारे अनेरानेदेताग्यत्यचड्द्‌ तेवरी यनेराने देनोमाद्यो्छद् 


तिखिच्वसरिविचालेसाघुने पडिगाह्ेतस्हा तेदकारष्णयकी एतलादापखंकौणं अववायवमसंख्डीजातः जाणीसंयतसा 











| ति 1 
। 


दौपिक्राटीका 
| भवति उस्तेनवाहस्तः सच्चालितोभवति पावेगावामाजनेनवापात्र भाजनं चापातिपूर्वभवेत्‌ शिरस्ावाखिरः संघट्ितंभवेत्‌ कायना 





| 
' परस्यचरकादे; कायःसच्तोगितप्वेभवेत्‌ सखचरकादिराभाषितःसन्‌ जलहकुवात्‌ङ्पितेनच तेनरङ नाखाणुटिनावा लोरेनवाऊपा ¦ 











आचाराङ्गसूल | ६ 








ज्तेनवा साघोरभिहितपतरीभवेत्‌ शौतोदकेनवाकित्‌सिद्ेत्‌ रजक्तावापरिवर्धिंतोभवेत्‌ एतेतावत्स कौशं दोषः यवमदोपाच्मौच्सये ` 
सभिञ्मेगा परिभुत्तपुव्वेभवति अनेषरपीयमरिभोगोभवेत्‌ स्तोकस्यसस्छ,तत्वात्‌ प्रभूतववाच्चाचिनां प्रकरसकारस्वायमाययः खाद्यया 
। मत्मकरणसुदिष्यै तेखमावातास्तत एतेभ्योमयायया कर्थचिद्‌ यसित्यभिसन्धाय अचाधाकर्माद्यपिकुर्यात्‌ च्तोनेषणौय परिभोगःसखात्‌ 
¦ य्न सि"वादिज्जमासेन्ति कदाचिद्धता अव्वष्डौटातुभिष्टं अन्यस दौयसान मन्तक्तेखासुग्धक्ीयात्‌ तस्रादेतानूदोपान्‌ स प्रधाय 
| चतोनिरगरवस्तया प्रकारोमाकौीख अवमांसंखडि"विन्नाय संखडिप्रतिन्नवा नाभिसन्धारत्रेतृगसनाय खग्रतंसासान्वेन पिडका 

















॥ 


| शोलंगाचायेकातटौका 
। [३ (1 हि म (० क, 9॥ पवेमवे $ दितं [न्व्‌ 
¦ इस्तेनवादस्तः संचालितोभवेव पातेणवाभाजनेनवां पात"माजनसापतितपूैभवेत्‌ चिर खावाशिरः संघद्टितं मवेत्‌ कायेनापरस्यचर 


। कादेःकायःसंच्तोभितपृवेपैभवेदि तिसचचरकादिपभाधितःखन्‌कलहङुयषैत्‌ कुपितेनचतेनदंडनास्ान्मुषिनाबालोटेनबाकमात्तेनवा 
¦ साघसजिभिदित पकेरभवेन्तथा शौ तोदकेनवाकश्ित्‌सिधे त्‌ रजसावापरिवपितोभवेदेतेतावन्ब कीं दोषा्यवमदोषाद्यामौचनेषणीय | 
परिभोगोेभवेत्‌ सतोकस्यखस्छतत्वात्मभ्‌तत्वाचायिनां प्रकरगकारस्यायमाशयः सखाद्ययासताकरगा सुदिश्य तेसमायातास्तत एतेभ्योम ` 
याययाकयंचिद्‌ यमित्यभिसंधिनां भाधाकम्प्रीद्यपि कृयाँदतोचनेषग्णौचपरिभोगः स्यादितिकदाचिहादावान्यस्म दातुमभि्वांद्छितं ' 
तच्चान्यखम रीयमन मन्तराल्तेसाधुग्धेद्धीयाच्खादेतान्‌ रोषानभिसंप्रधाये रंयतोनिर्यस्तथा प्रकारामाकीसणेमवमां संखडिविन्ना 








रिषग्ग'चेत हष्मगारः दस्यो माणंसंखडिसं खडिपडियाण्णोचभिसधारेव्नगम ण एसेभिक्ल.दभिक्ल्‌, 
णौवाजावगाहावदूकलंपविद्रे समाणेसेन्न युणजाशणेज्नासणंबा४एसणिन्न सिया च णेसणिव्न सिया 
वितिगिच्छसमावसे शं्प्मारेणं्समाडा णलेस्ाएतद्प्यगारः चसरंवा8लाभेसंतेणो पडिगाडे 
ज्नासेभिक्ल.वाभिञ्ल्‌ णो वागाहावतिङुलंपविसि कामेसव्व भंडगमायाएगाहहावतिकुलंपिडवाय 











“ भाषा 
घुनिग्र॑ंय बाद्याभ्यंतरग्रंयरदित तथाप्रक्रारश्ाकौशे अवमस"खडनेविषे दोपजाणीसंलडिनाद्‌. बो मनसाद्िपु णचनौतवेनरीतोका ` 






याद्रजादवानोस्योंकद्िवें एतावतास सखडीयेनजायेजद्‌तिभावः डिवसामान्यपणें पिंडनेसद चावे तेतीवारे खोकर एअधिका 
रके अवःतेभिनचुचारिति्चो ग्टहपतिनेकुलि अआदहारनेययेगचोड्धतो जेखाहारण्यणौयद्छद्‌ तोपुखणएडवी्ंका साधुनेश्यावे | 
नस्ये एमादारएषणीयदे किंबानेषणीय्े सदोषश्चयवानिदीष एहवोचभिभायवमनि आवेतथाविनिगिच्छसमावसो णं अप्याणेगं : 
भसमाहडाणलेस्साए एडवौपूतक्तय विचिकिन्बाशंका तिरिकरौोसमापन्नमराप्त रदवोजेडनी्ामा तेणेकरी्समारडा पलेख्ा 
५ क्प * येद्धे | = £ व तोद" | 
एकतां चश्रुद्धलेश्याइ' एञ्चााररूदोषलाथियेद्टे एवे चित्तने संकल्प वत्ततो सगधघृतयाप्रकार तें वोर प्ाद्धारशंकासद्दि 
तलाभिद्छते नपडिगा द्धे नल्ये दूत्यै द्टिवेवलीस्विशेप कियाचुष्टानि वर्तो एकलविन्मरीदतेकन्ेडे तेभिन्तुचारित्रिवो गयस्य घरि 











टोपिकाटोका 


| 
जाद्रवावांचतो समरभंडोपगरणलेदैने गयहपतिनेकुलि ाहारपाणौनेकाजि उपाच्ययकौ नौके स्टहस्यनेवरिजाइ नेसाधुलिनकं | 
धिकूत्याड सेभिक्ड. वार्‌ जावपविद्केसमास्षे चेज्न पुणजारेज्ना अरूगंवा४एरुलिज्न सिवा श्य णेसणिज्ज खिया तितिगिच्छससाव 


=>, क = ७ व्‌ + ॐ = ० (व्‌ लंप्रदि 
णं सां्पणाणेणं यसमाचडापलेखाए तदप्पगारचससगां४ लाभेखंतेनोपडिगाद्ेव्ना सभिन्ुग्टहपतिद्कलंम्रविएटः रन्‌ चल्यनराारनातं 
एपणौयमयप्यं वं शंकेत तद्यधाविचिक्ित्सा जगुमूखावा अने पगौयाशंकातया समापन्नःयंकाग्डीत चामाचस्य्ततवा तेनशंकायन्नेन 





सालना असमाचडाए अश्ुद्धयालेश्यया उदूगमादिदोषड्ट भिदनिव्ये वं चिन्तविस्‌ त्या अग्युदलेभ्यांतःकरण रूपाजाचते तवा 
"ए ---------------------------------------- __ __ ह, 
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चराचाराङ्गस्व 1 





= [य € ‡ 9 [न रादिकं नैसति = 4 =, 
त्यातथामरक्ा स्समेयणोव गंकादोषदड्टा माद्ासदिकं लाभेखति नप्रतिग््क्छायात्‌ साप्रतगच्छनिगंता नधिशछत्यद्धवमाड संभिक्ट्वा 
गाद्वावद्कुनंपविखिड' कामेचव्भडगमावा रएगाद्ावद्रकुलंध्डिवाच पड़वाएपविखेञ्जवा निक्डमेव्नवा रुभिन्नगेच्छनिर्गतो लिन 


५9 


र्टरपतिकुमरदेद ~ ६५ ~ 9 [न्प 
कल्यिकादि' र्ट्दरपतिकरुलभ्रवेदटुकानः सुदेनिरवयंयं भडकघसापकरगमा्दाव ग्टडालाखुदपतिकु्दं पिं डपातग्रतिन्नवाप्रवियेदा तता 





+ न 
शदलगाचाचकत टाका 
| चत्त" खडिगप्रतिन्नवा नाभिसन्धारयेद्रसनायेति साग्रतंखामान्येन परिंडय्ंकामतिकुत्याड सेभक्ुदइत्यादि भिक््गटदपति कुचप्रविटः 
सन्‌ वतदुनराडास्लात मेपयीवमययवं यंकरेत तद्यवाविचिक्न्या चुगुपू खावानेषग्णीवायंका तवाखमापन्रकाग्टदडीत च्ःमावन्वस 
तयातेन्ंकाचमापन्् नात्मनाचरखमादडार्‌ यग्रुद्रवालेष्यवो हमादिद्रोषदुटमिटमिन्य वं चिन्तचिन्च त्यायगु द्रालेग्यांतकरया पोप 


जावि तवासन्यातवापमरकाग्मनेषरःर्चरंका दोषद्टमाडासदिक्रखति लामर्नसकेतंसमावव्नं दृतविचनाचप्रतिर््धीवादितिाग्र 








' तंगच्छनिगेतानधिकत्यद्ल साड खेभिक्छ.दत्यादि सुमि गच्छ च्छनिर्गतो जिनकल्यिकादिः ग्य्डयतिक्लंप्रदेटनामः सर्दनिरवगेपम्ड 

प़वाण्यतविसेज्नवाणिक्छमेच्नवासेभक्ल.वा भिक्च्‌.णौवावदहधियाविद्धारणुनिंवावियारमृमिंवाणि 
| क्डभमा्छेवा पविसमारेवा सव्व भंडगमायाए वदिवाविद्धारममिंवा वियारभ सिंनारिक्लसेन्न 
। पविसेज्न ग्‌ सेभिक्ड बाभिक्च्‌ रणवागामायगामद्रदव्नसाणेखव्व बडगसायाएगामायगामं दरद्रच्जे 
व्नासेभक्ख उ चचदपुगाएवनारच्ना तिव्वदेसियंबा वारुवासमाणपदहार तिव्वदेसिवामद्ियं 








चेभेदएकचिद्रपाणिकीनो अच्छिद्रपागितिडमाडिने अच्छटद्रपाणिनेडने बदिनयचुसारि अभिग्रहविरयेचि दिघटपगर्रोयोसु 


यत्तीर्‌ केडनेएक्तपक्रेवदढी एतले३ तवाञ्टकविंडुसयख्डिवाभग्णीो काव्दीरतले४ त्वायीतपसारुडन 


0}? 
(+ 
42 


अखुदिवेतं 


| 


१टिद्रपायणिलिनक्त्मीने सप्रविष्पात्रौपकरण्ध रनोडदरग्मुखवद्िकाने ग्रह्िवेखपगरयाः णकपरवडीने यादि 


~प! 
श्वे 
५) 
3, 
4 
६। 
| 


मापा 
च्पिकाटिकनो उपगरगच्नेक्रप्रकारजाचिवोचतः दुगतिग्चञक पचगायावदस्ए्कारसेव अरखदादतिक्चवनःत्‌ लिनकल्पिकसाधृना 
रास्छिडे? कगीपके जडीनेराख््विर इमनिनकल्ीने एतचाडपगगण्डछइ शक्रिनेविरेियोडा वग्पा्ार् गर्कीचाखविरकल्मी 


[अ ~ ~ € ~ विनद्यारश्ि < लखि --~+-- न्नायं > नम | 
तेभिद्ुचारिदिवं प्ामाश््कयक्ा बाड्िरिविटारभ शिक्तः छन््नादचरिञान) शरस तठ्(ठचार्म सक्ताः जाचच्ताने नितिद्ट 


[1 


4 


= < ग्रामाक्रयाम दरतो सव्येखप्मर बासिनन = प्ररमयेखि < 
छातोनव्रैचगरगरसंवातिचेदरजःइ चतस्िचंयारिवियो ग्रासादुखामभ्णा किडारक्रतो खव्वेप्गर्ग्धेद्रने वद्धार क्रे परम † 
नच्छक्रद्ागति ~ ससनकरेदेकचद्धे (~ ~ सोके {तिवदेखि्यंकदत ० > 

ईनरके्ागन्दिकराईनमोकन्टे दिठिचारिनियो लिणिकनारिगमननकरेतेकदेदधे तिभ्न्निदमजागो तेस्ोकदे टूखियक्तपव 








साघ्रुउपगर्ण?४ उपदांतिनंराखे नेठपर गाखञ्चलेठने ग्टदस्छनेवरिनाद़वली भनेचिच्ादिखुव्य उण्गर खलिद छाद्गोण्वोदेाडद्े 


टीपिक्राटाका 
निःनारेटाचन्डवापिगच्छनाचञ्ुपजरर्ग्टङीत्वागन्तव्यनित्याङदेभिव्ड उदिया विद्धारमसिंवावियार भमिंवलिक्छमेव्नवापविखे 


व्नवासभिनुग्स्पद्‌वदिवि दारभसिंखाष्यायमृनि दिचारभूमि विजिटोद्ध टोव्धगमनिखवस्पकारगामादावग्रवियन्दिःक्ासेदाखयग्रामांतर 


र 
। 
स 


गमनवि च्ल माड जेनिक्छगासागुगारद्रदन्नमाये सं भंडगमाद्प्य गामारटुगामंदरद्न्न चना कंद" खमतं गमनाभादेनि 
साड ठेभिकच्छ, अचत एणजागोन्नातिव्व देखिवं गामा खं पेदाएतिव्वदेसिवं गा नदितंसं श्विवद्सार्यंपेचाए दावाएणवास्यं समुदं 


दाएतिरिच्छख'पाति मावातवापाग्छाखंडा संनिवतनागणपेदाए वेएवंनच्ाो्व्भडगम्याद्याच ग्य्डावद्कलं पिंडदायएडियार ` 


[ 


न्द्र च्युयर्त्‌ 


(न ह न्द 
र 


पविदेज्नवा निन्डमेज्जवा वद्िवाविद्धारमृभिंवा विवारभृरिंगा पविदेव्नवानिक्डमेज्जवा गामागुयासंचद्रदन्ना सेभिच्छरययु 
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अर 


अआचाराङ्गसूत्र । ३१ 

















¦ ग्टही वाग्यपति कुल पिंडपातप्रतिन्नया प्रविशेद्रा ततोनिःकासेदा तसखचोपकरण मनेकाभवतितद्यथा ततजि | 
नकस्पिकोद्धिविषः दिद्रपाशिरच्िद्रपाशिच्च तत्रादिद्रमाणेः शक्वुरूपाभिग्रहविशेषा द्िविधसुपकरगां तद्यथारजोहर णं सुखव | 
स्तिकाच कस्यचित्‌तक्वाणाथं चौमपटपसिग्रहालिविषमपरस्योदकिंडुपरितापादिरत्तणाये मौ शिकपटपस्प्रडाच्चतुद्ध तयासि | 
ष्ण तरस्यदहितीयक्तौमपटपस्िग्रहात्‌ पं चाषतिचधिद्रपारेस्तुजिनकल्पिकस्यसप्तविघपातनियेपेग समन्धितस्यरजोहरणसुरडवस्िकादिग्र 
इयक्रमेणययायोगंनवविधोदशविधएकादशद्ाद्विधद्चोपधिभेवतिपातनिर्येगच्चपन्त पत्तावंघोपायट्टवणं च्रपायकेसरियापडलाद"रय 
न्ता णंचगोच्छग्ोपायणिच्जोगो न्वता पिगच्छतासवेखुपकर चट तागंतव्यमित्याहसेभिक्ख इत्यादि खुभिन्ग्र मादेवैदिर्ि हारमूनिं 
स्ताध्यायमूमिवातथाविचारम्‌ भिंवाविषटोत्बगेभूमिंसवेमुपकरणमाद्च अविशेननिःकामेहेतिहितीयं एवंग्रामां तरोपिटतीवंस्त्र' सौम्रतंगस 
नाभावेनिमिन्तमादइसेभिक्दत्या दिसभिन्तु रथषएुनरेवं विजानोयात्तद्ययातीव्र'टदहत्हायोपेतं देथिकंटडतृदतेतव्यापि तीं च तदे चिक चेति 








सखिवद्मारेपेहाए सहावाएणवारयंसखुदुयं पेहाएतिरिच्छसंपाति सावातसापारा संयडासखिव 
यमाणपेहाएसे एवंण्ारणोसन्वभंडगमायाएगाहावद्‌ कुलं पिंडवायपडियाएपविसेज्जवाणिक्खमेज्न 
वाव्ह्हियाविहारमुमिंवा वियारभूजिंवापविरेत्नवा िक्छमेज्जवौ गामाणुगामदूद्‌ च्न ज्नासेभिक्ल. 
बाभिक््‌.णौोवा सेव्नाद' पुणक्रलाद्जाणेच्ना तंजहा खत्तियाणएवारादईैएनाकुर णवा रायपेसि 
। । | भाषा र 
णा्तेतमादिव्यापतौ एहवोमिदवर लतो देष्ठीनेतया त्रौतदेथिककडतां बणीद्रूरिलगी मदियगघररिपडतीदेश्नीने तयामदावा 
ऊटाद्योरज ऊडतोदे सीने तथातिरछौदिषे संपातिमकदता डता शखणिठापतं गादिक संयडाकतां षणाषणामाघापाच 
। ठडताददेखौने एतलाप्रकारवती धुरिमदडावातवाजतो संपातिमभ्राणि याजाणौने सन्यैडपगर णले ष्टहस्यनेषरिः भादारपाणीभ 
गोनजादूतयावाडहिरिविद्धारभूमिवि चारभूमि ग्रामालु्राभिविदार एतलावानांनकरे उपगरणसदितञ्यवाउपगरण विनाएुणएतला 
कारणेसाधुडपाञ्रयवाहरि नौकल्ेनःही एञत्सगेमाडिजाणिबोजिनकल्परी नीकलेजन्टौ जेदभणीजिनकस्मीनेएडवीयक्तरेम्मासलगी 
मलग्डलनकरे तिशिकारणिते मपवादिनप्रवत्तं वीलजासाधुचारितिया जिशिकुलिजातां इशच्छद तेणेकुलिनजाइनोद्िवेमड्यु" 
उणीकनेकूलद्टे तेरमाडिलिां नाद्र वोतेकच्ेषे तेसाधचारित्नियोजेङ्घल एएडवाजाणे तेदेष्ठाङढे तंज हा "त्तियायवा च्वलियाच 
कवन्सिवाखदेववलदसेवप्रसुखख तेष्नाकुलतया राई णवाराजा जेचक्वन्ति बाखद्देवादिनथकी चअनेयतेहनाकुल तयाङुराजाग्त्यः 


तदेयवासौ राजासामाजादिकतिटनां कुलतथारायपे्तियायवा राजानाभ्रेष्य दंडपाचिककोटवाल तलारप्रभुतिक ऊेराजाने यादि 


दरीपिकाटौका 
जानीयात्‌ तीवर'रदतृहा सेषेतं देशिकंटइत्‌ददेतव्यापि वधैवपं न्तंमेच्य तथातीवरदेधिकां महतिदेथे अन्धकारोपरेतांमद्िकांवा धूमिरि 
कांसंनिपतन्तोरच्य तथामदावातेनवा समुदतंरजःगेच्य तिर््यीनसंनिपततो गच्छतभ्राखिनः पतमादौन्‌सस्कतानमेच्छ भिचतुरोवं 
श्रात्वा रटपतिङ्लादौ सूवौपकरणमादाय नगच्छेन्ापिनिःकामेदा सामाचवारीएषा ययागच्छताखाघ्ुना गच्छनिगैतेनतर्दतमं 
तेनवा उपयोगोदातव्य; तत्रयदिवधं सश्हिकादिकं जानीयातत्ततोजिनकस्पिको नगच्छत्येव यतस्तस्यथक्तिरषा पर्मारयावल्युतीमोत्वमै 
लिपेधंविदध्यात्‌ इतरस्तुरुति कार णेयदिगच्छ त्‌ नसैसुपकरंग्ीतवा गच्छ दितितात्प्यीचेः पू्ैलुप्‌खितिषु म्रवेणनिपेषरक्तः | 
सांमतमज्ञसुप्‌सितिव्वपि केषुचिदोपदभेनादेत्पवेथनिपेधभाह सेभिक्ल.वारेच्नाइ' प्रयकलाद्‌ जाणेज्ना तंजदाखत्तियाणवा राद 
शवा कुरादणवा रायपेसियाशिवा रायवं सिद्धियाणवा अंतोवावारिवानिमन्तेसा णावा अनिमन्तेमाखणाणवा यखगंवा्लाभे 





॥, 
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२९ राचाराङ्गसुल। 











सन्ते नोपडिगाहिजूना सित्तिवेमि पटमस्यतद्रयो उद्‌ सोसम्बत्तो सभिनुर्यानिपुनरेवंभूतानि कुलानिनानौयात्तद्यवा चतियाशकर ' 
वर्तिवाखदेव वलद्वमप्रष्टतयः तेषाकुलानि राजानच्ततियेभ्योऽन्ये कुराजानः म्रत्यन्तराजानः राजप्र्याः दंडपात्रिकम्रश्तवः , 


( 











भिलंगाचा्यं कतटीका | 
समासोटश्ठत्दारं मरतिष्ेतर वपेन्तेच्य तथातीवदेशिवां मरतिदेभेश्न्धकायोषेतां मडिकांवाधूमिका संनिपतंतीमेच्योपलच्छ । 


तथासदावातेनवा समुद्धतंरजः प्रच्यतिर चीन॑च संनिपततोगच्छतः प्राणिनःप्रतंगादीन्‌ संस्छ्‌,तान्‌घनानूपरच्य रुभिचुरेवं जात्वा ¦ 
ग्टपतिक्रलादरौ उदि्ट' सर्मादायनगच्छन्नापि निःकामेहोति इदसुत्ताभवति सामाचारिणए्या ययागच्छता साधुनागच्छनि | 
गेतेन तदन्तगेतेनवा उपयोमोदातव्य; तत्तयच्िवधंमङिकादिकं जानौयात्ततौ लिनकल्तिको नगच्छत्येवयतस्तस्य शक्तिरेषायया ¦ 
षरूमासंयावत्‌ पुरी पोत्यगैनिपेधं विदध्यादितरस्तुसति कारगेयदिगच्छ न्स सुपकर ग दत्वा गच्छे दितितात्मरय वेः यधसतान्नुगु ¦ 
सितेषु दोषदभेनात्मवेमतिपेष उक्तःसांप्रतसजुगुशि तेष्वपि वेपुचिदो पदै नात्मवेश् निपेष॑दभेचितुमादरे भिक्छ वेत्यादि सुमित | 
योनि पुनरोवंभूतानि वुलानिजानीयात्तद्यया च तियाचकवन्ति वाखुदेववलद्देव प्रतयन्तेपांकुसानि राजानचतियेभ्यो अन्यक 


याणवा रायवंसष्टियाणवा्रंतोवावर्हिंवागच्छंताण्वासंणिविद्ठा णाणिमंतैमाखेणवाश्चखिमंतेमाणे 
णवाञ्रसणंवापाणवाखाद्रर्वासाद्र्मवा लामेसंतेणोपडिगा हेव्नासित्तिवेमिपिंडेषणध्ययनखटतो 
योद शकसमा्तःर सेभिक्ल.नाभिक्ृशेवानावपविष्ं समारेसेच्नंपुणनाणेन्नामंसाद्रवंवाम च्छाद्य, 
वामज्नाद्भयंवा मंसखलंवामच्छखलंवा अदेणंवापद्वेणवाहिंगोलंवा सम्म लंवा होरमंपेद्ाण श्रत 





भाषा 
अिम्रवत्तं रायवंसद्धियाणवा राजव॑शस्ित राजराजानेवंशिखितद्टे तेदनामाउलामागोजप्रमुति तेखनाकुलणएतलालेपूरवद् क 
द््याचलियादिक घ्ंतोवावद्िवामादडि अ्रथमाबादहिरि संनिविद्धाणवा कदतांवेठाक्टं तेनिमंतेमागेगावा चारितिवेदटेखी कदाचित 
निम॑त्रेकपीष्तरयम्हारे घरिभातपाणीकेवा यानोद्रमनिमते तथानिमंतेनष्टीतो पुगतेनेषरि सव्यथा भकारिचारिनिये नजादगो 


सेखंषडिास्रीविधिकदी इदांघुएतेहनीयाकतौ विधिकहे् तेभिच्ुचारि तियो यसनादिकने्ये ' भिच्वानेकाजिपेटोदतो एरवभूत 
संख जाणे तिदहातिमनमडिंसंखडि चौंतवीनजाद्रनो तेकेचवीसंखडितेदेखाडेद्टे मंरादियमांसलिदां यादिम्रघानटे तेमांखा | 





दिककदिये ण्तलेस्योकच्यु' वेदैएकलोकमादिसनीनिरन्तिकरिवावातां यवमा सनौ खा खडी पूरी यदः ऊद तिवारतेमांसमनुर सं | 
डिकरे चिदातेदना खजनादिकतेद निमिन्तिकासेजाता देष्टीचारितिये तिदखंनजाद्वो इसोभावतया मज्नादूरयंवा भास्नीपरि 





मद्यजिराप्रधानद्धेतयासंसखलंबा मासनोखलो जिद्धां संग्वडिकरिवानिभिन्िमासल्टेरी देरी खटकवी पु जकरी स्वया रते मां रखलजः | 
शिवेप्लंमच्छखलबामाद्लाजिदां एकठांक सी रग्दवया रेतेमत्‌स्यखलाजाणिवोतयायद्हेव्एं वाकडता विगद्यानं तरकाल बधूवरघरिचचा 
गावानेजेवरनेषरिभोजनकरे तिद†षणालोक मिलेतेयद्ेणंकद्धिये पे णंवातेकल्टिये जेव्धनेलेदजातां बहना पितानेषरिभोजनकरा 
वेद्धिमोल॑वाकादतांखतवानेकाजिभोजन यथवायनच्तादिकनी यात्राभणीभोजन संमेलंवाकडता खजननेसन्मानभरी भोजननच्यवागो 
सीमौलीभोजनकारे एतलेभकारेसंसठडिलाणी तेनेनिमिन्ति किखिहीस्जनादिके दीरमा णको यादार दरव्यले जातोदेखीतिां 


1 [-अ- प्क । (4 विचाले [] 
५2 का्ुभिच्वाभम्तीनजाद तिगारे'जेदोपलागे तेदेखाडष्े खंतराचेसम्गा चंतराविचालेते साघुनाजाद्वानामार्म वद्धपाग्णीबड्ध'घणाभा 
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दौपिकारीका। 
# ओसि एतेषां कुल [ख्‌ $ (0 गा, „© £ स्थितानां गच्छः ५ | 
राजवंशेस्ितां रान्नोमा त॒लभागिनेयादयःएतेषांकुलेषु संपातमयान्तप्रवेषटव्य॑ते षां चग्ट हां तेहि स्थितानां गच्छतापयिवदतांस 


नांयावासितानां निम॑त्रयतामनिसंतरयतांवां्श्नादिलाभेस तिनगट्तीवात्‌ प्रथमाध्ययनसखयटटतीयोद्‌ यकः उक्सृतीयोदे शकःसांमतं 
चतुमयारभ्यते चस्यचायमभिसंवंधः इ-हानन्तरोर्‌ शके संखडिगतोविधिरभिदितः इहापितच्छे पविधि प्रतिपादनायेमारसेभिक्छू 
वारजावपविष्े समागच्छ पुणजाणेच्ना संसाद्य बामच्छाद्यंगा सं सखलंबामच्छस्वलंषाञ्ना हेवा पणवा ह्िंगोलंबासम्ब् लंबाहौर 
माणंपेदहाए अ॑तरासेमग्गा बद्धपाणावद्धवीयावद्-उरिया षधयो सावज्छउदवा . व्धउन्तिंगपण गद्गमद्ियमक्रडासन्ताणगा वद्वे 
समणमाहण अतिदहधिकिवण वणीमगाडवागया उवागमिस्यन्ति तव्याङन्वाविन्तौनोपन्स्य निक्डम णपवेसाएनोपन्तरस्मवाय ण पुच्छण 
परियष्णाशुपेदाए धम्म्ारु खोगचिंताए सेएवं णच्चातदप्यगार पुरेसंखडिवापच्छासंखडि प्रडिवाएनो अभिसंघारेन्ना गमणाए 
सभित्तः कचित्‌ग्रामादौ भिचा्ैप्रविषटःसन्‌ यदे वंभूतां संखडिजानीवात्‌ तद्ययामंसाद्ूयंवा मां सं्रादौग्रघानयस्यां सामांसादिकां 
तांद्दसुक्ंभवति मांसनिटत्ति"कर्ठ कामाः पखयांवानिटन्तौ मांसम्रचरांसंखडिंकुचु: तत्रकशित्‌स्वजनादि सद नुरूपमेवकिच्चिन्रये 
न्त्चनीयमारन॑हद्ा तत्ननगन्तव्यं तव्रदोषान्‌वच्यति तथामत्यभादौ प्रधान॑यस्यांखाणवं मांसष्ठलंति यत्रसखडीनिमित्तं मांसंदितारे 
शोष्यते शुष्क वापु"जीकरुतमास्ते एवं मल्याखलमपि अ्राह्धेयंतियद्धिवारोत्तरकालं वधूपरवेशेवरग्टहे भोजनं क्रियते प्र हेणंतिवध्वानौय 
सानायायत्‌ पिदटग्ेभोजनसिति गोलंतिषतकभकतं यत्तादिवात्राभोजनंवा सम्ब्रोलपरिजन सन्माननभतगोधीमतांएवंभृतां संख 
ज्ञात्वा तत्रकेनचित्‌खजनादिना तन्निभिन्तमेव किच्धितक्रियमाणां नौोयमानंग्रच्य तत्रभक्तायीं नगच्छेत्‌ यतसतत्रगच्छतो गतसयच | 
५ | 





श्ौलंगाचाये सतटोका । 
जानः प्रत्यन्तराजानोराजप्रेष्या दडपासिकप्रस्टतयो राजवशंख्िता रान्नोमाठलभागिनेयादय एतेषां कुतेष संपात मयान्नप्रवेटव्यं 
तेषां च ग्टरहातवंद्िवीख्िताना गच्छन्तापधथिवदतां सन्िवि्टानामावासितानां निमन्वयतामनिसंलयतांवा चशनादि लासेसतिन | 


| 


प्रधानं यस्यांसातवा एवंमासखरमिति यत्रसंखडीनिभिन्तं मांसंछित्वा दित्वायोष्यते श्र्ववापु"जीकतमा से तत्तयाकरियापर्दव- 


गटक्कीयादिति प्रथमस्याध्ययनस ट तोयञद्‌ शकःस माप्त; उक्तस्ततीयोद्‌ शक; साभरतं चतयेश्चा रभ्यते अस्यचायमसिसंवन्धः ददानत 
रोद शके सं खडिगतोविधि रभिदहितस्तदिडापितच्छं षविधि प्रतिषादनायेमाद सेभिक्छ.दइत्यादि रउभिचुःकचित्‌ ग्रामादौभिच्तायें 
भविष्टःसन्यदेवं भूतां संखडि'जानोयात्तत्मतिन्नवा नाभिखन्धारयेत्‌यमनायेत्यन्ते कियायांद्भूतांच सं खडि"नगत्यब्य' ताद्शैवति 
मांसमादौ मघानंयस्वां सा्मासादिकातामिति इदमुक्त' भवति मासनिरटन्तिंक ठ कामाः पूरणीयांवानिटन्तौमां समरचरां संख 
डि": तत्रकशित्‌खननादि स्तदनुरूपमेव किद्चिन्रयेत्तच्च नीयमानंदद्ा नततगन्त्य' तवदौषान्वन्यतीतितथामत्छब्रादौ 


त्‌णएवंमव्छचखलमपौति तथयाच्ारेषंति यद्दिवा रोत्तरकालं बधूपरवेशेवरग्टदे भोजनंक्रियते ्रहेगतिनष्वा नोयमानायाचत्‌पिटग्ट , 
हेभोजनमिति हिगोलं तिर तकम यत्तादियाद्ामोजनंवा संमेलंति परिजनसन्ानभतां गोीभक्तीवा तदेषंभताखंखडिन्नात्वा 





तल्रकेनचित्‌ सखजनादिना तन्निमिन्तमेव किंचित्‌च्ियमाणं नोयमानप्रे्य ततरभक्ता्थीन गच्छ त्‌ वतस्तल्रगच्छतो गतदचदोषा; ' 
~ ----------------------. 











रसिसग्गोच्पाणावज्तवौया बह हरियावह्ओओोसा व दउद्याव्ृउन्ि'गपरगद्गमद्धियसद्धेडासं | 
ताखगत्रहवे तत्यज णमाहणा अतिहिक्िविणवणौम्‌ गाडवागताडवागमिस तितत्य दख वित्ति | 
णोपखस्वणिक्डसखणपवेसाए णोप्रशस्सवःयण्युच्छ णं परिच्डृणणाणुपे दहा एषम्दाणुच्ोगचिंतारसणव॑ण 


।॥, व्चातहप्मगार पुरेसंखडि बापच्छासंखडिवा संखडिंसं खडिपडियाण्णोत्रभिरंघारेव्नागसखारसेभि 
ध ~~~ == ------- =-= < 
-==----------- 



























अव 
३४ आआचाराङ्गसुत्र 1 
मगाण | 


वड्धडहसैचा ~ च = रिकायद्धे = देकीचपद्यं ~ ~ ् ने'स्योमि न वयदयदवकर ~ दष्पिद्यरस्पि ~ --न == खटा वच्छ 
वड्छडउरराचा वद्धव्रणाडिडां इरिकाचद्रे चकोचपद्ाच तेयागयौन ख्योगि यकुराद्धवक्तर एच्ार्ग्ण्य्‌ च्म याञ्ड्टदटन्ा चद्ठन्प 


योरुन्िददा ये वद्धयरएा ~ मद््चिम ५ == दत्दवध--- न् भ ~अ 
निरे वडधञग्ण उदक्पागोलिददट ज्ड्धरटर्तिगपग्पगदगमद्िवसयङ्डा रतायःगात्छटरम्य उत्तियचःर्वियिष्ापनञपचञ्ययुरिल 


गाफुलि गरतयाखउदकखस्तिक्ापाण्णोने माटोम्ी मड्टसुतानको हिवावडानारंतान एतावान जिदं 


दत न तयाव ~~ व्च निदायाह्नं {तददाधग्यादमगः वाद्ागषध््तित्विदपणा र नीप ज्टरगः गाक्7टिन्वाद्य ------ 
चुक्तोनद्धौ तयावनोनेड संग्टडिने टानि लि तड प चद्ययचत्वङृुषया र्नापक्खनमम्द्‌ माऋ7ष्टन्द्सप 


^ 


्रसिद्र यतिधितिकूडियि लिगित्रतियि एवं उन्द्ख्वन्दाददयाडद्‌ यतःतिधिपचेात्मनः चज्ल्क्वारेन मदामनामतिचितंतनानीदवा 


~ _ 


च्छ चसम्याम्ततिद ~ छपरा = टयेवनोपजयामान्चाचन्एतदाचाव्यार याववाच्मदिखंतिदटायाक्छन्द € ~> 

च्छे पसम्यागतंविदुः दूरतिवचनःत्‌ छं कत्ता पअपनसासान्दचयाचक्णठाराव्याद् चवन्ख्यप्वस्छःतचदस्राल्ान्न कतस 

कदटरन्तिडद ४.० धा > लिदटा्णालो 8 [न कमिले तर्दाग्राम “ नोसंकमरयतादड्धद्‌ @ हि तदा भाद्धकदटतां ज = 4 क न स्खवोयक्क्छे अ 

वडा त्तड्‌ लिद्ावणणालोकनिदे तिदाग्रननासुकोरणताड्ड्टद्‌ तिदांप्राद्कदटतां उत्तन्बुदट्िनंत माषघ्ने नर्स पखिबोगञ्लः 

॥ ईर्वटिखत्तिम रानि = तयावटातिदां ~ = ्ननहतांउन्तम साधन'ना यगन पच्छ साप रिचद्रग्पायसुण्ष्टाघरूकडा ननन ~ दत्यादि 

यु्ानक्तच्!द उचाष्ट्कखम्वमनन्ि तयावदलाग्तद्ा भरान्ननहतांउत्तससादन यगय पुच्छदार्रचद्रग्यास्रगाण्ष्टासमन्क त्याष्द्‌ 
2 ५ 


तिाकाद्ध मवन्त्नच्धैं ्रण्योल्मादड्धि गीतवादिते कटकादि चास्द्धिवाने घ्मदटानन्या श्रवन्तनद्दी पगतां टोप्डाषी 


तयचाप्रक्रारपुरे रंवडियच्छासर्गड रंण्डायेनादइवो खाघमनसादि पुग्पर्चोतवेनदौं ग्द्टिवात्तेवदिवियिग्यो लोद्रेतो क्िरखीपरि 





[न 1 मग्ल्तताददरेयति ५ £ £ पयानोरहवः [1 
७ ~> £+ ग॑च्डतन्ताव्दतसासे ना देतयन्मि सोम र ~= पतं नद्ददोयेष्ु 
दाचाः ₹मनन्तितांददटयेवति गच्छतन्तावद्‌ तरे देतसखभ्चोमाग; पठानोज्डवः प्राग्याःप्ातिनः पतंगा 


११ 
५ 
€| 


वेषु तेतयावड्गौष्ठा 


चद्धद?ितः ज्छवन्डयो न > = गपनकोढक उन्ति्ाम टसं < तानकः मन्नसचतत नंख~उस्याःरिवद्वः स त्राद्यणाति 
च्धदर्तः उच्छवस्छया उच्छन्‌नञ भ्त गपनन्ष्ठड चत्ासन््टसताननाः आप्रस्धचतत चस्डे,उस्याःरवद्वस = ग्न्राद्धयणातिशि 


चिद्धातेयतदारदव्यमेमं९ि ~ ७ ल य परेयाद च्यग्मनटे ~> = +: 
एनीवनीनातिङे चिदाति्ादारद्रव्यनेगंधि वग्यालीवच्चावे तिणिनारणि नेमागेवद्धमराणके वदो यावधवन्पावीजदे चित्त 


छपगावणीसगां = { उपादा खपागत्सिष्यन्ति पाग च्छतिवातनःकीरः = न्वरक्ादिश््डि ठ दन्हनमतो नतत आसनि न.-क्ममपरदेश्य ~> 
छपग्कसणःसमा चताडप्रागरन्निष्यन्ति उपागच्छतिगात्वाकोर( चरका न्ति देन्तनमतोनतत आरल्स्यनिःर्मगाप्रदभां 


ट ते नापिव्ाच्नस्यवाचमा नापन्िसनादुनचा = दना7टवोग्चिं ~~ रन्तिः त्यते तद्रलनत्कछर < गीतवादित्रखड्कावाद्‌ 0 
रातकच्यत ना पम्राद्धस्यबाच अ्रव्ट्नाप्प्य्वत्तन{दुश्रच्रा छनद्टुवाग्चतादच रउ ततःक्ल्पत तठननकाक्‌ गतकाणद्ल्णडागा 


चाष्वादिन््वि नग्रवत्त न्तेदतिमाठः खभमिच््रोवंगच्छतापेच्या व्दोघांतचाम्रकारां मास्प्रहनादिव्तं एुरखंम्डि" पदान्दाखटि 
































| सटंमवन्ति तांदद्नैवति गच्छतस्ावदन्तयन्े देतस्यभिच्धोमार्ः पन्वानोवद्वःप्रार्िनः परत॑गादवेत्वे देतवाय्छवी डावड्श | 
| स्रवा बडवस्याचावद्धदव्ा व्धन्तिंगमनकोद्क च त्तिक्रानङटद्टतनच्ा; मखचतव खं्डिस्वानेकच्वः जन नाद्धस्दात्तियि कण्ड | 
| वग्फीरूगाडगायता उपागक्तिष्यन्ति तयेणग्चछन्तिचि तदाच्ष्यचरकाद्धिगिटत्तिनन्दन मवोनतर प्रदस्य निष्नसयग्रदेयार्टरत्ति 
| कल्यनेनापि ्राद्धखवाचना भअरच्छनापरिकत्नासुप्रचा उन्न्ादुचोगच्छिता खंतादे खन्तिःजत्यतिनतन जनन्यन्दे गीतदादित्रखंमावात्‌ 
स्ताष्यावादिन्तियाः अ्रवत्त न्तदतिम्ावः चभिच्टरेवंगच्छदहतापेच्छवः ज्ड्द्धोषां त्याम्रनारां मांखम्रवानद्कपुरः खव द्दात खडि 
क्ठ.वा सिक्लुरतिा जावि खमे रेच्नुग्एनालेच्ना संखा्रटंवा जावखंमेलं गा रमाणा 
स्थ्॑तरासेमय्मा श्रप्पडाचावरूंताणगा णोकलत्यवछवैखमर्ण मादणानावडवागसिर ति प्यार 
स्यावि पखस्सखिक्छमरपवेखार पसखस्छनायणषुच्छरपरि यद्ृसाणुपेचाधम्मायु चयो गिं ताए सेवं 
रएच(तद्प्यगारः यृरेगबड़वा पच्छाखखडिवा खखडिखंडडि पट्िवाए अभिरुघ्ारेच्नगमणार 
| ॥ 
जदो ते्रपवाद्ये के तेननिच्‌.चार न्वये दलले पृर्वाटव्वाटानेसबलेधिपसीतच्यद्न जाख््विमांखमद्दिनव्ररुख्डि | । 
न = र | 
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आ्आचाराङ्गसूच। २५ 
| 














विषेश अनेका हारद्रव्यलेदजाता देखीविचालेनेमागेमस्पांङश्ल्यप्राण अलस्पयी जल्प हरित द्त्यादिद्हां ल्प शब्द अभा 
| ववाचक लिदहाजीतनोषातनोजाण तथातिद्ांवणा अमणत्राह्यग्णदिक अाष्यानयी चानिसिद्ध' नदी च्तेवनीसंकी रतायोडी 
द्ेजिद्ांसाधुने' नीकलीवोपेसिवेा रोहिलोतथा साधुने' बायणादिक पंचभेदसखच्ायरूडीपर' भ्रवन्तेएवोजाणौ तयात्रका 
रसंखडिषएुरः सं खडिपच्छासं ख णहवीसं खडिने'विषे जाडइवोकिखरीकारणि विथेपिद् जाद तोखोवौ तसागनौ खान्ञा्ति 
मेनं तिद्रं ्भच्वादि दोषटाले हिनपिंडाधिकारि भिच्तागोचरिविशेषदिष्वाडेच्टे भिन्तुचारित्िचो ग्टडस्यनेषरि भातपाणोने' 


दौपिकाटीका 
बान्नात्ा तत्मतिन्नया नाभिरुधारयेद्मनाय साप्रतमपवादमाह सेभिक्ख.वार जावपविद्रसमाणे सेव्न"पुणजाणोन्ना मसाद्रयंवा 





ज्ावसमेलंवा दीरमार्णपेडारए श्र॑तरासेमम्गा जावसन्ताणगा नोजलयवदवेसमखमास्ण जावगतावाभविस्यन्ति सप्माद्खाविन्तौ 
पन््रस्वाय्णपुच्छण परियट्रणाणुपेहा म्प्ाु्ोगचिं ताए चेएवंनच्चातष्गारं पुररंखडि"पच्छासंखडि'वा सड" स'खडिमडि 
याए सभिसन्धारेन्नागमण्णाए सेभिच्ुरध्वानच्चीणोग्लानोलिितः तप्चरणक्रषिंतोवा अनसौदरयेमेच्य इलेभद्रव्यार्थीवा सयदिपुनरेवं 
जानौयात्‌ मांसादिकामित्यादि पर वेवदाला पको यावदं तरात्ते सेतसखभिच्तोगेच्छतो मार्गअस्पप्राणा अल्पदीजाश्ल्पद्दरिता 
द्रूत्यादिव्यत्ययेन प. वैवदालापकः तदेवमल्परोषां स खडि ज्रात्वा मांसदोषपरिर समयैः सतिकारणेतत्मतिन्नया्भिसन्धार 
| चेङ्गमनायेति पि'डाधिकारेत्‌ वन्तं मानेभिचा गोचरमधिछत्याह सेभिक्ड,.वा२ गाद्ावद्नावपवििड काभेरेव्न' घुणजाणोन्ना 





शीलंगाचायरुतटीका , 
बान्नात्वा तत्तिन्नया नाभिरंघास्येज्ञमनायेति साप्रतमपवार्माद सेभिक्खुदत्यादि सभिच्तुरष्वानं चौ णोग्लानोदित शप्र्रणक 


पितोबा्रवभनौदयेबामरेच्छुलेभद्रवयार्थौवाखयदिषुनशेवं जानौयात्‌मांसादिकामित्यादिपू्वैवदालापकायावदं त रलेखेतस्यभिचोर्भच्छतो 
मनागौख्रस्पप्राणञ्ल्पयौजास्पहरिताइत्यादिव्यत्ययेनपूर्वद्रालापका;तदेवमस्मदो पासं खडि ्रात्वामां खादिरो षपरि दरण समै; सति 
कारणे तत्मतिन्नयाभिरंघारयेन्नमनायेति पिंडाधिकारेत वन्तं मानेभिच्तागोचर विेषम्विरल्या सेभिक्छ्वेत्यादि सुभिन्तुग्टेदप 


| सेभिक्ख.वाभिक्छ.णौवागाावद्रनावपविसित्तुकाभेसैन्नंषुणनाेच्ना खोरिखिया चोगावोचोखीरि 
उनमाणोगच्रोपेहाएज्रसर्णवा्ट्डवखडिव्नमाणंपेहाएमुरा अप्मजूहर्सेवंण्चारोगादावदर कलंपिं डवा 
यपडियाएणिक्खमेन्जवापविसेज्नवासेत्तमायाएणगं तसवद्गमित्ता अणाबायमसंलोएचिद् उल द्पु 
णण्वनारेजना खोरिणोश्रोगागोच्रोखोरौयाग्रोपेदहाए च्रसखंबा४ उवक्डडिर्पेा पुरा णजूष्हितेस 
भाषा 
अर्थिजादूवावां तो जे्मजाणे खीरिशिया्योकतांसंबच्छटोभडी एडवीगाष्र्‌ श्वी रिच्नमाणीयोकदहतां इदीदेखषी तथाञ्नशनां 
| दिकचतबिधञ्ा दार वक्डडव्नमाकटता रापौतोदेी तथाप्ुराभग्मजुडिए कदतांनीपने' अन्तिपचिलों चनेराने'वि ख 
दीषेतेएदयांजाणौ ग्टदस्थनेषरिसाषुनजादरजेगा द इुरीजतीनाप्तोकोद मरृतिभद्रकसजाेखापुने' इग्धदु इमनाणीषणोडु । 
रवद डाने च्॑तरायपाडे अयवातेगादसापुदे षता साश्वरौषादरतिणिकारशि संयमानविराधनाजेमातराघीतोरेग्वीना . 
| ष्तोसाधुदेरटो रसांधिवानोऊतावलिकरे अयवाच्धिकें चारभकरे तिणिकारणि चारटभनोदोपतागे चअनेराने स्रतरायलामे 
अयवा्ग्रपिंडलेवोकस्प नदौ तेदभणौएतलादोषजा णौ साधुग्टदस्वनेषरि भातपाणीननाद. तियारेखयोकरे तेदेखाडदेतेशाघ | 
तेगोरोदनादिक व्यर्थद्धियेग्रदी एतावताजाणी एकातिख। ते पर॑जिहांकिखि्दी रटस्यनोख्रणावायकनता व 
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` टटिपातनछछइ तिंशिस्वानक्तिंऊभोर दे दमरतांवली जिवारेजेष्मनायी एगाद्द्डी यशनाटिकपया तथाग्ने ने" पुणदेवोते 


दीं एवां नाग्मीसंलयेवकददतां लजवगासद्धितग्ट्डसयनेघरि भातपाणीने्वाभणी माडिनाद्‌ वलीपिडयधिकारि केक 


टौपिकारीका। 
स्टौरिणीच्रो गावीन्नोखीरस्न्निमागीच्ो पाए्यखुयं ४ उवस"खडिव्नमायं पखाएपुराभ्प्यलृदिए सेवंनच्ागोगादावद्‌ कु्लंपि"ड 
वायपडिवाए निक्मेव्नवापविसेन्नवा सेतमावाएएगंत मवक्तमित्तार्‌ श्रष्णावायम्नलोरचिदटेव्ना चरदपुणपवं नापेच्छाखीस्यःचो 
गावीय्ो खीरियायोपेहाएर अखणंवा उवक्डडियपेद्ाए पुखाणएजूडिते सेदंनच्वाततोसंजतामेव गाडावद्कृलं पिंडवायपडिवाण 
` निक्मेन्नवापविसेव्नवा सभावभिनरयखपति कुलंप्रवेद॒त्तामः सजयपुनरेवंलानीवात्‌ ययाचीर्स्विगावोऽत्रदु्यतेताददृद्यमानः 
मर्य तयाच्रशनादिकं चत्॒विंषमण्णाडारं उपसंस्लियमा मे च्च तवामग्यजृदिएत्ति सिद्ेपयोदनादिके एुरापूरेमन्ये पां अरटनतेति 
मवन्तं नाधिकरणापेचा पूरयलप्ररुतिमभद्रक्यदिः कचिद्यतिदद श्रद्धावानूवड्टतरंदग्ध' टटामीति बन्कपौ डकर्यात्‌ तचेुर्वाद्यमाना 
गावस्तत्रसंयमात्मवि राघना अदधेपकोदनेच पाकाधंत्वयारधिकंयति' कुयौत्ततःरुयमविराघना तदेवं श्नाते सभन -पति कृलंपिंड 
पातप्रतिन्नया नप्रविेन्नापिनिःकामेत्‌ यच्चकु्वात्तदा₹ केतमादायत्तिखभिचुस्रमयैं गोदोहनादिकं भादायन्नात्वाततएकातिमपकामे . 
तच्चकम्यच ग्टडस्ानामनापातेन्रखंलोकेचतिरेत्तत्रतिटचपुनरेवं लानौयाद्यवाक्तोरि ष्योगागोदगधाशत्वादिपमेवत्‌ ग्यत्ययेनालापको 


चिलंगाचायेकुत टीका 


तिकुलंमवेषटुकामः सन्रयपुनरेवं विजानीचादययया चीरिष्योगावोऽवद्द्यंते तादुद्धमागाःमेष्छ तयायनादिकं चतुर्विधमग्याहार श्प 
रहंच्छियमायंमेच्य तवाअरप्यलूि्न्िखिहेष्योदनादिके दुंसापूवमन्ये पामर तेखति भवन्त नाधिकरग्या पेचीमू> तचप्ररुतिभद्रकादिः 


[6 
कदिव्नतिंडदा चद्वावान्‌ ब्तरंदग्ध'ददासौति व्दकपौ ङक््यात्‌नचेयुव इच्छ मानाभावशव्रसंवमामविसधना यपरेपकरोदनेच 
पाका्ैतररयाधिकं वलन"कु्यौ ततः; संयमयिराघनेति तदेवं ्रात्वाखभिदुग्ट दपं तिकरुलपिंडं पतप्रचिश्नया नप्रंवियेन्धापि निःकामेटिति 
चच्ङ़यौन्तदभेचित॒माद खेतमाटायित्यादि सभिचुरमयं गोदोडनादिकमातटाय र रीतीवगम्येत्ययैः ततएकांतसमकम्यच न्ट्दस्याना 
मनामाते्रुलोकेचतिटेत्तततिटन्बनययुनरेवंनानीचाद्चवाच्तीरिर्योगावोइग्धडल्यादि पृ वेव व्यत्यये नालापकानेचाचाव चि -कामेत्मविं 


सेदेति न पिं = 3 1भिच्कानामेकेसाधव (3 1 
मेदेति पिं डाधिक्रारण्वेदमाद् -भिक्खागेत्यादिमि चणयौलाभिद्ुकानामकेसाधवः कचनएवमुकतनं तः किंभूता इत्वा समानादति 





- खवंणचः तच्रोसंनतासमेव गाडावतिकुलं पिंडवगयपडियाए पविसेज्नवा निक्छमेज्जवा भिक्छागा 
मेगेएयमाहंखसमाणेवा व्तमारोवागामाणुगासं द्र दर्जमाणे खुड्ारलुञयंनामे संखिरदाण 
णोमहालरसेहंतामयं तासे बाहिरगाखिगामाणि भिक्खायरियाण्वयद्संति तत्येगतियस्सभिक्खु 
खमुरेचंघु वावापच्छाखंघु यावा परिवसंतितंजद्धा गाद्ावतौवा गाद्वयिरे योवा गाद्ञादतियुत्ता' 





स्पा 
भित्तागत्ङतां जद्धतीतिच्वादरं चाजौ विकाकरेडहंताद्रेकोम लामंतरणएनेमयिएककेदै साघु तेकेदगां ससाग्णाकडतांमासक 
ल्यलंबावलच्चौग्टपणे एकष्िदौ जच्वेतनेविभेरडता तचावखमाणाकदवां नासकल्पनिदारी रुडवाखाघ अासालुग्रानि विद्धारकर 
ताग्रा्धग्णसाश्रुचाव्या तेहमतिदं इम डे नेस्ोतिदेष्डा डके स्डड्‌डाएंन्बलुअचवं गामेएण्रान चु ककडतां ठ डोसिच्वादेशणडारवस्योडा 


= १.३ = न च 


छं तवाचनिरद्धाण्त्रदइतां तेतलद्ैमाडि केतलाणजषरद्ं निर्द्र तेरोऽस्जिद्रजानोयोगनयोतयानोनद्ाहएरगामयुखसेटोतेज्का 


1 क 


व 


+ {~ 1 


५ 


=-= =-= 9 





9. 


~, = ताति सविकार ८ चवे चधा वने ० एतदंखा्ने ति ~~ _ . ए. व्यासस्य ( करीकद्धे श {ता चेतम्हं ज्योमि हव 
नचःतच॒ा उडइतापतिच्िकास््यिडत चवे चाधुनेासंत्रश्पिएतलचाषुनेत्रिनवमृव यासं तग्पकरोकद्े भवं ताचेवग्ह युज्योभिन्वाच पै 





४, 
॥ 








आचाराङ्गसूल । २७ 













भरौवाद्टिरिलेगासेजाचनो इमकद्टेद्ध'ते तेखाषद्मद्नकरे संकौ गोग्रासजाग्णी भमनेधिलाड्खथवा तयेगद्यस्पभिक्खस्य तिंखि 
| गामिएकसाधुनापुरे संथुयाकदतां भादैभतौजादिक पच्छासंथुयाया कडतांखखरा दिकप्ररिवसंतिकडतांवसेधे तंज कतां 
तेकद्ेदे गायापतिकहतां ग्टदखपमयवागायापतनौकहतां गाथापत्तिनीस््लौ अयवागायापत्तिनोपुतर भ्रयवागायापतिनी धूयाकद्ध 


| दीपिकाटीका 

नोयाचावन्िःकामेत्‌ मविणेहापिंडाधिकार पएेदमाह भिक्छागानामेगे एवमादंखसमाणे वावसमाणेवा गामाखगासंटूदज्जमायो 
, खङ्डाएखलु भयगामेसंनिरद्धाए नोमडालरएसेहता भयंवारोवाहिरगाशिगासाखणिभिक्डायरियाएवयडसन्ति तव्येगतिवस्सभिकदुस्य | 
' पुरे संयु यावापच्छा संथुयावापरिवसखन्ति तेजा गादावतिवा ाहावयौ्ोवा गाडहावतिपुत्तावा गाडावतिधूयाच्मोवा गाह्वाबद्भ | 
खुरहासमोवा घादूतोवादासावादासौयोवा कम्मकरावाकम्मक सखोवा तद्प्पगाराद्"कुलाद्" पुरेसंययाणिवा. पच्डारूधयाणिवापुव्व 
! मेवभिक्खायरियाए अरुपविसिस्छामि अवियद्ूयसभिस्यामि पिंडवालोयवा खीर॑वादधिंवा नवणीयंवा लंवातेल्'वा मध 
। वनिच्न वामं॑संबा रुकलियावाफारएयंवापूरवंवा सिरिषिंवा तपुव्वामेवभोच्चामेच्चा पडिग्गसंलिद्िय संमन्नियपच्छराभिक्छुहं 
द्धि गाडावद्कुलं पिंडवायपडियाए पविसिस्छामि निक्ठभिख्याभिवा सायंटणंसंफासेनोएवकरेन्ना सेतलभिक्खु हिसद्धि' 
। कालेणश्चरुपविसिन्ता तयियरेयरदिं कलेडंखसुदाशियं एसियंवेसियं पिंडवायंपडिगाहेन्ता साडहारंमाहहारेच्ना ंखलुतस् 
भिक्ख सवार सामग्गियं पटमच्छयणाच उल्योट्‌ खभोसम््रत्तो भिक्वागानासेगे भिचचष्ययीलाभिच्ताकाःनासैगेसाघवः केचन 
| एवसुक्तव॑तः किंभूत इत्याह समनादूति जंषावलच्चौप्तया एकन्तं यचचेतरेतिषटन्तः बसमानाः मासकल्पविद्ारिणः तेप्लं भूताः 
¦ भाषूगोकान्‌ ग्रामालुब्रामं दूयमानान्‌ गच्छतणएवच्छ्‌; यया्ुछ्कोयं ग्रामोयल्पग्टह भिन्वादौवा सन्विषद्धः स्टूतकादिनानोमदान्‌ यति 


' शयेनतुन्चकः ततोरहतेत्या मं लस यूचंभवन्तः पज्यावह्िग्रीमेषु भिचाचर्याथं बनतद्त्येवंकरयीत्‌ यदिवाततेकस्य॒वासव्यस्यभित्तो 
| 






| 
| 
1 
॥ 


गुरः संस्तुता श्वादटब्यादयः पञ्चात्‌संस्त॒ ताद्व खुरकुलसंवद्धाः परिषसन्ति तानृखनामग्राहमाडइ ग्टपतिवष्त्यादि खगमंयावन्तथा 





शौलंगाचाये उतटीका 
जंघावलन्तौ रतयकन्धिन व चेत्ेति्टतः; तथावखूमानामाख कल्पविहारिणसण्वंभूताः माघ सेकान्‌ समायातान्‌ ग्रामालुग्रामं दूयम 
नान्‌ गच्छत एवस्टनचुयेया चल्लकोवंग्रामो चल्पग्टहमिक्तादौवा तयासंनिरद्कः तकादिनानो मदानिति पुनवचन मादरख्यापना 
अतिशयेन चु कद्त्यय; ततोहतेत्यामं तरणं युवं भवन्तः पृज्यावद्िग्रीमेषु भिन्ताचर्यायं जतेत्य व॑कुयद्यदिबा तत्र कस्यवास्तव्य 


| 

। 
| 
| । 
4 1 
। | 
| 
| 
1 


' स्य भिन्तो{पुरः संस्तुता; श्वाटव्यादयः पञ्चात्संस्त॒ताः खर्र कुलसवद्धाः परिवखन्ति तान्‌सखनासग्रादमाद तद्यघारर्हपतिवत्या 








बागाहावद्‌ धुया्रोकागाहावद्र्‌ खुख्हाच्रोवाधाडतोवा दासावादासौच्रोवा कम्मकसायाकच्धकरौ 
ओवा तहप्मगाराद्‌ कुला पुरेखंथ्‌,याणिवा पच्छासंथ.याणिवा युव्वसेवभिक्खायरियाण अणुपवि 
सिस्सामि अवियद्रत्यलमिस्सामि पिंडंबाल्ेयंवा सीरबादर्धिंवा नवकोय॑वाघंयंवा गुलंवातेद्॑ना 
मज वासन्नंवासंसवा संङ्लि वा फाणियंवा पुयंवासिरिखिंना तंषुव्वासेवसुन्वापेचा पडिम्गह्हसंलि 








सामा 
तापुली अववागाधापतिनीखूखत्डा अ यवाधाचकच्वा दुघपिलानेवालो अववादासुकडतां चाक रचथवाद्धसौकदतां चाकरनी 





-अयवा कमर करकदतां कामकरनेबालायुखष यवाकम्प्र क रीत्रहतां कासकरनेवालीस्तौइत्यादिकत थाम्रकारङुलाद्दिकसे पुरक 
सी सखथया्णौकदताभाद्रयादिक पच्च्छखंययाणीकदतांखरूसादिक पूववसमेवकडतांपदिलौरी भिचा ररियाएकच्ता भित्त] 
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॥ 
द 
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न ~ र = ~ ~~ ~ 
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टः चचाराद्गनसृतर 1 








चरिनेर्येर्वाव्‌गोचरीनेचर्वेत्रठमदिशिन्प्रामीकडतां भवेगकरुप्रवेगक्रीनेयवद्रंकदवां्रभिम्रेतमनो वकित पिंडकदतींगा्ं 


दकडताद्द्धियानुकदरमादिकेकसीखपेतन्नदतां मदितनीरकदतादुषदटधिकदताटड्िनवनोतक्तदतांमागछनववं कतां षतगु 


दक्रहरतागुडतिद्व'कडतानिल मष्टुकदतांरुडटतमद्यनडरततानटिरासखनंदतांमम्परतुदतनाविग्रयद्रहजिाननासद्यनाम एदृष्टत्नग् 
निग्रायेव्यास्या अञेकरना्यवाकेद खतिग्रनादिषाषुचद स्वावश्ासेनद्यनानवातत्यासोसासघुद्यवस्ताने भीमो नकरेदन््र दनो 
उप्रादानक्रया दुूलजारसंकुलिवं डता तिदनद््र्वात्‌ तिदभिचिनमोन्य तिचमापडी पछायितकदतांज टेकरीने पतन्दामिरा्ध 


दतकदर्ताजनिादिमय - यिख्दरिगीक्टर्तां क दद्धिदनेद्‌ लायद्‌किं स-यरव्नेयः >> ~ नदर शरग्रि रग नातिदटेय 
यादरुड दुतक्दर्ताननिद्ादिमव गिखरिर््रक्रटर्तां ददिरेदखायद्रचि केररकोय्यादल्मर सटाडादकरः पगणग्डारग्ोवनातदषू 


<->, ~र = दतपव्यामेवमच्ानडदतादत्याद्िजतेपद्टिर्लं ~ मीम नेजनङीमे पे दकदतां पीकर्नि ~> प गमद श्लद्ीयकदटतां ~ पातरादिकनिग्व 
वेदेगमेतंदुव्वासेवमु्ाजइतांइत्यादिनतेपद्िलाइामोजनकयान पच चकदतां पाकरिने पड्ग्नद्धं स्दद्टावकड नां पातसादिकनिरव 





दौपिकाराीका (9 
रौ पिकाटीकं 
(य 3 प्रचचार + _ ~ द्िरतेप ~ 9 
प्रत्रसाणिन्रलानि एुरःपव्रान्र स्तानि पवमेवभिच्ा कालाददमेतेषु भिद्ावेप्रेच्यामि अरपरिचेतेषु स्वजनादटिकुनेयु भिम तदष् 


।, 


नदना टिद * ५ दपेततयाचीरंवा दन्यादिखधमर्मवाज्त {रग्नीयानवर गयानदग मटमरिच्य्ट > 
पिडका पिडय्लोदनादिदोच दतिदद्धिचानुक्रलर इद्वियादुक्लर खाद्रपेततयानौरवा इन्यादिरगमंयाञ त्‌ रि {र्ग्यादानवर ट्{मारच्छट 
द [ 


(ष [क = तोन ५ दयः € क 
स्वाभिप्रायेण व्वामग्ड चेखङ्कदिचंवा तिलम्यफिग्िवंदति उद्रेनद्रवीकरतो रुडःकछ्तोनः पणक्ण््डिटिष्यं त्रिषरिणासच्छिता 





दिगस चाव्वाप्रनासग्ि कखानिटुरः पचान्बस्ुतानि पृवमेवमिन्नाकान्टाटड्मेनैषु भिचाध्प्रञेच्छराम्यपि चनेपुम्ननादिकरने 
न & 9 £ [द व {दनादिकं लोचमि र तैद्वियाचुद्लं (41 ज 9 स्डगर्मचावत्सि 
प्वभिग्रेतं दामने तदेव॑दयेवःत पिंड्याख्मोदनादिकं लोवनिर्तीद्वियानुद्धलं स्खादुपेतसुव्यते तयाचौ रंवेत्याटि सुगसंचावतृरिष 


तयानष्र मासाद्धग्यद्रर्दतनश्वदुणय 





द नमतनियन्ति खद वीतो दुड;क्यिनोवायिन्दस्ीमच्ज्प्ता पईद्तेवमद्ा रेव॑चपोता मिद्य ~ निरबयवंसता 
द्ारक्यम्यचमत्त खद्‌क्नद्रूक्ा कता युडःक्व्यतावायष्डस्प्रामनच्नता तद्स्पुतनसवम्‌च्छा प्वच्पात पतह, मद गर्वयच्छता 





दिवसं मल्निय तच्चोपच्ाभिक्ख दिसद्वि गांद्रवद्‌कुल' पिंडपाचपडियाएपविर्स्छासि वा माद्य 
रां च॑ फाखेनोएवं नरेव्ना खेतत्यभिक्छ हिसि कलेर अग पविसित्ता तत्यितरेयरेदिं कुङडलिसयुटा 
गियंरसिवंबेख्ियं पिंडवा्यपडिगाद्ेत्ता याहारय्ाद्ाच्ना यंग तस्भिक्ख. स्सदा सामग्गियं 





मघस्सच तुवेद चकःसमाप्रः सेभिक्छ,वा९ जावपविद्रं खसाेसेऽजं युणनाखेज्ना चग्गपिंडंडक्ि 





भ्नषा 

यज्कसमेवरम्यल्निवक्रदतां र नावच्छादिगिद्ापनादटरकर तिवारपरश्चानोन्यदटमाद्धचव्कैप [्याभिच्न चाया 
चज्करीनेवम््ल्निवक्रव्तां मन्मादंनावस्ःदिगिद् नाद्रूरकर्ाने तिव्रारपारूभ्चिचोक्लम्राप्ङयेवकेपाड्छगाभिनद्धुकनःचायग 
चाणतिन्टस्यनेदरदसेपिं उणातक्तौपडिवाकडतप्रतिन्नाकरणञिचिच्धाह्किडतां म्यकर्छ माद्द्रागंरुफायेताडापरम्ालीस्यानक्द 


क सरीनेमरुडसवाय्ते निरेषकरष्टवक्ाग्ग्यण्ठक्रेन्नाकदतानरदिखानरेतो-चानरेनेकचके 


# 
नयाषतस््ज्त क क = निद्ाभिनन्देदायभि > चनि चाकानमेच्टुमपेयल्सानेदद्ग्दरेतर न ~ जदतांरचाञचकङसमेर {दारि व ग 
तचाषतदक्दठा निद्राभिचनसावश्िचाकनलमच्चदुम्रदयन् न्द्ध (तर कदताच्चावचक्लटमूारुदानिकमिनापिडणस्यीय 
टु टु 
र्त { उट्मःदिटोष कः = उेन्धिकटतां ६ रनोदटर्गाव्टतैरेखय न भ्राप्न त्व पातश्च (शरः 'टगर्स्ति .- 1 
क्तं उद्साद्दिद्योष्रदित उेचिच्कदटतां रनोदस्णादिकिदेचनय मफविंडपातक् रतिगरदग्दन्सिि चा्यारकुयाद्टारमोजनक्येद्‌ 


त 

; + 
न तिचनं (~ [3 3) न~ म दुत्त प्रययाव्ययच्य ० 
च्तरर्मतचन्च्क. सणग्द1मच्‌ नागावक्द्यया इश्तग्रचसाव्ययनस्य 











चर्य दर्द बकगादायोप नापर चनद गोक्द्यो 
भ, १ चुद्‌ यक्दएचदावदचनप्र डत द छ (11114 
प्योप्रारमं ~ (+~ = रिडग्रद्धग्दर्य ~ वि {ठ त्िजरदीड् दापि नवम = वगपःददेरद = सद्वि 9 
| योपर्भनरि चे चाचञटेरद ये पिंडग्रदग्टनाज्थिकिाद्ढांपिय्यपांचमेरद्‌ ठे खोद्विधिकदीचेकेतेभिच कडतांचाकचवग्यश्चि 
गिक दरवासः ढः घवीचावदतमग्य्दादिकन्ञदे ए सानारेयग्यिडकं = (का # (० 
अ त्‌ च प्रदेयकरीनेष कुःदेववतादिननेचर्ये जङयोड उतनियमानदेच्छीने 
॥॥ त धत नाठतुन्ादकङ्टयन्जगक्सानएरुनायच्नरपडकु दूवयं ताटि कनेचवच ऋय च्थ्यमानदैजीनेड^चा 
द = 4 
---------------------------------------------- 











ड्‌ 
| अचाराङ्गसृल । ३९ 





दौपिक्रारीका 
माष कमिचुभिः सादं रट दपतिकलं पिंडपातपतिज्नवा प्रवेच्छाभि निःकमिष्यामि इदत्यभिसंधिना साढस्छानं संस्पुथेदसौ अतः 


॥ 
॥ 
| 
` ्रतिपिध्यतेनैवं कुयणत्‌ कथं च कुयदित्याद सेतव्यभिक्ख दि सद्धिन्ति सभिननुलत्रग्रामादौ मरापुशेकभिचुभिः साद्कालेन भिचा 

[प त्‌ न [क (= पिं (8 ० 
चसरेाप्रासेन गट पतिक्ुलमनुप्रविश्य तत्रेतरेतरेभ्य उचावचेभ्य कुलेभ्यः सासुदानिक भिच्वापिंडमेषरणीय सुङ्गमादिदोपरद्िति व 

[| ९ ५ (= २ ५ $ ज (० 

धिकं वेवलवेपावा्ं घातीटूतनिभित्तादि पिंडदोपरहितं पिंडपातं मैच्छं प्रतिखद्य माचृश् कादिभि सद्धग्रासेपयादि दोषर 


9 9 = = [र ॐ ~ 49 
दितमाडारयेत्‌ एतत्तस्यभिचौः सामग्पपूगों सिनच्चुभावद्रति प्रयसाध्ययनस्य चतथाद्‌ शकप्ररौपिका उक्त त॒थाद्‌ शक; समरतं 
पञ्चमम एथ्यते अरस्य चायमभि संब; इहानंतरोद्‌ शके पिंडग्रहणविधिरभिदितोपि खण्वाभिषौयते सेभिक्छ. वार. जावपविद् 


रेट्रविव्नमाणं 


समाेरेज्न'पुणजायेच्नाअग्गपिंङउखिष्य माणं पेदाएसग्गपिं ड निक्तिष्ममा रपे हा एचग्गर्पिड ही र माणं पे हा एयगगपिं ड परि 


वेदाएएुसासिणादिवाअबहारातिबाजलासे सुमगमाखगयत्तिद्धिकिवयवणौमगा खद्ध'रवसंकमन्तिसेदन्ताय दमविडद्ध' उवसंक 
माभिमादट्ापंसंफ सेनो एलंकरिज्ना सभिन्ुग्ट पतिकुलं प्रविष्टः सन्‌ वत्‌नरेवजानीयात्तद्यथासग्रपिंडोनिष्यन्रसखशयाल्योदनादे यादार 





स्यदेवतादथंसो कोद साःतंचच्विष्यमा गंटदायन्वत्न निक्षि ष्यमा तथा यसा संदेवतायतनादौतघापरिभाज्यम्ना नस्तो कमन्येभ्योरीय 
शिलंगाचायेखत टीका 

। वद्द्रादिनाद्रैतामयनीय तततःपश्चाइुषागते भित्ताकालेविकूतवदनः गराघृशं कभित्तुभिःसरद ग्ट्पतिकुलं पिंडपातमतिङमया 

मवेच्याभि निःकभिप्यामि चेत्यभिरंधिना माटसखानसंस्पुशेद सावित्यतः प्रतिषिध्यते नेव॑कृर्यारिति क्थ॑चकुर्यादित्याद देते त्यादि 







सुभिनुसतते ग्रामादौ प्राषूशं कभिचयुभिः सा्धैकालेन भित्तावसरेणए प्राप्रे नग्टदपतिकुलसलुप्रविभ्य तत्रितरेग्यचचावचेभ्यः सामुदानि 
कं भिच्ता पिंडमेषचीय सुह्तमादिदोपर दितं वैधिकं केवलवेपावरघ' घातीद्रूतनिमिन्तादि धिंडदोषरहितं पिंडपातंमेक्ंप्रतिय माष 
ऋ काटिभिःस् ग्रासेषणादिदोपरद्टित मादहारमादहारयेदेतन्तस् भिच्चोःसामग्रप" संमूरभिन्तुभावडति ्रथससचतये; समाप्त; 
सकद तुयेखदेयको अधुनापद्चमःखमार म्यति अस्यचायमभिसंवन्ध इहार्मतरोद्‌ शके पिंडप्रदणविधिरभिद्धितो अत्रापिसएवाभिधीय 
तद्या सेभिक्छ्वेत्यादि सभिचुग्टं रपति कुलं ्रविषटःसन्‌ यत्प नेवं जानीयात्त्चया अग्रपिंडोनिष्यन्रस्य शाल्योदनादेराडारस्य 
देवताद्यथं सोकस्तोकोदार सलमुत्तिष्यमागांटदा तयान्यत्निन्तिष्यनाणं तयाच्छियमाणं नीयमानं देवतायतनादौ तथघायरिमन्नसानं 


यि 


प्मारणपेहार अम्गपिंडंणिक्छलिप्यमाणंपेहाए चअग्गपिङंशौ रमाणंपेद्ठाए अग्गपिंडंघरि भाद्रज्जमाणं 
पेहाए अग्गपि डंपरिभुव्वमारुपेहाए चम्गपिडंपरिष्वेव्नमारंपेदार पुराखसिणादिवाचवहाराति 
वापुराजत्थसख तमणमाहणखतिहिकिवणवणिमगाखद्ध श्डवसं कमं तिसें ताहमविक्छद्धंडव संक 
सानिमाद्रहाखसंफासेरोएवंकरेच्नासेभिक्.वबाभिक्ख्‌. रवाजादसमारेचंत रासेवप्माणित्राफलिष्ा | 
| 








भाषा) 


र्ठतादेखीने तथानिक्खिप्पमा खपेद्टाएरनेर्ढामिनिक्तिषीतोलेजातोदेखी तथारीरसायंकडतां देवदानेायत्रमिमेजतोतथापरि 
भञ्जमाणंकदतां चनेराश्चनेराने योडोयोडोविदचीरौचतो तथाचग्रपिंडपरिटबिच्नमाणं परिदहृकौतोद्देवतायतनविषे चिडध'दिसि | 
ऊच्छालौतोदेष्डौ तथापुराकदतां पडिलोच्स्तिणादिक खंग्रपिंडजिमीगया यवद्ारादिवाकतां मद्धिलोतिहांयकी मपापरेडासि | 
लेदगया तघापञ्लों जिद्राखग्रपिडादिकनेविपे अनेराखमण वणीममादिक द्र सदस्यो दूमजाणी खद्ध'२ कडततांऊतावली 
तेखग्रपिडततेवाणोजाद््टे तिदाद्ध' पुणऊतानलो ऊतावलो अग्रपिंडल्ेदामणीनादं दमी तवतोद्धतो साडटाणंसंफासे माठ | 


23 


-------~----------------=---------------- === =-= ५ 
= क द पिदर 


११ 
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४० चाचागाङ्गसुल। 


| तिभिकज्ारणि चारिदिवयो श्गरपिंउलिवानोभाव पुगाचौतवैनदी तोनेतेवानो कि कटवि तिकि काग्णि दम 

नकरे दिभिन्ुचारिचिवाने' जातां एतलावोलविचाने्धद्न नेचनोषिगेषदेग्ठाडक्े सेभिच्ख.वाभिक्छ ण) वातेकेडावप्णयिवाकरता 
टौपिजाटीजा 

9 4 रि ड [९ ४५ 8 [1 [क दि क # [प = 

मानतवामृन्यमानपरिद्वेन्न मायेन्वज्य भागदवताचतनाच्रतटिचुचिष्यमाग्तवायुराञ्चिगेद्िवंतिषए पूर्वैव अमगद्योदेखद्रग्र 


पिंडमचिंतउतं याय मपद्धत्यञं नेव्यवस्दवाचच्गखवावाग्टडीतदंत ;तदशिप्रावेणपुनरपिपूवे मिवयवमदलएखामडद्तियतागरपिंडा 
दौचमणाव्वः खद्वखद्व'त्वरित सुपरखकरासन्ति सभिनृरेतद पेच्याकचिदेव॑कुर्ादा दोचयेच्न गरईतिलिवावक््रोपन्ादो चदमपिन्वरितमु 
पसकमामिष्वं चक्न्‌भिचचुनाटस्यानं सप,गेत्‌ अतोनेवंक्वात्‌ ना प्रतं भिचाटनविधिप्ररयैना्येनाद देभिक्ट्वानाव मारे चं तरार 
वप्पागिवा फलिद्ारिवःपागासायिवा तोरणा ण्णिवा यग्यलाशिवद्ग्गल्तपासंगाणिवाखति परकमेखंलयवामेवपरदमेव्नासंनवाणोड 
च्ुयंगच्छेन्ना केवलीनूचा यावागासे्खेतव परकममागोपयलेव्नवा पवडेव्नवा देततल्वपवनेव्न मागो पक्डडेव्जमागो पवडेज्ज माणे 


तवदेकाए उच्चारेणवा पा्वण्ये्यवा डेलेगावारिंव(गेग् वा वंतेखवापित्ते णवा पुएगवाखकरगवा सौप्णिएगा वा उवलित्ते सिवा 


तद्दप्मगारक्राखनो चअर्गातरद्ियारएषुदवीए नोसचखिद्धाएपुटवीएनोससरक्डाएपुटवीए नोचिन्तमतारचिलाण नोचित्तमन्ताणले दृप्‌ 
कोलावासंखिवादारूर्जीवपतिद्धिर्‌ सर्वंडेदपायेनावरं ताएनोच्ामन्नं व्नवाग्योपमव्ने व्नवा संखिहिन्नवाशिदिद्ेव्नवाडव्व्िन्नग 
उवट व्नाच्ावाविव्नत्रापचावेव्नवा सेपुव्वामेवद्ष्मससखरक्छतयंवा पत्तवाकटवा खरवालाणल्नालादन्ताखे्नमायाए एं तमवक्कमे 
व्नार्‌ श्यहफामवंडिलंचिवा जावन्नन्नयरसिवा तदप्पगारटस्ति पडलिदिवरपमन्निवर्‌ तओ संजयामि यामनव्चेव्यवा जावपयादेव्न 


भचार्यैम्रविट न) ५, (व ८ रखेतस्यमि ~€ तानिस्यस्द्याय {वर्ष्णा ४, 
वाखभिन्तु मच्वायै्रविटः सन्मार्नम्रत्य पच्यत तववद्यंतसतराले रेतसखभिचौगच्छत एतानिस्यसद्ययःवप्याशििवा वप्राःकखुन्रता 
# 1 








£ ५ ५ €, 
५ श्रोल गा चाच छतटका 
मारफंसतोजं [न्व्‌ = = % 4 % & ^ 
विभच्नमाग्सोक् सोकमन्ये भ्या दीयमानं तयापरिभव्नमानं तयात्यज्यसानं देवतायतनाच्चठटि च्‌ चिव्वमार्णतयापुरा यस्िणा 
ॐ + 
दूर्व॑ति प्‌ ए चिंटमस्ित = € ७ (क ] 
वे मुराण्वेमन्े चल्णादवोयेख अग्रपिंडमचितवत स्तव्रापृवंमपष्ृतत्रेतो व्यवद्वात्नव्यवस्छचावा ग्टहीतवंतः तदटभिम्रावेण 
नरि पवेमिवक्वसत्र दश्वपामइदति यलराग्रपिं डादौचमग्राटवः चद्व रदं ति्ररितसपकामंति सभिन्तुरोतद्पेचपाकद्िदेवंजरवीदा 


भ (3 [र € टतसुप सनमामि ( € ट स्यानं ~ = सेदित्यत ५ 1 
लोचयेद्यया दते तिवाव्छेःपन्वा सावं यदम पित्वरितमुपरसछनः एवंचकुव्वेन्‌ भिचुर्माटस्वानं सस्य, येदित्वतो नेवकुर्वादिति स्र 





तंस € (य न्िक्ड [9 ससि भि ६१ ग्ट्डपतिकुलं क 1 ~ = ^ ~~ = 
तंभिचाटनविधि प्रदगनायवंसाद देभिक्ड वेत्यादि चुभिन्नाय ग्हपतिङ्लपाटक रव्याग्रानादिकंवा मविटःसन्साग मल्नुण्च्ेत 


% ५ = =. ग्रा्मातरे (प 
यत्रवद्य॑तरात राके चेतस्यभिच्चोगेच्छत एतानिखुस्तद्यया वग्यःसुदुच्रताभूमाया ग्रार्मांतरेवाकेदासाः तवापरिर्ठावा मराकाराबाग्टह । 





शिवापागारयणिवा तोरणाणिवा अर्गलारिवा अ्ग्गलपासगाखिवा सतिपरद्सेखंजयासेव परक | 
सेच्ना णोडञ्न्‌ व॑गच्छट ज्ना कैबलौवृचा चवाणमेवंसेतत्य पर.छमेसाणेषयलेव्जवा पवडन्नदासैत ` 
त्यपयलमाणेवा परदडमारेवा तत्द्तेकार्डचारेखवा पाखवणेएवा खंलेणवा सिषारेणवा दंतेणवा 
पित्ते रबापूणणवा खुङ्धेणवासोखिरणवा उगलित्तेविया तद्प्मगारः कायं खोच्रखंतर चवर दुट ` 





भाषा 
ऊचामूसिकानामरदेय अयवाचधेठकसिवाभणी च्यासकग्याड्छद. फलिद्धाजकतां खाद्मकास्मटनगरनोच्ववावरनोतोरणप्रडिद्तवः ' 
चम्दलाचिकडतां अागलचव्ररिया भिचुचारिवियो जातो तोपिचाले एतलाबानादेखस्व्वाक्ततां चिदं सागलबात्लिये एतदा 
१९ छनर लादयानेनार्भिं € म [व > (क) ५ ॐ ) [व [। ५ 
बोलनाग्यै अनेरे जाद्रबानेमा नि संचवतेवकदतं चयन्णतें खाधुजाद्‌' पर तिणिदखरले" ऊपन्वाडानिमार्गिद् नलादूति वारे 
41 
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तअचाराङ्गसूल । ४१ 





| तेदखयाभणी तिद्ध ननाद भगवनकन्ेद्टे केवलीव्‌या मायाणमेव केवलो सवेन्नदमञ्द्धे एच्वेमागिजाद्वे अदानक. 
ताः कर्मवंघर्नोठामरेदहां संयमवि साधना चने अालमविराघनाड्धद्तेकिमतेदे ष्ठाडेकतेजिच्तुचारितरियो तिहांवप्रादिकखुदितमागने 
विचेजातो मा्मनाविघमपणामाटिपएलिज्नवाकतां यिखलीनेपड एतलेपग भाषोपादोपडे तथापवडेच्नवाखडीने पड पडताजेवि 
राधनाद्छद्‌ तेकङे सेतयतेसापृतिदां पडतोष्ठलतो तिहतिचारितिवानो श्रोरञच्चारकडतां बडी नौ तितेरे्यवा परासवेगय 
वाक्तां लषुनोतिद्र'खेलकहता युककफादिकसिंवाण नाशिकानोमलर्वां तवमन पिन्तविद्धे जनो विशेष पूएणवाकहतांपि्येच 
अथवामड बी्ैशोखितलोरही एतल्ेकारयेकरीपडतां तेखाुनोशरौरउ वलिनत्ते कहतां खरुडाणोद्धद्र तिथिकार एवे मार्भिन 
जादो" कदाचित्‌यनेरोमार्गनद्ध. तिखिमाभिंलातां शरीर स्ठरडाणो्धद्रतो किमकर तेविधिकदेद्धे तद्दपगा र"कायं तयाप्रका 








॥ 

| दौपिकाटौका 

| भूभामाग्रामां तरवा कदा राःपरिष्वावा प्राकञारावार्टस्यपन्तन्छवा तयातोरग्छनिवा तवागैलावाचर्मलापाथका चत्ागेलाग्रासिि 

नित्तिप्यत एतानिवाग्रं तराले च्नात्वासति परकमेन्तिप्रकस्यते नेमेतिभरकमोमागेः तस्मिनृयन्वस्मिन्‌ सतिसंयतएव तेनप्रकमेहच्छ त्‌ 
। नेवं ऋलुनागच्छ त्‌ कि्मितिवतः केवलौनूयात्‌ ादानकमौदानसेतत्‌ संयमात्मविराघनातः ताभेवदशैयति सेतव्यपरकसमाणे पयते 
जक्ति सभिन्ुलतत्िन्‌ व्रा दिध मागे पराकममायोगच्छन्‌ विषमंवा मास कदाचित्‌परस्रलेदा तत्रपत्ते दा ततप्रखूलत्‌ 
। प्रपततूबाषखां कायानामन्यतमं विराघयेत्‌ तल्सेकाएन्नि ततसेत स्कायः शरीरडच्चारेणवा म्रखवयेनवाच प्रणावा सिंघानकेनवावं 

| तेनवापित्तनवा पूतेनवाश्ुकरेणवा शोगितेनवा उपलिप्तस्योदेत एवंभूतेनपथानगंतव्य चयसारगौन्तराभावान्तेनेवगतः प्रसवलितःसन्‌ 
, कदं मादुपलिक्षकायेनेवं कयत्‌ तदेवदशेचति तदष्यगारं कायति सयतिस्तयाप्रकारं चश्रचिकदं मादयुपलिप्तकायं यर्नतद्दितया 


€ न ५ 
। अव्यवहितयायिव्या तथासच्िग्धया्ाद्रया सरजस्कायावाचिन्तवत्य सचित्तया्चिलया तवा चिन्तवतालेलुना एटयथिवीशकलेन एवं 
। 
























िलंगचायकत टोका 
| स्यपन्तनस्यवा तथातोर्यानिवा तथागलावा पाशकायत्रागलाग्राणि निच्तिपन्ते एतानिचातरलेच्नात्वा प्रकम्यतेयनेनेति म्रकमो | 
मागस्तस्खि न्बन्यसिन्‌ सतिसंयतएव तेनमकमेन गच्छन्‌ नवं नागच्छेत्‌ किभितियतः केवलौ सवेश्नो नूयादादानं कर्रीदानमेतत्‌ । 
संयमात्विराधनातः तासेवदभेयति सभिचु्ततरतस्जिन्‌बभादिदुक्ते मार्गेषराकममाणोगच्छन्‌ विषमत्वान्सागैस्य वादा चित्परचकतत्वा पेत ! 
प्रसव लेहा तथाप्रपतेदासतलम्रख्व लन्‌ प्रषतन्‌बापरां कायानामन्यतसं विराधयेन्तया ततरचेतस्यकाय ‹उच्वारेणवा अरचवरोनवाक्तेप्र । 
ग्णावा सिंघानकेनवा वातिनवापित्तेनवा श्ुकेणवा्ोणितेनवा उपलिषःस्यादित्यत एवंभूतेनपथानयन्तव्यं चयमारषन्त रामावात्‌ति । 
 नवगतः प्रस्वलितः खन्‌ कट्‌ नाद्यपलिप्तकायो नवकुयोदितिदशेयति खउचतितयाग्रकारसश्ुचि कदसाद्य॒ पलिप्रक्नायमनं तर्दितयाशव्य 











वोर्णो््रणि्राण्युटवोरुणोससरक्लाणएणुटवोष्णोचित्तमंतारए्चिलारणेचित्तसंतरतेलृ एकोलाला 
संसिवादारूण्नोवपतिद्धिस्संडेस पाख्नावसं ताणएरएण्णो चामच्जेव्नवारणोपमव्नेज्नवारलिहव्नवारिद्ि 
हेज्जताउव्वलेज्नपाख्राड ट ज्वा आयावेज्ञतापयादेचजवासैपुव्वाजेव चप्पससरक्ख'तस॑वा पत्त वाक 
इ वासक्करबाजाणडजा जाद्‌ तासेत्तमायाणरगंतमवक्षमेच्जारे खद्ेश्ालटंडिल दिवा जावश्यसएयर सिवा 





। | सापा 
 स्तेदयोच्टुद्िरद्या्सीरनो चणंतरद्ियाए युटवीएयन॑तरडितवे जेद्धलगाश्यिवौ कावना विलगीद्धद संलग्न खचचिन्त 


दतिरिकारगितेदवोषटयिवौषटस्यौने चवयवेतरोतथासस्िग्घ ्रालोभसि काद्‌" तथाचखरक्छाएजदतांरजखटित लि धां ्च्यररलदिल्ल : 
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४२ च्राचाराङ्गसुत्र । 


मोद्धष्तयाचित्तमन्ताएखिलार जेसलित्तगिलासोटोपापानेगोतयाटेनएकदहतां नाक प्राडणिचे तवाजःवप ट्रएलिद्टावाद्िरि 
तो्ावीचीवर्द्ाद्धद्‌ एडवेस्यानकि्ं डसदित प्रागारदितदरिकाचसद्ित नेनखडितपंउवफलमिमद्तिपाण)माटीखद्ितसदड 
तानन्डित ण्डवेस्यानकिनो्यामव्निव्जकरदतां एकवार्एुपमसनेनदीययवावारर्‌ मणनेनदावेनद्रीलदेनदी यद्धीषियंपिदलङेन 


ल. 


ठीञउदन्त द्रैन्दीं उवटसानीपरिद, वटनदत्याय्यावाचिन्नवाकदतांयोडोखिडतावडं सगदरेनद्ोपयविठ्नवाव नारं ऊअगत्रनद्य 


€~ ॥ कः ® £ रि ४ = # ४ [रं 
दिवजेश्ररीर खर-उाणोस्योकरेसाधुनेकद्ेद्रेसेपुचमेवतिभिन् चारि त्रियोपवसेवकड तापडित्वजिणिद्धयेश्चवाकारने स््डिगजन्नामोन 
<` पि 9 ® भ = 
द तेवो णेग्यदस्य कन्‌ दडासागीस्य एडयोपानचयवयाकाट चयवायकयकदतां नानृदाक्रालरडानांगःल्व पद्धेएकातस्ानकिनाद्र, 


दिपीकारौका। 
+ 














कोलाङ्गणालदावा्भुने दारश्चिलीवग्रतिषटितिं भांडेखप्रागिनि यावकन्तानकेन नेवं सरत्‌ ाख्टज्यात्‌ नापिषुनःपुनःपरखज्यात्‌ द 
सादिशोषयेत्‌ तयातवस्एवन संचिहव्नानसंलिखेत्‌ नोदन्तं नाद्िनाडटलेत नापितदेयदपतखग्कः उद्वत्तं वेतृनापि तव्रस्याएव 








----- -----------~------------------ ~~ -~ ~ ~-------~ ~-~---~------~--~--~---------~ ~----~~ 


सशछदातापयेत्‌ पुनःरवाम्रतापयेत्‌ चतुकुवैत्तराख चेधुव्वामेव खमरक्डन्ति खुप वैमेव तदनतरमेव चल्परजस्छंटगादधियादेत नेनच 

| शिलगाचार्वरतटोका 
` वद्टितयः एचिव्यातयारखस्िग्धयाद्रचा एवं सरजम्कयावा तचाचिन्तवतानेनना शयिव्रौणकनेनएव कोन्ाद्सास्नटावाखभने दास्मि 
सिदित भांडकस्म्राच्िनि वावन्बखन्तानवेतो नवंसक्लदारटन्नाख्ापि पुनःपुनःमरशज्यात्‌ कटेमादियोध्येद्ित्यवः तयातन्रस्यएव 
नसुलिडेज्नानसंखि चे तृनेादत्त नादिनोदलेत्‌ नायितद्धेवेपच्छध्कमुदत्तयेचायि तत्रस््रणपसरुदाताप चेतृपुनःपुनवरपम्रतापयेत्‌ यतक 


1 


[१ © 
 चान्तदाढ सखभिन्तुःपृवसेवतदनतर्मेवाच्पं रजस्त्ंटमादिवाचेत नेनचंकांतस्चंडिलेखितःसन्‌ गार्तम्रख्ज्नच्छोपयेच्छेपम्डगममिति 
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तदप्ययं चिवापडिलेहियरेषम ञिजियरेत चो खंजवासेव च्या मञ्जेठनवाजावपयावेउजवा सेमभि क्ल. वा 
जावपविद् समाखेसेऽनपुखजाणेउजागोरंविवा लंपडिपद्धेपेारमदिसंवियालंपडिपद्रेपेह!एणवंमण्‌ 
स्स च्रासंहत्यिंसोदह॑वग्धंवगंदोवियंयच्छ'तर च्छ परिसर॑तसोवारंविरालं सुण्य॑कोलखण्यकोकंतियन्े 
न्।धिन्न उयंविवालंपडिपद्धपेाएसतिपरकमेसंगयामेवपरकमेचजाणोउब्जु्यंगच्छेज्नासेभिक्. वार 





चा 
्ञ्तिनिदे पस्छंडिलजो$ तिष्ठनि डिलपछिने हर प्रसार्जीर्‌ तिवारपत्दे छयम्दा खदितसंचतयाघु तेयरीरनिचि द्टयारिक 


, सवर तेचक्तासै ए्मातिपरिटवे दमक्रिदिं पर यीवीतरागिष्‌' मनक पार्यीख'घोवे एदवीजयग्णा यीगीतरा गो पद 
सिजार्पिवीषा य घुसिचाभग्दीनातोसाभिलेकरे नेदेषाडेकरे नेभिच्तचारिचियो ग्यदस्यनेषरि नि्नानणीलातेएड ' 
| 
| 


१ न 
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योखपनोगतदरे नेस्योलेद्नारे गोंनदतांसदासन्तटपयवियालं कतां मटसत्तदम्‌नी प्डिपरेकदताजिशिपयि प्राजा चगो 
पयिदाद्द्नोद्धख्ी तयामद्धिषमदसो व्याचमडतांरपं पंवचसुद्ोचावतोदेष्यी दद्दिपरिद्‌' मयास्य कदचतासदसमन्तमनु्य सा्ख्देषी 
तवान्माशकेद्रतां पोडोदस्ती ठीड व्याघ्रटृकविरदी दौपाविच्ठ चच्छतिरच्छ' पगरपोतलेलाम खउरभश्रटापदल्मेवकडिये खिया ` 
ताधियल्िश्मो विखाडगवंकचतां श्डानत्नेल्णचं कतां सद्धाच्लरकोकं कविवंकहतां जे यद्िद्नोतोष्खेवोदे तेकोकंतिड 
। कद्धिये एष्टगादविगेव चिन्ताचेह उक्तां चर ्वस्तवन्वियो जीगवियप्र एतलानीवमार्जस्य दे ष्मीनेनेयोमाय दतो लयणासो 
तिरेमार्गि चादयो परटनोखच्लुर्वगच्छन्ना जचवांगेतेनीवन्रासुहानिने' तिणिखरङेयंदिखाधुननाई. नाद्रपाखोगपीश्रनेधिनाद्र पर ¦ 


| 
च्तिरन्ला$, जिच; उवमाकविसघनाच्छद्‌ वमीमानि जातानोतिरेपकद्ेदढे नेगिचचारिवियो शनाभरीच्य्टपतिमे कुले 
१: 














1.3 








अआचाराङ्गसुच। ४२ 


,--------~ 










दिपीकाटीका | 

एका तस्यं डिलेस्यितःखन्‌ गांमज्यात्‌थोषयेत्‌ ेषंगमं किञ्चसेभिकखू बार जावपयिट समाणे सेच्जुणलाणेन्ना गोण चियालंप्रडि 
प्मंपेहाए मदह्दिसंवेयालंपडिष्पद्मेहाए एवंमारुस्य "मासं हलिं सीद्ंवग्घंवगंदीवयं सच्छः'तर च्छः परासरःसियालं विरालंख्ण्यं कोल 
सणयं कोवं तियं ङिताबिल्लरयंवियालं पडिपद्धपेहाएकतति परब्मेसंनजयामेवपर बमेव्ना नोचज्जुयंगच्छं ज्ना खभिनत्तुःभिकता्थेप्रविष्ः 
सन्‌ पथ्य्‌ योगंक्र्यीत्‌ तत्रचयदिएनरेवं जानौवाद्यथात किचचिज्गवादिकमास्ते तन्भागेरधानंगांवली वद व्यालं दप्त'पन्धानंमरतिपयः 
तख्खिन्‌प्तय पेच्य शेषंख्गमं यावन्सतिपराक्रमे मार्गान्तरेसंयतएव +तेनप्रकमेत्‌ नोचकलुनापथा अलविराधनासं भवात्‌ नवरव 
गन्तिटकंदीपिनंचित्रकं भच्छ'कर्दंपरासरन्तिशरभं कोलसूणयंमहागूकरं कोकतिरन्तिष्टगाला छतिर्लौमटको सत्रौकोकोद्‌ 

| 

| 

| 


। 





त्येवं रारटीति चिंयाचेज्नरयं तति आरण्योजौवविसेषः तंप्रतिषयेभं ह्य अन्ययागच्छेत्‌ तथाचेभिक्ड बा जावसमारोन्तरा 
शिलंगाचायंसत टीका 

किच्चरेभिक्ठ इत्यादि सभिन्तुःभित्तायैप्रवि्टःखन्‌ प्य पयोगंक्रयात्ततच यदिनरेवंजानौचाद्यथात पिद्धिहमादिकमासद्ति तन्माने 

सन्धानंगांवली वद व्यालंहस्'इुटमित्ययेः पन्धानंग्रतिपयसलस्छिन्‌ सितं मेच् शेषंगसं यावत्तिपराक्रमे मागौन्तर लु नाप्रया 

लविराषनासंभवान्रगच्छत्‌ नवरंवगत्तिरटकंडौमिनं चिलकांमच्छन्ति ऋच्वंपरासरन्ति सरभंकोलखणयं मदाद्धूकर कोकंतिडत्ति 

खगान्ञारतिः खोमटकोरातौको कोदत्येवंसारटीति चिंताचेह्रयन्ति आरप्योजौवविथेषसलमिति तथािभिक्छमेत्यादिं सभिचुभि लोमटकोरातौको कोत्यवरारटीति चिंताचेल्रयन्ति आरण्योजौवविथेषस्तमिति तथादिभिक् वेत्यादि सभिचुभिं 
शनावस्तमाणे्र॑तणंसेडवाउवाखारु' वाकंटणवाषसौवाभिलु गावाविसमेवाविज्जलेवापरि यावल्नेच्जास 

तिपरकगनेसंजयामेवपरक्रमेज्जाणोडबनुयं गच्छं ज्नासेभिक्व .वारेगाहावतिङलस्सदुवारनाहं कंटरवें ` 
दियारपडिपिहिरतपेहाणए ते्सिंपुव्वामेवडवगगडं अरणणु यतितं अपडिलेहियए अपरमन्नियणोश्चवयुे 
 ज्नवापविसेच्जवा णिक्छमेज्जवतेसिंपुववमेत्रडकग्गहं शरणुएवियपडितेष्ठिये पमघ्नियश्तश्चोसंजया 





# भापा 
सतोमाभिं एदबोडपयोगदेतो चालेतिहाविनचाले एतलावानाङ्इ तेकहहेखेडवाकडतां अवपातगत्तीषाडकद्िये तथाखाणु 
कदतांस्ठीलो सयवाचूटो कंटणएवाकाटो घरौकदतांजिहां ऊ चास्यलयकौ नौचोऊतरतां जेभूमिकातेषस्तौकष्ठिये भिलुगंतिकतां 
भूमिकानोवेडिविसभेवाकडतांविन्नलेवाकडतांकरेमएतलावानां स॑त रालिदेष्ठी पदिवन्ने ्ना साभुप्ररिदेविल्ोमागैङदतोतेसोजाद्‌ 
परटतिकिसरलि' पंथिनजाई्‌ तिन्ां संयसामविरानाद्धद्रदत्यथैः िवग्टइस्यनेषरिजातानो विश्तिपक्ेखे तेभिचुचारित्ियो गाद्वद | 
कुल्छ गटस्यनाषरनेहारभाग बारणाकँटगवेंदियाणकडतां कं टकशाख्ठाद"करौ प्रिडित्टांक्येषदेषवीने तिन्रश्िवारीड तेटजे । 
'हनोततेषरुडद. तेचुखवग्रहम णुजणाव्याविना एतलेतेहकन्हालुक्नामागौपाखे"खपडिलेदिय अपमच्नियविुपडिलेाविगुभ्रमा | 
ज्यौतो्वगुशिज्ज तेषारणोनऊषाड तेहम्हपिसेन रौ द रादोषदतेकेष्टो ग्टनोघणीतेठामदेष्ठीदं चाभेद शिभित्ताचरिमाशं 
घर कांऊषादीं यथवाकिस्योदैवस्तुजाद्तिवारेखाघ्ु विपेथंकामावेमथवाञघराडहारि सनेरेङतरादिकपेखौऊनाडकरेतिशिक्षारखि | 
अदुन्ञाविना हारऊषाडिवोनन्ौकरेतेसितेकहेरेतेहनोपदिलोखवग्रहमागौपडिलेदी रप्रमाजीँर्‌ तिवारपद्छेजवणा खाखषाख्पेसेनी 
अ 











नं 
रौपिकाटीका ि 
सेखवाउवास्वापुवाकंटएवाषसिं वाभिल्गाबापिसमेवा विज्जलेवापरियावन्नेव्ना सतिपरकमेन्तंजयामेव योचञलुर्थगच्छंल्ना 


€ समिर भिता योगंददात्‌ न नि तत्मयीपदोत 
| समिचुभिच्ताथेमनिषटः सन्मार्गोप तव्रान्तरालेय्यं तत्म्यीपटेत स्ात्तद्यथां अवपातोगन्तै; न 





६; 
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8४ अआचाराङ्गसुत। ‹ 

1 

[ विषमं मोत + न श [न 

स्थलादधसादवतर ण॑भिलृगन्तिरफुटित छष्णभू राजिःविपमंनिम्नोचतं विज्नालंकदं मः तलावसंयमविराधनांभवात्‌ पराकमेमागन्त ¦ 
र) । ५ | 
रेसति्जुनामथानगच्छे तूसेभिक्ड वा रनावसमाेगारावदृकुलस्मुवारवादकं टये दिया एपडिपिषितपेहाए ने सिंपुयामेवडग्गंमग्‌ । 





खवियर्‌ अप्मडिलेद्ियर्‌ अपमन्निथनो वयुरेव्नवा पविरेव्जवा निक्डमेज्नवाते सिंपुवमेव अणु वियपडिलेष्िय पमव्नियसंजया | 
मेव्नवयुरेउजवापनिसेव्जवानिक्डमेव्नवासभिच्तुभिचार्प्रवि्टःसनृग्टहपतिकुलसखडुवारवाष्ं तिहारभागस्तं कंटकथा खया पि हितंमेच्छये | 
घांतनन.हं तेषां पूषेव यननुन्नाप्य्याचि्वातयायमलुेच्छचनच्तुपा अच्न्यचरनोर्पादिनानोवसुगोज्नन्ति नेवोहाटयेत्‌दाव्धच | 
नपवियेत्‌ नापिनिःकामेत्दोपदर्थनात्‌ तथादिग्हपतिः मदेपंगच्ड त्‌ नरेषववस्तुनिसा रुं पिपवारुकोन्मदेत उदहाटदारेच अन्यष्ठादिः 


1 

॥ 

परविगेदित्योवं संयमामविराघनारुति कारगो्ममवादमा तेसिंदुवमेवन्ति सभिचुरेषा तदृग्टह' तेयासंवंधिनमवग्रहमङुन्नाप्य याचि ¦ 
~~~ ~ ---~ ~ = 1 





चिलंगाचाये रतटीका 
च्ाथेभषि्ः सन्मागेपयोगं दद्यात्तत्रांतराले येतत्मयौपद्ये तचखानत्तद्यया अयमातोगन्त ;सवायुवौ कंटकोवाधसीनाम स्यलादषलाद ' 
वतरणंभिलगन्ति र्‌, टितरुष्णभराजिः विपमोन्रतं विच्जलं कमः तत्रालसंयम विराधनासंभवात्मराक्मे मार्गान्तरेरुति ऋलुनाप | 
यानगच्छेदिति तथासेभच्खंतरेत्यादि समिनतुभिचाथे मविदटःसनृरटदपति कुलसखडुवारवारंति दारभागस्त"कंटकथाग्ठया पितं | 
भ्र च्छये्ांतङ्गहं तेपामवग्रं पूवैमेवाननुन्नाग्यायाचित्वा तथामत्य पेच्य चच्ुपायपख्व्नच रजोदरणा्दिनाणो सवगुरेच्नन्ति नेवोहा | 
टथयेइुदूषाखच नम्रविचिन्तापि निःकामेदोपदगेनात्तयाहि रटदपतिःप्रदेपं गच्छ ट चवस्तुनि साधुविषयाश्ंकोत्मदोत उदूषाटदारेचा । 
न्यश्ादिमविशेदित्ये व॑च संयमामविराघनेसति कारणे्पवाद माइ सभिततुयेधांतद्ग्टरं तेपां सं वन्धिनमयग्रहमतुन्नाप्ययाचित्वाम्रतय 
पेत्तपभरख्ज्यच ग्टदोदूषाटमारि कुयष दित्यं तदुक्त' मवति खतोहारमुदूषाय् नम्रवेषटव्यभेव यदि पुनम्लनाचार्यीदि म्रायोग्य' तत्रलभ्यते 
वेद्योवाततासत इुलौभ॑वाद्रगय ततरभविव्यति - अवमोद्येरुत्िएभिः कारेरुमख्खितेः स्यभितदारिव्यवस्ितःसन्‌ णब्द्‌'कुयीतृखयवंवा 





माहणंवा गामपिंडोलगंवा अतिधिंवा पुन्वपविह् प हरणे तेसिंसंलोए सपडिदुवारेचिङ्धच्नाक्षैव 
दिष्ारएसपतिखाए सदेकणएसकारणं एसोजंणोतेसिंसंलोए सपडिदु वारेचिद ज्जा सेत्तमाताएणएगंत 





॥ 
सेवञ्रवगुणे्नवापविसेच्जवा रिक्छमेज्नवासेभिक्व.व९ जावसमणेसेन्ज' पुणज णेच्नासमरुवा 
॥ 
| 
॥ 
| 


भाषा 
कले एदारऊघाडवानौकले एहारऊघाडवानीविधिकदी दिवभित्तारिकने्धिं तिहापेसतां नौ विधिकडेदधे तेचारित्रियोभिच्ताने | 
यर्थिपेटोद्ध'तो जेवलीद्रमजाणे इणिर्ट्डस्यनेषरिदइ' कोशचखमण व्राह्मण भमयवागासपिडो लगभीखारी अयवायतियिएतला 
पद्धिलाघरमादह्िपेढानाी तेचनेसंलोकिकदतां तेनीहधिप्रड तथाजलिखिद्ारिनीकले' तिदहासाभुनर द्धे तिदांसाधुरहे केव 
लीकद्धे"ए आदानकर्सवंषनों ठामतेखेजेदभणी तेग्टदस्यतेसाधुनेदेणी शसादारचतविषतेभिच्ताचरमाडि एहवाअनगणीतेद 
ने'णीसाये तिखिकारणि चीवीतयगभापितसापुने' पतिन्नारहेतरटपदेथ जेसाधुचारित्नियो तेयमणादिकने संलोकिदा 
{्जिभोनरहे तोकिसोकरे तेसाधुतेखमणादिक 'पूवेमति्टयादायकाहताजाणौ एकांतस्ानि्वकमेज्ज कतां रहे" परंञ्रणावाय 








| दीपिकाटीका 
तवामत्यपेच्छ भ्रखज्यच ग्टोद्ठाटना दिङ्यात्‌ खतोदार मुह्व्यनमवेषटव्यमेव यदि एनन्लनाचा्यादिप्रायोख'तत्रलस्यते वैद्योगाततासं 


| इरभंबाद्व्यंतत्भविष्यति सवमौदयेसततिएमभिः कारयेरुपखित हारिव्यवस्यितःसन्‌ शन्दकर्यात्‌ खयं बाययाविषय हाच मेटवय॑ततरभवि 


५] 
क 2 - 1 
१ ६१ 
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आचाराङ्गःसूल । ४५ 
















टस्यवि धिम ह सेभिक्डवा रजावसमाे सेज्न"पुणजाणेज्ना समंवामाहणंवा गामपिडोलगंवापुवपविट पेदहाए नोतेक्सिंसंलोषपडि 
इवारेचिषेजजा सेतमायाएणगं तमवद्गमेउजवा अणावायसंलोएचिद्ेजा सेपरोअणावातमसंलोए चिद्धेमाणष्यभसण । 
एज्‌जा सेयवदेन॒जा ाउसंतोरमणादरमेभे अ सणेवासव्वजणाएनि सिदे तंमृजदहचणंपरिहाएडचणं तंचेगतियोपडिगाषत्ता 
त॒सिणीमोवरेजजा अवियादएवसमभमेव सिया णवं माद्टाणं स फासे नोप्वकरोजजा सेन्तमायाएतयगन्छ जना पुवमेवसालोएल्ना 
अउसंतोसमयाद्मेभे भसरोधसनजणाएनिसिट् तंभुजेदणं परिभाणरडणं सेणोवं यदन्तंपरोषदेज्जा ाउसंतोसमणातमचेवणंपरि 
भाएह्ि सेतयपरिभाएमाण्टेनो अयणोखह'रडा्ं रेऊ सट रर सियं रम गुन रशिद्र रलृक्ख"रसेतव्य्सुच्छिएरुतव्यञ्च गिष्धेययटिये्ण 
ष्फ्रोववस वड्धसरमपरिभाएञजा सेणंपररिभाएमाण' परोवदेञ्जाश्माउसंतो सम णामाणन्तु मं परिभाएहि सवेवेगमोवियभोक्डाभोसेत 


यर्भुनमायेनोखद्ध' २जावलक्ड सेतलय समुच्छिणसममेवर्‌'जेउनवापिणव्जवास भितुग्रीमारौभिचाथेमविष्ोयदिषनरेवं विजानीयात्‌ 
चथात्रग्टरेख्रमणादिः कथित्मविषटस्तच पवचप्रविषटप्रच्य दा्ट्रतिग्रादका समाधानांतराय भयात्किन्त॒ सभिन्त॒स्त' रसादिकं 


भिच्चा्थैससुपस्ितमादाय न्नाल्राएकांतमपक्रामेत्‌ यपकमस्यचान्येषांवा अनापातेविजने असंलोकेचसतिरेत्‌ तत्रचतिष्टतः सेतसखभि 


शीलग7चाय छतटीका 

यथाविध्यत्‌षाच्छ प्रवे्व्यभिति तत्परविटस्यविधिदगेवितमाह सेभिक् वेत्यादि सभिक्तग्रीमारो भिक्ताधैप्रविष्टो यदिएनरेवं विजानी 
याद्ययातर्टे चमणादिः कश्चित्मविषटसच्च पवभ्रविरटम त्ता दाद्टप्रतिग्राहिका समाघानांतराय भयान्रतदालोके तिथटन्बरामि तचिं 
गमहार प्रतिराद्ट्रतिग्राहका समाघानान्तराय भयात्‌किन्तुसभिच्त्‌ स खमंगादिक भिच्तायसुपसंस्थित मादायावगस्य कान्तमपर 





मवकसेज्लारे्रणांवायमसंलोरचिद्र ज्नारसेपरोच्रणावायमसंलोएचिद्र मारएस्स अ सणंवा४यअ षद्‌ 
लणन्ना सेववदेव्ना ्राउसंतो समणद्रमेभेयस शेवा सव्वजणाणणिसषट तंमु जहचरंपरिभाणह 
चणंतवेमातिउपडिगाद्ेत्ता वसि च्रोउवेन्ना श्रवियाद्र एयंमममेव सिया एवमा हा णंर फासे 
णोएरकरच्ना सेत्तमाताएतत्यगच्छज्ना सेपुव्वामेवश्नालोण््ना शआ्ाउसंतोसमणाद्रमे मेचसणेवाह 


॥ 





। भाषा 
मसंलोए जिहाकिशिदीनो आगमनश्नेसंलोकटथिपडे ति दानरहेडिवतिदांरदतां खाधुने"तेग्टसय चशनपानखादिमखादिम 
चतविधञ्ाहारुपाणीदये सेएवंबदिन्नतेग्टस्य साघुने"एहवोकद्धे चरोचाचुद्'तचमणए चतर्बिधच्रादहार तन्ारेसषलाने'कालि 
दीघो्धे तद्धे एविदचीविचौ सघलाने"दो णएडवेकद्धोज्ध'ते तेचारितियोखन्सगैना्भि तेच्ादारनल्ये अथवाकिशिीकार ण्वि 
दर्भिंत्षादिकनेधिेपिल्ये तेले$ने"तष्णीक अयावोल्योर डे तेदमजाणे एमादारयोडोदधे तिणिकारणिण्खकने'ज रोये यनेराने'नननौं । 
सापियेएचवेजेचोंतवेतो माटस्यानकफरसे मायानोठामद्ङ्‌ तेदभणौनो एवंकरेज्ना साध इसनकरे जेकरेदनेक हे तेसाधुतेचा 
्ारलेद तेह मणादिकनेसमो पि्ावे तेखादारपदिलोदेष्डो असणादिकप्रतिद्'कद्े' दो यायुख्'त असणाए्रादारतुम्हसष 


दीपिकारटीका 
त्तोशचतिधमप्यादारं आद्त्यदद्यात्‌ भयन्छएतनूयात्‌ तवायूर्वकूबोभिचाथैखुपद्छिताः चदं चव्याङ्गलत्वानादारं विभलयितुमलं 





4 -- ~ ~~ ~ 


) 


अतोरे्ाव॒ष्मन्‌ खमणश्नयमादहारखतरविधोपि मेचुष्यभ्यसवैजना्र सयानिखोदन्तः तन्या मतंसखरच्यतेा नाहारमेकदवाम"जध्व 
। परिभजधरवंवा विभज्जवाण्टन्हीत तदेवं विध्या दहार उत्सगेतोनग्राद््योडुभिच्छावावध्वाननिैतारौवाहितीयपदिकार फडति गन्हेयात 


॥ 








¦ र्टहोत्वाचनेवं कुर्यत्‌ तद्यथातमाद्ारकंग्यटौत्वा दष्णौकोगच्छन् वमुत्म् चेतययासमवावने कसखदतनोपिचचचवनल्यत्वान्यसैवे कस्या 
& 

४ 
(7) 











४ च्राचाराङ्सूल । 


~~ स 





देवच माटस्यानंशंस्य.येत्‌ अतोनेवं कुर्यात्‌ ययाचक्यातवादयेयति रमिन्त साडारंग्टहीत्वा तत्यमाद्यन्तिके गच्छे डवा 





समूवेमेव अ्ादाचेव तेषामादारमालयेकयेत्‌ दथेयेत्‌ इदंचनूवात्‌ चवामोञ्ाबु्मतः चमग्याद्यः अवम गनाटिगा हव्यो तेदुशमभ्यं 

| शीलंगाचा्वसतटीका | 

` क्रामेदवकम्य चाव्येषांचनापातेदिनने अरुलोकेचसन्तिट त्‌ तत्रचतिटतसग्यदस्यः सेतसभिचोचतुर्व मयादारमादृत्य दद्ाठ्मय 
च्छद तदूर. चाद्यया युं बदवोभिच्चायेमुमस्िता चह चव्याकुलत्वान्राहारं विभनवितुमलमतोदहे यदु्मन्‌चमणाय माहार्रतु 
विपि तेघ्मभ्य स्वजना मयानिख्योरत्तसन्दां रतं खस्व्यातमादार मेकतवाभ्‌"लध्व' परिभिजष्व"वा विभव्नवाग्टङ्कीतेचयः 

` तदेवविष्ाहार उन्मारगतोनग्राद्योदुर्भिेवा अचष्वाननिर्गतादौवा दितीवपदेकारयेखति स्टद्धीवावृगय्ीताच नैवंकु्वत्त्यया 
तमादार॑टहीत्वा दव्णीकोगच्छन्े व मुत्मर च्ये त चवाममेवायमेकख दन्तोपिवाचमस्पत्वामने तकख खादेव चमाटस्वानं संस्म येदतो 
नेवंङृ्चीदिति चयाचङ्र्यात्तवादथंचति समिदुखमाारेग्टदीत्वा ततचमन्ाद्न्तिके गच्छ त्याच सपुवैमेवादावेव नेपामाहारमा 
लोक्यदगेवेदिदं च दूयाद्यवाभोचमासुद्मन्तः अमग्याटवः अचमथनादिक याहारोच्मम्य' सषैनना्यमविभक्तणव रटरस्सेननिषटटोदत 





सव्वनणारएणिसछटातमं जहचणंपरिभार हचणसेवंवद्‌तेपयोवदेच्ना श्राउसंतोखमणा तुमं चेवशंपर 
रिमारडिखेतत्य परिभारमाणेणोच्रमणोखद डा? योसट ९ रसियरे मगृख रणिद रेलुक्टसे 
तत्यञ्चसुच्छिए अगिडञ्गटिए अण्च्कोवस् वू सममेवपरिभारव्ना सेणंपरिमारमाणंपरेव 
देच्ना्ाउसंतोखसणमाणं वुमंपरिभारहि स्व्वेवेगति याभोखामोवापहामोवासे तत्यमुजमा 


४ 


भाषा 
लाने अणविचौग्टइस्वे दौ षोचतेयदहारतम्ह वौडचौस्योएहवो बचनजरतांसाघुप्रतिद्कोदः उमणादिकटूमकेम हो मायुषूंतचरमण 
वदन म्हने'विडचौ्ापिद्धसकद्येसाुते्राडारविडचीभ्रापेपरदसनकरेतेकिरोतिविडदतोग्रापरेकालिषठङ्ं्टड्‌"कडहतःघरें द डां 
। कडतांखालारूखटं कताव गं षरसरूडितरसियं रस रसुरुमरान्द'दरूडारनिद्ध र चीगटंरेतयालुखादग्पिपरितेखाषु्ादारविये 
। चग्छद्धितन्रगद्वचनाद्रनं तयनष्टुपपन्नएच्वोखतेंरुषलाने' ख रोड विडचेकिष्टि रीने्रधिकोअयवाओोच्छोुणनदेतयाद्रखिपरिखाधुने' 
विदहचोदेखी कोड्चमणादिकदमक्द्धे अरोतमणोएयाडहार नविरुदिकित॒ आपेसवलाड्एकटा जदैखीनीनभिख्ये पीखधातिवारप् 











दीपिकाटीका । 
उबैल नावं चविमक्तएव ग्डहस्सेननिखृटोटत्तः तयुचमेकलमुंनष्व'ना विमजच्व'बा चे्यण्नंसार्षुहुबाखं कदित्‌चमण्य दिवं नूयात्‌ 
यवाभोचादुद्मन्‌ चमणत्वेवाखगकतं परिभालव नैवतावत्‌कर्वात्‌ यवसखतिक्नारणे कर्यात्तत्रानेनविधिनः दतिदगेयति सेत्परि 
भाएमाे खभिच्त विभानवन्बामानः खद्ध रप्रचुरर डाचंतियाकं उरुट'विउट् खतं वर्स्टदिरुणोमेतं येपं्गमं यावद्रूचभितिनग्टक्कौ ` 
यात्‌ सेतत्रुच्छिएत्ति चपिचखभिन्ुसतत्वाहारे सच्ितोग्टद्धोचनाडतोनष्ुमपन्नः क्डसमंखवैठसमं परिमाजयेत्‌ तं चसाषुमरि ' 
मानयन्तं कद्िदेव॑त चाद्या अादुश्न्‌ञमणमा तं परिमाजय किंठसुबेण्वदेकतव्ंभोच्तयासदे प्ासोवातत्र परतीरधिकेःसां', 
नमोक्तव्य" सवनूयेददमाण्डं स्वादिधिः खडखभिगिजेः खडच्नोवालोचनांदत्वा भूंनानानएमचं विधिसद्यया रेतय मुंजमाखेदत्यादि 
खगमं इहार्यतरद्धलं वड्ियलोकस्वानंनिपिद' लांपरतं तठावैयप्रतिपेषायमाह सेभिक्ड वार जावनाेसेव्नं पुणनाणेज्ना खम | 





| 


ौलंगाचावे ङुतटीका 1 
॥ स्लययेकभल्यष्व । ( (कणा: (=) ज्वाणंकच्िच्छमणादि (स 
, सबयुचमेकलर्ुलष्व'वा विमनघ्व वा देमयैनं खाञुमेनं मूवायंलचरमग्णदि सेव॑नूयाद्यया भोगान्‌ चमग्यवमेवाखपाकं परिमा ' 


ॐ =-= 
अचाराङ्गसुल् 1 ४७ 











यनेवंतावत्‌ कयीदयसतिकारणे्ायात्‌ तत्रानेन विधिनेतिदथैयति सभिचतुविं भाजयच्ामनः चद 'खदंरचुरंमचुरंडायन्तिाकं ऊख 
ठन्ति उत्दतंवरूंदिरुणोपेतं गेषंख्गमं यावटू्मिति नण्टक्कीयादिति अपिचसमभिचुखलतरादारे चद्धितोऽरटद्धोनाटतो चनष्यू.प 
पन्नदत्येतानादर स्यापनायेसेका 
वदितितदेवंप्रभूतसमं परिभाजयेन्तंचसाधु"परिभाजयंतंकश्िदेवंनूचाद्ययाचाच॒षान्‌ चम णमा त्वपरिमाजयविं ठसनैष्छचेकतवयवंभोच्या 


महे पास्यामोवा ततपरती यिकेःसाद्ध' नभोक्तव्य'सखयूष्ये च पण्ड स्थादिभिखह संभोगिकेःरुहोपालोचरननादत्रा भुंजानानामयंविधि 
रेणोच्रप्मणोखद्ध खद जावलुक्ख'सेतत्यअसुच्छि८४ वह्सममेवभु'जेऽनवापोए्जवासे भिक्ख.व९ 
जावसमाणेसेञऽजं पुणजाणेजासमणंवामाहणवागामपिंडोलगंवाञ्चतिहिंवापुव्वपवि ह पेद्ाएणोतेयो 
वातिकङ्गमपविसेञजवाभासेञजबासेत्तं मायाएएगंतमवकसमेञ्जा अणवायमसंलोएचि द्रेउजायहघुणण्वं 
जाणेउजापडिसेदिण्यदिनने वाततोतंभिखियद्िते संज तासेव पविसेउनवाउतभासेञ्जवाणएयं खर तस्समि 





भाषा 
तेसापुखन्यतीर्िकरुदितनजिमे तयाखयूयियापासलादिकस्तनजिमे जेतेसरी खा साधुसंवेगौडक्तेहसडितजिमे तिद जिमतो 
"तो मापसपेषणा २ सालण्ह'२ रूडोरसरसरचौगटेरजिमे सषलास सीस्योजिमे आहारविषेअन्छद्ित अग्टद्खतोयादहारल्ये 
एकठोजिमेन रौ पर॑किणिदीकारफ जिमननीविधिकरौ साधुसापमणेभाजनि भोजनकरोदत्य्ः इणि्नालावेवाद्िरि यालोकस्या 
ननिपेथा दिवेति प्रमेशनिषेध देखाड दे तेसाघभिच्ताने्थिं ग्टहस्यनेषरिपेटोङतो तिदहाजेदमजाणे कोद खमणतादह्यण याचकं 
पतिधि इत्यादिकपदिलोपेठाजाणी तेनं घौमा्िनपेसे", अयवातिदा वारणेतो गस्यने वोलावेनरीं एतावतायाचेनक्ीं 
किंतुमागलियाचकजाणी एकां ति्ावौरडे जिाकोदै.देखेनदरही जिवारे'तेयाचकने' निपेष्यजाखे चयवाकाडई-दे&मोकलान्यो तेनि 
दक्योपाद्धोजाये तोजयणाखुं॑तिदहांषरमाहिंपद्से आदहारादिकयाचें प्यंखलुष्ठल्द्रे वाक्यालंकारिए पूक्रतेकापुराष्वीनो 
समग्रपंसंपथेभावजाशिबो एतले'एवो्राचारजेसाभुपालेते संपूरं साघुकहियेएभीव इतिश्ौ्ाचा संगे दितीयच्रुतस्छन्बेमयमाध्य 
दोपिकाटौका। 

वामादय॑वागामपिंडोलगंवारतिद्दिवा पुव्वपविद्पेदाएनोतेडवातिदग्यपविसेज्जवा मासेज्नवासचेत्तमायाएगंतमवक्षमेज्ना अणाबात ` 
मलोएविदरज्ना अद्पुणणए्वजाणेज्नापडिसेद्दिएव दिर वातयोतंमिनियनत्तए. तथोसंजतोपविचेच्नवा उतभाचेच्नवाणएवं वल तस्स 
भिक्वुसवाभिगद्ुणौ एवासामरिगयं पटमच्कयणखा पञ्चमोऽदेसोखम्बनत्तो रेभिलुर्रासादोभविषटःखन्‌ यदापुनरेवंजानैयात्‌ तद्यथा 
अतपटरहपतिकुले खम णादिकःप्रविष्टः तंचपूवेमिषटं खअमणादिकंपरेच्य ततोनतानुखमयादीन्‌ पूवभविष्टान्‌ यतिकस्य प्रचियेन्नापिततृस्य 
एवावभाषे दातारयाचेत मपिचसंतयादायन्नात्वा एकांतमपक्रामेत्‌ अनापातासलोके तिषेत्तावद्यावत्‌ अभमणादिके प्रतिषिद्धे पिंडे 
वातौ दन्त ततसख्िन्िरन्ते ग्टहान्विगैतेसति- तत्‌ःसंयतएवप्रविओेत्‌ अवभापेतवा एवं चतस्यभित्तो सासग्रय सपूसोसिन्तुभावः इति 





शिलंगाचायै छतटीका । 
खद्यथा नोमामनइत्यादि गमित इढानेतरष्टूले वहिरालोकस्यानं निषिद्ध' सभरत ततूप्रवेय मरतिपेघायंमाद शेभिव्ुषत्यादि 
सभिुभिा्ं ग्रामादौभविष्टः सन्यदापुनरेवं विजानीयानत्तद्यवा अतरटहपतिकृले चमणादिकःमविटस्तंच पवैविटंचसयादिनंगेच्य 
ततोनतान्‌ अरमणादीन्‌ पेमधिष्यानतिकस्य भविशेन्नापितत्‌स्यप्लावाभापेतदातारयाचेत्‌ अयपिचरुतमादाचावगमग्येकांत मपकासेद 
नापातासं लोकेच तिरेन्तावद्यावत्‌ चमणादिकेमतिषिद्धे पिंडवातस्म दन्ते ततसलख्िन्नितते ग्टान्विर्मतेखति ततः संयतणवप्रवियेदव, 
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क्ख स्सवारसामग्गिर्यपि उपाध्ययन खपंचमोद्‌ णकःसमाप्र; खेभिक्व बाशिन्तगौवा जात्रसमाग 
सज्जं पणा सिणोवदवेप्ाणागारुसिणार स'षडस गि्रतिण्पेद्ाएर तनन्दाङ्कडनातिचवाम्‌ 


यरजातिर्यवाश्रग्गपिं डंसिवावायवासंवडासंस्पिविडियाप ह।एसद्र परदमेसंजयासेव परिक्मेच्नाणो 
उज्ज यंग च्छ व्नासेभिक्ड. वाभि णौवानावपविद्रेसमागेणोगाहावतिक्रुलस्सटुवार खां चव लंवि चर 


| 
| 
| 
| 















साधा 
पचमोदे यक्तःचप.र्; चिविखटोचद्‌ सोप्राग्भियेच्रे प"चमेरद्‌ येचमम्यादिकना ्रतराचनानेवाभणी वर्‌मादिपदशियोनिये 


के 


ध्यो इरद््॑नेराप्रागिना अतसायनेनिपेषदेग्याडडे तेभिच्धचारित्रियो भिचनेययिपटोद्ध'ते लेव्दीदमनाणे वद्वेपायाच्णा 


जावरसेखिगाक्र दतां रखनागवेयणद्दार रसना्र्याग्राखनागवेपगटार एड्वाखता सुवड इ कतां रल खनेवाभ्णी 


तेचमाखुरोनचाड" तेकोणर प्राश्िवानामले$नेकचेख कुश्‌ उजाद्रयवा कुकुंडीनानाति पतलेश्रनेरी शुष्यणस्ियानौी जातिकर्टातवा 


्रलाद्र्ंग चराति एतले'वौनी एणचवष्यदट्‌नातिक्दडी तवा्रग्पिंड'शिवानदइतां काकवदिवादिरिच्ङीद्धड तिद्वायस 
कौड'गडावग्ा चावीरएज्टाडचागोड्धद. नेडवाणयागलिदिखा 


[र 


अनेरेमागि छतेमासो यतसाष्ठतिखििमागिं ई"नन7द. उन्ु्वनदर्ता 


तद्प्रागणीवा चासुद्टोनजाद्रनें दइमनातति्पखियारूडः तेचने 'स्र॑तराचद्छद्र' चववातिद्ांयकी शामटारुूडताचायणे कोदरवघकरविपा 


सृडत्यादिद्ोपलाग्णी तिणिमागि नजादइवो दिवेखापघुनिग्यड पति्ररिम्रचिटं नंतरविधिकद्धेे तेभिचुखा्वग्टच्स्छनेवरि प्रविट्ख्तो 
एतलाजनानक्रे तेकद्ेष्धे ग्य्डपत्तिनावरनीवार याग्ाश्चवर्ख॑वी खवलवी रएतले प्राय्छगाटो अवस्वीने'लेदभरपे तेकदाचिक्‌ 





दीपिकाटीका। 
पिंडयगयाध्यवनस् पद्धमोद्‌ यज्तप्रदीपिक्रा पड्मोद यके =मश्नदयंतयवतवा च्टडप्वेयोनिपिद; पटे पिग्रपरः; मराख्वन्तरायमरतियेधा 
चमा चेभिक्ड,वारनावखमप येन्न ग्यनायोन्ना स्देिग्योकदवेषाग्या गारुदिग्याएसंघडरुनियदएयेदाए तंजाङुद्डलातिर्यवा ' 
व रनाति्वा अग्गपिंडंसिवावायखा रुंनिवडिवपे दाण्छति परकमेसंनवानोरन्टुवं गच्छेव्न। उमिचुभिचाथैप्रविटःखन्‌ यदिषुन 
रेवंजानीवात्‌ तद्चयवहवेमरायाः प्राण्िनोरपेपिःरखान््रयिग्यःतेतदयिंनःखन्तःपच्यातूग्राखाभै कचिद्रखादौनिपतितीः तदाहारा 
संग्लुतानूवनानूपरेच्छ ततस्तद्भिखुच्डं नगच्छटे दितिसवंष; तांदस्ठनामग्रादइमाइ कुदडलातिक्तंवा दत्यनेनपचिनातिरदटिटा यूकस्ना 
तिकंवा इन्यनेनच ठष्यद्‌नात्िन्यडीता अग्रपिंडवा काकपिंद्यावा वद्िःचिक्तावांवचसा; संनिपतितामवेवुः ताचद्श्चयगरतः सतिपरा 
कमेश्नन्यच्िनृमार्गन्तरेखंवतःसस्यगुपदक्तःकलुतदमिमुरटनगच्छ त्‌चतसतत्रगच्छतों ावयदोपोमवतिखामतंरदयतिङ्रलंमविटखश्राघोवि , 
विमादरेभिक्छ बार्‌नावसमाेनो गादावड़कुलन्द्रदुवारखारं अवर्लविवरचिदेव्नानोगादावद्र कुलस्मट्गच्छङडणमत्तरच््टि जनान ' 
गाडावद्कुलस्यवद्गिडवपविद्रच्जानोगादाबद्कुलष्यवाखिणाणस्य वच्चस्यवारुलोरयडिदुवारेचिटेव्नानोगदावद्कुलच्यमालोचवधि 
ग्गरलव्रद्गमव्वागदा योपजिद्मियर्‌्खुदियाणएडद्दिसिचर्‌ योग्णनिच र निष्फाएन्नार भिक्ष भिनायग्ड्डपतिं कुदंप्रविटःसन््रःतत्‌ । 


कुर्यत्‌ तद्ययानोग्टहपतिक्रलस्य दारयाखामवलंब्ययौनःपुरे नख ग्वा यवलंव्य चतिट तृयतःसाजीखं वात्मतेतूटु;अतिटितवादाचलेत्‌ 








रिलंगाचार्यरुत टीका 
मार्तवेति एलं चतसशिचोः उामग्य'संययोनिन्नमाव्द्ति ग्यससख्यपडसोद्‌ कःउमाप्ः पडमोदट्‌ं श्रनाचंतरः पटटःखुमारय्यते यस्य 


छाठमनिखवन्य इद्य्नतसोद्‌ शके चंमग्णाद्य तसयवतया ग्यदम्रचेयोनिपिद्धः तदि दाष्वपर माखय तयायम्रतिपेघायेमाड सेभिक्ड दैत्यां , 
दिषसिच्भिचायप्रविटः खन्यदिदुनरेवविनानोवात्तद्यय वद्धव 








प्राणिनः स्सतयाखाद्यत इतिरखुस्मेटयौलसेणां तेरखपि 
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अआचाराङ्गसुल् । ४९ 
॥ 
॥ 











णर खान्धेपिणाद्त्य्थ;तेतदयि न;सन्तःपछात्य्ासाये कचिद्रसादौसंनिपतितासतां्चादारायसंस्कतान्‌घनान्‌प्रच्यततस्तदभिमुखंन गच्छे 
दितिसंबन्ध साश्प्रारिनःखनासग्रादमादकुकट जातिकंवेत्यनेनचपत्िजातिरदि्टास्छकरजातिकनित्यने नचवष्मदजातितिरि तिश्चग्रपिं 


ननि 


डवाकाकपिंदयाबावद्धिःज्तिप्रावांवायसा;संनिपतिताभवेयुस्ताचहदाग्रतसतःसन्तिपराक्रमेऽन्यस्निन्मागौन्तरे संयतः सस्य गुपयुक्तोःसंयता 





$ 


संत्रणं वाज तदभिसुखंनगच्छेद्यतः तत्रगच्छतोन्त ययं भवति तेषां चान्यतसंनिपतितानावधोपिस्यादितिखामतंग्टदपति कुलंभरविष्स्य 
साधोविधिमाह सेभिकखुषेत्यादि खभिचतुभिंचताथे टरहपतिकुलंमविष्टः सन्त ततृक्कयौत्तद्यया नोग्हपतिक्गलस्य दारयास्खामवलंग्याव 


खंव्य पौनःुयेन््ं बावलंब्य चतिष्द्यतः साजी शं त्वात्पततेत्‌ इःप्रतिशटितवाद्ा चलेत्ततश्चसं यमात्मवि राघनेति तथोदकम्रतिटापनमा 





चिद जजाणोगाहावतिङ्लस् दगङूडडणमत्तएचिटर ज्जा शो गांदावतिकृलस्सवंदणिडयपविद् ज्नाणे 
गाद्धावतिकुलस्ससिणाणस्सवावद्चस्सवासं लोएसपडिदुवारेचिट़ ज्नाणेगाहावतिङलस्सश्रालोयं बाधि 
ग्गलंबासंधिंवाद्गभवणं वाहापम्गम्मियरे अगुलियाएवाउदिसिय उददिसियउणमियर्डन्तमि 
यरणिञ्फाज्ना णोगादहावति चर'गुलोयाए उददिसियशनाण््ना णोगाहातिखगुलिरएचालियरे 





नौ द्'तोपडे अथवा विपरीतपरिदीषी द्रति संयमविराघनागटहपतिनेप्रहेष दत्यादिपोपकमजैतयादरगक्छट्‌ ट णकडत चि घव 
णनांखिये तिखिस्यानर्किनरहे" कोद मिथ्याटशीप्रनचन इर"छाकरे तयार्वदनउदयंसिव॑ दणि उदट्‌ककतां लिद्ाकोड$अाचमनकर 
तिहांपाणीनोप्वाहे तिर्हानर हे प्रबचनडइरुःाऊपजलिवानाभवयकीतयागपतिलिहा सानकंरे तथावचेकडतां स्वशरीरनोमलपर 
खवणकरेतेने'जिदहाऊभांटथिपड ति रस्थानकिरभोनरडेति हां पुरुषस्त्रौखानादिकरतादेष्वी मनमाद्िविकारऊपजे अथवावीजा 
ने शंकाऊपनजें इणिकारणि तिचिस्यानकिऊभानरहे तथावलौग, दस्यनो ालोच॑कहतांगवाच् चिग्गलं कडतां जेभीतिनोप्रदेणपद्या 
पष्ीवलीवण्योद्धद्‌ जिमलुगडेयी गडोजूदेादौसे तिमतेषरमाहिरीसे तथासखं धितथाद्गभवणकखतां पाणणौहरो एतलाखवलाश्वा 
नावांदप्रसारीप्रसारौने तयाश्व॑रुलौयेडदिशौरदिशीने एतसेस्योभाव च'गुलीख्ाषीकरीकरी ऊचीकरीकरी तथाकायाखगसियर्‌ 
कष्द्तानौचोकरौर्‌ तयाञ्न्नमियर्‌ ऊचोकरीकरौ नोनिष्फाद्रज्ना कचतांदेखेनश्ं अने यसाधुने' देखाडेनरीं दमदेखठर्ता 
देखाडतां विदाकादनाठे विणठेग, दस्यने"थं काऊपजे एभावनाणिवो वली विगेषक्ेरेतेभिक्ुग 5 पतिङ्कलमे"गवोख्तो ग पतिन 
अ'गुलोयेकरी सथादिभौर यसुकोर्मापि इमयांगुली सोकर नयाचे्राहारपाणीनसागे -तयाग हपतिने' संगुलीख"चालभ्भरं 
दौपिकाेका 
ततश्चसयमातमविराधनेति दगद्ब्डणमत्तरएन्ति उदकप्रति्टापनमालके उपकर णधावनोदक भच्वेपस्याने प्रवचनज॒गुश्य(भयान्रति ॑ 
त्‌ वंदणिचदयन्ति चाचमनोदक भवाहभूमोनतिेत्‌ दोषपूवौक्तणवत यास्ानवचेकः संलोकेतत्मतिदारंवा नतिरेत्यतस्ितैः खान 
वच्च किये कुषन्‌ ग्ट हस्यःसमयरोक्यते तत्रनतिषे त्दोषच्ातदभेनायंकया निः्॑कतक्कियाया अभावेननि रोघ प्रहेपसंभवात्‌ तयानेव | 
ग्टखपतिकुलष्यालोकस्यानं गवा्तादिकंधिग्गलंति प्रदेणपति तसंखतंसंधिंति चौरखातंयित्तिंसंधिंवा उदकगृ खषपैरयप्ये तानिमदय॑ 
परिगृद्य पौनःषएुरये नप्रसाये तयां खुल्याङदिश्य तथाकायमवनय्योन्स्यच ननिध्यापयेत्‌ नप्रलोकयेत्‌ नाप्यन्यस् दर्यं येत्‌ तत्रेदि 
'हतनादौ शंकाउत्पदयेत यपिचनोगाडा वद्‌. खं गुलियाणडदिखियर जाएज्नानोगादावड' अंुलियाएचालियनाणएल्ना नोगाद्यावद् 
अंगुलियाएतच्जियरजाणए्ना नोगाडावद्अं रुलियारए उग्रलं पियरजाणज्ना नोगाहावद्रवं दियर जारन्नानोवयणं फरसंबरएन्नासमिश्त 


1 
। गु उपतिङकुलंप्रविषटःसन्‌ नेवगदपतिं गुल (सन्यथेखुदिश्यनोचाचेततथाचालयित्रा२ तथातजयित्वारभयमुपदभ्येतघाडम्गलं पिच कंडयनं । 
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0. 


| 
| 
| भाषा 
| 
| 
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धूण अचाराङ्गसूल। 
। 
| 








____---~----~~-~~ ~~~ ` -``----~-~--बबब--~-~---~~-~-~---~~~~~~~-------------------------------~------ 
छत्वातथाग दपतिवंदिलावाग्भिः स्तुत्वा प्रश॑श्यनोयाचेत अद त्तेचनवगहपतिंपरुपवदेद्यया वन्नम्ल परगृष्टर्चसि कुतस दानंवान्ती 





शौलंगाचाये रतटीका 

लको उपकरणएधावनोदक भरचतेपस्थानेम्रबचनलगुष्या भयान्नेतिषटेत्‌ तथावं दणिखदयन्ति याचमनोदकमप्रवाद भूमौनतिष्टोपः पृवेक्क' 
एवतथाच्ानवच्ं ; संलोकेतत्मतिदारवा नतिरेदेतदुक्तंभवति यत्नरस्थिते;खानयच्चं  कियेकुव्वन्‌ रदस्य समवलोक्यते तत्रनतिटटदिति 
दोष्यात्र दगेनाशंकयानिःयंक तत्कियायाद्यसावेननियोघ प्रह पसंभवद्रति तयानवग्टदपति कुलस्यालोकस्यानं गवानादिकंविम | 
लन्ति प्रदेगपतित रुख, तं तवासंधित्ति चौर खातं भिन्तिसंधिया तयोदकभवनसुदकग्टहं खर्वागयप्यं तानि शलंपरिण्य्य पौनःपुग्ेन | 
| 

| 

| 

| 









भरस्य तथांगुल्योदिष्य तयाकायमवनस्यौनस्यच ननिध्यापयेनप्रलोकयेन्राग्यन्यख म्रदर्मयव्य्ैत्र हिर्वचनमादरस्यापनार्ये तयादि ¦ 
तत्रदिद्धतनशदौशं कोत्यदयेवेति अपिचनोगाडावद्व्यादि सथिचुण्टेहपतिकगलंमनि्टः सननेवटदपतिमंगुल्यान्ययमुदिश्य तयाचालयि । 
जारएज्नाणोगाहावति श्र गुलियाएतच्निएर जाणज्जाणोगाद्यगति च गुलियाण्डखुलं पियशनार | 
ज्नाणोगाहावद्र वंदियर नाएच्नाणोवयणं फरसंबदेज्नाञ्हतत्यकचिसुजमाणेपेह्ाएतंजदागाहाव | 
दूयंवाजावकम्करिवां सेपुन्वामेव्रालोरएल्नाच्राडस्मेत्तिवाभ इ णित्तिवादादिसिमेएतोखखयरःमोय | 
णजायंससेवंवदटतस्व परो हत्यंवामन्त वाद्‌ वििंवाभायणंवासोतोद्‌क वियङड्णवाउसिणेदगविवडेणए । 

| 





भाषा 
तथान्र"गुलीखतर्जीर्‌भयञपनावीतथाच्रं ली ख उच््छलं वियरकष्टतां खर्जिकरी रनवाचेतथाग दपतिने "व॑ दिव रकतांवचनेस्तुतिकरी । 
गणु दस्यनेवशवीमाटचाग्पनीपरिद्मागे'न रीतयश्च णरीधंद्ध' ते" गुचपतिने' फरखकटठो रवचननयोलेययेतुचक्त सरी ख्ोदीसेंशषरथ 
ननोरच्पालतेदनौ परिरचेेतुकनेटांन नौशक्तिकिदांयको तोटाननीवन्तमजाग्ये तु'मदाकपगाश्चदातायतः मच रहयमेतद्धि ¦ 
| नास्िनास्ियडुच्यतेतदिद देद्िद्ेरीतिविपरीतं भविष्यति; दत्तिवचनातृताडरे सुविएथिद्ेननाच्विनास्लिएच्यायचरकद्ियेषेतेए्मच | 
रविद्हेविपरोतद्धस्व जइ दां टानदेवपवेला नाएस्तिनास्विबोरोष्ं तिददं अागानियेकालिषरिर भिच(मागतोदेन्िदेद्धि इमकदिसिदरमजा 
यिजेदत्यादिकटोरवचन साधुनवोलेद्रत्ययः चिवेवलो पिंड पस्णनो विेपकष्ेद्े चयछिवे तेसाधुग्टपतिनेधरिपेटोतो भित्ताने 
अ्थिंकोदएवग्टदपति आअपगेषरिभोजनकरतोदेखी पद्िलोतेरापुणटवो चै तवेडएगदपति यथवागद्दपतिनी सी अथवादीकिरीव 





| ्हयववाकम्बकरार कम्म करये जिभेके रच्योच्रालोचौतेकक्तामागे तेकिसियरौकहेढे च्राउखोन्ति अद्टोद्यादु्त गन्हपतिभद्रति 

| वहिनिद्सनासलेद्रकद्े मुने दूगि्यादारमाद्ियो च्ाद्ारदेचिएडवोकचतां सापूनेदेवाभणी चागिलोदेण्दारपुख्प्मयवास्त्ी | 
¡ तायश्चयवासात्नकहतां भाजनदव्वीकदतां कडक्रीययवा भाययांवा चनेसोदैमाजनविशेय यीतोदकविकटिं यथवाउस्ि्ोटक 
। विव्रटेकरी प्ललेस्यु"भावशीतोटककाचो पाणौ सचिन्ततेयोकरी उष्योरकनृदोपाणीपरः यपरिणतकाचो अ्यवाणेकालां तरिवली 











दीपिकारौका 
ण्व मद्भ्ामवतो नपुनरलुटानं अखतलकिंविभुनमाणं पेदाएगादावद्‌वालावकम््रनरिवा चे पुन्नासेवश्यालोएल्ना आाउरेतिवामभि 
| गगितिवादाहिखिमेदन्तो चन्नयरंभोवणजायं खें वदं तस्यपसेरल'वामन्तंवा दव्विवाभावरखवा सीश्मोदगवियडेगणवा उखिोदगविय 
। गना उच्छोलेव्जवा पच्छोलिण्ञ्नवा खेपुव्वामेव्ालोणएज्नवा चाडचघोत्तिवाभगिीतिवासाएतंतुमंहलंना दविगामाचर्यवा री सोद 
। गवियडेणवा उसि योदगविचडे थवा उच्छोलेदिवा पधोवद्धिवा चभिकखचिमेदाठपायवद्लया हिसेतेवं बदन्तस्यपरोहव्य'वासीश्रो 


७८०००99 ०००५८०५०-०७२- 


 टयाविवड गावा उद्विणोदगविवड एवा उच्डोल्ञेन्तापधोदत्ता च्द्दट्‌ दलणएल्ना तदष्मगारेरपुरे कम्मकरणं दवय यवाश्धयखयणंवासप्त 
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` आचाराङ्गसुच्। । . ५१ 













खयं जावनोपडिगाेव्ना अहतखवं विर्ुजमा यन्ति ययभिचुल तग, दपतिकुलेति्ट"सन्‌ कद्धनग,दपत्यादिकं सुजान भिचुःूवे 
| ग.दपतिस्तद्भावषेवा यावत्कसैकरीवा्ुके इतिपयीलोच्चचसनामग्राहमःइ तद्ययााडसोत्ति असुकद्रतिग, पते 
भगिनोतिवा इत्याद्या मंत्प्रदास्यसिमे चस्म्रादादहारजातात्‌ अन्यतरद्धोजनजातं इत्येवं याचेत्‌ तच्चनवत्तं तेकतु' कारणेवासतिष्वं वदेत्‌ 
सेतस्य भिन्तोरेवंबदतो याचमानस्यपरेग्यदस्थः कद्‌ाचितृदस्तमाव्र वादर्वीभाजनं शीतोदकविकटेनकायेन खष्णादकविकटेन उष्णो 
-शिलंगाचायंकंत टीका 
| त्वातथातजेचित्वा भयमुपदश्यैतथाकंडयनंसत्वा तथाग्दपतिवं दित्वावाग्मिः स्तुत्वामरथंग्यनोयाचेत अदत्ते चनवतदूरटहपतिं पसघ'वदे 
दयथायन्स्ं परण्ट रत्सि कुतस्तेदानं वातत्तैव भद्रकाभवतोनपुनरबुष्टानमपिच अत्तरद्ययमेतद्धिनास्ि नास्ियडुच्यते तदिद देदिदे 
। हौतिविपरसीरतंभविष्यति अन्यच्च इतयेत्यादि अथयभित्तृलत्र गपतिकुले प्रविषटःसनूवंचन ग्टहपत्या दिकर्ुनानंम्रच्य भिन्ुःपृ वमेवा 
लोचयेद्यथायं र्टहपतिलङ्धायौवा यावत्कम्पं करौवा भृक्तपर्वालोच्यचखनामग्राहमार तद्ययाच्ाडरोत्ति अमुकद्रतिग्टदहपते 
भगिनीति वेद्यात्यामंत्मदाखसि मेश्रस्मादाडहारजातादन्यतरद्नोजन जातमित्ये वं याचेत तच्चनवन्तेते एवं तं कारणेवासत्ये व॑वदेत्‌ 
अयसेतस्यभिन्तोरेव॑वदतेा याचमानस्यपरोग्टदस्यः कदाचिद्धसंमातं दवी भाजनंवा शीतोंदकविकटेन्प्‌कायेनरष्णोदक विकटेनो 





वाखच्छरोल्तेजवापधोएञ्जवासे पुव्वामेवच्रालोरुड्ाचाउसोत्तिवा भगिरोत्तिवामारतंतुमंहत्थ॑गा 
दवि'वाभायणंबासौतोद्गवियडेणबाडसिणोट्‌ग वियडेखवाउच्छोिषिवापघोवेहिवाञ्सिकंखसि 
सेदावएसेवदलयाडिसेसेवंवदंतससपयो हत्थं वा8 शोश्चोद गवियडेणवासिण्णे द गवियडेणवाडच्छो् 
त्तापधोरू त्ता राह. दलण्ञ्जातदप्पगारेणंपुरेकम््करेणंहत्य खव 78 असरंवापारंखादरसवावासाद्रलं 
1 
सन्नित्तड्धग्रोड्धष्तेशें पाणोये"करीहायययवाभाजनउच्छालिच्जवाकडतां एकवारधोयेपधो इज्नवाकडतां वारवारघोवेदमतेश्नागिलो 
घोवतोजाणणौ तेसाघुपद्ठिलेजधोयाविना अलोचीदेष्ीकरौकद्धे अ रो्रायुमन्त ग,खपतिययवावद्िन तुम्हे एहाथयोभालन 
ताडापा्णर उन्‌दहापाणौखंमधो विखिमपक्डालिसि जेतुमुभने'देवावारूदधं तोद्रमेजघोयापाचखेँ देहि ईइसक्तांविचालते ते्ाम 
| दिपौकाटौका) 
दमेन अप्राुकेन तिदंडोशतेन पचचादासचिन्तौभू तेन उच्छोलेव्जन्ति सुखडुदकेनक्तालनं क्यात्‌ वाघोणएल्नन्ति प्रकर्पेणवास्तादेर्वी 
धावनं कुयौत्‌ सभिन्ुरलादिवं पूवेमेवरच्ाल्यमानमालोचयत्‌ दन्तावघ्ानोभवेत्‌ तच्चप्र्ताखसानमालोच्य कद्यं कंचसवनास 
| ग्राहंनिवास्येद्यया मैवंर्यास््रमिति यदि पुनर शौग्टरस्योदिदस्तादिनां सचिन्तोदकेनम्रच्ताल्यदद्ात्‌ चम्राखकभितिन्नात्वा नमरतिग्ट 











शिलंगचायकत टौकां 
प्णोदमेनाम्राख्केनति दंडोद्भुतेनपचाहा सचिन्तौमूतेनञच्छछोदेच्नन्ि सङडदकेनभच्तारनं कुयौत्‌पदोण्नत्ति प्रकरे वादस्तादेद्धौ 
वनेकुयौत्‌ सभिन्ुदस्तादिकं परवेभेवमन्ताल्यमान समालोचयेदन्तावघानो भवेदित्ययः तच्चम्रच्चाल्वमानमालोच्य यकुकद्त्ये व॑सखनाम 
वाच्रफारयं अरेसणिञ्जंजावणो पडिगाद्ेव्जाच्रहपुणण्वंजाणेच्जाणोपुरेकम्मवरेशं उदखक्लं णत ` 
प्गारेणं उदखद्ल णदत्येरवा8 असणंवा्टचफासयं णेस खिञ्ज जाव णोपडिगादेउजायदयुणणवंजा 
उजाणोउद्उश्चे णं ससशिद्ध णं सेसं तं चेवएवं ससर क्छेऽदउल्न ससरि मद्धियाउसेहरियालिद्धिय | 
भ लएमणोसिला -अजणेत्तोणे गेद्धयवस्षियसेडिय सोर टियपि्कुक्ुसक् संसद णं च हपुणणएवं जाखे | 
न न~~ 


१४ 











~ ~~~ ~ ~-~- ~ ------- -------------~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ स 
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¦ लोकतावलोने पाग सद्राय यथवाभाजनपग्वाले पक्छालीकरो चार्‌ चागौद्य तिवारतेनेखवे पुरेकन्मनणमाकतां पडिन्लोक 
| ममलगाडीएच्देहाधिद््‌' यथवाभाननिदकसै व्मैनतोश्चप्रासुक यनेपणीयच्मणनप्ानख्ादिमादिस 
| धुनल्यं इत्यथे अयदिवे"तेभिन्तु ग,दस्यनेघरिभिन्तादेतिगयोद्ध'तो लेदमजागेसाधुने भिच्चादेधाभगी हमस्तादिकमप्रचासयोनयी परकिं | 
। चिंदी एकप्रकारि चयापणेमेलिदाघधोयाद्रतां उदकेकसेयालाद्ं जेरयकीपागीनार्धिंदृवा चिरे एडवेष्टाचिन्यधवामाजनिकरौ ` 


(अ 


्ादारपाणीदय तेचबु"रीजतो चयनादिकथ्प्खक चनेपगीयनम्रतिग्रहे नस्ये यवलीणठवेोनाणें साधभणोद्स्ताटिकमरचाद्या 
नथी अने"तेदयकीपा णीनेष्धयो पुणनयीकरतपरच्लिग्ध' ्यालोरेएदवेदायिद अयवाभाजनिद्"करी श्राद्ार्देतेपुगा्रप्रार 
का्ननेपणीयना णीनलेवो दूत्यै; लिमउटकने"याल्ञेहायिभा जनेरीनतोयादारनस्ये तिमनेरेणदार्थिकरी खरडिदरदस्तिपरुणन 
लेषो तेदेषाडे एवंकहतां दमपायी नीपरे' रजसोँखरद्यो दम्तभाजनड्धद् इ द्ांरनद्धन्यला शिवो तिं सचित्तनी संभावना 


तयामारटीयेष्वस्च्योद्धदतच्छाडमग्डारीमाटीररियालददिरुलमणसिला्ं लमकदतां र मोलृगगे रूएतलांटयिवौनी चाग नी पनीभगी 
सचित्तनािवावानौकडतांपौलीमाटीसेडियाकदतां ख्डौसोरडियाकडतादरौपिद्रकहतां यण्छदयातंदुलनोचृ शं कूकीसाप्रसिहृपरं 
एहमाडिकोः सचित्तक णार हितद्धइ्‌ तिगिविथेयिकन्या चङहकडतां पौलावनीम्रसुखवनस्सतीनां पानडाऊपलसिरस््रंयांते्वु 


चूण याल एडभगौसखचित्तनाणिवों दत्यादिकरी संसटकतां खरद्योद्धद्‌ एचवोचसिदरः अयवाभाजने'टीनतो आराडारपागौ 
दीयिक्ारीका 

ीयात्‌ किश् दपु एवं नाणेव्नानो पुरेकम्बमएणं उद्डद गं त ष्वगारेगं उदरच्ल णद्दव्येणवा४ अ सयांवा४जावनोपडिगाद्ेज्ना यया 

सौभिचुग्ट रपति कुलंमविष्टःखन्‌ यदिपुनरेवं जानीयान्तद्ययानोनैव साघुभिक्तादाना्थं पुरोवाऽग्रत.करतं प्रत्तालनादिकं कम क्रा ` 

= हिं + [ [व दरि (र 

। यखहस्तादेःस तथातेनोदकाद्रग् गलदहिं दुना एतदुक्तं भवति साधुभिच्ायें नेवदसताटिकं म्र्तालितकिन्तु तवाप्रकारणएय खतःकुतोप्य , 











नु्टानात्‌ उदका दस्तेन एवं मात्रादिना गलदिंदुना टीयमानंचतुर्विधमयप्यादहारः अनेषगीयमिति मत्वानोग्ट्कीयात्‌ यदप 
एव॑ जाेन्ना नोचदउद्वे णरुखि द्धे य सेसंतंचेब ययषुनरेवं विजानीवात्तद्यया नेवोदकार्द्रेए गलदिदुना चस्तादिनादद्यात्‌ किन्त 
सस्िग्धेन शीतोदकस्तिमितेन उस्तादिना दीवमान॑नप्रतिग््छ्छीयात्‌ एवंरुसरक्खमद्िवारूसो उरियालेरिहिगुलएमगो शिलाग्य॑ज 


रेलोरोगेरूयवन्वियवेडियसखो रद्य पिदधककसकणवचक््‌ ट संखे यंएलसितिमाक्तान॑न्वायमि ति दियतिययोदक्स्िग्धेन इस्तेननग्रा्यतयान्ये ¦ 
रज साप्येवं सटन्तकाद्यायोज्यां उपचचार म्टन्तिका उरितालहिंयुलकमनः सिलाननलवणभैरिकाः प्रतीता; सचिन्ताश्चरवानिवियेषो , 





शिलं गाचायेखतटीका । 
| ग्रादंनिवास्येद्यथामेवं रथास्त्रमिति यदिपुनरसौग्ट स्यः रउस्ादिकं सचिन्तोदकेन अचाल्यदद्यान्दभराखकमितिन्नात्वा नग्रतिग्टक्लौ , 
यादितिजिच्च अदटेत्यारि चअथासौभिचुण्ठं पति कुलंश्रविटःसन्‌ यदिपुनरेवं विजानौयात्तद्यथा नोनैवखाघुभिच्तादानाये पुरोग्रतःरुतं ¦ 
। अरच्तालनादिकंकख्म किवायखदसतदेः सतवातेनोदकेनादरेति गलद्धि इुनेति एतदकं मवति खाधुभिचादानाये नेवहसतादिकं ; 
अचां. किन्त॒तयाभकारप्व खत;कतोयवुटानाइदका्द्ो चसलस्तेन एव॑मात्रादिनापि गलद्धि दुनादीवमानच्चतुर्विंघ मध्यादारम ; 
मआाङूकमनेषणीवसिति मत्वानोश्धीवादिति अदेत्यादि चवछुनरेवं विजानीवात्तद्यधा नैवोद काद्र गलदि'टुना इस्तादिनादद्या 
त्किन्तुसद्खिूधेन शीतोद कस्तिमितेन तेनापिदडसतादिना दीयमानंनग्रतिगटक्छौवादेवमिति माक्तनन्वाथमिति दिश्यतिचयोद्कस्िगूे . 

इस्तेननग्राद्यं तयान् नरनखायेवं खत्तिकाद्यप्यायोन्यसितिशेषः शच्षारखटत्तिका छरितालदिरुलकामनः शिलांजनलवणागरकाः 


1 
॥ 
| 
॥ 


न 
तीताः चिन्ताचनिविशोत्पत्तेः बिं कामौतरटत्तिका सेडिक्राखटिका सौ साद्विकातवरिा पिटमच्छटिततंइल वणं : कुक,खाः | 
क 








थ 


। 


| 






#॥1 





| धोद्हस्तः सं ख्ावाभवति येनचक्षत्ाभिन्ताद्दाति तदपिमातंसं ष्टं असं ख्ध्वा द्रव्यमपि सावेपंद्तरहा असावयेषं एतेषांतयारणा 


एतेषुचाटखभंगकेपुमध्यं नियमान्निश्चयेन चोल विपनेषुभगेषु ` प्रयमदतीयपच्चमसप्रनेषु ग्रदणमादानंकर्तव्य' नससेपुहितीयच ` 














अआचाराङ्गसृत्र । ५२ 


उनाणोच्रसंसद्रे त्मगारेणसंर णदयेरबा४अरसणंवा 2 फासुयंबाजावपडिगाैच्जासेभिक्ठ.ना 
 सेजन॑षुणनायेच्नापिह्णवंवावहरयंवा जावचाउलंपलं वंवाञ्रसं जणमिक्ल.घडियाएचिन्तमंताएस्िला 
रजावमक्गडसं ताणाणकोट सवा कोट तिवाकोड्ेसंति बाडपिणिंखवारतदहप्पगारःपिद्ध-बानावचा 
उलपलंबंवा अफासुयंजावणोपडिगाद्ेच्ना सेभिक्व.वारेनावसमाेसेज्जं पुणनारेचनाविलंबालो 










भाषा 

अपमाख्कञ्नेपणीयजागीनलिबो चयदि" दूमजा णिद किसे$सचित्तिद्' दस्तादिखरसंखट खरडोनयी एवे "हस्तादिके करीरीन 
तोञ्मशनादिकपरारूक एपणीयजाणीलेवो दिवेवलौपिंडेषणानो विेषकष्ेरे तेसाधुभिच्वाभणौ ग्टडस्यनेषरिगयोकतो जेदमजाणे 
पिद्धय॑बाहतां सालिप्रशुष्ठनाला जामयवद्धरयं वाकहतां पुद्धक चाडलपलं वंवाकडतां अद्धेपकशाल्यादिकना कण रएतलांवानां असच 
तकन्तांग्टस्व भिन्ुपडियारकचतां खा्ुडदिरीएतावता खाभुनिनित्ति चिन्तमं ताए. सचिन्तसिलाचपरि अयवीजसद्ितद्री 
सहितजीवग्रंडकदता पडिलोंबणाकह्य दे तेकद्धिवांजालगौ मकटस॑तानकतां कोलियावडानांसंतान तिखिरुदितणएडवी शिलाने 

विषे कुटि छवाकडता अतौतक्ालिक्ट्धा कताक्रटा अयवावत्तं मानकालिकूटेष्धे आागाभियेकालिक्ूटिस्ये अथवातेचवाश्थुका 

दिक सचिन्त्यवासचित्त सचिन्तशिलाजीीवसित तेहरऊपरिखप्मिणिंङुकडतां साधरुनेदेवाभणीटाददीधो अथवा थवादेये 
एष्वाश्यकादिकजाणी लाभेदतेनज्ेवा अतीतकाल चनेवन्तेमानकाल प्रत्यच्तजाणीये आगासियेकालि रटदस्यनोचिंतनजाणी 
नलेवो दति भावः वलौदेदननोविेषकहे्े तेभिन्तुचा रितियोजेदमजाये विलंबालोणं विलकतांखानि विनो ऊपनोलूणं 


दौपिकाटीका 
| # पि {0 # [। १ € 
त्मत्ते; वख कापीतषन्तिका, सौरातिका; तु'वरिकापिच्छः मच्छटितततंडलचूषं {कुकषसाभतीताः उत्कटं तिपील्‌ पसि कादेरुखलच्ूखि त 


माद्र पं चूरनित्येवमादिना सच्तिग्पेनहस्तादिना दौवमानंनग्य््ीयात्‌ इत्ये बमादिनात्॒सं ख्टेन तरट्धीयात्‌ सदपुणएवं , 
जाेच्नानोमसं सट ति ्यपुनरेवंजानीयान्नोच्रसंख्शटः विंतदिसंख्धस्तव्नातीये नाडारादिना तेनसंखटटेन हस्तादिनाप्रा्क | 

9 [न कक वयि न [भु $ ¢ ॐ [व # + | 
मेषणीयमितिरक्कौयात्‌सतचाटौमंगाःतद्यया्संसद् हलं सन्तेविय दव्वसावसेखुचंरएएञहृभंगाच्चनियमागदयंतुएएसड दातः संवं | 


मपिपदानां संरूष्टमातरसावेष इव्यरूपाणा संग्रतिपच्ताणां परस्प रंसंयोगतोऽदोमंगामवन्ति तेचामीसंखुोखस्ः संख्टमात्'साव ' 
शेषदरव्यं संखृशोहस्तसं खट्ट मात्र निरवचेषं द्रव्य र संखटटोरसोऽसंखट' मात सावयेपंद्र्यं रसं ख्टोहस्तोऽसंखटटमातर" सावेपंदरव्य^५ 


श्रसख्टोस्तः सं रटटमातर' निरवशेपं द्रव्यं ६ अरखटटोदसोसंख्टमात' सावेपंद्रव्य'अ यस्या डउस्ताऽसं टट 'सातर' नि रवयेषं द्रव्यं = । 


त॒यपटाटमरुपेषु दूयं चावभावना इहस्तोमात'ह बा खयोगेनखं खषेभवतः खङ्धटवान तद रन पचात्कवससभवति किंतद्िद्रव्यवश्ेनतया । 








॥ यरूरूषो हस्तादि सूतोर्टङ्कीयात्‌ चदिवातथाभरकारेण दातव्या नयेन संखुषोदस्तादिसेनादौयमान माडइायदिकं माडकमेपणीय 


दिवव द्रव्य खावशेषंतत्र ते खाध्वयसखरटितेखपिनदातीप्रच्ालयतिभूयोपिपरिवेषणसंमवात्‌चतत॒निरव शेपं द्रव्य ततरखाधुदा नानन्तर 
नियमतस्दुद्रव्याघारस्थासींदस्तमाल्ं मरत्तालयति ततोदितीयादिषु भगेयुद्धव्य निरवथेपेपयात्कमेसभवान्कल्पते प्रयमादिषुतुपचा | 
। त्कमौ संभवात्कस्पतेततगप्रथमोभंग रएकोगच्छनिगेतानासपिकल्यते भेषास्तुभं गार्य इान्यादिकंकारण माचित्यकल्यन्ते मयुर 
| एव॑जाणेन्ना नोग्रं तदप्मनारेणए संसदं णले एवा४ फाख्यंजावपडिगाहेव्ना सयएुन रसौभिशर्जीनीयात्‌ तद्ययाउदकांदिना 


। 
। 
। 
| 


1 24 ¡5 








६13 








~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ------- --- ------- + 
९२. 
य 


| 
५४ ज्रचायाङ्गसुच। 















मितिसत्वा अतिगृद्धीयात्‌ रेभिक्ठ वार्‌ जावसमागे सेन्नंपुगजागोन्ना पिद्छयंवावद्धसवंवा जावचाठ 4 यन्तंवंवा स्म जएभिक्सु, ' 
पडिय 7एचित्तमंताएसिल 7 एनावमश्डासंतागण्छो षको ्तिथाकोट्टिख'तिवारप्रिनडवादे तदहप्यगा रं िड्ध उवाजावचाउलमनंवषा 





रफाख्यंनावनोपडिगादेन्नासभिन्तर्भिचा्वेगदपतिकुलं ४ विटः सनूयद्िपनसेवंनानीयात्‌तद्ययाटवुकगाल्यादि लानानृवड्धगचतिपड्ध क 


गीलंगाचाच रुतटीका 
| मरतीताचकटन्ति मील॒परिं कादेरटरखलच्‌र्ित साद्रप् चृगोमित्ये वादिना सस्जिग.घेन उस्ादि नादीवमानं नग्ट छ्ौयात्‌ इत्येव 
| नादिनात चसंखृटं नतग, वादिति चअवपुनरेवं नानीयाननो श्रमं ददः किन्त च्ि्खशटटसलनातीयेनाद्ारादिना तेनसंख्टेन णादि 


¦ नाप्राकमेषणीयमिति ग, ्ीवाद्तचाधैभंगा; तद्ययाश्संमषटेदवये च्रमंसद् मन्ते गिरवदेखेदव्ये इत्ये कें कपच्व्यभिचासान्नेयंस्वा 
॥ न~ 9 = ॐ प ट [ # = ~~ [4 

। पनाचच श्मद्रत्यादि अवपुनरस्रभिनुनांनवान्तद्यवोद्कादिना यमद्टोन्म्नादि मतोग ययात्‌ चदिवातवाम्रकारेण दातव्वद्र्य 
। जातोयेन स्ट्ो दस्तादिसतेन तथ्राग्रकारेण खस्ताटिनादीवमान मादासादिकं प्रारुकमेपगीयन्ितिरुचा प्रतिकिद्चु समभिक्खवेत्या 


दिसभिनुभिनाय ग,उपतिकुलं प्रविटःसन्‌ यद्धिषुनरवं विनानोवात्तद्यवा रयकंगाल्यादिलाजान्‌ वध्यति पड्धवचाखलपलवति 
अद्धपकगराल्यादिकगादिकर्मित्यवमादिक्र मरुचतोग,दस्यः भिन्नप्रतिन्नया भिनुरुदिग्यचित्तमन्यांगरिायां तयासवीनायां खदरिता ,, 


ंडस्भियंबालेणं चस्संनएभिक् पडियाणए चिन्तमंताएसिलाण जावसंतागार भिंदिस्तुवाभिंदतिगा 
भिंदिस्ख तिवारचिंखनारे बलिंखवालोणंडभग्भियंवालो गं च फास्तयंनावगोपडिगाद्व्ना सेभिक्ख वा 
र्नावसमाग्सेव्जं एुणएनाणेच्ना असणंवा्टय्रगणि गिक्छिन्त' तद्टप्यगारस्रस गंवा चफासुयंजाव 


लामेसंते णोपडिगाचेन्ना कैवलोवु या च्रावाणमेतं अस्स जए भिक्खुपडियाण्डस्सिचमयणेवानिस्वि च 











माघा 
५ ¢+ * = $ [4 [अ = ऋ क) 
एवं दयाप्ररिसाध्रो चन्तप्रमुख्वलृगा तधाडज्करियवालोा उद्धिनकडिये ससुद्रनेडपकटिस्नारा पाणीनाक्ंयोगयक्रीं ऊपनासगापक्र 


च्वापणीनीपजे शअ्रवयनाव्यारोपाणोखौचीर काटियेयासभरियि' भेदयकीलेनीपनां तेल गएडयोलगनोप्रकार सचिन्तशिलारपररि 
साधुनेदेवामणी अतीतक्रानेभेद्यों माजीने"कग्णी सगीन्ंकीषो यनमानकानिभेदद्ं आगासियेकालिमरदिस्ये तयावलीगाटोदृल््म 
करिवाभयीो रचि म्ह्वाकषठतां पीस्योञ्तीतकालि वचमानकालिपीवेष्छे यागानिचेकालिपीषखिसयें ए्वेंलमाय्प्रार्क अनेपयीय ¦ 
` जाणीनतेवेवली पिंडे पगानोविगेयकच्ेदटे तेखाधुादारनेकानि ग्टच््नेवग्गियोचतो जेदमनागे अमनपानखाटिमखादिम 
| चतुविश्रय्याडार्‌ यगगिगिच्च्छिन्त अग्निकपरिनिचिप्यो पएतनेम्योधाव जिगिद्ांडनते' व्वालालगतीड्धदतेयगयिानिकिठिन्तकषश्दियि 
एद्रवोच्रादास्पोणी श्रप्राख्कयनेषयीय साष्ुनपिगाद्रेनल्यं इत्ययं: इडां टोपकन्ष्धे के वलीत्र या करेवनीकद्े एञ्रायायए कम्र 


दिवानोंकार्ण तेस्यामणीय्यमंनप्‌ ग्टच्खराधूनेन्रयियग्रिरुपरि खतो च्राडार्टन्वि च्वमागेकदडतां तिदमाद्िवी केतेतयावलीनिग्ि 























दापिकार्टाका 
चारलपरलंबंति चद्धं पक्रगास्यादिकणादिकंदत्यं बमादिकं चस्वतोग,.दस्वोमिन्तग्रतिन्नया भिनच्रुरुदिग्यचिन्नमंत्यांिलायांतथावीना ` 


याः चद्धस्तार्वासंडावां चावन्दरकरटस॑तानोपेतावां चकुट्िपकुट्धितवन्तः कुटरन्तिकुद्िष्यन्तिवा शऋदसत्वाद्छयचनं तच्च्यकादिकं ' 
| सचचिन्त'यचित्तवाचित्तमत्यांगरिलार्यांकुट्रचिवार्प्मगिसत्तिमाध्वचवा ताचद्‌नवन्तादद्रतिदास्यतिवातद्वंषटयकादिन्रात्रालामेसतिन ¦ 
। रतिग ्धौ यातूननेभिक्.वारनावसमागेसर्व् धूगा्ायाज्ना विलवालोगरत्धिचवालोगां च्म एभिक्छ्‌,पडिवाएचिन्तमन्ताएणलाय ' 
¦ नावसंतारएमिं दि सु>मद्धिवा3 विलंवालोणरबिवं वालो यकारव जावनोपडिगादेव्नासमिचर्यदिष्रुनरेवं जानीयान्‌ तद्ययाविल | 


सिवस्निविगंयोत्पन्न चलवगा्स्यचोपलचगात्‌ संववसोवचेलादिकमयपि द्रटव्य तयोदरभिनं समुद्रोपन॑टेनारोट्‌क खपकरमत्‌चदुदूभिद्य 
ग्ट 





















६ 




















आचारङ्गसुल । पू 





त्ता रोदकेकाद्यदूभवति समंकादिकमपि तद पिग्राद्य' तदवंमूतंलवं पूर्वोोविशेषणविशिायां शिला 
यां भेत्‌; कणिकाकार॑कुदु; तथासाध्वधैनेव भिन्दन्तिवामेव्यन्ति तयाच्च्छतराधं रुचिं खवत्तिपिष्वन्तःपिषन्तिपेच्चन्तिवा तदपि 
लवणमेवभरकारन्नात्वा नोरक्नौयात्‌ सेभिक्छ. वार्‌ जावस्समाणेसेव्न" एुणएजाणेच्ना मसर्णवा४ अगणिनिक्छित्त तद्प्मगारअसशं 









1 


वा४्यफखुयंलामे न्ते नोपडिग हन्न किवलीवूाच्ावाणमेयं च घ" जएभिक्खु 1डियाए उस्न चमारेवानि स्ति चमा णेवासामच्जमारेवा 
पमन्नमाणेवाडतारेमाणेवाउवन्ने माणेवापवन्न माणे ग खिजोवे हिंसेन्ना् हभिक्छृणंपुन्बोवदि्ाएसति पतिणाएसहेऊएसूबएसोजं 
तरप्यगारं असरंवा४ अगरिक्खित्त अरफार्यं अणेरुपिाच्जंलाभे रुतेनोपडिगाहेल्ना एवंखलुतस्भिक्खुस्वा भिक्ख्‌ गणो एवासाम 
ग्गियं पटमस्सद्छटोतभिन्तुगटेहपति कुलंप्रविष्चतुविधमप्वादारं अग्नौरपरिनिचिप्तं तथाप्रार्वालासंवद्धं लामेखति नग्रतिग््धी 
यात्‌ तेवो षमा केवलीनूयादादानं कर्मादानमेतदिति तथाहि संवतोग्टस्यो भिन्ुपरतिन्नया तताुपरिव्यवस्ित मादारः 
सुत्‌खिचन्‌ मिन्‌ निस्ि'चन्‌दत्योद्ररितं मरतिक्तिपन्‌तवामार्जवन्‌ सछतृदस्तादिनाशोषयेत्‌ प्रकेणा माजैवन्‌ शोषयन्‌ उयन्ने मासे 











शोलंयाचाये छतटीका 
यासाडा्यां यावन्मकषो टसं तानोपेतायामकुदटटिषु; कुड्टितवंतस्याकुटन्ति कुट्ि्यन्तिवा एकावष्नाधिकारे यपिद्ां दसत्वात्‌ तदगत्ययेन 
वद्धचनं द्र्य मूवे्वाजातावेकवचनं तत्र्युकादिनं रचिन्लंवाचित्तमत्यांसिलायांकुृविलारणणीख्त्ति साष्वधेवातायदन्तवं तोद 
दतिदास्यन्तिवा तदेवंतवाप्रकारःश्युकादिश्नात्वा लाभेसतिनोमतिगृक्रीयादितिकिञ्चयेभिक्डु वेत्याटिसभिच्तुयेदिषुनरेव बिनानीयान्त 
द्यथाविलभितिखनिवियेषोत्पननंलवणमख चो परलच णायै त्ान्रौन्धवसोव्ैलादिकमपिद्रश्य॑तयोद्धिजमितिससुद्रोपकंठिचारोदकसंपक्रौ 
ल्यदृद्धियतेलवणमस्याणुषलचयागेवात्‌ च्वारोदकखेकादयद्गवति समश्नादिवंत दपिगराद्य' तदेवंभूतंलवणं पूर्वी्तविगेणविशि्टायां 
श्िलायाममे तः कथिकाकारंकुं स्तय खाध्वयेमेवभिंदन्ति भेणन्तिवा तथाद्च्छतसरा्थं रचचिखवन्ति पियं तःधिंषन्तिमेच्छ "तिव 
त्तदपि लवमेवंमकारंन्नाता नोग,छऋीयात्‌ चपिचरेभिक्छ चेत्यादि ूभिच्ुरटपति कुलंप्बिध्यतविंषमप्यादार मर्नातुपरिनित्ति 
घ्र तथामकारं घ्वालासंवदध लामेरति नमरतिग, छ्धीचात्‌ अतर वदोयमाइ क्रेवलीनूयादादानं अर्म्रारानमेतदितितयाश्चसंयतोग्टदस्यः 
भिन्ुमतिन्नया तताप्य.परिव्यवखिवमाार मु्यिचधनाचिमरन्‌ निलिञ्न्‌दतेोद्वरितं प्रचिपनृतव्रा साजवन्‌ खरूत्‌ दादि नाोघयन्‌ 





क ------------------------- 
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माणेवाश्चामन्नमाणेवापमज्नसाणेवा उतारेमाणेवाडवस माणवा चगणिनोवेहिंसेव्नावाञअडमि 
क्छ.गपुन्योबदिष्टाएलपद्रखोरसद्धव॒रसकारणंर्वर्सोनं तहष्मगार अरं बपासंताखाड मवा साद्मं 
व्राञ्रगणिनिक्छिन्तंअप्तास्तयंञ्रणेखखिव्ज लासंसंतेषणे पडिगाडन्नाण्यंखलुतस्भिक्ल्‌ स्सवाभिक्ल्‌, 
रोणवासालग्गिवंपिंडषणाध्ययनस्वष्टा्‌ शकः समाप्तःसेभिक्व, वारेजावससारेसेव्न युख्जाणेच्ना 





भाषा 

वभ्नाणेकडतां एकवारहस्तादिकरूं हलावतोतथापमव्नमा णेकडतागाटं रोलावतो तथाउयारेमाणेकडतां अग्निऊपरिथकीता | 
रतोतथा उयस माणेकडता होमड्धोक्िरब्टे चाघोपाच्छोकरतो चण्िनाजौवदणे एसाषुनिनित्ति हिंखाहिंसादोपलागे तेष्टमणी | 
सम्निनिचिप्त आाचारलेवोनोए चजनोविरेपदेसवाडे चयद्िवेभिन्लु चारिलियाने' प्रवो पदिटमरतिद्चात्रतविषे रहेत॒र्कारय । 
एडपदेशतेकोण साधुनेखीजनराघनो रएदवोउपदे शदे तेडवो्ग्निऊपरिखतो चाडारसरोपनाग्य यम्राकयनेपणीय स्ेवोनरी । 
एवं खलु खलुद्सेवाक्छालंकारि पूर्वोजिखाघुनोखाष्वौनो समग्रपणेसंपूणेभावजाणिषो इतिद्दितौयस्वांधि म्रघमाध्ययनि पटदश्क | 
“भ शमाः च्िवेरटाउद्‌ शा अनं तरसातमोउद्‌ सो भ्रारभियेद्धे खट उद्‌ मे संजसविराघनाकरी इ उाखयननौविराधना चात्यविराषना 
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१५ 


९६ 








सिवा यन्रयर॑स्िवा तदप्मगार॑स्ि यंतलिक्छनाय॑खिवा उयव्खिन्त'सिया तद्धप्पमगार॑मालोदडंअसर्णवा४ अफारूयं नोपडिगाद्धेन्ना 
` केवलीवूया च्ायागमेवं्श्म' जए भक्खुषडियाए्‌ पीटंवाफलगवा निस्प् िंवादरूचलंवा श्रव टुउसप वियदुरेदेन्ना सेतल्यदुरद्मागे 


' प्राण।यिवा8 अभिदगेन्जवा लोचेन्जवा संघसेज्नवा संषटरेव्नवापरियावेन्नया किलामेव्नवा उाणा्मोट्रणसंकामेज्नवा तंतदप्पगा 
, रंमालोचडं अखं वा४ लाभेरंतेनो्पाडगाद्ेन्ना खभिचु्भि्तारथेप्रवि्टःखन्‌ चटिपुनरेवं चतु्विंघमप्यादारंजानौयात्‌ तद्ययार्षे 


| लाभेखतिनम्रतिग्रीयात्‌एतत्‌ खलुभिच्वोःसामग्रय समग्रो भि्तुभावदूतिप्रयमस्याध्ययनखपषटःसखमासःपषोद्‌ यकानन्तररुपमःखमारग्य 


















५९ अआचाराङ्गसुलल। 


ठि वि दि + धा [ह । वि ४ €. € [= (प 
दटाटविराधनातेयोंकरीग्रवचननिंदाऊप जेतिनुटालिवोद्गिसंबं धिण्चट्‌ सोनाणि््रयेतेसापुचारि तियो सि्नानेच्धिंघरिगये् 





दिपीकाटीका 
अवतारयनूप्रवन्तेयन्‌ तिसवीरमंकुषेन्‌ यग्निनीवान्‌दिसखात्‌ यभिक्ठ गति रधानं तरं भिचूगांसाघूनां पूरवीदिटाण्पाप्रतिन्नाप्प | 
हेत॒ःएतत्कारणं अथसुपदेगोवत्तयापरकारं यग्निसंवद्र' श्गनादि चग्निनिचिप्तः चप्रासुकसनेपगगीय सितिन्नात्वालामेसतिन ्‌ 
मरतिर्छ्धीयात्‌ पएलङ्गिचोःअग्निसंवद्धं च गनादिद्मग्निनिचिष्ठं चअम्राखटकमनेपगीयस्रामग्र्म' समग्रोभिन्तुभावः ्रथमाध्ययनख 
पटोद्‌ यकप्रदीपिका पषटोद्यकेसंयमविराधनाऽभिद्िता ददत॒सयमामदाटविराधना तयाचविराधनया म्रवचनकुन्धाद््यं तदत्र 


प्रतिपाद्यते सेभिक्छ.वारलावसमायेचेन्न पुणजागोव्ना अ्रगंवा खंघंसिवा यंभंखिवासंचं सिवा मालं सिवा मासायंसिवा ₹्मतलं 


पयलेज्नापवडेज्नवा सेतलपयलमायेषवबडमागो खवय"वापायंवा वाध वाखद्रवाखीरंवा सन्रयरंया काचं सिदर'दियनायं लुसिन्ना , 





शीलं याचाय छतटीका । | 

तयाम्रक्पै णमाजैयन्‌ श्योधयन्‌तयावतारन्‌ तया्रवन्ैयं स्तिरीनं शुर्यचग्निजीषानृदंखादिति अयानन्तरंभिचुणां साधूनाम | 
दि्टाण्णामप्रतिन्ना एषठ एतत्तार्यमयमुपदेमो यत्तवाप्रकारमग्निसंवद्ध मगनाद्यग्निनिचिप्च मग्रा्ुकमनेषणीयभितिन्राला | 
| 

तेश्रस्यचावमभिसंबन्धद्हानन्त रोटेखकेसं यमविराघनाभिदिताष्रड वखंयमामदाटविराधनातयाचविराधनयाप्रवचनकुन्पं त्येतदलम्रति | 
पाद्यतेति सेभिक्ड वेत्यादि रुभिच्‌ भिक्ताथभविष्टः खन्यदिघुनरेवं चव॒विंधमप्यादारं जानीयात्तद्यया सन्ध रं भाकारिसतं भवा तरल | 











असणंवाखंधंस्िवाथं मस्तिवाफलह स्वाम चंसिवामालंसिवापासाय सिवाहम्तलंसिवाश्रखयर सि 
वातदहण्मगारः सिञ्च तलिक्छनायंसिउवणिक्खिन्त सियातदष्मगारमालोहडंअ्रसणंवाश्जावस्रफासयं 
णो पडिगाेन्ना कीवलोषु याच्रायाणमेतंग्रस्व नएभिक्छ्‌.पडियाणषी टः वाफलगं वा शिस्वेरिंवाच द्‌ हलं 
वाज्रवदद्ुउससविवदुरेज्जासेतत्थदुसहमा!णेपयलेच्नवापवडेच्जवासेतत्यपयमाणेवायडमा रेवाहत्यं 









मापा 

तोजेद्रमजागये यगनपानखादिमस्ादिम चधसिवाकचहतांचाधुप्रकार एतावताभित्ति ऊपरितयास्त भकाटं पापागनेविपें तथाम । 

लकदतामालोलोकमचखिद्ध चेदऊपरिपराखादघर तेचखपरिदग्मतलंसिंवाकदतांपीटणौकपरि ऊपरलौभूमिकातेहऊपरिरएडवेश्यने | 

| रेजचेठामिश्योद्धद. तेरवोसालोप्द्धतदोपसद्धितच्रथनादिकचठविधच्याहार श्चप्राखुकयनेषीयनलेवोतिदांदो पदे वाड केवली 
। कदे एयादानकरमैवं घनोठामदे जेक'चाटामयकौ याडारलीले तेस्योदोपतेकदेे असंनप्कदतां गृदस्यसाघुमणी चा हार्देवाने 
। कालिपीटलोच्रयवापराटिवो च्रधवानीसरगी्यवाऊखला्ाणीमांडीऊचोचट सेतलसेगृदस्य तिहां चटतोड्ध'तो पयलिज्जवाकद 


दीपिकाटीका। 


। € ५० मचे [ [ख्‌ र ॥ि ् 
द्ध प्रकारेल'भे गैलदारमयादौ वामललिवा प्राखादेवाहम्यं तलेवा अन्यतरख्िनूवा तयाप्रकारेण अंतरिचनाते सच्याद्यार ध. 
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उपनिन्तिपो व्यवस्यापितोभवेन्तच तयाभ्रकारमा दार मालाद्तमितिन्नात्वा लाभेसतिनमरतिरख्कीयात्‌ केवलीत्र.चाद्यत श्चःद्ानमे 
तदिति तयाछ््संयतोग्टदस्यो भिचुःअरतिच्चयासाधु दानारथेमौटंवा फलकंबानिञे शिवा उदर्वलंबाख्ाहत्योद व्यवस्वाप्यचारोदेत्‌ 
सतत्रारोदन्‌ प्रचलेद्ाप्पतेदा रुततमरचलन्‌प्रपतन्‌वा ₹इस्तादिकंकायेद्द्विवनातं लुसेव्नाविराषयेत्‌ तयाम्राणिनोभूतानि जोवानि 





। शिलंमाचायं छतटीका 
दारूमयादौ तथाम्चकेवामा्तेवा मासादेवा म्यं तलेवा अन्वतरखिनूषा तयाम्रकारेन्तस्चिजाते सयाहार उपनिचिप्नो व्यवस्यापि | 


तोमवेन्तंच तयाभकारमाडहारं मालाद्तमितिमत्वा लाभेरुतिनगृह्हीयात्‌ केवलौव्र.वाद्यतच्रादानमेतदिति तया्यरुयतो भिन्तुप्रति 
च्रयासाधुदानारथे पौठकंवाफलकंवा निचेखिवाखदूखलवा आत्योदध व्यवस्थाप्य रोत्‌ सतता रोडन्‌ प्रचलेदागरपतेहा खततरप्रचलन्‌ 





-वापायंवावाज्'वाऊरूबाउद्रंवा लेसंबाच्रखतरवाकायसिद्रदियजायंलुसेच्नवापाणाणिवामूयाणिवा 
जोवाणिवासनत्ताणिवाञ्चभिहणेच्जवा वत्त ज्नवालेसेव्नवासंषसेज्जवासंघट ज्जवापरियावेच्नवाकिला 
सेज्नवाटाणाचङ्णंसंकामेव्नवातंतहम्पगारमलोडहडंअरसणंवा्टलाभेसंते णोपडिगादहेव्ना सेभिक्ठ.. 
वारेनावसमाेसेच्जं पुणजाणेव्ना च्रसणंबा्टकोहियातोवा कोलज्नातोवा श्रसंजएभिक्छ.पडियारए 











भाषा 
ताप्रचलेतवाप वडिव्नवाकतांमडेते पडतो्ायञ्मयवापग अयवानाङ्धकडतां मूना्यवाऊख्नं षस्यलञअववाउद रखयवामसकं 
अयवामनेरोकायानोका द्विपे द द्वियविशेषटूषवै तयाभराष्एमूतजोवसवपडता जोवखत्वएतलानीवमभि दणिव्नसासुःहा श्राव 
तादणेतयावत्तिच्नवा लोढनीपरिड वौटेलिस्मिव्नवाषसे संघट्ट परिपतापऊप्रजातिं किलामनाकरेएकस्यान कथयकौस्यानां तरेपमा 
।.उद्मदातारनौषिराधनाना शीतेवोऊ"चाठामयकौ ऊताख्ोभयनादिकखाघुनपडिगाडेनल्यं वलीविगेषातं रकदेदखेतेसापुने्ना 


हासन कोठौ माकौ कोलज्नाउकडतांनौचलिढन्त बादुलोएहवोऊ"डोखानकड्द" तेहमादिथौ असन तगु स्यसाधुने' यिं 


दोपिकाटौका 

। जोवान्‌ खलान्‌ भिडन्यात्‌ वित (सयेद्वाले सयदा सं घंबाङ््यीत्‌ संबधैवाकुौत्‌ संब" वाक्यात्‌ एलच्क्वंस्तान्‌ परितापथेदाक्ताम 
| येदाख्थानात्‌ स्थानंसं कामयेद्दा तदेतत्‌न्नाला यदाद्दारनातं तयाप्रकारमालोचडं तल्लाभेखतति नोमतिग, या त्‌े भिन्सू चा रजाव 
समागोसेचनं पुणनाेव्ना भसणंवा$कोट्धियायोवा कोलच्नाचोबा अस जएभिक्ड पडिवा ए उक्ुव्निय्चवङज्निव्ो हरिवच्ाच् 
| दलणएव्नातद्म गारं अस णंवा४मालोर्डंति रचालाभेसंतेनोपडिगाद्ेज्ना चभिल्ुयेदि एनरेवंभूतं अडारनानीवात्‌ तद्यधान्नोटि 
| कातोखटन्बयकशलसंस्यानायाः कोलज्ना्ोन्ति चघोटन्त्डाताकारान्‌ यखयतोग्टस्वः भिन्ुप्रतिन्नया साधुसुदिश्वकोधिका च्षल्नि 
यत्ति ऊद्धेकायसुन््स्य ततः कुजीभूयतयाकोलच्जाचोवडच्निय न्तिखघोवनस्यतयाड हरि वन्ति तिर्वोनोभूत्ना अारमाद्त्यदयात्‌ 











~ ~ . 





शिलंगाचार्यरुत टीका 

¦ ग्रपतन्वादस्तादिकमन्यतरद्ाकाये इ द्विवजातंलृसेज्नत्ति विराधयेत्तवा मराखिनोभूतानि ौवान्‌सत्वानमिःन्वादित्राखयेदा लेखयेहा 
रुंषेपंवा कुयौन्तया संषेवाक्र्यौत्‌ खघ वाकुर्यात्‌ एतञ्चवुवैस्तान्‌ परितामयेदा कामया खानात्स्वानं संकामयेदा तदेततच्रात्रा 
| यदादहारनातं तयाम्रकारंमालाद्तं तद्चाभेरूतिनो प्रतिख्छीयादिति सेभिक्छ.वेत्यादिं उभिद्ुयैदिषुनरवंमूत मादरः नानौयात्त 
द्ययाकोटिकातो खन्मयङुद्धलसुस्यानाचासया कोलञ्जाउत्ति चधोरृत्त्टाताकारादरुयतो भिन्तुप्रतिन्नया साुसुदिश्वकोटिकातो 
कुच्नियत्ति ऊद्धं काचगुन््स्य ततःकजीभूयतव। कोलन्नाउ यवङच्नियत्ति चधोवनस्य तथाउदरिवत्ति तिर्वीनोमत्वा ्रादारमा | 
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भाप्रा 
तिहभणौसाधुपरिहरपूवे पदिटएतिन्नाएडेत एकारणएचवोउपदेशच्धेनतिचवोमाटीरुदितलिप्योच्रयन 
पानखादिमखादिम लाभतोपुणरीसापुन पडिगादहे तेभिन्तुचारितियोजेञ्रथनादिक एुटविकायपडद्ियंसचित्त्टयिवौऊपरिख्ध"्यो 
जाखे तेष्टयिवीकायनौ विराधनानोवौदच्तो चाडहारनल्ये तेभिन्तुसापुजेमादारपाणों सचित्तपाणौऊपरि मतिषितन््क्योद्धद्र तेयु 
शलेवानकल्पे ईइणिपरि अग्निकपरि प्रतिशटित्धद' तेपुणल्तेवानकल्तेतिहांदोषकदहेे केवलीकडेडेएअादानकमेग्रदिवानो ठामतेकि 


दीपिकारीका 
दन्ते सति उन्तरकावेपुनरपिरेषरच्ना्थे तद्वाजममव्रलिंपन्‌ पच्चात्कमेकु्यौत्‌ अयभिचुरणापू्ेदि्टा एपाभ्रतिन्नाएषदेतु; एतत्कार्यं 





अयमुपदेशः यत्तयाप्रकार॑ख्तिकोपलिप्त' यशनादिजातंलामेसति नम्रतिगृद्कीयात्‌ सेभिक्ड.वार जाव मारोसेदलं एु्जाण्ेञजा 
असर्णंवा४ पुदबिकायप्यतिद्धियं त्मगारस णंवा४ अफायंलाभेसंतेनोपडिगाद्ेज्ना सेभिक्ख. वार सेज्जं एुणनाोच्ना च्राउकाय 
प्पतिद्धियं तदवेवरव्॑गण्णिकायपतिद्धिवं जावनोपडिगाेच्नाकेवलीनूचा्ाया मेर स" जय भिक्ख्‌ पडियाणए अग णिंडस्कियानि 
स्िया्ोररिणमेयाए आादटुदलण्ल्ना्भिक्डणं पुब्बोवदिट्टा४ जावनोपडिगादेन्ना सभिन्ुग्टं.डपति कालंप्रविटःसन्‌यदिपुनरेवंमूत 
मशनादिजानीयात्‌ तद्ययाखचित्त यिवीकायभरतिद्धितं यिवीकावोपरि व्यवस्थितमाडहारःविन्नाय श्यिवौकायसंषट्टनादि भवाल्ला 
भसति अरप्राुकमनेषणीयन्चन्नात्ानप्रति गुङ्ीयातृएमष्काय प्रति्ितंञ्जग्निक्रायप्रतिष्तिं लामेरुतिनम्रतिगुह्णौयाद्यतः केबलीत 





शीलंगाचाये छतटौका । ॥ 
त्कारणमयमुपददेशःतूद्यंयाप्रकारंखत्तिकरोयलिप्रमश्यनादिनातं लामेसतिनोपरतिग्धीयादि तिदेभिकदुषेत्यादिखभिनुगधैहपतिङ्लंगरवि 


रःसन्यदिुनरेवभूतमअनादिजानौयानत्तद्ययारुचचित्तषटयिवौकरायम्रतिितंयिवौ कायोपरिव्यवस्वितमा इर निन्नाय्टयिवौ कायसंघट्ना 
दिभयाल्लाभेसत्यम्राखकमनेषणीयं चन्नात्वानप्रतिरक्रौयादितिष्वमम्‌ कावम्रतिटितसग्निकावग्रतिषितंलामेशुतिनमप्रति्धौवाद्यतःके 





जरएभिक्ख्‌ पडियाण्त्रगणिडसिक्ियाणिस्िकियांडहरियग्रा& .दलण््ना अहभिक्छुणंपुव्बोवदिष्धा 
जावणोपडिगाद्ेउनासेभिक्व .व!रनावपविडं समासेन्नंुणनाणेजनाअस णव 18 ्रचुसिणंवाश्रस् 
एभिक्ड.पडियाएसुवेणवएविह्वरेणवातालियंट एवापन्ते णवासाडाएवासादहासंगेणवापे रेणएवापे 
ङ ण्हत्थं णवा चेलेणवाचेलकस शवाहत्थेरएवासुद्धेएवाफ मेच्जवाविण्ञ्जवासेयुन्यामेव अलोण््जा 





भाषा 
मजेदभणी यसंयतग्टरस्य ताधृनिमित्ति अग्निकायरस्किचाकडतां ट धनादिमच्तेपपू्॑क भ्रज्वालौने तयानिखकियक तां षष्णोद्ध घ 
नजा मरज्चलवानेभय केतलोएकमाएियि काढीने्रथवा जहरिवकतां अग्निऊपरिख्धिततदामलोनीचोनमाडीदाघोपाद्योकरी 
तेयकीऊसासैकरी सारदे तिरहांखापुने' पृवोपदिष्म्रतिन्नाडेठ णएकारणएञपद द जँ एडवेंयग्निऊपरिख्खितमाहारलेवान 
कर्पर दिवेवाुकायविराधना अात्रौकदेषधे तेसाधुजेयशनचत॒विध माहारसापुनेदेवाभणीयतिरप्णजाणी शीतकरियाकालिखयेण 
वाच्छजडंकरौ चिड्धयणेणवावौजणेकरौ चालोवंटेणवा खलुरौपलादिकनोमने बौजणेतयाम्रत्त पवा पानडेखादाणाया्ाद्करौीत । 
यासादहाभ॑गेयावा शाखे ' शंगिद्र' करौपिड्धगोणवाकडतां सोरपौखमाडिलीमीज तेेंनौपायोवीजणोत्तेयों करीपेडधणेगवाघयासो 
रपीरतेयोकसीचेलेणवा वस्त्र इ "करी तथाचेलकान्व णवावस््रनेकरी हायिद्‌'करी तथासुखिद्ध-करी फुमेव्नावा सुखवायुफूकिदेदैपीतल 
4 करे वीजो दत्यादिककरी वीजे इमभोतलनरे तेपुव्वामेवतेखापुपदिलं चालोकेखावधानवई चालोते तेग्टश्ठसनेदनकरतादेणी 


^" ----------- --- >: 
१६ =“ 








कभ 





| 
२६४ 
स्पिन 





९० । अआआचासाङ्कसुन ॥ 











टोपिकाटीका 
वादादानसेतदिवि एतदेवदभैवति असख्यतोगृ स्यो भिचुप्रतिन्नया अग्निक्रायमुन्मकादिनार खिक्रियत्तिप्र्राल्य उद्सियित्तिश्रगि 





कायोपरिव्यव्ितं पिटरक्राचिकं्राहारमाननं चपटच्यततग्राद्न्वगुहीवाडारटद्ात्‌ तवभिचुग्यामेपूर्ेपपदिटाम्रतिच्रायदेतन 
याभूतमाडारं नोप्रतिग,ौयात्‌चेभिक्.वार जावसखमागेखेन्नपुणनागोच्नाअसर गवात्‌ सिगं्रस््"जएमिक्ख पडियाएसुप्येगगा 
विद्धणेगवातालिवंटे णवा पत्तेयावाखादाणखा साडामंगेगवापरे्धगोणवा येडग्डव्यं गवा चेलेणवाचेटकन्ब वा सुरे णवाफूमेच्छवा 
वी णएल्नवा चेपुव्ामेवमालोएन्ना श्चाखखोतिवाभगिगीतिवा मातुमं्रखुगवा४यरच्र सिरयास्दप्पेणवा जावफमाद्िवादीयाद्िवा म्नि 
कंग्डचिनेदाड*ए मेवदलयादि येखेवं वदन्तस्मपसे सष्मेणवाजाववौदन्ता ाद्ट्‌ दलण््ना तदप्यगाररसर्यावा अफार्यनावनोप 
डिगादेन्ना सभिचुगदइपति कुलं प्रविटःसन्‌ वदिपुनरेवंनानौवान्त्चया अल्युष्यमोद्नादिकं अरंयतोग्टरस्यः भित्तुःप्रतिन्नवाग्रौती 
कार गार्थेद्धरपयावा वीननेनवा तालदन्तेनया मयुूरपिच्छरूत व्व॑ननेनतवागाखवा याख्ा्मगेनपद्वेन पेडधगेणकवण वदकलापेनवा 

वस्स यास्स्रकसय नवा उस्तेनवासुष्ठेनवा तयाग्रजारेण अन्येन वाकेनचित्‌फुमेव्नवा मुखवादनाथौतौ कुर्यात्‌ इखादिभिर्वावी जयेत्‌ 





गीलंगाचायं छुतटीका 
| वलीदूयाद्ादानमेतदरितितदेवटगैयतिसस्ंयतोभिचुःपरतिन्नवा्ग्निकायमुन््का दिनाडखि ियन्तिम्रराल्य तयाञडसियन्ति मम्निकायो 

मरव्यवस्वितंपिठर्कादिकमाद्यरभाननमपरत्यततच्माद्रत्यगटडीन्वादाररटद्चान्वमिचू यापूव पदिटाएयाम्रतिद्चा$्यदेतत्तयामृतमाहा 
र॑नोप्रतिद्धीवादितिवेभिक्छवेत्यादिखमिच्‌ रदपतिकुलंप्रविष्टःसनृयदिदुनरेवंनानीयाद्ययामत्यष्यमोदनादिकंमसंयतोमिचुप्रतिन्च 
याशीतौक्रर्णायेद्धपण बावौजनेनवातालदरन्तेनवामय्‌ रपिच्छछतव्यननेनेत्यये;तवाशाखया साग्ाभंगेनपदबेनेत्ययेःतयावद्े यवक 
लापेनवातयावस््र वयवावस्् क नवादुेनवातवा्रकारेान्ये वाकेन चितफुमेव्नावेन्तिसुषवायुनाथौ तीकु्वात्‌र सा दिमिर्गावी नयेत्‌ ' 





अउसोत्तिवाभगिरित्तिवामार्त॑तसं अ सणंवापांवाखाद्रमंवासाद्रमवाच्रचुखिणसुप्म एवाजावम्‌, 
महिवावीयाद्धिवप्य्रमिकंखसिमेदावुएमेवदलयाटिसेसेव॑बदंतस्परोसप्येणएवानाववोयित्तााच्ट्, 
दलणएञ्नातदहप्मगारञ्रस्ण॑ना$्रफा खयंजावणोपडिगादेच्नासेभिक्वुवारेजावस्माणेसेच्नषुएनाणेच्ना 
असरवा्ट्वणस्सद्रकायपतिद्धिवं तदप्मगारश्रसणंबा्ट्वणस्सद्र का इ यपतिद्वियं फा ख्टयंश्रणेसणिच्जं 





भाषा 

के चडोत्राद्मंत तवायडिनए अयनादिक्तत्रतिज्नृदोजाणी वीनग्णाटिकेंकरी मवीजोसुखवाये"करीम फूकोनेठम्ह सुभनेदेवा , 

ाच्धिव्योतोद्रमेजवा चकाचडदीख्यायिनाद्यो दमकडर्तांमाडि तेग्टदस्व पडेकरी यनेरेकरीयीजे दम्याडहार्ाणौद्यं तेतेचवो | 

चअगनाद्धिक चतुर्विंघ्राडार अमारुक्नेपयीचलेवानकल्पं दिवेपिंडाधिन्नारि एपग्याटोयन्रायीकदेडे सेखाध्ले्चयनाटिक वनस्स | 

तिज्रायग्रतिटित वनस्पतिरूपरिग्ड-क्ो श्रादार्नागे नेच्रमराख्कश्यनेषणौय क्तेगनकल्पं एवंतसुकारएवठिडयि यरिवसखवेद्धिर्थादिक 
दीप्का्टौका 

सिचः पञ मेवचालोचयेदृत्तोपयोगोभवेत्‌ तयाङुर्गाणं चदृदतददेव्‌ तद्ययाञ्सुकदरतिवा भनिनीतिवा दरत्यामंत्यमेवंख्या यद्यमि 


करचचियेदात' ततणएवंस्िवनेवददख अचयपुनःखपरोग्दम्यः देतस्यभिचोरेवं वदन्तोपि द््णवाचावनृसुखेन वी चित्वाओदत्य तया 


भकारमयनादिकं दद्यात्‌ खउचखाघुरनेपग्यौवसिति मत्वानपरिगक्कीवात्‌ पिंडाविकाररवणा दोपमधिकत्वाड खेभिक्ड वारजावश्च ` 





4 सष्छ्न्न यच्यजास्यन्नाअरसत्यवा8 वयसबद्रमावपतिदिव तदप्यगारच्स्रयंवाड वयाद्धतिकाचपतिद्धियं य फाख्यं लाभरुन्तेनोपडि | 
॥ 


प 1 
५ | 
आचाराङ्गसुल । ६१ 





शिलंगाचाय कुतटीका | 
सभितुःपूैभेवालोकयेत्‌दत्तोषयोगोभवेत्‌नथाङव्वौ चदं तददेत्‌तद्ययाचसुक दूतिवाभगिनीतिवेत्यामं तामेवं सयायद्यभि कां ्तसिमभे 
दातु'ततएंस्यितमेवददसअयपुनःसपरोग्टहस्यःसेतस्यसिन्तोरोवंवद तोपिृ्े यचयावन्ब्‌ खेनवावौलित्वा मात्यतथाप्रकारमथनादि 
कंदद्यात्‌ सचसापुरनेषणौयनिति मल्वानपरिग्टक्छीयादिति पिंडाचिकारणवेषगणा दटोषमधिरुत्याचेभिक् वेत्यादि सभिनतुगटेदपति 
कृलंप्रविष्टःखन्‌ यत्युनरेवं ला नोयाइनस्पति कायप्रति्टितं तंचत॒र्बिषमप्याहारं नगृक्कीयादिति एवं वखकायद्धूत्रमपिनेयमिति अतर 





लाभेपंते णोपडिगाद्ेन्नाएवंतसकाएविसेभिक्छ.वा भिक्वणौवाजावसमारेसेव्जंपुणपाणगलजायंजाणे 
~--उभातंजहाउगसतेदूमंवासंसेदमंवाचाउलोदगंवां अ ख्यरःवातहप्मगा रंपःणगजायं अह णा धो तंञ्नरंविलं 
अ्रववोक्क तश्रपरिणतं अरविद्धत्य' अफासुयं अणेसरिच्ज' लाभेसंतेणोपडि गाह्ज्ना अअ्टपुशण्वजाणे 
उलाचिराधोयंचरं विल वङ्ग तं परि णतंविदत्थफा खुयंजावपडिगाद्च्नासेभिक्व.वा९ लावप्रविड समा 





भाषा 

जीवतेऊपरि खव्चोजाये ते यनादिकजीव कायनोदिंखाकारण जाणीलेवानकल्प लिमसाधुने' अाडारलेवानौविधिकदही तिमः 
मडासतौने' युणजाणिवौ हिवेपाणग्ना अधिकारञाञ्ौकहेदधे तेभिच्तु चारित्तियोपाणयौ गवेपिवानिभित्ति ग्टडस्यनेषरिगयोखतो 
जेपाणोना्े कोणतेहनेरस्यं दमंकडतां उत्से दिमपौटेखर द्यो पात्रधोद्षाभणीजेपाणीषाल्ये।तेउत्‌से दिमकरहीये संसत दिमपा 
नधालीऊकल्यो तेनोपाणीसंचेदम॑करी द तथा चाउलोदक चालने घोवनपाणी अनिरोंतथापरकारपाणौ अङ्गणाधोयं दिवडां 
धोयेद्धे मणाविलं मापणास्वादयकौ चल्योनयी एतलंजिदहांमाणीजं एकलीनोखाद ड परनेमाद्ि चाउलादिकषाल्योदधे तेने 
स्वादकादैनथी तयामचुक'तं सब्यत्कुं तापणारसथकी खतिकस्योनयौ तथाञ्परि णतवयं गंघरस फिखानयीतथास विद्धं थस्त्रप 

रिणस्योनयौ एटवेअप्राङकमनेषणोय लाभिखते"सापु तेपाणौनपडिगाहे बलीवि्ेरषा तरकरदे तेभिनततग्टदस्यने घरिगयोद्छतो 

दोपिकाटीका। 
गाहेव्मा एवंतसकाएवि सभिचुरहपति कुलंग्रवि्टःसन्‌ यतूपनसेवंजानौयाहनस्यति कायप्रतिटितं तच्चतर्िधमध्यादहारं नग्टक्तीयात्‌ 
एषंत्रसकाय शतमपिनेयं एवमपरेपि एपयारोषान्नातव्याः स्रतंपानकाधिकारेखुदिश्याद सेभिक्ख.वानावसमाणेसेष्न पुणजा 





गोव्नापाणगजायं तंजद्ारस्स इमंवा संखेदर्मवाचाडलोदर्मवा यन्नवरवातष्पगार पाणगजाय्॑धग्ाधोतं भणं विलंन्योदन्त' 
अपरि णयं अविद्धं सफाख्यंजावनोपडिगारेज्‌ना अदएुणणएवंजाणेव्ना चि राधोयंअ्ं विलं चकंतं बिद्धयं फारूयं जावर्पाडगादेव्ना 
सभिचुर्टं'हपति कुलंानकार्थेमविषटःसन्‌ यत्म्‌ नरेवं जानौयान्तद्यया उस इमं पिोत्‌खं दना्यदका संखे इमन्तिलिधावनोदवं यदिवा 
मरणिकादिसंसि्रधावनोदनं ततरप्रयमदितीयोदकेन प्राख्केएव एतीयश्तरथन्त॒ भिखेक्ञालान्तरेण प्ररिणतेभवतः चाजलोदवां 
तंडलघाबनोदकं अतचतयोऽनादेषा; तद्यथाइदुदापगमोवा भाजनलग्नविं योषोवा तंडुलपाकोवा खादेशस््यं उरकसखस्यौभावः 
| ` `  ््नवरूदीका ` 
वनति कायप्रतिदितमित्य(दिना नि्तिप्नाखशर्पपादोषोभिद्ित एवमन्येप्य घणादोषाययासंभवं द्ुतेष्वेवायोज्जासेचामी सकि 
यमक््िययिक्छित्तपिषिय सादहरिवदायसुम्परीस् अपरि णयलिन्तङदिय एरुणादोजादसचवन्ति तत्रसंकितमाषाकम्बीदिना सचित 
मुटकादिना निति एयिवीकायादौ पिदधितंकौनम रकादिना साहरियन्ति मातकादेस्तु पाद्यदेथमन्यतर खचित्तर्यिव्यादौखंद्त्य 


तेनमालरकादिना यदृदातितन्ब हतमिन्घुयते दायगन्तिदाता वालरश्ाद्ययोग्य उस्रं सचित्तमियं अपरिणतमिति यर यंनसस्यग 
न 
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& अ्राचाराङ्गसूतर । 














चित्तीभूतं दाटग्राहकयोवी नसस्यग्भावोपेतंलिप्त' बसादिनाछदियन्ति परिखाटवदित्य षगणादोपाः समतंपानकाषिकारुदिश्याड़ 
रेभिवखुवेत्यादि खभिनुगरपतिङलं पानकारथमनि्टःखन्‌ यल्युनसेवं जानीयान्तद्यया ग्र इमयेत्ति विशोतृखेदनायेख॒दकः शंसदं | 
वेत्ति तिलधावनोदवा चदिवाच्चरशिक्रादि रंखिन्नधावनोदवं ततप्रयमद्विदीयोदके प्राखकेएवटकतीय चवुरवेस्तुभि्ें कालांतरेग् | 
परिणतेभवतः चाउलोद्‌ गन्ति तंडलघावनोदकं अतचत्रयोऽनादेयाखद्यवा बु दापगमोवाभाजनलग्न विदुथोपोवा तं इलपाकोव | 
देशस्य उदकख स्थौभाव तद्देवमादु रकं अनान््' ख सखादादवलितं अन्ुतृकतमपरियात सविध्वस्तमप्रा्कं यावन्नमरतिगुक्रौवा 
दिति एतदिपरीतन्तग्राद्यभित्याह अदेत्यादिख्गमं पुनःपानकाधिकारणएव विायैमार सेभिक्खुयित्यादि सभिचुगःपतिकुलं 


रीसेजलंपुणधाणगजायंना ञ्जा तंजदहातिलोद गंवा वसोदगंबानवोदर्गवा अआआयामंवांसोवोरवासु 
दवियडंवा अखतरवातहग्मगारपाण गजातपुव्वासेव आलोएज्जा अआसोत्तिविामगिणित्तिदा 
दाहिसिनेएत्तोञ्चखतरपाण गजातंसेसेवंवदंतं परोवण्ज्जाच्राउसंतो समणां वुम॑चवेदंपाण गनातंप 
डिग्गहेणवाउस्ि चियाणं उयत्तियाणंगिख्डाहितदप्मगारपाणगनायंसयं चण गिख्िव्नापयेवासे 








काः 


मापा 
जेपाणोजाया तेकनेतिलोदका तिलंकरौचिन्तकीषे एवं तखनोपाणौजवनोपागी्योमवसामग्सोवी रयाख्शसुद्धवियङंवाकड || 
तांबीजोप्राखकएसणौयरष्णोदकंचने रोएुणदेदहवोपानकजातकडता द्राचापानकादिकणएदवे पदिलेग्टइस्छनेषरिअलेकेदेेपदयेति 
हांषरमाहि पुखपच्चयवास्तरी प्रतिद्रकडे् डोयायु्ंत अखथयवावडिन तग्हारेपएपाणीदीसेे एदमादिथको भनेरोपागी जेतम्हनेगमे 
तेखुभनेदेसयो इमकदतांतेसापूप्रति आभिलोग्टदस्यदमकदहे सरो मायुद्भ॑त चमगातु"हजएपाणी जेतारेमनिमानेतेन्रापीपडि 
ग्गहकहतां पात्रस्योउलीचौने' अथवाउयविताकदतां नौतारिन' सापणील्यो तिवारपदेतेसाधु तथामकार नेहवोपाणीयापणी 

दौपिकाटीका। 

तदेवमादयुदनं नान्त खस्ादादचलितं खविध्वस्लं खम्राख्कं चावन््रमतिग्ट्ीयात्‌ एतद्विपरीतं तग्रा्य' अदपुणएवंजाणेव्नाचिरा 
घोयमित्यादिखगमं एुनःपानकाधिकारे एववियेषाथेमा सेभिक्ड वाजावसमारोकेज्नं॑पुगपाणगनायघुनामेवश्रालोण्ना {उसो 





न्तिवाभगिग्ोतिवा दादिसिरुत्ते खन््रतर॑पाणगजायं सेसेवं वदं तख्यपरोवददेज्ना माउसतोसमणा त॒मचेवेदं पाणगजायंपद्िगम्गदेणवा | 
उसिं च्वियां गिर्हा!दि उयन्तिर्णगिरूहा द तदप्पगार पाणगलायंस्य चयं गिर ज्नापरोवासेदिञ्जालामेसन्ते पडिगाद्ेव्नासभित्ु | 
ग्हपतिङ्खलंमरविष्टो यतृएनःपानकनातमेवंजानीयान्तद्ययात्तिलोदकं तिलैःकेन चित्मकारेणमा ड की रुतं ठतैरवीचव वी तयाया चाश" 
वश्यान॑सोवौरमारनालंग्ुद्ध विकटंभारूकसुदकंमनदातथाग्रका रद्रा चा पागकादिपानकजातंपानयेयं सामान्व पूबेमेवावलो कयेतृमण्येत्‌ 
तच्चा रटद्यं चखकदतिवामगिनीतिवा इत्याम॑ तर वू द्ययादास्यधिते किचचित्मानकलातं रपर भिन्ुः एवंनूचाद्यया 
श्यायुष्पन्‌ त्वनेवेदंपानकनातं स्वकीयेनपतद्ग्रहेण टोष्परिकवाकटादहेनवा उत्विच्यञ्चपटत्यवा पानकभंडकग्टहाण सएवमभ्यतु 


यि > ~~ ~ ~ 








७ € 
\ शीलंगाचाच रतटौका 


भवि यत्युनपानकरनातमेवं जानीयान्तद्यया तिलोद्कंतिक्ेः केनचित्मकारेण प्राखकौरतसुरकमेवं तपेयेवैवां तथा्ाचास्लमव 
ग्यान॑सौवीर मारनालंश्ुद्धविकरं प्रारूकसुदकमन्यद्षा तथामरकारद्राच्ा प्रानकादिपानकलातं पानीयसामान्य' पवैमेवावलोकयेत्य 
श्वेत तचटदातंगुहस्ं चशुसद्तिवा भगिनयीतिवेत्या मंतेःवं वूयाद्ययादासखसिमे कि्धित्मानकजातं सपर सतंभिुसे्नूयाद्यया चाच 


पन्‌ चसगालनेवेदं पानकनातं खकौयैनपतदुगरहेण टीग्मरिक्नयाकटाहकेनवोत्वि"च्या पटृत्य॒वापानकभंङकं गृदाणसएवमभ्यनुच्ना 
(2 # 
भय 
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तख दद्यादे्वलामेखति परि्ट्धीयादितिकिच्च सेभिक् वेत्यादि सखभिच्तयेतमुनरेवं जानीयात्तत्मानकं चिन्त 
देऽजा फ्रासुयंलामेसंतेपडिगाद्धेजजारेभिक्. वार जावसमाणेसेज्जं युणपाणगजायंजाण उ्जा्णंतर 

हियाण्पुटबोणएजावसंताणाञडड रशि त्तेसिया अस्स जएमिक्ल्‌ पडिवाण्डद्‌उज्ञेणवासस णिटेणवा 
स क्गसाणणवामत्ते एासौतोदएण्वा संभ रत्ताश्चाहट्‌ दलणज्जातदहष्मगार पाणएगजार्तच्रष्ाखयलाभेसंते ` 
णोपडिगादेञ्जनाएयंखलुतस्छभिक्ल .स्सवाभिक्च्‌  णोवासामग्गियंजसव्वह्ट हिं समिरहिंसदहिरएहिंसदएन 











भाषा 
ल्यं अथवा तेने"ग्टदस्यद्य तेफा्यएषणौय पाणीक्तेवाकस्पे वलीपाणीलजललेवा नी विधी कहे ते साध्रुजेपा णौएदवोजाणे तेकेडवो 
श्रणंतरद्ियाए पुढवौएरुचिन्तष्टयिवौ ऊपरि एवंसचित्तपाखीऊपरि अग्निऊपरि वनस्पतिऊपरि तरस्कावकपरि उदटटरकादतांचने 
राभाजनयकी उद्धरौर दशिविधि तेप्राणौकक्रायऊपरि खक्योड्धदतथादेणडार ग्टस्यसाभुनेकाजि उदकस्थे खालेद्धायि जेदयकीी 
प्राणणीनाविंदु्ाकरे तथाखरसणि द्वेणवा योडांसोभौ नोडधइ तथासकसायकˆहरतांसचित्तशटविवीकायादिकने अवयवेखरद्यो्धद्‌ एवे 
हायिकसे सथवासचित्तपागणीरों मिञ्ितरडवोपाणी चाणीद्य तथाण्कार तेवोपाणणे अम्राङुकय्नेषणीयला भेखतेल्ेवानकल्पे 
जेद पिपृक्त अचारिग्रवन्तं एस खलुद्सिद्र वाक्ालंकारि ततोसापुसाध्वौनो समग्रपणोसंमूरीभावजाणिवो एभावदिये्याणिवो 


रीपिकाटौका 

0 न) [काक (3 (न्क | [] (० 
श्रातः खयंग्छौयात्मरोवा तख दद्यादेवंलाभेसति परिग्य्धीयात्‌!कि्चसेभिक्ड.वा जावसमाणेसेल्नं एुगपाणगंजा योज्‌जा सणन्तर 
दियाएएुट्वी एजावरंताणए जचद निक्छि्ते सिया अस्'जएभिक् पद्धियाए उदउन्ल वा ससणिद्ध वा सकसाएणवा मन्तेणवा 





सौ धोट्एगवा संभोरत्ताा दष, दलण्ना तद्दप्पगारंपाणगजायं चफारूयलभेखते नोपडिगादेन्नाण्खलुतस्सभिक्ख्‌ स्र खासग्मि 
यं पटमच्छयणस्छ सन्तमोचदे स्रो भिनच्ुयैत्म नरेव॑ज्ञानौयान्तत्मानकं सचिन्तेषुखव्यवदधितेषु थिवौकायदिषु तथामकैटसंता 
नकेवाऽन्यतो साजनादहल्योहव्य निचिष्र'व्यवस्थापितखात्‌ वदिवबाखएवास्ंयतो ग्यडस्ोभिन्तुप्रतिन्नया भिन्तुश्ुदिष्य उद्काद्रेण 
गलद्िदुना सस्िग्धोन चागल्लद्धि'दुना सकपायेण खचिन्तटथिव्याद्यतयवसु' तेन मात्रे यभाचनेन शीतीद्केनवा संभोदरत्तामिख 
| चिता आात्यदद्यात्‌ तथाप्रकारंपानकजातं अभाखकमनेषणौयमिति सत्वानपरिण्टच्ीयादेततख भिन्तोःसामग्रंप खमग्रोभिच्तुभावः 


शिलंगाचायेरुत टीका । 
प्यव्यवदितिषु यिवीकायादिषु तथामकटादिसंतानके वाऽन्तोभाजनाद्त्योहत्य निचिक्ष'व्यवस्यापितस्यात्‌ यदिवाखप्वासंयतो 
गृचस्यो सिन्तुपरतिन्नया भिचुशुदिश्य उदकाद्र्गलद्धंडुना खखिग्धे नागल इदकविंइना सकपायेश स्चित्तटयिव्याद्यवयनशु"डि 
। तेनाव भाजनेन मीतोदकेनवा संभोरएत्तासियविवा अआद्त्यदद्यात्तयाप्रकार पानकन्नातसपराङकसनेषणीय मितिसत्वानपरि 





। गुद्धीयात्‌ एतन्तसखभिनच्दो भिचुण्यावः खामग्रसमग्रोभिन्लुभावद्रति ममस्यखनाप्तः उक;खस्रमोदे यकः साप्रतम्टलःखमारभ्यते चस 


एजसित्तिवेभिपिंडेषणाध्ययनख्छसप्न मो द्‌ ्कोःसेभिक्व.वा९ लावपविष्टं समारुसेञ्जंुरपाणगजायंजा 
रेचतंनद्ाञ्ंबपारुगंबाञ्रंवाडगपाणग बाकविद्रपाखगंबामावुलिंगपाखगं बाखददियापाणगगादालिम 
पाणग' वाखञजुर पाणगं वाणालिएरपाशगंवाकरौरपाणगंवाकोलपाणगं वाच्रानलपाखगं वाचि चाएाणगं 
वाञ्रख्यरबातदृ्गारंपराण गजायंस्ष्धियं सकणयंसवोयगं चस्संउजजणभिक्ख्‌ पडियाणक्पं एवादुसे 





न 
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९४ आअचाराङ्गसुल। 
। 
( 








भाषा 







दूतिची्ाचारगेदितीय तस्व षेमयमे पिंडेषणाभ्ययने सप्तमोद्‌ थकः संपू रीः खिवश्माठमोऽद्‌ सो प्रारंभौयेद्धे सातमेचदेसेपाणी 
| नोश्रधिकारपरारंभ्यो'तो माठमेयुणतिशिहीजपाणौने चधिकारिवलौजेविरेप तेकदियेे्रयै तेखाभ्रुचारि लियो रस्यनेषरि 
गयोङतो जेपाणीनाणे तेकोणको एतेकदहेद्टे अंवपाणगंवा जेचपाणीमाह्ं सावानाफलयोदैकादरांद्धद तेतेनेरस्गंधि 
वर्शिफरखिकसी अचिन्तङधवो यंवाडगपाणगंवा अंबाडगलोकम्रसिद्ध वनस्पतिविरेपतेचनोपाणी तयाकविद्रपायागंवा कोठनो ` 
पाणीजेहमाहिकोठनां फलधोईैकादग्राछद्‌ माङलिंगपागग वाबीजोरानोपागी सुदिवापा यग वाद्राखनोपाणीदालिमपाणगंवा | 
दाडिमलोकम्रसिद्ध तेदनोपाणीखच्न्‌.रपाणग वा खञ्नरनोप्राणौ नालिवरमाणग'वा नालियरनोपाणीकरौरपाण ग'वाकदर 
रनोपारीकोलपाणग'बा बोरनोपाणौय्ामलगपाणग"वा आमलानोपाणैचिचापाखणग'वा श्यांविलीनोपाणी अनेरोवलौतया 
भकार तेनोपाणीसचद्धियंक्गलियासदित सकणुवंकहतां वनस्पतोनो च्छालिप्ररुख अवयवसदहितसगीयं वीजसुहितएडवोपाणौम् 


(4 


संयतर्टदस्यसाधुने अर्थिष्म णवाकडतांवासनेनौपनेच्छाग्डवेकरौ तथा द्रूसेयवावस्तरिद करौ वालगेणवाकडतां गाद्रप्रसुखनावालयकौ 





४ 


नीपनोखूषरीनो घरतेणेकरीतेपाणी अाबीलियाकडतां गलौनेकुलिवा वीजादिकटालौने याणी खाने तथाम्रकारतेखवोपाणणे 
भासुकथरनेषणीयलाभिदधते नपडिगा हेव भक्तपानकयियेष खायोकदेद्टे सेभिक्ख, वातेसखाुचारितियो चाग'तारेसु कडतांनि 











रौपिकाटौका 
प्रथमाध्ययनस्य सप्तमोद्‌ शकप्ररौपिका सप्रमोद्‌ शके पानकविचारःरुतः अषटमेपितङ्तमेव विशेषमाह खेभिक्छ॒ वारेनावसमारे 


सेउ्जं पुणपाणगजायंजाणेज्ना तंजलद्दा्पाणगंवा अंवाडगपाणनंवा कविहपाणगंवा मातलिंगपाणगंवा सुदियापाणागंवा दालि 
सपाणगंवा खज्‌ रपाणगंवा नाक्ियरपाणगंवा करौरपाणगंवा कोलपाणगंवा अमलगपाणगंवाचिवा पाणगेवा्न्वयरेवातदप 
गारं पाणगजायंसश्चहधियं सकणुरय॑खवोयग" अख'जएभिक्ड पडिया एप्प वा टूसेणवावालएणएवा च्ावीलिवाणं परिप्लियाणं 
परित्मौविचाणं चाद्ुदलण्ञ्ना तप्मगारंपाणगजायं चफा्वंलामेसंते नोपडिगाद्ेव्जा समिच पतिङ्ालंमविष्टःसन्‌ यत्पुन 





रवं भूतं पानकजानीवान्तद्यथा चंवपाणग'वा इत्यादिखगमं नवरःसुदियाद्रात्ताकोलानि वदराणिरएतेषुपानकेषु द्राक्तावद्‌ विलि 
कादिकतिचित्मानकानि तत्‌चणनेवरुंम्यैक्रियन्ते पराणित्ञ्त्ांवाटकादि पानकानिददित्ादि दिनसंधानेनविधीयन्ते इत्यं वंभूतं 
पानकजातं तयामरज्ारंअन्यदपि सास्विकसङहास्िना कुलकेनयहस्त तेस'डकणुकनत्वगाद्यवयवेनयदन्तेते सवीनेनयदन्त ते तत्‌बजं ' 
देवभूतं पुानकाजातं अस्ंयतोरहस्योभिचुखदिष्य साष्वद्रात्तादिकमामच पुनवैसत्वगनिष्यादि तच्छन्दकेनवा तयादूसंबस्त्र'तेन 
वाबवालणएणवा गवादिवालनिष्यन्नवालकेन खषरिकाग्टहकेनवा इत्यादिनोपकरण जाते नास्पराद्यपनयनायं सरूदापीद्यएुनःर 








शीलंगाचायै सतटौका 
चायमभिसंवंष इ-हानंतरोद्‌ थके पानकविचारःरूत द-हापितन्नतमेव विथेषमधिरृत्य7ह सेभिक्छ वेत्यादि रुभिच्तुगु पति कुप्रनि 








। {सन्‌ यत्‌एनरोवंभतं पानकजातं जानीवात्तद्यया अवपाणगं वेत्यादिखगमं नवर सुदियाद्ात्ता कोलानिवद राशि एतेषुचपानकेषु 
| द्रा्ताबदरांबिलिकादि कतिचित्पानकानि ततृच्णसेवखं सदैक्रिवन्ते अपराशित्वासरावाटकादि पानकानिदहितादिदिन संघानेनवि ' 
भीयंतदत्य वंभूतं पानकजातं तथाग्रकारमन्यदपिसास्विकं सडास्िनाक्रलकेन यदन्तेतेतयाखककणुकिन त्वगाद्यवयवेन तडन्सैतेतया ' 
बीजेनखहवदन्तेते अखिवीजयोचामलकादौ परतौतोषिथेषः तदेवं मूतंपानकजात मसंचतोग्ट डस्य भिच्ुमुरदिष्य साष्वयेद्रा ्ादिकमा 
सय पुनवेश्यत्वर्निपादितन्तव्धकेनवा तथाटरूसंवस्त्रन्तेनवा तथावालगेणत्ति गवादिवालनिष्यन्न वालनकेन सषि का गटहकेनवेत्यादि 


(८ ९ * 
नोपवरषेनास्छयाद्यपनयनाये खरुदापौखपुनःमरिपीद्य तथापरित्राव्य निगीलादत्यच सापुसमी पंदद्यरदिःत्येवंम्रकार पानकजात | ` 


९ 
४ 


जनक 
प 


अचाारङ्गसुल् । ९५ 




















श्रा वालगेणवाञ्रावलोवाणणपरि पिलिवाणपरि साद याण चाहड दलणएच्नातद्प्यगारपाणगजायं ज 
फासखुयंलामेसंतेणोपडिगाहव्नासेभिक्ुधाशनावपविसमणेसेज्ागंतारेखवाच्रारामागारेखवागाडा 
. वतिकुलेखुवापरि यावसद्ेसुवाश्सपगंघाणिबापाणगंघाणिवासुरभिगंधाणिवा चअग्धायसेतत्यश्चा सायव 
डियार्सुच्छिरगिद्धेगटिण्चञ्मोववस चो गंघोरणोगंघमाधाणन्नासेभिक् वारलावसमाणेसेज्न' 





















भाषा 
ददापिंथी ानीसावीर हे तेखागंतारकड्िये तेहजेविषे एडवाघरनगरयकी वहिरिद्‌ तथाञ्ारामामारे बाटिकामादिनेषरड्ध 
दूतेहनेविषे तथागाहहावद्रकुलेख बा र्टह पतिमाघरनेविपे परियावसनहेसवाकडतां भिन्तुकादिकनाठ(म तेहनेविपे ए तलस्य नके यन्् 
नाग'घपाणीनाग'घतया खुरभिग"घकपुं रकस्तुरिकाकेखरि स्टकडिचं दनादिकनाख्रहाग'घ तेयाग्धायकतां नारिकाद ग घग्रह्मै 
भेतिरसतेग"घनेविपे सव्व्योण््डडध'तो अद्टोवशंसरहोग"धकेष्ठवार सके वाग घट्टे इसोंकदतोग'धग्रहणएनकर नाथिकानोविषयमोकं 


लोनकरेदतिभावःदिषेवलीयाहारबिधिञ्मायौकहकटे तेखाभुग्टहस्यनेघरिभिन्तानेशयिंगयो्ध'तो जेदमजाणे -सालुर्यकहरताजलयकी 


दिपौकाटौका । 
परिपौद्यतथापरिखव्यनिगल्यश्ा्त्यचसाधुसमीौ पंदद्यादित्य व॑मकार॑पानकजातंउन्गमदोपष्टं सत्यपिलामेनप्रतिट्धीयात्‌ एुनरपि 
| भक्तपानकवि्ेषमधिरत्या्सेभिक्ड.वा रजावपयिसमाणेसेमागन्तारेरूवाच्चःरासागारेखवागा हावद्कुलेबाञ्चन्वगन्धाणिवापाणग 
| सारिका सुरभिगन्धाणिवाचग्बायरसेतवय भ्रासायवडियाए सुच्छिएगिद्धेगटिएयन्रोववणे अदोगन्पोर्‌ नोगन्धमाषाणल्नासभिक्तु्ा ¦ 
गन्तारष्वत्ति पन्तनाददिग्टं हुतेषु शागत्यागत्यपथिकादयलिषटन्ति ारामग्टेषु ग्टहपतिग्ट हे पुवा पयैवखयेष्वितिभि च्ुकादि 


४ 


। 








| 
| 
| 








। 
॥ 
॥ 





चिलंगाचायैकृत टीका 


9 1भेनप्रतिग्य्घं ० नि वे ॥ 
मुद्नमदोषद्टंसत्यपिलाभेनप्रतिरक्रौयात्तेचासौञज्नमदोपाःचादाकमुदेखिय पूतीकम्म यमौ सजाएयठवणापाडडियाएपाड्ररकौीयपा | 


॥ 
1 
1 


[ 


, भिव पर्टियद्िएमभिखेमालोचडेदयअ्रकिखटंयन्फो खर एव सोलसमे खाध्वर्थेवत्सचित्तमचिन्ती कियते अचिर्तवायत्मच्यतेतदाघाकम्मीत 


॥ [ * ख ५५ $ ~ ~ ५ नोवियेष 1 
| यायत्पूवैसिद्धमेवसरङ्कचूयां कादिसाधूतुदिग्यपुनरपिसन्तपतयुडादिनासंस्ुियते तड्ह्‌ चिकखामान्येनतियेपतोनियेषद्धूलादबगस्यनि ` 
॥ € ५ स [| ६१ ५ ९ है € । 

तियद्ाधाकम्् स्ंयताद्ययमाददेरारभ्यादहारपरिपाकोमि चं्ताध्वथच्तौरादिसख्थापनं स्यापनासणयति प्रकर णस्यसाध्वयमुत्यृष्म एमवसप्पे ' 
। णां वाम्राख्तिकासाघूलुदिग्यगवाच्तादिप्रकाशकरणं बिव प्रकाथे खाडारखव्यवस्छापनंप्राहुःकर णं दरव्यादिविनयसयेनखीरतंरुतं साध्व 
येयदन्यस्मादुच्छिन्नकरय्छ्यते तत्ाभिच्चत्तियच्छाल्योदनादिको द्रवादिनाप्रतिवेिकगद्ेपरिवन्त्ैटदातितत्मरिवरिर्न वद्र देःखाभु 
| वसतिमानोवद्दातितदादतं गोमयाद्युपलिप्ंमाजनसु्विद्यददाति तदुद्धिनन'मालसाद्यवखितंनिखणया्दिनावतायंददातितन्मालःदतंग् 

त्यादेरच्छिद्ययदीयतेतदाच्छेद्यं सामान्व"खेति भक्ताका्ेश्यददतोऽनिखस्वाथेसधिखयणादौरुतेपच्चात्तंदुलादिप्रखत्यादिप्रचेपादध्य 
वपूरकाःतदेवसन्यतमेनापिदोपेषदु्टनम्रतिग्टक्कीयादितिपुनरपिभक्तपानकविशेषसधिकत्या हरेभिक्छुवेत्या दि च्ागन्तारे ्चेन्तिपन्तना 








॥ 


। 
| 
| 
| युणज्नाणेच्नासालुयंवाविरालिवंवासासवरालियेवाञ्सखतरवातदप्पगार अम गं खसत्यपरिष्णयं च 
| फा्ुयंजावलामेरंतेणणेषडि गा डैव्नासेभिव्ख वाभि क्ख. बा जावपविदरे ससाखेसेच्ल' पुरलाेच्ना 
| पिप्लिंवा पिप्लिचु ख वासिरिर्यबाभिरियचुख वास्संगवेर बाक्संगवेरचुख बाच्चखतरवा तद्मगा 
|, रुञ्रासगं असत्थपरिणतं च्रफटाडयंलाभेसंतेजाएवग्तोपडिगादत्ना सेभिक्ड.वा जावपनिद्र समासो 


ष भ] 


अ 




















न ~ 4७ 


या ज ~ ~ - ^ 
4 २4 


३ 
६९ चाचाराद्कसुल 1 | 


















भाप 


ऊपनो जंद्वियेष विरालिर्यकडतां सरसवनीकंदलदत्यादि अनेरोडतयाग्रकारश्यामकाचोच्यपक अगम्तपरिगातग्रमाुक अनेयगीव 
(१ = [५ [ब € ^ 
लाभिदते न पडिगाद्धे तेताघुचादिद्धिवो दमजार्ेपीपनि चववापीपलिनो च्णमिरी श्रयवानिरो नोच एपिपलीसिरौओा 


लीलेवा सिंगवेरकडतां चा द्रकनेडनो चुरगत्पनेसो, तवाग्रकायतेचयो चासकाचोच्यगरसत्रापरिगात श्रप्रारुक्नेषणो वलाभिशतेमा 


` घनर्पाडगाद्े तेखाधचारित्रियो नेगप्रवालनातकदता फलविगेपनागेनेकद्धेदे अंवपलंवंवा आंवानोफनल श्र॑वाडगनोफलतालनोप 
५ # 





| दौपिकार्टीका 
। मवेषुदत्यो वमाटिचारस्वान्‌नगन्'लिटलुनूषुनरग्यादारमधिशछत्यादमेभिक्ड वा रेनावसमागोमेञ्जंघुगनागेव्ना सानुं वाजल्कटं विरा 
। लिव सखलनकदसासवनाल्ियंबा शपैपककटल्वः यन्रवर॑वातद्ष्यगारः यासगंयसलपरिगाचं च फां लासेमन्ते नोपडिगादेव्ना 
सगमंरेभिक्ड वार जावखमाणेेजजं युगलागोन्ना पिष्र्दिवापि्यचिचुख"वा भिरियं वाभिरिवचग वा सिंगवैरवामिंगवेर चुना 
प्रनेयरटवा तदप्मगारंामयं चख्लपरिगाचं यफास्ू्वं लामेसन्ते नोपडिगाद्धेच्ना सभिच्ुगटं खपतिकुलं्रमिटःखन्‌ चदिपुनजीनीौयात्‌ 
विष्यलिंबापिष्यलिचू' मरि॑वामरिचनूर्म'वा गवर ंगवेरवा्छंगवेरचूरण बा अन्यदातवामकार ्ामलादि्ामं सकर 


अद्वैवा अश्स्लोपरचतंयप्राखकतच नप्रतिग,्ौवात्सेभिक्छ.बारनाव समागेेनूनं पुगपर्लवगंजावं नागोन्नातं नद्दा्प्रलंवंपा रंव 








| यिलंगरचायेकुत टीका 

` त्वद्धि डेषुतेषुद्यागत्यागत्यपयिकादर्यस्लि्ठन्तीति तयासामग्देषुवापर्यावसयेष्वितिभिन्तुकादिमदे पुचेत्देमाटिष्वलपानगन्धात्‌खर 
` भीनानायखभिनुतेष्वाखादनम्रतिन्नवाच्डदितोध्युप पच्रःसन्नहोगन्पःच दोगन्ध दृल्ये वमाटरवान्गन्ध 'निदननेदितिषुनरण्यादार मधिक्न 
त्वाहेभिक्ड्पेव्यादि गमं खाल ऊनितिकंइकोजलजःवे रालिवमितिकंटएवसखचजः खासवनालिचंतिसपैपकंरसव दति किद्धसेभिक्ख्वे 











सेच्नयुणपलंवगजातंनाणेच्ना तजा ंवपलंबंवा रअंवाडगपलंवा तालपलंव॑यंब[ भिच्मिरिपलं 
ववाखुरसिपलवंवा सह्ुदपन्त वंवा चअसतरवातहप्मगारं पलं बजातंच्ासगं ्सत्यपरिखतं चका 


खुयंच्रणेसणिव्न' जावलाभेसंते णोपडिगाच्न्ना सेमभिक्छ.वार्‌ जावपदिष्े खमा रेचेच्नं एुरःपवालल 
, तंजाखेउना तजा अालोत्थपवालंवारग्गो पालं बापिलं खुपनालं वरापवुरमवालंवास्द्रपवालं 





श्रा 
लकिख्िरिकदतां देचडीनाजाति तेनो फलम्छरसिवनस्म{तविधेव दोंरीजगो रह्धदपलवसद्टक्धनो उलगणिवियेप चयनेते ' 
तथाम्रकार प्रलंदनातफलविग्रेप मामन्नं चोच्यगरूपरि त प्राङ्क अननेवन्यीय्लाभवोनपडिगहे वलीवियेषांतरकद्े्रे तेभिच्युचा 


दिवियोग्य्हव्छनेपरि च्राव्योद्धतो प्रवालजातिनारेकोग्णर्‌ चाखोव्यपनालंबा आचेायकडतां लोजोक्तिदर परिपलकद्धिये तेहनोप्रवा ' 








च्मैपिकाटीकोा 
उगयलंववातान्पलं ववा किञ्मिनिपलंकंवा सल्लदपलवंवा यन्रचरवावदष्मगारणलवगना्यं श्रार्मच्रुल्यपरि पयं यफाखयंलामेरंते 


4 


¦ नोपडिनाहेन्ना खगन नवरः परलंबलिति फवखासान्वंधित्िर) ठर्लीप्लासरेरलं तिङ रभिःतनरुरिति सेभिक्छ वादेलाव समायोखेव्लं ¦ 


लनिग्गोयवालंवाकततावडदद्मोप्रबालविलक्छ पर्वा णौपरियिकरपवारंवानंटिट्चनोगवालख्हद्रयवाल'वासालरिनोग्रवाखचरने 
इगयनालनातंनारोव्ना तंचाोव्पवातंब निग्नोपवालंवापिलंक् पवालंवामीचुरपवालंवाठल दपवालंकाचन्बरवर्टवातप्यगारपवा , 


॥ चलनं चानंचसव्यपरि“ण्यं रफाखयं्णेखम्पिच्नं जावनोपडिनाहेच्जा यतायेनवरः्ासोयन्ति चष्डस्यः निग्रोधोवटः विलंक्ड , 
[८ 


62८ 
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चिलंगाचाचे सतटौकां 
= 


तभितिफलसामान्यमञ्छिरी व्ली पलास सुरभिः यतगुरितिसेभि्खुवेत्याद्गितार्येनवरं्आसोखेत्तिष्ठलःपि लक्‌, ्तिपिष्मरौ खि 
1 





बाञ्रखयरःवा तहप्पगारपवालजायं आम गंच्रसत्थपरिणयं अप्ाखयं अरणेसखिज्नंजावणणोपडिग्गा 
छेव्नासेभिक्ख.वार जावसमाणेसेऽजं पुणसर डयजायंनारेच्नातंजनहा अंवसरडुयंवा कविद्रर खुर्यवां 
द्‌ालिमसरडयंवाविल्लसरडयंवा श्रखयर॑वा तड्ष्पगारः सरडुयजायं आआम॑च्रसत्यपरिणयंप्तास्तुवं 
जावस्णेपडिगाद्धेजा सेभिक्छ.वारेनावपविद्र समाणेसेगं पुणमंथुजायंजारेष्ना तंनद्ा ज'बरमं 
भाषा 
रोदैतथाप्रकार प्रबालजात असकाचो अशसरपरिणत सभ्राखूकभ्ननेषणीय साभेतोाश्ुनपडिगाष्े तेभित्तसाभरु ण्टदस्यने'षरिगयो | 
चरतो वलोजें सरडुं कतां जे दमाहिवीजडवोङइ्‌ एष्टवेंजेफल तेसरड्यंकदिये तैजारेतेको णतेकरच्छं अवा नोक लों फलश्र॑वा 
| उगनोदासिसमो पिलक्छ पौपरिरनोकू्लोफलतेनेरोपुर्तयामकारसेकवें सरडुवोष्यामकार्वोश्शस्त्परि णत अप्राखकञ्नेषणीय 
लाभतेनपडिगाॐ तेसाु्टहस्यनेषरिगयोतेचने'घरिण्तलां मं युजातकरतां चू थेजाणेतेकोप्यानो निग्रोहकशतांवडनों प्रलक्खुप | 


टौपिकाटौका। 
क्तिपिष्वरीषीऊसरोनंदीटच्च पुनरपिफलविगेभमधिक्चत्या दसेभिक्ड.वा२ जावसमाणेपेव्न एुष्पसरड्यं सवद्धास्यिफलं जा रोच्नार्तजडा 














संवर दुय बाकनिद्टखरःदु्यवा दालिमसरद्य॑वा विद सर्डुयंवा यन्रयस्वा तडग्यगारसरदुयं वयास॑श्यसव्यपरिणयं अफास्र्यनोपडि 





गाद्हेज्नासेभिक्ख ब! रजावसमायोसेज्ज' पु णसं युच्‌ ख'जायोच््ातंजण्ाउ वरमंयुदानिग्नोहमंरयुवापिखं खनं ुवाञ्मारौलमयुंयाच्रष्नयरंवा 





| शिलं गाएचायरूतटौका 
| पृरोन॑दौरचः पुनरपिफलविशेपसधिसत्याड शेभिक्ल्‌ वेत्यादि गसं णवरटसरडगं वेत्ति ्वद्वास्यिफलं तदेव विशेष्यते कपिव्ादिभि 
| रितिकिद्च रेभिक्ख वेत्यादि स्पष्टं णवर॑संय तिष्व इसक्नन्ति ईषत्मिटंसाशुवीचन्ति चविष्वसयोनिवीजभिति सेभिक्ख वेत्यादि स 
थु वाणग्गोष्टसथु'वा पिलक्चुमरघुवाख्रारोत्यसंथुवा चअ खवर वातहण्पगारं सयु जायंचामय॑दटु स्कं 
साणब्भेयं चफास्ु्यनावरोपडिगादव्ना सेभिक्ख व1९ जागसमगरेसेऽसं पुरजारेच्ना श्चामडागंगा 
पूदिषिखागवा सङ्क वामञ्जवास्षिं वा खोलंगापुराणं एत्यपराणा अणुष्मसुया एत्यपाणाच्यायाणत्य 
पारणसंञ डा रत्यणाणावुङ्ख ता एत्यपाणाखपरिणता रत्यपाणणञ्चविद्त्थएणो पडि गाेव्नासेभि 


भाषा 
बौक्रारोसमभ्लरनोचूेएडनापानम्रखु्ठनीलानोतदूथेचने रोद तथाम्रकारनं पुजातिनूषैनोविथेष्ासकाचोदुरक "कड तांयोडो खे 
साशुवीयंकदतां अतिध्वसलयोनि एतले"काचोखश्स्ल्परि्यतय्डवेोश्चमाक च्रनेषणीयलाभतो पुणसापुनमडिगाद्े वली विदेपकडेखे 





तेसाधजेजाणेद्र धासडग॑कनतां काचापानञमरखशिकतंडुलचोदूत्यादि्ग्राद्या तयापुद्मिन्ाङ्घच््यो तलतयामध्ुमदयप्रसिद्धए्यग्राद्य 
तयारूपिंकहतां 'छतरएपुयार्णोचलितरसख तयाण्ठोलकहता मद्यनौविखोकौटा रषुण पुणो किखणटीकारणनो$तोड्धद्तेषुण्यनकलिनो 
हख्विणपरवकसषसादईैचग्राद्यकद्ययातकिसाभण्पैसग्रा दछकद््यातेकरेदेश्यामडाग तथापृतिपिन्नागसश्ुमद्यनवपुराये एतञ्ननेष्टोदणएजने 
ह उतांवौब अशुप्मद्धवा उपना इडांजोवटद्धिमास्या दडांजोवमब्युतकरां तगयानयौकितुदधे जें दरांजीवम्रपरियायाकरतांपरि 
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| टीपिकाटीका 
त्मगारसंशुलायं श्ामचंदुरवन्तं दैपत्पिंडसाशुवौयं अविष्वस्तयोनिवीलं ्यफाखयं नोपडिगाद्ेन्ना रेभिव्ख वारेनावसमाणे , 










सेल॒र्नपुग्णजाणेज्ना चामडागमस्वा पतिपिसागस्ना मद्ध वामव्न'वाखप्ि वा खलंवाएुसगंणयपाया श्रप्यखचा ए्यपागाजाया एय | 
पाणासंवुडढा ष्त्यपाणाच्वकन्ता एलयपाणाच्विधल्यानोपडिगाद्ेन्ना खभिचुयैत्‌ पुनरेवं जानीयात्‌ तद्ययाश्यामडागं सामपण्यर : 
णिकतंडलीयकादि तच्चदधेपक "यमक वा पृतिपियागंकयितं खलंमघुमदयेमतीनेरुप्पि हतं पोलंमद्चाधःकदटेमः एतानिपुखानिन ' 
ग्र्या चतणएतेपुप्रारिना यतुप्रधूताःनाताः सद्धा चव्युत्कान्ता अयपरिखता्मविष्वस्ता एका्विकानिष्ेतानि किद्िद्घ रादामेद्‌; ' 








प्रीलंगाचभ्ये छतरीका | 
भिचुयेत्‌षठनरेवं जानीयात्तद्ययासामडागंवेन्ति श्रामपण"रणिकतं लीयकाटितच्चाष्रं पक्षमपकम्बापुतिपिणा गन्तिकुथितस्लंमधुम | 
द प्रतीतेसष्र हतं खोल सद्याघःकद्‌ सः एतानिपुखापानिनग्राद्धयाियतरतेषुभा णिनोयरम्रद्धताजा ताः टद्धाञ््युतकांतासपरि ष्पता ' 
अविष्वस्ानानादेथन विनेयातु्रहार्यमेकार्यिंकान्य मेतानि किवदधेदादामेदःसेभिक्ड चेत्यादि उच्छ मेरगंचेन्ति भपनीततभिकुगंडि | 





क्ख.वारेनाव समारेसेञ्जं पुणजाखेज्नाउच्छ.मेरगंवा अंककरेलुयवा कसेसगंबासिंघागवापूति 
अलुगं बाच्रणयरवातदप्यगारं च्रामगं असत्यपरिणयंनावरणेपडिगाहेज्ना सेभिक्खु वारसेऽजंपुण 
जाणेज्नाउग्मलवा उप्मलणलंबार्भिसंवाभिस्मणालवापोक्वलंवापोक्लविभाग वाञ्रखयरयातद् 
प्रगारः जावणोपडिगाद्धेग्ना सेभिक्ख.वाभिक्ल.णौवाजावसमारेसेन्नंपुणनाणेच्नाअ्रग्गबौयाणिवा 
भापा 
मेरगकडतां जेहनीच्धोतऊतारौटे एवोचेरडौ नौन्तातलौ तेडनासंडुजाणिवा तयाश्यंककरेल्‌ यं देशवियेषम्रसिद्ध वनस्यतीजाणिवी 


स्षिडगवबामसिद्ध पृद्ाल्‌.ग वादूत्यादि सनेरोषुण तथाप्रकार वनस्पतिविथेष श्ायौकदेे जलथकौरूमनो मामकाचोभ्यस्छ 
परिणत यप्राखूकच्नेषणीयलेतो साधुपडिगादहंनरीं वलीललजा वनस्यतिविेप साखीकद्षे तेसाधुले दमनाय उत्पलकमख 


तथाख्त्पलनाल'वा कमलनोनालाभिरुंवाकदतां पद्यकंदनेखलनि समसुणाल'वाकडताकमलमाकंद्ऊपरलीलता पोक्डल"वाकश्तांक 
मलनोकेशर पोक्डलविभाग वाकडतांकमलनोकंददत्यादिकञनेरोतयाम्रकारतेषटवोकाचो अ्स्रपरियत अग्राखुकनेषग्पीयलाणी 





चेभिक्ड. बारजावसमाणेदेव्नं पुणडच्छमेरगंवा अंककरोलुचंवाकसेरगया चिंघाडगंना मूति्ालुमंवा मन्नयरवातदूण्गारं भामं 
जावनोपडिगाष्हेच्ना उच्छमेरग वा्ंककरेलयवा इत्य वमादीन्‌ वनस्पतिविथेषान्‌ जलनानृघन्यद्ा तथाम्रकारःयामं चशस््नोपदत 


नोभतिर्य्धीयात्‌ चेभिक्.वारखेव्न' एुणनाणोेन्नाडप्यलंवा उप्मलनालिचं दा भिसवाभिचसुणासंवा पोक्डलंबाोक्डलविभाग'वा 
[1 = 1 ५ # [| [र दिनालं द [1 $ 
अन्रयरबातडप्मारं जावनोपडिगादडिन्ना रुभिसुचं त्‌दुनरेवजासीयात्‌ तद्ययाखत्यलं नीैलोत्मसादिनालं तस्ेवाधार; भिसंपञ्मकद 





॥ 
दिपीकाटीका 
सलं भिखुखुःणालेपन्चकंदो परिवन्तिं गीलता पोक्छलंपदकेखरः पोब्खलविभाग"पश्चङ्गदः यन्वदातयाप्रकार॑मासं अयस्ोपढतं लामे 





शौलंयाचाये छतटोका । 
का चंरेलयंवेत्येयमादीखनस्पति विशेषानूनलनान्‌ यन्यदातयापरकार्नाममथस््नोपहतं नोमतिग्ट्ौयादितिसेभिन्ख वेत्यादिस 


भच्ुयेतष्मसेवंनानौवत्तद्ययाउत्यलंनौलोत्मलादिनालंवखयैवावारःभिरसंपद्चकंदग्दलंभिससस्पाल' पद्म कंटोपरिवनतिनीलतापोक्डलंश् 
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केर पोक््छबिभागं पड्मदः अन्धदरातयाभ्रकारमाम सशस्त्रोपडतंनो प्रतिष्य्धौयादिति सेभिक्ड वेत्यादि रुभिन्तुयत्युनरेवंजानो 





मलवोयाखिवा खंधक्षौयाणिवा पोरवोयाखि्विा अम्गजायाखिवा सूलजायारखिदा खध्नायासिवि 
पोर्लायारखिवा णएखत्य तक्कलिमत्थ रणवा तक्लिसोसेणवा णएालिएरमत्यण्णएवा खजेरमत्य पणवा 
तालमत्यरणवा अखयर'वातहष्मगार रास ग असत्य परियं जावरोपडिगाेव्ना सेभिक्स वाना 
वसम्ाओेसेन्न' पुणनाणेव्जा च्छ्‌. वा काणं ञ्ंगारियं सश्चिर 'विगदूसितवेत्तगंवाकंदलोऊखयग' 





भाषा 
खापुपडिगाच्न रीं सेसि° तेखाघुकेवली मजा अमानौयाप्णिवा खग्रवीजजातौ ष्मा दि्लबौयाणिवा खतबीजजात्यादिष्वंघवीया 


खवा सलंघवौजथलक्यादिकपोरनीचायिवा पलेवीजद्चुग्रखूति तथाद्म्गजायाि ब्डूलजावाि रंघनायाणिपोरजायाणिषदडिलो 
जेकन्ातेदी जतेकिम ते्यग्रादिकञ्ासो सोपिये अनेरृद्धिपामे तिणिकारणिश्ग्रगौजकड्िये अनेखग्रजाततेकदिये जतिखिदहौजञ् 
ग्रादिकनेविषे जातऊपनाते खग्रजातादिकजा श्वा एतलोषिरेष तयानखलयतक्षलिमलयएणंवा णं दसेवाक्यालंकारि तक्षलिकडतांक 
द्लीकद्धिये तेढनोमसकणएतज्ेसो तेदनोमादिलो गभ एटा लिकरि एतलेस्योभाव एकदलीनोगर्मदे दाडप्रंततत्कालविष्व'सपामेस 
चित्तयाद्एवं नालिए्ीमसलकखजुरौ ससकताखनोमस्तकद्ूत्यादिटालौ मनेरोतयाभ कार्ते डवो बनस्सतिविगेषासकाचो अथस्तप 
रिणतसममारुक अनेषणौयजाणौसाघुषडिगाहेन षो सेभिक्ख, °तेसाभुदमजाणे उच्छ. वा इत्तुदेलडो दमरुषलौद्वनस्पतोजाखिवीपरं 





| केडवीकाणंबाकादतां किणीव्यादिमिरेषयके सच्छिद्रसेतथा श्रंगारियंकडतां तुविशेषिकरीषिवरं जेहनोवणंफिख्योष्टे तथास 
निस कहतां जेडनीद्धालितर डदोसेधे लिसमनुब्यनेपगियिख्राऊ्ङ्ष्र तेदनौपरितथाचियद्ूसियकहतां टकच्ड'गालादिजौ विदद 
स्िियंकहतां योडोखवयाधीदे एडवीवनस्यतोधिष्यपृदधे भगवनएतलाभावष्हां खाभणौकद्या तिवारेगुरकहेकोइद्रमजायिसिद्ूदणि 
परिएवनस्सतीशस्त्रपरि णत प्राङूकड्धस्यं पर॑एतरे्िद्रादिक उपद्धबमातिश्स््परिणत अचित्तनक्ियि तिशिकारशिएभावद्धूल् 


साङिदेष्ठाद्या तथाएहवोवित्तग्रवे्नो अग्रकंदलिऊ्यंकतां कदली नोमध्यणएहवो पूर्वक्तक्छिद्धादिरुडितङद तोएणम्राङक्लाणीन 
! -__________[__`{__`_{_`{______________`_______`___________~_~____ ~~~ 
दीपिकाटौका 


सति नमरतिग्टक्रौयात्रेभिक्ख वा रजावसमाणेसेञ्न' पुणजारोज्ना अग्गवीचाणिवा स्॑धवौवाशिवा पोरवीयारिवा सग्गनायाणिवां 
ग्ठंषजायाणिवापौरजायाख्िवा नन्रयतदलिमयणएणवा तक्रलिरूीखेणवा नालियरसलएणवा खञ्न.रिमल्यणणवा तालमलयणएणवा 





अन्रयरतदषगारं यासग'जावनोपडिगादहेच्जा रूभिचुयेत्मृनरिवं जानीयात्‌ तद्ययाअग्रवीलानिजमा इरमादीनि ग्दलमीजानि 
जात्यादीनि स्न्धवीजानि शल्लक्यादरीनि पर्वनीजानिदच्छादीनि तथा यब्रजातानि खलजातालनिरकन्धनातानि पर्जातानिनन्नल 


्िनान्वस्यमादग्रादेएनौव सन्यलम्ररोहितानि किन्तुतल्रेवा्रादौजातानि तथात्कलियलएणवा तक्गलीकंदलीतन्मध्यवन्तीनभे; तया 
| कदलोशौषंकंदलीस्तवकः एवंनालिकेराद्देरपि द्रव्यं तन्तयाप्रकारमन्यद्वा चासं्गस््रपरिणतं नग्रतिर्टद्ीयात्‌ रेभिवखुवा मलाव 
संग्न पुणजाखच्जा उच्छगवाकाणग' ख गारिय सम्यिस्संवियदू खियवेन्तग वाकंद्लिङ्खयगंवा अन्रयरंदातप्रगारःशासं जावनोपडिना 
्ेव्ना खमि्तुयत्मनरेवंजानीवात्‌ तद्ययाइचंवाका गन्ति व्याधिविशेषात्‌ खच्छद्रं्ंयारकितं विवर्यीभतं सन्धिरख॑सफ्‌टिततक विय 
दूखिचंरकः श्टमासोवादरेषदत्तितं नदिएतावतारं भाच्युपट्गेयतत्माड्व भवतीतिद्धूलोपन्याचः च यावैलाग्रकंदली मध्य तघान्पदपि ष्यं | 











शिलंगाचावरूत टीका | 


\,२ यात्तद्यया सग्रबोजानि जपाकुखमारौनि खलवौजानि जात्वादीनि ख्कन्दयीजानि शक्षयादौनि पर्मदीजानि इन््ादीनि दथायग्र | 


9५ =-= २ 
रमर नरम 


9 








लो 


७० अ्राचाराङ्कसुच। 


४ 1 











(० १ 
जातानि सखललातानि छन्धजातानि म्ैलातानीति णयित्ति नान्यस्मादग्रादेरानीयान्यत्र प्रयेदितानिकिन्तु ततेवाग्रादीजातानि 
तयातदलिमल्वएगावा तक्ृलीणंदतिवाषवालकारं तन्बस्तकं तन्ध्यवर्तीगभः तधाकंदली यीं कंटलीस्तवकः एवं नालिके रादेरपिद्र्य 
| मिति अथवाकंदलवादिमसकेन सटयमन्यद्यद्िवानन्तरमेवष्वं समुपयाति तत्तयामरकारमन्यदा ससशस्लपरिगातं नप्रतिगटक्क)वादिति 


वाख्रणएवरःवातहप्पगार आरं असत्यपरि णयंनावणोपडिगादेन्ना सेभिक्, वाश्जावसमासेसेन्नं णजा 
रेज्ना लडरंबालखरपत्त वालुणग्णलंवालसुणकंट्‌वा लसुरचोय॑वाच्खयसर्वातद्प्यगागर य्रामच्रस 
त्यपरिणयंजावणोपडिगाहेव्ना सभिक्ल.वारे नावस्समाणेसेन्न पुण्जाणेव्नारत्यिच्र वाङ्‌ भिपक्कतिट्र 
गंववेलयंबा प्तगंवाकासवणालियंवाय ख यरःवा अ्ामञ्सत्वपरिणएयंभावणोपडिगाहेष्नार भि क्ख 






१ 















भाषा 
लेबोखनेरोएुणतेहवो वनस्पति विष सामकाो्यस्तपरिष्त परप्रारकभनेपग्णीयनाणी साधनपडिगहे रुभिव्ख "लावरुमाणं 


सुज्ज पुणनागक्नालख वाल स्गापत्तवा तेखाषद्मनाणेलखुणकष्तांलोकप्रसिद्धदचश्षणतयारखसगएनांपानरदसणः नोनालग्डसणनो 
वँद्रुदखण्णनो चों करर्ताधघश्यापुडवद्धनिदछपर द्ीद्धालितिजांलगे आटीर्तालगे सचित्तनाणिवा अनेरोतयाप्रनारण्खवोकंदटविगेप 
। आसकाचो श्रयस््रपरिपत चपारूकत्रनेपणीवलापी साधुनपडिगादेचेभि नेखाुथलीदमवनाणे लियं कर्तां चद्दिकश्चरनो 
| फलज्ग भय केलानौपरिूचाने वोनिपघाग्यो नेक भोपद्तकडयि तेपुड्पकनेमावि अग्राद्यजाश्विनलेवो तिंडमकदिवां वरू | 
वेयं कतां दीलजाखुवनालियंकष्ितां चीपस्पफल एतलःखव्लाड कु'मोपक्तयन्दमेलिवो एफलगर्तमादि षालीमदाव्याद्धद्‌ | 


। दीपिन्ाटीना | 
मकारसामं सच्द्ोपदतंगम्रतिग्यक्धीवात्‌ चेगिक्ख वार नावंससारेसेच्न एुप्यनायेव्जालखूयंवा लख्ययत्तवा ल गानालव्रा लख , 





¦ कंद्‌वा लसु्च्तोवंवा अन्रवरवातदप्पगारशरासं जावनोपडिमाद्े्ना रगमंनवरखोययन्ति कोकाकायाठश्रुगश्चं जद्यटकसाच ` 

यादत्याद्रोदास्रचिन्त ति खेगिक्ड.वार्‌ जवखमाणखेव्नं पएु्ञजास्येल्ना अच्ियवादु भिपकं ति"दय"चा वेलं बनारवनालियंवा 
| * (प्‌ ५ इचविभेषफलं ] ०० ० [ 

श््न्वेतर॑वा चामर्ननावनोपडिगाद्धेव्नाअत्वियति तिदुयटवरवं वेलेव विवखकारखुवनालियंवा चीपरीफल'कु'सीपकन्द । 


अत्य कमभिखवध्यतेचदस्यिन्त फनलादिगत्तदौ दरी यम्राप्तपाककालमेव दच्यःत्पाकमानीयति तन्दानमपरियतें नम्रतिन््नीचात्‌ सेभि ¦ 











| चिलंगाचायं छतटीका 
सेभिवखपैत्यादि सखभिक्तयेत्एुनरेवंजानीवात्तद्यघा इर्चुवाकाययन्ति व्याधिविभेषान्वच्छिद्रं तवाच्रंगारकितं विवर्खधमतं तथाखन्छियं 
समुटितत्वक्‌ विवदट्रखिवन्ति टकेःष्टनालेन रै प्ञचितंनच्च तावतारं धपयुपद्रवेया तत्माखकंभवतीति श्ूलोमन्याखः तावेवं 
वादलीऊखयन्ति कदलीम्यं तयान्वदष्ये वं प्रकारमामस्त्रोपहतं नप्रतिग च्ीयादिति एवंलखनद्दसपिष्गमं खवरचोचगन्ति कोच 
। काकारालनख बादयत्वक्‌ साचयावत्पाद्रेतोवव्यचिन्तेति से भिक्ड वेत्यादि अल्यियत्ति टच्विेषफलते'ड अं तिटवरुयविल्यन्ति 


+ 


विल्र"काख्वग्ालिर्य चीपर्खीफतं ऊुमीपङ्यब्दः प्रत्य सपि वध्यते एतदुक्त भवति यदस्िकफलादिगनत्तौदावम्राप्त पाककातसेवबल 





वाशरनावसमारेखेच्न' युणनार्च्नाकरवा करक डगंवाक रएयलि वाचालं वाचाडलपिह गा तिल 
वातिलपिषेवा तिलपप्डस'वा खयर वा लद्ष्यगारंवा चारः चप्षत्थ परिखयं जावलाभेरंतेणे(प 
डिगाच्ना एय॑खलुतस्छभिक्व्‌ स्ववा लिक्ल.खैदा सालग्गियं पिंडेषसा अध्ययनस्य अष्टमो द्‌ खकः 


| 
| 
| 
। 
1 
1 
| 
{ 
| 

इ हखदुपाद शंदा पडोखंबादाहिखंबा उदौखंवाद्ंतेगतियारुडाभव॑ति गाद्वावतीवा लावक्रम्बक  । 


४ 


ष ् 


॥। 

४२ 

ध 
॥ 














14; ६ 
ष 


अआचाराङ्गसुल । ७१ 


र) 





















भाषा 
[~ ९ ~ [2 +भ [3 
अनेरोतथाग्रकार च्ासकाचो श्रशस््रपरिगतच्रमासुका चनेषणीयना खी खापुनपडिगादहे सेभिक्खक° ते रुाधूमिच्नानेचचि ्चस्यनेष 


रिगयोतो जेद्मजागे क शाल्यादिकनोवीजकण कुडगं कदिताकृकंसापर॑तेकदाचित कणासिचितद्छड कूकसाकद्धिये कगापूवर्लिंवा | 
¦ कशिकरीपूपलिकरा एतेः खोभाव तेय्ग्निपक्रद्धे परं मंटपक्रजाणे तयाचाख्लनोपौटें जेविगद्धद्या चाउलनोपोटों तेडसादिकदा ; 
; चिनन्तैरदीडद्‌ तिचिकारसि तयातिलनां पीठीं लोकभापाद कटो कष्य तिदहसमाद्धितिल चार द्या्द्‌ तिलपप्यडगवाकद्दितां । 


। तिलनीखाङ्गली यनेरो$तयाभरकार ऋामकाचो अश्रस््रपरिणत अग्राखक्रनेपणौयजागी साधुनपडिगाद्े इदांखमस्त लाना 


॥ 
1 


१ य [3 [व (3 % _ =, ४ = * € 
, षोचप्राखक सापुक्ालिनीषाव्यो चनेपणोयतेकद्िवेखचित्तादिकसंबष्ध्‌. एभावेनाणिवोण्ठं ° तेखापुसाष्वोनों खसय्रपणोंखुपूगोभा 


मादि गस्त्रपरिरतश्चने अप्राख्करजू यार शब्दकन्यातेस्याभणी माद्धिपुनस्क्तनजोद्चे तिगिकारणि अखगस्रपरिगतसचिन्तजाणि 


, वकडिये दइतिखोखाचारांगेदितीयच्ुतस्कंषे प्रयमाध्ययनेश्रटमोद्‌ शकःसंपूयोः हिवेरपिंडेषग्ाभ्ययननो नवमोखदेसो प्रारभियेदधे आाठसे 


| न , [| न + ५ * [8 ५... ^ 
| देसे श्रनेषणौयपिंडनो परिहरियोकद्लयो इांपुणप्रकारांतरिद्र'करी तिदे कद्धियेदे इट खलुक ° खलुदसे वाक्यालंकारि णे गमा 


¦ द्विपुवैदिसिद' चयवापद्िसटिसिद्‌. दकच्िणदिसिद्रखन्तरदिशिद्ध' साधुविदारकरे तिद्ांएककेईएढयासड्टाचावक प्रकतिभद्रकछद् 


` क्ेकोगार रटपतिश्चयवा तेचनीस्त्रीधुत्न पुत्रिकावड्दासदासी कम्प्र करकम्प्रकरी एतलामादोमादि किवारे'प्रस॑निसिखया एद्दी 


दीपिकाटीका। 
कल.वारनावस्चमायेसेच्छं पुपजारेव्नाकणग"वा कणियं वाकशियङ्कण्ड'वा कणपूवलियंवा चाउलंवा चाउलयि्ंवा पोलि्ंवातिलंवा 


तिलपिष्टवा तिलपप्पडग'वा अन्रयर्वा तद्रप्णगारं्ामं जावनोपड़गा्ेज्ना एं ्ठल्‌ तस्प्भिक्खुस्छवा भिक्ख्‌.णौवाखासग्गियं 
पटमष्फयगस चटटमोञदट्‌ स्ोसम्मन्तो क्गादयादेः कणिकाखुञअन्न कदाचित्ताभिःसंभवति कणि्वकु'डकणिकाभिसि याः फुष्खाः 
क्णपृलियं ते कणिकाभिःपूपलिका चलापिमंदपक्रादौ नाभिःसं भाव्यते गेषंसूग मं यावन्तस्य भिच्तोःखामग्रासपृखो भित्तुभावदति 
प्रवमाध्ययनस्याटमोद्‌ गक्मरदौपिका चमो चके अनेपप्पौयपिंडपरि दार उक्तोनवमेपिप्रका सं तरेप सएवाभिघीयते ईस ' 












। परादौगंवा पडौर्यवा सादिणंबाडदी पंवासंत्तेगतियासरङ्टाभवन्ति गादावदवाज्ावकम््करीतेवाचिक्चणंएवंन्तुर्वमवति समखाभग ` 
। चन्तो सीलमन्तावयमन्तावा सुणवंताच्छयासुंडडा बंभचारोउवरयानेङ् णाअोधम्बातोनो खल्‌, ए एसिंजप्यदव्रादाकन्िए चसयेवा 
| भोत्तएखापावण्नासेनुर्जपुणद्सं यम्टरपपमोखचद्ाएनिष्टियं तं चसयंवा४सव्वेयं खमणायंनिररामो चवियाद्र'वयंमच्ावि च्म ' 
। णोसयदाएयसयंधवाचे एस्ामोएवणगारंनिग्धोसंसोच्चानिसम्ब् तदपगारसयंवा४ चफाड्यनोपडगाडेन्ना दडेतिवाव्योयन्या ` 
| खेषल्‌.बौाल जारे मश्रापजाचपेच्छवा प्राच्ादौदिखिसन्तिषिद्यन्ते एुमपारत पुचकेचन चष्वालवोभवेचन्तं चावकाः परछतिरमद्रका 
¦ वात्तेचानौ स्टहपतियौसत्वसरीवा तेषाचेदसुद्ामूचभवेत्‌ वद्मेच्रसणाः खाधवोजगवन्तः रीलवन्तोऽराद्ठरीर्लाग सचखषार्णो 


, व्रतवन्तो राचिभोजनविरसण पटपन्चमहावतधारिणो गुगवन्तःपिंड विगृदयादयत्तस्युयोमेता संचताड्.द्वियनो इ"द्वियसंयमवन्तः 








शिलंगाचा्यसत टीका 
त्माफसानोयते तदामनप्ररिणतं नप्रतिग्टच्छोचादिति से दरत्यादि कणसितिद्ाल्यादेः कणिनास्ततर कदाचिराभिःखंभवेत्‌ कथिक 
युण्"कणिकाशिज्ि जाः कुफ्‌ साःकयप्‌ यलिवन्ति कगिाकाभिःप्‌ पलिका अवापिमंद्पददौ नाभिः भाव्यते रेषंस्टयमं यायन्तख 


भिन्तोःसासग्रप सपूर्निन्तुभावद्रति म्रथमस्याटमोद्‌ थकः समाप्तः उक्तोऽटसोद्‌ शकः सागरतंनवसचारभ्वते यद्यचायमसिसंवन्ध; 
द्दानन््ररमनेपग्ोय ण्डपरिःदारञक्त इदापिप्रकारान्तरेप एवाभिधीयते ध्ेत्यादिद्ेति वाण्योपन्याचे मघ्रापरसेनेा तन 


 सम्दोवापयालकारे भद्धायक्ादयपे वया माच्यादौदिथि खन्तिविद्यन्ते पुरपासेुचकेचन अद्धालयोभवेदल ष्व याका वकाःभक्रतिभनूङाया 
्् 0 ^ +~. 
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७९ आचासाङ्कसुत्र । 





सैवातेसिचणं एवंवुत्तपुव्व'भवति जेद्रमेभवंति समग्भगवंतो सौलसंतावचदंता गुगस्तार्ज्या 
संबुडायंम चारि वरवासेहणाग्रो घम्माय्रोणोखलुएतेसिंकप्यतित्राधाकम्मिण असरवामोत्तए 
वापायत्तरासैन्न पुणद् मंचम्हंरप्पणोसञ्रद्रएणि्टितं तंजदा्रसरवा सव्वसेयसमणारं गिसिरा 
मोञवियाद्र' वयंप्च्छयवि अप्यणोसच्हाएञ्रसणंवाष्वेतस्सामोरवप्यगार सि्पोरंसोचागिखुग्धत 

















1 


भाषा 
. वातकतरे जेण्मचदीरे चमणमगवं तखा नी लवंतचटढार दख शीलां गरयतररधर तवावयर्मतोत्रतमंत प्द्धमदाज्तदट्रा रातिभोचनं 


, विरस्मणत्रततिरफेखडित तयारुणकंतपिंडविश्युद्धि मरुखचरगखत्तरी उन्तरगुणसह्ित सतयासंजवा इद्वियनोद् द्विव संयमनषारजं 
` संवुडापद्संबरदरारविरालमान तवाव्रह्मचारी नवविषगु्नियुम्न तवाउवरयानेधघन्नाय्योमेदुन घम्म वनी उपरतनिदक्यणडनेमटु 
` निन्री यघाकन्निक चथनमानयादिनस्वाटिम लिमिवाफीधानकल्ये इनिकारणि जे्रादारमण्टरे यर्दिनीपजाव्योदे एययनपा 
` नन््रादिमखादिम तेखरएच्ने'द्यों ्नेप्र््टं यापेययिं यग्रनादिकचदठविघ खादार.करिसयो नीपजाविन्धों एदवोनिर्षोपगन्द 











दीपिकारीका 

संटताः पिहिताचवदासा त्र्य चास्मि नवविघनद्धगुस्नाउपरता सेवनात्‌वर्मात्‌ प्यटाटेगविक्ल्पव्रद्यमो पेता एतेपांचनकल्यते भाषा 
कबि कंचशनादिमो पा्रवायतोवदालःयैमस्याकं निदितं खिदहमग्रनादि त्पर्वमेतिस्यः चमयेभ्योनिखयमोन्ति मचच्छान;अण्चि 
वर्य॑पचादामार्यम्नाद्न्यच्वं तचिष्यामःनिष्पाद यिव्वामः तदेवं खाधुरेवंनिर्घोप॑ष्वनिंखत एवच्युलायन्वतोषाकुत्िन्वियस्य तघामका 





ी्लंगाचार्य छतरी 
नेचामीगटहपतिर्यीवत्कग््ं करीवेति तेषाचेदसुक्पृेभवेत्‌ याभितिवाक्यालंकारे यद्मेचरमम्णाः सावनो मगवन्तःमीलवन्तोऽराद्यौ 
लांगसखडख्वधारिणो नतवन्तोौ रात्रिभोजन विरमणपट्पद्धमदावतघारिणो रगवन्तःपिंडविगयुद्याद्युच्रगुयोपेताः संयताद्रद्धियनो 
दद्वियस्यमवन्तः खंटताःपिहिताचवदाराव्रह्मचारि णो नवविधत्रह्मगुक्चिगुप्ना उपरतासैदुनाधरमरत्‌ अयटाद्गविकलत बह्मीपेताएते 
पांचनकल्पते आघानम्मिं कमथनादिमोक्त पाठवांच्तोचदाारंमव्माकं निटितंसिद्मयनादि तवदर्बमेतेम्यः चवगेभ्योखिखिरा 
सोत्ति प्रयच्छामः च पिचवर्यप्यादामा्वमयनादयन्यत्‌ वेतचिष्यामः संकल्पयिव्यामो निवर्तचिष्याम दतियावत्‌ तदेवं छापुचतवंनिर्धयं 


ध्वमिं खतण्वन्छलान्यतोवा कुतदिन्नियम्यन्नात्रा तवाप्रकारमयनाटि प्ात्कम््ं भवादमाखक मनेपणी्यमत्या चामेसत्ि नमतिग्ट 





चप्मगारञ्रलणंवा्चम्हासयंश्रणेतणिन्ज नावलामेखंतेणोपडिगाडेच्नासेभिक्छ. ता जावसमाखेवख 
माणेना गाना7णुगामं दरदन्नमागेसेज्नं धुणनारोच्ना गामंबानावरायहाशिंबा इमौरिखतुगामंसि 
वानावखयह्ाशिंसतिवा संतेगतियसछमिव्युस्सपुरे संय्‌.यावापच्छाखयुवावापरिवसंति तंनहागाहा 
वरूवाजावकन्यकसवातदहष्यगारा द्‌ कुलाद्‌ शोयुव्वानेवभन्ताएवापाणाण्बाणिक्डमेच्नवापविसेच्जवा 
माणा 
¦ खनेराकन्‌दे ्रयवाश्रापय्यपे खांलीनिखम्य निचे खडितजाणी तयामक्रार तेदवोना्छी तवामक्ारतेहवोच्राडार पच्रात्कन्दिंकरी 
, वीहतोचग्राडनन्रनेषणीवलासिच्छते चाष्ठनयडिगा हे देभिकुखाधामावुग्रामे' विडारकरतोडननागे दरष्िग्रामि्यागरि नरि 
उक्रवडमडंबिद्रौगगुखि पाटर्रिचाचसखवाद्धि संनिवैशिसजघानौ एतलाने विपे एकभिद्धु्ाषुना सखननपएरेरंयु चामातायिता 





इ्टिक्ध पच्छाङयश्म सरक न तेकोणम्य यवाचेचनी € ~~ (७ 

(. दि पच्छासयु स्डखुरङुलादिकवरुच्छ तेकोणग्टडपति अयवातेचनौस्लीराखी कम्ब कतादिक्रतयाग्रकारतेखवाङुल पुव्वमेवनड र 
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आअचारङ्गसुल्र। ७२ 





दीपिकाटीका 
रमशनादि पचचालाममयादप्राखक मने षणीर्यमत्वा लाभेसतिग्ट्धौयात्‌ चेभिक्.वाजावसखमाणे वसमाणेवा गामागुगामंवा द्ूदन्न 


मारेसेल्न"पुगजाणेज्ना गामंबाजावरायनािंवा संतेगद्वस्छभिक्डुच्छपुरे संयुयावायच्छासंयुयावा परिवसन्ति तंजद्ागाहावद्रैवा 
जावकम्ब्करीवा तदप्मगा यद लाद" नोपुव्वामेवभन्ता एवापाणाएवा निक्डमेन्नवा पविसेच्जवाकेवलीवुचा आवाणमेवंपुरामेाणए 
तच्पुरोचद्वाए आावाणमेयं पुरापरेदाए तस्पषरोचह्ार असणं बाडवकरेन्जावा उवक्डडेव्नावा अहभिक्छ णं पुन्वोवरिष्टा४ जसो 
तदप्मगाराद"कुलाइ' युव्ना्नेवभन्ताएवापाणाएवा पविचेव्नवानिक्डमेव्नवा सेतसायाए एगन्ते मवकमेव्नार अग्ावायमसंलोए 
चिदन्ना सेतव्यकालते अणपविसेव्ना रतयेतरोतरे 2 सागुदाणिच॑एस्ियं वेसियं पिंडवायं एसिन्ता चाडारंमादहारेच्जा सेयासेपरोका 
केणगुपविदृ चादाकन्पियं सयं त्रा उवकरेव्नावाडवकखडेव्नावा तं चेवगतिश्रोतुखिणीचे्ेन्ना 'ष्दडमेवंपच्चाड्क्ठिस्यामि 
मादा संफसेणोण्वं करेच्ना पुन्वामेव्चालोएज्ना अष्डसोतिवाभगिणीतिवा नोखलुमेकप्यद्‌ अ हाकम्प् अखणंवा8 भोत्तए्वामा 
उवकररोहि माडवक्डडेडिर्‌ रेसेवंवदन्तसपपरो चाडहाकम्ियं अस्यां वाडवक्डडन्ता आट रलणएन्ना तदप्मगारं्सणंवा४ यफा्ं 
णोपडिगा्धेज्ना सेभिन्तुःपुनरेवंलामौयात्‌ तद्ययाग्रामंबायावद्रालघानौँवा अख्ि"च्रग्रामादौ रुन्तिविद्यन्ते कदाचिद्धिन्नोः पूवे 






+ + ज $ [व €. 
संस्तुताः श्टव्यादयः पश्चात्य'स्तुता; खर्रादयः तेचतत्रवद्धग्यहाः संबन्धे नप्रतिवसन्ति तेचामीग्टदपतिवौ यावत्कमकरीवा तथाप्र 





शी लंगाचाये छतटीका 
्रीयादिति सेद्त्यादि सभिचुःुनरेवंजानौयान्तद्यया ग्रामंबाचावद्रानघा नौं वा अदि" चग्रामादौ सन्तिविद्यन्ते कदाचिद्धिच्तोःपूव 
संस्त॒ता; पिटव्यादयः पचास स्तुतावा स्वखरादयस्तेच ततवद्धग्यहा; मन्ध नप्रतिवसन्ति भेचामौगपति वषे यावत्कम््रं करीवा 
तथाप्रकारापिचक्रलानि भक्तपा नाद्ये नम्रवियेन््रापिनिःकामेत्‌ खठमनोषिकायरिह्ारायैमाह केवलीनूयात्व््मोपादानमेतत्‌ किमि 


| 


~ 
नः 





केवलोवुया च्रायाणसेयं पुरापेह्ाए तस्सपुरो अद्र असवा उवकरे्नवा उवक्डडेज्जवा अहमि 
क्वृणं युन्वोवदिष्का४ जसणोतदहप्मगा रादर"कालाद्‌ ' युव्बामेवभन्ताए्वा पाणाएवापविसेज्न वाणिक्खमे 
व्नवासेत्तमायाए एगंतमवक्रमित्ता च णएावायमसंलाएचिदं ज्ना सेतत्यकालेणं खणएपवि सेच्ना९ तत्येत 
रेखिकुलेहिं साखुदाशिय॑रसियं वेसियंपिंडवायंरुसित्ता आदहार॑च्राहारेज्ना सिय।सेपयेकालेण 





भाषा 
तांभिन्ताकालयको प्रदिललोभातपाणीने अर्धिंद्खिकुलिनजावे नेस्ाभणीकेयलीकडे प्व्यादानक्छवंधनोकारय तेकिश्यामयी 


जिणिकारणि तेग्टस्य खजनजाणी तिचिसाुने चयि यादि उवकररिव्जा उपगरया श्याीटोवे उवक्छडेञ्ना कतां तेद ` 
नौकता उपाककरेएटोपजायी भिन्ुरापुने' पूर्ेगेपदिषटएहवौपरतिन्ना रडेठए उपदेश बीतरागनोमा्योदटे जेतथाभकारते 
वेकुलेभिचचाकालयकौ परिता खाधुनपेखे तिहांनजाइदिवे जिमकरेतेकडेष्टे सेत्तमाक° तेखाध तेखजननोकलजाणीने' किणिद्धी | 
सजन अजाण्योदतो एकां तिमावे जिदाकिखिद्दी खजनादिकनो यागमननङद जिं को$खजनदेखेन ने तिशिस्वानकिर 





। तिह तांलगो रे जांलगेभिचचानौवेलाढ. पर्देभिक्तानीवेलाइ' तिदाग्रामादिकमाहि अ।बीखजननाङ्कलटाली चअनेरारकलयकी ' 
सामुदारीचं घयाघरनौभिच्वा तयाएदियंकडतां एपणीयञद्नमादिदोषरदित एचवोपिडपातभिच्वा रवेखीकयै यादार प॑चस॑डलि ' 





दौपिकाटीका। । 
कारारिचद रानि भक्तपाना द्ये नम्रविेन्नापि निःकाभेत्‌ केवलीवरूयात्करसोपादानमेतत्‌ किितियतः पूर्मेवे तत्मत्पेच पर्लो 
॥ ५9 
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७४ याचाराङ्गसुतर। 
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| च्ययेत्‌ ययेतखभिनोः छतेषसेग्टचस्यो ्नाद्ययेखपकुरयात्‌टौकयेत्‌ उपरकरगानातं उवक्खडव्यत्ति तदगनादविपचदा श्रदभिक्छ, 
॥ 
+ 
| 


॥. 
ग्रंति च्रवानंतरुभिचुगां पर्वीपटिष्टमेतल्मतिज्ादि चवातोतयाग्रकारागि स्वलनस्ंवन्धानिकुलानि पृ॑मेवभिच्नाकालादौ चतण्म 
ता्धनिःकासेदाप्रविगरेदा वद्धिधेवंतद्गेयति सेतमाटाय ससाधुरेतत्‌ खजनकुलमादावन्नाला केनचित्‌स्डजनेन ्न्नातण्ठण्कोति | 


सपक्रासेत्‌ यपकस्यच खजनाद्यनापाते चनालोकेचतिरेत्‌ खुचतत्रखजनसवद्र ग्रासादौकालेन भिच्चावसरेग्यानुप्रविणरेत्‌ अुपरमि 





# ज # {4 =, ५ रि ष [र कि (प) चिद्यं # (न 
पातंच एन्निताऽचिष्य एवश्रतंग्राखुषगा दोपरद्ितमादारवेत्‌ सेयामेपरोकानेण अगुपविदृछयत्ति श्वकटाचिदेवंस्यात्‌ समये 














` प्यच द्रतरेतरेभ्यःकुलेभ्य; खजनरद्ितः तेभ्यः एस्यन्ति उद्नमादिनाटोपरदितं वेखिर्यवेपमाव्रावाप्त' उत्पाटनादिरोपर दितं ड 
शीलंगाचार्थं छतटीका 

तियतः ूर्भेवेतत्मलुये्ेत प्वौलोचयेत्‌ वयेतस्यभि्ोःरुतेपरोगटहस्योऽना््यमुपकु्य तृटौ कयित्‌ उपक्ररगनातं उयन्छजेव्नन्ति 
तद्नादिपचेदेति ध्रयानन्तरंभिचृगां पूर्वीपदिटमेतत्मतित्नादि ययाप्रकाराणि खजनसंवंधीनिकुलानि पूर्वमेवभिनं कालार्दौश्चत 
एवभक्तादर्यमरविगेदा निःकामेदहेति यद्िेवंतदुर्मैवति सेतमादायेन्ति सम्रापुरेतत्‌ खननङुलमादावन्नाता केनचित्‌स्॒लनेनाश्रात 
एयेकान्तमपकरामेदपनम्वच खजनाद्यनापाते चनालोकेचति्ट त्‌ खचतव्रखलनर्संवद्र ग्रामारौकालेन भिचावसरेणायुमविगेदरम्र ' 
¦ विग्यचेतरेतरेभ्यःकरिभ्यः खजनर शटितेम्च एसियन्तिएपगीव उद्नमादिदोपरद्धितंते सियन्ति वेपमाल्ावाप्नुत्याट नादिटोपर हितं | 


पिंडपातं भिचामेचित्वान्वियेवंभूतं ग्रासेपणादोपरदितमाार्येदिति नेचामी उत्पादनारोपासया धातीद्रदनिमित्ते चाजीववण् ' 








अगपवि्सस चा हाकम्थियं अरसणंबा४ उवकरेज्नवा उवक्छडेच्नवा तंचेवगतिडतुसग्पे तो उवेदन्ना | 
चअहटडमेयप्ाद्रक्छिस्वामि मदर्राणंचंफासेणो रएवंकरेच्ना सेपुव्वादेव आलोण्न्ना अडउसोन्च 
नामगिरणित्तिता णोखल मेकष्परति अओआहाकश्परियश्स्णंवा मोत्तएवापाचणवा मउवकरिव्जामा 
उवक्खडेहिसेसेवं वदं तस्सपरो अरहा कश्यं यसणंवाशट्डवक्छडेत्ता यादट््‌ दलएव्ना तद्धष्मगारं 


भाषा 
टोपरद्ित च्ाहहारेक्तियाशेक० खिविकदाचितिग्य्दस्य भिन्नानेकालि खाधु्राव्योजाणी सयपगने"रागि श्राधाकन्धिंक आदारकर 





तेदनाउपगरगासेत्ते याडारपचरे एकोद्खाध णच्वाजाफी दष्णीककदतां च्रगोल्योर दे मनसादिदमजायो आद उसेवमच्रा दवि 
सानि एमाद्ररेकालिकरेद्धे परलिवारेसुणने' अयीदेखेतिवारे जप्रत्यास्वानकस्खि द्िवडास्यांभणीकड्ध' द म्चौँतवतोमा 
दृष्रायंसंफाते मादखानटोपनेिसि फरसंतिगििकारणि द्मनकरे जिमकरेतिसकदे सपुव्वसेवतेखाप पद्ठिले्यालोकै उप 
योगद जोवेचाद्ारपचीतोदेखी दूमकटे्दो चाव॒ तग्टचद्नोनासकद्धे चयवाश्दोवद्धिन सुभने'ाधाकस्विं क ्चगनपानसा 
टिनखाद्धिननजन्ते दगिकारगिणड करिवानोच्द्यसमकरो दूमकरतांजच्चागिलोग्यरदख अआधाकन्दिकयादारकरी यागीश्याले | 


टीपिकाटीका 
गटदस्यः कलिनासुमविट्स्यापि भिचोः्ाधाकमिक मशनादिविदध्यात्‌ तच्चकचचिन्रापृरत.च्णीभावेन रतो चेत किमयेमाहतसेवमत्या 











----~ --- 
1 


। 


` स्यानखखानीत्ये वंच माण्स्यानद्धसंसख मेत्‌ नचै्वयीत्‌ यवा चज््यीत्‌ दर्शवति पुव्वमेवन्तिपर्ैनेवालोकये दृत्तोपयोगोभवत्‌ दृद्ाचाद्ारं 
संस्किचसागासेवंवदेत्‌ चयाञअशुकद्रतिवा भगिनीतिवा नखलममकच्यते याघाकमिकश्याद्ाते भोरक्तौवापात'वा चतस्तदर्थेयतनोनवि | 
धेयः च्रयंवयदतोपिपर च्राघाकर्मादिकुर्यात्‌ तत्तीलाभेखतिनग्रतिनयक्रीयात्‌ वेभिक्ख बारनावमारे रेर्व्नयुणजाणेन्ना संसंमच्छंवा 
मन्नफरगरंपद्ाए्‌ तेल जाचारखाए्‌ उवक्डडिन्नमागापेद्ाए मोयद्र रखवखंकमितयो भेरेन्नाणणल्यगिलायापर ससाघुयदिएनरेव 
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अआचाराङ्गसूल । ७५ 















शिक्लंगाचायैरुत टीका 


॥ 


लोमे 


सएतिगिच्छाय केद्धेमाणे मायालोभेववन्तिद सएते पुच्विपच्छासं यवविच्नामंते यचुखयोगेव उप्मायणारटोखारोलसमे लकम्मेय 
| ततासखनादथ दा त॒रपत्योषकासेवन्त तदति घातरीपिंड; तयाजायसंषट्रनाच दूत्य विधन्तदरति दरूतीपिंडनिमित्तमंगुट मरच्रादितद्वा 
घोनिभिन्तपिंडसलया जात्यादाजीवनादवाघ्र जी विकापिडःदातुचख्िन्‌भक्तिलत्म्रगं सयावाप्तो वणी मगपिंडः स्टच्ख तर चिकित्बया 
वा्तचिकिन्सापिंड ए्वंकरोधमानमाया लोभेरवाप्तःकोधादिपिंडःभिच्वादानात्‌पूव पचाहादात; कणौयतेभवानित्ये वं ससव ्ःमूवेच्चा 


शंसवपिंडः बिद्ययावाप्नौ विद्या पिंड; तयेवमन्त्रपिंडःवशौकरणाद््ं दवयचूणीदवाषःपिंडचूखं पिंड योयादंजनादेरवाप्नो वोगपिडः 
यद्नुष्टानाङ्गमं सातनादेग्दःलमवाप्यते तदिषानादवाप्नोखलपिंडः तदेवमेतेसाधुखसुल्याः पोडगोत्ादनादोपा ग्रासेणादोपाश्चामी 
| संजायग्धापमागद्र गालेभूमकारथेचेव त्नाहारलोलुपतया दधिगुडादेःसंयोजनंविधतःसंयोजनादोपोदा तिं शत्कवलम्रमाखातिरिक् 
| सादरमान्हारयतः भरलाणदोषःतया्ऋदार गाद्चौज्गं जानसख चारित्रगारत्वापादनादंगारदोषः त्यातप्राताद्धाबाडार्‌ देषाद्वारि 


वस्याजिधूननाद्भुमदोषः ेदनादिकारणमन्तरेण भूजानस्यकारणदोषडृत्येव वेषमात्रावाप्रासेषयादिदोपरडितः खन््ाहारमाष्दार 
येदिति थकदाचिदेवंस्यात्‌ खुपरसोग्ट्हस्ः कालेनातुग्विटस्यापि भिच्तोःखाधाकशिक सश्चनादिविरध्यात्‌ तच्चकचिन्धाघुरष्णौभावे 
| नोते चेत किमयैमादतस्नेव भ्त्यास्याख्ासीत्ये वंच माटस्वानंसंस्पुयेनचैवं वुर्या त्दभेयति सपूमैमेवालोकयिदत्तोपयोनो भवेत्दष्टा 
| चाद्ारंसंस्लियमाणसेवं वदेद्ययाअ्गुकदतिवा भगिनोतिवा नखसुममकाल्पति याधाकम्डिंक्ादासोभोतुवा पातु"बा अतस्तद्ें 
| घल्लोनपिधेवः अयैवंवदतोपिपर साघाकम्मर दिकुर्यात्ततो. लामेरुतिनप्रतिग्टत्तौयादिति चेदत्यादिसएुनः साध्यं दि एनरेवं जानीया 








अनसंवा अक्तास्तुयंलामे संतेरोपडिगाडज्ना सेभिक्ल.वाशेनावस्षसाशेसेन्नं पुणजाणेच्नासं संवा 
सच्छवाभच्िज्नमाणंपेाए तेह्लपूंवाच्राएसार उवक्डडिच्लमाखपेचारुणो ख र्डवसंकमिन्त्‌ भा 
सेञ्नाख्खत्यगिलाणण्णे साण सषेभिवक्ख वाष्मानससाणे अस्छ्यरुमोयणबायं पडिगा्ेत्ता खुभ्मिरेभो 
चादुभ्मिर परिवेति माददाखंफाखेरो एवंकारेव्नाखुभ्िंदा दुभ्सिवासन्व॑मु'लेणदछडर्ल्ना सेमभिक्ख्‌ 





| सावा । 


यारा रनेवेरं हार यम्राखुकनेषयौयलामतो खाघुनपडिमाडे वसौ यकासंतरकेे तेभिक्छुवाक°तेखापुजेजाये ग्टदस्यनेष 





रिमांस्चयवा म्खभव्निजमा्णकडतां पचीतो्ेढादेषखौने चयवातिपुच्नं तेलम्रघानपृष्बडोते आण्साणकडतां भराधणानेचर्थि 
उवक्डडिच्नमाय पच्यमानदेखी चखद्ध' २ कडताऊतावलोर्‌ श्ावीनोभासिच्यकडतां वोलेनद्षंएतायतामागेनन् एडव्दगेमासना 
सिवो यपवादिक्षहेे नख्यगिलाणादिकाये टारे ऊकादेण्ठानादिकने' जोश्येतो कदाचिमागेनान्वथा षू डांमांरुमत्यथब्ि 
| बनस्यतिवियेपनाप्प्यिद्धे लोकप्रसिद्नासकचतां खल्खुं्िवेनरौ चमच्जसं सासि चसच्छरौया इतिवचनात्‌ तथावलीभगवती 
| मथ्यककुडसंसं दपिष्यन्दिदकौदला पाकयौलपूरपाकादिकदोचटे तेदभणीद्धव परस्परविरद्नयी दूख्िकाःरसि मांरुसत्छयब्दि 
कोकप्रसिद्धनस्धद्‌ इतिभावः छल सेधिव्ख.वा२ तेसाधुगटदस्यनाएघरयकी अन्यतरखनेयो नानाम्रकारमोजनवियेष पडिगाद्धिन्ता 
काडतांलेद खुञ्िं रक्तां खूडोरनिमीदुभ्मिरकखतां दुेषपांडुोरखसो लयस्येपरठवेतो मासखानकफगते दोपलगाड तिखिकार । 
िद्मनकरो विं तदगंघयववाडुगे'घरूडा णुयेपसरखविरख सवेजिमेपरच् रेन जै दरसशरसलोलपरयो(परिरे तेखाघुनोमाय 


॥ 
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। रौपिस्नायेका 
+ [; ¢ 9 = प्रव ज» नाप्टेथ म्र ¢ ऊस्हदभेर्म भरि पं | [क ९ 
7 साखुगासद्य बा भज्यमारपच्यमाच तलप वावा पूं देयः मादू कषटद स्वि मं चस॑येच्यरःनपः 
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७९ ्राचाराङ्गसूतर । 
















= 1; ॐ | । ह्य ह्य € ० न # [। 
नोनव खद्र'खद्धुंथीघ्र'२ उपसंकय्ययवभापेतया चेत श्चन्यतग्बानादिकायाीत्‌ संभिक्ड.वा रजावससायं चन्रवरभोवगजातंर्‌ पडि 
गादेता कि रभोचा इभिंपरिद्वेद माष्टाणरुंफारेनोप्ं करेव्ना खद्‌ भिन्तिवाडव्‌भिन्तिवा सुव्वमेवंमु नेन्ना सेभिन्ुरन्वतरदरो् 
4 [१ [, विप [ह ® ॐ क £ रसि 
ननातपरिग्य्य छुरभिर्‌मचयेत्‌ दुगन्ध रपरित्यजेत्‌ माटस्यानच्व वंसस्पुंन्तच्चनक्वात्‌ वयाचकु्यीन्तयादथेवति स्दर्भिंवादुगन्ध 





शिलं गाचा्यै सतटीका | 


न्तद्यया मांसंवामत्छ'वा भव्नमान सिति परच्यसानंतेलग्रधानं वापपं तचक्रिसर्येक्रियत इ. तद गंयति चस्िन्बाया तेक्म्यरारिणश्ते 
¦ परिजनः स्चादेथः मघुख कस्तदयं सं स््िविमाश्रमाहारमरच्य लोलुपतयानोनव द्धं खदति यीत्र ीप्रःदिवेचनमादर सपना 
¦ उप्रखंकम्यावभापे तवाचेतच्नन्त्र ग्बानादिकावीदिति लेदूल्यादि सभिन्ुरन्यतरमोजननातं परिग्टद्यखरभिभचयेत्‌ इ्दुग्ध॑वा 


जेरीष्य ॐ €^ [1] ०२२ ७ 4 क € ४५4 $ $ ५ ५ रित्यजे 
! परित्यजेद षायां द्विवचन मादटश्यानचव सं सपुयेततचनङ्यीत्‌ यथाचकु्यीत्तदशेयति खर भिंवादुरगेधवा सर्देमुं जौ तन परित्यजेदिति 





वार्नावसमाणे श्रखयरवापाणगजायं पडिगहेत्ता पुषं खाविद्त्ता कसायंपरिद्वेति साद्ट्राणं 
संप्रासेणोएवंकरेज्ना पुपफथुपफ तिवा कसायंकसायेतिवासव्वमेयंमुजेच्नाणोकिंचिविपरिष्वेच्जासे 
भिक्व.वाभिक्ल.णोवावह्परिवावखभोयणजायंपडिगाद्ेततावहवेसाहश्ियातत्यवसंति संभोद्रया 
समणुखषाच्रपरिहारियाच्रद्ररगयतिसिंश्रणालोदया अरणामंतियापरि हवेतिमाद्रदणंखष्सासेणे एवं 
भाषा 
जाणिवो सेभिक्छ.क°्तेसाधुग्टडपतिनेषरि गयोतोश्चनेरोपानक मकारलेदैने पुष्यं रक्तां वसौग'घरससुचधित तेमादैने कसायं , 
कातां तेदयकी विपरीत विरसर्परिद्रवे इमकरतोसाधुमाटस्यान रोषनोठासफरसे तिणिकारणि इमनकरेकिसकरे पुष्परूडो ¦ 
कसायं पाडुर््ोजेचपी लाभो तेचवेंखवे बावरे पर॑किंचिन्मात्नछांडे पदिठने नं सेभिक्ड वाक°तेसाधुव्धषग्ठे अथनादिकपर्यापन्र 
 ला्धां श्ययवाव्धगेप्रकारे चाचायेस्यानपाघ सि कादिकमेमयि इलभद्धव्येकरी पर्वीपचरसडित ए्वोच्ादारमडगाडिन्ताग्रहीने ` 
तिहांखादमौषगााष्टे तेकेदवासंभो दूयाकडतां एकगुरनाशि्य तयासमणन्नारूडे आ चारिमवर्तेता अपरिद्धारियाकडतां परिह रिवा 
` योग्यनघी पासल्यादिदोपरद्ित सुविदितवली अटरूरगयाद्‌कडावन्त तेनेश णालोद्चाकदता चरक श्लिमतिया निमतपाविना 
लेपरिटरवे तोमाद्ट्टाणंखंफाये साद्टस्यानफरसे एतावतादोपल गाड तिणिकारण्ि इमनकरोकिसकरे तेकदष् तेखाषजंादारषणी 
दौ पिकाटीका 
व¶सवभुजते नपरित्यलेत्‌ खभिक्ख वारचन्तरं पाणख्गजनायपडिगादेत्ता पुप्फं द्या दीदत्तपकसायं र परिद्वेतिमादृट्वां खकाखना 
रवपुष्फषु लाडवा कसाएन्ति सव्वमेर्म्‌जे्ना नकिद्धिविपरिद्वेव्न गसं नवरः वख ग॑धोपेतं पुप्फं तदधिपरौतंकपाचं द्‌प्चानन्तर्‌ 
ष्टत्रयो यदा प्गाद्यपैत्‌ लाये दानिःकमेदंधच् ति सेभिक्ड.वार व्धपरि यावण्‌ भाचयनाच पडिगाद्न्ता खादस्बिवातत्यचसखमादर 
याखमगुन्रायपडिदादिवा खद रयत्ता नेखिंचग्यालो दूवपरिदवेन्तिमाद दायं संका नोण्वंकरज्ना चेतंमावाए तल्वगच्छ ज्नायुव्वमेव । 
ालोएञ्नायाररुतोखमग्णादघेमे खश यंव!४वड् परियावख'तं चभ "ज चय सेखवं वदन्तं परोवदेच्नायाउ रुतो खुसर चा दार मेयं यसन 








वा४मावद्र्यपरिखडद़तःवदरमोक्डामोपदामोवारव्वमेवं परिखडषए खव्वमेवंभोक्डामोवापाडहासोवाएिच्तयद्शनाट्पियपन्त लव्य 


परिग््यव्धभिकी भक्नारेसचायेन्लान भावना काद्य इुरदभद्रव्यादिभिः पर्यापनरसाचारजातंपरिग्यद्यतदच्छत्वाद्धोक्त मखसथ; नतच 
खाघमिकाः समोगिकाएक खासमाचायोकाः न्ना; यपरिदडारिन्नादरत्य तेय खत्‌खद्रूरमतिषुवा तान्‌चना्च्छ प्रसादितवापरि 


टापयत्‌ परित्यनेत्‌ प्ठश्चमादट खानं उच्य यन्तं वं॑स्व्¶त्र्‌ यच्चद्धवां तद्पवति खमिव खद धिकमाइारजातं परिग्य्यतव्छमीपंगच्छेत्‌ 
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च्ाचाराङ्गसुन। 
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शिलंगाचरयैकुतटौका 
एवं पानक्टूलमपि नवस्व गन्धोपेतं पुष्य॑तद्विपरीतंकषायं वीखायादहिगैचनं दरोपच्छानन्तर त्यो रादहारगाद्यीत्‌ स्हत्रायैदानिः 
कमीव षय ति सेद््यादि सभिनतुधशनादि पर्यापनत'लव्धंपरिष्टय वङ्छभिवाम्रकारोराचायै म्डानम्राघुखं काद्यथं इलेभद्रवयादिभिः 
| पर्यापखमा हारजातं पररिग्यतदङतवाहोकुमखमये; ततचखाधम्दिंका संभोगिकाः रुमनोन्नायपरिहारिका एकार्याच्चालामका 
| इत्येतेषु सत्खदूरगतिष्ठवा ताननाश्च्य प्रमादितचापरि्टापयेत्‌ परित्यजेदेवं च माटस्थानं खं सपु न्त व॑कुयौत्‌ यचचकयौ त्तद्थंयति सभि 


करेऽजा सेत्तमादायतत्यगच्छेजजा सघुव्वामेवश्रालोण्ना च्ाउसंतोसमरणादसेमे असणेवाश््वज्परि 
यावे तंमु जह चणसेसेवंवदं तंपरोवदेऽ्ना्राउसंतोसमणाच्राहा रमेयं सणेवा्टनावतियरेपरिस 
ड दतावतियंरेभोक्ासोवापहा मोवा स्वमेयं परि सड इ सव्वमेयंभोक्खामोबापहामोवा सेभिक्ल. वार 
सेन्नंगुणनाणेच्ना चसणंवा8 पर॑सखुदिस्सवदियाणोडंतंपरेडि्समणुस्पायं अणिसि टं ्फासुयंजा 
















भाषा 


। ष्क 


द्रेसमीपि आद्ारषणोक्ते तेमे लेवराइन दं षणामाटिययवा अयवासरसपणामाटि तेच्भमणी तुश्टल्य संविभागकरावो तिवार 





सनिगमेतेने दन्यो एदभणौश्यसमनुन्नातकदिवे थवा देणएद्ारने खायत्तनथोकौधों एतले"पारकायाहार चनेरोकिणिरीने"देवा 
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दौपिकाटौका। 

गत्वाच पूैसेवालोकयत्दभैयेत्‌ खंूयादावुश्चन्‌ अनग्यममेतदथयनादि वद्धपर्यापन्न' नारंभोक्तुमलं अ तोयूयं विमुग्ध" तखचेवंवदतः 
। सपरोनूयात्‌ याचन्मात भोक्तु शत.ससावन्मात्र भोच्यामडे पास्यामोवाखवेवा परियटतिङपचुज्यतेतत्दैभोच्यासह्ेपासवासः सेभि 
क्ड.नार सेज्न पुणजाखेज्ना चसखखं बाछपरं ससुदिष्यवदहियानोडडंतं परेद्दिं अखमणुखायं यणिसिद्धंखफाख्यं जावनोपडिगाद्ेज्ना ! 
त॑परेिंखमणखायं सराशिसखिष्ट"फाखयं जावपडिगाे्ना तंखवदतस््भिक्डुस्पखासम्गियं पटसस्सनवसमोखदेखयो सषुनयेदेवंभूतमा हा 
; रजातंजानौयान्तद्यवा परद्वारसटादिवां उदिश्यग्टदान्तिःकातंचद्चपरे यं दिभमान्‌ दा चिददाति तदाददाठद्त्वे वंरुमन्नातंनठर्दा 
तबौसखाजित्येनानि खुष्टकतदद्धदोप इुटत्वादमाडक सनेवणीवमितिन्नात्वा नग्रतिख्तीवात्‌ तदिपरीतंतग्यक्तीचात्‌ इत्यं तनस्यसि 


| ंगाचा £ 
शिलं गाचायसतटोका 
चुस्तद धिकभ्रा दारजातं परिर्यद्य तत्मीपं गच्छेहत्वाच ूबेभनेवालोकयदयैयेदिवं नूयादादु्मन्‌चसलण ससेतदशनादि वड्धपर्यापन्न नादं 














[ * + ॐ = = तंभो न म्‌ म % 
भोकुमलमतोचूच किभुग्धतस्य चवबदत; सपररोतरूचात्‌ चावम्तालंभोक्‌, चन्द्‌म सतावन्मालं भोच्छाम्े पासासोवा ख्वेवापरि यत्य्‌ 
५५ 
पदुञ्जते तत्ववंभोच्छासद्ेपाश्पासदति खेडत्वादि सणुनयदेवं शतसा हारजातं जानौचात्तद्यया परंचारभटादिकखदिण्य रटद्ाच्िःनां 
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तच्चपररदिसवान्‌ कदय चिट्दाति वदाददालित्य बमददुन्नातनव॒दाठवासासित्वेतानिदटंवा तदङदोषदु्टत्वादप्राडकमतेपरणीय 
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उगस्छोषे तले जि दां सा दम्द्रौरे तिदाच्ावे्ावीने' पदिक्लायालोचे तेद्ागलिद्रमकन्े ाउसंतोसमणा अायुष्धंतखमणोएमा ¦ 


| तेहमतिद्‌ आनिलासापु दमक योघा तचसरचयनपानादिक अम्हने'यापि जेतलोचन्ह लेदैः सकस्योतेतलो च्ादारपाणी ' 
श्ाहरिस्यों पौ जेखवलोखकौस्े तोसघलोच्ाा रपाग्णौ खपानिस्वो दमक तिखिकार रए नेहने' विष्के परिदटवे नँ इतिभावषे ' 
बलोौबिशेपकेे सेभिक्छुवार्‌ ते ापुगो चरौभमतोजेजाणे अथ नादिकपर अनेराभिच्ताचरादिक उदिथौवलियानौ डं तेचने"देवा , 
भणौ घरवादहिरिकाय्ोदधे परतेञ्रयनादिक परोहिंकतां गरस्यनेभ्यसमयन्नायंकडतां सेचने" एनी चनानयी टौ भीजेतर्टेजेने ` 


भरोलेजाददे विचालेजातां चारिलियाने'तेखापे तोतेयादारचारित्रियोखम्राङ्क अनेषणीवजाणी पड्िगादहेनन्लैः तयातिरेजश्या | 
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वरोपडिगाद्ेन्ना तंपरेहिंस मणुस्णयं समणिसदं फाखुयंलाभेसंतेजावपडिगहेज्ना णएवंखलु तसमि 
क्त्‌ स्वाभिक्ख.णौणवा सामग्गियंपिंडेषणाध्यवनस्ं नवमो द्‌ शकः सेएगतित्रोसाहारणंवापिंडवा 
यंप्रडिगादन्नए ते साहम्मिण्यणापुच्छित्ताजस्परेद च्छदरतस्सरेखद्र रेदलयति माद्रष्राणंरंफासेणे एव 
करञ्जा सेतमायाणएतत्थगच्छज्ना पुव्वाेवच्रालोद्रव्ना आउरंतोरमणंसंति सलयुरे्ंथुयावा 





मापा 

हारपहथकी विपरीतज्धद्र देणारे" अरुन्नादीधीदधे तु'मनिगमे तेने" दन्यो तदावत्तकौषोधे ए चवेजेनाे तोपरागुकएयगयौयने 
माविकेतांदोषनयी एवं खलु एपूरवीकविधिद्र' आ हारनोञखयनलेवो चिमकद्धयोतिमचौ खाघुखाध्वीने' चाचरतांणडग्रपरयों संपृयं 
साघरुमावनाग्पिवो दइतिचो्ाचारागे दवितीवनच्ुतस्कंमे मरयमाध्ययने नवमोदे गजःखंमू ग दिवेपिं डेषणाध्ययनि टसमोदे खो प्राभि 
नवमेचट्‌ चे४पिंडग्रदिवानीविधिकडौ इहांसाधारण पिंडनौ मरातषिडतौ उपाचेचावौसाुने लेंकरितेततिकच्ेसे एगतिकˆ तेरामुको 
श्ण्डसादारणएकडतां साएसान्यपिंडणए्तले षणासापुनेनिभिन्ति यादारलेद आव्यो उपाजयमाडिने सादम्ब्ीद्ध, तेदनेपुष्याविना ` 
चपणामनगमताकेडं लेरने' वा तेते उनेषणें  चालेमनिनमाने तेनं वोडंच्नापे इमकरतोमाद्ट्ायं उंफाखेमाटसानफरस , 
दोपल गाड परदममकरे लिमकरेतिनकदेदे सेतसाचाच तेखातेयाडारले$. तिद्धांयाचार्यीदिकने खमोपिनाद्‌. तिहांजद्दरम 
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कंडे चडोचावुष््तच्रसगो साडरेपुरेखयुगावाकद नेखसीपि चारितरलीभं तेष्व संस्तु तकद्धिये पच्छासंययाक तां जेडनेरुमौ 
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दी पकाटीका 
च्छोःखामग्र संपूरयसिुसाव इति म्रवसाध्यचनस् नवसोदे यकः परि खमाप्त; उक्तोनवसोऽघुनाद्रम चआरस्यते अख चावम ` 
भिसंवं घ :इहानन्तरोद्‌ यके पिडग्रडयाविधि; प्रतिपादितः इह तु खाघारप्ादि पिंडावाक्तौ. बरुतौ मतेन सादघुना वदेयं तद , 
येचित॒माइ सेएगत्तश्रो खाडारग्यंवा पिंडवावं पडिगादेत्ता नतेखादम्दिर च गणापुच्छिता जन्यर्‌ इच्छति तस्वर्‌ खद खह' दल ` 
यति मादहाणंुकाचेनोप्वंकरेच्ना चेतनायाएतवगन्छेन्ना गच्छततायुववामेव एवं वदेन्ना चारसंतोखमग्ाखन्ति ममपुर संडुचा , 
पच्छासंथयावा आरायरिएवाचवच्छा एवापवन्ती गा येरेवाग्टीवा ग्दरेवा यणावच्छेतिएवा विवाद एतेसिंखद्ध' दादा ' 
चेगोवं वदतं परोवदेन्ना कासं उलो चदापच्नत्त' लिखराद्धि जावद़वंपरोवदति तावदयं निखरेव्ना खव्वमेरवं परोवद्ति 
खव्वपेवनिसरेज्ना सेभिच्तरोकतरः कचित्‌ खाघारगं वद्धनां सामान्येन वदन्त पिडपातं परिग्टहय तन्पाघसिकान्‌ थनाश्टव्य 
वच्छ दोचते त रखमनी पिका यदव' खच लं च्छति णंच साटस्वानं स्येन कुर्यत्‌ यद्िषेयतदा ह सखभिल्लसतंएप 
यीखकेवरूवेषावापन' पिंडमाटाय तलाचार्याद्यन्तिकेगच्छेत्‌ गत्वाचैवंवदेत्‌ चयाचु्यन्‌चमरणसन्तिविदयन्ते समपुरःखंस्तुताय दन्तिके 








। चिलंगाचावछत टीकां | 
सितिनत्वा नमतिरक्धीयाद्विपसीवं व अतिगवक्तीयादित्ये तत्स भिच्चोःखासग्रममिति म्यमाध्वचनस् नवमो चकःपरिखमापतः उक्तो । 
नवसमोऽघनाद्थमच्यारभ्यते चस्युदायमभिखवं घः इ खानन्तरपिंडय्रडग्यविषधिः प्रतिपादित इउठ्खाघारणादि पिंडावान्नौवस्ततौरतेन 

| चावृनावद्िषेयं तद्यचिठमत्ह चेदरत्यादि खभिन्तुरकतरः कथिन्ावारय्यं वच्छनाखामान्य नदत्तं वाश्दःपूेत्तयपेच्चया पद्दांतर 

| योतकः; पिंडपातंपरिग्य तन्वादन्बं कालनाष्च्य चच तेचतेत द तख खमनीषिकया ख्व ति अभू तंमनूतंमयच्छति रए्ञ्चमा 


= # 4 गियंय ५५ ५ 
; टस्यान संच् गत्तस्यान्न वक्व दितिच्रचाघार्यपिंडावाप्ठावपि वद्धिष्यतद्यवति सेदत्यादि सभिद्स्तंएपग्णीयं केवतवेपावाप्'पिंड 


\ पदाय तत्राचायाच्चन्तिकनच्छेत्‌ गत्वाच्॑वदेत्‌ चवाचप्नन्‌चसस्यखन्तििद्न्ते मुरः रुस्व॒ता चदन्तिकेमनजितस्तसयवं चिनःपदयात्‌ 
च 1 9 ४ 
`~ =-= 
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अअरचाराङ्सल्। ॥ > य 








तंनहाञ्रायरिएवा उवच्काएवापवन्तौवायेरेवागसीवागणरेवागणव च्छ दयावा अवियाद्र एतेपि 
खड द्ग ट्‌ाहामि सेणेवंवयंतंपरोवद्‌ ज्नाकामं्लुखाउसो चहापच्नत्तंणिसराहिनावदू यंरेपरो यच द्‌ 
तावद्रिसिरेजासव्वमे्यंपरोवयतिसव्यमेयंणिसिरेचनासेयगतिमणुख भोयणजार्य॑पडि गन्ता 
पत्तेणंभोयणेणं प्रलिच्छादेतिमामेतंदातियंखंतं दष्णंसयमातिए एवं ्ायरिएवा जावगणावच्छ दू 


~~~ 











भाषां 
पिख्ुतभग्यो तेषनासंव॑घीपन्छात्‌ संस्तुतकड्िये तेकोणरतेहन! नामकदेध तंजदाच्यावरिएला आचायञ्तुयोगनो धरगाद्रारच्पा 


सिर्धातनोभणावयादार परवन्तिएवःकडतां यथायोग्यसाघुने' वेचावद्ादिकनेविपे भ्रवनत्तीवे निप्रवत्तेक येरेवास्यविर नेकट्टियि 
` जेखयंमादिकनेविपे छीदाताराधुनेखिरकरे तेख्यविरगणौकच्तां गच्छाधिपत्तवाग यत्तेकदिये जमाचायने' च्रादेगिगच्छलेनृश्रो 
बिद्ारकरे तेगणघरजाणिवोग णावच्छे दकतेकद्दियेजेगच्छनाकायै चौं तवे्विचा इ" तिकडता इत्ये वसादिक खाघमिकउदिखी दमक , 
¦ खट" तुम्टारीखतुन्नाद' एरने"खद्ध"खद्ध' कतां षयोरदेस्योदख"कतां तेखापरुनेपर्रागिलेा सादम्प्रीयाचायीटिककद्े खलद्सेवापया । 
लंकारिमायुष्मततु'एइनेदे दिएतल्तेजेतनल अ चायीदिककदेतेतलोद्यं जेग्रोडाकद्े तोयोडायेखवलोकब्ेतोखषलोदयेपरतेदनेयि कन्य , 
भापणेमनिगमतो किणिदीने' घणोयोडाणररूड'दमनदेएभाव वली विशेषक ्केसेएगक० तेसाधु कोई. एकमनोन्नरूडां सरसणच्वेां 
जनल पालानौवलौगख्कौ तेग्रातचरसुविरस अा्ारकदीढाके मनमादिष्रमलायो चादारदेष्ाद्यो्ध'तो च्राचार्यीदिकस्वचं 


॥ 
॥ 
2 
| 
॥ 
दौपिक्ञाटीका 

प्रचलेत्‌ तत्ब"दंधिनः पचान स्तुताबा यदन्तिकेधौतं शतंबातच्पु"वन्धिनो वान्येयतावाखिता तद्ययायाचा्यवायदुचोगधरङपाध्या । 
1 

{ 

1 


1 
। 
। 
। 
| 
। 


योऽष्यापकः प्ररन्तिवीयथायोगं वेयाटच्यारौ साधूनां प्रवन्ते कः संयसादौखीदता चाधनांस्थिरकर णात्‌ स्यविरोगच्छाधिपौगणीयस्तरा 

्वायदेणीयो गुबीदेशात्‌ साघु"गग्ट रीत्वा यग्विरति स गणधरःगर वच्छे दकस्तु गच्छ काथचिन्तजः ववियाद्तिष्रत्येवमःदी 
नदिग्य एतददेत्‌वया मेतभ्योयुष्रदतुन्नया खद्ध णद्ध प्रभूतं रटास्यानि तदेवंविन्नप्तः उन्‌परयाचार्यादियीवन््ालं खमतुजानीते ताव 

। न्मातमेवनिखजेत्‌ददयात्‌ खर्वतुन्नयारुवंवादद्यात्‌ वेएगतिगोसगुख' मोयखनायंपडिगा छन्तापंतेश् मोचये मपलिच्छाएत्ति मामेतं , 


क ४ ४ ६ श ५ विंचिवि 1यवंसिवा 4. (4 क = क ॥॥ भो # 
` दादयसन्तरद्रगां उत्तिमातिएयायरिएवाजावगयावच्छे इवानो खलमेकस्यविकिंचिवि टायव्यंसिवासादद्राणं संफासेणोपएवंकरेव्नारेतव ` 
¦ मायाएतलगष्डन्ना पुव्वासबउन्ताया एडदपडिग्गदकट् कट्‌, दूसंख्लर.स्तिय्यालोएल्नानोकिचिदिनिग्गद्हेज्नारगसयावन्दं वंकु्यातृयच्चकु 




















शिलगाचाय रुतटाका 
संस्तुतावायदन्तिकेषौ तुरत वात्य वंधिनोवायन्यच्चावासि तासां खनासव्राह तद्यवाचाचायेषैनुयो गधरःउपाध्यायोध्यापकः श्ररन्ति 
¦ यैयावोगंबेवाटच्यादौखादूनामयत्तैकसंयमादौ खीदताखाषूनां - ख्विर्करगात्स्यविरोगच्छाधिपो गणोयम्बाचायदेमीयो रूर्यादेयात्‌ ' 
¦ साघुगग्ग्ट हीतखारटपच्विद्ठरतिपगपधर!न णावच्छ दकस्तुगच्छ कार्य चितकःयविर्यांतीत्य वमादीनुदिष्टेतददेययादसेतेभ्योयुष््ददुन्चा 
खं तिप्रभृतं प्रभूतं दास्यामि तदेवं विन्नप्तःसनूपरप्पाचायौदिर्यावन्मातर मनुनानीतेतावन्मातमेवनि खनेद्द्यातृखर्वातुश्चया सर्धैवाद्‌ 





एवाणोखलुमेकस्सति किंचिविदायव्वंसियाः मादर ्ाखंख फासेणोएवंकरेज्जा सेत्तसएचारएतत्यगच्छ 
उजारेपुव्बामेवउन्ताणरहत्छ पडिग्गन्हकट्‌ दू मंखलुत्तिरेच्रालोएञ्जाणो किंचिवियिगृह्धेन्ना सए्गति 
'उञ्रणयर भोयणजायं पडिगाद्धेन्ना भद्यरेभोचचचाविवर ॒दिरसमाहरति मद्रू्रंखं फासेग्लेणवं 
करेउजासेभिक्स, वारेसेउजपुणनाखेच्नाचंततच्छ यंवा. ग डि्व॑गडब्ट.चोयगःदाटच्छ सरना 
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द) 1.2 


ट चाचागाहन्मुत्। 











च्ापयापेलेग्ये तेदमग्णी दमर्टाक लिमक्नोद नदय एतन करि 


गाड तिश्णिक्रारगि्‌ दमनक्ररे दिवलिमकरे तिम कडद्धेद 
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नाडनदनगयुव्वमेवपदिन्ा जयन्ताण्‌ प्रडग्गद्ध करटुपातवादावाद्र कग सव्क्रह चच् 
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गोपदेन तादोयच्लगेनङौं बेएगकन तेएननोढः चापरुग्टम्वनावर्यनो नानात्रनारच्ाद्ाग्लेकनेदमादिभद्रन किददिणवसा 


आआडारकगीचनेनेविवम्ध अरखधिरय चाग्ीदेखाडे इमकग्तो माद्ट्राणं सफर माद्धस्वानकफरिमे तिधिक्रारणि दम नक्गे 





(व ~ (ध्‌ ~ म (41 [ॐ 
चँदवो्ाद्ारचद्े तेदवोडपायनेद याचेद्‌तिभावः मे मक््टताज्ः तन्राध्रुज्नाग तवुद्‌च्छ वक्रचता सनडनापलना मव्यटनच्छ 


६4 


यं कतां मचल नांड उच्छ चोयगं डता पीद्ीरेलडी नाती एनने" तेदनारववव उच्छ मेरगं वाक्तां सेटरिंग 


कि । 











~~~ --~- ~~~ 


द्रोपिक्राटान्य 
यनदगयति सनिन्नम्तंपिंडमाद्राच तत्राचावाय्न्तिकंगच्छ त्‌ गल्माचस्वेववारस्ितसेवदगरेत्‌नक्टिद्धिदवगृडवेत्‌प्च्छाव्येत्‌ सप्त 


(1 

| 
मट्टतोनादस्यानम्रतिपेधमा ड सेणगवन्रोश्रमतर मोचयां पडिगाद्धेनामद्रयं = मोत्ाविवन्'विर्खमादरति नडद्रायं मार 
= ५ €. पता 
नोाएवकरेन्ना चमिनरेकतरः कथिदन्यतरहन्मपद्यण्न माोननजातपरिग्य्द्याद टनव वरदन्टप्रतया मद्रकम्क्रावद्धिवसः मन्त ग्रति 


4 


दिर (य 


देवं तल्मतिच्यखमाडखरति ्रानवति पवद्धमाद्टस्ानं सं ्पुगेनचवंकर्याद्ये भिच्ूवार सेव्नं ए णलागोव्ना अंतस्च्रयवारच्छगंडि 


यवा उच्छत्योवर्गवा उच्छ, मेरगंवा उच्छ मावा उच्टुडाटंवा संवन्विवासंवदिवाचिवंवा चच्चि'खलृपडिग्याद्धिवंमि प्ये सियाम्येव 
गजाए व्धखव्छिवधन्धिए तदप्मगार्यस्॑तसच्छं चंवा चावटंवदिवाद्धिरववा्रफाखचं नावनो पडिगाङेव्ना मचिचर्यत्‌पुनरैरवमतमा 
इारनातंजानीवान्तद्यवा च्रं तसच्यंति दनुप्ैमष्यं उच्छगंडिवं सपरवलूयक्लं चोचं यौ दिनेचुच्च्योविकामेग्कं अगमोदग'दटीव 








द्यादितिज्िद्रसेदन्यादिखनमं यावच्च ठक्वाद्यकृयातचदुगवतिखभमिच्मन'विंडमाद्ाव तवाचार्वीद्यन्तिर्कगच्े ्रत्वाच सवयग्यवरस्ितं 
मेवद्ग्येत्‌ नकिंचिद्वगृच्चेतूप्रच्चयदयेदिति खाप्रतमटतोमाटम्यानग्र्तिवेमगदरचेदत्यादिर सिचरेकतसरःक्खिदन्यतसर्दन्द्यपेतंभोन 
ननार्तपरिग्यदयादरटन्व वरय ग्यन्ल तचामद्रकंमद्रकंमक्रायद्िवखं मन्त मरान्तादिकतत्यतिययेचमादग्ल्यानयत्य वच माटस्यानंखुस्प.ग 


न्चेलंर्यीदितिकिद चेद्व्यादिरुमिनर्यत्ुनसेवंरतमादारनातं नानीच्यत्तद्यवा चंत॒नच्छः.चंवन्ति द्लुपतेम ग॑डिवन्ति खप 





उच्छ. सखान्तग॑वा्पलिंवा संपक्लियालगंवा अस्सिंखततुपडिग्द7दियंचि चप्यं दियामोचग्टनाण्ज्ड 
च्प्तिवघ्रस्बिए तद्रप्यगारच्र॑तमच्छ.यंवानावस्रंपलिवालिंवा च्रष्ादवंनावगोपडिगाद्धेच्नासेभिक्छ.वा 
धसेचजं युणलाोच्ना उङ्यच्ियमंखंवानच्छंवाव = कटकं ्रस्सिंडलुपड़गाडितंखि अय्य सियामोय 
गाजाए वदधडव्मियधस्मिय तदप्मनारवजयद्ियंगा संसंसच्छना वद्धर्कटगंलामेसंते जावरोप 





1 भाषा 

उच्छ प्रान्र्गवाकदटतां्वातगान्यारच्छ -डीनर्गकदतांगाग्यनोरक्देगच"वर्टटिकद््तार'गच्च्नद्धिलनीवगाफौ पद) संवल्ियालर्गकदतां . 
वर्धादिकनीरवी श्रग्निपक्रदत्र्याटि यादारप्राकच्डे परदचियादार्िषं नोजननानियोडपतै वयोपरि्टिविड' नोय 

निदवोत्राडारखाद्नपडिगाद्धे रेमिक्छ कन्दाय वड्ट्द््मसवावगाश््छक्दतांकुन्ियलिदां्रे ण्डनोमांसगष्दिद्रं वनस्पति 


न ङ [० विन (2 ५ 
| विगेयनोक्डारमच्छेवा ज्डकंटचंजेढमादि घण्ाकटडद्र. एद्वोसच्च्यकडतां वनम्यत्तिविरेषनिमदधोनभ्यपं वाकमलने'चीन्दके 
न 
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ॐ क क 


| वनस्य तिधिरेषजाशिवो एदवो्ाद्ारल्ेबोनकस्पे एसाधने"्रयोग्यजाणिवोवली विगेपकद्ठेके सेभिक्ड क० तेखाषुम्टद् 


दिपौकाटीका । 
(प्‌ | ( ४ {रि द = 9 रि 
शास्वाडोलग"णागेकदिगःसंवलिन्तिसुद्गा री नां विष्वम्ताफलिः संवलियागन्तिवक्लादिफली नापाकः अवरेवंभूतिपरिर्टीनेष्यन्तरिच्छादि 


केयस्परमग्नोयं वड्धपरित्यजनधमेकंदतिसत्वानप्रतिग्यक्की यात्‌ सेभिक्डवा रसेज्न पु णजारोन्नाव्धयद्टिय वामं सवमच्छगवावड्धकेटग 
+ 

















स्िष्ठलपद्धिग्गद्ियसि चप्मे सियाभोयगजाएवच्उच्फरियघन्विएतदप्पगारवड्धशष्ियवामसंवामच्छवा वद्धकटग लाभखन्तेनोपडि 





चिलंगाचायेकृत टोका 
 वचतुसकलं चोयगोपौलि तिचुच्छयोदिकमेरुवात्यग्ंषालिगन्ति ठीषःशावाडालगन्ति शाखेकदेशःसंवलिन्ति सुद्नादीनां विध्वलफलिः 
संबलियालगन्ति वल्लादिफलीनांपाकः अवे व॑भूतेपरिग्यरीतेपयन्तरिच्छा दिकेस्य " मश्रनीयं वद्धपरित्यजनघम्प्रं क मितिमत्वानमतिग्ट 
क्रीयादिति एव॑मांखद्छ्लमपिनेयमस्य चोपदानंकचिल तादयुपयमनाथं खुदेदयोपदेशतो बाद्यपरिभोगेन सखेदादिनादुपकरारकन्वा ' 


डिगान्ना सेभिक्व.वार जावसमाणेसियाणं परोवड्अष्टिएण संसेणमच्छं ण उवणिरूतेच्नाच्रा 

उसंतोसमणाञ्रभिकंखति वह्धस्रह्धियमरुपडिगाडत्तए णयप्पगाररिगषो संसोचचाणिसम्म सेपुव्वामे 
| वश्रालोएल्ना ्ाउसोत्तिवा भद्रणौतिवाणोखलुमेकप्मदू मेवड़ अषटियं संखंपडिगाहेत्तए अरभिकंखसि 
| सेदाउ'जावद्रयं ताबद्रयंपोग्गलं द लयाह्िमा्ष्टियाद्र्‌ सेसेवं वदं तस्सपरो चरभिरटध,ं तोपडिम्गगंसि 








भाषा 

| स्थनेघरिगयोदतोनेनो द्‌ कोदैग्टदस्य व्धच्रदधिएगं संरेणं उवनिमंतिज्ना घणायस्िसद्दित मांकरीनिमंत्र इतां रस्विगब्दिद् कु : 
। लियामांसथन्दिषट'वनस्यतिविगेयनोकडाखजाशिवो चद्ोयादुष्रंतचमगारष णाकुलियासुदितप्यादारलेद्सिएदवोणव्दसांभली पदि 

| लेतेमादार्देखे इमकेयोश्यायुंत अयवावदिन सुने' घग्णाकुलियाशू"ए वनस्यतिनोविगेपलेवानकल्य नजेमु्षनेद्‌ रायः 


टीपिक्राटीका 
गाेव्ना मासस्योपारानं कचि तायूपयमाे खदेदयोपदेणतो बाद्यपरिभोगता; फलवदृ्ट' मू{जचावरडिः परिभोगार्येनपभ्यय 
हार्यं पहतादिभोगपयत्‌ रेभिक्ड वानावसमाये खियप्यांपसेव्धयद्िए मं तेगमच्छ गवा उवनि मन्तेव्ना्ाटसन्तोरुमणायमि 
खरि ब्धमद्धियंमसपडिगाद्न्तए. तंतदप्पगार निम्पोसंसोच्चाण्िसम्म्र पुव्यसेवयालोएव्नाआआउसोन्तिवां भगिगीतिवा नोल 
। मेकप्पद्वड्ध मद्धियं सं सपडिगादेत्तए पिकं ष्टसिमेद्‌ाउ' जावतियन्तावतियंपोम्गलं दलयामि टोचष्िवाद्रंससेवं वदं तस्छपरोयभिर्ट 








| 
| 
| 
| 





+ 2 








। शिलं गाचायेरुत टीका । 
¦ तेफलयदृटट भूलिखाव्रयदि परिभोगायघनाय्यवद्दाराये पद्‌ातिभोयवदिति ब्ेदद्धलेप्वभिप्राया द्रषव्यणयंग्टरखा मंतणाद्ितिधि 


एुद्रलदलमपिरूगममिति तदेवमादिनासिम्राचेसः ग्रहयेसत्यपिकटकानिप्रतिष्टापर्नविधिरपिष्डगमद्.तिखेदत्यादिः भिन्ग्ट्डाद्ैप्रविट 


न~" ~~~ --~-~-~-~---------~--------------.~- ---~ ~-----~---~-----. 














वङ़् अशठिवंमसंपरिमाएतता रिट दलण्ल्ना तद्प्यगारःपडग्यडगं परि ₹त्यंसिवा परप्ायं हिवः 
अफायं्रणेसणिज्जं लाभेस॑तेजावणेपडिगादेच्ना सेचरादद्दपडिगादिएसिया तंणो दि व्तिवएच्न। 
प्रणोवत्तिवएच्ना सेनत्तमायायष्गतसवद्धसेच्नार रहेयारामस्वि अदेटवस्सर्य{सिका रप"उप्जाव 
सताणषए्म॑क्तगंमच्छगभोच्ा अच्ियाद््‌ कंटएगह्यय सेत्तमायारणएगंतसदद्गसेच्जा देउर 
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# भाषा 
तोचेतलोएपुह्ृलकडाद एमिरदे्ठि पररएकुलियामदेसि एटवोकडरतामराघने'पात्र तेकुलियासद्ित तिवनस्तिविगेयय्मागिलमरननिे 
` एतावता पात्रामाहिष्तं तथा मकारपदिलोतो परदलिदतो ˆ परपावतरिद्तोद्रननिपेषे नक्ल्पे कदाचितिलेवसणां तोश 
| कारे तेकदधेके तेदेणद्ारने' दमकदतं विरो कीषें जेरत्योच्ादहार श्योग्यमुकन'दीषो दसकद्धीतिचा दा ग्लै एका तिमावेश्रावीने 
¡ श्रारामविपे शच्रववाखपाचेविपे लिदा्रंडप्रायदरौी कायादिकनीवनद्द्‌ तिन्दासावीमाद्धियको तेमांरुयव्दिदः जेकुिया 
विना ्रादारनोंदलक्े तेलिमौने कुलिवा कंटकादिकले$ एकातिच्रावी निसवद्यस्ंडिले भामयंडिल"शिकतां {जदा ग्निद्ग्ध 


दीपिकाटीका। 


, अन्तेपडिग्यद्गंसि वधमिवं मसं पडिभात्तानीद्ट दलणएल्ना तडप्मगा र॑पडिग्ग्मं संपरहल'खिवा पर पायं सिवा अफाखयंजाव 


नोप्रडिगाद्ेच्ा सेवस्रादयपडिगाद्धिएखिवा तंनोडिन्तिवणएन्ना नोच्ण्दन्तिवएन्ना सेतमादायएगंतमवकमेव्नाच््श्रारामंसिवा 


| अद्ेचवस्य्ग॑सिवाचण्-डजावसन्ताणए मं सगं सच्छग'रभोच्ा च्रद्ियादकंटएएगन्तमवकमेव्ना२ शअद्धे्ामयंडिलंसिवानावपमव्नियर्‌ । 





भोलंगाचाचे छकतटीका 
तस्यच स्वात्दादित्मरोग््दस्य; अभिद्र तोद्‌ति चन्तःमविग्ण्तद्गद्धे कार्टव्वकाडटौग्डानाद्यधं खंडाट्याचनेखति विड वालवयं 
, ग्वनिविगेपोत्यन्न चउद्विनंवालव णा क्तसायुत्मन्न परिभारतत्िदातव्यं विभाव्यद्‌ातव्यद्रव्या कच्चिद गयी वेत्यर्यैः ततोनिः्ल्यदद्रा 





स्िवाजावपमन्जिवश्पर्दनेव्ना सेमिक्युबाश्नावसमाणेखिया सेपरोख्भि ट . चंतोपडिग्महं ते विलं 
वाललोणंडम्भिंबालोखं परिभारत्ाएगोच्इ दलणएञ्जा तद्धप्यगारःपडिग्गदगं पर हल्यं सिवापर पायं 
सिवा चस्ताखटंणोपडिग्गाद्ेज्ना से याह पडिग्गाहितैखिया तंचणतिद्ररगणएनारेज्ना सेत्तमायाणए 
तत्यगच्छः ज्जा पुव्वामेवशच्रालोएञ्ना च्राउसोत्तिवा भद्र रोतिवा दरम॑तैर्विनाणतादिसख' उदा 





नाप 


लाकुलिया्रादार नसकिये कंटेकगले नरूतरे तिगिकारशि परिट्रविवाकन्छा इन्दा टरत्तिकारिन्लोकप्रसिद्व मांसुमत्छादिकनीमा 


ववस््रार्योदेपरद्वरुविरोघभगी एश्यर्यद्.सनद्तंमवेपक्रेवलीः्री निनमतनागनीतार्यैजेययेपरसाणकरेतेग्रमाणगास्छमाद्दि्यस्ियव्दिद 
कुलियाघधगाठायेनच्यादयीपन्नवयामाद्िवनस्प तिश धिकारिएगद्धियावद्धश्चद्धियाएदवाणन्दद्धे एगदिवाद्रडेप्रश्तिक्डमद्ियायाडि 


ग्रश्तिजागिवा इमने्यस्विनेगव्दिद्रः कृलियागेल्याे तोनांस्र्दिद्‌'माद्ष्धोगिरसंभाविचेरदभमीवन स्य िचिगेपर्मास मत्छगद्दि 
द" फलाव्याद्क दम चारि त्रियाने' साखयने'सत्छरषाडे माविकारशि घुगा्ादहारिवायोग्वनदीसे तघावलीद्धूतरसाद्िए खाने व्यभि ,, 


इकच्छोे टेस्तिमाद्ि अरपवादवग््रा्योद्धे तिभिविजेपद्धलरस मिदतोपुयनयी तिल्विकारयि वनस्तिविगशेपक्रतां खूत्नोमयलिच्. 
व्यभि तिमद्ूनिलिलेदतिभावः वली विरेको मेभिक्छ वाक ^ेन्नागटरस्नेषरि जख डादिकिमागेततिवारे' कदाचित्‌ तेग्ट्टख 

यवच्ट्र श्र॑तोकदतां घरमाद्िपेटीं पडग्गदेक्ट्तांभाननि तिडलवयाश्ययवा उद्धिनलवय लव्यागरनिष्यन्दतेपरिमारत्तादातव्य 
द्रस्यजाणीनीषदष् कता नेपादलद्कतेमाद्धिवनो लवगासाधने'दें तवाग्रकाश्तेरवें द्रव्यगाणीग्ट्डस्यस्रंवधिवा काटपात्नेविपेश्ययवा 
ग्टद्स्यनेडाधिजाग्पा चप्रारकच्रयान्य च्राघ्नपडिगाद ययवाकटाकिहिशिग्यड्द्ि रुडरत्कारिद्ाधों चारितियेनलागय1 पाण 


स्पापक दमनाय्व्र(जण्न्ववगा लम माग्द्द्र नानन्धद दसलाग्यारदवनादुकडादेन भरद्गवक्रापारो वल्लीतिग्यड स्थनेधरि जद. पडि 
2 














स्यानकनीवाद्ादिक तिदांयावीपडिलेन्दीर्‌ भ्रमार्ज्मीरपरिठवे एपरिद्विवानी विधिजाश्िवीलिय्िकारणि एकेवनस्यतीमाहि 
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क + [वा 7 (७ प प कद्ध ~ @ भ कि [कक य गिषद्ध १ 
` लेतिने तेद्भव्यदेखाले असुकपुरुषञ्चथवा वह्िननामले एमुभने' तेजाणतंदरौषां अयवायजाखणतं एवेगप्रञ्जिकोषेदध ते तेग्टइ 


| दौपिकाटीका 
परि द्रवेज्नाख्गसं सेभिक्ख.वारजावसमाणेखिया सेपरोअ्भि्ह अन्तापडग्ग एविडबालोरं उञ्िवंबालोणं पररिभारत्तानीचटटु 








म 


' दलण्ठ्जा तदष्यगार॑पडिग्गद्गं परह्य सिवापरपायंखिवा अफाडयनोपडिगाद्ेज्जा सेय्या दद्चपडिग्गाह्िएसिया तंचनातिद्रूर 


जयन 


गनेजारेच्ना वेतमायाएतलगच्छ ज्ना पुव्वामेवश्यालोएव्ना चाडसोतिवाभगिणीतिवा इमन्ते किंजाणयादिण' उदराडधजाणया 


सेवभगोच्ना णोखलुमेनाणवादिष' जाणयादमं खलुश्राउरोडःदाशिंनिसिरानितं मुंजहचणंपरिभाए चरं तंपरेदिरुमगुरयं 
समगसद्ं ततोसंजयानेव भंजेउजवापिएड नवा नोसल्चाएसि भोत्तण्ापाचएवा सा डम्मियातववखन्ति संभोदूयाससगुणा अपरिडा 
रिया अदूरगया तेसतिंयशष्मदावव्वसियानोजव्यसादस्वियाजद्धेववद्धपरिवावखं कौरतितद्ेयकायन्सिया एखलुतस्पभिक्छ्‌ स्मर 
साम्गियं पठमस्धदरमोचद्‌ सथो खभिचुण्टरहादौप्रवि्टः तस्यचस्यात्कदाचित्य सोग्टस्य चभिद्टुःखेतोन्ति्यतः प्रविशपतज्‌हेकाष्ट 
छन्नकादौ ग्लानाद्ययेखंडादियाचनेसति विडंबालवरंष्डनिविशेषोत्पन्त' द्विजंवालवणाकरादयुत्पन्न परिभारएन्ता द्‌ातव्यद्रव्यात्कच्चि 


द्शग्टहीत्वा ततोनि!खत्यदद्यात्‌ तयाप्रकारपरडस्तादिगतमेव म्रतिषेधयेत्‌तच्च चाचसदसापरतिग्टरीतं भवेन्तद्चदातारमदट्रूरगतं 
ज्ञात्वा सुभिन्नुसलल्लवणादिकमादाय तत्समीपं गच्छं ह्तवाच पृ मेवतल्लवणादिकमालोकयेत्‌ दथैयेत्‌ एतच्चनूया असुकदतिवाभगि 


नौति एतच्चलवणाद्कंत्वया जानतादत्तमजानताएव सुक्तःसनूपरएववदेत्‌ यथापृवेमयाअ्न्नानतादन्तं साप्रतन्तुयदि भवत्यनेन 


| शौलंगाचाये ऊतटीका 
तयाभरकारः परहस्तादिगतमेव प्रतिषेधयेत्‌ तच्चाचचचे तिखदसाम्रतिग्टरौ तं भवेन्तच्चरातारमद्रूरगतं ्रात्ारुभिचुसघ्लवणादिकमादाय 


तत्समीपं गच्छ हत्वाच पूवेमेवतछ्लवणादिक सालोक्येदयेयेदेतच्चन्‌.यात्‌ असुकदतिवाभगिनौतिवा रएतच्चलव णादिकंत्या जोानताद 






त्तुताजानताण्वमुक्तःसन्‌ परण्वंवदेद्ययापृनं मवाच्न्ञानतादन्त" सांप्रतं तयदिभवतो तेनप्रयोजनन्ततो दन्तमेतत्मरिभोगं कुरुध्वं 





जाशयासेयभखेन्ना शोखलुभेजायादिरएं अजाणयाकामं खलुच्ाउसोद्रदाणिं शिसिरामितंज 
| इमु जहचणं परिभाण्डचणंतंपरेहि ससणुर्णयं समणसटंततोरंनयामेव सु जेव्नवा पिएज्जवालं च 
| शोसंचाएतिमोत्तएवापायणएवा साहसम्मियातत्यवसंतिखंभोदयासमगस्ण चपरि हारियाञ्द्रू रगयाते | 
| सिंणुष्मदायव्वंसियाणो जत्यसाहम्ियाजद्ेव बह्कपरि यावर करति तद्धेवकायव्वंसिया एवं खलु | 
| 








लापा 
| स्य दमक एतुग्हने मे जाणतेनरौधों चजाणति' रधा परं खिवडअदोचायुष्मन्‌खाधुतन्हने दू द" तण्ड एवावरोययवा धनेरानेद्यो 
¡ इसण्टदयंयहुज्ञात तयारिसिटुंटीघो साधुसंजयमेवकहता जया ख" भुलिन्ना जेम्रारुकजाणेतो चापणपेवावरे तयाजे्ापणर्भेवा 
| वरौनखकतौ ति साहस्रीजेद्रंभोगीष्कारुरुना शिष्यसमशखाकदता सद्‌ाचारवंत्यपरिहारियाखविदित दूकडाङ्दतेरनेदे 
योडत्यादि पडिलेखालावे चिम्धिकश्माारनौ जविधिकष्टौद्े तिमकरिवी तेविधिपूवेवत्‌ जाखिकी एयं्डलू तस्मभिक्छ सयक 





दौपिकाटौका 
प्रयोगं ततोदत्तभेतत्मरिभोगं कुरष्वतदेवं परे; खमतुन्रातसमनुखषटं सत्माखूकंकारयाव शाद्‌ च्परा्कं यामु "जी तपिवेहायच्चनश्नतोति 
। भोक्तु पातवा तव्याधर्भिंकादिभ्योदद्यात्‌ तदभावेचवद्धप्यीपन्नविर्धिं मराल्तमनेविदध्यात्‌ एतन्तद्याभित्तोः स्मसग्रवसिति प्रचमाध्ययनसख 





4 


दशमो शकम्रदौपिका दणसोद्‌ शकेलब्धस्य पिंडस्य विधिसक्तः एकादेमिविशेणतः सणए्वोच्यते भिक्छाणामेगे एवमाहंरखमारोगा 
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यिलंगाचायं छतटीका 


1 ॥। 1 [र 1 [व्‌ अनथत्तीति भोक्तपातु वा तत्सा टै 
तदेऽपरेः ससनुच्रातं समनुखष्ट सत्मारूक कारणव शद्धप्राखक वा भुलीतपिवेदा यच्चनथक्तोति भोक्तूपातु व त्‌साघम्पि कार्यो 
विधिं मोयधने 
ददयात्तदमावे वङ्पर्यपन्दविधिंमाक्तनवत्‌क्दिद्यात्‌ एतत्तखभिक्तोः सामग्रमभितिप्रवसखदयमःखमाप्तः चक्तोटयमोयभुनकारयःसमा 





तस्सभिक्छ्‌ स्सवा भिक्ल्‌. णणेएवासामग्गियं पिंडपणाध्ययनखद्‌ शस्यो कःभिक्खागाणमेगेएयमा 
खुसमाणेवावसमाणेवागामाणु गासंदूदव्नमाणेवामणुख' भोयण्जाचंलमित्ता सेभिक््‌.गिलाईसेहं 
दृहणंतस्साहर ह सेयभिक्छ्‌ रेस जेव्नातुमं चेवणंसु जेज्नासिसेण्गतितोभोक्छामोत्तिक ट पलि चि 
यरच्रालोरज्जातनहाद्रमेपिंडदरमेलोणदमेतित्तएद से कडण्ट्रमेकसाण्डर मेअ विे६मे मङ्‌ रेरे खलुरत्तो 





भाषा 
ए्राचास्नेकच्छो तेेजेपवत्ते एखाधूखाध्वीनें समरप संपू भावजाग्णिवेंइतिश्राचारागेदितीचनुतस्लंपेमयमाष्ययनेदयमोदेथकः 

दिवेद्रग्यारमो प्रारभियेदे दसभेऊद्‌ सेपिंडपणानी विषिक दीद दा पुग्यविशेप यकौतिदेलकद्ियेदे भिक्छागाक- नामणएणन्दरंभावनाने 
¦ अधिद्धे भिक्डागाएकण्जेभिचाङयाडारल्ये देभिक्ठागासाघू्नेरादभिचाचरषयाङदंपरंद्रडां साधूना गिवातेएककेदैसापुरुमोपिभा 
` बौदमकरे तेखापूकेहवाद्धे समानकडतां संभोगौ यववायदंमोगौ तयातिदहांवसमा यति डां माखकल्परदिके"रहतातयाग्रामानुग्रानि 
` विदार्करतातिमाव्या तिष्ठांमनोन्नभोजनल ददी तेसाक्रुकण्टं यावी तेष्ठमादहिकोद्धम्लान डे तेभग्णीकद्धेढे खष्टोखस णोएचाद्ार 

अम्ह खाण्योधे तेत॒म्ह व्योतेग्ला ननेद्योजेकितेम्वानननिसे तेतुम्ह जजिमिन्यो एलन "ते एककतोईसाघुतेसापुनादाययकौतेमा 
¦ इरलेदैः मनमादिद्ूमजायेङ' स्कलोजस्याडारलेख दषे चौ तवौपलिख'चियर कडतांरूडोंरयाडारगोपवीने तेमाहारतेदने द्‌ 
सखाडजेदयकौ रोगषरेरोदौपे केने 'एडवौवुद्धिऊपनेए्यपव्यदमजाणीनव्वे तिणिकारयितिच्ाारदे पाड तेकन्दे इमेयिङदमेलो 
` एकइर्तालूखं इमेकडतां एपडारतित्तरएतौखांएकडश्ो णएववाटोएमीौढो एललामाद्िलोरकेखाारम्वानने'नसदे एदेायड्टद्रशिकार 








दिपीकारीका 
। गामागुगासंद्ूदून्नमाणेवा' मणुख"भोवणनाचं लभिनत्तासेवभिक्ख गिलाति सेहंटहणंतंखादरड सेवभिक्ख नोमु"जेज्जा तमद्धेवणं 


¦ सुःजिच्ामि सेएगतिच्ोभोक्डामीति कष पलिङचियरऋलोष्ना तंडमे मिडेदमेलोए द्रभेतिन्तए दमेकडुयण्डमेकसाणए दमेभंविले 
. इमेम्धरेनो खलूदन्तोकिचिगिलाणस् सदतिमाड्टाणं संफासे नोएवंकरेन्जा तदेवतंच्ालोएडनानदहेवतःगिलाणस्रूदतित तित्त 
, यन्तित्तए्तिवा कडुवंरकसाचंर्ं विलं र मङ्धरंवाभिचामटन्तीति भिच्वाटाःसाषवःनासेतिसं भाव्यते एकेकेचनएवमाड्ः खापुसमीय | 
सागत्य च्यमाखणसुक्तवन्तः तवसाघवः समानावासांभोगिकावा तेपिदखन्तोवास्तव्याः चच्यतोवाग्रामादेः सुसागताभवेचुः तेषुचकं ` 
चिन्बाषुरग्बवति तत्कतेतान्‌ सामोनिच्रादस्ते भिचाचमनोन्नाय भोजनलाभेखन्ति एवमाड्छरि तिव: चेहददत्ति एतन्मनोन्नमा 
इारजातं हखद्टहसाग्टक्छौतचुचं तख्छम्लानसखच्ाडार ततस्म ्रचच्छत ग्खानच्धेन्नभुक्तो तदाग्राहक एञाभिधीयतेः त्वसेवभुच्छ सचि ' 
न्लानायेनाचारं तेभ्योग्हीतवा तवा्य्‌,पपन्नः एकणवादंभोच्छे इतिकलत्वा तखम्बानसख बलिख'चिवत्ति मनोज्ञ गोपिलार्‌ वातादि ' 
गमद तखालोक्येद्थेवति तद्यवाचग्रतो टौकित्वावदति अय॑पिंडोमवद्धै साभुनादत्तः निंव लोरन्िदत्तः तिक्तःकटुः कमायो ¦ 





शीलंयाचा्ै छतटीन्ता 1 

, स्यते अस्चायमनिसंवं घः इदानन्तरोदे यकेलब्यस्यपिंडस्यविधिख्तारदिहापिविशेपतःखण्वोच्यते भिक्डाणानेगेत्यादिनिचामटंति , 
९ 3 ~ 9. वच्छमाख्मेदां संभाव्यते एकेकेचनएव 1 

* जिच्वाटाभिक्वययौलाः साधवद्त्ययः नासणब्ट्‌ःसभावनायां वच्छमाखदेरपांसमाव्यतेएकेकेचनएव साडः सगधुरुसीपसागत्यवच्यमाण 1 
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चआाचाराङ्गस्‌च । ट्प 













सु्रावन्तः तवाघवःसमाना(वा खंभोगिकोभवेयुव शब्छादखंभो गिद्धावा तेपिवसन्तोवास्तव्या यज्नातावाग्रासाद्ेः समागताभवेयुस्तेयु 
चकश्धिन्साधुम्बीयति ग्लौनिसनुभवंति तत्‌छतेतान्‌ांभो गिकारीं सेमिक्ताटा; मनोन्यभोजन लाभेसत्येवमाडरिति संबन्धःसदूतिएत 
न््नोच्नमादारजातं ₹ंददण्टदीतयुचं णमितिवाक्यालंकारे तस्यम्नानस्याहरतनयतं तस्र प्रयच्छतद्त्यैः म्लान मुक्ते गराहकण्वा 
भिधीयते तमेवंुच्छति सचभिन्तु्भिच्ोेखादृष्टानायें रटदीलाडारं तता्युपपन्नः सन्नं कणएलारंभोच् इतिरूत्वातखम्ानस्य पक्ति 
उ"चियपलिख'चियत्ति मनोन्य'गो पितवार्‌ वातादि रोगसुदिण्छ तथातस्यालोकयेद्थयति तथायपथ्योयंपिंडद्रति वुद्धिसत्पद्यततद्यया 
ग्रतोढ कित्वा वदत्ययं पिडोभव दर्थे साधुनादन्तःकिं यं लोएन्ति त सलथातिक्तः कटुकषायोन्धोमधुरोवेत्यादि दोपडटत्वान्वातः किचित्‌ 





किंचिगिलाणससदतित्ति मादाणंस॑फारेणो एव॑करेज्नातद्धेवतं्ालोरज्ना जहावितंगिलाशस्स 
सद्तितंतितियंतित्तरएतिवाकड्यंरकसायं अंविलंरेमह रर भिक्खागाणांमेग एवमाहंससमाणेवा 
वरमाणेवा गामाणुगामं दू दज्जमाे मणुख'भोयणजातेलमित्ता सेयभिक्.गिलाद रेंद्‌डणं तस्सा 
'हरहसेय भिक्ल.णोमु जेव्ना आहहारोज्जासिणं णोखलुद्र मेच्॑तराए आ्रिस्सामि द्रञचेधाद्र च 








क 









भाषां 
। शिग्लाननेडपक्रारभगीनडद्‌ एभणीतिष्धेन ादारदेष्ाडेजेकर्प नरी जेहयकौ सामुोदो पऊपजे एचवेजेखाघुकरे तेमाद्ट 
| स्यानफरचे महादोषलगाड तेहभणीनो एवंकरिल्नादूमनकरे जिमकरे तिमकचषे जातिया लोषच्ना चयास्वितजेशवेसास्थों 





। ड्‌ तेचोग्लानखागलिकद् तथाजेग्लाननेडपगारिमाये तेष्व मायानेपरित्यागि जेधादारजेच्वेंडद्‌ तेडवेकल्ेतं जातौ खानं 
। तीखें क्न कडु कसाद्रलाने'क साद्रलंष्ठाटानेष्ठाटोां मौठाने'मौढों दइमकडतासरलपरें रोपनलागेवलीविेषकण्डेटे भिक्खा | 
गाक० एकभिन्ताचरकचतां सापुमनीन्नरूडं प्ादारलदी समनोन्नचाचारवंत साधतेतिहांमासकल्पादिकने' कारणिवसतायययवा | 

प्रधणा्ाव्याजाणी तेहमाद्िग्लानोदिसमी तेसापूप्रतिद्'दूमकद्धे एमनोन्चश्रा्ार तु्ह ल्योग्ला नने"देज्यो कटराचिततेग्लानननिमे 
सो्मगहकन्‌देभरा णी देज्यो य्ह पुराद दाम्लानदे तेहने"देस्यु तेद मकद्यापच्टे इमकदेजनसुसनेकारैः चंतराचनदौदतोरचवेंजाणी | 
। दस्यो इमकरौतेकन्‌हा आ रल. ग्लानसमी पिजद तिमेजपूठिलौपरं ग्लानने"चयोग्ब अपय्यकदहौतेकन्‌ ₹ाखडावी यापणार्पेज 
क्लोलपणायकौ लिमौपद्देतेदसाघने' इमक्देजेसुभने चादार्ाणवाने प्रस्ता विपेटसादहि -लब्याणिवाद्कौ तिश्णिकार षिद्ध स्तान्‌ । 
योग्यश्माद्ारलेनाव्यो दमजेभदेवोले तेहनेमाटस्यान महादरूपणलागे एभणीदचे दाद याचताणि रएपर्वेक्ताञ्नायतन | 
| 





दौपिकाटौका 
श्वम्तोमधरोवा दल्धादिरोषदुटवान्नातः विंचितग्लानस्य सदतौति एवञ्चमाटस्थानं सस्य येच्रचेतत्‌कुर्यात्‌ तयादर्वति तच्तेेतंति 


तयावस्धितमेबग्लानस्यालोकयेत्‌ माटस्यानपरित्यागेनययावस्यितमेववुयात गेपखगसं भिक्डा गा यामेगेखसमारह छखमाणेवागामा 


रुमां दूद्ज्नमायोसरुख' भोयणजायं लभिन्ता सेचभिक्.गिलाद्‌ जेद.रणं तसा र.ह चेयभिक्.णोु'जेव्ना अादहाशव्नासि॑नो 
ष्वलुेंतराए चारिःासिद चंदवा अयताष्रंडवा तिकम्प्मिच्वायसाषवोमनोन्नमादारं लब्धखसनोन्नांलाच वास्तव्यान्‌ माष 
। +€ १ ] र न [क तोषदं ल 
शिकानूबाग्लानसुदिश्वं वदुः एतम्ब्नोन्नमादहारजातं ग्ट्तौतयुयं ्लानानयतसखचेत्‌नभू क्तं ततोद्यदं तिकमेवन्न नादय्थमाद्ा रघा न 
चेत्‌सचेवसुतताःसन्ते वंबदे्यया संतरायमतरेणाइरिप्यामोतिमरतिन्नायचा दारमादाचन्नानां तिक गल्वामरा्तनान्‌भक्तादिरो पा चुदूघाच्य्‌ 
| ग्लानायमद्तवास्वेतएवलौल्यादुमुक्राततस्तस्व साषोनिधेद्यति यया्छूलंबेयाटत्यकालपर्यावादिकमंतराविकममत्‌तंश्रतोरतद्गरलम ` 
क्ष री लानायातः इत्यादिमाटस्यानंरुख,ओेदे तद्श्यति इत्य तानिपूवेगक्तानि खायतनानि कषेपादानखानानि उपातिकरयतस्य 
"==~--=-------------=------~---~----------------------------=--------------------- =" ~~ 
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ट अचाराङ्गसूतर 1 








शीर्दयाचाये रुतटीका 


च्डानस्यउदतीत्य पकारे वन्तेतदूत्ययः एवं चनाटसानं खं स्य येन्नचेतत्‌कुयादितिवयाच कुयात्तदयेवत्ति तयावच्ितमेव ग्जानसखाणे 


~~} 
1 


ता्‌ कोना भ. ५७०००५09 


कयेद्ययावस्ितमिति एतदुक्त भवति साट्स्यानपरित्यागेन चग्रावस्ितसमेवन्रयारिति रेषंगमं तयाभिक्ख देत्यारि भि्ताटाःसादं 


[8 # 


५ 


नोद्रसत्दाररलव्धा चमनोज्नादवास्तव्यान्‌ प्रार्यकान्वाग्डानसुद्िण्वंव ग्टचरेतन्यनोन्नमादारनातग्टद्धात च चंग्डानायनयतद्च 


द्ाचन्डानान्तिक्तंगत्राम्रा्नानृभक्लाटियोपानुदूषाच्छग्वा नायादत्राखतएवलल्वात्‌भ कततस्तस्यसाध्ोनिवेटचति ययाममसरलंवेवारच 


कालपर्याप्षपादिक्न मन्तसाविकमभूदतोडं तदुग्रानभक्त' ग्ट रीत्वानावातद्त्यादिमाटस्छानंखुंस्य.येदेतदटयेवति इत्य तानिपूर्ा कान्या 














तर्णद््‌ उवातिकम्याच्रहभिक्व.लाणेच्लारुत्तपिं डसणा्रो सत्तपाणेसगण चो तत्य खलुद्रमापटजापिंडस 
रएएअसंसट हत्ये्रस सष्रेमत्तेतदप्मगारेणं्रसंसद् एदत्येणवासत्तएणवाञ्रसरवा्टसयंवागनारज्जाप 
सोबासेदेच्ना षा खचंपडिगाष्ेउना पटमापिंडेसणास्रहावरादोापिंडसणा सं खट हत्ये सं खट्ट मत तदे 
वदोचापिंडसणदूतिदोचापिडेसणायहावरातचापिंसडेसणा इ हखलुपाईैरंवा४संतेगतियासष्मभवं 





1 

1 ह 

| त्‌नसतते ततोऽचयटं तिक्सेव ग्डानाद्ययमादरे दानयेव्वचवसुक्ताः चन्न वंवदेद्यया यंतरायमन्तरेणा दरिष्याराति प्रतिज्ञायादारमा 
$ 

1 

\] 

| 
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सपा 
€ ~ 
म जपालिवानाठाम उबाद्कम्बरखुस्यक्‌परि दरा माटसानटालौ सरलपसेग्डाननेद्यं चववादेषदारराश्ने पार्छयापेएयाचारमा 


८ 9, 


नोलारिबोहिवेपिडने चधिक्रारिखातयिडपणद्‌खाडद्टे इतिपटसापिड उगाचदिक्ठउ. चयदिवे' णिडाधिक्रारंतरि सिच्तरूाषु 
जाणे तेकिटोंसातपिङ पणा सातपांपयग्ण खलद्डेवाक्वालकारि तिदहांखातण्डिषग्णाविपे पष्टिलःपिंड पयाकदेटे साधरण) 
भिग्रचविशेषकरौ गोचरोचाइ ऊजि असरु हतां रद्मोनड्धद एदे 'टस्तिंच यवा एदवेणालनिकरे अयनमानस्यदिमखाः 


दिम चद्ारस्यापणालागे ययनसान्याविनादेग्स्यदयं तेतेदवोद्ाद्यरग्यक्त एव्णाच्ागणे साद्धपडिगादे एप उषणा 


त ष 


चज्वीजी पिंडपाकच्दे चद्धावकन्वययद्िवे कीजीपिंडपयानाशिर्वी तोयकोद्एकखाषु एवोश्भिग्रन्नरे पडिर्लोद्ायश्चघःा 
दबानोभोलनष्टरद्यो ज्य्येदणिपरिने यादार देसेतेखस्छो इमुकसीगट दस्छनेषरिनदई रद्य लचस्तिदूं खरडजभालनि सपण 
1 


तोतेचवोप्राङकएपण्धयनाणी सापुपडिगादे एपवीनीपिंड 
पग्णाकडिच्ठः इहर्लुष्टलदखे ब क्यालंकारि इणिजग 


€ ._ ~ = 9 = ~ 
साचि पएवद्च्िणएपचिम्ञन्तरदिसे' केद्टे कोणणएच्गसस्टाजकतां चद्वावंतन्यहस्य न्टदपतिञ्वगतेनौस्छीचयववाटौक्िसदौ क्रो 


ाहारय्ागे चयवाग्यडस्यख्ापणो तेचनेच्स्िद्र भाजनिद्‌ करेयापे 


स 
५१। 
अनित 
न 
ॐ 


वषणा-च्विनौने पिञपण्णाकच्छं चदटाज्कन०दडइचक०्ययद्िवे तनोपि 


॥ 8 





दोपिकारोका 
यूपरिहत्यमाटखानं परिारेषग्लानायवादद्याद्‌ दाटसाखमौपंवाच्रादरेत्‌ पिंडाक्ज्ारएव रुप्तपिंड पणाचयधिकरुत्य उत्तमा 
डश्िन्डवान्देव्न! उत्ति डेख णाच उत्तपाणेखण्त्यो तवग्डलदमापटमापिंडसर्णा चंचटधेचवय चसंख्डेननत तष्मगारेण खं 
रुद्ध दवे न्ट वासन्तेएवाचसष्णवा सवं वाणं नाएल्ना परोवासेदिज्जा फाडवंपडिगाहेव्ना पट मापिं डसस्यास चयानन्तरं 
सिन्द्ल्पैनौयात्‌ खष्टणिडेषस्णा क्तपाियणाचताद नाः चरुखट्नार चद्धाउयडाचष्लेनङउग्यड्िया एपग्गद्धिवाउच्छिवधस्बाडसत्तमिया 


जान्गलःर त 


द्र इवेखाधवेे गच्छ्छातगतागच्छतिनिगेताद तव्रगच्छांतगंतानां खघ्ठानासपिच्च्खच्दुन्नातं गच्छनिगेतानां पुनराद्ययोहंवोरग्रह 





प्टद्सिग्रहः तन्या तावद्ेवति तदनाखनष्येदसा अ्यलाण्डिणातद्या चरुख्टोडखसारुख्टडमात' द्रव्यं ुनःसावरेधं वाखा ' 





4 वाका क 


~अ 1 ~ £ ~~ 
च्विरदयेवना ततलिरवगष्पचत्कन्व दोषाः दव्यपिग बालाद्याङ्गलूकन्तल्निख केनासि शतएवस्तरं तदिन्ता नकछतादेष खगम 


(. 


। ^ ~ 


॥५; 











५ | || 





“व 
१२ 
॥ 
॥। 
1 
(१ 
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अराचाराङ्गसुल । ८७ 





[द पिंड * = = + ~ “~ पिंड पसेदितीवापिं = [4 [व + [९ 
अदाव रादोच्या पिंडरणारूसट दये संसद मन्ते तनल््वदोच्चापिंडसखणा अयापरोदहितौवापिडपणा सुखटोहस्तः संरटट'मात्रकनि 
त्यादिखगमं अदावरातच्वापिंडरखाइ खलुपारौ रंवा४ सन्तेमत्तिवाखड्‌ ठाभवन्तिगाडहावद वालावकम्य्रकरीवाते संचरं यरचरोखयि 
शवसवेखभोयणजाए सउवणिक्छिनत्तपुवेसिया तंजदहायालं सिवार्पिंडगखवासरगं सिवा परग'सिवावरर्गसिवा प्रहपुगएएजाणेच्ना 






असं सद्र येसं सद्र न्ते संखट्रेवामन्त असंसट्ेसत्त सेयपडधिग्रद्धारी सियापाणिपडिगाद्िएवा से पुव्वामेव अआलोरएन्ना आसति 
वाभगिगीत्तिवा एतेणतुम॑ यस्तं सट चये खट एवामत्ते ण अस्थि पडिगम्गदगं सिवापाणिंसिवा निडट्टउवितुद्लचाह्धि तद्प्मगां 
भोयगजायं सर्यवाणंजाएल्ना परोवासेदिन्ना फ्ाखचंएसणिज्जं जावपडिगाड्न्ना तच्चापिडेखणा अयापराटतीया पिंडेपणातद्य 


धादृसखल गन्नापकापेन्तया प्राच्यादिषुदिचखन्ति केचित्‌यद्धालवो ग्टदपत्यादयः कम्म करीपयेता सेधांच र्देषुखन्यतरेषुमा जनेषु 





` शिलंगाचायैरत टीका 
तनानि कर्ममपारानस्यानानि उपातिक्रस्यसस्यमपरिहत्य माटस्यानपरिडारेणए म्लानायवादद्यादाट साधुससीपवादरेदिति पिंडा 
धिकार सप्षपिंडेपखाच्धिरुत्य तरमा ष्यडेत्यादि यथश्चब्दोऽधिकायन्तरे किमधिकुरुते सप्तपिंडषराः पानैपणाखेति अथान 
न्तरभिचच्नीनीयात्‌ कासप्तपिंडेषणा; पानेपग्णाद्चताश्चेमास्तद्यथा अङ्ाससं स्रा उहडाचष्मलेवाडगद्ियापगदिया उच्छितघम्प्न्ति 


भण 
॥ 


सखतरचदयेसाघवो गच्छातगेताच तल्नगच्छांतगतानां खप्रानामपिग्रडणमनुन्नातं गच्छनिगतानां पुनाप्रनराद्ययोदंयोरग्रहः .पच्चखमि 


~+ 








ग्रहद्ति तन्ाद्यांताकहशेयति तद तामध्य ्टचित्यलं कार इमाम्रयमापिडषग्णा तद्ययाच्सुखटोदहस्तो असं खुटचमात्नं द्रवय॑पनःखाव 


शेषंबास्यान्निरबयेषंव( तत्रनिरबेवे पचात्वम्द्ं रोपस्लतथापिगच्छस्यवालाद्याकुलत्वात्न्विपेषे जासत्वतणएवद्टूते तच्ितानरूता रेप 
तिं [4 [क = = (4 [4 पिं \ 
सुगमं तथापराद्ितीचापिंडेषर्ण तद्ययासंूषोदसतः संृटमातकसमित्यादिष्छगमं अयैषराटतीवा पिंडेपस्णातद्यया इर्ठलुमन्नाम 
काेचया भाच्यादिचुन्तिकेचित्‌ चद्धालवस्ते चासी ग्टदत्यादवः कम्मं कारीपर्वन्तास्तं पांच रदेष्वन्वतरेषु नानामकापटेहभाजनेषु 











| तिगादहावतोगाजावकम्यकसेवाते सिंच णं असखयरेखविच्डवद्बेसुभोयणनाण्डडव णिकिन्तपुव्येसिया | 
| तंजद्ाथालंसिबापिद्रङिवास्षरगंसिवापरनं सिबावरगंसिवाअहपुणरवंजाणेच्जा अतंसङेहत्येसंसट | 
| सत्ते सट हत्ये चरस सदं सत्तं सेवपडिग्गदहधासोखियापारिपिडिग्गद्धिरवासेपुव्वामेवच्ालो एञ्जा अख | । 
सो तिवाभगिलोतिताएते संतु प्रसं सद्र णत्येरसं सदं णंम तेण सट एवाहत्येणएय सं सट एस ते णं 
| ॥ 
| | 





सषा 
' चद्धकसंकरकन्स करो एतलाने'घरिद'अन्नरेर्‌ नानापरकारभाजनेखाहारडबनिक््छन्तमवेखियाकडतांघालयोड्ध तेभाजननेद्ार्‌ तेद 
नानासकनहेद्धे थालंसियाकहता खालनेविषे पिदढरगसिवाराडलानेविपेतथाखरग'सिवाकडतांयरिकाडनीपनाव्यो जेद्रलीद्रकीपीा | 
्प्यदिकपरन'सखिवाकरदता वं ्ननोनोपनोदन्वडिक्ना दिक वरग सिवाकाहतां रत्ादिकनिष्यन्रमडावं ल्य एहवापातनेविपे पड्िलोः | 
षालोग्क्यो्छद. अयद्िवे तेखाधु एचरवोजाणे.असंसद्ं इवय दाथखरलोनङदसंखषेमन्त लििकरीाडारघे तेखर खो श्चयवा 
, संसद हत्य उायघरद्ोडइ. यालरदेवानोखरद्योन्धइ तो्छ खाडहारलेस्य॒ ण्दवोजंदने अभिग्रहविशेपद्द्‌ तेपडिग्गदधारःी स्वि | 
। रकल्पमीड्धद्‌ चथवापास्णिपखिग्गदएसिया जिनकस्मीड्धइ. तेसाभुपड्डिलों तेन्वाद्मरदस्तपालादिक अलोकेयालोकीज्न चथायोग्यजा | 


| सौग्टदस्यप्रतिदकरेन्य दो आयुष्मन्‌ चरोवडिन-वु सुभान ' एखवे्डरुदाविना ₹दर्तिद'ययवापातिक्ररी-ययवा खरसेनदाधि अयवा 


न ~ ~~~ = ~ =-= =-= ~ ~ --------------- -- - 
-दौपिकाटीका 1 


1 
॥ 
| 
॥ 
पूनसुत्न्ति्मशनादिस्यात्‌ भाजनानिस्याल्यादरीनि ख्वोघानिनवरसर्गं -शरिकाभिःठर्तं प्म दिपरंवंशनिप्यस्वखन्दमादि वेरर्मन. ॥ 
| 
४.३ 
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गीदंगाचार्यं छतटीकां 
पर्वमुत्तिप्रमगनाद्िखान्गाजनानिच स्यालादीनिख्वोध्वानि नवरसर्गसिति गरिकाभिःरुतं्टपदटिः पर गवंगनिप्य' छष्वजादिपै 
रग॑ंमरणादिमावं खय गेपंखूगसं यावत्परिवद्धीयादि चव्रचरच्टासंख्ट खावगेषद्रव्यंर्टोमगाम यु चाटमोभंगः संखटोदमः 


संखटं मात सावरुषद्रव्यमित्य वं गच्छनिगतानामपिकल्मते गे पास्तुभ गागच्छांतगतानां स्टूलायडान्याटिकरं कारनामाच्िल्यक्नयने 


























स्सिंपडिग्गहगसिवाप्रणिसिवाणिदद्रखविव॒द्रलयाद्धि तप्पगार मायण्नायंसचवा णं नाएञ्नापरा 
वासदेज्जा फ्रासुवंएसणिच्ज जावलाभेस ते पडिगादच्नातचापिडसरणादावगाचरत्यापिडसग्ासे 
भिक्ख.वारस ज्ज युणनाणच्नापिह स्रवा जावचाडलपलंवंवाय्स्ि खलुपडिगाहितंसि प्य पच्छा 
कम्म अप्प पज्नवनाए तदप्पगारपिद्धवंवा सयंवानाएन्ना जावपडिगा दव्ना चडत्यापिंडसगास्रहा 


भाप 
पातिद'करी इभिपटडिग्यदकदतां पात्रनेविपेवालीदेडि दइगिपरितेच्वु"यादहार खापुयापमांगे अयवाद्यागिनो ज्यस्तिदने' अप 





गीदे तोतेसाघुप्राङकण्यणीवच्रयनपानाटदिनागीपडिगादेएव्ीजीषपिडे पणालाग्पिवी३दिवेच उवी पिंड पगाकदे्रदावराक०अवदि 
वे"अनेरी चयौ पिंडेषगाकद्ियेद्े तेभिक्तसाध्यभिग्रडवियेपधारी जेच्चगनादिकलाणे तेकोयपिद्धयंवाकदता पुदधकम्यालयादिक 
नोप्राख्कलागें तयाञ्नेरावग्णापद्‌ क्रे जावचाउलपलंबकदतां नेखनातुरुपग्दाकौषाद्धद एदवातंदुलामाखकजाणी तयादशितंटडा 

दिकिलीेद्ध ते अष्येपव्नवनाएक्इतां चल्पलेपपच्यात्कर्म्मादिक् दोपक्ादनदहैलागे एच्वेंजाणी चपुणयक्ती ग्टदपतिनेघरियावै 
अथवात्तेग्य्डस्य आापुगयकीयापे तोतेसाधुच्रापणेां पडिवन्या ततविगेपनिरतें . मराखकनाणीलाभिरखते पडिगाद्े एचरव्ीपिडं 








दौचिनच्छटीन्त 
टमात साव्यषद्रव्य इत्येव समो गच्छं निग तानामपिकच्पते येपास्तुभगा गच््छान्तगतानां द्टलायेंदान्यादि कंकारणमाचित्यकल्पते 
श्रदहावराचडवयापिंड खगा सेभिक्छ बा रदेच्न' एुणलारेन्ना पिद्धयंबाजावचालपलंवं चस्यि'खल्पडिगाडि्चसि प्ये पच्छाकर्न 
चप्मे पव्नवनाए तदष्पगारटपिद्धवं बा फायंवाखवं वाणयनारएन्ना जावपडिगाद्ेव्ना चऊव्यापिंड खग्णा चवापराचतुर्योपिडेपगणा 
अल्पलेपानामसवत्मनरेवं च्रल्पलेपलानोवात्तद्यया एयकसितिभग्नयाद्वाद्यपगततुपं यावत्त दलपलंबंति भग्नयाल्यादितंड लान्‌ 











सिलं € 
गाचायरुत टीका 


म 
ट्ट सआआचागाद्गःसुल । 
ऋष = _ =, 4 म = 9 ५ [4 
खादिमयवंम डाव ष्ल्वं गेपंरगसयावत्परिगच्छायात्‌ अवचसुखटासण्टट खावगपद्रव्यर्टो भमगाखसपुच्टमाभगः सजटारिम्तःसद 
इति सपराचठयीं पिं डषगास्पलेषाना मख्यत्युनरेवमल्पलेषं जानीयात्तद्यवा टयुकसिति सुग्नथाल्याद्यमगततुपं वावत्तंडुलपरलंव 


सिति भुग्नथाल्वादि तंदलानिति अत्रचश्युन्ादिके ग्टहतेष्यल्य' पद्यात्कम्म्रादि तवाल्य'प्वावजातमल्प' तुषादित्यजनोयसि 
त्य वं प्रकारमल्परलेपमन्यद्पि वल्लचनक्रादि चाव्रत्मरिग्ट्धीयादिति अयापरापद्मी पिंड वणाप्रण्डीतानामग्णया अपिनेवा म॑ग, 





वरापचसापिंडसखरणासेभिक्छ.वार जावसमाण उगाहि तसेवभोयणएजाय जाणेन्नातंनहा सरावंसि 
वडडिम॑सिबा कोसगंसिव7यद्पुणणएवंजारेच्ना बद्ध परियावस्‌ पाणोसु उद्‌ गल्तेवेतद्प्यगारःञ्रस 
णवा सर्य॑वपणंजाणेज्ना जावपडिगाद्ेच्ना पंचमापिंडसरणए अहावरादट्मफिंडेसणासेभिक्ड वा९ 


1. उग्गहियमेवमोयणएजायंजारेच्ना =ग्वसच्ट्ाएयङग्गह्ियजलचपरष्राएयग्गद्ियं तं च प्रायपरियावख 
~} =-= 


म 
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आचारङ्गसुल | 











भाषा 
सम्पा हिवपाचमी पिंड सणा अवद्िवे पचमो पिंड पण्पाकच्ियिकत तेसाघजेदमजाणे एययनादिक उग्गदियमेवकद्तां जिमणब्दार 
नेजिनसिवाभणी भाजनिषाली तेहययागलि्टकयोदधे तेभाजनविशेपकडहे सरावंसिकतां सरावत्ते डिंडिमसिकद्ितां कासानेभाज 
निकोसगंसिकहतां सगषदे शप्रसिद्धभाजनविशेष एतलाने विपेवाल्योडधद्र तथाकदाचितेणे देणार पदिल्तें पाणौयेहाय अयवामा 
जनधोयेएडद्‌ ने सचित्तनी संभावना तोर्लेवेनिषिद्धद्टे नलेवे अथवलीदमजाणे बड्धपरियावन्ने पाणौखूदगलेवे दसतादिक 
ने विपे उदकलेपपाणी नोलेप बद्धपयीपरन्रपरि णम्योजाणे एतावताषणीवेलाडदै सचित्तनोखंभावनाद' तेहो्श्नादिकदेषछी यापु 
णमागे अयवारटदस्ययापयकीसापे एवे पराङकएपणीय लाभिख्छ्तेपडिगाडहे एपंचमीपिंडपणालजाणिवी द्िवेषट्रीपिंडपणा यदा 
चरादष्टाक^ अथष्िवि"खटरी पिंड षणाकद्दियेष्दे तेखाधुजेद्रमजाणे गडस्यिद्"खापे अयिख्नयवापारके स्थिडाडलादिकभाजन 
यकी नाट्‌आादिकस्योः ऊपाद्यो पर॑यागलिदरलीसोनयौ विचाल्लेजवत्त' दसिप्रस्ताविखाधुजे परुरःकर्मदिदो षनजाे तोतेयादारया 








| 
॥ 





दरौविकाटोका | 
अत्रच भुकादिवेः ग्दतेप्यल्प' पञ्चात्कम दितथाअस्प'पययनातं अल्प तुषादित्यजनौयं इत्यं वंप्रकारमन्यद्पिि वह्ञ चनकाङ््यावत्म | 


रि्टक्कीयात्‌ अरहावरामद्धमापिंड सणा सेभिक्खवाजाव उवगदियमेनं भोयणं नाणोच्नातजहासरावं सिबाडिं छिमं खवा कोसगंसिवा 
अहपुणणवंजाणेज्नावडपरियावन्तपा णणैडदगल्ेवो तद्ष्मगपरंअरणंवा ४ सयंवाणंजाएव्नाजावपडिगाद्ेज्ना पञ्चमापिंडसणाचयाप 
रापश्चमौपिंडे षणा ्रवरटहौतानामतद्यया सभिचुर्योबदुपद्धेतमेवभोकत्‌ कासस्यभाजनखितमेव भोजनजातंढौकितंजानीयान्तुनभज 
नंदथैयति तद्ययाश्रावंपरतौतं डि'डिमंकांस्यभाजनं कोशं भतौतं तेनचदात्राकदाचित्‌पूवैनेवोदकेन दस्तोमाल्कंवाघौतं स्यात्तयानि 
पिद्ध॑ ग्रदणं अथपुनरोवजानीयादडपयौपन्नः परििणतःपाप्यादिपूदकलेप ततण्व॑न्नात्वा यावक्ग्ट्धीयात्‌ चदावराख्टा पिंडसणा 
सेभिक्छूार उम्गदधियनेव भोयणजायजागोन्ना ज॑चसच्रहाए पम्गद्यं तं पारिपरियावख' फार्यं जावपडिगाहेन्ना छटापिंड रुणा 
शिलंगाचायरूत टीका | 
तद्ययासभिचतु्यीवड्पद्हतमेव भोक्‌ कामस्यभाजन च्खितमेवभोजनजातं ढौकितंजानीयात्तत्युनभौजनं दभेयति तद्यवा्ररावंमतौतं , 
िष्डिसंकोखभाजनं वोशकंमरतीतं तेनचदालाकदाचित्पूवेमेवोदकेन स्तोमात्रकवाधौतं स्यात्तयाचनिषिद्धग्रहयं चयपुनरेवं नानी | 
यादडपयोपन्बः परिणतःपास्वादिपू दकलेषसलतपवंन्ञत्वा चावत्र्णौवादिति अयापरापटीपिंडे षया भ्रटीतानामस्वायं परायै 


तंपाणिपरियावस फासुयंजावपडि गाडव्ना छटापिंडेसणाञ्चहावरा सन्तमापिंडसणासेभिक्छ. वारे 
जावस्माणेवह्उञ्भियघम्मियंभोयखजायंजाणेज्जनानं चस वडवेदुपयचछप्पयरूमरमादण यतियि 
क्ििबणबसणौमगारावकंखंति तदप्पगारः उच्मत्यधस्धिय॑मोयण जायंसयंबाणंजारेच्ना परोवासेदे 
च्नाजावकासुयंपडिगादेन्ना सत्तमापिंडसणादरचे याचो सतत्तपिंडेरणाग्रोयहावरासत्तपाणेसरणाञ्रोत 


यक 





जापा 

स्थकौमागे सथवाग्टदस्ययापे तोतेवोयाहार उकतोएपणौीयपडिगादहे प्च्टीपिंड परा च्वविखातमीपिंडं सणा कोणतेकद्ें ' 
तेभिच्ुसाध जेदमजाणेए आदार घणोड'च्कितवम््रं दे जेच्रादारने' व्वेषग्णादिपद चतःपदच्रसमण बाह्मण अतियिदपगावनौ 

। पकएतलानवाङे एतावतास्ये न षै एदयोडज्ियंधम्दं नांखीते व्यादहारप्राख्क चलितरखादि दोपरहितलाी यापयेमागे अच ` 


| बासानिलोग्ट्डस्छ यापणोयापे तोतेसाघ्च॒ चसियदहविशेपधारो चश्ननादिकपडिगारहे एडातसीषिडोपणा एखाते पिंडेप्णा । 
1; ननन 








(षन 
णि 


९० आचाराङ्गसुल। 





| 
| 
| 





तीनाधनीकनौ पड्िलीपिंडपणाय्ससट्रा १ वीजौ संसदा › तीजीडहडाचडथी अअप्यलेवा 8 पंचमी उम्गद्धिया .५ छ्टरीप्गद्धिवा 
ईसातमौखच्छरिवधम्थिया ७ एसातद्पिंड परणा नानामजाणिवाद्िवि्तातपाचोसरणाकद्ियेके चदहावराकः अथद्िविलिमखातपरिंड प 
गाकी तिमखातपारेषरापगलजाणवी तव्यखलद्‌माप्टमा तिद्ाएपदिलीपाणीनी एणा अयसस्य जिमपिडनीएणणाक्ी तिस 


| 
दीपिकाटीका 





` अथापरापटीं पिंड पणाग्रररदहीतानामखायं पराथेवा पिठ रकादेगहत्यचद् कादिनोत्‌चिता परेपचग्य्डीता मअवक्जितायसाम्रकर्पग 


, डंसगा सेधिक्ख, वार्‌नावसमाणे वद्धऊच्छरियधन्दरियं भोयर्णजागोज्ना जंचन्न वद्वेदुपय चडप्मयसमयालादण अतिह्टिकिवगवणीम 
गानावकं षन्ति तदप्यनार्डज्िवघम्यियं भोवणजायं खयंवा परोवाचेदेव्नाखन्तमापिंडसणा चअयापराखप्नमीपिंड)पणाञ च्छतघ 


प 


शिलंगाचायै छतरीका | 
वापिटरकादेरहत्य चद्कादिनोत्‌चिप्ना परेणच ग्टदहीता अ्ररजितावश्ा मकपेण ्टदीतानां पातरद्धितांवा पारिएिपर्यापन्नां बा प्रा 


कापाल्लणवीपन्रावा तवामतांदसस्ितांवा वावलत्मतिग्क्धीयादिति ययाप्रयासप्तमी पिंडे पणारव्ित घम्मिंकानान साचखगमाः 
आखचसप्रसखयपि पिंडषणखखंस्पटद्यधटम॑गका भनया; नवरच तुध्यां नानात्वसितितस्या यल्लेपत्वाव्ध"खष्ाद्यभावद्ति एव पानेष 


-------"=------- 











त्यखलु इ मापटमापारेसरणचसंसषटं इत्येतं चेवभाशियन्वंएवरःचछत्थाएाणुन् सेथिक्लूवाभि क्खु 
वाजावसमाणेसेन्न युणपाखगजायं जाणेन्ना तजनहतिलेदगंवा हशेदयंवा जबोद्ग'का चायामं 
वासोवीरवा खुद्वविवडंवा चस्सि खलु पडिग्गाह्टिवं सिखय्पे पच्छ7कन्स तदेव जावपडिगाच्ना 
इ्ेथासिं सत्तर पिंडेखणाणंसन्तर्हं पारेसखाणं चरएयरपडिमंपडिदन्नलाणेणो एव॑वदेच्जामि 


[1 


¦ ग्टहीता तांतवामृतां ्राखटतिक्रां पात्रपर्यापन्न वा पात्रद्ितांपाणिपर्यीपन्नवा दसस्ितावायावत्मतिग्टक्तौवात्‌ अदहावसासत्तमापि 


क 11 





ला 


कथि 


इजनाशिनी १ बीनीउदडी एपपुर्ए पिंड चणानीपरि द्र जा शिवी दिदेव ख्यीपायोषरणयनो जेवियेष्ड तेदे्ाड दे नवरवादडतारयिंडोष 


॥ 


+ 


व्ियिचेभिव्छ क० तेाप्रनेपाणौ 





वकी एतलोतिेपचखल्ीए न7णन्तचखयौ पाणेषचानो नानापय्ोकदतां यलुक्ञप्रकारचहू ते 


9 


एडवानाणेडदेकेदा तिलोदकतिलघोवगनो पाखीतखोदक दवसनोपागोजवोदक्जवनोपाग्णैेयायासजखामणसोवी रकांलिकारि 





करुहविवड' ऊण्टो पराणीनिन्म लो इत्यादि पायौ अल्पलेषनाणोरतलेद्यो भावसाधुद्मजाये द्ैखियाखीलीषे्ध'तेखप्प पच्छा 
पचचात्करम्नं देवान डी लागे डा अल्यगब््‌ ्भाक्वाचीजारिवो रच्वोमाखकएपणीवनागी प्ाीपडिगा छ इहां चागिलीपारोषगा 
पिंड चण्यानीपरिनाणिनी इतिभावः च्विखासुने एचवावतविगेषपालतां चभिसाननकररिवो एभावदेषाडं > इश्च या इतिकडतां | 
इसमृज्िलौपरिद्रखातपिंड षण्णा उातमायोप्यामाडिलौ अने रोएयन्यासाटुपडिवनतो गदर्तोड' तोनो प्ंवद्नादरमजे्रायलि , 


दौपिकाटीना 


भिकानासन्ताचग्डगमाच्रह्ावराच्रोसन्तपारेखणाय्चो तलद्डल्षटमापागे सरणा खंसटेवयेयस स्धेमन्तेतं चेवमा यिवव्वं लवरःचर्लयाए 





नायन्तचे भिन्खवः२ जावखमायदेव्न' युजायोच्नापागगजायं तजदातिलोदगंबातुसोदयंव! जवोद्गंवाचाचा संगा रोवी रवाखहइविय | 
ड वा अस्थि खदुपडिगाल्विखि च्म पच्छाकस्् तदेन जावपडिगाहेज्नाएवपानपच्छख्पिनिवा भ॑गकाच्ायोज्याःलवरञ्चतुव्यांनाना 

॥ 
त्वंखच्छन्वाच त्वा चल्पन्तेपत्वं ततचरुखटाद्यभावः आखांचएप णानां चथोत्तरविद्धुद्ितरे तरखाद्ेषएवक्रमः इच चासिं सन्तर्हपि 





[| [० 


ङ स्षासःसन्त्' परोद णार अन्तचरपडिवन्नमारेणो एवंवदेन्नासिच्छापडिवन्ा उल एतेभवन्तारे एवाश्योपडिसाद्ो ध 


> व 4 


1 = 
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= त 
आचाराङ्गसुच । य] 


~ +~ ~~~ - -~-------------- --~------------- ------- 

















शगिलंगाचयकतटीका 
कास्चायोज्ना नवर॑चतुष्यीनानात्वं खच्डव्ाच्चतखा्ल्पललेपत्वं ततदसंरख्टाद्यभाव दतिम्ासां चेपणानां यथोत्तरं विदधितारतम्या 


देपएव क्मोन्याय्यष्ति स॑प्रतमेताःप्रतिपद्यमानेन पूव प्रतिपन््र नवा यहिषेयं तद्ययित॒माद णएञ इयास्िमित्यादिदत्यं तासास 
। प्राना पिंड पणानाँपातपणानांवा यन्यतराप्रतिषद्यमानो नेतददेन्तययथा सिथ्याप्रतिपन्ानसस्यक पिंड पगाद्यभिग्रहवन्तोभगय 
न्त;साधवः अहमेव कःसम्यक्‌ प्रतिपन्नो यतोमयाविशुद्धः पिंड पगाभिग्रदरूतः एलिद्चतयानदूत्य वं गच्छनिगेतेनवागच्छ तर्मत्ति ' 





। च्छापडिवरएखलण्तेभगवंतारो अहसेगेसश्म'पडिवस नेण्तेभगवं तारोएयाजपडि माचोपरडिवल्नि 
त्ताणविदहरतिजं चश्रहमंसिण्य॑पडि मपडिवन्नित्ताणं विहरामि सव्व वेतेजिणाणाण्डवद्टितास्ररेख 
समारीतेएवं चणविदरति एवं खलुतस्सभिवचुस्सवा भिव्खुरणैएवा सामग्गियंद्ूतिम्रथसपिंडषणाध्यय 
नं षमापरंसेभिक्छ.वारेयमिकंखेन्नावस्सयं एसित्तएसेच्रणुपविसित्तागामं बाणगरःवाजावरायहािं 





भाषा 
, करीय्ये तेनबोलेतेकद्ेषे मिच्छापडिवन््रा एयनेरासाघुसिष्याप्रतिपन््रकदतां समस्यक्‌पिंड षणणपानेपणा ऊपरियत्ननकरे एकड्ध' 
' एतलामाडि श्द्धयभिग्रदनोकर णद्ार््‌' एवोयन्दकारवचनकडेमनमाद्दिपुण चीं तवेन श एतले"यनेरासाधुनेयापणउतरुटेयभि 
ग्रहिकसीरीलेनौ जेकनेतेकरद्े जेएएभगवंतारो जेएभगवतसापुप्रतिमा अभिग्रहवियेपपडिवजीनेश्याद सीने ग्रामानुग्राभिविष्ठरे 
। तथाड्ध'एगजे्रतिमा चं गौकरी श्रासानुग्रामिवि्ारकस्‌ "टं एसघलाद्धीवौतरागनीौ आज्ञा मरवत्त ता अथ्युद्यतविदार उन्तममा 
` चारनापालणडार छै जेजतत्तो करी खयेच्छतेतेतलाऊपरि यवं तरीसेरे जं सकद्रतं कौर द्रं चनखकद्रतस्यमसद्दणादत्तिवष्वनातृतया चोक्तं 
जोषिदुवखतिवलयोवद्धवल्ञ्रचेलोवसं यर इन्धते रील ति परसव्वेविचतेजिग्णाणाणए दरतिवचनातृएयं पलक ° एपरवेश्तयाचारनोपालि 
बोसाधुराध्वीनोसमग्रपरों एतलेणख्याचारपालतोपूरोसाधुच्ौवौतरागेयोल्यो चौख्धम्मखाभि ज॑य प्रतिक इमयरिरदतयीमहा 
चीरिका तिमद्ध' पुणवुम्ह राग लिमड^ह एयाचाररूपरितु्हे पण्णा कररिवौष्तिद्धितौयन्युतस्कंषेएकाटगोद्‌ णकःसंप्ण ; तस्यस 
साप्तोयीमददन्तपा गच्छे विहिितसदाचारयल्लानां पंडितेपन्री साघुरतानािष्य णपाथचंद्रेणरुतिजीश्याचा रांगदहितीयसुतस्वधस्व्वा 
यवो समाप्रसिद्‌ं प्रयमपिडण्णाध्ययनं रिवेवीजाच्ध्ययनप्रारभियेष्टे प्रवमाध्वयनि घमौघारशसीर प्रतिपालिवाने' शर्थिपिंडनी 
¦ गवेपगाकररी दिविततेच्राहारकिणिरी एकगानकिलेवो इशिकारणि इचि्भ्ययनिखपाय्रय चाच्रौदरूपणगुणकद्ेर ययःतेसाधुचा । 


रिलियो्भिजंस्विञ्जाक्ताबांर किर्तीकरिवा उवस्यवं गवेचित्तए उपाच्रयगयेखिवाततग्रान्न्यागरनगरः खेडकम्नडमवदरौ पामु्पपट । 














~-~~---- ~ ---~ 


टीपिकाटीक्ञा। 
1णंनिदरन्ति जघच्दमंसिपएयंपडमं पडिवच्िन्ताणंविदरामिसव्वेएच जिगा णाणएच्यद्धितः यन्नोद खमादि्ति एवद्टमविष्टरन्ति एवं 
वि $ म क त 1 
ग्बहतस्वसिव्ुस्पयारेसामन्पियि पटं गग्यरविदयसूयव्ड घ पट स नस्कयस्पसम््त्त इत्य तासासप्तानापिड प्राना च्रन्यतरांप्रतिपदंमा 


०० 


3: स्यदपिं | = खेप [8 त 
नोमोतददेत्‌ त्ययासिय्यापतिपन्ान सस्यद्पिं ड पणा्चभिग्रदयन्तो भगवन्तःखाघयः यचमेवेकःसग्यकमतिपन्न यतोमयाविद्युद्धः , 
({ < > नि ०, *\ ग्रहबन्ते [र ( 
पंड`पगणअभिग्रर' लतः एनिदखनतयादन्य यं परिंड पग्याभिग्रडवन्तो नट्या; वर्तेमगवत्तःचाधवः पएताःप्रतिसाः पिंड ययादाभि 
ग्रहश्चगेपाद्ग्यरीत्या म्रतिपरद्यग्राादुग्रामविष्टरन्ति यांचान्परतिमाप्रतिपद्य विहरामि सषयप्य तेलिसान्नाया समुल्वितासभ्यद्यदपि 

। चरि शा.सटन्ताः तेचान्योन्दसमाएसिना योयस्यगच्छातगताददेः समाधिरसिदितं' तद्यधासप्तापिगच्छवास्िनांनिगच्छनिगदाना खार 
ग्रः पष्डरुसिग्रहः इत्यनेन विष्दर नि तेखये पिजिनाच्नानाति लंघते पत्तस्यश् चो निन णावासाममो दपि भाच यर,ज्न्‌ः 


च 
5 का ~ [व ~ व ~~ व ~ 9 का < 
२४ 
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क. 
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९९ , अआचाराङ्गसुच। 
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| चीमव्मांगखद्ितीवनच्छुतस्लन्ये प्रवमाध्ययनस्छ पिंडे चन्णस्यखप्रयपिका चीटदतूखरतरगच्छेत्ी जिनः चीजिनद्म 
सटरिविरचितायां चीज्ाचारांगप्रदीपिक्तावां पिंड पग्चाध्वयनं प्रवमंपरिखमान्न' उक्तप्रयमाध्ययनं खांप्तंहितीयसारभ्यते चस्यचाच 
ससिसंवन्ध; इन्दानन्तराध्ययने घरमघारगसीसरतिपालनार्थे पिंडग्रदरगविधिसक्तः खचग्टरीतः सन्ववस्वसखागागिवेग्रतिचदेमत्रे 
व्य॑ञ्रतस्तद्नतरुणदोषनि सम्पा हितीचंयव्नःपयानामक सध्वयनंनिरष्वते अचच्दं गार्याधिक्नारोवया तवप्रयमोदटू यकेवसते 
राघाकमदयोदोषाः ग्य्टखादिसतंसक्त प्रत्यपावचर्व्ित्यते इत्यवमर्थाधिक्नार हितो योद्‌ यदेगोचवादिदटीषा वद्धप्रकासयन्नाल्यागद 
प्रतिपाद्यते दूत्यवमर्याधिजारः टतीौवोद्‌ श्के उदहनमादिटोषपरिदारिणः साघोर्वाच्छटनाखात्तत्मरिदारेचतितव्व' तवाखाध्यावातु 
परोधिनिखम विषमादौप्रतिचवे ऽनिजैराथिनासाघ्रनास्वातव्य' इत्यदमयौधिारः चयद्धूतातुगमे द्लसह्वारवितव्य तच्च दं देभि 

। 


क्ड.ना२ चभिकंडेव्ना उवस्यचपविसिनत्तए चेचगुपविखिन्ता गासेबाणगरवा जावरावदहा्सिंवा सेव्न पुयाखव्छयं न7गेव्ना सवंडंर 





' पाणं जावखन्ताणवं तदप्मगारेउवन्रएनोढटारंवा सेवन" वानि खो हियंवावेतेव्ना देभिन्ुगप्ा्रयं वति एपिंठयद्यभिकांदेत्‌ ततोन 
| „ (६ 
शिलं गाचावकूतटौका 
नापिगच्डातगं [जप (० ०. > ५ तरपि | पगाभिग्रदवन्तः कर्‌ तद्‌ 

' नवा समद्याद्रश्व्यां नापिगच्ंतगं तेनोत्तसोत्तर पिंड पगणादमिग्रहवता मूजैयुतरपिंडं भिग्रदवन्तो टूष्वाद्ति चञ्धदिषेचत 
# > ४ 
॥ € (७ ० _ = £ नग्रददिये । । 9 {चां क 

येति चरएतेभगवन्तः साघवणएताःग्रतिमाःपिंड) शग्पाद्यभिग्रहविवेपान्म्रतिपिद्य ग्यदीत्वाग्रामासुय्ामं विडरन्तिचवायोग"प्टन्ति चाचा 


, इंपरतिनां प्रतिपद्य विरानिरञ्पये ते लिनात्नावांजिनाज्नचावा समुचिता अग्युद्यतविदारिः खटत्तारोचानेन उनाधिनायोवख 


, म्छतम तादेः खम¦धिरभिडितसद्यवा सप्राधिगच्छवाखिनां तन्तिगं ताना ठदवोरग्डः पञ्चस्तभिग्रहद्त्यनेनविद्धरन्ति वतन्तदति 
, तवाविडारिण् सदे पितेलिनातिलघन्ते तयाचोक्गं जोविडुवत्यतिवत्यो व्वल््चेलन्रोव्करथरदूनड्ने रीरदेति पर सेविवतेलिया 
¦ णा पलत्तखभिचोभकुख्यावाचासभर संख भिकमावो वदालोलपेवन्टैनमिति द्वितीयच्छतसन्पो भवमाध्ववनटीका परिमल 
, उक्ता रवनाध्यवनं खाप्रतं हि तीवमा रस्व्वे असय चायमभिसंवन्धः दइढानन्तराध्ययने घर्धरार्यसैर मरतियालनायैनादावेव पिंडग्र 
` हणविधिदक्तः खचग्ड्डी तःउन््वश्य मल्पसागारिकेमतिन्ये भोत्ाव्यदूति अतसप्रतयुणटोप निरूपर्ायै हितीवमभ्ययनसनेन संवे 
¦ नाचातखासाव्यवनस् चत्वारयद॒वोगहाराणि व्यावर्णनीयानि तवरनाननिप्यन्ने निच्ेनेयन्नणयेत तच्वानिेपदिवःनाव सिंडेवणा 
` निद कतियेल संमवतितांतत्रातिदष् वमगाववाच्रपररााद निरं ली चवयाचोग' संभवंद्ितीचयायया ानिर्मौव्यनि्देम इ ठतीय 
, गाच्ुयासब्वाषद्कनि चे पराप्तेनामस्यःपने चनाइत्यनिडुं ्रिलदार दनेत्वादिं द्रव्यगव्नाचेत्ररव्याक्तालथव्यसावणव्नाचतचचाद्र्य 
, शव्नातस्यं मतं तामिवदयेवति कौडयौखाद्रययव्ना रंवतानांयोचये त्वेवं ज्ातव्यामविग्यतिद्र्यथन्नाव्याचिस्वाखवारह ति-वडेत्यादि | 
, चिविधाद्रव्यशञ्नाभवति तद्यवाखचित्चाभियाचेति ततरखचित्ताए्यविकीकायादौ यचिन्ताततरैवमाडच्ि सिच्ापि 





= त ~ 
तख्वाद्पारयात ऋध 
1 € किल--7उ्चिष्यति चलतर्सि ~ प्रग्रादिक्तरेतं [नक व ध । 
` कखचित्ताचुन्तरगावचा खतएवचि क्तिकमारविष्यति च्वेठसितिवच्तेतरयव्वा खावयम्रग्रादिक्नचवेत्े क्रियते क्नलशव्यातयावस्विन्न,तु 
€ 


वध्वाप्दिकिक्ार्ह ॐ, [3 तत्रखचिन्तदव्यग्योदादरश्यारेम के € क १. 
, वध्वादिकेक्ादेक्ियते तत्रखच्तित्तद्रव्य्योद्ाचर प्याचेमाङ उदःरेत्यादि अखाभावाय; 


१ 


कयानकाद्व्खेवस्तरटं एनखामटव्यां दौ 


, स्वातस्तडत्कलव्रलिं गासिष्वरानो वपम देयेपलि" निवेष्ठचैौर्येखवन्तं ते तवोचसनिनीफल्युसतीनाम तलक्दाचिन्नौताभिघानो | 
¦ नेसित्तिजः चनावातस्ाभ्यांच मरतिपन्दतयाच पर्युनत्योत्तययानाचमद्रकोऽत्रखन्यदातदायनद्याकं यद्ठिविना्यायसविव्वतौत्यतो , 
निश्नैव्यते तस्डहटनान्ताग्यां निद्धी र्तिः सताव्यां मदधेषसावन्बः अतिशानमग्रदीद्ययानादं गौतमोभनालिचदिसल्ुसत्य्‌ दरडिदावे | 
तचन्छधिनरीच्छन्चे ठन्ति सेवफलुुमत्वमत्यानां लइत्वात्पदिस्ानि नौ उत्कलअलिद्भौनेसिन्तिकौखातचोर्महया सौ तयप नेमित्ति 

| नेलिक्लौटितज्त्यतचल्मतिन्नासाच्य सू्मेपान्तरच्छिगं त्तः उर्भेपाचववर्प्पकालेन जाताचतसदयुखारेववान्यराजातं मरनेग्रापद्ीरुम ` 
¢. चटित द्ग्धाच यौतमेनापि फकलूदुमत्या °दूर्दमाटदित्वा खावयेषनौवितदेद्ाया उमरर्छिप्त "दत्वा उचित्तद्रव्ट्चजेति 





न 








4 । 4 
` आचाराङ्गसूल । < 





इविहित्यादि देविेपरकारावस्याः साद्िविधातय्युथा षद्धावविषयाकायवि षयाच तत्रयाजीचो चत्रौद्वि 
कादौभाये यदायखिन्‌कालेवन्तं ते सातस्यषद्नावरूपाभाव श्व्याशयनु ` शव्यास्थितिरितिरुलवा तथास्त्ादिकायगतो गमैलेनद्ितोयो 
जीगसस्यस्लाादिकायएव जावशव्यावतःस्त्रपरादिकायेखखि नेदु क्ठितेपत उयितिवातादगवस्णएव तदन्त र्तीजोवोभवत्यतःकायनिषया | 





भावशज्नादिपेति चध्ययनाथौ धिकारः खव पिशव्नाविषय उदं श्रायौधिकारपरतिपादनायनिचुं क्तिखुदान्हसन्बेत्यादि सर्वेपि तयोषयु ट्‌ श 
कायद्यपिशय्या विशरुद्धिकारकासतथापि भत्येकसस्िविेपस्तमं ले्तोवच्छद्ति एतदेवाह उग्गमदत्यादि ततप्रयमोद्‌ शके वसतेसन्न 
मदोषा ्राधाकस््दयस्य्या ग्टद्धादिरंसक्त मरत्यपायदचिंत्यते तयादिती योद्‌ चके शौचवादिदोषा वद्धम्रकारः शव्या विवेकःत्या ग 
म्रतिपराद्यत इत्ययमथीधिकारःतद्रण्त्यादि ठ तीयोद्‌ शके वतमानस्योज्गमादिदोषपर्डारिणः साघोयौखलनास्यातृत्तत्म रि दारोचत्ति 
तव्य" तथाखाष्यायालुपसोधितिसम विषमादौग्रत्तिख्ये साश्रुनानिजंसायिना स्यात्तव्यभित्ययमधिकारः गतोनिद् ्यलुगमो अष्ना 
्धत्रातुगभेखत्रसुखारूयितव्य' तच्च दं सेभिक्खवेत्यादि सुभिन्तु सपाय वखतिमेषित' यद्यभिकां तेत्‌ ततोग्रामाद्किमवुप्रविशन्तत्रच 
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| 
} 
| 
| 
| 





वासेच्न पुणडवस्सयंजा रेज्नास्रंडंसपाणंजावसंताणयं तहपष्यगारेडवस्सणणोडाणंवासेव्न वाणिसोहि 

यंवा चेतेच्ना सेभिक्ल.वार९ सेज्न'पुणडवस्सयंजाणेव्ना अप्प ड अप्मपाणं जाव चप्यसंता खगं तदप्पगा 

रोवस्सण्पडिलेदत्तापसच्नित्ताततोसंजयामेबटःएणंवा श्वेते व्नारेसेच्नंयुण्डवस्सयं जाणेच्जा्रस्सिंपडिं 

, याणणगंसाम्मियं सदुदिस्वपाणाद ४ समारम्भय खुदिस्सकोयं पाजि अच्छ ज्न अशिसट्'अभिद 
मात 

गा[सखाश्रमसवाह संनिवेशरानघानी एतल्लेठामेखावी अङपाच्यण्चवाजाग रुखड सपाण जावस्ताणय अंडगप्राणकीजहरियकाय 


इत्यादि मकंटसुतानादिके' सडितद्धद्र तयाप्रकारतेदखवे उपा्रेनोटा्णंवा सेच्न वानिरीदियंबा चेएन्नास्यानकडतां क्योत्यग 
सेज्जन'वको 
सा 


। 
। 
| 
। 
| 
| 


तां संघारोनिसीदि्यवा सन्काचएतलावा नानोवेएल्नएकतां नचौँतवेएतावतानकरे एभावजारिवोच्थेतेभिच् 

जेवलौ उपाच्यजाये अस्याडजि हां यं डकनथी इत्यादिजाव च्रष्यसंताण्यंकोलिवा बड़ादिकजीवजिदहांनयी तथाभ्रकारतेद 
वेखपाखेपडलेद्ो प्रसाज्जी संजयमेवलवग्णा सदहितवीतसमो परदिध्यतनाकरौखान शय्थानिपीधिनापूवौक्तचौंतवे तिांकरिद्रत्ययेः | 
दिवेडपाचयच्ाग्रौ उड्मादिदोषकचेे सेच्ज“प्रये तेलाक्षचारितियो जेवली पाचयनाणेद्र तेकिसोयस्ि' पडियाएकडतां 
एनी प्रतिन्नाद्‌ एतल खाधुउदिशीखकायमदी साधनोडपासयकोडध. चावककर इदंभावदेखाडद्े एकसाधसिककखता चरिदतभापिं 
। तधमनोक्तरखडार उदिौम्रा्यभूत जीवदत्वसमारं मौ एतावताछ्कायनो चार॑मकरौ उपायय्ाधाकसिंक उद्‌ भिककरे तथातिद्े | 
जसापुजदिशी वौतचल्ये ली बो साने कालि तयापानिच्च' चयनेरापा्ते साधुनेकानि्यो च्ौनोलीषों तयाचयच्छव्लंकरतां त्यादि । 
ककन्‌द्टेवाधने खयि वलात्कारिचदाल्यो तथायिखिद्ट'कखतां षणानोराधारखद्छद तेदमाडिलेधग्णी एके "यदीं तेचनि् | 








दौपिकाटौका 


माद्किसतुमरनिभेत्तलेचग्रविग्य साशयो्य'प्रतिचय मन्व षयेत्‌ तलचवदिरखाडादिकगुपाखवंजानीयाचतसत स्यानादि्कनविदध्यात्‌ 
उन पुगजांशेच्जा इत्यादिर्गसंनवरस्यानं कायोलरमैः शय्यारंसारकः निरीधिकाखखाध्यायः एतदिपरोतेत॒ प्रत्य पेच्छसयानादीनि 


1 


कुयौन्तदेवाद रेभिक्छवार्‌सेज्न" पुणडवस्यय॑जणेव्ना यणः उ'जावच्प्यसंताणगं तद्प्पगारेखवस्पए पडडिलेडिन्ता पनच्निज्ता ततो 


५००००००० 


यामेवढाणंवारेदतेज्ना डगससांप्रत प्रवि्रयगतान्‌ उन्नसादिदोपानाह चेच्जयुणवचयं जारेच्ना चस्खि"पटिवाएएग' साद्टमि 
ससुदिडध पाणद'४समारअखदिखकीयं पामिच्"यच्छेज्न'अिसद्य भिड यादट्वेतति तद्ष्यगारेडवस्यए पुटि खंतरकडवाज{ , 


~ प >£ 


५. 4 





¢ 


4 











| ¢. 





[व 
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| ` € स्राचाराङ्गनसूल 1 
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वच्यामेविए नोडाणंवारेवेनेन्ना सभावमिन्ुयेतयुनरेवं भतं प्रतिच्रयंनानीयात्‌ तद्यवाञ्रस्िपडियाए एतत्मरतिन्ञया एतानूसाधृन्‌ 

= [र ह ध £ ८ 4 तिपएवं £ न ॥ 
अतिन्नाचउदिश्य प्राण्‌ पमं नसाधम्रतिचचं कथित्‌चाद्धःकु्यात्‌ एग'खादम्बियं तिएकंसाधर्मिक साध सस्यरुदिग्य प्रतिच्रायप्रागि 
नः;समार्य प्रतिचयार्यसुपसदयं प्रतिचचंकु्वीत्‌ तयातामवसाधुखुदिण्य कीतं खल्व नावाप्त पासिच्चं मन्यस्म्मादुच्छिच ग्टरदीत यच्दच्न । 


००००७ 


चिलंगाचायेकत टीका 
प्रविग्ठत्ता योग्य म्रतिचयमन्वे पयेन्ततच यदिखांडादिकणुपाचयं जानीयात्ततरस्वानादिकं नविदध्यादितिद्ययति सेन्नएुणेत्यादि 


सगसंनवर॑स्यानं कायोत्सग ; शय्यारसारकः निगीयिकाखाध्यायः णो चयव्नत्ि नोचितयेन्नीङयादित्ययः सेभिक्ख वेत्यादि एति 


परीतेत॒ मर्यपेच्चखानादीनिकु्यदिति साप्रतंप्रतिच्चगतान्‌ उड्मादिद्रोषान्‌ विभगिषुस् सेव्नभित्यादि छमावभिनधुयेत्‌ पुनरेव 
भर्त॑प्रतिययं नानीवान्तद्यवा अस्वि'पडियारएत्ति एतत्मतिज्नया रएतानुखाषटन्‌ मतिन्नायोदिग्ड ्राग्छुपमद्‌न सापुम्रतिचयं क्रचिच्छाद्ः 


=+ ~~ 


कुया दित्य तदेवद रवति एकश्चाधम्पि कं खाधदेत्मणीत घस्यातुटाचिनं सम्यगुदिग्यप्रतिनच्राय भ्राणिनःसमारभ्य प्रतिच्रयायंसुप्रमद्ं 
मतिच्रयंज्र्यीत्‌ तवातसेवखाधुं रुस्वगृदि्ठकीतं खल्ले नावाप्त' तयापामिच्वुत्ति यन्स्ादुच्छिन रहीं अन्ड व्नति श्टत्यादेबलादा 








ङ्ह .वेतेति तहप्यगारेउबस्पए पुरितंतरकडेवा अपुरिसंतरकडेवा जावच्रासेवितेवारेणोढा 
रवार चेतेज्नाएवंबहवेखादस्धिया रएगंसाहम्मिरीिं वदवेसाहन्मिणोचयो सेभिक्. वारेसेच्नंयुण 
| उवस्सयंजाणेल्ना वदवैसमणमाहण ` अतिहिक्रिविणवणौमए प्रगणियरे समुदि रूपणा £जाव 
; वेतेदतद्प्मगारेडवस्पए पुरि प्चतरकडे ३ जावञ्रणासेविए रखेट्राणंबार३े चेतेच्ना अहपुरेवं 
} 
| 
| 





आपा | 
कदिये तवा्भ्याद्हतकडतां नोएनोजउपाचव सारुद्ाआारोः उपाययसन्म्‌ ख॒ किस्ावेतिदाएउत्तर तंमोट्धीसावानादिक कोर 
| ग्टचखसाधनेकाजि सादखुहासाग्णेद्धं तेख्रभ्याह्तकषिये एडवें उपाययन्यादट्रकदतांयारी वेएद्रक दतां ्रापतयाग्रकारतेदवेखपराच्रं 
। एुटपांतररूत चयवाचगुसषांतर छत जखाशनेउपाययन्रापेरं तेदेजनो कौ अयवासनेरानोकीधो चारसेवितभोगव्यो चणासेवित 
` ्रण॒भोगव्यो एडवेपाचरे साद्ुदार्विवो कायोत्सगेरंसलारकसच्छावनकरे दरएयानायो तिम्णासाद्म्मो साधटटि्ीकीधो 
दर वीजोयालागोजाग्णिवो इमणएकखदस्ि गिखाध्वीे उदिरीकौषोर्रीनोचालावो दूयषगणीचारमिरि सदासतीने्र्यिं कीधोति 
¦ रिएिडिपाेचारिलियोनस्डं एवंयःलाव्यारिलाचिवा खगसभणीनयवीद्ष्या हिवेवलीखपाच्रयनो विगेषदेग्बाडटे तेभिच्तचारिति 
| योद्मजारे एडपाचय वद्वेषणएाचमण वाद्यणयतिवि कछपचावनीपकएतला गि णी र्‌ प्रत्य क २ तेने विद्याञ्यकोषघो लिमपारलि 


पि डेषणाध्ययन मादि जिमयाहार नोच धिक्ारक्लोदधे तिमेनजारिवोवदवेषग्णाचसयनाद्यणचयतिधिक्पणवनी पवडददिभीमाखभत 





जीदखत्वसमारंभीकीषधो इत्यादितिदहांदगीजालगी एडवोउपाचयवसराश्नेश्रापे तेकेडपाचं चघुरूपांतरकत तिर्ण्दिखदारेलकौषो 
दौपिकारीका 
चिग्स्त्याददेदलाराच्छिद्यण्यडीदं चनिखसखाभिना अनुनय कलितं अभ्याहतं निष्पन्नमेवान्यतःसमानी्तं एवं मतं प्रति वसात्योपेत्व 
चे 
1 
| 


एद्स्गछ्वेटदाति तयाप्रकारेचोप्ायये पुरपां तरसतादौ स्यानाटदिनविदध्यात्‌ एव॑ वडवेखारम्यिया वदह्धवन इतनेवएगखार्भ्यिरि 
सार्य 


५ 


म्बिच्नो मुदित साध्वीद्धूलसपिएकवचन उद्धवचनाच्यानेयं सेभिक्ख वारखेज्न' पुणखवद्ययंलारेज्ना वच्वेसुमगसाखग 
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शनं अनिच्छ? जिनातुव्य'कलितं निष्मन्नमेवान्यतः खसानीतंएं घतं प्रतिचचसाद्धव्योपत्य देएदत्तिमाधवेद्याति तथाम 


न्न 


शिलंगाचायरूत टीका! | 
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कारेचोपाञ्रये पुरुषांतरङृतादौ स्थानादिनविदध्यादिति एलं ब्धबचनसूत्रमपिनेयं तयासाध्वौ सूलमप्यं कवचन व्धवचन्‌स्यांनेय 


जारोज्नापुरिसंतरकडेजावच्रासे विएपडिलेहिन्ता पमच्नित्ता तञ्रोसंजयामेवटाणंबा३े चेतैव्नासेभि 
क्ख.वार स्न पुणडवस्सयंजाणेच्ना अ्रस्सं जएभिक्ल .पडियाएकडिएवाउक्व'विएवादख्‌ वालित्त बाषट 
वा म्ेवासम्यडवा खंपधूमितेवा तहष्पगारेडवस्सए अपुरि संतरकडे जावञ्रणासेविए णोटाएरुबारे 
चेत ज्ना्रहपुखण्वंजाणेच्ना पुरिसंतर कंडे जाव्ासेविएपडिलेहिन्ता पमजल्नित्ता त चोसंजयांमेव 





श्ननेतेणेयनारेवित भोगव्योनयौ एख्वेषप्रायेखाधुकाउसग्ग ससारकसञ्भायनकरे यदपुगएवंजायोेज्जा ययवलौएचवेंजारो जेए 
शप्रा्यपुरर्पांतररुत आास्ेविततेशेंभोगव्योजाणे एहवेस्थानकिपडिलिरीमरमाजीं तिखिञपासेरहे षलीविशेषदेखाङदतेखाघचारिति 
योजेउपाख्यणहबोज।खे असंयतरटदस्यतेणे चारि तियानेकाजि कडिर्डपाखयकख््रा का्टादिकेकंरीो उक्ठंपिएवंशादिकना कंवाद्‌ 
षरीद्न्तरे दभ दिकेकरौ चायोलिन्ेगोवरादिकेकरौ लौपियाषट्ं घाखदेदै ख क्योमद्रं विपमोज्रतत्वभूभिमांजी समोकौघोसमटं घोल 
दधरमाटोद्धमालोकोषोद्धे संपषविरएडुगेवटा विवाणणोधूपणादिकेकरी धृप्योज्धद्तयापरकार तेच्पेडपा '्युरिरुत रकडञ्ने 
सेखापपोनयीकीषो तृथानथीमोगव्योवावस्ोनयीतेचवेडपासेसाभुर दिवो चों तवेनदो दण पुणक, यथवलीदूमजा णेएठपाञ्र यदू 
सोदोपरहित पुरषं तर छतमोगव्योषे तेषेउपाखरपडिनेरी प्रमार्जीकायोतसम्गी दिक साधुकरेतेखाश्च चारित्रिवोपरा्यणर्टवोजा 
` खग्टहस्थ सापुनेकाजि लघुदारड्दतेसोटोदारकफरे तयारी कायादिकद्ूरकरे जिमपादलिपिंड पाने यधिकारि कचोर तिमे 
दिपीकाटौकां 
अतिदह्िकिक्रिए-वणौवाखभुदिष्दपाणाद्‌ ४ जावचितिए तदप्पगारेखवस्ए च्ुरिसखन्तरकडे जावच्चणासेविए नोटा्णरे व चेतेच्ना 
अदषुणणएवंजाणेन्न्‌ा पुरिसन्तरकडें जावाखेविए. पदलेष्ठिनापमल्निन्ता तचोरंनयामेवटा णंवारेचेतेव्ना तदयं गमं सेभिक्छू 


| 
भाषा | 












वारसेन्न एुणडवस्ययजाणेन्ना चस्य'जएभिक्छ्‌ पडियाणाकडटिप्वा उक्त पिरान वालिन्तेवा महटेवासन््हेवा संपभूमितेवा 
| तद्दपगारोडवसखए पुरि खंतरकडे जाव णासेविएठाणंबारचेतेज्ना सेभिन्ुयेदिष्ठनसवंभूतं ्रतिचवंजानीयान्तद्यया भिन्तुप्रतिन्ना , 


1 


या्संवतोग्टच्य; मतिचयंज््यात्‌ सचेवंभूतस्याद्यया कंटकितःकारादिभिः कुद्यादौसं स्विति; उक वित्ति वंयादिवंशादिकंषाभिर 
ववद्ध; चिन्बोरभौ दिभिग्ड्यदितःलिप्रोमोमयादिना दटःडधादिखरपिंडेन खटसणएवलेवनिकादिनासमीकतः सं रटष्टःभूमिकमदिनासं 





सतः संमधूमितः इग न्धापनयनाथ धूपादिनाधूम्रितः तदेवंभूतेमतिखये सघुरुषां तर खीरे यावदनाशचेविति स्यानादिनकु्ीत्‌ परुषां 
तरछतासेवितादौठ म्युेच्यखानादिङ्यौत्‌तदेवाअदपुषपण्ं जा रेच्ना एुरिखंतरकडेजावग्याखेविए पडिल्ेहिन्तापसच्निन्तातयोसं | 
जयोमेवनावचेतज्ना गमं सेभिक्ड वा रसेच्न'घुणडवय्मयं जा रेव्नायस्प ज एभिर पडिवाणएसुड्डिय योडवारिवाच्रो मालिया योक्त | 








क जज जक 


शीरंगा चाये छतटीका | 
नितिकिख् सेभिक्ख वेत्यादि सूतदयंिंेषग्णदुसारेश्प नेयं खगं च तरथासेद्त्यादि खभिन्ुयेदिषएनशेवमूतं प्रसिययंजानीयानत्तद्यया 
| 


| 


| भिन्ुमतिन्नवा असंवतोग्टदस्यः रतिखयंकयौन्पचेवंभतस्यप्ययाः कंटकितःकाटादिभिः कु्यादौ खं स्लुतःउक'विउत्तिवं दिवं वारव 
वद्धःछन्बर बन्ति दभौ दिमिन्च्धादितः लिप्तोगोसयादिना एटःखुधादिखरपिंडनखट; सएवलेवलिकादिना समीरुतःसंर्टः भूभिकमम 
दिना सेस्छ,तःसमधूमितः इगेन्धापनयनथं धूमादिनाधूमितस्तदेवभूते ्रतिचये्यपुसपातर्लीकते यावदनासेविति स्थानादिनकुर्यात्‌ 


॥ फुरूषांतश्कतासेवितादौत॒ भव्युपच्छ स्थानादि कयौ दिति सेभिक्ड.वेत्यादि समिचुचेत्युनरेवंभूतं मतिखर्यंजानीयात्तद्यथः श्यसतंयतोग्द | 
{4 ॐ 
स्प 


म ॥ 
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जावचेतेज्नारेभिक्ल.वाभिक्छ. खवा सेज्ज॑पुण्डवस्सयंजाणोज्नाच्रस्य जणसिक्छ.पडियारखुड्वाजो 
| इवारियाच्रोमहद्धियाचोड्खज्ना जद्ापिंडसणाएजावसंघारगंसंयरेज्ना वदियावाखिग्यक्चु. तदप्य 
| गारिडवस्सण अपघुरिसंतरगडे जावच्णासेविएणोष्णंवारे चेतेज्ना चअद्युणणएवंजाखेच्ना पुरिसंतरकं 
। डेजावशच्रासेविए पडिलेहित्तापसच्नित्ता तचो संनयासमेवन(व चेञ्जा सेभिक्व.वा९ सेज्नंपुणडवस्सयं 











भाण 
| जाणिबोजांलगीसंयासरोपावरे काद्माद्िवकोवाहिरिकाटे तेडवे सदोपञपाच्र अषुरपातररुतविगुभोगव्येका उसम्गसुच्कराया दकिन 


श क सोगय्यो 


| करेएतावतातिदारडेनदचयवलौ दूमनारेषटठपाचवदुरुपातसे्राप णो कौ धोतेगोभोगव्योपदेते चवे उप चेष डले सपु सव्फावाटिक 






करेएणेविड्ध"लावेरन्तरगुणकन्याएडवादोपलिदांलागेतेरन्तररुणदोपद्टड पाच यकदिये एकदा चि ्नेरेषुरुपि्ापणोकीषोभोग 
व्योह्द्तोगी तायैखावधानसाधुनेकल्प पर जेग्दलगुण दूपितद्धद्नेनकल्ये यद्रीवं खोदोधा रगाग्रो चन्तारिखलवेणी्रो इतिवचनातृनेड 


दीपिकाटीका। 
ज्नाजदहापिंडेखणाए जावस्गयारगं सं यरेव्ना वहिवावागिन्न्ख तदप्पगारेवन्बए च्पुरिखन्तरकडं जावद्म णासेविए नोद्रा्वाः 











चेतेन्ना अदुणाण्वं नाणेन्ना पुरिसन्तरकडेजावश्राखेविए. पडिलेडिनत्तापसन्नित्ता ततोसंजवामेवनावचकतेव्ना खमिन वैत्‌पुनय 
भूतं प्रतिचयं जानौवात्तवा चरुयतोग्टहसः साधुप्रतिन्नया चदुदारं प्रतिचयं मदादारविदध्यात्‌ तनेति पुसुपांतर ्यस्छीरः 
तादौ नविदध्यात्‌ पुरुपा तरखीकूतादौ त विदध्यात्‌ इत्यवष्टवडयेप््‌ त्तर गुगाभिदिताः एतदटोषदुटापि पुरपांतरस्वीकतादिका 
कल्पते खलगुणडुटातु पुसपांतरसौछतापि नकल्पमते तेचामीख्टलगुणदोपापटटी वं साटोषार्णचो चन्तारिष्धलवेगगियो एते; 
व॑शादिभिः साधुप्रतिन्ञया यावसखतिक्रियते साग्दलगुगादुटाः सेभिक्ख वा रृल्नं पुग उवस्ययनागेज्ना अख'नएभिक्छ्‌ एउद्गपदू 
याणि कंदाशिवा खलाणिवा परत्तारिएवा युपृफािवाफलार्िवा वौवाणिवा हरियागिवा ठाणाग्मोठाणं रसाहरद्रवहिवाणिन्वु 











शिलंगाचायेरूत टीका 

उख्य साघुप्रतिन्नया लघुद्धारम्रतिच्रयं सदादारविदध्यात्ततेवंसूने पुरुषां तरस्वीरुतादौ चिद्ध्याटित्यव् रूतदयेष्य ्रगुग्णा यसिहि 
५ # 

ताएतदोषड््पि पुरुषां तरखीकतादिकाकसल्पते सलयुरदुटात॒गुखुपातरखीकतापिनकल्पते तेचामीग्टलरुगदोपाः पटीवं सोदोधार 


~ = त & शानि 
या्नोचत्तारि्लवेणीयो एतेःरघ्वं णादिभिः साधुप्रतिन्नवा यावर तिःक्रिचते खा्धत्वरुणडुटा ट्‌ उथित्तय॑त्यनरेवंनत्रति 
७ ५ [~ 


~ 





जाणेच्नाख्रस्संनएभिक्ख पडियाए .उद्गपसूचाणिकद्‌ािवा मूलाणिवापत्ताणिवा पुप्‌ फाणिवाकला 
रिवावोयाणिवाहरिवाणििढाणश्रोढाणंसाहर द वहियावाशियक्छ. तष्य गारेडवस्सण्चचपुरि संत 
रकडेनावणेठाणवारेचेतेव्नाच्रहपुणण्वंनाणेच्नापुरि संतर कडेजावचेतेव्ना सेमिक्. वाभिक्ल णीवा 
सेब्लंपुणडवस्सयंनाणच्नाञ्रस्संनए भिक्ख.पडियाणंपोट'वाफलगंवाणिस्ेणिवा उदुहलंवाडाणाचोटा 








| भाषा 

। पाचचसाधुनेकाजिकस्यो वाध्योद्धायोद्तेग्लगु ण इटनाणिवो द्रतिभावायैःऽ तिसापुचारित्रियोनेडपाख्रयणएडवो जारेयसंयतग्टडस्य 

| साभुनेकाजिरदक परद्धतपाणौवकौ नौपनाकंदन्दलमूल फलवीजदहरीकाय एतलाएकटामयकरले वी जेटामिष्.$ चयमाद्ियकोवा 

¦ छिरिकाटेतयामजारतेडवे उपाच पुरुषातरेविणयादखं विुभोगव्येख्योपिरहिवोनकल्पेचडयुणक० चयवलीद्मजाणेजेपाखल्िदो 
[न निर्दोष, ऊतोतिरहानयणा ५ =< = त्‌ ति व ॥ 

& पयते णेरदित निद पद्धभतोतिहांलयणासहितरे चेतेसा पुनेडपाचयजाणेजिहां ग्टव्यसादुनेका जिमीटलोपाटियोनीसरणौ , 
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अचाराङ्गसूल । ९७ 








| 
॥ दीपिकाटीका | 
क्ख तद्धप्मगारेडवस्यए चपुरिसंतरकड जावनोटहाणंवा३चेतेज्जा सद्पुणएवं जारच्ना पुरि सत रकड जावचेतेव्ना सजिन्तुयत्‌पुनरेव | 


| जानीयात्तद्ययाग््डस्यः साघुप्रतिन्नया उद्कम्रद्धूतानि कंदादीनिख्यानात्‌ स्ानांतरसक्रामयति वदहिवांखिन्नेखुन्ति 
निस््ारयति तथाभतेप्रतिखये पुरुषां तराखीरुते स्थानादिनकुयौत्‌ पुरुषां रसौ कतेकु्यत्‌ सेभिक्ख वाचेज्न' युणडवस्ययं जारन्ना 
अस्"जणएभिक्व पडियार पैट'वाफलग'वा निस्य शिंवाउदूदलंवा ठाणायोठाणंसखादरद्रवहधियानिन्रक्खु तद्प्मगारे उवस्यण्पुरि | 










शिलंगाचायरूत टीका 
अयंजानीयाच्चद्यया ग््डस्यःसापुप्रतिन्नया उदकप्रसतानिकंदादौीनि स्थानांतरसकरामयति वदिर्वाशिखक्ख त्ति निस्पारयति , 





णंसादहरद्वश्ियावानिणक्ख तदहप्मगारेवस्सण्चपुरि संतर कडजावण्टोटाणंबा९ चेतेच्नाच्रहपुणएणवं 
जाशेउजापुरिसंतरकडेनावचेतेल्नासेमिक्लुवारसेऽजंपुणडवस्सयं जाणच्नातजनहाखधंसिवामंचेसिवा 
मालंसिवापासायंसिवाहश्मियतलं सिवाञ्रएयरःसिवातहप्यगारसि अंतलिक्वनायंसिणस्त्य्रा 
गाटागाटे हिंकारे ठाणेवारेचेतेउना सेयश्राहचचेतिएसियां णोतत्यसौतोद्‌ गवियडणवा 





भाषा 

ऊखलएतलास्थानकयकीसथानां तरले ख केययवावाद्िरिकादं तेवेडपाख साधनरुडयदयपिए अचित्तरेतथापिततडपाडतताग्ट 
स्यश्यजयणाद्‌ तसजौबनौ विराघनाकरे अदपुणक° अथवली इमजाणेए उपाय यपूर्वोक्त रोषरदहिततोतिद्ठकासम्मसंथा रोसन्का 
यकरोति चैर दहे ९ तेनित्तुचारित्रियोपाच्र यणडबोनाणे खं [सवाएकस्तंमऊपरिजे आ्रा्यच्मयवाम चंसिमालंसिवामा चामालालोकप्र 
सिद्धप्राखादषरनोवीजीममिकाडस्य तलडागलो खनेरेतेचवेभगसियकीऊचेसयानकिणन्रय चा गाटागारेरिकारगेष्डिक्हता तेवा कि 
रिदीमोटाकार्णचिना चारित्रियोकाउसम्गसं यारोसज्फायनकरे कदाचिकिशिदीकारसि तेवो उपाच्यचारित्ियेलोधोतोतिन्ां 
जेकरिवेा तेदेखाद््टे ति शिस्थानके शोतोद्कविकटकडतां ताटोपराखूकपाणी घोवणादिक उसिणोदकविचडकहतांऊनरोतिदंडो 

दोषिकाटीका 

सतरकड जावनोटाणंवारेचेतिच्ना अदयुणणंजाणेज्ना पुरि सन्तरकडं वाचेतेज्नायतचत्रसादिवि राधनासादतः खानादिनकुर्यीत्‌ 
सेभिक्ख वार्‌सेज्न' एुगडवस्स्यजाणेन्ना तं खधंखिवासच्च सिमालं सिवा पासायंसिवारम्मियतलं सिवा्णयरसिवा तद्प्मगारसिथ्॑त 





लिक्डजायंस्ि नन्रययागादागाद हिकारणेडिं ठाणंवाचतेज्जासेय श्चाद्चेतिएखिया नोतवयस्तीतोदग वियड णवादत्याणिवा 
पायाणिबायच्छीशिवा दन्ताणिवासुह॑वा उच्छोलेउ्जवापधोएडजवाणोमस'रूखदटंपगरेञ्नाख्चारंपासवगं खेलंवारसिषाणंवा वन्तंवा 
पृद्रवासोरियंवा् न्रयरबासरो रावयंतंकेवलौवूया माया णमेयंखेतलऊ सदंपगर मा ेपयलेउजवापवड जूनवासेतव्यपयलमाणेषवडमा , 
सोबाडदत्य"वा जावसीरसवा अन््रयर॑वाकायं द्‌ दियनायं लसेज्न' पाणि योवाड्यभिदणेज्ना जवववरोवेच्जवा पुव्वोवदिद्रा्जं तद्म 


द ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ - ---~ -------------- 





शीलंगएचाये छतटौका । 
तथाभूतेप्रतिखये पुरूषातरासौरुते स्थानादिनकरर्यात्‌ पुरुषांतरस्वौरुतेकुयीदिति एवमचित्तनिःसारण स्त्रमपिनेयमतरचत्र , 
सादिविराधनास्या दितिभावः किसेदरत्यादि खभिचयेत्य॒नरेवंभूत सुपाच्यंजानीयान्तद्यथा स्ंघएकखस्तंमस्योप्याचयः मच्चस 
सीम्रतीतौ प्रासादोष्दतीचभूभिका "इस्येतलंडायालं अन्यस्िन्वातयाम्रकारे प्रतिखचेस्थानादि नविदध्यादन्यवर तयाविधम्रयोज् 
¦ नादिति खचेवंभूतः प्रतिखयस्तयाविधघ प्रयोजनेरुति यद्याद्धत्योपेत्यग्यदीतः स्यात्तदा नौयत्तत विधेयं तद्वति तत्रशौतोदका 


म 
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यघनात.सतत्रत्यागंङुञन्‌ निपनेहाप्देद्राण्तच् न्वतरगरौरावचवसिंद्धियंवाविनाय्यवत्‌ तवामाशिदिनिदामिदन्यायावन्जीविताद्यप 








ट्ट च्राचाराङ्गमुल। 


उसिरेदगवियडेगवाहत्याणिवा पायाखिवा अच्छ रिवादंताणिवायुद्टवा उच्च्योलेव्जवापधोर 
उञवाणोच्रगं सद्र पयरेगना तंजदाउद्ारंवायासवग॑वा खेलंवादिंवांवादं तंवापित्तंवयृद्वासे 
ियंवाच्चखवस््वा चसो यवववं केवलोवुया च्रावाणसेयं मरे तत्यऊसदट पगरेमारपवललेज्जवापत्रडे 
उजवारखेतत्यपव्लमासे पवडमाेवा इत्यंवाजावसौ संवा च्रम्वरवाकायं सिद्ध दिवनायंलृरुज्नापा 








---~----- ------ ---~ ~ --------~~- ~~~ ~------- 


भाषा 

न्कलितपःखी तेगेक सदाय अथयवापग्यांयि दतसुरूपएतर्ां रंगो्पागयच्छोटिव्नवा धोवनद्ौ चरिचियान'घोदूगं सच्यापिनि 
चिद्रद्टे तििकारगिए यान्नाबीतरागनीनाशिकी तवातिर्दादरतो ऊसट'कदतां मदण्नादि प्ररिठविवांनकरे निचामलेद"हेश्‌ 
उच्चारवड्यनौति पागञ्केलवुनौति खेलवृजंसिंत्रणानाचिकानोननपिन्तप्रजिद्र पतिगाओडो गोशितलोद्धा वल्ायनेसोगराय्नो श्रः 
ववतिद्ाद्तोपरिटवेनदी नेकारपकिसं केवलीटया केवीकद्े ए्यादानकमंग्रह्धिवानो कारणा सेतवतेखाशरुति दां ऊश्ट'ण्गरे 
मागे च्चागादिक्परिद्रिग्ते न्प्रदहेय्यवापड तेग्लतोपडतो इावद्ययवा पगमसक्द्चयवा श्नेतेयरारनो अवयवचयवाद्द्धिव 


लूचिन्नवा विखरेतवायडतो भ्राण्िवामेडगे जावववसरोदिन्नवः प्रागाव्यपसेपय्यकरे द्रयिकाररि चालदिसिघ्रना संयमविराघ्नौ 





दो {पक्ार्टीका 
गारेडवच्धर्‌ अंतलिक्डनाएनोटायेतरेच्तेच्ना सुभिक्तवत्यनरेवंमत सुपायचंनानोयात्‌ तद्यण्छन्धएक्सस्ं भदो पर्वा; मद्व 
सादौम्रतीतो प्रासरादोहितैवमुलिश्ना इस्यं तच डावालं चन्यन्खिनूवा तवाग्रकारेप्रतिचचे स्वानाद्धिनविदध्यात्‌ अन्वलववाविग्रवोन 
नात्‌ उेवभूतः प्रतिचयः तयाविषमप्रचोलने सरतिवयाद्ृत्वोपेत्य ग्दीतःसखान्तदान चन्तवविधयंतद्गवति ततर्मातोदक्ादिना 


उ्ठादिवावनंन विद्ध्णतृतवानतत्रव्यञ्च्चितः उतृषरटं उत्‌ सनेन॑त्यागं उचारादेःकुर्यात्केव तरूचात्‌ र्मोप्रादानमेतत्‌ चाल्खंवमविं 








[न्व ट ~ 
वादलगएचाच हलतटाक्ा 


दिना उन्तादिश्रावन विदव्यान्तया नचतदव्यवस्छितड रत्‌ख्ट उनत्छन्ननत्यागनुचरा नंत्यागगुचारद्दःकर्वात्‌ केवलाजयात्कन्द् पादा नेनत्‌ ध्यालरसंव 


सदिसयाघनातःएतदेवटयेवति खततल्ागकृषटन्निपतेह्यापतं चान्यतरटगरारावचवसिद्िवंवा चिनाययेत्‌ तयाग्रास्ठिनच्ाभिडन्वाद्याव 





रएारखषिगिडचसिणेच्नवानावववग्यवेच्वा चदसि क्ख. रपुन्योव दद्रा जंतद्प्मगारेखदस्टणएस्रं तलि 
क्छनाणणोटारंवारेचेतेज्ना सेभिक्छ.वाशरेच्नं पुण्डवस्ववं =ाेन्नासद्ूत्िवं सुखुङ'सपन्ठमनत्त 
पारणंतद्धप्यगत्देवागारिप उवस्छएणणोद्धारंवारेचेतेज्ञा खावाणसेयं भधिक्ख्‌ सगा हावद्रकल्तेएसद्धि 
सखंवख्साणस्ठ अलस्वाविसदूयावां छद्चोवाग्ण्डन्ाठिव्ना अख्यरेवासेदुक्ख योयानंकेसघुप्मजच्लेच्जा 





मापा 








(५ [१ + १.2 ॥ क सुन्फाचन 1 ८ [र ~. व्यक्तः रित्नियो र उपाव 
चजन्ातनददता ऊं उट नलकाड सगारुष्नद्‌्‌ चनक्र तिद्नग्हेद्रतिलाव वखातिरपङ्ेदे ति चु च्परित्रिवौ लेड पय 
च्योलारेखड्स्त न्न ~ छि ७ [क [य्‌ {द्व्य य यवानि वि [ष ४ श्टानस्नालप 
खच्चोनाखेछद़व्विटंलिदां स्त्रोरढताजाग्दे तगाचडुड्‌डक्डतांलिद्धार्वादजर्कताङदव्यव्वाजिदतसुद्रनी गानम्नानसादिकड्धदर 
| त = छंद नतपाणटोसनकानजि 7तैटीरमेकालि चारि ५ > डाद्धद्र =.__ ~. नेक ~ 
भ चाप्रगुचतुष्वदगादमखिगलीः लि लंड तवाभातपागांटरनकानि चारिपाच्छ जिदद्धदर तेदनेक्ाल्लिरन्‌ याचैनाद्‌ 
ऋ _ 3 
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परचासङ्धसृूच । << 
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[१ क क [व ए । £ $ [द] 
एदवेडपाये चारिचियोकाउच्ग्गादिक्नकरे तिदांकारणद रारे चावायसेचंक० साधुने एश्रादान कसबंधनोकारणतेकिमसाध 


ने'एदवां ग्टदस्यङ्टवस्तदितवसतां भोजनाटिक्रिया निःकंगनयाद सं शकखतोमोजनकरे तथ्रालद्लीति वड़ीनगे तिनौ चावाधासदि 


9 


तरे तिशिकार्त्वि प्रह्रसगकटतां डसलपाटनेंसत'भ रऊपजेखीलेसनोनोडद्‌ तयाविखचिकाऊपनजे छटीकचतांरूदि इत्यादिव्याधि 
सापुने"णखवे यनेरोवलीदुक्डसोग चचातंकरोगष्वराटिक शआ्रातेकतत्कालप्रागान दरगार शछलादिकपजे एड्वोसाधुनोगरीरि 











~ = 


दीपिकाटीकरा। 
येपयेत्‌ म्रयावयेत्‌ृचयभिचृ मां पृवादिटमेतत्‌प्रतिन्नादिकं यत्तयाभूने ठरिच्यजाते पए्तिच्रचेस्यानाटिन विधेचमितिरेभिक् वा 


रेञ्ज पुगजायोव्नामलिय सखदडसपरमत्तपागतरण्पमारेखागरिणडवमस्मएनोटागवार्‌ चेतेञनायाया णमेचं मिक् स्यगाद्ावद्‌ 


` कुलेगसद्धिंसवसमागस्प चलम्यण्वाविद्दएया रटि वाडयारख्िव्ना यनयरेवासदूक्छ रो गायंकेसमप्पज्जेव्ना्स्म जखकसगाप्रियार 





तभिक्ख म्गगायतेत णचा घएययानवम्पोएसावादसाएवा यश्भगिन्नेया सेक्खिज्जवास्तिणाणे यवा कं गावालोदेगवां वश गावा 
पुणा गठापटमगपा याव सज्जना पथरुच्जद्ा उयनन्छवा उथयटञ्जतरा सीन्रोरगविवड गावा उङिगोटगविव ड गावा उच्छोल्ते | 

वापरोएन्नवा सिणाव्च्जवाखिष्त्‌ ज्नवाटार्णाया दार्गापरिगास्कट्र. चअगसिक्ायडज्नालेन्नवा पञ्नालेच्नवा उच्जालित्तार्‌ | 
कार्यच्यायिेव्जवा पचच्ज्छया यष्डभिन् रापुव्योवटिष्एखापत्तिखार्‌ चलंतददपपगारेएडवस्ममए्‌ नोठागाषार चतेति सुभिदयेतृपुनरेवं 





भूतंखपाचयं लानीयात्तया चलन्वियंतिटन्चीनान्भेवात्‌ सुगुड्‌डत्तिसचनुदर रवद्व किच माज्रादिभि्वोवन्त ते यत्तत्यपथ्युभक्तपानं 
तवाप्रकारेखागास्फि गटचसखाफुलम्रतियये स्यानादिकुर्यात्‌ चतसलतामीदोपाः तद्ययाचादान कमेपपादानमेतद्धि्तो ग्टेहपतिकुदुं 
वेनसदसंवमतो यतसन्रभोजनादटिक्रिया निःगंकानसंमवति व्याध्विगेपोवा कचित्मभवेत्‌ अलखागन्तिटसतपादारिस्तभः चिस्परचि 
काररटग्रतीने एताव्याधयस्तसखाधुमुद्ाधेरन्‌ पयन्यतरद्दादुःखः रोगोच्वयदिःच्ातंकः सद्यप्राणहर चूलादिस्तत्रसमुत्पदयेत तञ्चतथा 


~-~---~~-~ ~~~. 
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| गिलंगाचाये छतटीका 

व्नीवितायपरोपयेलस्यावयेदिति श्यवभिच्ुणां पूरवीपदिषसेतत्‌ म्रतिन्नादिकं यत्तयामूने' तरिचनाते प्रतिचयेस्यानादिनविघेयमिति 
अपिचरेभिनख. चेत्यादि सभिनतुयत्पुनरेवभूत मुपाय्र॑जानोवान्तद्ययायत्र स्ियं तिदटन्तीजानीवान्तया रुरयुड्डु न्तिसयालांयदिवासहन्तु 
दर्ववद्दस्सिंद माव्नयदिभिर्योवन्तेते तवापगवचभक्तपानेय यदिवामन्ूलांभक्तपानेतयु्तं तयाप्रकारेखागारिके ग्ट रस्या कुल प्रतिच्ये 
` स्यानाटिनङुवीद्यत सत्रामीटोपासाद्यया पारार्न॑कम्मोपाटानसेतद्धि्ठो ग्ट पत्तिकुरटुवेन खदटरंवसतोचतसततर भोजनादिकियानिः 
। गकानसं भवन्ति व्याधिवियेपोवा वा्चितूगंमेदितिरभेयति यलसरुगेन्तिर पादा दिस्तंभः स्वययुवीविन्दूचिकाद प्रतीतेएतेव्या यस्तं । 
साधमुदाघेरन्‌ च्न्यतरदहादुःसोगोल्व सदिःरातंकः सदयःमायद्वारी खलाटिस्तत्रससुत्पदयेत तंचतयाभूतंरोगातंक पीडितं. यसं 








अस्वंनएकरूणपडियाए तंभिक्च्‌ स्सगायंतेह्लखवाधए णएवाणवरीएणवावसारए्वाञ्रभ्भगिव्नवामक्ि 
चज्नवासिणाणेणवाकक्रं णएवालो द्‌ णवावख णवाचुखं एवाप उमे णवा अषंसेज्नवा पघंसेज्जवाखन्दलेव्ज 
वान्व ज्नवासौग्रोदगवियडेणवाउस्णोदगवियडेणएवाउच्छोलेज्नवापदोएज्नवासि णावेव्नवासिं 
वचेच्नवाद्रास्पणावा दारूणंपरिणामकट, यगणिकायंडच्नालेच्जवा पच्नालेज्नवाडज्नालेन्ताकायंच्रा | 











=-= 


भाषा 
सोगन्मातंकऊमनोजाकी अरेयतग्य्स्व करप्पडियाण्कदतां कर्णादनेसस्यग्हटीनङद तोचचचुकं पाद्‌. यथवाजेसाधृना युख्ला 
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तोष खम्यगृटटीतोभक्तिद्र करी तेसाधुनोंगात्र गरीरतेले'करीयभ्य-गेचोपड मां खष्े यथवावसे"चोपडं तयावलीस्ानक तां 
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९ आचाराङ्गसुच। 


























४ ए [र क क (ननि) =. (9 क ५ १ 
खुगंषद्र्यससुटाय तेयो करीकके गवाकदतां कपायद्रव्यनोकाय तेगेन्‌ द्वै्यवालोद्रतवाचु ववादिकने चण्‌ करीपञरमेगव पड 


करी दत्यादिके' करी आषंसिन्नवाक्रतां योडोसोधे पव सिज्जवाकडतां वलोवलीवरुेवशरीन' चोपडऊतारिवामणीं उच्चति 
व्नाससुलीवेवरीखतारे उव्ट्िव्नाखदर्न नकरे तिवारपष्छे गीतलपागीद' चयवाऊनूर्देपाणीदकरौ उच्टोनिन्नवाकडतांवोडोषधो्र 
ं सिगावेच्जवान्‌खवरावे मसकरीपाणीवाले सिंचेन्नव्रासोंचेतयादास्कडतां काट्तेगेकरी दामपरिणामकरा््व 
| णकरी च ग्निऊनालेप्रन्वनि घगे{न्वालाकसलकरे दूमकरीने पष्ट साधुने "योद यातापनाकरे ्यवाघ्णोतापद्ये एतले संयमनी 


| दीपिकाटीका 
। भतंसोगात्ं कपीडितंदषाच्रसंयतःकारग्े नभक्तवावातद्वि्नगात्र'तेलादिनात्र््यग्ात्‌सख्रचवेदास्नानं खगं धिदरव्यसमुदयःकल्कःकपायद्र 
1 





व्यक्रायःरोध"मतीतंवमं ककं पि्ठकादिचर्णयोववादीनापद्मकंप्रतोतं इत्यादिनाद्रयेगद्पत्पनवैषपयेत्‌टष्टाचाभ्यं गापनयनायेमुदरतेयेत्‌त 
तश्चगीतोद्केनवाडष्णोदकेनवारन्छोलेन्नाद्पट्च्च्येलनंविदध्यात्‌प्रचालयेव्पुनःर स्नानं वा सोत्तमा गकुर्यात्‌दार्णावादास्पांपरि गामं 
¦ छत्वासंघपसत्वाश्च गिनिसुन्वालयेत्‌वातयाचसत्ा साधु कावमातापयेव्वरूत्‌ प्रतापयेत्‌ पएनःगययसाधुनां पवदिटमेतत्‌पतिन्ना दिरकंयत्तवाभ्‌ 





गरिलं याचाय सुतटीका 
यतःकारुणयं न भक्यावातद्विक्तगालं तेचादिनायभ्य॑ग्यात्‌ तत्रौवस्रचयेदा पुनच््नार्नखगन्धि द्रव्य समुदवाःकल कथायद्र्यक्रायः 
सोघर॑प्रतीतं वया कःकंपिद्वकादि वचूर्णोयवादीनां पञ्मकंप्रतीतमित्यादिना द्रव्ये णक्पत्यनःपुनर्वाषर्यचेतदष्ाचाय्य'गापनवनायमुदत्तये 
त्तत्चसीतोदकेनवा चप्योद्केनवारच्छोचयेज्नति ईपद्च्तलनंचिद्ध्यात्‌ मरचालयेत््‌ न: गरुनःसरानं वासोत्तमां गं कुर्यानसद्धेटेति 


तयादारुणावादारूयां परिश्यामंरुत्वा खंषपेरुलाय्ग्निमुच्बालयेत्‌ म्व्वालयेदातय!चरुत्वा सपघुकायमादापयेत्‌ सरुत्मताम्रयेतयुनः 





यावेच्नवापयावेच्नवा अहभिक्व .शंपुव्योवदिष्राए सपतिखान॑तदप्यगारे सागारिण्डवस्सएणोटा 
णावा चेततिख्ायाणनेयं भिक्त स्ससागारिए उवस्सणएसंवसमाणस्स इ खलु गाद्यवद्ैवानावकश् 
रोवाच्रएमख अक्रोसंतिवावदहंतिवा सभ॑तिवाडद्वेतिवा च्रहभिक्छ.णंडच्वावयं मणं णिचच्छ ज्जा 
" एतेखलुञ्खमख'अक्रोसंठवामावा चअक्रोसंतुजावमावाडद्वे'तु्हमिक्ख्‌ णं पुव्वोवदिघा 8 जंतदप्म 








मापा 
| विराघनाऊपनावे खाघुने'वीयदि्ट ण्दवौप्रतिन्रादधे जेसावद्याचुटान साधरूविकरखद्धिद्ःनकरे लिदरहतांएइबु" सावद्यलागें 
संयमवाधाउपने तिथिकारणितेद्वेखपाच खाने रद्दिवेनकल्पे ग्यद्स्यनेसं रगिरदतां एकवियाघनानोप्रकारकद्यो वलीग्रक्रारां 
तस्क खाधुनेग्यडस्वाकुल उपाचररडतांकमनोवंधघऊपनतेदेख्ाड दे इदयलुकण्ड्णि उपाचेखलुद्से निद्धेग्टहपतिग्य्डस्यम्ट 
पतिनीस्त्रीदीकिरीरीकरा दासदाखीकर्मकरका्म्रकरी परस्यरे'मारोमादि्यने रोने पने "याकोसे राडियेनिर्भ.छे सोच्डेखप 
द्रवेताड मार तेवांखरूपसाधुदेग्डी कदाचिक'चोनौचोमन कदाचिमनमाद्दरोभाव्ागं एएडनेच्राकोश्ादिकमकरो इदि 
उपरि रागनोभावयाव्यो मघवाद्रूमनाणेण्डने' चाक्रोयकरा तेदऊपरिद् षनोभावद्याव्यो रागं पकमेवघर्नाकारया तेखाघनकरि 
दीपिकाटीका 
तेसागा रने प्रतिच्रये स्यानादिकंनकरर्यीत्‌ अचायामे्वभिक् स सागारि र्डवस्मएसंवस मास्य इदखलुगाइावदैवा जावकम््करौ गा 
अन्वसन्र सक्तोन्तिवा वदन्तिवार'भन्तिवाचद्वेन्तिवा चडभिक्ख गंखवच्यावयं मगंनिचच्छन्ना एतेग्रलन्बमन्र चकोरन्तिवामा 





| 


(+ वा्मोखन्तुवा जावभावाउद्वे"ठ चरभिक्खुरणंुव्योवदिद्धा पति्ानंतदष्यगारेसागारिण उवस्म्रएनोटार्यवार चेतिव्नाकर्मोमादानमे 
> ~ 22 
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तद्धित्तो; सखागारिकेम्रतिखयेगसतो यतस्लत्रववः प्रत्यपायासंभवन्ति तानेवद्शेयति इहद्य भूतेप्रतिचये ग्टपत्यादयः परस्मर 





शिलं गाचायेकूत टीका 
| पुनरथसाधूनां पूर्वीपदिश्मेतत्मतिन्नादिक यत्तयाभूतिसागारिके भरतितयेख्थानादिकं नङुयीदिति अआवाणमित्यादि कर्मोपादान 
| मेतद्धिच्तोः ससागारिके मतिखरयेवसतेए चतस्तत्रववःमत्यपायाः संभवन्तितानेवदथेयति इष्टे भूतेमरतिखये गृहपत्यादयः परस्यर 
| तच्माकोणादिकाःकियाः कुचं लयाचक्त्मैतोहदवा सुसाधुःकदाचिडुच्चावच॑ मनःकर्यौत्ततोचच' नाममेवंुर््न्तु सवच नामणवं कुतयैत्विति 





गारेसागारिए उवस्सणएणोट्राणंवा ३ चतेच्नाञ्ायाणमेय॑भिक्ख्‌ स्सगाा वई हिंसि संबस मारस्सद्र 
हखलुगाहावईैअ्पणोसञ्रटाए अगणिकायं उच्नावेच्नवा पञ्नालेव्जवाविच्भावेज्जनवाच्हमिक्, 
उच्चावथंमणंणि यच्छ जजा एतेखलुञ्गणिकायं उञ्जाले ठुगामावा उज्जालंतुपञ्जालते वुवालावाप 
उजाले'तुविञ्जवे तु मावा विञ्भावितुत्रह्भिक्खुणंपुव्वोवदिष्टा जंतहप्मगारेडवस्णएण्णेटा णवा 
भाषा 
वाओरौजगन्नायिद्‌' निषेध्या पु पदिषटप्रतिन्रा लिहारहरतांएनिषिद्धाचर णड. तिशिकारशितेदवेडपाखे साधुने'रद्िवेनकल्पे' 
तिहांकाउसम्गादिकपुणनकर बलीप्रकारांतरे'रटडस्यसं खि साभरुने"रडतादोपदे वाड छ साघुने'खादानकमेवंधनोकारणणएनाशिवो 
जेरस्यने'सं गिरद्ेतेकिम चारितियाने' गयहपतिखबसताने' रोषजेहभग्णौ गस्य ्ापणनेय्धिं ग्नि कायऊजालेमन्वालेखथवावु 
भावेएशवोग्रकारकग्तोग्टदस्छदेखौ साधु "चोनौचोमनकरेकिमकदाचिद्मचौं तवे ए्टस्य्ग्निकायऊजालोययवामडजालो प्रन्वा 
लोञ्यवाममप्रच्वालोवुक्ावो थवामबुभावोणचवेमाविषणोयसंयमञ्ग्निकायनी विराघनाप्रसुखद्कायनीदिंसालगाड तिणिकारणि 
साधने एपूवेक्तपरतिन्नाेजेतेवेडपाचरेकाउसम्गादि चतु्टाननकरे तिरानरदेदतिभावः वली प्रका सते र्टस्थसं सिं रहतांसापु 





दौपिकाटीका 
+ ४५ > £ ॥ = + € ५ = + © 
तः्ादिकाःकियाःकु : तया चक्ुबेतोददा सुसाधु: रा चिदुच्चावचं मनःकु्यौत्‌ तनोत नाममवंकुवेन्तु च वचं नासमेवं कुबन्तुथे 
पखगमंरायाणमेयभिक्व स्य गादावईैहिंसद्धं संवसमाणद इहस्वलु गाद्वद चप्मणो्द्वाए च गणिकावंडल्ना लेच्जवापन्ना 
लेच्जवाविच्छावेष्जवा सदहभिक्ख.णं पुव्बोवदिहापतिखा तडप्पगारेसागारिणए उवस्य्एनोठाणं वाचेतेच्ना गमं यायाणसेयं 





शीलंगाचाये छुतटौका 
शे्गमनिति अायाणमित्यादि एतदपिगृपत्यादिभिः खायेमग्निसमारंमे क्रियमाणेभिच्तोसच्चावचचः सनःसंभवग्रतिपादक सूतं 
चेतेञ्जाअ्रायाणमेचंभिक्ख,स्सगाावड् दिंसद्धि संबसमाणस्सद्र ह॒ खलुगाहावतिस्सकु'उलेवा गुखेवाम 
णोवामोत्तिएवा हरस वाखुवखं वा कडगाणिवातुडिगाणिवा तिसरगाणिवा पालंवाणिवा हारे 
वाश्चदध्रेवा एगावस्तोवासुत्तावसीवा कणगावलोवारयणावलोवा तरुखिवंवाकुमारि अलंकिं 
यविभूसियंपेहाए अहभिक्व.डच्ावयंमणंणियच्छ ज्जाएरिसियागाणोवा ररिसिया दतिर्बाण॑वूया 







| 
भाषा | 


। नि क्य © नट निषि [1] 4 ५ 
ने दोपदे्वाड छे एमादानकम ग्रहिवानेंठाम भिचुचारितियाने ग्पतिरूंवसतानेरोषवरण सं भवे तेके ग्रह पत्तिने घरिदंकु"उल 


कणभरणशुणकहतां डो रतायडच्हूलादि ुफितमथवागुख करतारसनामेखठलामंडनमणि कहता रलजातिसुन्तिएलो क्तिकमसिद्ध 
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| हिरखखवर्फीदिद्रवये कडगा शिव वलडात्‌ डितच्रं गद सरगव्याभरगविगेष प्रा्ंवग्रलं्र भ"वगादारव्यद्रृदार कनकायलीरत्राव्ी 


दूल्यादि्याभरणा चयवातसरगीकृमारिका चलदछतविभवितद्ेन्गा साध्रनोमन च नीचो ए्मामरगरद्रवाटीरे्धे यवासा 


3 


"ता अयबारू'डापाडयां ययवाए्न्यारूडं चअयवापाड़द वलासाध्नांमन उ चनाचाद्धद्‌ तिदटायनंकरोम्ादेखा मनन्नाडि 


% 


एवेमावयावे साद सीसी एदवीच्छती चववातेदयकौ एरूडीए बोभाव वेष्टवावचनयोले तिशिनारशिमननेभाविसग्डपनो 


वंघङपने इधिक्रारणि तथामक्रारितेदवेडपाचे साधुकाउसर्गादिनकरे वलीमक्रारातरिदरं रस्यनेसंमगिद" खाधुनेटोपदेवाडक 


ड 























दीपिकारीका 
रिंखद्वि'संबसमाणसर इद्खलमा दवति कुडक्िवागुगेवा सणीवामोत्तिणवा दरम वान्वन्तेवा कडगागिवा 


4 


सिक्ख ब्मगादावङ 
, तडिगाखिवा नित्तरगागिवा पाटंवाशिवा हारेवाच्द्वदारेवा एगावलीवामुत्तावलीवा कणगावनलौवारयगावलीवा तदभि्वंवाकुमा 
| रिचवाच्लकियपिमखियंवापेडाएमचभिक्ड उचावयम गंनिचच्छेव्नाएरिखिचावासानोवाएरिरिया इतिवार्गतुया इतिवांमगंसाणएञ्ना 
अनभिन्ड रपुब्बोवदिष्रपतिखालंतदप्पगारेउवस्प्रएनावःटाग्यरे चतेल्नाग्यदस्यःरुदसवस्रताभिनोरेतेदोपाःतद्ययायनंकारना्त॑टटा 
¦ कन्यन्तावाऽलंछतां खमुपलब्यश्टगोवातादहमोवागोमनायगोसनावामदार्वासहमीवातवाचनं क्रारोवागोमनोययो भनोवा इन्याद्दिरवा 
। चगोभनायोभनादौसनःकुर्वीत्‌तत्गुयोरत्तनादिरखयःटीना सादि द्रव्यनानंत्रटितानिकाडरलिक्ाःप्रालं ्वगेपंगमंमायाय 
¦ सेचभिक्ड स्द्रगादावददिखद्धिखवरमायस्यद्रग्वलगादावतागग्रो वागाद्ावष्घ्याग्योत्रागाडावद्स्रहाय्ोवागादावदूघ्ाद्द्योगागा 











श्ल पील गाचाय सतेट।ना। 
= [ (१ [अ = थ [ ४ ४ १ 
वपिचच्ाचागमित्यादि गृदख्छेःन सं वखतो भिचेरतेच वन्यन्ाटोयास्तद्यग चालंज्ञारनातंदद्ा कन्यक्नंबाचलंछतां सरुपलम्य 


&डगीताइशीवा शोभनारोभनावा सद्गारारुहनीवा तवालज्ा रोवा गोभनइत्याचिजावाचं तरयात्तयोक्वावचं णोभनादौसनः कुर्वदि 
ग्णेरसख्नां दिरच्दी नारादिद्रव्यनात तदितानिच्णालिकाः प्ार्वयाम्ररीपनं श्रामरणवियेपंसगमं क्रि 


दितिरड्घ्ववायः तत्रगु 








 दूतिबाणंमणसाएञ्जा चहभिक्छ. रुपुन्बोवदिद्रा४ चंतहप्यगारेडवस्छए र्णोवाणंवा३ चेतैज्जा खा 
# ^ [4 {क ॥ 9 १ वे 

णए्नेव॑सिक्छ.स्पगाावईहिंसद्वि संवसस्राणस्स द हखलु गादावतिगौचोवा गाड्ावट्घूया्रोवा 

गादावद्खुण्डत्यरवा गाावद्रघद्चोवागाहायदद्‌ासौ्रोवा नादावद्कन्यकरौयोवा ता{खच 


रं एवंवन्त पुव्व॑भवति जर मेमवंतिसमणाभगवंतो जावडवरतामेड श्ोधन्माच्रो यो खल णएएस्तिक 





भाषा 
भिच्ुचाधने"ए आदानकसेवंघनो कारणाद जेडभगीग्यदपतिसंषा तद्र' च्ठतांसाष्ुने' णतादोपकपने तेके दादे ा डे तिखिवर 
सादिगाहावतिखोयो र्टदमतिनौस््नी तवाग्यदपतिनीधच्ा कडतांदीकिरी तयाग्टदहपतिनौ खरूहाकङतां उद तया्ट्डपति 
लोखा व उ्डग्रतिनीदाखौ ग्टडपतिनोकमकरौ ताक्सिंचयां तेने एड्वांनचनञकताम्‌ञड्द्‌. ते्यायलिकहेे एतावताणएडवो मादो ' 
चिक जेणमणच्ाघुभगवंत मदांतमेघुनघर्मयकी उपरतकहतां निटच्याएडने'कोड्‌' मेधनघर्मैने भिस खासुद्धेनकरे एसा , 
दी पिकाटीका 
उद्धदाखी योवाग्डावद्कस्यक्रोयोवातासिंचरंएवंबुन्तयुव्वं वतिजे इसेमवं तिखम गाभगकंतोचवरतासेडग धम्धातोनोखल एएस्िंक 











प्यतिच्ेद्ध स॒श्म्बपरिचारणाएयाडउद्ित्तएनावखलएएसिसद्धि ड णदन्यपरिवारणाए तयद च्नादुतसटलसखालभिव्ना्यो यच्छि" तेचस्यि 


1१1 
(म मो ५५ जम = 


9. 


 चद्धस्ि'लखच्ि'खपडारिव आलोचद्रिसरिन्नंतदप्मगार निगृघोखंखोचानिसन्मतािंचमं अन्नतरौ खचितं तवस्सि'भिक्छ मे 


5 


॥ 
५१५. 








१ 
4. 


# 


५ 








च्ाराङ्गसूल । 









शमीलंगाचायै छतटीका 
[प नेप (= न 
मायाष्पमित्यादि पू्क्त गुद्धेवरखुतो भिच्तोरमीरोपालद्यया ग.हपतिमार्यौद्वण्ल सालोचयेदुयेयेते चमग्णमेयुनादुपरता स्तदेते 





प्य्सेद्धणधन्ब परियारणाए चअाउट्िएनायखलुएएसिंसरद्िमेज्ण धम्म परियारणाणएच7उड ज्नापु 
न्तंखलुसालभिञ्जाग्रोयस्सिंतेयस्सिवचस्सि ज सस्सिंसंपद्ारियं मालोयंद्रिसणिञ्जंणतप्मयारखिग्घो 
संसोचाणिसन्तासिंचणं च्रसएयसोसहियं तंतवस्सि भिक्छ . मेड णएधम््पडियारणाए अाउडाविच्जा 
अहभिक्छ.णं पुनोबदिष्टानंतहपष्यगारे सागारिण्डवस्सए शोटाणंवारे चेतेज्जाणएवंखलु तस्सभि 









_------~~-~-~-~_~_~_~~~~_~_~-~_~~_~~~_~~_~~_~~_~~___~_~__~________~__~_____~_______~~____॒______ ~~~ ~~~ -~-~-~-~---~---~-~----~--~-~ 








भाषा 
घुकिणिरी खित सेथ्‌नसेवानकरेपरजेकादैस्त्री एड सद्धितमेयूनधमैखेवे तेस्तीएुतपामेकेरबोयोज सखीवलवानतेजस्ती दिम तवै 


स्वीरूपवं तयशस्ीकीन्तिःम॑ तसंग्रामस्पूरयालोकनीवद् नीव एदवोगप्ररुवेएडवोनिर्षोपशब्दखांभलीदियेधारीतेहमादिदी ष्यनेरीस््ीते 
तपखी भिच्चसाघ मेयनधमेखामुदाकरेएतावताकामराग दोपावीपाखमाद्िपीखव्रह्मचयेयकीभ्न्करेतेहभरतयाप्रकारि तेदवेउपाये 
पनरे एसापुने पूविौपदिट प्रतिन्रारप्पूवेक्तलुनिच तेभिचुमदाताभिचुणोमस्मसतौनो सासमिगयंकडतां खंपूरं भावएतले 


दौपरिकाटीका 2 
शधरपरियारणा माखदटरावेच्ना यडमिक्छ.णं एुव्वोवदिद्वापतिणानं तण गारेागारिए उवस्सरेनोगणंवारचेतेच्ना एवंस्वलतस्भि 
क्ठ स्पभिक्ड णी एवासासग्गियं पठटमासेव्ना पर्वीक्तोगयडेवसतो भित्तोरमीदरोपासलद्यया ग्टहपतिभायीदयणएव सालोचयेदु; ययेतेम 
यामयुनाटुपरताः चदेतेभ्योवदि पुतोभवेन्ततो च्ोजस्ीवलवान्‌ तेजस्वी दरी तिवान्‌ वच्च खीरूपवान्‌ चशसी की नतिमान्‌ इत्ये वसं | 

पा एवभृतगब्द काचित्एुत्रच्रद्वालुः श्छुवातसाधसयुनधमीसेवनाथ अाखउदट्रावेच्जत्ति यभिरुखंङुयीत्‌ एतदोपभयात्‌ | 
| साधूना पृवेपर्दिषमेतत्मतिन्नादिकं यत्तयामूतेमप्रतिच्रये स्खानादिनकाय इत्य तन्तस्यभिच्तो भिचुरखावासासग्र॑न संपूर्सयोभिच्चभावः | 


। शिलं गाचाकायरतटौ | 
| स्योयदिपुत्ोभवेन्ततो साचोजसखीवलवयान्‌ तेजख्ीदीभिमान्‌ वच्वं खीरूपवान्‌ यशस्वी कीत्ति मानित्यं वं संप्रघाय्य तास्रंचमध्ये एवं भतं ¦ 
। शब्द्‌" काचित्‌पुतओ दालः शछुत्रातं साधं मेथ॒नधम्द्र पडियार णारएत्ति चासेवनाये खाउद्टावेव्नत्ि अभिणुख्वंकुयीदत एतदोपभयालत्याघ्‌ 
नापूवेपदि्ट मेतठातिज्ञादिव चत्तथामृतेप्रतिर्ये खानादिनकायेसित्येतन्तस्य भिन्तोभिचचण्यावासामग्रंय संमूर्योभिचुभावडू; 


1 
। 





। 
| 
क्ख.स्सवाभिक्लूणोएवासामग्गियंपटसासेज्जासम्मत्तागाहावतोणेगेखतिसमायाराभवं तिभिक्, | 
क 1रेसेद्ग्मघरेपडि १. [1 4 ॐ 9 # ॐ + 
यञ्रसिणणाएमोयसमायारेसेदुग्मेेपडिलोमेयाविभवतिजं पुव्वकस्मर तंपच्छाकम्म जपच्छाकम््तषु । 
। व्वकम्म्र'तंभिक्छ्‌ पडियाणटमाणकरेउजावाणेवाकरेज्जहमिक्ख णं पुव्बोवदि रान तदप्मगारेय । 
| स्सएणोटाणंवारचेतेव्जाच्रायाणशरोयमिक्ख.स्सगाहावरईै हिं सदिं संवससाणस्सद्ूहखलुगाहाबद्स्वयष्य | 
भापा 
साचारिमनत्ततो संपू पस्ाघुकदवाद इतिभावः इमन्रीख्घमसामि चंवूमरतिद्धक्तौ इतियी्राचा रगे दितीचच्रतस्छन्ध दिती यास्य 
यनस्यप्रथमोट्‌ शकः; दिवनीजो उद्‌ शो प्रारमियेदे पदित्ेखदट खे गटदस्छप्रतिवद्ध च सतिरचिवानारो कन्या इ्ापु्लीवतिनादोप 
विरेषकेदटे नमद्खेकोमलामं ्रशिणककेदैटदपति खुद्रखमायाया श्युचिजेदनोखमाचारटे एचवातयायनेरावदी नायवतादिभक्त 


~ ----------------------------------== -----------------------------------~----- 
(42१ प ------- 
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१०४ चअचाराङ्गसुत्। 








तवाभोगीच॑दन चगरक््यं रादि भोगनाभोगवणद्ारडद्र. चनेभिनुचारि लियो यरसिणागए स्नानरदित तयामोयगसमाचारेमोगगं 
करतांलद्नीति तेचनोखमाचार याचरगाकार्यैवये तेवावख्ोड्धद्र तेदभगीते साधुजन धद तयादुगेध जे नोरवोष्तो दख 
नेप्रतिकल थनिघटएदवोड्धद्‌ तिणिकारणि तेर्दस्यसाधुने उपरोधिजेज्रमभोन न्नानादिकं पटठिलेंकरतातेमरेकरे अ्रयवाने 
क्र पद्धेवारता तेकम्ब'पदिलेकरे एतलेद्मजायेद्रां खाधुखाध्यायादिककरिस्े सयवाद्धिवडांमापु सखाध्यायादिककरेरे््ह मोड 
रामोजनादिककरिस्या इकिकार कितने यंतरावमनः पीडाटिकरुपजे साधनेग्रधिकरगाक्रियालागे ययवातैचारित्ियो जेकमं 
भ्रतिन्ेषखठनादिवेला करतोतेग्टचस्यनेसंकोचियाधापाच्यकरे यथ्वाख्वयापमिन करेतिचिकारयि साघनेएपवेपदिटतीयकरभापि 
तप्रतिन्नाङे जेतयाप्रक्ारि उपाञच्रनरदिवे जिहांरतां एतलापृवक्रदरोषलागेइत्ययः दिववनलीगट्दस्छनेरुसगि रदतादोपकद्धे 
भिच्तुचारितिवाने' ग्टस्यने'संस्िरडतां कमेवं घनोकार यदे नेक दरस्रलु तिरंर्दस्यनेषरि तेरो गट यामग्य्र्धिषिसव 
रीपिकाटीका | 
दतिद्ितीवाभ्ययनखख म्रयसोद्‌ यकप्रदीपिक्रा भ्रथमोर्‌ शवे सागारिकप्रतिवद्धवस्ति योपाःप्रतिपादिताः दद्धापितयाविषघवसतिने 





प्रतिपादनायाह गादावतौन मिगेखद्‌ समावाराभवंति भिक् यक्िणाग्याए मोचसमाचारोखगंघदुग्गन्ध पडिकृने पडिलोमयाविं 
भवति जं पुन्वकम्बन्तं पच्छराकम्बन्तंपुव्वकग्मन्ति तेभिक्डुपडिवाणवटहटमा गाकरेच्नवा नोवाकरेव्नावा यद्भिक्छं गा पुव्वोवदिद्टापतिणा 
जं तदप्पगारेउवद््एनो टाणवार चेनेच्ना एकेकेचनग्ट्डपतयः्रुचिःसखमाचारोयेपातिचभोगित्राच'टनागस्‌ कुकुमकपू रादिेविनः 
भिचु्वास्लानतया मोचगं खतं तन्बमाचरग्यात्‌ खभिचुसङ्गन्धोभवति तयादरनेधःएवंभूतदयतेपांखस्यानां प्रतिकुलोनभिसतःमतिलोम 
स्लङ्गन्धादविपरीतंगन्धोभवतितयालंपुगकम्प्न्ति तेग्टदस्वाः साधुमतिन्नयावत्तत भोननखाष्वायमूमौखानभोजना दिकपूंछतवन्तस्तते 
पामुपरो्ात्मच्रावकछषतवन्तः ततृपूषव तिषवचचखाघूनामन्तरायाधिकरणदोपसंभव; सयवातएवसाधवो गटरस्ोपरोषायतयै करम 
्युमेचग्णादिक तत्मचातृक्युवि परीतंबा कालातिकमेकुदं नकद यौ ययमिचुणा पृ्वदिरामेतत्मतिन्नादिकं यत्तयाविे प्रतिच्ये । 
स्यानादिकंनकायः अआवायमेवभिक्छ स्य॒ गाहावद्िं सच्च" खुंवरुमायास्य दडखलुगा डावदयन्रणोखयटाए विसवर्वेमोयणनाए । 
उवन्खडि एसिया चदपच्छाभिक्खुपडियाए य सणंवा४ उवक्खडेच्नवाडवकरेव्नवा तस्नभिक्डभिकखेव्ना भोत्तएवापायएवाविवटि , 








एला चद्रभिक्खे, णोपुवोवदिष्धापतिस्ण जंनोतदष्मगारे उवश्यरएटायवादे चेतेज्ना कमेषपादानमेतत्‌ भि्चोयेदग्टस्वाववद्धेः तिच ` 





चिलंगाचायेकूत टीका 1 
दितौ चाध्ययने प्रमोदं थकःसमाप्तः उ क्तःमयमोद्‌ यका च्रधुनाद्ितीयःखमारमभ्यते अस्यचायससिसंवन्ध इ-डानन्तरोर शके सागारि 


` कम्रतिबद्धवसखति दोपाःमतिपादितादूडापि तथाविघवसुति दोपविशेषप्रतिपादनावादह गादावद्त्यादटि र्केकेचनग्टहपतयः शुचिः ¦ 
' सराचारोचेपतितया तेचभागवतादिमक्ताभवंति भोगिनोवाचंदनागर्‌ कु'कुमकप्‌ं दिसेविनः भिच्तुयाख्रानतया तवाकायेवशात्‌ 


लि 






मोयगन्ति कायिकातत्य॒माचर्णा त्यभित्तसतद्गन्धोभवति तयाचडूर्गेषएवंभतद्य तेपांगदस्यानां म्रतिङ्घलोऽनभिमतस्तया प्रतिलोमस 
¦ ज्नन्धादिपरीतगन्धोमवति एकायिकौवेतावतिययानभिमत ख्यापनार्याइषात्ताविति तयातेग्स्याः“खाधम्रतिज्नवा यन्तत्रभोजनखा 


प्यावभुनौ साना दिकं रै तयन्तसन्तेषामुपसोघात्पचा ्‌क्वयैन्ति यद्ामयात्‌रतवन्त सतत्‌र्े्न्वेति एबसवस्प्य ्योन्सपयं ए क्रियया 
' साधनालधिकंर्‌ संभवः; वदिवातेग्टडस्या; सखाधपरोधात्माप्रकालमपि भोजनादिकंनकयु सतच्चांतरायमनः पौडादिदोपस्ंभवः 
अयव्रा चतप्वन्ताबोग्हस्यो परोघाद्यत्य वं कम्् परत्यपेच्‌ णादिकं तत्मचात्‌कुबु वि परीतंवा कालातिक्रमेण कुच नंङयु व यथि 

शापूवपदिटमेतत्मरतिन्नादिकं चया विधेप्रतित्रवे खानादिग॑नकाचनिति कि्च्रायाखभित्यादि कर्मरोपादानमेतद्धिच्चोचदट्ग्यडस्या 


| 
| 


। वबद्धं म्रतिखयेखानमिति तद्यवागाडावद्रद्यपुणोत्ति दतीयार्थेषटी रय्डपतिनायालना शखाविरूमो नानाम्रकारम्ाद्यार सस्त 


| 
| 
न | द 











1) 


ध 


आचाराङ्गसुल । १०५ 





ोसयट्राएविर्‌वरूवे भोयणएजा!ए उवक्खडिएसिया अद्पच्छाभिक्स.पडियास्यसणंवा£ उक्सडे 
उजवाउवकरेऽजवा तचभिक्ख अभिकंखेञजाएमोत्तणएवा पायण्वावियडित्तप्वा अहभिक्ख.रंषुन्योवदि 
दरा४ जंणोतदहप्मगारेडवस्सरएठांणवा चेतेञ्जाखायाण्मेयं भिज्च्‌ स्सगा हावदूणासद्वि' संवसमएणएस्स 
दरहखलुगाहावदूस् श्रप्णोसयट्वाणएविष्वरूवादर्‌ दारुयाद्रभिखयुव्वादर भवंति अपच्छाभिक्ख.. 





भाषा 
सूवेकडतां नानाप्रकारभोजननी पाग्ये्धे्मयपदधे तेर्टरस्यसाधडदिशौ एतावतासखाघनेकाजि यशनपानखादिम सखादिमभमाहार 
कारे उवकरिज्ना ते्ाहारनेपाचिवाकाजि अनेकडपगरण एतरुडादि्ाणोचापे एचवेतेयाडारकौजतों सापूदेखीलिमिवापौवा 
स्वाइवावांद्े मनमाडतेद्नो परिभोगचौतवै वियट्धित्तएवाकहतां तिरषाद्ारनेविपे लोलपेग्टद्धया एच्वोदोपजाणी साने 
सओवीतरागनीमापित प्रतिन्नारे जेरचवेडपाचे चारित्नियेनरद्िवो वलीमकारान्तरि द" दोपदेष्वाडे दे एसाधुने ग्टस्यने खंसर्मिरह 
ताकरसै्वघनोकारणजाणिवो तेकेरोग्टयेमापणेकाजि नानाग्रकारदारुकडतां काटमिन्नपुव्ा द"कडतां भेदीख"क्याड्धद़' वलीपद्े 


दौपिकाटीौका 

# £% (1 [ ५. € | 
येसयानं तद्ययाग्टपतिना यात्मनाखायें विरूपरपौनानाप्रकारं अ्हारःसंस्छतःस्यात्‌ पच्चात्‌खाधूदिश्याथनादि पाकंबाकयीत्‌ | 
। 


| 
| 
। 
| 
। 
| 










तदुपकरणादिवाढोकयित्‌ तद्चतयामूतमाहारं साघुर्भोलुपात वा अभिकांक्तेत्‌ वियद्ित्तएा ततेवादारण्द्या विवरसितुमाणित' 
० ~ ५.९ यंभिक्ख धि 9 [ 

अकां ्ेत्‌ येपमूचेवत्‌ चायाणमेवंभिक्,सख गादावद्रणासच्धिं संवसमाणस् इडखलगाडाबद्रस्य्ष्पणोसवल्एविरुवख्वाद्र"दाखया 

द सिंदेच्नावाकिणेन्नवापामिच्वं जावदारुणावादार परिः यामंकटूु्गखिकाचं उन्नालेच्नावापव्नालेच्न वातल्भिक्ड यभिकंखेच्जाया 

यावित्तएवापवाचिन्तएवावियद्धित्ताएवारभिक्खुं पुनव दिट्ापतिखानं तषप्मगारेचवस्पएनोठा्ं बार चेतेव्नाका्टाग्न्रज्वालनछतं | 











शिलगाच्ायकत टोका 
स्यादयानन्तर पचात साधूुदिश्याशनादि पाकंवाङ्गयी दुपकरणादिवा दौकयेन्तञ्च तथाभ्‌तमाडारं साधुर्भोक्तंपात वाभिकां तेत्‌ विव | 
दवत्तएवन्ति तत्रे वादार ग, द्याविवन्तितुमासित॒माकां चेत्‌ शेपंपनैवदिति एवं काष्टाभ्निम्रन्वालनस्टूख मपिनेयमिति कि्चसेत्यादि सभि 





पडयाएविर्वर्ूवाइ्‌ दारय भिदेऽजावाकिणेउलनवापामिचेच्जवादारुणावादारूपरिणासंकट्‌ अग | 
रिकायंडञ्जालेज्जवापञ्जासेठनबातत्यभिक्. अभिकं खेजना्रायावित्तएवाप्यावित्तएवाविय टित | 
एबाच्रहमिक्ल. णंपुवयोबशषठा नंत हप्पगारेउवस्सएणोटा संवारेचेतेनासेभिक्छ.वाश्ड्चार पासे | 
शंडव्वाह्िजमाणेरा्नोवाधिया केवागाहावद्‌ङ्लस्स दुवारवाहंअवयुरच्जा तेखेयतस्ंधिचातै | 
साषा ॑ 

साधनेकाजिदः दासे दे खथवाश्डलिद्'वेचाताले' चथवाश्यरणीकाटमादडोमा खिषसी अन्निपराड संघपेजजाले गाटोभ्ल्बाले तिद्दां 
व्यापिलिवो तिखिश्रग्निद्‌'कदाचित्‌ तापिवेघणें तापित वांच्टे सनङऊू चोनौचोकरेतिखि कारखिसाघुने' एमव्वापदिषप्रतिन्नाखेजेएदवे 
उपाञ्रेचारिलिये नरड्िवोबलौडपाययगतदोपविगेषकद्े्धे तेमरात्मातिखिष्स्य संसक्तवखतिविषेर चतो उच्चारप्रच्वशिद्र' लषु 
नीत्तिबडीनीतिद्‌' चाबाध्याद पौडव्योकतोरातिद्र अथवाथ्कालिद ग्टदस्यनाद्यारनो कबाडऊबाड तिखिविलादइ' तिखिद्ारि दि 


। द्राग्व पीचोरभेखे तेपेखतोदेष्वी साधने णडवोवोलिवानकल्प जिस्यो जेएत्नोरपेखेष्धे अयवानपेखे तथाउवल्ियेकदतां लुकौरडयय ` 


४ 


४८ 6, 









१०९ आचाराङ्गसूल । | 





{< 
| 
र 











दीपिकाटीका 
सुगमं सेभिक्ठ.वारउच्चारपासवगयेगं उव्वाद्धिज्नमागेयाश्रोवा विवालेवागादावदकृलग्मर इवारवां्रव गुगोन्नानेखेयतस्प्रधिवारी 
्रुपविसेव्ना तस््भिक्च स नोकष्रतिएवंवटित्तए चयं तेगोपविसति नोवापविसति उवलिय्तिवागोवरा वदतिवागोवा तेग॒द्रडश्र 
¦ न्न गदडतस्म्मदडं चअन्नस्मरदडययन्तेगो चययंउवचरते्रय दन्ता अचंएल्यमकासो तंतवस्दिभिक्च च श्रतेगतेगतिसकन्ति ्रहभिक्छ 


ठव १४ 





¦ गांपुनेावदिष्टापतिशा चंतदणगारेउवस्य्ए नोटार्गवाडचेतेज्ना से्मिचुम्तत ग्टट्यससक्तं प्रतिखये वसन्न्‌ चारादिनावाध्व मानोवि 
। कालादौ प्रतियवहारभाग सुद्वाटचेत्तवरच स्तेनाद्ोरस्तान्‌खन्धिचारी च्िद्रान्वेपीयनुम्रनिगेत्‌ तद्टटद्वातस्यभिचोर्नेवंवतुंकल्पतेयथा ' 





[1 © 
गिलंगाचावकुंतटौका 
चुसलवग,दस्य खस प्रतिचये वन्न चारादिना वाध्यमानोविकालादौ प्रतिचवदारभागसृद्वाटयेनवच नेनद्रौरस्तमं धिचारी छरा ¦ 
 न्वेपौ अदप्विथेन्तचचदष्टा तस्यभिचोर्नव॑वतकल्यते यथायं चौरःप्रपिगति नवेतितयोपलीयते नवेतितयावमतिपतति नवेतितयावदति ¦ 


----------- 





~~~ 





अरणुपविसेज्जा तस्सभिक्स्‌ स्स णोकप्मतिएवं वदि त्तर अरय तेणेपविसतिवा शोवापविरुतिखवक्ियत्ति 
वाणोवाच्ायतिवा णोवावद्तिवाणोवावदति तेणदडंअख णडं तस्यदडं ्रसस्म इं ्रव॑ते गोरं 
उव चरते च्व॑हता च्रच॑रत्यम कासोतंतवस्िभिक्, यंते णंतेण ति सकत हभिक्ट गुन्वोवद्ष्रा 
जावणो चेतेज्नासेभिव्वुवासेज्जंपुण्डवस्स्यनाणेचजातंजदहात णु जसता पलालयु'जेरुवास्यं उजाव | 





भाषा 

वानरे यतिवयदरकडतां एचो रऊपरियकोपड अययवाणएवोल्े अरयवानगेले चयवातेगेदस्यो ययवाय्नेरेददखो तेनोषस्ोच्ने : 
रानोःरस' एतेगाकदतां चोरः एतेदनोउपचरककदता उपचारनो जरण दार अरयंदंता एसारणद्ारखयिवारसद्ितदीमेष्टे एगो 

' दूनकीधोदव्यादिकादचाधुवदेनदी नेदभगीद्मकडता तेचोरनोविनायकपने यवानेचोरएतले कदाद्रीखा गोद्ध'तोतेसाधने , 
विगासेदन्यादिदोप ययवानेदमनक्द्ेतो गर्य्डद्छनेसनिनाधुनेविपं चोरनोगकाय्चावे इशिकारणिखाध्ने पवेपदटिदप्रतिन्नादे जेण । 
वेखपाये चाधनेरद्िवोन कल्म वलौखपाच्रयगतविगेषकद्दे्ं तेसाधुजेखपायवएडवोनारेद तणपु "जे वाट गानापु"जने चविपेडपायय 
दछेतयापलालपु"जनेविपे इत्यादि पदिलेषटंधिलिसवच्वाण्ाद्े तेजा णिवातिद्ाखचय "ड श्च उसदितदरिवक्रावसदित वेद्धियादिजीवस ¦ 
खितन्ोलग्रोखखडित कोलिवावडान! पुडचद्धितते वचस वसनेनारयिखपाच्रस्ान काडखग्गग्रय्यार्वारटेनि सीदियामण्कायरएतला , 








॥ दीपिकाटीका 
य॑चौरःग्रवि्यतिनवेति तथोपलीवतेनवातवायमनिपततिनबातयावदतिनवदतिवा तेनासुकेनापद्हत॑ अन्ये नवातस्वापद्धत्न्वस्थ वाच 
; वं उसेनस्तटुपचरकोवा '्यरवग्टडी ताुधोरैन्ता्चचमत्राकार्पी दित्यादिनवद्नीचंवतएवतस्नौरखव्यापन्तिः खात्‌ भचाग्रिटस' साघु 
| व्यापाच्येदित्वादयोादोषाःअरमणनेतमेवतपस्विनं धिन्लुमसेनसित्याथकेतेतियेपंपर्ववतूघनरपिवसखतिदो पा भिधित्सयादचेभिक्ख सेनं 
पुण उवस्मव जाचेन्नातनच्दातकट्‌ जेखवापलालपुजे सवा खचंडनाव च खन्तायाएतदष्पगारटेउवस्यएनोटायं वारे चेतिव्नाखगसं नवरः अल्पश्च 








शि नंयाचाय छतटीका । 
नवदति वातेनःखुकेनापद्धतयन्वे नवा तस्यापद्धतमन्यसखवः चयं स्ेनस्तहुपचरक्ोवा श्रयं ग, ही ताच॒भो न्ता चयंमताकार्यी 


4 


। त्वादिनवदनीचं यतणवंतखचौरव्यापत्तिः खात्रचाप्रदिष्नतं साधुव्यापादयेदित्यादि दोपा्भणनेच तमेवतपरखिनं सिन्तमस्तेन 


मण ~~ 


(काथ ~ > ¢ ० 
4 सपपृञ्वदिति पुनरयिवख्तिद्धो पासिविव्ययाद केइत्याटिगसं एतद्िपरीतं सूत्रसपिखगमं नवरमल्पयन्दोचभा 
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ससंताणणतहप्मगारेडवस्सएणो दा णंवारेचेतेउजासेभिक्, वाभिक्खुरौवा सेऽजं पुण्डवस्सयं जारच्न [त 
णपु"जेखवापरलालपु जेखवाञ्प्म'डहिंजावचेतेञ्नासेख्ागंतारेखवा्रारामागारे वागा हा वड कुलेसु 
वापरियावसद्ेखवाञ्नभिक्वणंरे साहनम्बिरहिंडवयमाणेषिंणोयवणर्ज्नासेच्रागं तारेखवा8 जेभयंता 
रेउवदियंबा वासावासियंवा कप्पं उवातिरित्ता तत्येवमुज्नो संवसंति अयमासोकालातिक्क त 
















माषा 
| तेखाधुडपाययनाणे ट णपु"जनेविषे परलालपु"जनेविषे चप्प'डजिहांजीवनां अंडकनयीद्रत्यादि माणवीनमोसडरौका 


यकोलियावडानां एुडलिदां सर्मेयापिनथी इ-डांस्पथब्दयभावने अर्थिजाशिवो एवेडपाये काडसम्ग संयारोसच्रायकरे दिवेए-हवे 
उपार नर्यं डवो तेदेष्वाडेषटे जिहांग्रामनगरादियकौ वादिरिपरंयीमावीचयानीरहे तेयागंतागारकष्ठिये तयाजेमारममा 
ड्षिर ते्ारामागारकदिये तथागादहावद्रकुलेख लिरहार्टहपतिना घणाकरुलर हे" तेनेविषे तयापरियावसद्ेखवा कतांमठताप 
स्रादिकनाएतलादिकनेषिपे जिदं खादमीकहतां मनेयासाधुतेजिदांवारर भावतावारेनातारीसे घणारअावेतिदहांसाधुनरद्ेमास 
कर्पा दिकनकरेच्िविकालातिकांतदोषकनहेदेसेागं ता गारेखूवा कतां तेसाघुच्चागं तागार चारामागारमठादिजेपदिलेकल््ातेने 
विपे जेभगवं तखाधुजडुवदियंकातां क तुञह्धथौतकाल्ञ ` उष्णकालनामासकाल्पकरी तथावषौकल्प वर्पीकालनाच्यारिमासूरहीवलौका | 
रणविनातिद्ां जवलीर हे तदा ्रटोखाचु्प॑त शष्यएकालातिकातरोषड्छ इ षार हतां स््रादिकसों अतिवंघस्तं हऊपजं उद्नमादि 











॥ 








------~ ----~ --"-*~*------~----~ 


दौपिकाटीका 
शब्दोल्यभाववाचीसां प्रत॑वरूतिपरित्यागं उद्‌ शकाथंचाधिकछछत्यासे खागन्तारेवा अारामागारेखवागादावद्‌ कुलेखवापरिवा 


वस्ेखवाअभिक्डरंरसाहम्मिएदिंडवयसाणेदिंतोवणए्नाससाधुःसागन्तारेखत्तियतरग्रामा देषेहिरागत्यागत्यपथिकादवस्ि्टन्तिता 
न्यागन्ताररितेषु चारामसध्यग्टहाखियारामागाराशिमयीवखयासवाद्त्यादिषुमतिखयेष्वभीच्छ चनवरतंसाघर्सिकेरमरापरसाधु 


~ 





भिरापतद्धिरागच्छ्निमौखादि विद्ारिभिन्कछदि ते षुनावपतेत्‌नगच्छेत्‌तेषुमाखकर्पमादिन कवी त्‌ सामरतंकालातिकरांत वरुतिरोपमाद | 
सेञ्मागन्तारेखूवा४ जेभयंतारोड्डवद्ियंगा वासावास्ियंवाकषम उवातिथिवेन्तातलेवभच्नोसवसं ति अयमाउसरोकालातिकंतकि | 
सियाविभवति तेष्वारामागारेषु वेभगवंतःकतुवद्ध' शौतोष्णकालयोमौसकल्प सुपनीयातित्राद्यवपखच चत॒रोमाखानतिबाद््यततरव | 
पुनःकारणलं तरेणा रुते अयमायुण्न्‌ कालातिक्रमदोपःसंभदति तथाच्नस्त्रमादिप्रतिवन्धः सखे हादुज्मादिदोपश्भवोवा अतस्तया 


शिलंगाचाथेरत टीका 
वाचौ सांप्रतवसतिपरित्याग सुद्‌ शकार्यधिकारमधिसत्याद सेष््त्यादि यतरम्रामादेभैदिरागत्यागत्य पयिकादयस्तिटन्ति तान्य' 


गन्तासि तत्रचायममध्व ग, हाययारामागाराखि पयीवसयासगद्त्यादिषु ्रतिखयेष्वमीच्छ मनवरतंसाधम्दिं कोरपर साधुभिरा 
पतद्धिसगच्छदधि्म्र सादि विदारिभिच्खदिः तेषु नावप्रतेन्नागच्छेततेषु माखकल्पादिनवुयीदिति साभतंकालातिकात वखतिरोषसाद 





किरिवाविभवति सेख्ागंतारेखवा४ जेभवंतारोउडबदह्ियंबा वासावासियंवा कप्उवातिणाचेन्ता 
तंडशु खादुश्खेण अपरि हरित्ता तत्य वभुन्जासंवस्‌ तिञ्रयमाएडसोद्रतरा उवष्टाणकिरिया याविभ 
वतिदरहखलुपद्ैणंवाषसंतेगतियासडाभवंति तंज हागाहावङडवानावकम्यकरोउवातेसिंचंच्राया 
रगोयरे णोखुणिसतेमवति तंसहृहमाणेहितेपन्तियमाणेद्ि ्रोयमारद्धिं वहवेससणम हग 


` -`--------------------~------ =-= =-= ~~ यद 
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शेष्ठोकालतयावर्पाकाल अतिक्रमी वलौश्नेरेटामि मासकल्यकरी विद्ध-्रयवातरिद्ध'मासने'ंतरिविरुकीधे वलौतिणिदीजखपा 
ख वसे चद्ोययाचुष्मंत एहवोरपाचोचपखान दोपहुटजागिवो इगिकारगि तिहा खाधुने"रद्धिये नकल्पे दिदेयतिकां तवति देवा 
ङे खरुद्ेवाक्यालंकारि इणिजगमादि पवैदचियप्विमन्तरणगेच्िधटिखिद्र एककेरदम्ररुतिभद्रकसड्‌टकशतांच्रावकद्ध्ः तेकोग 
रटदपतितया खदपतिनीस््री पुतरएुत्रीवधृदाखी कन्मंकरकमेकरी इत्यादिक वेने"्याचारगोचर माभुनोरूढीपरि द्र" साभल्योनड्द् | 
द्वियेधाख्ोनङ्द. ड चारिलियाद* एवो उपाययनकस्प ्ययवाण्ठयोकल्वे एदयोभावजाग्योनद्धदर तयाउपाच्रयदीषानों फलकि 
राद्धैयक्री साभ्ये तेवचनसद््हते तेवचनम्रतौतिकारते तेवचनरोचवतिएखवे्रायके वगायमगवाह्मणयतिधि रूपगावनीपका | 





दीपिकाटीका। 
स्यानं नकल्पते द्टानौसुपस्यानदोप मभिपित््सष् चेश्यागं तारे उउवदियंवावा सावासियं कष्य"उवातिचिवेन्ता तंदुगुणतिुगेणवा | 


च्रपरिरित्ता तव्येवभुनोसंवसंति व्मयमाखखोदूतरड वह्वाणकिरियाविभवति येमगवं तःसाधवः; चागंतारादियुच छलतुषद्ध"वर्पा 
= * ए >. ८२३ > ५ 
वाय्यतिवाद्यान्वत माखसेवां स्थित्वा दिगुणाविगुणादिना मासकस्पेनाऽपरि दधत्य दित्र मसेव्यं वधानमरूत्वा पुनस्ते ववसंति यय 


मेव॑भूतःमतिचवः उपस्वानक्रिवादोषदटा भवत्यतस्तरावस्यानं नकल्पतेद्रदा नं ्रतिकांत यसतिम्रतिपादनावाह इखलुपाद्गंवापडी 
ंवा्रुतेगतिया सखङ्ढाभवंतितंजदागाडावदयोवा जावयकम्मकरीचोवातेकतिंचगं खायारगोवरेखशिसंतेभवति तंसददमागोरिं | 
पत्तियमायोदहिं रोचमागोदधिंवदवेसमगमादण चअतिदिकिविणवयणीमए खमुटिदखतवर्यगारीद्ियगारयाद चेतिताशिभवंतितंज | 
षादखाएखरुणापिवा ायतगापिवा देवकुला निवा समादयोवापवाण्िवा पभियगिदायिवा पशिचखालाञ्मोवा जायागिष्ारिवा || 
जाणसालाय्मोवा खधाकम््रताशिवा उ्कम्माणिवावद्कम््ायिवा वककम्म्ाशिवावगकम्म्ाणिद्रगालकम्प्रागिवा कट्टकम््राणिवारूसा 
णकम्मागिवा रुतिखन्रागारसेलोवद्वा्यकम््ाणिवा खयणगिष्टाणिवा भवगागिदाणिवा जेभवतारोतदप्यगायदश्याएसणाणिवा | 
जावभवणभिदाशिवा उवचमागोद्धिं उवचतिंययमारउखो अतिकंतकिरि याविभवति इङप्रन्नापकाद्यपेच्यया प्राच्यादिषुटिचतःचावकाः 
मरुतिभद्रकावा गपत्याटयोभवेचुःतेपां खाष्वाचारगोचरःयोख्यिरंतोत्ति नख्टुनिगां तुतो भवति साघुनामेवंमूत;मतिययःकल्य 
तिनेव॑भूतइत्येवनन्नातं मतिच्रवादानफलंचखर्गौदिकंतैः कुतचिद्वमतं ततूचदधानेःप्रतीयमानेःरोचयद्धिःश्ागािभिगृं स्ये; वद्धन्‌ 





ना ~= 


शीलंगाचायं छतटीका 
| सेद्त्यादि तेव्वासमागारेपुये भगवन्तऋवुवद्धमिति भौतोष्णकालयोग््रीखकल्य सुपनीयाति वाद्यवर्पीरवा चतुरोमासानतिवाद 
| तलौवपुन; कारणमन्तरेगाखते ्रयमावु्यन्‌ कालातिकमदोषः संभवति तवाचस्््रादिप्रतिवन्धः खर हादुह्तमादिदोप संभवोचेत्यत 


भाषा 
दोपलागे तेभगौतिर्दा साधुने' रह्धिवोनकल्परं दिवेडपसयानटोप दि खाडेष्े जेभगवं तस्राध च्ागंतागारदृत्यादि उपाद्चयविपे ऋतुबद् 
1 ५ द. [। 
स्तघ्रास्यान नकल्यतद्ति ददानीमुपस्यानदोपमभिधिव््‌ साच सेद्त्यादि चेभगवन्तः साधवम्मागन्ताराटियु तवद्ध! व्ौवाति वाद्या | 


` न्यतराखमेकं खित्वा दिगुणविगुणादिना मासकल्पेनापरिष्डत्य दिनौ्मासेव्यःवधानमलता पुनखत्रे वसन्ति अयमेवभतः ग्रतिन्य 
, उपर्ान क्रिचाद्रोपदुटासवतीत्यत स्तावस्छातु" नकल्पतदति इदानीमतिरककात वसतिप्रतिषादनायाष्ड दृष्टमन्नापकाद्यपेच्चया प्राच्या 
¦ दिपृदिुख्ावकाः मकतिभद्रकावा रदपत्याद्योभवेदधः तेषा चस्राध्वाचारगोचरः योख्ग्णिसन्तोदन्ति नख्ट्‌नि शान्तः चछुतोग्यतो 


ए । ~ = + न # + पीत्व (५ ० (न 
। भवति खाधूनारसवभूतः प्रतिच्रय;मल्पते नवंभूतद्ल्यव नन्नातभवतोत्ययः प्रतिखयदटानफलंच खर्गीदिकतेः कुतस्िद्टवगतं तच्छट्षा 


=> वद्धिरे न चिदे [वरि + => © चाराम 
नेःमतीवमानेरोचवद्िरेनार्वारते किचित्तेदादाभेदःतदेवंमूतैर मारिभिर्ट रसेनंधन्‌ चमग्णादीचदिण्ठ तल्तलासामःटौ वानशाला 


५ ~~ <+ न~ = ५ [3 (क द्युथाय 
„ ठ दीनिय्वाग्रं कुरद्धिःचवगाद्युयकापया्यं चेडवांतिनदातिकतानिभवन्ति तानिचागारायि खनासग्राहदयेयति तद्ययाचावे शयनानि 
8 =-= 





न~ 























(1 
& 

| 
2 








चाराङ्सुत । १०९ 


| 
| 
॥ 
1 





तिहिकिवणवणैमए ससुदिस्सतत्थरय गारोहहिं अगाराद्र" च तिताद्र' भवंति तंनहाच्राएसणाणि 
वाच्ायतखणिवा देवङ्कलाणिवा सभाग्रोवापवाणिवा परियगिदहाणिवा पणियसालाच्मोवा जाण 
गिह्ाणिवा जाणसालाश्रोवा सुधाकम्म ताणिवाडम्भकम्म ताणिवा वणकम्म'युव्वकम्मं इ'गालकं 
म्म ताणिवाकट्टक म्र ताणिवा सुसाणकम्म्र संतसुरणगार गिरिकदरासंति सेलोवद्राणकम्म्र'भवरएगि 













भाषां 
| दिकडटिशौ एतावतातेहनोभाव दियामा तव्य- कडतांतिरहांर चा रामादिकनेविषे ग्य्डे"षर चेद्वा इकडतां मोटाकीषषधे , 
तेनामले$कडेरे तंजदामाएसणाशिवाकतां लोहकारादिकनीशाला चायतनकडतां धमेयालाद्ेउललोकभ्रसिद्ध सभाजिदांषस्णा । 


ह ॥ 


मोवा जिहांकिराणांअधिकांडद्‌ तेऊतारियि वणखारिग्रशटति जागगिद्ाणिवा लिद्ारथपालकीप्रसुखयानर ह" जाणसालामोकंद् 
तांलिडहांयाननीपाविये द्ाकम््'ताणिकद्तां जलिदच्छेदकसावियि इणिपरिद्रदव्धकम््म ताणिवाकदतां जिदांडामकमाविवि 


घडिये तथावाघध्रलिदांकमाःविये बवाधलिहाकमाविये कटकम्भ'ताशिवा काषटजिद्ांकमाविये षडियेताद' इ'गालकम्म'ताणिकषतःं 


| 
॥ 
लोकस्माव्ीवेसे पवयोबाप्रपाजलदाननासखयान पणियगिद्ािवाकहतां जेदमादिकिराणाघालियि एतावताडाट तथापयियसाला | 
॥ 


लिरहंगारकलीालु्ाकमावियि खसायाक गरं ताणिवा असमथानकम््ं जिदांमथान विभेयूभादिककरिये संतिकम्मं ताणिकशतां परयैत 
ऊपरिषरकीधाडद्‌ कौदरकग्ध'ताशिकहतां पर्ैतमाद्िली शुफासेलोवट्वाणकम््ाशिवा कतां पापाणनामंडप भवणगिडाणिवा 
एडवाभवनग्टहना प्रकार येष चरक ब्राह्मणादिके'अभिक्रंत एतावतातिहां तेरद्या्इ तयाभगव॑तसाघ तिदांएकयावे' एकिना | 


॥ 





दौपिकाटीका 
खमणारीन्‌ उदिष्ठतत्रारामादौ यानयालारीनिखायै'कुमैदूभिः अमणाद्यवकाथायै' चेदूयाद्र"तिसहांति सतानिमवंति तानिचेद्‌ 
गाराणि खनामम्रारंद्ैयति तद्यथाञ्चावेथनानि लोदकारादिशणाला चखावतनानिदेवकुल पाण्ठीपवरकाः देवकुलानिमप्रतौतानि | 
सभाश्चातुकंद्यादिणाला प्रपाडदकदानसथानानि पणयग, हायिपरयापगयालाः कमेथालाषं वशाला यानग.डाचिवल यानानितिति . 
यानयालायतर यानानिनिष्यादयते षाकग्मन्तानियत इुधायरिकर्मक्रियतेण्लं दर्मवद्धं वल्कवनांगार काटकमेग,हाणि द्रष्व्यानि्यशा ' 


\ 


1 पेतं 9 ५ [4 [। कंट्रगि | ] ४ 1 ५ 9. 
नग, प्रतीतं शातिकर्मैग यतर शांतिकसैक्रियते भिरिग, हंपवैतोपरिगद गरि संस्कृताथलोपस्यानं प्राषाणमंडपःतदेवं ¦ 





शीलंगाचाये रुतटीका | 
[प न ॥ 
। लोहकारादिशाला अायतनानिदेवकुलपाण्डी पवर काद्‌ बकुलानि म्रतीतानिसभाच्वात॒र्ेद्यादिथालाः प्रपाखद्कदानस्ानानि पश्य 


| क निष्पाद्यते क ५.१ | 
ग्टडारणिपरयापया; शालाषंघयालावयानग्टदहासखि यत्रयानानितिरन्ति यानशालायत्रवानानि खघाकम्रं तित्तानिवतख्षा | 
प [ मितं ४५ 9 किवतेगिरिग्टदं ५ 
' परिकम््र क्रियते एवं दमैवल्कवनागर काटक्मैग्टद्ा रि द्रटव्यानि श्सयानग्टदंप्रतीतं थान्तिकम्य् ग्टरईवत्र शान्तिकम्भर कि 
# 4 ॥ ॥ 1 [0 9 क, = भक्रताभ्निप ॥॥ 
प्रवेतोपरि ग्टह॑कंद्रं निस्णाखंस्कता ओेलोपय्यानं प्ापाणमंडपः तदेवं भूतानि रटहायितेच्चरक बाद्यणादिभि रभिक्रांतानिमूे 


| (क्‌ [4 [स्‌ , दिं क, दि ज 
चाणिवा जेभयतारोतहष्पगाराद' आएसणारखिवा जावभवणगिहाखिवातेहिंडवयमाणद्ि उवयं 
तिच्रयमाडसो अभिकंतकिरियाविभवति इ हखलुपाईणंब!£ जावतंरोयमा णेदं वहवैसमखमादहण 
अतिदिकिवरवणोमणए सयुददिस्पतत्यतत्य च्रगारौदहिंच्रगाराद्ू' चेद्वाद्‌ मवति तंनद्ाच्राएसणा 


रखिवा जावगिह्ाशिवा जेभयंतायो तहप्यगारादर अयांणसखाखिवा जावगिदहाखिवा तेदिञ्रणोकय 
2 
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अआचाराङ्सच । १९११ 


णिताणि समणाणंणिस्िमो अवियादर'बयंपच्छा अप्पणोसयज्ाएवेतिस्सामोतं आआणएसरएरिवा 
ल्ावभिदहाणिवा एतप्मगार॑खिगधोसंसोचाणिसन्मनेभयंतारोतहहप्पगाराद्र'्ारसखणणिवाजावगि 
हाशिवाउवागच्छ'तिद्यरातरेहि पाह्ङहिवटृसिञ्रयमा उसोवव्नकिरिया विभवतिद्‌ हखलु 
पराश्णंवाष्टसंतेगदूयासडाभवंति तेसिचणंअायारगो यरे जावर्तयोए्मारे्ं बहवे समरमादहशजाव 











भाषा 
घरोवर्ते कतां दकता र हे तोतेड पाख्यवञ्य किवादोषदुषटते, यकल्प्रमीयजाशिवो -खिवेमण्टावञ्य कियादोपसद्ितकद्ेदे इणिजग 





दीपिकाटीका 
प्न्यानिकुचैति ते चसाघवसेष्वितरेषु उच्चावचेषुपाडद्ं ति प्रदत्त षुग्टह्ेषु यदिवन्तं न्ते ततोवल्न करियाभिधासा वसतिर्मनतिसाच | 
नकस्पते इ दानौमदाव्नीभिधानां वरुतिमाडद्इग्वलपादणवा४ खन्तेगतियासड्टाभवन्ति तेसिश्चणं यायारगोचरेजावतं रोयमाणे | 
हिबडवेसमणमाडहण जाववष्पौमणएयनणियर२ समुटिस्तलयर अगासहिंयगाराड चेदयाष्रंमबन्ति तंयाएसण्णणिवा जावजिद्ाशिवा । 












गीलंगाचायं रुतरीका 


| 


त्यादि म्ायःखुमनं समुदायौन्यालाये गृदाणिनिवेत्तितानि साञु्योद्च्वा -चमायैलन्यानिकवैन्ति तेचसखाधव सेष्वित रेतरेपूञावे 
पपाह्रडिन्ि प्रदत्ते षुगृहेष्टयदिवन्तं न्ते ततोवल्ं करियाभिषानावसति -खाचनकष्तद्ति इरानींमङ्ावच्जौभिधानां वखतिमधि 





वशोमगेपगणियरस सु द्भिस्सतत्यर्रगा रोहिञ्नगाराद््‌ चेद याद्र भवं तितंजहाञ्राएसणाणिवालावगि 
ह{णिवाजेभयंतारोतद्ष्गाराद्राणसणणापिवाउवा गच्छंति दतरारेहिपाज्डेडिश्रयमाडसामद 
वज्जकिरियाविभवतिद्रहखलुपार्णंबा्संतेगद्रयाजावतंरोयम खेडवहवे सम णन।एससुदिस्तत्य 
च्रगारोदह्िच्रगारादूवेदवाद्रमवंतितंनदाच्ाएसुणाशिवानावभवणर्गिह्मणिवाजेभयंतारोतहष्पगासा 


न = ~ ~ 











। भाषा 

साहिकिणिदो चद्वावंतिग्टड्खिद्' उपाचवदाननोलाभ सांभलौषणाएक अमणत्राह्मण चत्तियसुखमयी यनेकषरनासेद जेपूषि 
इ"क्यारे तेवानीपाव्याइचापे चेच्वेच्पा्रयेसापुरष्े' णडवोप्रकारयन्दखाभलौ एठपा्यणच्ने चर्धिकराग्याङदीषाे लो 
जाखीनेतिदहार हे तोसहावज्यौक्रियारोपकागे तेहमणीोए्वीवखति साधुनेरदह्िवेानकल्मे हिवेसावद्यदोपदड्धित वसतिदेखाङडेे 
पिला श्यालावद्धैजुनौपरिएहनौव्याख्या द्यं तरकादनयौ तिखिक्रारशिनयी वब्ारयोदुगमभयौ तोपुनरक्तदोपलागे तेटालिवा 
भी एतलोविशेपजायिवो पूवतश्रालावे यतियिरपवणीमगादिक वालाश्णिवा इ हासम णेजपं चप्रकारनाणिवा निग्ग'यसदध । 
¦ तावसगेसञअरमाजीव पंच खाससग्णाद़तिविचनात्‌ निग्रंय {यावय रतापरुद्‌ गे रंकश्याजौवकधए्यमणलाणिवा एतलाद्चनेयर्धिनीप 


। 
| 
| 
1 
| 
॥ 
‡ 
1 
॥ 
1 
॥ 








॥ 
प रोपिकाटीका | 
जेयभयं तारोतदप्पगारद्‌ अाससायिवाउवागच्छन्ति ¶ूतरेतरडिपाडडहिययमा उसोस चासाव्व्नकिरिवाविभवतिखुगमंनवरःअमणा । 


। द्ययनिप्मादितायायावन्तिकवसतोख्ानादिकुवे तोसदावच्नभिघानावरुतिभवति सकल्पाच्यं विश्युद्धकोटिच्व तिद नौँखावद्याभिषा | 
। मावखतिसारग-इस्ठकुपादणं बारुतेगतियास्षर्टातेङिद्धयं्मायार गोयरेजा वतं रोयमारोदहिंवदवेसस यना एसमुदिस्यतत्यवष्टवेरम यजां | 
॥ एसशहिख्धतवयय्ागा रीहिसभाराष चेदयाद्‌सवन्तिमाएसणानिवाजाव सवखनि इाशिवाडवारच्छतिदूतरेतरेद्दिपाड्टड हिययसाख | 


(54 ----~~----------------------------------------------------------- > न =-= ~~ =-= 33 
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संयारदुवारपिद्दिणश्रो सीतोद्‌एणवा परर्ट्िवियपुव्वेभवति गशिकाएवाडव्नालिय एुव्वेभवति जेभयतारोतदष्मगायद्र रप्सयणा 
शिवा जाषभवणमिकाशिवा चवागच्छन्ति इतरेतरेहिंपाूडेडिं इपक्डतेकम्मखेव ति ययमाउणखोम हा साचच्न किरियायाविभवति 
दृहकश्चिद्ग हपत्यादिरेनं खाधमिंकसुदिश्य एथिवीकायादिसंरंभ समारभेरन्यतरेणना महताविर्परस्पेनपनागरकारे; पापकर्मरत्ये ` 








| शीीलंगाचाय रुतटीका 
1 [० = र म म ५ 
, भारजेरन्यतरेणवा महतातयाविष्पस्यैनीनारूयैः पापकम्ब त्ये रत्टानेलद्यथा चछादनतोक्तेपनवस्तथा संस्तारकार्थे दारटकनार्थे 
, चेत्यादीनि प्रयोजनान्यृदि्य शीतोदवंत्यकतमूथे'भवेत्‌ अगिनिरवामव्वालितपूर्भवेत्‌ तदस्यां चसतौस्थानादिकुव्यन्तस्ते द्विप्दकर से - 








दुपक्ल तेकम््ं सेवंति अयमाउसोमहासावन्जकिरिया याविमवतिद्रखलुपाद्कैणंवा जावतंयोयमा 
सेद्हिश्रष्मणोसयद्मए तत्यतत्यञ्रगारौहिंखगारादर चंदूयाद्र भवंतितंञ्राएसणाणिवा जावगिदहाणि 
वामहयायुटविकायसमारःमेणंनावच्रगणिकाणाउचज्नालियपुव्वेभवतिनेभयंतरो तचष्मगाराद्र'आा 
एसणाणिवाजावगिदहाणिवाडवा ' गच्छ तिद्रत सद्र तरे डिपा्डेडिएमपनक्ख तेकम्म सेवंतिञ्चयमा 








भाचा 

| वेपमाने दीषतासाध्र आधाकमिकडपायेरहता गटहस्यप्तखेवे' अयमारखोयायुद्म' त॒ एडपाखरयमदहासावद्य कियादोषटुर्नाशिवो 
 द्ववेअस्यक्रियानामवसति देष्ठाडेे इणिजगमा डि खलु सेवाक्यालं कारि इत्यादिन्यास्या पूवैवतृग्स्ये आआपण्णद्अथिं्' घर ने 
। कनोपनान्यादरं एयिवीकायने इत्यादिदकायने समारंभिद्रः नीपाव्याइ' व्याव्यालीग्या कपाटादिककीधा शोतलपाणीखं 
। च्छा अग्निऊजालोड. त्यादिसनेक अारंभ्यापथो कालिकौषा ङ्‌. एडवाधरण्टस्ख सपपुनेजाभुतिरयेषर जेभगवंत चारि चारिनि । 
| - दीपिकाटीका 
¦ सद्ययाच्छादनतोलेपनत अयसंसारकारथे दारटक्षनार्थेवा इत्यादिभ्रयोजनादि उदिश्यभीतोदकं त्यत्तपवभषेत्‌ अग्निवाप्रन्नालित ¦ 








= 
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पृवभवेत्‌ तदस्यावखतौ स्थानादि ङबन्तस्तत्‌ दिपचं कमसेवन्तेतद्यया मरवन्याञ्नाधाकमिंक वसत्यासेवनाङ्, दस्यत्व रागदे पच्चद्ेयी परय | 
| | 
¦ सापरायिकंवा इत्यादिदयेषान्मष्ा सावद्यक्ियाभिष्यानावसतिभंवति इष्ानोंधल्यक्रियाभिधानांबसतिमा द इशखलुपाद्ैणंवा४ जाचतं 


| शीलंगाचायै सतटीका 1 
' वन्तेतद्यथा मत्रज्यायाधाकम्मिं क वसत्यासेवनान्ग.दस्यत्वश्च रागदं षश्चदैयौपयं खां परायिकंचेत्यादिरोपान्‌ मदा सावन्नक्रियांभिधाना 








उसोगच्रप्पसावच्नाकिरियाविमवतिण्वंखल्‌.तस्भिक्छ्‌ स्सवाभिक्छ्‌ .शौवासामग्गियं दि तीयो द्‌ शकःसे 
यणोुलमेफासण्डच्छः अहे सणिव्नेणोयखल्‌ सद दमेषधिपाह्ृडदहिंतंखावणश्रोलेवर्च्ोसंथारदुवार 
पिङणाश्रो पिडवातेसणाच्ोसेय भिक्च.चरियारण्डाणरण निसौद्ियार णसेव्ना संधारपिंडवाय 
एसरणारएसंतिभिक्लुरणेएव मक्डातिणोडञ्न्‌.अडाणियाग पडिवसषा्मायं कुव्वमाणएवियाद्धिया 








भाषा 

यारडेतेएकपच्चकमांसेवे'तेएकखासाघुमागनारसेवगडारजाणिवाष्पयमाउसोचयरोशिष्यएवसतिचल्मसावव्जकरियाकद्दियेएयख्लतस्यए 
लुन एभित्तुसाधनोसामरग्गियं कहता संपृगभावजाणिवो एतावताएभावजाणौ हेवोपादेवभाविकरीम्ाटरिवायोग्यमादरेखां 
„ डि बायोच्छाडतेरुपसं साधुजाणिवोयतः कालाद्क' तवहा अभिद्तेचेवश्णभिक्ष ताववच्नाय म दावन्नाखावन्न मदप्मकिरि 
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| 
॥ 
। ध 
| 

| यागरेतिरन्ताभवति यत्र वकदा चित्‌ कचित्साधुमैसत्यन्ये षां भिचार्थेवाग्टडपतिकुलंप्वि्टःसन्‌ केनचित्‌ खद्धाजुना एमभिधौचते 
तद्याम्रचुरान्बपानोयंग्रासः अरतोत्रभवतोवसखतिं प्रतिर्य खातु युक्त इत्यं बमभिदधितः सन्ब बमाचच्तौत नकेवलंपिडपातः पराको 
दुरौभसतदवाप्रावपि यतरा रौसुज्यते सचप्राङकच्ाघात्र्मादिरदडितःग्रतिखयोडुलेभः उच्छद्तिच्ादनादि उन्तरयुगदोषरदहितः एतदेव 
दशयति अरेसशिज्जन्ति यथासौमरलोन्तरगुणदोपर हितत्वेन एपफीयोभवति तथ्ाभूतोदुरंमः तेचामौच्छलोत्तररुाःपदटटीक॑कादोधा 
रणाश्मोचन्तारिखलवेलीश्नो स्टलगुरोद्िविखद्धाए सावद्महागडावसदौ {वं सगक्डयोकंपण च्छायग्यलेवगाडुवार भूसौचपरिकम्यवि 
























प्मसुकराएसालत्तरयुणेष९ दरूभियधूमियवासियखच्जोवियकडाचवन्ताय सिन्त सश्हवाविच विसोहिकोडीगचावखदी3 नोचखलृख्डधे 
त्तिनचासौशद्धोमवति चमीमिःकर्मभिः कमेीपादानकर्मभि; तद्ययाच्छाटनतोदभीदिना क्लेषनतोगोमयादिना संसतारकं अपवन्तैक 
मायिल्यः तथाघारमायित्यः इद्घुत्वापादनतः तयादार स्गनंकपाटमाचित्य तथापिंडपातेषणामाचित्य तथाद्दिकस्मि"शित्मति 
वसतः साधनृसबग्यातर पिंडेन उपनिमंतरयेत्‌ तदूग्राहेनिषिद्धाचर णं चग्रदेतत्मदवे पा दिसंभव द्रत्याचिभिरत्तरयुणेः शुद्ठःमतिखयाडु 
रपेत्यः श्रद्ध चप्रतियये खाघनास्यानादिविधेच खलत्तररुगाश्युद्धावाप्ठावपि साध्यायादिभमीसमन्ितो विविक्तोदुरापः इतिदभैयति 
सेयभिक्डाचरियारएतत्रचभिच्चवः चर्यौरतानिसोधा सषिष्णु त्वाच्च'कमगथयोला; तथासखानरताः कायोनियौधिकारताः खाध्याय 
ध्यायिनः; सखासभैंगिकी संलारकोऽद्धै ठतौयचसप्रमाणः - तकेचिद्रताः ग्वानादिभावात्‌ तथालम्पेपिंडपातेग्रारेषणारता तदेवं 
सतिभवन्ति केखनभिच्तवः एवमाख्याचिनः वघावस्ितरुणदो षाख्याचिनः उच्न्‌ कड़ा ऋजवो निवागःसं यमोमोच्छोवातं प्रतिपन्नाः 





अमायाविनएवंशि्ाः साघवोव्याख्याताःमतिपा दिताः तदेवच्च़ति रुणदोषानास्याय गतेपृतेषठुतेशचखरायकेरिवं भूते षीय वसत्यभावे 








। 
| 
शिलंगाचायकतटीका 

वसतिभेवतौ ददानौमस्पक्रियाभिषानामधिरु्यां ह इ हेत्यादि षगमंनवरं अल्यशन्द्‌ःअभाववाष्वीति एतत्तसखमभिचोःसामग्रप सपर्ण 
भित्तुभावदरति कालादक न्तुवह्ाणा अभिक न्ताचेव अयाभिकन्सायवज्नाय महावन्जासावन्न मदष्क्रिरियाय एताखनववसुतचोयया 
कमं नवभिरनन्तर तरः मरतिपादिता ्ारूचश्यभिरकाता अल्पक्रियेयोग्ये येषास््योग्यादति दितीयाध्वयनसखदितीवः उक्तोदितीयोद्‌ | 
शक्षोऽघुना हतौयःसमारभ्यते शरस्य चायमभिसंवन्ध इडानन्तर्ते अल्यकियाश्ुद्धा वसतिरभिद्धिता द हाप्यादिद्धत य तददिपरीतां । 
दृगेचित॒मा चे द्त्यादियतच कदाचित्‌ कदिन्पापुैसत्यन्वेयया्े भिचायेस्वा ग,हपतिदुलंमवि्टःसम्‌ केनचिच्छदधालु नैवममिधी 
दते तद्ययामच्च राचपामो यं्ामोतोऽत्रभवतोवरुतिं मततिर्टसखात' दक्तमित्यवमभिदिवः सन्तेवसाचक्तीत नकतेवलंपिंडपात; ` 
भ्राङ्कोदुलंभसतदवाप्तावपि यतासौभृव्नृते सचम्राङक्रयाधाकम्म्रौदिर हितः मतिखयोडुलेभज्ेतिच्छद नान्तर णदोपर डित एतदेव ` 
दभेयति अहेसशिष्नन्ति यथारौच्लोत्तरशुयदोष रदिततवेनैयणीयोभवति तयाभूतोडलेम इतितेचामी चऋलोत्तरुणाः पदरीवंसोदो ` 

घारणायोचत्तारि खलवेलीयो खलगुणेदिविश्युद्धारसायदहागडावसखरी वं खगकडयोकस्पणद्छायणल्लेवणडुवारभमीय परि क््मविष्प 
सुकाएसाख्लुन्तरगुरोख दूसियधूनियवाखिय उच्जोवियवलि कड़ायवत्ताय सिन्तासमद्टाविय विसोष्िकोङीगयावख्द्यी यतचमाय ` 
स;सवेत्र संभवित्वान्तसुणाना तानेवद्शंयति नचासौशुद्धोभवत्यमीभिः कर्मोपादानक्म्मं भिखद्यथा छदनतोद्मदिना क्ेपनतो 
गोमयादिना संस्तारकमपवन्तेकमाधित्य तयादारमाचित्य ररहयष्टलापादनतस्लथा दारस्यगनंकपाटमाचित्य तवार्मिंडपातैपामा 
स्टत्यतयाह्धि कसि शित्मरतियये प्रतिवसतः खान्‌ शव्यातरपिंडनोपनिसंतयेत्‌ तदूग्रहेनिपिद्धाचरणामग्रह तत्महपादिसंसवदत्या 
दिभिरत्तर रुणे; शएदधःप्रतिखयोडुरापः श्ुद्धचप्रतिखचेस्ापु ना स्यानादिविषेययतचक्ता खलृत्तरणुणखद्धंयी परपंडगविवल्नियं वसि 
सेवेव्नसव्यकालंविवन्न णडातिदोखायो ग्टलनरगुणखद्वावाप्नावपि खाध्यायादिमूसी ससन्वितोविषिकतोडुरापदति द्भैवतिचेदरत्यादि 
ततरचनिच्चवः चयौरतानि रोधा सहिष्णु त्वाच्च करमणशोला; तयास्यानरताः कायोन्धगेकारिग्रः निपीधिक्नारताः खाभ्यवच्यायिनः 
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१९९ आ्चाराङ्गसृल। 


















श्चय्यासरवद्धिकवी संसारकोऽद्ध ट तीयहस्त्रमाणः वदिवा्यनं शव्यातदयंसंस्तारकं शव्यासस्तारकस्ततर केचिद्रतान्लानोटिभावात्‌ 
' तयालब्बेपिंडपाते ग्रारुषगणारतास्ठदेवं सति भवन्ति कैचनभिच्वएवसाख्यायिन; यवपएवस्वितवखति रुगदोषाख्याविनः चछ्जवोलिवा 


१ 
1 
1 


गसंयसोमोत्तोवा तंप्रतिपन्रास्तवा चमाचाविनणवं विशिढाः साघवोव्याख्याताः म्रतिपादितास्तदेववसति रुगदोपानाख्यावगतेयुतेषु 








| 
| संतेगदूयापाङूडियाउक्वित्तपुव्वामवतिएवणिक्छित्तुव्वाभवति परिभाद्रवषुव्वाभवतिपरिभुत्तुव्वा 
भवति परिद्रावियपुव्वामवति णवं वियागरेमारोसमिया एवियागरेति हंतासवतिसेभिक्छुवारे 

| सेज्न'पुणडवस्पयंनाणेच्ना खुड्धियायोक्चुड हुवारिवाचोखणिद्रयायो सखिरुद्धिया्योभवंति तद्प्मगा `: 
| रेडवस्पएटरायोवावियाेवा छिक्डममाखेवा पयिखमारेवा पुखाहत्येणपच्छापाएणए ततोसंनताे 





| भाषा 

` भाव सवौत्तमश्युद्धम्रकायकड्धद्धं तेवसतिनादरूषणणुगानिरताकहे तेदखमीपितावकांभल्ते एडवोशुद्ठमागदेखाडी तेखाध्षच्ननेरे 
। ठामिपड्तातिवारपष्छ केदैःएकग्यदस्वणडवां जेडत्तससाघनखलनाकरे अशरुद्रवसतिश्यद्धकदं परसाघजागेनल इमपलीपुणते 

| स्योकरे तेकडेकेदैग्यहस्य निदोपवसखतिनेखमावि साधुनेकाजिच्रादियकोम्रारंभौवरुतिकरावे तचापूर्व'जेकौभौडद्‌ तेदभ्गदिके कसी 

च्टावेलीमे इत्यादिखंस्कारकरे तयावलौजेहसमीपि वसतिनादोपगुयाखांभल्वा 'तातेसापुभ्याव्या चयवाचनेराकेद साध्व्या 

जापी संतेगद्याकडतां एकके$ग्टडसयएइवाब्े जेखाघुने छलनाकर' तेकिमकन्धे पाडडियाचक्छिन्तपुव्वा प्रःख्तिकाकदतां सा 


घने"देवाभणीकल्पाक्छेवसति तेद्ेत्तेगीग्य से उक्छित्तपुव्वाकडतां साघुने"देखाडी व॒म्ह उपाच वसो तवानिक्छित्तपुव्वाकहरतांयग्ह 


| पदडिलो्म्हारे अयिनीपलावीके परिभादूवयुव्वाकडहतां अग्ह पदको स््राटव्यादिकने'विडचीयापी परिभन्तपुव्ाकचतां मने ' 
| रेभोगवीद्धे तिगिकारणगि तुम्हने"एपणीचयदई& तवापरिद्टविवघुव्वा चम्होएपरिट्रनौकचतां परित्यक्तच्टे जेतुम्हारेमनिगमे तोरहोजे ' 
¦ ठम्ह नीर्डोतो अन्हे ददांयी एवखतिपरडाकरिसया इत्यादिरडस्वनौकौषा छलनाचारितिये सम्यग्नाणौपरिडरवीदिवेशिव्य 
पदे भगवनदूमङलनानासंभावनाद' खताद"कदाचिग्ट्डय्यं खाघृचारित्रियोवखतिना खुपदोपपच्योद्ध'तो खम्यक््साचोवागरे पर 
। श्रापगचांदसो सदोपवस तिजाणौयोलवेनदै तोभगवनदमसाचोवागरतो सम्यक्वागरणडार खत्यकयकड्दूतिवार चिष्यने"खासंनीी 


नपे 


चौगुखकद्े ईताभवे हांतिखाघुसाचोकडतो सत्यकयक्डब्डत्यव; द्वे चरकपरिव्राजत्न काम टिकादिकसों किराएक्टेखंवासि ,, 


1 


` विधिकदेे तोभिच्‌ चारितरियोजेडपाचयरचवोजागेणएचवीवखति तेहवीखुडडिचाच्योक्डतांलडी तयाखुङडद्वारियाओोलषुनेह । 


1 


। 


नादार्द्े तथानौचायोनीचीङे ऊ'पचणेरड्ित तवारुंभिरुहकडतां ग््दयये खमाकुलणएडवीवसतिड्धद' तेशेसखान किद्क* तेडनेधयीर्ये , 
1 


चरकपरिवाजकादिकने' रद्िवानोच्वकाशदीघो छद. पड्िलारयाखटे तिवारपदे खाषुनेएुतिन्तेनउपाचचदी बोदर कार्यवश्ययका ` 

तिकारतिएणस्द्या तोलिणिपरिरद्िवेतिकदेरटेत हप्यगा रतेदवेडपाखेचारि व्रि द अयवाविचाेविकालेखाघ नीकलतो पेखतोप {इलो 

हाघयाघोकरी दखावसोसागलिनोदईः पच्छापाएणवापद्धे पगवाडिरिच्छके इणिविधिद्‌' गमनागम्नादिक्िवाकरे जिमचरकादिकं 
दीपिकाटीना 

` षाध्वर्यमादेरारम्यवखतिःकुता पू्छतावाच्छादनादिनः सच्छताभवेत्‌ एुनचतेषवाखाषुु खमागमेएुरुतिविदयन्ते तयामृताःकेच ¦ 

नग्टहस्वाये णवभूतांच्छलनां विद्ध्यसद्यया पाडडिवाउक्छि्तपुव्वाभवति प्राशटतिकेवमाखटतिकादानार्थै कल्ितावखतिरि 

ष्ठन्य्यतोखाचतेग्दहस्य रत्‌चिप्न पर्वीतेपामादौ दथिताचयास्यांवरुत चसितिनिचि प्न पर्वपर्वनेवास्याभिसात्मरुते निष्पादिता 


परस्भिदवयुवति पृवमेवाद्माभिरिवं स्व्राटव्यादेःपरिकस्िता इत्य वंभूताभवेत्‌ तयान्वे रमौवंपरिमक्तः पृरवातवापू्वसेवाद्याभि 
मि 
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। [न्व्‌ ग्वन्नायपरि्न्तव्या ¢ ध 

| परित्यक्तयदिच भगवतांनोपयुज्जते ततोवयमेनामपनेष्यामः इत्येवसादिकाच्छलना साधरुनारुम्यच्वन्नावपरिखन्तव्या नतुकिमवच्छल 
[र्‌ ज < + ज च 

नासंभवेपि यथावस्ित वसतिरगादोषादिकं ग्टस्येनश्टः सावयीकुवंन्‌कययन्‌ उस्यगेवव्याकगेति यदिचवव्याकुञ्न्‌ कथयन्‌ ) 











सस्यग्‌व्याकन्तीभवति आाचाय्यादइ इन्दति शिव्यामंत्र ण॑म्यगेव व्याकनत्ताभवति प्यथ्तयाविध्रकार्यं वगाच्चरकपरिव्रानकादि 
भिःसंबासेविधिमा चेभिक्ुवा येन्न पुग उव्मयं नागोच्ना सखुड्‌डिवायोखुड्ड्डुवारिया उनियया्योसन्िसं दवियाच्नोभवन्तित 
ष्पगारेखवस्मएरायोवा वियाल्ेवानिक्खमायेवा पविखुमाणेवापुखदहव्यएग वापच्छापाणएणततो सजचसमेवनिक्डमेज्नवापविखे 
घ्नवा केवलीवूया यायायामेयंनेतलयसमणेषंवा सादगो्गवाच्छत्तएया दंडएवा लद्धियाभिसिचावा चेकतेवाचिलमिलीवा चम्ब ' 
कोसएवा चम््रच्छेटगाएवा इ्वद्ध इनि क्छिन्ते यणिकंमेचला चले भिन्छ.च साग्रोवावियाललेवा नक्खसमागोव पयलेव्नवापवडेच्नवा ` 


क 


चेतलयपयलमागो पवडमागोहदं वापायंवा लजावद् दियत्ायंलृचेच्जवा पाणिवा४मभिदगोच्नवा जावववरोवेन्ना प भिक्खा पुव्यौ व 


दिद्यपतिका जं तदणगारेउवस्यए पुरायं यंपच्छायाएणं ततोसंजयामेव निक्ठमेव्नवापयिसेव्नवा सेभिक्छ येतूगुनरेवंभूतं प्रतिचयं 
न । ५ 1 न । 

जानीवान्तद्यया चुद्रिकालम्‌न्यः चुद्रदारानौचाचच्च स्वरद्िता; संनिरद्धाग्यदस्ाकुलावसतयोमवन्ति तखा चसाधवखतो शव्यातर 

णान्य पापि कतिपयदिवसस्थायिनां चरकादौनां मवकाशोद्‌त्तोभवेत्‌ तेपावापूवेस्ितानां पद्ान्याधूनां उपाचयोटन्तोभवेत्‌ तत्र , 


1 
| कायेैवथात्वसतारात्मादौ निग च्छताप्रवितावा ययाचरकादयुष करगोपघातोनमवति त्देववयवोपवातोवा तवाघुतेरस्करणा । 
| 





#। 


। शिलंगाचाये सतटीका 1 
तेशचयावकेरेवंभूतेषगीय वसत्यभवेश्ाष्ववमादेरारम्यवसुतिःरुता पवेछताबाच्छरनादिना खं स्ुताभवेत्‌ पुनयतेष्वन्य पुवा खाधपु 


समागतेयु सन्तिविद्यन्ते तयाम्‌ ताकेचनग्टस्याय एवंभूतांदलनां विदध्युलद्यया पराग्तिकेव मग्धत्िकादानायं कल्पितायसतिरिद 


ग्यते खाचतेषटेदयेरत्‌चिप्पूष तेपामादौदभिता ययास्ांवसतयूवमिति तयानिचि्मूबीमूैमेवास्माभिरामरते निप्मादिता 
€ # < ल्पते ध्यक) नि । गयं [3 रि रियं 
तथापरिभाद्टयघुवयत्ति पूवेमेवाख्ाभिरियं स्त्राटव्यादेःपरिकस्सिते त्ये व॑मूताभवेत्‌ तथान्यो रीं परिभूक्तमूरवी तयापूवेमेवाखाभि 





परित्यक्तं ति यदिचभगवतां नोपयुन्नते ततोवयत्नेनामशनेष्याम दत्य बमादिकाखूलना सापुनासस्यभ्विन्नाव परि न्तं व्ये तिन तुकिमेवं 
[ ति ११ नष व्यौकुनं (ष [] 

छलना सभवेपिययावद्ितवखतिरुणदरोपादिकंग्यस्य नष्टटःसाधु न्रकयवनृखस्यगेषव्याकरोतियदि चेवं व्याकुन्न्‌कचयन्‌ सस्यम्‌ 

है क (1 श स्यगेवं (र [करप 

व्याकरत्तौभवत्ति ाचायं आद दंतदतिशिष्यामंत्रयं सम्यगेवं व्याकत्तीभवतीति तयाविधकायैवयाच्चरकं कप्य टिकादिभिः सदसरंवामे 


1 


विधिम सेभिक्छ.दत्यादि सभितुयत्‌पुनरिवंभूतं मरतित्रयं जानौयान्तद्ययानुद्धिकालघ्य स्तयाचुद्रहासनीवा उद्धौस्वरद्िताः संनि 


न २ ७ ॥.॥ + ५ रि 
, रुद्धाग्ट खस्याकुलावरूतचोभवंति ताद्य बंभवंति तस्यां खापुवसतौश्य्यातरेषणान्ये पामपि कतिपयदिवसुसायिना चरकादिनासवका 
च € [व्‌ 
मोद्न्नोभवेत्ते पांयाप्‌ स्यितानां पच्याच्छाघूनारुपाचयोदत्तो भवेन्ततरकायं वाद्सता रात्रयादौनिगच्छता प्रवि्रतावा यवाचरकादयुप 


(श 
| 
| 











विक्छमेव्नवापविसे च्नवा केवलोदेया चअरायाण्मेयंजेतत्यसूमरेणवा माडहरेणवाच्छततएवादंडरए 
वालद्वियावाभिसियावाचलेवाचिलिमिलोवाचम्मणएबाचस््को सएवाचम्म्च्छः दगण्वाटुव्वदर टु खिखि 
तत अणिकंपे चला चक्तेभिक्च.यसाच्रोवावियाल्ेवाणिक्डममारेवापविखसाशेवापयलेन्नवापवडच्नवा 
सेतत्यपयलमाणेवापवडमाणेवाहत्थंवापायंवाजं वदू दियनाय॑वालृस्सेव्नवापा शारिवा भि रोचन 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 





॥ 
॥ 
॥ 


भापा 
नाउपगरयनोषातनड्ध् तयात्तेटनां संगना अययवनोधातनङ्धद्‌ तिमसंजयमेवकरतां जयगाद्नीकने तापे जेश्ममतरेतोनेप 


प न ------~-~--------------------------------- ------ 


न क [न £ क व्‌ [1 [क्वे [१ [ 
देपाड छे केवलीवूया जौकेवलोकदे एमादानक्म्म वन्धनेकारण्ण जेजवगाद्'नीमररे पेदेनरोनेकतसजेतत लिष्ििपायेन्रन म 





ना 1 


८८१ 








श्र 
6 
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त्राह णना लेकत्रकतथामत्तणवाहतां भाजनविगशेष द॑ंडतथालद्िवालषिका भिसियाकदता चेलंकता वल्त्ननाद्‌डवियेपचिलिमिली 


कहतांयवनिका चाडीदेवानी परीयचि चर्मकचर्मकोय चिलवेसिवानोरटगचमे तथाचमेच्छेदनक जेदस्योचमेङेदिये इत्यादिडपगरण 
दुववद्वपाड् ह परिवाषो्धद्र दुन्निक्छिन्न पाद्‌, परि. क्तो्धद. अरिकंप चलाचलचंचल तेभिच्छरातरिद्‌' विकालिद्र' नौख्रतो 


अजचणाद्‌ खले अयवापड तेखलतेपडतो तेखपग रणपाडं तरिष्व पते हनेजपजे अयवारसलअयवापग अनेरादैशयवयवलृचचे 
तेचनोषातड्ध तिद; ्राणजौव घाच्णेएतलादरूषजे तिशिकारखणिसाघुने' एषृन्गपदि्ट अनं ततीयेकरेटटवी मतिन्नाक डी 


रौपिकारौका 
द्दिकि चागमनागमनादिकियया चतिततव्यं येषं क॑द्'नवरं {चलिभिलीयमनिका चसेकोशः प्राण्णिंतंखक्लकादिति ददामींवस 










तिवाचाविधिमाद केखागंतारेषवा अगुबौवं उवखएनाएव्ना जेतलयद्सरेजेतलखमादिद्वाए तेउवस्यवं अयु मवेव्न यामं खलु्ाउ 





शिलंगाचायैकृत टीका 
रणोपघातोनभवति तदवयवोपषातोवा तथापुरोडखकर णादिकया गमदागसनादिक्रियया यतितव्य॑येषकंदं नवर॑चिलिमिलियमनि | 





काचम्द्ौ कोशः पाष्णिं त^वल्लकादिः दूदानौवसति यांचाविधिमधिकत्याह सदृत्यादिखभिन्तुरागन्ता गारादौनिग्टराशिपृोक्तानि 


जावववसोवेच्नवा अहभिक्छ.ंपुव्बोवदिष्टा जं तहप्यगारेडवस्ए पुराइत्येणंपच्छापाए्ण ततोखं 
जयान्नेवणिक्वमेच्नवापविसेज्नवासे अगं तारेखवां अणुवोयउवस्सयंजाणज्ना जेतत्थद्‌ सरेजेतत्थस 
माहिदटरएते उवस्सयं अणु खवेव्नाकामंखलु आसो अहालंदं यहापरिस्णतं वसिस्सामोजावच्राउ 
सं तोजावश्राउसंतस्सवस्सते जावसाहभश्ियाएतावता उवस्व॑गिषिस्सामोतैणपरविदहरिस्सासोसे 








माषा ि 
जेएचवेडपः परे पिले डायिद्‌"पङेपगिद्‌'करी इमजययासदित्‌नौ सर गेसेण्साधनो या चारजाय्िनो दिवेडपासरयमांगिवानौ विधि 


देष्वाडढे तेभिन्तुचारिमभियो आगंतागार इत्यादि पूरीक्ताषरने विपेश्ावौ अणुवौईकडतां अलो कीनेउपाचययाचे जे ति हादैष्ठरतेह | 


। 
| 
| षरनोसखामीडद्‌ स॒यरवातेदनो ख ष्यो तिहासमद्हाए अधिष्टातातिदारहतो्छद तेविमाखीतेखनगे चलुन्नामागे तेकिम कद्ध 


अहोचाय्॒मन्‌ खलनिच्ध तग्हा रौ दर्द" ख चालंद॑नेतलोकःल तुन्ह कडोन्नयवा जेतलोमूमिकामाद्धिकदोजेतले ठम्हा रौ नुन्नाद् 


¦ बसिोचचन्ड रदस्य एतलेपृ्िदरड्ध' ते तेग्यदस्यके यो ऋर्लोग्वर तुन्हा रोदूहकितलोकालघवस्थानङ्धस्येतिवारनेखाघुकेजेकट 
। तवदयेरोक्ाल्द्ः तोएजमण्सव्षीकालङ्छई‰ तोच्यारिमाखएतलोचवस्यान तिवारतेकषे एतलोक्रालद हां मादरोरष्डिवोनयीतिवा | 
` ग्साधुकद्े जेतलोकाल ्र्ेच्राबुष्म'त तादरीनिचाद्र उमाञ्रवद्धस्वं तेतलोकालरन्ीख तिवृारच्छेविडारकरिखों तथावलीग्ट | 
चस दपृदे केतलासाधुे तिवारतेउपाचव नोगवेषणा चहारके छरी ष्ठरलमृदरख रौ खारतेहनोप्रमायनणौ एकच्ाविएककायौदिका 





' करीजाद्‌ द्णिकारशिजेतचसनादम्मी चावि्ेतेतलानो एउपाच्रयनेतलोकालवन्ह कदिस्योतेतकतेर दौ तिवारपच्टे विद्ारकरिस्यों 


द्रौपिकाटौका 
सोच्नदालंदं चद्दापरिणातंवसिष्यामो जाधश्चाउसंतो जावश्राउखंतस्युखवस्य तेजावदास्बियार तावताउदेस्पयें गिद्धिस्सामोतेणपरः | 





, विरित्यामो खभिन्ुयगन्तारादौनि रुदाणिपूवक्तानि तेधप्विश्ावुविचिन्वच किंभूतोयं प्रतिचयः कशचातेश्वरे त्ये वंप्यौ लोच्च 
, चग्रति्रयंयाचेत्‌ चस्तेश्वरोग्टहस्यस्ामोवातव्रखमाषि्टाताप्रसुनिक्ताः तानुपा्यंच्चुन्नापयेत्‌ तद्ययाकासंतवेच्छया प्रायन्‌ 


। (५ [| [२१ ड वा % 
¡ त्वया चयापरिज्नात प्रतिच्रयकातो भूभागतच्ततयवावधिवत्छामःएवसुक्तःसन्‌ कद्ाचि्ग,दस्याएबत्‌ यात्‌वथाकिव्रतृजाल भवतासिद्ा 
५९ य ॥ ई (| 


"=-= म्‌ 





द + र स व +. 








-----------------~ --- ~ ~ ----- -- - 
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बस्यानं दत्य व्टचख्येनषटटः साभुरोव्रुयाद्ययाकार मन्तरेण तुबद्धेयासमेकं वर्पाीडचत॒रोमाखान वसानं दूत्य वसुक्तः कं 
दाचित्परोत्र.याच ताव॑तंकालं ममात्राख्ानंवसतिर्वौत वसाधु; तथाभृतकारणसद्धावेएवं तर.यात्‌यावत्कालमि हावुन्त चासने 
यावदाभवतःउपाखया स्तावतकालमेवोपाययंग्ट दीव्यामः साधुप्रमागाप्रास्े चोत्तरद्द्यात्‌ ययासमुद्रसंखवानेवाः स्योनास्तिप 
रिभाणेयतस्तत्र कायौयिनःकेचनागच्छन्त अपरोरतक्रायौगच्छन्त अतोवावन्तःसाचभिकाः सपागनिष्यतति तावतासवमा 


------ --- ---- ~~ - --~ - --~ -~ ~= ~ -- ---~-------------~-~--~ ~~~ -~-~----~-~--~--~----~-- 


गिल गाचायरत टौका । 
तेषु प्रविग्यासुविचित्यच किंमूतोयप्रतिचयः कच्चाव श्ठरद्त्य वं पर्यलोच्यचप्रतिख वंयाचेत यसव्र रोग्टदस्वामौ योवातल्समधिटा , 


ॐ [0 धि =, £ 
1प्रभरनिरयुक्तः तानुपाचयमनुन्नापयेत्तद्यया कामातवेच्छया आयुमनूत्वयायथापरिज्ञातं प्रतिचयं कालतो भूतागतच्रतयेवाधिवण्बाम 


एवमुक्तःसन्‌ कटाचिह् स्थ एवं नथाद्यया कियत्कालभवतामलावस्यानरभित्यव गयस्य नष्टः साधवसतिग्रत्यपच्च कणएतटृव्रयाद्यधाकार 


| शामंतरेणतुवद्धेमासभेकंवर्पसु चतरोमासानवस्यानमित्य वमुक्तः कद्ाचिन्मरोवुयाचं ताव॑तंकालं ममात्रावस्यानवरुतिवा तत्र 


साघु; तयाभूतकारगासद्धावे एव तरूयात्‌ यावत्कवालनिद्ायुष्म'त शासतेयावहाभवत उपाच्रचःतावत्कालमेवो पाखयं ग्रडीष्वामस्ततःपरे 
वि्रिष्याम इल्॒त्तरेण संवन्धः साधुप्रमागरग्रन्नचोत्तर॑दद्यादयया समुद्रसंस्यानीयाः ख्रयोनास्तिपरिमागां चतस्तत्रकार्य्थिनःकेच 
1गच्छत्यपरेरुतकायी ग््छत्यतोयाव॑त; साधम्मिकासमागमिय्यन्ति ताबतासयमाथ्यः साधपरिमागं नक्थनौवसितिभावार्थः 






१1 
। 
८ 
4 
| 
| 


भिक्ल,वाश्जस्सुवस्सए संवसेच्नातस्सपुव्वामेवणाम गोयं नाणेच्ना तच्रोपच्छातस्सगिहेणिते माणस्स 
अणिमंतेलाणस्सवा असणंवा४चफा खयं जावशोपडिग्गादेव्ना सेभिक्ख.वार सेज्नंपुणडवस्सयंजाणे 
व्नाससागारियंसागणियंसडदयंणेपणस्यणिक्वमण पविसणारएणोपखस्वायणनावचिं ताएतदहप्य 
गारेडवस्सणएणोटा णवा चेतेज्ज भिक्खा से््न॑युणवस्सयं जाणोच्ना गा दद्र कुलस्स म ञ्भं म उभर 
भाया त 
दूमकन्ही तिहा र््यापरेखमाचकरीकर्धे तेखाघुचारितियो जेददे"पाचरेवसे तेदनोपदिलोंनाम गोत्रजा णेतिवा रप्र तेदनेषरि 
¦ लिमंतो च्रयवाञ्ननिमंतगो ययनपानखादिसखादिन यप्राङ्कनमडिगाद्धे शव्यातरपिंडग्रहयस्यानाचोगात्वादित्ययः एषवीखाधु 
' नौसमाचारौजागिवी चे ्व्यातरनोनामना्योड्धइतोजेमाघसे कश्रावेते डने'यय्यातर प्रं डप्ररिहरतां सोहि लोद्धददतिभावःवली उपा 
यवियेषगदधेे नेभिन्तुचारित्नियो नेडपाजयससागारिककदतां ट दस्खडित तयायग्निसहित उदकसडितणएहवोनागो तिदांपन्न ¦ 


यि ~ 


स्मकडतां प्राज्ञमानोनिक्वमग नौसरिवोतयाग्रवेशचुक्तनरौ संवसवि यधन तिद खाधुने'वाचना म्रच्छनापरिवन्तना घम्मक | 

' थामनुप्रेचायुक्तनरी तिणिकारणितेवे उपाचेस्यानसन्मरायादि साधुनकरे अचोग्यजाखीतिदानरद्े वन्ती वियेपकडेदे तिभिन्तु 

| चारििवो जेखपा्नवएखवोजाणे गटदस्यनाषरमाह्हिवड. जणेचपाचेलइवानोपंयद्धेतेहवेचपाच्र यसाघुने"र डिर्वेनकल्पे तिद्ध यनेक ` 
टीपिकाटीका। 

श्यः साघुपरिमाणंन कयनीयमितिभावाथ, सेभिक्डवार्‌ जस्य वृद्रएसंवसेन्नातम्यपुव्वामेवनामगोचंजागेन्ना तयोपच्छातस्यगिद्धे 


} 






निमंतेसाणस्य सनिसतेमाणस्मवा मफारूयंनावनोपडिगादेव्ना गसं नवरसाधनां खलाचार्वेपा यदुतगय्ातरस् नामगोत्रादि 
` ज्रातव्य तत्मरिञ्नानाच खखेनवम्राघूण कादयो भिचचामटन्तः गल्नातरण्टदहप्रवेयं परिरन्तौत्ति सेभिक्ड.वारसेन्लं पुषडवस्मचंनाणे 
, च्नाससागासियं रुगणियसूरटयं नोपखस्मनिक्खसम गपदेखाए नोपन्बष्यव्राचग्र जावद्धिंताए तरह्मगारे उवस्यएनोटागःवाचेनेच्या : 
| खूभिसु्त्मनरेवभूतं मरतिच्यंनानोयान्तद्यवा खखागारिकशाग्नि्तं सोदवंतत्रखाष्यावादिकरूते खानादिनविषेयं से भिक्ठ बार्‌सेव्नं 


(व 


५ 








१९० आचाराङ्कस्त । 


१ 





युगाखवन्््य नाेव्ना गादावद्रकुलव्रमव्फ'मव्फ गँ गंतुपटेपएपडिवद्धंगा नोपन्न्यनिक्डग्यलावचिताए तदष्यगारेखवन्एन्येटारः 








चिल गाचाकायं यतं ५ 
॥गल्गा [खकरतटा 
$ [3 = > र ए 
जिक्देभिक्छदत्यादिख्गम नवरः साधूनां खमाचायं पाचदुत गव्यातरख् नानगोत्दटिज्ञातव्य नरानां खुडनवप्राधूर कादयः 


परिदरि्प्यतति किड्दे £ [य्‌ [1 ५ 
निन्नासटंतः चव्यातस्य्यप्रदेगं परिदरिय्यंतीति किङ्देदत्यादि सभिसुवेत्य॒नरेवभ् प्रतिदच्जानायात्तदयया समागारिक्त मारिनय 


-खोद्कंतत्रसखाध्यायादिक्ते स्वानादिनविष्ेवमिति तवासेदत्यादिवम्योप्चवस्य ग्टस्छग्यडमष्य न पं वास्तत्रवदपायसंमवान््स्यातव्य 














गं तुप्रहेपएपडिवद्ेपखस्रिक्छमणनाव चं ताएतहप्मगारेडवस्सर णोग्रणंवारे चेतेच्नासेभिक्ल.वा 
शपैच्न पुणडवस्सयंनाणेच्नदखलुगा द्ावरईैवानावकम््क रो ओव । च्रसखमखमङ्रोसे' तिवाजावउ द्वे 
तिवाणेपखस्सनावचिंताएतदप्पगारेउवस्सणएणो टाणंवा रेच तन्ना सै भिक्ख.वारेसेच्न युणडवस्सयंना 
रोच्नाद््‌डखलु गादावरई्वानावकम्प्रकरौय्रोवाग्रस्छम सखस्सगायंते्केणएवाघर्एववारवरोएणवावखाएवा 





माषा 
पण्पलेतिग्ि कारणितिहांनरदिवो तेभिचुचारि तियो लेडपाचवणरहवोलाणें दखल लु दूखेवाकयालंकारिदृूश्पिडपातरेमाडो 
सौग्टदस्यतेदनास््ौरीकियदौ रौ वघुदारुटासीकमेकरकमेकर माोमाद््रानोशकरेकटइकरे ताडेरण्द्रन्करे तिदांचाररिनि 
चानेसव्रावाद्दिकनो व्यावातरमने एडवोनाणौ तेच्वेडपायेरद्ेनदौं तिदांरद्िवोनकल्पं तेचारिल्रियो जेडपाचचएचवोनासे 
इ हाग्टडपतिनावकमेकरी एतलामादहो मादि गात्रकडतांथरीरतेल्ते खपंणादिकने तयानवनीतमांखरेकसे भम्य'गेचोपङञदधे तेण 








दीपिकाटीका 
वाचेतिव्नाः यस्योपा्वख गृस्गुडमध्येन पंवासतवहपाच संमवाच्रस्वातव्य दे भिक्छ वारसेव्न' पुणडवच्छर्यनागेन्ना इल्‌ 
गाडावदैःवा जावकतम्मकसौच्रोवा चन््रसन््रमद्ोरंति लावच्द्दे' ति स्योयन््रद्यनावचिंतार्‌ तद्प्यगारेनौठारं वारे चेत्तेन्ना खगम नवर 
चत्रप्रातिवेयिक्ा;मत्यहकलहकलइाचसानास्तिष्टं तितत खाध्याचाद्युपरोषान्नस्य चं देभिक्छ वार देव्न"एुणचवस््रवं नाग्यव्नाद्‌डहख्लग्न 


इावडवालावकम्मकरी रोवा अन्बरमन्बस्यगाचं नें यावावएत्यवानवग्धी एग्पवावसखाएाच्का गं तिजा सक्खेःतिवानोपन्रदनावव्विताए 





शयीलंगाचाये छतटीका 
निति तवाखेदत्यादिं खगन नवरयतभ्यतिवेथिक्राः प्रत्यहं कलतक्लडावमानास्िटन्तिततरखाध्यावादुपरोषान््स्येयमिनिपठंतेलाद् 





अभ्भगीतिवामक्खे तिबाणोपखस्सजावचिंताए तहप्मगारेडवस्सएणेदाणंवाङेचतेच्नासेभिक्द, वः रसे 
उजपुणडवस्सयं नारच्नाद हखलु गाहावर्ईवाजावकम्म कगरोओ्ोदाञ्रखमखस्सगायंसिणारेएवाकद्गण 
वालोद्‌ एवाव णवाचुस्॒ एवापडमेणएवाच्राषंसंतिवापव संतिवाउव्व्ल तिबाडववद्धि' तिबाणोपंलस्स 
छिक्डमणपवेसेनावणो टाणंनारचेतेच्नासेभिक्छ.उारेसेन्नंपुण्डवस्यंजारोच्नादूडखलुगाहाठ्तीवा 

9 





भाषा 
पाच पुणध्यानविवातपलेतिशििकार्ितिद् रदिवोनकल्प बलौउमाचयविगेदेषलाड नटेखा्ुजेडपाचचरद्वोजारेद्खिचपाचं र्ट 


(१ 


पतिनावकमकरो नाद्नोमाडिररौर स्नानयोन्यकटक् तयालो द्रवगयद्रुष तवापद्चइत्यादि अनेकरवटस्छा नाद्रव्ये तेरहेकरी रवटयक 


ज [> य 


चोण्डगकऊतारेद्धे तिद्धंस्वानसव्छावादिकरिबोनक्रल्प 





॥ 
¢ 


ज्उपाच्चणरूटनोनाणे इटागटस्माच्ोमाञ् शरीरताटापागरीख' 


~~ ------------------ =-= र 


१।१। 
१०६ 
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आचाराङ्गसृच । ५९१ 


भ. 


४ 





दरीपिकाटीका1 
चेतेज्जा तेलाद्यभ्यंगस्धूतरं खगम सेभिक्डबारसेज्न'पुणडवस्पयंजा णेज्नाद् र खलगाहावदैवाजावकम्भ्रकरी योवा 
अन्रमन््रद्यगायंसिणाशेणगकक्रेणवालोद्‌ गवावन्ेनवाचश् गवपरउमेणवा्याष सतिप संतिवा उवलं तिव !उवदट्टि तिबानोपणस्नि क्छ 













मणपवेसे जावनोटाणंवाचेतेच्जा कल्कादयुहत्तेन्धत् खुगसं सेभिक्ख वासेज्न' पुणडवस्सयजारेज्नादद्लुगाद्ावतोवा जावकन्करीौ 


शिलंगाचायैरुत टीका 
भ्य'गकल्कादयुद्त्तेनोदक प्र्तालनसूत्रमपिनेयमिति किञ्चद्द्ेत्यादि यतप्रातिवेशिकस्त्रियोशिभिणाउत्ति सुक्तपरिधानाञ्मासतेतथो 





जावकम्मकरोोवाञ्चरमखस्सगायं सौ ओद गवियडेणवा उसिणोद गवियडेणवाउच्छोलिंतिवापधोवे 

तिवासिंचंतिवासिणावेत्तिवाणोपसएस्सजावणो टा णंवारचेतेज्जासेभिक्व.वाभिक्छ.णौ वादरहखलु गा 
हावकश्ष्वाजावक्नकरौडवा शिगिणडिताणिगिण -उवल्ञोणामेह्नणधम्म' विस्एवेतिरहस्सियंवा 
संतंम॑तेतिणोपसस्सजावणोठाणंबा२ चेतेञ्जासेभिक्ख.वाभिक््‌ णोवासेच्न पुणडवस्सयंजाणेच्ना या 





भाषा 
तथाडर्हापाणौख्यु न्हवरापेधोवेचे संचनकरोद्धे तिशिस्यानकिसाधुने सुष्फायकाडसग्गनकरिवो तिहांनरहिवो एभावायैजा 
श्थिवो तेखाधुरपा्यणहवोजाे दूाउपा्रयदेदूकडा पुदस्तौनमिणाकडता वस्त्र डितनग्नर दयाडे उवलीणाकतामच्छन्वण्कां 
तस्थानिमेयुनधर्मरातिसंभोगम्ररथदे चयवाच्नेरोई काईअकायसंवद्ध्नालोचेष्टे एहवोसखरप देषितिहां साधुनेरष्हिवोनकस्पे तिहा 
रहताध्यानंभंग ध्मैविषातचिन्तचंचलपणो इत्यादि अनेकदोषऊपजे तेहभणौतिद्ानरडिवो तेसाधृजेठपाच्रवण्डवोजाये ई णेडपा 


। दोपिकाटीका 
सरोषा अनमन्ब्यगार्यसौयोदगवियडेणवा उसिणोदगवियडेणवा उच्छोलिं तिवापधोविंतिवास्षिंचिंतिवा क्तिणारि तिवा नोपन्नस्य 
जावढाणंवाचेतेच्ना उदकप्र्तालनद्धलंख्गमं इहस्ल्गाद्ावदैवा जावकम््रकरोयोवा निगिणाद्धितानिग्गिणाउ वज्लौ णमे णधमर 
। सिर चस्खियंवा संतं मते" नोपन्बस्पमजावनो ठाणवाचेतेज्ना यतरप्रातिवेशिका स््ियोनग्नासुक्ता परिधानायासतेतयोपलौ नाःअच्छन्ना 
मेथनविषयंकिश्चिद्ररस्थ' रात्रिसंभोगंपर स्प र॑कथयति अपरंबारहस्यमकाये सूंबच्ध॑सं त्र'म॑ यति तथाभूतेभरतिख्रयेन स्थानादि विधेयं 
यतस्न्रखाष्यायच्तिति चिन्तविस त्यादयोदोषाःससुपजायंते सेभिक्ख वा रसेज्नं एुणञवस्यजाज्जना खा इन्बसलेखेपन्नस्य जावनोटाणं 





॥ 








शिलंगाचायकूत टौका 
| पलीनाः प्रच्छनामेधनषम्द् विषय किचि द्रस्य रातिसभोगप्रस्परकथयन्ति अपर वारदस्यमकायसंवद्ध' मतर म त्यते तयाभूतम्रति 
दस्पसंलेखंजावपणस्सणो्ा णंबाश्चेतेज्नासेभिक्ल.बाभिक्.णौवा अभिकं खेच्नासंथार गं एसित्तरसेच्ज 
पुणसंयारयंजाणे्नासञ्रंडंजावसंताणगं तहप्मगार संधारगं लाभेसंतेणो पडिगाडेन्न\सेभिक्ख.. 
वाभिक्ख.णोवासेन्नंपुणसंथारयंजाणेन्नायप्य' डंजावसं ताणगं गरयंत हष्मगारःलामसंतेणोपडिग्गा 

देन्नासेभिक्छ.वाभिक्ख.णोवा सेज्नैपुणसं थार गंजारेज्ना अप्य डंजावसताणमंलदयं चअप्यडिहारि 
भाप 


जेकविशमस्ती एुरपादिकनाकौधाषे तेदेग्वीतिदहानरद्िवो तिदारचताविशमलिखितस्त्रादिकने दश्निपवे करीडतखाभरे अथ 
न 


1 
= ~ 





४. 














१९९ अचाराङ्गसुच। 













वाध्यानभंगद्धदूटटिविपयजागे एदवोनाखो. तिद्ध रद्िवोनरं दिवेसं यारानमेगयेपया श्राच्ी विगर पदे वाड छे तेभिक्तृचारि तियो 
संथाराभणीफलद्ादिकनी गवेषणाकरिवावांदे तोए्णिपरेगवेषगाकरे तेकच्ेषटे जेफलद्धादिकनागो ्रंडरुदितम्राणवे"द्वियादिकनौ 
वसद्ितदूत्यादिमालावोपमैवत्‌ जारिवो जावमकंटसंतानखदित तेदवोसंयासेलाभतो पुगपडिगादहेनष्टौ तेभिच्ुचारिवि 
योजेसंथारो एहवोजाणे पवि लेयालावेले्वो कदमो तेयकौ विप्ररीतएतलाजीव संघह्टरहितपरंगस्यंकतां अतिभारे लिणि | 
, ऊपाडतां आआतविराधनाऊपजे तेवो पुणस्ताघने'लेवानकस्पे तेसापुजेसंयासो पूर्वेक्तदोपरदित परमरप्यडिद्ठारिवंकदतां जेघणोपा , 
च्लोनल्ये तथाम्रकार संसलारकलेवानकल्ये जहम णी चारि त्रियो फलदादिक ऊपादयं होडनद्धौ परिठवेच्ाङंतोदोपलागे तेषटभमणीएड 


1 








दौपिकाटीका 
वाचेतिज्जा कंद नवरतत्ायं दोष चिन्तमिन्तिदभनात्‌ खाध्यायचितिः तयाविधचित्तस्यस्तरगादि दगेनातूमयेकीडिता कीडितम्यरणा 
कौदतुकादिसंभवति साप्रतंफलदकादि संसारकमधिसत्याष् सेभिक्ख वारमभिकंवेव्नाखंयारगंएसित्तएसुव्न युणसंधार्वंनाणन्ना 


सयंडनावसंतागणगं तहष्मगारसंयारगं लाभे संतेनोपडिगादेव्ना्त्र खांडादित्वात्संयमविराभनादोपःखेभिक्डुवा रखेज्नं युयं यारयं , 
¦ जारोव्ना्प्य'ड"जावसंता णग खयं तदष्मगारंलामेसतिनोपडिगाद्ेव्ना गुसत्वाइतृचेपग्ादौमामविरसाधनारोपाःसेभिक्ख. वारसेन्न 
{ 


॥ 
! 
॥ 
| 
| 


पुणसयारगं जाणेज्नात्रष्म'ड"जावसं ताणगं ल्यं यष्मड हारि वंतद्ष्पगारंसेव्ना संयार्गंलाभसुतेनोपडिगादहेव्ना भप्रतिदारकलता 





यिलंगाचायरुत टीका 
अयेन स्वानादिनिेचं यतसत्रखाव्यावचिति वचित्तविस्‌ त्यादयोदोपाः समुपनायंतदूति ्मपिचचेदत्यादिकंयं नवरंतत्रायंदोषः , 
चित्तभिन्तिद शनात्‌ खाध्यावच्िति सयाविघचिन्त्छ स्वर 7दिदध्यनात्‌ परवेकीदितस्रख कौोठकादिसंभवतौति चामतंफलदटकादि 


चंतहहम्मगार सेज्नासंधारयं लाभ्सते णोपदिग्गाह्ेन्नाङेसेव्नंपुरसंघार गं जारुच्ना स्प्यडनावसंता 
णगलङ् यंपडिहारिवंणो च्रहावद्व तहप्मगार लाभेसंतेणोपडिग्गाहेव्ना सेभिक्व.वा९ रेच्न पुणसं 
धारगनारव्ना अग््रडंजावसंताणनं ल्यं पडिद्ारियं अरहावद्धं तदप्पगारसं ध्र गंजावलाभेसंते 
| पडिग्गाहेज्न{ इं याद्‌ चायतणाद्र्‌ उवातिकम्म च हभिक्ख.जाणेञ्जा इमहि चह पडिसाडिहं 





भत 

दोनकल्पे वक्लौविगेपकहे ते साधुजेपाटिवादिक र्डवोनाणे छल्यांडजीवत्तं समैरदित तयादलयोपडिद्ारू परचवद्धते हनपपादर | 

चाञ्चयवाच्डीला अवद्धश्चिविलब्धे तेहवोपुणनेवानकल्पे तिश्िवं घनिजखद्ये वलीदंषदेतां दोपऊप्रले दूणिकारणिनकस्पे डिवनेदवो 

लेवाकल्प' तेवोदे गाड तेमाषुलेसंयारो एडवोजागोयस्पांड दत्यादिजौवसंगतिर दित अल्पथब्दद्"हां यभावनेश्यिंङे तधाद्ल 
| अडो ऊपाडतांसोषहिलो पडिदारूग्टस्य वली पाखोसेकेस्ये तयायवादे टद्वं घनसद्ित जेवावरता््रलेनदी नेवोसंयारामणी 

फलाद्किदोषरदहित जागौलाभिद्कते साधुनेलेवाकल्येदरत्ययैः च्विक्तंथारो उदिशी्भिग्र विगेपदेष्वाडेे रपर्वक्षयायतनवसति ` 

अचौरंयारगचयाची दोपनासख्ानकरवादकन्मकदतां परि रीने बलीजोदोपञ्यागलिकरीखे तेषुटालीने स्यारोग्रदधिवो नेक 
¦ चदहभिक्ख क भिन्तृउन्तमस्ाघ्र जा येएणंचिद्ध'ग्रतिमा यभिग्रहवितेषेकसी रुंवारोगवेचिवा तेखाघतव्यग्यलगलद्‌ तेवाक्यालंकारि 


| तिडांचिद्क' मतिमादिए चागकौक्ीखे तेमदिली प्रतिमाकच्िविड तेखाधचारितरियो सं धारा्चाची एडवोचभिग्रहकरे उदिस्ियर 


। दौपिकाटीज्ा 








| 


न सेभिक््छ. वासेव्न" युस्तयारग"जाेच्ना चग्य"डंखंतापग ल्यंपडिहारि्नो अद्धावद्ध तदहप्मगारं लाभे । 
1 
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। क्तत्वात्य'सतारकौग्राद्यः सांप्रतं संसारकसुटिण्यासि ग्रहविगेषानाड इच इ वाद्'खावतणाद' उवातिकम्म' इत्य तानिपूर्वक्तानि चाय 
। तनादिरोपस्थानानिव सतिगतानिसंस्ारकगतानिचोपकस्यपरि हत्य द॑सारकोग्राद्छय इतिद शेवति चहभिक्ड, वा रजागोज्ना दूमादहिच 
उद्धिपडिमाद्ं संथारग'एसिन्तए तत्तखलुदमापटसापडिमा अयेव्यारनतयं सभावभिच्ुजौनौयादाभिः करणम्‌ ताभिच्चतभिः प्रति 





आ चाराङ्ग्‌ ठ ९९२ 













तेनोपडिगादेव्ना अवद्धवान्तदन्धनादिपलिमं यदोषः सेभिक्खु बार सन्नः पुसंवारग जागोन्ना चण्डं जावसंतायग | 
# + 9 * ~~ ~~ [र ड * ~ 2 = 
प्रडिदहारियंञ्चहावद्ध तदप्मगारंसयारग लाभेसतेपडिगाद्ज्नः अलताल्पांडचा दल्पसंतानकलघु प्रतिहारकत्ात्‌ खवेदापविगप्रसु 


शी लंगाचाय सतटौका | 
संस्तारकमधिसत्याह तेभिच्येदिफलखकादि संसारकानपित॒मभिकांत्तेत्‌ तंचवंभतंजानौ वान्तदययाम्रथनस्डल्न स{डादित्वात्स्‌"यसवि 
राघनारोषः हितीयद्धूतेखुरत्वाद्त्‌च्ेपणा दावालममवि राघनादियोषपः टत्तौचद्टूल चप्रतिहा सकत्वात्तत्परित्यागादिटोपच त॒ येद त्वव 
न्धनादिपलिमंथदोषः पञ्चमस्हतर त्वल्पा डयावदस्प संतानकलषुप्रतिदारका वद्त्वात्सवदो पप्रसुक्तत्वात्‌ संस्तारकोग्राद्य इतिद्धतर पच्च 
कससुदायाथेः साग्रतसंसारकसुददिश्ाभिग्रहवियेषाना इचेद्'या इ "इत्या दिषत्यं ताजिपूर्वाक्तान्यायतनादिदोपस्या नानिवसतिगतानि 

१९ ऋः = ज 9 + ९ नी पि 

सु सतारकगतानिचौपकमस्य परि्त्यवच्छमाणाच्यदो षानूपरित्यसस्तारकोग्राद्य इतिद् शयति चथानतवसभावभिच्तुज्नानोयादराभिः : 
करणमूताभिद्चतरूभिः म्रतिमाभिरभिग्रहविगेषमताभिः संस्तारकसन्वेषटं ताच्चमाखदिथ्मच्छ तस्ये वयथासं सुत रूपासलत्रोदिधाफल 





संधार गंएसित्तए तत्थखलु दू मापटमापडिमासेभिक्ल.वाभिक्छ.रोवाउदिसियर संधारगंनाणल्ना 
तंनहदरकडंवाकटणं वातु यंबापरगं बामोररग॑वातणंवाकुसंवा कुचगंवापचगंवापिषप्मल्मं वापरलालगंबां 
सेपुव्वामेवच्रालोरएज्ना्रा उसो ्तिवाभगिणोतिवादाहिसिमेश्त्ोञ्ररखयरका संधार गंतद्प्यगारःसयं 





| भाषा 


बाणंजारज्नापरोवासेदेन्नाफाखयं एस णिज्ज'लाभेसतेप्रडिगाडेष्लापटमापडिमा दा वरादोचचा पडि 


| कता नामले$ संयारोमांगे तेको णएदूकडंवा इ.क्डल् णविशेव प्रसिद्धकटि णका कष्ठतां वंक निष्मन्न जं ठक ताटणविधेपोत्यन्न 
पररककड़तांजिणें युप्मगू"धियेतेजाखिवो मोरगंकंडतां मय॒रपिच्छनिष्बन्नतणंवाटणमरसिद्ठकुसं वा द भरछकंकडहता जेेकृच्चं कवग , 
करनोउपगरणविशेषकरिये पिष्मलमगं्रसिद्ध एतलामाद्धिसव्येकाटजाणिवा यल.लगएतलामादह्ि साधद्मरचीतवे चसुकोएकसंयासो 





। "याचि तेपड्िलोश्रालोके रट दस्यनेषरि गदेपे तिवारपक्ग्यदस्य खमौ पिल गेति विधिकन्ेद्धे बदोयायुष्य'त चद्ोवदहिनिमुकनेए 
संथारादकडादिकमएदिलो नामलेद्रन कड़े यखुकोएकदेदसि इसकद्याऊपरि तेदमोनाग्योजकंयारो तेग्टडस्यच्ापे चयवा्णमा ' 
ग्योखापसौ यत्पेतो तेखाधुपराङकणएषणीयजाग्णौ लाभिद्ध"तेयडि गदे एतले"पडिलौप्रतिमाङ्धक ययध्वि' चने रीप्रतिमा वीजीकदि ' 
दीपिकाटका 
। साजिग्रदविथेप भूताभिःसस्तारकमन्वेदु' ताच्ड्‌माःउदि्ट म्र च्यरतद् वद्‌ यथासंस्कतदपाः४ततोदि्टाफलहकादीना मन्यत्म॑ग्टडी ' 





¦ प्याभिज्ञेतरदितिप्रथमायदेवमप्रारुदिषटं तदेवद्रच्यासि तदेवग््डोग्यामि नान्यदिति दितीवाम्रतिसातद्‌ पितस्यं वशय्या तर स्वग्टडेमवतित 
दाग्टडीष्यामिनाचतसानोचतव्रययिष्येद्तिह्ट तौयातदपि फलदहकादिकंवदिविया संसत, तमेवा सेततोग्ट दीच्या मि ना न्ययेतिचतुर्यी परतिमा 





| श्राङचमरतिमाड खाद्ययोयोः परतिमयोगेच्छ निग तानामय्रदा;उतत्तरयोरन्यतर खामभिग्रहो गच्छातर्मताना चतचखोपिकल्पन्ते एतएव 
॥ 
| यथाक्म्॑डत्र द श्यति तलयखनज्ञद्मापरटमापडिमा सेभिक्ख.वारजाव उदिशिच रन घारग॑संयरेच्ना तं इ कडंवाकदिगयंवा जं तचंबापरमं 
। 
बामोरगंवा तपंवाकुसंवाकुच्चगं बा पव्वगंवायलालगंबा चेपुव्वामेवञ्रालोएनूना चाउसोत्तिवाभगिणीतिवा दादिसिमेदत्तोचन्नय , 


न= ~ 
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ध १९ श्राचाराङ्खसुल। 


~~~ ---------------~- ~~ ॥64 























| तद्ष्यगारख्यंवा गं नाएव्ना परोतरायेद्िज्ना फाख्वनेसखग्गिञ्जं लाभसनेपडिमाडड्‌ना पटमापडिवा तवच्जलुदरमाप्रयमा 
प्रतिमा तच्ायोदिखलोदिष्छ इत्कटाटीनाच्न्वतम च्टडीव्यामीत्येवंवद््राभि ग्रदसोऽपर्ामेपि नम्रति्टद्धीवात्‌ गेपंकरंयकष्टिन 
न्तिर््कटादटिनंतुकंटगा तिगेषोत्पन्न परकयनद्टणाविगेयेय पुपूपागििग्र्यन्तिमोर.गन्ति मयुरपिच्छनिणन्'कुचयन्ति येनकु 


-कराःक्रिवन्ते एतिचेवभतासंम्तारका श्चनुपदेगमाद्रादि भृस्वंतरणादेनन्नाताः च्द्रावसाद्ोच्चापडडिमा रुमिक्ठ.वारेपेद्दाण्‌रः 











=, 





†ंदंगाचाच छतटीका 
इकादीनासन्यतसं ग्रदीष्यानिनेतरदिति प्रयमायद्धेव प्रःगृद्ि्टतदेव द्र्नासितदेवग्रडीव्वामि नान्यटितिद्धितीचाप्रतिमा तटपिवद्ित 
स्यौ वमव्यातर् रद्ेमवति ततोग्टरीष्यानि नान्यतच्रानीयतन्रगविव्ये्िटतीवा तदपिकफलडकाटिकं यदिवयासंम्न, तमेवाम्नं ततोग्र 
दीप्यामिनान्वयेति चतुर्यीपरतिमा ्ाख्चग्रतिमाम्वाद्य वायोः प्रतिमयोगच्छनिगतानामग्रचउन्तरचोरन्वतरमस्यामभियदो गच्छातगता 
नांतुचतस्चोपिकल्पंतद्रत्ये ताच्ययाकम' द्ध द गवतिनवरम््रस्िमाप्रवमा प्रतिमातद्यवोर्टिग्वादिग्वद्क्रटादानामन्यतमग्रराषयामीत्य वं 
वस्याभिग्रहः सोऽपरतामेपिनम्रतिग्टक्धायादित्ति गपक्द्छ'नवरकटिनंति वंगकटाटजतुकं दगाविगणात्यन्र परक्येनषटगाविगिपेगा 


पुष्पप्गिाग्र्य'तेमोरगंति मच रपिच्छनिष्यन्तर कुच गं निय नक्रं काःक्रिवन्तएनेचव भृताःसंस्तार काचन्‌ पदे गचाद्रादिमृम्यन्तर्यायंमवु 








मासेिक्स वारेषद्ारे सवार ग जार््नातनदहागादहावर्वानावकम्मकंरेवासेपुव्वामेवस्राल्ेएज्ना 
सडसोतिवाभगिखोतिवादाहिसिनेप्त्तो अरस्पतरसंयार गंतदप्पमार संचार गं खवंवारंनाणच्जापते 
वासेदेउजाफाखुवंणसणिष्जि नावप गाडज्जा दोचापडिमाच्रहावरात्ापडिम सेभिक्ख, वाशजस्सु 
वस्वएसंवसेञजा नेतत्य जअ हासमस्पा गते तज दू डवा जावपलालेवा तस्मलामंस्रवसेञ्जा तस्स्रलाभे 





---~-----*~ ---------------~-- “~~ „~ -~~--+-------- "~ 


मापा 
चिष्धे तेभिच्ुचाविवा यभिग्रहधारी इम चोर अमुकाएकसंयागे न्टदस्यने वरि देष्ीनेमागिन पच्िदीम्रतिमा अनेवीव्गीभति 
माण्तलोविरेष तिदाविगदीटोपुयामाने इद्ाययाद्विटदन्तोदननागेनान्वया यागिलोच्ालावो सर्वपदिलानीपरिजाणवो एतत 





वीजीग्रतिमाद्ध दिवे वीलिम्रतिमाकद्ियेषेनसिकूचा गि.लियो लिणिग्टदस्वनेरपाय्रेवसेतेदजनेडपाचे नेतलापारर्िसयारमणीयो 


, ल्यातेतलामाट्िलि प्रखनि दरतेचनेवरि द. तोल यागोकरगदेखेग्धवे यववानेदनोयोग तेचने'नभिले तोककडश्यासनि अववानिपे 





| 
द्यादवेटोपटमाखनादिकेरडे रुचलीरातिमन सरूयागोनकरे एत्रीलीपरतिमाजा गवी तेभिच्लुचारि तिवो जेदनेउपात्र वमे तिदां 
~~ दीपिकराटीका। | 
संवारग'नाएव्ना तजडागादावदवानाव कम््कग्युदा सपुव्वामेवच्रालोए च्नाच्रारसोत्तिवा भगिणोतिवा दाड्िचिसेदरत्त 
श्यनतरखंवारग' तद्रष्यगारसंयार्ग' स्यं वागांलाण्न्ना परोवासेटिन्ना जावपडिगाद्ेन्ना दोदापडिमाखूगसमं चद्धिपर्‌तंदरक्रडाटि 
करस्तारजंडदावारेत नादं रचद्ावरातद्धा पडिमादेसिकड़वा जन्य वन्प्रएसंवदधेल्ना ऊतव्ययद्वाखममस्रागतेतं इकंडेवालावपलानलिं 


वातव्यचागेखंवयेच्ना तस्यच्रलामे उक्र -डएवानिमिव्नण्गाविद्ररेव्ना तच्चापडिमा प्ठंटतीयापिनेवा इटस्तुवियेषः गच्छांतर्गतोनिर्भैतो 


. 


वाचदिवखतिदातवसंस्तारकंप्रचच्छतिततोगट द्धा त्तिनदम्टे रत्कुट्‌ोव्रानिपिगयोवापन्चाखनादिनात्तवेरात्रमास्ने यदावगाचलापडि 





3 
1 


शी्टगाचायं छतटौज्ा 
ज्ातादति अद्ावरेत्याटिचवापिपृ्ैवव्सव्वे्गनीण यदिपरःतसिक्षडादिकं सं्लारकंदृडा वाचतेनादृट सिति ष्ठं टतीयापिनेवा द्वयं स्तु 


विशेषः गनच््धतगेतोनिर्गतोवा चदिवमरतिदटानेवमश्रार्कग्रवच्छति ततोगद्धातितदमावे त्कुट्कोवा निषन्तोवा पद्याचनादिनास्वे 
भः 








[| भः ४३ 











न न ------ नि सि 4 


अचाराङ्गसुल । १६५ 





उकुडण्य ने सञ्जिएवाविहरेष्जात्चापडिमात्रहावराच उत्थापडिमासेभिक्.वारे्रहा संथडमेव 
संधार गंजारडजा तंजहापुटधिसिलंबा कट्रसिलंबाच्रहा संघडसेवतस्सलाभेसंवसेठ्जा तस्सच्लाभेड 
कुडणवाणिसज्जिएवा वि हरेऽजाच उत्था पडिमद्रच याणं चण्ड पडिमाणं्ररयर्‌ पडिसं पडवच्ज 
` माणेतं चेवजावच्ररोख समा होरएएवं चणंवि हर तिसेभिक्.वार््रभिकंखेव्ना स'धारगंपच्चप्पिरित्तए ` 














१) 
















मापा 
जशिलादिक अयवाश्रने रोपूविौक्त संधारोपायश्योजल्द्दे तोययनकरेनान्यथा एचोयीप्रतिमानोविभेष रएतले"चोयी प्रतिस दिव 


-रहवोञ्रभिग्रहधारी साभुसखोत्कपैटाड्‌ तेकर एपुवेर्त्यारि मतिमा तेमाष्िलौ अनेरीप्रतिना चादरतोसाप चनेरासामान्सा ॑ 
मान्यसाधने ललेन मनसादिद्मन जारे" मोटोचत्‌कटञ्भिग्रहकास्‌'तेहवाच्भिग्ड अनेराकरीनसके दमहीलेनदी जेदभगी 

तेसघलाई साधी लिनान्ना आटरीसमाधिष्ुवतेे तिशिकाररिखाघच्याज्नानापालकभलावंदनीय पजनोययाराध्यजायिवा दशि 
। भाविवत्त दिवे'पडिदारू संयारानौयापिवानौ विधिकदे तिभिन्तुचारिविचो पडद्ारूसंयारो ग्टस्यने पादो चआापिवार्वाक्छेतो 


| दौपिकाटौका 

| मासेभिक्छ.वार्‌ हारससंयरमेवसंयारगजाणएल्ना तंजद्ापुटविखिलवा कटसिलंवास्रद्ासयरमेव तस्मलाभेसंवमेव्ना तस्य्चलाभेसंवसे | 
। ज्नउकडुएवा निसिज्निएवाविदरेज्ना चडत्यापडिमा एतदपिङ्गमं केमलमस्यामयं विषः यरदिंयलादि संस्तारकं चयासं । 
| स्तुतं यनयो लभते ततःगेतेनान्यदा इच दयाद्चरण्ह' यडिमायां चन्तयरंपडिमं परडिवज्जेमारोतं चेव जावञ्ननोनसमादीषए 
; एवं चग विदरन्ति यासाचतषटणां प्रतिमान अन्यतरां प्रतिपद्यमानो अन्यतमंपरमतिमा प्रतिपन्नः सान रीलयेत्‌ चस््ात्तेरवंपिजिना | 
| न्नामान्ित्य समाधिनावन्तन्ते साप्रतंप्रतिदारिक संस्तारकप्त्यप्य गाविधिमा हसे भिक्ख. वार्‌ चअरभिकखेञजासंयारगं पञ्चप्पिणिन्तए , 


| <~ 








| शीलंगाच.ये छुतटीका 
। रात्रमास्तदूति ्रद्रावरेत्यादि एतद्विष्गमम" के ,लमस्यामयं विषः यदिशिलादिरससारकं यथासंस्तुतगवनयोग्य"लभते ततःयेनेना 
, ज्ययेति किदं यादल्यादि मासाचतस्टणां प्रतिसानामन्यतरां मअतिपद्यमानोऽन्यमपरः प्रतिमाप्रतिपन्ब'सखा नरीलयेद्यस्मात्ते ` 


सवुपि जिनानज्नामारू्त्य समाधिनावत्त न्तदति सांप्रतप्रतिद्ार्क संस्तारकप्रत्यपगेविधिमाडइ खेदत्यादिसभिनप्रतिदहारिकसंसारक 








॥ 
४ 
॥ 
1 


स व्नंपुणस यारगनाणेव्नास्र डंजावसस ताणगं तह प्पगारंस थार गंणोप्चम्मिणिच्जासेभिक्ल. वार 
अभिकरंखेऽजासंधार गंपच्प्पिणित्तरएसेउजं पुणसंयार गंगारव्जाचप्प डंजावसंताणग तदहप्पगारसंयार 
गंपडिक्ेियरपमव्जियज््रायावियर्विखिद्रुखियरेत्चोरंजयासेवपचचप्पिणेज्नासेभिक्ुवासमारेवा 
गामाणुगाम॑दूद्उनमाणेपुव्वामेवरंपसस्स उचारपासवरण भ्‌िंपडिलेहिव्जाकेवसोव्‌ या चायाणमेयं 








मापा 

क, @ ॐ. 9 =, ह 1 ४ [ऋ [न्‌ जाई क = म क (व 
। जसंयारोखयडं ग्टरकोदिलादिक संडसंबद्धनाये अनेरायीजादईैजीवखदित जासोतोतेदवोसंयारोञापेनी जेहवोयायेनेकनहरे 
तेभिचुचारितियो जखंपःरोपार्ोापिव्रावारे तेंडादिनौवरडितजारो तोतेदयोसंवासो पडली रममाव्जः चाचः 


1 £ | क = क 
स्येनोव्मातपलगाडीर्‌ सिद्रियरेकदतं जयगाश्'आाटकी रनेखंयतसाष् संया सोपादोग्टदस्यने-पि पूत्तिसावः द्िदेवखति 


| प्रभ ---~----------------------------------- ~ ~ 

















=. चाराङ्कसत्र 1 
(९९ य्राचाराङ्गसुत 


परनस्यकहतांजेवडोडर्‌ तेठनेकालिरच्चारपरयवगं वडीलङडीनीतिनी भनभिकापडिलेदे टट" नोद्भसयं डिलब्रुद्धिकरे जेनकरेतो 


जान -~--~-  ----~-~~~ -~-- -~ ~-- 0 
४ 

















। दोपकद्ेषटे केवदौवृचा केवलीष्मकटरे यायाणतेवं एदोपनोटाम लेखी अरपडिलिरी मृभिकानविपे चिद्रययवाविकालि अवे 


दौपिकाटीका 
सेउजं पुणसथारगजागान्ना सयड जावसखताणगं तदप्मगारं सयारगंनोप्चुप्पिणेज्ना सभिन्न्‌ःप्रातिद्धारिक संसारकंवदि म्र 





। प वितुमभिक्राच्देत्‌ एवंभूतंखस्तारकं जानीवात्तद्यया ग्टहकोकिलाद्य"डवंरूपद्ध' अम्रत्यपरच्चणयोग्टं ततोनम्रत्यपेयत्‌सेभिक्ख 

| वार्‌ अरभिरक॑खेन्नासंयारगं पञ्चप्ियित्तएसेज्ज' युणरयारग'जारोन्ना चप डजावङंतागाम' तद्रप्मगारःपडिलेचियर्‌ पमच्ज्‌ 
यद्मायाविवर्‌ तच्ौखंजयामेव पञ्चप्पिण ज्नाखगमं सप्रतंवसतौवसताविधिमाद सेभिक्डवावतमाणेवा गामाशुगामंटूदव्नसा 
` शेपुव्वासेवणं पणस्यच्चारपाश्वणभमिं पडले ज्जा केवलौव्‌ वाश्चावागन्नेय यपद्धिलेद्धियाए उच्वारमासवयभमीए भिक्खवा 





शिलंगाचाय छतटीका 
यदिप्रत्यप्मवि तुमभिकाचेदेयंमतं जानोवात्तद्यथा ग्टडकोकिलादयंडकसंवद्ध मम्रत्यपेच्त ययोग्य' ततोनम्रत्यप्म चेदिति किद्छसेदत्या 


दिष्छगमं सांप्रतंवसतोवसतां विधिमधिकत्याद सेदत्यादिखगमं नवरटसाधनांसुमाचाय वेषायदुतविकाले प्रखवणादिभमयः प्रत्य पेच्त 


| 
| 
| 
विमं तंतं भार पादगमनं रतना | 
| 
| 


च्रपडिललेहियारडारपासवणभूमोरभिक्.वारेखाच्रोवावियालेवाउचचारपास्चवणंपरिष्वे माणेपय 
लेउजवापवडेउजवा सेतत्थपयलसारेतापवडमाखेवाहत्यवापायंबानावलसिच्जावा पाणाणिवा्ैजा 
वव यो एञ्जाश्रदहभिक्. गां पुष्वोवदिद्रा् जपुष्वामेवपखस्सउच्ारपासव णभमिं पडिलेदेज्जासेभिक्छ वा 
९ त्रिक खेञ्जास उजासंथार गभ्‌ मिंपडिलेहित्तरणस्त्य अयरिण्णवाडवन्काएणवाजावगणावच्छ 











साषां 
| 
। लोखवेलो उच्चार प्रच्रवयापरिद्वतोसाधुद्छवलचे ्चयवापडे तेति रास्व लतोपडतो 'हाघन्ययवापगलृखेवेखोतकोच् गावे एव्याल्रविसाधना 





, तयातिषडतो यने राप्रायन्ीवनेदगे तिखिकारचि संयमविराघनाडषए एदभगीसाधघुने पएपृवेपरिषट चनंततीयंकरनीभापी एमरति 





न्ने जेपदिलोचच्चार म्रयवगभभिका इडीपरिप्रतिलेखे एखापनोलाग द्िवखंयारानोभूसि पडिलेदग्ाद्याखौकन्तदधे तेसाधरुसं । 
यासानी भमिकापटिलेटवावांरेतो याचायैचपाथ्यायग्रवन् कगन्धियगावच्छेद्‌क तयाच्रादेयम्राङगो बालदद्रशिष्य यभिनवदील्तित | 
दौपिकाटीका | 


रायोवावियालेवाखच्चारपाख्वणपरिद्रवेमाग्पपयलेज्जवापवडन्नवासतत्यपयलसागवापवडसा यवा दव्यवा पायं बाजावल्‌सज्नाप्रायाणि 

















, वा४जावववसेवेव्ना जद भिक्छ रापुव्यावदिट्रापतिन्ना ज एुव्वामेवपनस्य उचारपासवगभू(सिंपडिलेदित्ता गमंनवरः साधनांसामा | 
, चाय वपाचदुतविकाले प्रच्रयभूसयः मत्य्‌ पेच्तयोयाः साम्रतखसाग्कभमिमधिरत्या दशे भिक्ख वाय सिवा खिन्ना संयारग शरमिंपरि | 
ले डिन्तए. नन्बदयश्यएवरि एवा उवच्छाएणवालाव्गणावच्ड्‌ एणवा बाले णवादुडट रवास्नष्े रवागिलाणंयावाध्याएसेगवाश्यं तेयत्ामच्छे । 


५ 


' गावासमेणवाविसमे णवा पवाएणवानिवारएणवा तं संजयासेवमडिलेनियः पमच्नियः वफाखवं रेज्नासंयारग'रथरेन्ना सभिन्तरा 


\ 
1 
॥ 
1 
॥ 
1 








चायेगपाध्यायादिनिः स्वीरुतामूमिं खु्ता चन्याख्ं लर गाय प्रत्य्‌ पचेत येयंखुगमं नवरमद्ेशःपाघयिकः अंतेनवाइत्यादिपदेष 


शिलंगाचावकछत टीका 
गियादूति खाप्रतंस॑स्तारक भसिमधिकूत्या चेद्त्यादि सभिनुराचार्यीपाध्यावादिभिः खीरुतांममिं सुक्छान्याखससलरणाय प्र 


1. 














"न्न ज द्ध 
च्राचाराङ्गसुत । १६७ 
द्रएणबाबालेणएवा बु णवासेदेणएवा गिलाणेणएवा अआएसेणवा अंतेणवामज्छणएवा समेणवानिसमे 
रवापरवाएणवा शिवाएणवातोसंजयामेवपडिलेहि यरे पम ज्जियर वह फासुयंसेज्जा संथारगं 
संथरेऽजा सेभिक्छ.वा₹ बड़ फासुयंसेज्जास धार गंसंथरित्ता अभिकंखेज्जो वङ्‌ फासणसेऽजासंथार 
एदुरुहित्तएसेभिक्ख.वार बह फाखरसेजना संथारण्डुरुहमाणेसं पु्वानेवसौसोवरिसयं कायंपा 


भाषा 

गिलाणणएतलाजेृमिका्रायीड तेदखकीअनेरढामिचं तिदधेहडे चथवामध्यविचाले रुमिसमेढामि अयवाविसमस्थानकि सवात 
। चवानिकतठामि जिं सुक्जाणे तिरांपडिलेहीर ममार्जीरसंयमसदित षणोप्राकदोषरदित संयारोपाथरे शविसं ततोसंजयामेव 
संघार वेिवानौविधिकहेदे तेसाधुचारित्ियो बद्धप्राङ्कशय्या संसारकसं सरोनेषायरीने अभिकंखेव्ना कडतावाद्टे तेयेसंया 
रेवेखिवा छतेवेसतोकिसिचिधिद्‌ वेसेतेकदेद्टे तेसाधुतेणेसंयारे' वेसिवावांेतोतिदां वेसतोपुव्वमेवकहतां पडिलोरीपमसकलगी 





दौपिकारीका 
ठतीयासप्तम्यथे द्रदानौंशयनविधिमाद सेभिक्ड.वार वडधफायंसेज्नासंयारग संथरि त्ताअभिकंखेव्ना ब्धफार्एरेज्जा संयारण्डुरि 


हिन्तए सेभिक्ड वार्‌ वधफाखयंसेज्ना संथारग"दुरदमाणो सेपुव्वामेवसीसोवरिसख्यकायं पाएयपमव्जियर त्ोसंजयामेव बड्धफा 





शीलंगाचाये रतटीका 1 
दिस्प्टं ददान खक्तविधिमधिरूत्याह सेइत्यादिनिगदसि्च' दूयमतरभावना खपद्धिरंलमात्र व्यवडितसंलार कोः खुषव्यमिति णवं सप 
एयपमज्जिय, ततोसंजयानेव व्ह फासुरसेज्जा संथारगेदुरुदेऽना इुरुखत्तातञोसंजयामेववज्न 
फासुणएसेव्नासंथारणसण्च्न 1 सेभिक्छ.वार्‌ बह फा ्ुणसेउना संथारणसयमाणेणो अखुम सससह 
त्येणं हत्य पाएणपायं काएणएकायं आसार्जासेञ्रणसायमाणे तच्रोसंजयामेव वह्‌ फासुएसेज्ना 
संयारणसण्ज्नासेभिक्छ.वा९ ऊससमाणेवा शौखसमाणेवा कासमाणेवा च्ौयमाणेवा जंभायमाणे 











ऋषा 
ऊपरिलोशरीर तथानौचोपगप्ैत शरीर प्रमाज्जीर एतल्तेकावानौपडिले दणाक्षरोने' जयसएसदिततेगेषणेर परा खकसंयारोदुरखदूकद 
तावेसवेसमीने तिबारपरेनयणासद्ित वद्धमाकसंधारेरूवे दिवेशयनविधिकचेषे तेसाधुतेणेसंयरिवावांरे तोयन्योन्यमादोमाहि 





बीजासाधुनाायेाय पगेप्रगकायाद्'काया एतलाश्नाथाततोकचतां असं षटटतोसंयमरुद्धितजयणासडित तेणेषणोषणोभ्रार्कसं 
यारेखे एतज्ेमादोमाद्ि्ठायम्रसाय संयारे ञं तरजाणिवो हिवेशयनकौधापृदिद्ध'जेविधिष्टे तेदेष्वाडच्टे तेखाघुऊसायेमाणेवाऊ 
सासलेतोनीसाकेमाये नी सासलेतो तयाङधोयमाणे चीककरतोजं भायमाणे वगाडईकरतो उङ्डोयमाये सोडकारलेतोवायनिस 





षीपिकाटीका 

खुएतेव्ना रंयार.एसणएव्नास्य ट इदानी खप्तविधिमा रेभिक््‌ वा२ वडधफाखयसेन्ना संयारणएसयमाणेणो अन्वमन्नखरययेणंपाएणं 
पा्यकाएणंकायं यासाए्ल्नारुश्रणासायतए अणासायमाये तथोसंजयाभेव वङफाखूएसेच्नासंथारणएसणएव्नाख्गमं इयमत्रभावना 
सपद्धिईस्तमातव्यवदितसंसतारफेःखुव्यं सयरुप्तस्यनिश्वसितविधिमादसंनमेयवड फाख्णसेन्नासयारएसणएन्ना रेभिक्छुवाऊखुसमा 
सोवा नौससमायेकासमाणेवा दीयमासेवा जंभायमाणेवाउड्डोएवावातनिसखग्गेवाकरेमाणे सेुज्ामेवश्मासयं'च पोसयंचपाणिणा 








न च्य 





£ 





देर 
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ट्ट आचाराङ्गसुल। 


























[4 ५ 
शर्लंगाचस्यनु टीका 


खनिखसितादि चिधिद्धूलसुत्तानायवं नवरमासखवदेत्ति श्राखंपोश्तयवेत्यधिटानसिति सांप्रतं सामान्येन गय्यामगौरत्याद रखेदन्याटि 








बाडडोएवावातशिखगगेवा कद्माखेपुव्वासेव सयं वा पोसतंवापाणिणापरि पिहित्तात्ोषंनयासेव 
ऊससेच्नवानाववायखिसग्गवा करेव्नासेभिक्व.वाभिक्च्‌ खौवासमाविगयासेच्नाभवेन्नाविस्षमावेग 
यासेच्चामवेज्ना पवातावेगयासेवजाभवेच्नाणिवा यावेगयासेउ्जामवेज्जा ससरक्खावेगयासे 
व्नामवेच्ना सदंसमसगावेगयासेज्ना अप्मदंसमसगावेगयासेनज्ना सपरि साडवेगयासेल्नाभवैञ्जा 











भाषा 

¦ स्ग"करेमाणेवातोन्बगेकरतो पुव्वसेदपद्िलो चासयकतां खन्वपोसयंकदतां अधिटानय्याखनस्यान एतलापायिणादायरूटाका 
| तोपद्धे ऊसासादिशरीरशसप्रयत्तीवे अन्वयादोपयाइ. दिवेसामान्ययकोयव्या यादौकदहेके तेराष्घारित्रियो एठदाकिवारे्व्य 
| कदतांबसतिसरुमद्द्र चयवाएक्रदाविपमड्छद्‌ एकद्‌ाषयावायुसखदितडधइ एकदानिवातिद्ड्‌ एकदारनरदखितदधद्‌ निमलएकदाडं सम 
| साखदितडधद्एकराडां खमसारदितडधद. एकदापडीरडीपडवडीडधद्‌. एकदासावयोगखाजीड द एकटाचिव्यादिखपसगेसदितद्छद् एकदा 
| 








दीपिकाटीका 
, परिपेडिन्तातग्मो संनवामेव सरेव्नावा जाववाय णीसग्गवाकरेव्ना खगर्मनवरःयाखर्व यायं पोसर्यचधिधटार्नं सामर्तखामान्येनगय्या 
मं गौरत्याड उेभिक्ड.वा रसमावेगयाखेव्नाभवेव्ना विसमावेगवारेव्नामवेव्नामप्यसखरक्डावाखेव्नाभवेन्नाखुट्‌खमसगावारेव्नाभवे 


व्नासपरि खाडावेगचा चपरिसखाडाविगया खडवसग्गावेगया निरुवसग्गावेगया तदग्यगा राहिखेव्नाहिं संविव्नमा गाह पम्गदितत 








शिलंगाचारयकुत टीका 


। 
॥ 
॥ 
¦ खगम वावत्तयामरकाराखवसतियु विद्यमानाख मग्टहीततरमिति यैवंकाचिद्िपमसमाटिका वसति. ूपन्तातानमेय सम चिन्तोधि 





अपडिसाडावेगयास उवस्सग्गावेगया शिरुवस्तम्गावेगया तड्प्मगायादहिंस उ्जाहिंसनिज्जमाणाद्धिप 
ग्गहिततरागं विद्ारःविदरेज्जाणोकिंचिविगिलाणज्नाण्यं खलुतस्समिक््‌ स्वाभिक्ख्‌ रीवा खाम 
ग्गियंलंसव्वष्ेहिंसदितेसदाचणएव्जासित्तिवेमि सेज्नासम्मरत्ता्यम्मुवगतेखलवासावा सेयभिपमदव 
हवेषाणाञ्रभिसंम्‌यावहवेवोया अङणुभ्मिखाच्रंतरासेमग्या वड पाणावह्धवोया जावसंताणगा 


मापा 
| निरुपखग द्‌ तथाम्रकारतेदवौवसतिविद्यमाने प्यदिवत राग चिद्ारं विद्रेव्ना ग्यद्धी ततरविद्धारविकरे एतलेस्योकन्यो जिवारेखू 
¦ डीचचयवा पाद्‌ दवखतिरुपरनौति वास््ारितिचो रमचित्तवकोतिदक्ये परंनोकिंचिविभिलाणव्ना चारित्रनेविमे लगारमातसी 


1 गएतएवतएरूडील ईलद्ीहं न {रिलियि रेति 
। दाद्लनभौपवतारूडील री गनकरे पाड थनकरे पपरटीतत राविच्ारकषिवे चारितिवेष्याचारमरुच्यरोखदयो 
| 








चिकारखिप्रदौततरनाख्पिवोचतः चौचन्तराभ्यनेमचरि र बसयंलद्ख कहां अदुवपावनं क्िसेगरायंकरि च्छद्र एवंतलदियाखए १ इतिव 
वनात्‌डिवेखदं यक परिखमासिकच्ेे एवं ख॒ खद्रसेवाक्यालंकारि एजेपूर्वोक्ञ चाचारकच्योतेतिचसाधसखाध्वीनो खमग्रपरणोकडतां 
एमाचास्मतिषाचतां पुराखाधखाष्वोकडियिलिशिकारणि सव्वटर हिंसवसषला अयन्नानदशैन चारितं 


न 


तेखद्ितसंदुकरख्तोरुदाखषे 
। दाजदन्नाचलक्रे छिवेचौवमस्वामिनंनूअतिद््‌ कदम रिं तमगवं ते कदो ुखवयान्रुतत॒हायागलिकड'ु'द्िमरि ठन 
पर्िरभताउपासयनेविपेवतकरिविा इतिचीयाचारांगेद्धितीवच्ुतस््त'घे दितीवाव्ययनेतितीचोदट्‌ थजरसतत्यमाद्नौ समापतचेद्‌ दि ती 


1 प व 













आचाराङ्गसृल । १२८ | 





ध दतिखीमदूदन्तमागच्छ विदित स्दाचारयतानांपंडित च्रीसापुरलानांशिष्ये य पा्चद्ेणरूते ोाचारांगदितीव | 
स्क'धग्वावरोपे दितीयाध्ययनखखाववोषः१ दिवेवीजाअष्ययन अनंतरत्रीजोख्ध्ययनम्रारंभियेषे पददिले्ध्य यनिधमेसाघनयरीरः ` 
पालननिभित्तपिंडपणाकरी -तेपिंडतेष्कतेरपाय सादीलिमिवो तेडपाययनोचधिकारवीने श्च्ययनिकल्योखिवेते ्राहार , 
। उपाखयगवेषगानिमिन्तिगमनकरे तेजिशिविधिद्र"करिवो लिशिविधिद्रुनकरिवो तेश्रधिकारदरहांकटिख तिशणिकारख्षदियाध्यचन , 
जाखिवोतिदनोचादिदलंश्णिअध्ययनिखद्‌ धकच्ेतिदांपदडिलेउद्‌ सेवपीकालिस्राविवाु'ठामतयाशरत्कालविपे निगमलिमङद्रतेद्र ¦ 
हांकरीस्ये वीजेउट्‌ चेनावे व्यारूदव्यारिल्नियानेखलनातयापाौमादह्िवोलियोकरे वेदनी विधितयाजंघारसंतार्मिपाणीनेविषो यतना | 
| तयामार्भिनातानाना्कारपरचकरतां जेचारिचतियेकरिमो तेकरीखं लौ जचद चेजेकोईैः उदकादिकपूढे तोजिसकरिवो तयाड्पधि 
| नेषिपे अप्रतिघ तेकोडषाडीतल्यं तोजेकादकरिवो तेकरीसखं एवंउदट्‌ थानाञ्रयेनो अधिकारहिवे परिलाउदेणकनो यधिकार्य 
चमुवगणए ठलुष्ठल्ड्सेवावयालंकारि वाखावाचेवर्पाकाल अभ्युवगएकडतां खामुद्ोचाव्यो एतलेमापाटचतमसकपडिलोमेरवूढो 
तिवारसाधुवर्पायोग्यटणपाटि पीटलाडगलकरो पमात्रकारिकएकठाकरीग्ड के एसामा रोषे नेह भणी मेदवूढे षणे द्विवादिकनी 
| वरुनमिकौडीकु'ययामचिकादिऊपजे तयाषणानीजमेहनापाणौनेखंयो गि श्रंकूरियिठामिर्‌ यवौ हरि तांङक्कर ड्‌ प्र॑तसालिवि चत्त 
| जिदहाविदहारकरिये तिदामागेबड्धमागवद्धबीज ब्धदरियदृत्यदिवणाजोवसदितद्द. तथामनभिकांतकडतां कोदवर्पकालिसा 


| रौपिकाटीका 
| रागंविदरिज्नानोकिद्विविगिलाण्ड्नाएयं खलुतखभिक्खुखवा सामग्गियजं सनद हितेखयानएज्जा सि ्तिवेमिसेच्नासम्त्ताङगमं ॑ 
यावत्तयाप्रकाराखु यसतिषुविद्यमानाखु अरग्यहीततरमिति यैवंकाचिदिषम समवादिकावखति संपन्रातासेव समचिन्तोऽधिवसेत्‌ | 
तत्रव्यलोकादिकं कुयपैदेतत्तस्य भित्तोःखामग्रन यन्दवरचैःखदितः सदायतेतदति जीटहतृ खरतर गच्छे ची लिन स्रि विरचि | 
तायां यीय्ाचासंगदौपिकायां दितीयमध्ययनं शव्याख्य परिसमाप्त' उक्ता दितीयमध्ययनं खांमतंटतीयमारभ्यतेयस्चायमभिसंवं घः | 


9... 


इ्ाद्येभध्ययने पिंड;परतिपादितः गयडीतच्यपि डौवसतौभोक्तव्य अतोहितीयाध्ययनेवसति;प्रतिपादिता साम्र्तवसति पिंडयोरन्मेष | 
। ाथगसनं विधेयं ततरयच्चयदाययाविेवं यदाययाचनविषेयं ृत्येतत्मतिपादना्यै टतीयम्ययनमी्यास्य' प्रतिपाद्यते श्रखचतुयौ । 
द थयौधिकारमाद् तत्रप्रयमोदे शके व्पीकालादौसानं निगेमशयरत्कालादौ प्रतिपाद्यते दइत्यर्यीधिकारः१ दितीचोदथकेनावा ' 
रूढ स्यम्रेपणं जंषाखं तारेवपानोये यतनानाम्रकारादत्याद्ययौधिकार; टतीवोद्‌ थके उदकादिषटच्छाचां जानताय्यदर्मनताविषेयः ' 
उपधौमप्रतिनं धद्व इूत्ययसयौ धिकारः खामरतंस्दूलातुगने सूतसुचचारणौचं तवेदं च्र्ुवगतेष्ठलुवाडावाखे चभिपयुद्ेवटवेपाया भि 


संभया बदवेयीवाचदरुभिन्ना च्रं तराखेलम्गा वपाणावद्धकीया जावसंताणगा यणगोकंतारपंवा नोविखाचासग्ना सेवंनच्चानोगा 
थ 





| 








माणागामंटूतिज्नज्जा ध्याभिसुख्य नोपगताख वपौडचभिप्रटटिचपयोखुचि अतवपीक्रालटटिभ्यां चत्वासोभंगा; तदरसाघनांखा 
समाचाय वेषायदुतनिव्यीघातोः प्राप्नएवापाढचतुम खक टठगफलखकडगलक्र भ्यमातकादिपरसिग्रडः किमितियतोनाताच टैव 
{मणिनङ्‌ द्रगोपकगद्मकादयोऽभिरुभूता' तयाबद्धनिनीजानि यभिनवांकुरितानिशंतरालेचमार्गस्तसयखाघोर्गच्छतो वद्माशिन्ये 


। 
॥ 
॥ 
॥ 





शीलंगाचायरुत टीका 
वसेत्तत्र व्यलौकादिकंङ्यादेतस्य भिचोःखामग्र॑पयत्दवीचैः सदितःसदावतितेति दितीचसष्ययनं ययास्य सनाक्ष' उक्त"दितीवनध्य 
। सन॑समतं टतीयसारव्यते अस्यचायमभिसंवन्ध दधा दयध्वयने ध्र यरीरपालना्ं पिंडःप्रतिपादितः; सचावग्ठमेदिकामुश्धिना 
, पायरदणा्थेवसतो भोकगव्यद्निदधितीयेष्वयनेवसतिः मतिषादिता समतंतयोरव्वेषर्यै यमनंविेयं ततयच्चदावध्राचिेवं चटाचया 


ध ~ "=-------------------------------------------------------------------- 


9 तलमतिपाद्य सित्यनेनसं बधेनाया तस्यास्याभ्यवनस्य चलावतुयोगहायग्िभवन्ति ततनिचेपनिदु ज्ये यसुगमेनाम 
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निर्वेपणायं निचय क्िरूदाद णामरिरत्यादिकंयं नासखापनेचुगत्वादनाहत्य दर्येर्याप्रतिषादनायेमा₹ दनेडत्याटि ततद्रयेर्वास । 
चिन्ताश्ित्त सिचमेदाच्तिविधा &रयमी्यीगमनमित्ययैः ततरसचिन्तस्यवायु युखपादेदधेव्यस्य चज्नमनं सासचिन्तद्रवेरया एवं परमाखा 
, दिद्धयख गमनमचिततदरवयेवौ तयामिचद्रेयी रयादिगमनभिति चेत्रर्यायस्ि' चेते भसनं कियति $्यीवावरतने एवं कालेपि ` 

वयेति भावेय्यीभरतिपादनायाच भावविपयेयीदिविधा चरगेव्यी खंयमेय्य च तत्रसंयमेर्या सप्तदयविघ संचमानुष्टानं यद्िवाय्सग्ेगेषु , 

संवमस्यानेष्वेकखात्स यमखानाद्परं संयमस्यानंगच्छतः संचमेर्व्यभवति चरोर्यात॒॒शअस्बवस्नमभ्चरगत्यर्थीः चरनेमवेल्युट्चरगो 
तदूपरे्ौचरणेयौ वचवरणंगति;गमनसित्ययैः तच्वयमगास्य कयंक्रेनप्रकारेग भावरूपंगमनं निर्टोपंभवतीत्यादह श्मालंवगेत्यादि 
तंरवचनसख'षगच्छाचायौदि प्रयोजनंकालः साभूनांविडरणयोग्योवसरे मार्गोजनेःपद्वयाचुणः पंयायतनाङपुक्तखदगमातर ' 
षितं तदेवमालंबनकालसमा्गं यतनापदैरेककपदव्यभिचा यद्यं भंगासैःपोडशविं गमनंभवति तसखचयत्परिश्युदध' तदेवम 
स“भवतीति दैवतम चखकारणेत्यादि चति कारणे; साघोर्ममनंपरिश्ुद्ध'मवति तद्यया्रालंबनेन दिवामार्गेणु चतनयागच्छ 
तदति अथवाय्कालेपिं ग्लानाद्यालवनेन चतनयागच्छतः श्युद्धमेवगमनं मवत्येव॑भूतेचमरगे साभ्ुनायतितव्यमिति उक्तोनामनिष्य : 
न्नोनिचेपा सा॑प्रतसुदे यार्यधिकारमधित्या सव्वेत्यादिरुर्गेधि तरयोपिवद्यपीयी विश्युद्धिकारकासथापि ्र्युद्‌ शकम स्ति विगेषसत' 
चययाक्रमं किच्चिदच्यामद्ति वथाप्रतिन्नातमाह पटमेगाा प्रयमोद्‌ यके वर्पाकालादादुपागमनंस्ानं तयानिगमच्वयरत्‌कालादौ । 
ववाभवति तद्तप्रतिपाद्च मध्वनियतनाचेति दितीयोद्‌ ्करेनावादावारूटस्य छलनं प्रेषयं व्यावर्वं ते जं घासं तारेवपानीये वतना | 


| 

। 

1 

| 

। 

। 

॥ 

| 
तयानानाप्रकारेच प्रद्मसापघुनावद्विषेव मेतच्चम्रतिपाद्यमिति तद्भयम्मिगादहा ठतीवोदो धके यदिकचिडदकारीनि शच्छतितखनान 
ताष्यद्थैनताधिषेयेत्ययमधिकारःतयोपधावप्रतिवन्पोविधेचस्तदपदरणेच खजननराजग्टदगमनच्चवजेनीर्य न चतेषामास्ये वमिति सांम्रतं 
सतादुगमेखवलितादिगुणोपेतंद्धतशुचचारणीयं तचे दय सुवगण्दत्यादि्यामिखुख्येनोपगताखवपौडममिम्रृटे चपयोसुचिमतलवषीकाल 

1 सेमं त € म््ीसवे 

। टषटिभ्यां चत्वारोभंगासतत्र साधूनां खामाचा्े वेपावडतनिरव्यषातेना माघ्रण्वापाटचत दणफलहकडगलकभस्मर मात्रका , 
दिपरिग्रहः किमितिवतोजाताय टौवद्धवः भ्राणिद्रद्रमोपक गदेभक्रादयोऽभिसंमूताः आमं तालया वद्धनिवीलान्वभिनवांङ्घ 


` रतानि अंतराक्िचमार्गीसलस्य साधोगच्छतो बद्धश्राणिनो वद्धवीनावावत् खन्तानकायनभिक्रांताख पंयानो अतणएवटणा 





चअणखोक्क तापंधाणेविसखायामग्गा सेवण्चाणो गामाणुगामदुद्रज्जेज्ना त्रो स जयासेववासावासं 
उवच्खिणच्ना सं भिक्व.वारशसेज्जं एुरएजाणेच्ना गासंबाजावरायदरिंवाद्रमंसिखलुगासंसिवानावरा 
यद्ाणिंसिवाणोमहतीविदारभूमौणोमहतोवियारभमौ शोखलमेपोटफलगस च्नासंथार णणोखल 
मेका खण्ड-च्छ्चदहेसणिच्न वहवेजत्टसमणमादणच्रतिडिकिवखवणौमगा उवागयाउवागसिस्स 


------ ----- 








भाषा 
व्यावेजाद्रनलैं तिशिविग्रेपिदणादिके' करौ मागं टकारं मागं उन्मायं जाणियिननी सन्यैएकसिलीरहे तिदांविद्ारकरतां संयमनी 


विरावनाडड. एवंनाणीग्रामावुग्रामि साधुविद्धारनकरे ञ्तोडपाचयनोदैवासावासं उवलिण्ल्नाकडतां वर्पकालवसति दरी ¦ 


॥ 


| रहेदत्ययैः वले वेढानिनस्दे तेकडेदटे तेसाष्टजेजाणे ग्राम्यागरनगर खेड कव्वडमबद्रणगुख पटटणञआआयम संवाहसंनिवे 
` शरानघानी एतलास्यानकचोमासि रद्धिवाभणीजोवे तिह्ांदूमजाखेद्यिग्रामि अववानगरि अयवानाव एजधानीद्र' नोमदषैवि | 


हारभूमी मोटौषटष्कल निदो पविदारभूमिकडतां सव्करायनीभूमिका जिद्धांसापु पेचभेदरच्रायकरे तेहवीनयी -अयवानिदेषिमोक 
लीविवारभूमिकडतां जिदांकावचिंताटालियवे तेभूमिकानयोौ तथापौटफलगग्या सं यासोलभद्ञ तोलामेनद्री तयवामाङ्कड'टो 


|: .4 2# 
> 
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| 
। एषीयरहवो मादहारखलमनयौ तथाजिदहांषय्यायमणनाद्यण अतियिकूपणवणीम गादिक्राव्यादं अनेवलीषणाञ्नाविस्ये तिं | 


दीपिकारीका। 
यड्मीजायावन्यन्तानका अनसिकाताखपन्यागो अतपएवटण्णाकुलत्वान्ब विक्नातामागैःखसाधरेवं च्नात्ानोग्रामात्‌ ग्रासान्तरयायात्‌ 





ततःसंयतणएववर्पौ खययावसरप्रान्नायावसतौखपलौयेत्‌वर्पा कालं र्यात्‌ एतद पवादायेमाद्सेभिक्ड.वारसेव्न पुणलाणेच्नागामंवालाव 
रायदहारिंबादूमंसिखलुगा मं खिवाजाएवरायदाशिंखिवातं नोसहतिविदडार भूमौ णोमहतिवियारभूमिनो खलभेपोटफलगयेज्नासंयार 
एनो खलभेफारण्ड"े मदे सशिव्छं वहवेजल्यसम्‌ रमाहणश्रतिडि किवणवणीमगाखवागयाउवागमिस्पन्तिवमच्चा दणाविन्तोनोपेन 
स्मनिक्छमगापवेसाए जावधम्माय॒भ्नोगचिंता रएखेवं षचातडप्मगारं गामंवानशरंवा ज॒ावरायहाणिवा नोासावारुडवलि एल्ना सभि 
चुयैत्यनदेवं याज्धान्यादिकं लानोयात्तद्यया भख्छनूग्रामेयावद्रालघान्यांवा नविद्यतेसडतौ विडारमूमिःसखाध्यायभूमिः विचारम्‌ 
मिवैदिग सनभूमि नेवातरडलभानि प्रीठफलक शब्यासंसारआदीनिनखडलमःप्रारट कः पिंडपातः उ"छदृत्य यणौयः एतदेवदभेयति 
अद्ेखरिन्नं यो सोडद्नगादिदो पर दितः सषएषरौयोभवति तथाम्‌तोदुलेभः यत्रचग्रामादौवहवः खमण्णबाह्यणकपरा वणम गाद्य 


( 





शिलं गाचाकायेरुतटौ 
# 1 9 1 £. 
कुशत्वान्रनिन्नातामागीः ससापुरेवंश्नावानोग्रामातग्रामान्तरंयायात्‌ ततःसंयतण्ववषौखययामखरमराप्तायां वसतावुपलीयेतवषौकालं 


| 
कुर्या दितिएतदपवादाथमा रेभिक्डुवादरत्यादिसभिन्तुयैत्युनरेवं राजघान्यादिकंलानीयात्तद्यया चख्िनूम्राभेयावद्भाजघान्यां बानवि 
यतेमहतीविहारभूमिखाध्यायमूमि सलवातिचारभूमि बैडिगेमनभूमिस्तयानेवात खलणानिपौठफलकयव्यारु्तारकादौ निनशुलभः 
माषकः पिंङपातःउ "त्ति एषच्छीयएतददेवदर्भयति शहेखणीदस्तियधासावुडमादिरोषरद्ित एषणीयोभवतितवाभूतोदुरभद्ति यतर 
चग्रामनगसादौ वहवःखमस्णब्राह्यग्य कपणवबौमगादय उपागताश्रपरेचोपागमिष्यन्ति एवश्ठतत्रात्याकीरं टन्तिबत्तनंरन्तिः साच 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 





तियम्रच्राद्रखावित्तीणोपखस्सणिक्छमणपवेसाए जावधन्प्राणएद्ोगचिंतारसं वंण्चा तदप्यगारः गामं 
बाखुगर्वा जावा यष्ाखिवाणोवा्तावा संउवक्खिएञ्जासे भिक्ख वारे सेञ्जं पुखजाणेच्नागासंबाजा 
वाय्वा द्रम॑सिखलुगासंस्चिवा जावरययदहाशिंसिवा महतोविहारभूमो सहतोवियारभ्‌ 
म्नो दलमेजव्योट 8 खुलमेफ़खण्ड चछर अदेय णिच्ने णोजत्थवहवे समणजावडवागया उवागमि 


भाषा 
मतिग्रासनगर नगरनोनातां चावतांसंकौणं पयोद्धद ठानि रषणासिनच्वाचरमिलं तिद्धांसाघुनीकलीमेसीन सके सज्फायकरीन सके | 





| एवेंजाणो तयाम्रकारग्रामादिकने विषे वर्पीकालमर हे अनेयिजाए. द्िवेजिच्ांरडे तेकर तेखाधुचारितियोज प्रामादिक 
बोजागे पारिलोश्नालावो तिपरोतपणेवग्डाणिवों जिहांमोकलोसन्काचभूमि जिडांमोकलोस्यंडलभूमि लिहांपाटपौटफलगशय्या 








संस्तारकरूलम जिदामप्राङुकणएयणोय जाहारद्डलभ जिद्ांघरणाचमणव्राद्मग्णदिकथाव्यानथी वलीचउमाखिमाष्ि यावणदारनयौ 





! 

| दोपिकाटौका 
उपागताखपरेवारप्राग मि्न्तिएवं चतत्र्त्याकीरषीट न्तिवेत्तेनं सा चभिन्ताट नस्वाध्यायवद्दिर्मम नकायेषुननसंकृललाद्‌ाकीखपमवन्ति 
यतच्चनभान्नस्यतलनिःकम णभवेशौ यावच्धिन्तनादिकाक्रियानिरपद्रवाःसंभवन्तिससा पुरेव ज्ञात्वा नततवघाकालविदध्यात्‌ सेभिक्ख 
वारसेव्न' घुगजाणेज्नागामंवाजावरायदहायिंवाद्रमं सिल गासं सि जावरायडाशिंसिवा सती विहारभुमीमहतिवियारभमिरुर 
भेजलमीट 8 खुलभे फा्णड'द्टे अदे सणिच्ज नोजलवन्हवे खम णजावठ्वागयाखवागमिस्छन्ति सप्माद्षाचित्तीजावरायद्ार्थिवाततो 


नम -------------=--------------------- _____ ४ 
नद्ध === १2 
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छीलंगाचायै छतटीका 
भिक्ताटनखाध्यायध्यान बहिगं मनकार्येषु जनखंदकुलत्वादाकीरछभवति तत्नप्राज्नस्य ततनिःकमणप्रवेयो चावञ्िन्तनादिकाक्वा 
सपद्रवारंभवति खसासरेषन्नात्वा नतववर्पाकालंविदध्यादिति एवं चव्यत्यवसत्रममि व्यत्ययेननेयसिति सम्रतंगतेपि वधीकालेय 







| 


--- न 
~) 


स्संतियच्प्माद्रखावित्तौजावसययवहाणिवाततोक्ष॑नयामेववासाबासंउवल्धिश्व्ना षु णखणएवं नारोच्ना 
| चत्तास्मिसावसाणंबोतिङ्ष'तादेसंताणयपंचदसरायकप्मेपरिवुसितेञ्र॑तरासेमग्गावद्धपाणाजाव 
| संताणगाणोजत्थवहवेसमणएजावडवागनिस्पति सेवंणाणोगामाणुगासंट्‌ दच्च च्नाच्रदपुणणएवंजाणे 
च्नाएचत्तारिमासावासग्णंगेतिङ तादहेमं तार्य पंचदसरायकप्म परिवुसितेच्र॑तरासेसम्गाच्र'डा 
| 








मापा 
तिहानातायावतां > संकडा$नद्धष्र नागी ~ _ कने न वर्प पकालरद्ठे 
त दाजात कौ सन्फायादिककरौखके एड तिवेग्रामारदिकनेविपे जयणासदित वपोक्त डवे 
वर्षीकालपड्धते जिणिविधिद्रं विदारनकरिवोतेकद्ेटे ययद्िवसाधद्रमजागो वपौरंबधीवा व्यारिमासुञ्रतिकस्या काति कचखमासो 
मनर € रारि 
पुणतिकस्यो तेतल्लेकालिमाग चिर वड्धलपडिवादिनि पारणोंनेरे ठासिलदकरिवो एखत्ग मागं चपवादि चेटघयादिकनोकार । 
ड्द्रतो देम तकालनादिन १५ जाद*तांलगीर देति पुण तरालि जेमागं चिकि सदत्‌ घणाली वनी विसाधनादौखेमने जि 
दीपिकाटीकं काटा 


सउनवामेववासावासंउवलिणएच्नवाद्धूत्' खगसंखांग्रतंगतिपि वपपकालेवदाययाचगन्तव्य तद धिर्त्याड चदुणणएवजाणेन्नाचत्ता , 








| 
| 
| 
; रिमाखावासायवीतिक' तामं ताणय पद्धरखरायकप्मेपरिबुखिते अं तरासेमग्गा वड्पाग्णनावसन्ताणगा नोनव्यवदवेसमणना 
¦ वख्वागमिस्य'ति सेवनच्चानोगामा गासं टूद््न ज्ना स्ेवंजानौवादयुयाचत्रारोपिमाखाः प्राटृट्कालसम्बन्धिनोति कान्ताःका 
| त्ति कचवुम्पसक्मतिकांतनित्यये; तलोन्वगंतोचदिनरटिसतः भ्रतिपद्य वान्यत्रगत्वा पारणकविषेय श्चयटिसतोलसन्तसयद्ख्टय | 
शिलंगाचायरूत टीका ¦ 
। दाचवात्चगं॑तव्यं तद्धिसत्याइ अडेत्यादि च्रयेवंनानीवाद्यवा चत्वारोपिनाखाः भराटट्‌जालखंवं धिनोतिकां ताः कारिं कचतुम्म सक 

| मतिकां तनित्ययै; तत्नोत्॒ग तोवदिन रटिस्ततःप्रतिपद्येवान्ववगत्वा पारणकं विधेचं अयटटिस्ततोद्ेमतसय पश्चरुदयख्वादिनेषु पदं 





जावसंताणगावहवेजत्य खमखनानडवागसिस्संतियसेवंण्चातचो संजयानेवगामाण॒ गामं इव्ने च्ना 
सेभिक्छ.वार्गामाणुगासं इ दृन्नमारेषुरञ्रोजुगमनावंपेहमाणेददणतसेपारड द्‌ पादं तो एल्ना सा 
इ .पादंयेणल्नाउक्छिप्यपादं सैरन्नातिरि च्छ वाक्‌ पाद्‌रोण्ज्नासतिपरिकमेसं जतामेनपर कसेव्ना 
रोञनु वंगच्छेव्नातच्रोसंजयामेवगासाणगामं दुद व्नेव्नासेभिक्स.वार्गामाणुगालं दुदच्न माणे चंत 





भाषा 
उारदिविन्टे तिं जसग्णादिक चावणहारनवौ तोग्रामातुग्रामिविद्ारनकरे हिवेलिमविद्ारकरेतिमकचेदे सासद्रमनारोेच्यारिमा 
, सवघीनालनाश्चतिकम्या उेसंतक्ालनादिन १५अतिकम्याउपरां तिपदिल्तेबाल विकार णर द्िवानोकद्यो तिमर डतामा गध्र पू रोड 
= (3 विचालेसागं € ज {दिखें १९५ [। 
 चोजायो खनें युणनिरवद्य््यानाणे चयवाद्ां चमरणादिक वणाचाविस्यं इनलाष्पीजय णा ख विहारकरेकदः 

















आचाराङ्गसूल । १२२ 
| 

















„~~~ ~~~ _------------ ~~~ ~~~ ` ‡`‡`‡`‡`ब`ब~-ब-ब---- ------------------------- 


नोयथाखितोमदेगजाणिवो दहंजेवीतरागनोविधिवा दोपदेशद्ेतेसदद्िवो एनिश्वयनय व्यवद्रिसाधुनाविधिवादऊपरि म्रव्तिवो 
दूमकरतायान्ना माराधिये एभावजारििवो िवेमागिं चालतां जयणादेखाडेदे तेरापुचारित्ियो ग्रामातुग्रामिविद्ारकरतो र 
भोभ्रागलिनुगमात विड्धहसमसाय मूमिकादेखतो गाडलानौ्ोधिणने चाकारिद्वौसोधतोजाद् जेतिणिमा गिं जीवदेखेतोप | 
गचद्धहुकरतां स्ागिलोतलऊपाडे जेपाखलिजीवदेखेतोपानहहीऊपाडे मावेलिमणेजौ वदेखेतोतिरखोविद्ध'पासेपगऊ पाड इजकरतो | 
विदारकरे तयालप्यानीवमार्गि देखी जेखने सोमा गं दतो विखिमागिं जवणासहितनादर. पररनोउन्न्‌ यंमच्छेन्नाजीवविराघना 
सहित सरलमागिं ला इमसुयतसापुजयणासद्ित ग्रामाुग्राभिविहारकरे वलीय नो विशेषकरेद्ट तेसापुचारित्रियो ग्रामासुग्रा 








दौपिकाटीका 
[प [क्प ि [] ५ ५ 
सवादिनेषु पं पितेषु गतेगमनं विधेय : तत्रापियद्यन्तसालेषन्यामः सांडायावन्छ'सन्तानकाभवेयुनच तत्रब्टवःअमशबाद्य खादयः 


समागताःसमागभमिष्यन्तिवा ततःसमसतसेवमाग॑ शिरः यावन्ततरौ वस्येयं ततजष्वं'यथातयास्तुनस्े वं चपुण एवं जाणेव्ना चन्तारिमा 
खावासांवौतिक्ष ता हेमन्ताणयपद्वदसरायकष्पेपरिदसिति संतराकेमग्गा अप्य"डाजावसं ताणगावद्वे जल्यरुमणाजावडवागमि 
खम 'तियसेवंनच्चाणो संजयातिवगामा ुगासंडुदूल्ने ज्जा गमं इदान मागं यतनामधिदठत्या ह सेभिक्ड वार गामाणुगामंपुरोलुगमा 
यायं पेहमाणेदट्णतचेपाे उद्चटुपादं रीण्नासाषट.पादं री एज्ना उक्डिप्मपा दं रौएन्ना तिरिच्छः'वाकटट.पाद रौ एज्जा सेतिपर कमे 
संजतामेवपरिकषमेज्ना नोचच्जुयगच्छ ज्नात ्ोसंजयामेवगामाणुगामंदूदवजेन्नारुभिचुयवदूग्रामान्तरंगच्छन्‌पुरतोऽग्रतोचगमात' 
चतरेसथकरोदिसंस्यितं भूभाग'पश्वन्‌गच्छ त्‌ तत्रचमयिददावसानुपरायिनः पतङ्भादीन्‌ पारखद्,त्याऽग्रतलेनपादपात्‌ मदेथंबातिका 
स्यगच्छे त्‌ णवं संहृत्य री राभिसुखमाल्तिष्यपादं विवच्तित्तपादपात्‌ म्रदेणादारतणवविन्यस्य उतृक्निष्यचाग्रभाग'पाग्णिं कथागष्छेत्‌ 
सथातिरचौनंवापादंसत्वागच्छे त्‌ चयं चान्यमागीमा्ं विधिः सतितुमन्यस्िन्‌ पराकमेगमनमार्ग संयतखस्तं नेवपराकमिन गच्छे तन 


| 

| 

शिलंगाचायेकत टीका ! 
| 

| 

| 





पिततेषुगतेषु गमनं विधेयं तवरापियद्यन्त राते पं यानःसांडायावत्दरुंतानका भवेयुनचततव्टवः अमणनाह्यणादयः समागताः पमा 
गभिष्यन्तिवा ततःसमसतमेवसागं शिर वावन्तत्रेवस्येयं ततऊद्ेययातयास्त॒नस्येमिति एवंतद्िपमेयत्रमघुक्ताथं ददानौंमागं वत 
नासधिक्रत्याड चेद्त्यादिरभिन्ुयीवद्‌ग्रामांतरंगच्छन्‌ पुरतोऽग्रतःयुगमातर॑चतलम्रमाणं थकटोद्विसं सितं भूभाग-पश्चन्‌ गच्छतत 
वच पथिददात्रसान्‌प्राणिन; पतं गादौन्‌उद्वहुन्ति पादसंहत्याग्रतलेन पादपातप्रदेथं वातिक्रम्यगच्छेत्‌्ं संत्य रोराभिसुखखमाचि 
प्यपाद्‌ं विवच्धित पादपातम्रदेशादारतएव विन्यस्यञत्‌च्तिष्यवाग्रभाग' पाच्िं कयागच्छेत्‌ तथातिरचीनंबा पार्दछत्वागच्छटेत्‌ श्य॑वा 
न्यसागभावेविषिः सतितन्यद्धिन्‌ पराक्रमे गमनमाग छं वतः संसतेनेवपराक्रमेत्‌ गच्छेन्नक्टलुनेत्य वंगा मतर गच्छेत्‌ सवेेपसंहारोय 





रासेपाणाणिवावोयाणिबाहरिया णिवाद्णवासद्धियावाञअ्विद्धत्ये सद्‌ पर कमेजावणोउच्नुयं गच्छे 
ज्नातेसंजयामेवगर्माणगामंड्‌ दव्नेज्नासभिक्छ.वागामाणुगामंडु दन्न माणे तरारेविूवरूवाणिप 
च्लतिकाणिदस्यु गायतणाणिमिलक्व.णिग्रणारियाणिदुस्सखप्पा खि दुप्मसवखिच्ना णिञ्चकालपडिवो 
हो णिञ्चकालपरंभोईखिसतिलाटे विहाराएसंथर मारेहिंचणवएददिणोवि हारवन्तियाएपवच्जेव्नगस 





। भाषा 
| सिविहरतो संतराकडतांविचाजेमागं मादि माणे द्वियादिक तथावीनगाल्वादिक हसेक्ायनीलीवनस्वती तवाचदकपारीसाटी 


मविदधवयाकडतांकाची सजीवणव्यवदारिजाणिवी निखयकेवलिगम्य एतलावानांमा्भिवि चाल 'देखीवीजेमार्गि रते तिणिसरलला 
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णीन जा द्र. तिवारपच्ेसंवतनयगाखदित ग्रामालुग्राभिविष्टारकरे नेसाधुचारिचियो ग्रासानुग्राभिविष्ठग्तो द्यंतसविवालले विखूषरूप 
नानाम्रकरारयगा पनयंतिगिकषटतां देयनीसीमनेयंतिवर्ते एडवादस्म गाय वगानिकनतां चौरनाटाम तवाभिचक्छुन्तर च्छनाटा 
मवर्मैरभिहलषु"लिंद्रा दिक जिद्धारेए्वां ढासतेकेदवा अना्यमाढापचवी देगवकीवाडिरा वलीकेदयादुनपागि इक्छिद्रलेद 
नेःार्वदेगनीसंन्ना जग्णाविये'एद्रवा तयावलीडष्यनवरिनव्नाणि जेदने"टुव्िष्रः षम्संननाप्ररूपियेणवाखे वल्केवाच्रकाय 
| श्यकालिनेनामे एतावतानेष्ने" तेकालकोनयी निगिवेङीवाद्दिरिननीक्रले" र्यराविनद्मननिगमेश्यान्रेटकादिज, 
करिवानाद्‌ तथाश्रकालपरिमोश्गि चक्ालेभोजनकरे निदांएडवांटामद्धक् तिद भनेरेनादटख्डे विद्टार्योग्यदेगिच्छते मनसा । 


दियुणविद्रारकरिको्चोतवेनदहं तिष्टास्यु' कार गतेकद्े्टेकेवलीकद्दे ए्रादानकमवधनोंठास लिणिकरारणितिदाचिद्धारक्रर्तां्माम, 





-------------------------~ 





न ~ -- ~ 


द्‌ीपिकाटीका | 
। ऋणुरा त्येवं ग्रासान्तर॑गच्छेत्‌ सर्वपदा सोयं सेभिव्ख वा गामायागामंदूदव्जमागो अंतरपपायाग्पिवागीयागिवादसियायिवा । 
। उटणामद्धिवावायविहयेखति परकमेव्नानावनोरखचर्जुयं गच्छ व्नातय्योसंजचासेव गामागगामं टरद्व्जेव्नाखगममेभिक्ड वाद्गामा 
शु गासं टूदल्नमागो यंतरासे विरूवसवागिपव्वतिकाणि ट्छ गायतगाथिमिलक्खणि मणारियाण्ि टष्मच्रप्पागिदुप्मवपिच्नागि 
अकालपडिवोहीगि श्चकालपडिभो$थिसतिलाटेविदायए खंयरमायोर्िल गरदं नोविदहाखन्तियाश पवच्जेन्नगमस्धाएकेव ¦ 
लत्वा ययामेवंतेगंबाला्वं नेये अयंवचरते अयंवयो ्ागरन्तिकटट तं भिक्छ', श्रद्ोचेव्लवा लायचद्वेव्नवा ववयं पडिग्गं 
| वोबस॑पावमु च्छगं्न्छ देव्नवा यश्देन्नना अयद्धरोज्न बापरिभवेज्जनवायचमिक्ु णं धुव्योवचिद्धाएतिसानंणोतदष्यगासयिविरूव । 
रूवायिपव्वतिवाणि दस्र गाचतम्णिवानावत्तिवाएभोपवच्लेज्वगमयाणनोपवन्नेच्ज वागम्याएतच्रो संजयामेवगामागुगासंटूव्नं 
, ज्नवाचेभिश्ु््रामान्तरं गच्छन्‌ चत्‌एुनरेवं जानीयात्तद्यया श्रं तयाग्रामां तरानेविरूपरूपाणि नानामक्राराणि प्रात्यन्तिकानिद्ख.नां 
चौरांद्यावतनानियिलक्छ यान्ति रयवरपलिंद्रादिन्ते ्डमघानानि व्यनार्वागियदठं पड्विंयजनपटवाद्यानि इुःसंज्ञापयानिडुः 
¦ देनसंन्नाष्यन्ते तवादुःप्रत्रा्यानि दःखेनघरसेसंन्नोपदेयेनानाये संकल्पान्निव््तं ते प्कालप्रतिवोधीनि नतेपांकचि्टनकालो 


` स्तित्रद्धं मवादावपिखगयाद्रौगमनसंमवात्‌तयाकालमभोजीन्यपी तिति यन्यस्मिन्‌ ग्रामादिकेविद्टारेविद्यमानेष॒वायन्येव्वा्चजनपदेषु ' 





गिलगाचायकछत टाका 
सितिकिच्च चेदल्याट्ञ्न्तानाय अपिचचेदत्यादि सभिनुर्गामातरगच्छन्‌ यत्‌पुन्वंलानीयानत्तद्यया अं॑तराग्रामांतरात्ते निरूप्या : 


, िनानाटकासयि ात्यन्तिकानिद्श्चुनां चौसगासाचतनानिस्छानानि मिचक्खुणन्तिवैर गवर युलिंद्रादिन्तेच्छप्रषानानि यना 
खद प्विंग जनपद्वाद्यानि इःन्ना्यानिदुःचेनचरायै संतन ्नाणन्ते तवाडुमन्नाप्यानि इःचेनवम्ं सं्रोषदेगेना ना्वैखंकस्ा । 
¦ ननिवर्तते चकालमरतिगोधीनि नने्वांकच्ितृपर्यैटनकालोम्ति चर्दं रावादावपि रूगचादौयमनश्ंमवात्‌ तयाच्तालभोनीन्पीतिसत्य | 
, न्यच्छिन्‌ ग्रासादिकेविद्ारे विद्यमाने पुवान्ये व्वाचजनपदेषु नतेषुच्छे च्छस्यानेषुः विदरिष्वामीति गमनप्रतिपद्यत किसितिवत 

केवन्लौवूवात्कन्मपारानमेव्‌ संयमाव्मविराघनातम्नटाल्मविराधने खंवमविराश्रनापि संभवतोत्यासविसधनांदर्गवति तत्यणमिति 





राणकेवलोवूयाच्रायाणमेवंतेणंवालाच्यंतेणं अयं डवचरतेच्यंतञ्रो च्ागणत्तिकद् तंसिक्लुखक्ोखेचनवा 
; नाववद्विज्नवावत्यंएडिग्ककंवल पा यंुच्छंणं अच्छिदेच्नवा अभ्मिदेच्जवाञ्वहरेव्नवापरिभवेन्नवाच्र 

हभिक्वुणं पव्योवदिद्वाप्रति सखा चं णणेतद्रप्पगायणि विद्धवरूवाणिपव्यंतियाशिद्स्ट्गाचतणाणिजनाववि 
|, हारपरतिवाणगोपवन्जेञ्नागमग्णण्तच्रो ख नयामेवगामाणुगा मदुद्ूव्नेच्जासेभिक्ठ.वारिगा मा णु गामं 
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भाषा 
विराधना संवमविराधनाद्छद्‌ तेदभणीकसैवं घे तुजाणिवो तेिमतेम्तं च्छादिकबालग्नन्नागतेसाधुप्रतिद्‌'इमकङहे चवंतेणेएचोर 
| ऊे्रय॑खवन्चरण एकोईैएकगूढपुरुषद्ेरूढे अयं त्ोञ्ागए एतिणियम्हारावेरौनागामथकी चव्य इमकरीएचवा चालदेषैपदेतेखा 
| धुजञआकोशकरे कठोरवचनवोलै तनंताडे विंबड्धना जावखपद्रवकरे तयावस्छपाल्रकंवल यायु अाच्छिदिव्नकडतांऊदालं 
। अरपचरेपरिठवेले$ फाडीतोडीनाच्चे तिशिकारयिः श्चात्मविराधना रुवमविराधनाजाणी भिक्ख.णं साधने" एपूवेपपदिषटप्रति जना 
ठीतरागनीचान्नारे जेतयाप्रकारतेचवां चोरनाटाम ग््च्छनाठामलिरहांङद्‌ तिहांमगणीविद्ारकरिवो मनमार्दिपुरएसाघु चोंत 
| शनी दूमणएवानिपिद्न खानकपरि रतो जयग्पारुहित ग्रामातुग्रासप्रतिद्ध' विद्धा रकरे वलीविशेष देग्वाडेडे तेसाधुचारितियोय्ा 
दौपिकाटौीका 
नतेपुत्ने च्छख्यानेवु विषटरीष्यामीति गमनंप्रतिपद्येत्‌ किंसितियतः केवलीत.यात्‌ कर्मोपादाननेतत्‌ संयमात्मविराघनातःतत्रात्मयि 
राघनेसंयमविधनापि संभतीत्यालविराघनां टथैवति तेन्तं च्छाएवस्ठच्‌ः अयंस्त नःचोरः अयसुपचरकः अयंतस्प्ादस्मात्‌ शलुग्रा 
मादागतदतिरुताञ्चाकोश्येचुः त॒घादंडेनताडयेुः यावन्नौविताद्यपषरोपयेचुः तथावस्त्राद्याच्छिदय्‌ ; अपचश्युःततस्त' साधुनिद्धौ 
टचेचुःचयसाधूनपूविीमदिश्मेतत्‌ प्रतिन्नादिकं यत्तथाभूते युतं च्छस्यानेषु गमनार्थेनग्रतिपद्यन्ते ततस्ताजिपरिदरनृसंयतएवग्रा मान्त 
र॑गच्छेत्‌ सेभि क्खूबारगामागागामं द इञ्जमारेअन्तयसे च रायािवा चुवरायाशिवा दोरस्नाशिसा वेरञजाणिवा विखद्धरज्जा 
र्पवासतिलाट विदायए संथरमाणेखवा जगावणश्डवा नोकिडारपक्तियाए पवज्जेल्नगमसाए केवलीवूचा सयाणमेयतेणंवाला् 















शिलंगाचा्य कतटीका । 
वाच्यालंकारेएव खवचुस्तद्यया अर्यस्तनःअयसुपचरकः चयं तस्मादस्माच्छतृ म्रामादागतदतिकत्वा चाक्रोशयेचुस्तया दंडेनताड 
येयुयौरत्‌नोवितादयमपसोपयेदुः तयावस्तराद्याच्छिदुरशरेदसतः तं सारभुिद्धीटयेञ्रिति अयसाधूनांपूविपदि्मेतत्मतिन्नादिकं 


बरञ्जाणिवासतिसलाटे विह्ाराएसंथ र माणेड्िजणवरएद्धिणोविहार पत्तियाएपवच्नेज्न गम णाएकेवलौ 
बुयाञ्रायाण्मेयं तेणंबालाञ्रयंतिणेतेचेवनावगमणण्तओरुजयामिवगामाणुगाम दुद्रङट व्नासेभिक्खु 


| दुद्व्नमाणेद्य'तरासे अरायारिवागणरायाणिवा जुवरायाणिवाद्ौरन्नाशिवावे रज्जाणिवा विर्‌ 
| वार गामाणुगामंडुदज्नमाणे अ तरासेविहं सिया सेन्नंघुणएविद्धजाणेच्ना एगाद्धेणवादु याद्ेणवा 
॥ 








भूषा 
म्नाचुग्रासि विदारकरतो च्च॑तसाविन्ाल्ञेमराजाणि जिदारालाचतययो तेचराज तयागसरायाणिकता एकदे मादि वगाराला 
इद्‌ तथायुवराजाणि जिदालगो राज्याभिषेकं राजाने'हष्ोनथी तयादोरव्नाणि विजोांविच्छनोयावदेणडदइ तयाविरुरन्नाणि | 
मा दहोमादिलिष्धां विरोधद्धेण्डवेठामे चनेरेखूडविद्धारयोग्यदे्यकतेतिां विहारमनमाचिचौतवेनदतेसयु'कार याक्ेव लीकन्े"ए्या | 
दानकमैव॑घनोढाम तेभावखषलोपदह्िला अालावानीपरिजाणिवो तिरिकारप्िसाुने' एयतिन्नाजतिष्दां नजाडवोतेराघुचारितियो 
विद्धारकरतोविचाले विदंकडतांअटवीलाये ते्टवीकेदवी जेएकदिनि्यवा विद्ध"दिनिचयवा त्रिध 'दिनि्ययवाचिडधदिनियय | 
| 
| 
| 








| दीपिकाटीका 


1 


। यं तेशेतं चेवजावगमणाएवा त्रोत्तजयात्तेव गामाणुगासं दरूद््नेज्ना कंय'नवरराजा नियतरालाशतः चुवराजानि चत्र 


| नाद्यापिाज्याभिेकोभवति पभिक्ख.नारगासायुगासं दर्नमा यें तरारेविदंिया सेज्नपुयविहंनायेन्नाएगाद्ेणवाडयात 
8 4 
<~ न ~ 3 & 
२५ ¶ 




















१३९ तआअचाराङ्गसुल। 












' यवा तिवाहहे एवाचखयादेणवापं चाद्ेग्णवापा उयोच्नवानो पाडखेन्नवा तद्प्यगारविदंबेगाईहगम रिव्ंखतिताढ जावगसग्णएकते 
वलीदया चएचाकसमेचंंतसासेवाखुसिवा पाणेडवा वौण्छवादहरिणएखवा उदण्डडवामट्िवाण्ख्वा चयविद्ठवए चअदभिक्खमापुत्नो 
वदि्टापतिखा जं तदप्यगारर विडं चखेगाहगमखज्नि' नावनोगनणार तघोसंजवामेव गामागाग संदरूइल्न च्जाख् यिनुग्रासातर्ग 


चै } 
च्छन्‌ वत्य नरेवंलानौवात्‌ चतसम्रानान्तराकेलमनच्छतः विडन्तिचनेजाङगसनौवःपंवा खाद्गवेत्तसेवंमूत सष्वालन्नातराछति चन्य , 





पी (1 € € 
योलंयाचभ्व छतटीक्ना 
चत्तयाभतेपु न्व चछख्छानेषु गसनायनप्रतिपद्यन्तं ततस्तातनिपरिदरन्‌ सखयतएवग्रासांतरगब्डं दिति त याखेदल्यादिकंनवर चरला. 


नियलरसाजाद्तः इुवराजानिवत्रनाद्यापि राजाभिवेकोसवतिइति किस लं भिच्लगपमान्तर गच्छन्‌ चत्नरेव॑नानौवादन्तसा । 


` म्रामान्तयाले नसगच्छतः विडन्तिचनेकाडगमनोचः पंवास्याह्धवेन्तमेवंमूतमष्वानं च्नात्ाखत्यख्छिच्विद्वारखवानेन तत्रनमनाचसतिं 


तियाहेणएवाचडयाद्ेणएवापंचाडहेरवापाउणेच्नवाणेपाडणेच्नवातहप्पगार विदहअर्गा ह गस खिच्न 
सतिलाटं जावगसणणएकेवलोवुयाच्रायाणनेरं च तरासेवारंसिवा पाणेखवावोणखवाहरिण्वाउद्‌ 
एखवामडिवाणएवाचविद्धत्यणयहभिक्छ.रंयुन्वोषदिद्ा्जं तहप्यगारः विदं खरेगाहगसच्न खिनावणो 
गमणरएतचोसंनयास्ेवगासगणुगामंद्दज्नं ल्ना सेभिक्छ.वासेभिक्.रोवा गामाणुगासंचरंतरासे 





भाषा 
मांचिङ़दिनिल॑वाई चतित्रसीरकिये अयवानखकिये एवी्टवी जि दांनायोतिहां श्ननरेदेशिरते तिष्ट मपी विद्ारनचचौतवे 
लेदमणीकेवलीणएष्यव्वीनो विदडारदोपनेंठाम्वोल्यो तेक्तिमखजाडेविचातले करखया्धद तवावेदधद्विवादिकनीव्द्' तवाम ¦ 
नककडतां पचवसा फूलि बीनचणा्धद. उरीकावच्द्कमाटी सचिन्तछद तेचनी विराघनाच्धद्‌ तेहभणी खाने 'एमदिज्नार्े जेएडवी ¦ 
अटवोमाढि विद्ारलनसादिन चतत किंत॒ण्डवाखदोपटासटालतो जवणाखदडित ग्रामाडुद्रालिविदारकरेडिवेविदारकरतांविचाले 
नाव तरिवाचोग्बपा णीड्धद्‌ तिडांनवग्पानेसखरूपक् हेड तेखाघुचारित्रियो ग्रामादुग्रासिविडारकरे तिदहांविचालेनावा खंतारिम ¦ 
दीपिकाटीका 
स्िन्‌विंहारस्यानेन तत्गमनाचमतिं विदध्यात्‌ येवंसुगचं सामतं नौगसनविधिमाह सेभिक्छ.वारगामायुगासं दद्न्ननारेचंतराखे , 
। नावाखन्तारिसं उद्यं खिया सेज्न पुणनावंनाणेज्ना यच््र'जएसिक्छ पिव एविरोयपा सिनं च्ल नावाएरवानावपरिणासूकट्‌, | 
यलाचोवा नावं चवगाहेच्ना जलाद्योवानावं यलंखिच्वासेन्ना युख'वानाकंडसख्ि' चेन्ना उख'वानावंणीलावेव्नवातद्ग्यगारः नावं ' 


[य 


उङ्टगानि्िवा अदेगासिरिवा तिरदिवगालिरिंवा परलोचखमेयएचप्मतसोामुञ्जत सोवानोदुर ेल्नगसग्णाए खभिदधु्रासांतरा 





2 + £ (= 
श्ोलंगाचाच छतटोका 
विद्ध्यादिति शेपङ्गमं खा॑प्रतं नौगमनविविमधिकूत्याड सेद्त्यादि रुभिच्ग्पेमांतसरलेवदिनौ उंतार्यसुदकनानीचान्नावं चेच्मतां , 








न" 


णावाखंतादिलंडद्यंदिया सेन्न'दुख्लावंजाखच्ना अरसयजरएमिक्ख पडियार क्िखेचनठापालसिस्छ्च्न 

वासणादार्वग्यवपरिणमनट चला चोदाणावंचलसिख्ोगादेज्जानताचयोव (लाव थल खिरङ्सेउजापु 

रण्‌ दारणवं उस्विचेःज्ार य वाखादंडप्यैलावेच्नातदप्यगारुखावंउड्गासि खवः चद्ेगालिखिंवाति 
द्र 


रएवाच्ष्णरतर{व(द&च्जदर{उष्खषदट डः 





ररास्व 











५ 


स 


१ 





3 








ध 
[9 


< 


चअचाराङ्गसुल । १२३७ 





सापा 
कादतां जेनावे"देखीतरिये रदवोखटकपाणीडधद्‌ तेनावविनाजतरादइनष्टी साधरुनेविद्ारभरणीजतस्चोजोद्येतोऊतरिवानौविधि 


क्षे तेसाभुनेजाणो ग्टदस्यसाधुनेकाजि नावकिरिव्नाकाइतां खलिद्"ल्वे साधुवेखारीपारि ऊतारिश्यु यरय च्रापिखपक्रोतनाव 

मिल + _9 =+ ५, (ब्‌ ~ (० [श ~ राचन्स 
कल्िये यथवाच्धौ नील्य चिवडतु'सुकने'वेडी ष्यापिद्ध'घुगतुने"खापिरए प्रासित्यन[वकडिये श्रथवानावे करी नावनेपराचन्तं 
वरे आापणतेने'खापे चापप तेदनावना साधुनसील्ये तथासाधूनिमित्ति यलयकौजलिच्याे चरयवाजलयकौस्लिखेनाद्‌ः 


अथवासाुकाजि टटवंघनकरे ययवापूरीड्धद्‌ पाणीद्‌'भ रीड तेऊलौचौठालोकरे चयवारहौक्त द तेसज्जकरोचलावे तेटवौ नाव 

ऊर्खंगामिनीऊचेमासीचडती तयायदहोगासिखी नौचेपाखौवहती तथातिरिवगामिखिं तिरिष्ेपाणीड्"मव्तती योजनलगीषय्ं 

योजनलगौ बणोञ्यवायोडोमागं जाणौ तेदवीनावै'खापुनवेखे एनिपेघवाक्यजा सिं दिवि लिमवेखेतेकष्ेे तेखाधुचारितियो 
दीपिकारौका। 

तेयदिनीतार्य खुदकंजानीवाचनावं चेवंभूतां विजानौवात्‌ तद्या सं यतोग्टस्योभिन्तुप्रतिन्नया नावं की णीयात्‌ प्यन्नस्प्रा दुच्छिन्नावाग्ट 

ऋीयात्म रिवन्त नंवाकुयीत्‌ एवंसख्यलानयनादिक्रिवोपेतांनावंज्नात्रा नारहेतशेषंसगसं इदानौकारणजातेनावासयोहणविधिमा सते 





शिलंगाचा्यकत टीकां 
विजानीवान्तद्यया अखंयतोग्टदस्यो भिच्ुप्रतिन्नवानावंको णीवा दन्यस्ाडच्छन्नावा ग्रक्कीवात्परिवन्तं न॑वाकुयत्‌ एवंस्यलायानय 


वारेषुवामेवतिरि्छसं पातिलंणावंजाणे्ना जाणिन्तासैत्तसायाएणगंतमवक्रसेउज!९ भंडगं पडले 
छेञ्नारेएग चरोभोचणभंडगं करेन्ना ससौ सोवरियंकायंपारपसञ्जेउजारसा गारः भत्तंपद्ठक्खाणज्ना९ 
एगंपायंजलेकिचा एगंपायंयक्तेनिच्ारे तच्रोसंजयासेवणावदुरुहेउनाभसेभिक्स, बारेग्णवंदुरुहमारे 
रोणावारएपुरश्रोटू रुदेजाणोखावाण्रग्गञ्ो दुरदेन्नाणोणएावाएसजञ्भतो दुरुचेउजाष्णोवाद्ा चोपगि 


~~ 





सापा 
एुव्वानेव पडिलोदजतिरौ पाणोमाहिमावीनावजाये अने रावेसारिवानेकालि तौरथकौट. कौ याणे येतमायाचतेसाघएद्गी 
नावजाणणैग्टरस्यानौ यनुन्नामागौएकांतिजाड एकां तिजद्जेडपगर णद तेसव्वैएकढोकरी मस्तकापयेतकावाप्रमाज ममाव्नींनेसा 
गारभन्तपच्च्खाणकरे जेकुशलिनौ सस््रोतोखाडारल्य' अखन्ययावेासिरावष्ए खागारयणसयरचरौ एकपगजलिन्नरौ एकपगथलि 
बारी एते सुकं तौरयकोपडिलों पगम्रमाञजींपगजलसादहि ऋ कौवीनोपगप्रसार्जोपा णौ माहिन के एतलेवेवेपगपाणीसादि 
स्वे एतदेवेवेपगपागीमादिद्धश्रा हिवणए्कपगदलुचेसेऊपाडेलिसपाणोडदलौदन दौ चनेपगतोरेनठासिनौ तारीच्रागलिन्द'के 
परेबीजो पगजययाख्"ऊपाडी जिदाद्डव्योद्ध'तो तिरहांजऊ'चोकरी नीता सीष्ट के इश्पिजिययणाद्जलि वलिकरतोपयस्ब के एव ¦ 
| णाकारी इशिजवयणाखह्ित जि हांनावदेतिहांसमी व्यायीनावनोषगगिनी अतुज्ञाद"चडतेएणग्टहस्य धन ली पाविनातेडनेसननेउरडा 
सिनेखारे इशिपरे' न्वेजेसाधुक्रे तेडनोपरि द्धे तेसाभुचारि तियो नावेचडतोनाव आआगलिनवेखे पाङ्लिनवेचे नावविचालेन 


रीपिकारीका 
[। [न [। क [य ध 9 ४ डित क ध 
सिक्ख.वार्‌ पुव्वासेवतिरि च्छ ्तपात्तिसंनावंजारेच्ना जाणिन्तासतसायाए एगतसवक्घमेज्ना रभंडगंपडि्ते हिल्नार्‌ एगयोसोय 








गभंडभंकरेज्नार्‌ सेखौसोवरि कायं पाएपसच्ने ष्लार सागारंमन्त पञ्चक्डाएल्ना२ एनं पायंजल्ेकिद्चा एग"पायंयेक्च्रातयो दंजया 


1 वनावंदुरुहेव्जा सेसिव्छ.वारना्दु रसा णेवा नोनावाण्एु सोदुरूडेन्नानोएनावाएमग्नचोडुरडेन्नानोना वा एलष्छयोड््हेष्नानोवा 
# "1 


प्ट न - 
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[क 
५१ 








९८ स्ाचाराङ्गसुल । 


शिलगाचायरत टीका 
नादिक्रियोपेतां नाव॑न्नाल्यानारुहेदितिगेपंडगसं दूदानीकार्खनातेनावारोदयाविधिमादह सदत्यादिखगसं तथासे इत्यादिस् 


श 





॥ 


ञिभ्य चरंश लोर्डवद्‌सियरे उणमियरणिच्छाणव्ना सैवंपरोखावागतोखावागयंवणज्ना आसं 
तोसमणण्यंतुमंणावं उङ्गसादिवावोङ्घसाद्िवा खिवाह्िवारल्नुणवागद्ाय चरागसाह्िणोसेवंप 
रिंपरियारिच्ना ठसिणौच्रोखवेेन्ना सेणंपरोणावागतोणावागयंवणन्ना श्राउरतोसमणा 
णोसंचाएसिवुमंणावं उक्रसित्तएवा वोक्घसिन्तएवा खिवित्तणएवा रच्नुयाणएवागहाच श्राकरित्तण्या 








भाषा 
वेते नावनी्ांहविद्ं परामाग्रडीने अरंगलीख"उदिरणीने उणमियम्‌ज"चीरकदीने कां दइनजोवेनदेखे वीजानेकादनदेखाडदत्ययैः 
स्विसाधुनावागततो नावडनेंकच्चो सांभलीजेकां$करे तेकद्धेद्टे तेनावगतग्टस्य नावगतसाधुप्रतिद्र' इमके दोयाचुष्ंत 
मर एनावतु'ताशि खथवागाढोतािखिवाद्धि एवस्तुलेदनावमाद्ि घालिच्रयवारब्ूकहतां रारुडीग्ररीने' ाकपिंताणितेद" 
वचननावनेकद्चों सांमलीसखाधुतिनोपरिनायिन्ना आदरेनरीलिमकद्े तिमनकरेकिंठ॒तिणौ कतां यबोल्योरहे बोेनरौं 
इतिभावः बली विेषकदष्टे तेनावगतग्यहस्यसापुम्रतिद्र'कहेमोच्रांतमणत॒ एनावताणीनख्केतोरन्तुसडी सायिमुभ्पने सा 
पिजिसद्धचापरणीनावताणु' हट कर'एडनावचनरसांभलीसाशरुख्ंमीकारनकरे ठखिणी चोवेदिव्नाकडतां तष्णीकच्तो धमं चिं तनकरे 








[य न = ; [१ 1} | 
वलौ विशेषके तिनावगतग्टरस्यनावगतसाघुम्रतिद् इमकड्ेश्य ोमादुष्ठ'तचमसप एनावतु ताखिच्चथवागाटौताखिष्िवाहिएवस्तु 
लेदैनावमाद्िषालि चयवारल्लूकहतां सारुडीग्ररीने्आकधिताप्णि तेदवेंवचनना वडनाकच्चोसांभलीखापुतेनोपरिनागिच्ना | 










दौपिकाटीका 
हओ पगच्किवर अ'रुलीण्ठवदं खयः उन्वमिय९ निन्राणएञ्नारुवंपरोनावागयंवणएल्नायाउसंतोसमणाणएयं तम'नावंउक्रसादधिवा 


हारो पगच्छियचरंशुलौ एडवद्‌ं खियरवोक्ष' साह्िवाखिवोहिवोरज्‌लूएवागद्धाय आगसादिणोसोवंपरिण' परियायिन्नातुसिणीयो ¦ 








चिलंगाचायै रतरीका | 


नवरनोनावः अग्रभागमार्डेन्नियीमकोपद्रय सभवान्रावारोदिणांा पुरतोनासेहेत्मवर्मनाधिकरण स"भवान्तव्रस्यद्नौव्यापारं 











.। (4 [क $ $ (। १.८ न मोणो रयं | 
हरएतणावारएरच्न्‌.य सर्यचवणवर्यणवक्कसिस्यासोवा जावरच्नुएवागहमाय अआआकसिस्सामोखणो 


परि परिनारेव्ना ठसिशेतोखवेहल्ना सेशंपसेणावागयोणावागयंवरन्ना श्राडसंतोरमणारतरं | 
ताव॒मंणावश्चकिततेणवापौटे एवा वंसेणवावलणएणवा श्रवज्ञणणएवावारदिसोसेयं परिख जावखवेद्रे | 
। 
| 
॥ 
| 
॥ 





ज्नासेणंपरोखावागच्रो णावागतंवदेन्ना अउसंतोसमणाण्यं तातुम॑खावाए उदयं दत्येरवापाएण | 





भाषा 
| अदरेनदी जिमकनेतिमनकरे किंत॒त॒स्िणीखकदतं अबोल्योर हे वोलेनरींइतिसावः बली विशेषकद्ेष्धे दू तेवाव्यालंकारि 
। प्रकत ग्टद्स्यनावागत छतोनावायत साधुमतिद्धवदे अ दोचायुश्ं तच्रमण एनावत॒' आलिन्ते णंकतां उमगरएविष्येष पिष्ि 


। 
= ~ 


एष्णवा पणिडपरगरयाविशेष वंस्ेणवाप्रसिद्धजाग्िवो वालण्णवायज्ञएखवा एहवानावमाड्ि उपगर णे जेरेकरीनाव याधीमादी 


| य 


वेत्ति व 2 [न्यो ॥) 
वेलेये च्उलादिकम्रचिद्ध्रे तेदखष्दितवाद्ेडिकडतां साषीतेलिद्रमकष्टिदर्‌ ङ तेतेखाधुग् दस्यनोवचन चंगीकारनवारे तुष्णौकवो 
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नकं धमेचचिं तनकरेदतिभाव तेनावगतग्टदस्य नावगतसापुभरतिद्र॑कदहे रोयाबुष्म'तचरमय एनावानेविपे पाणौ्रावेषे तेव 










दोपिकारीका 
थेदधिन्नासे्ण॑परोनावागयंबणएन्ना याखसंतोखमणा नोखंचाएसितुमंनावरकरिन्तसं नावंडदसित्तए वोकसिन्तएवा ख्िवित्तणा 


रल्‌कूयाएवागद्ाय अ्राकसिन्तएयारंएतं नावाणएरज्‌जयंस्ंचेवणं वयं नावंउक्खिस्मामोवा जावरज्‌जृपयाएगदाय अाकरिस्मामो 
सोवपरिण'परिजाणेज्ना तसि णीय्ोउवेहिन्ना तुमे ण॑पयोनावागञ्नोनावागयंवएज्ना मासं तोसमणाणएवंवातमंनावाणयलिन्तेणवा 
पिट णवावंसेणवाचेलएवाअवह्वएणवावा डदि नोसेवंपरिख'जावरसेणंपरोनावागयोगानावगयंवदेव्नाच्याउसतोखुसणाएयंतातुसं 
नावाणडदयंदव्ये णवा पाएणवामन्तेणएवापडिग्गद्धेणवा नावाउरएस्यि "चाहं नोरेयंपरिजाणेज्ना सेणंपरोनावागमोनावा गतं वदे 


| शिलंगाचःचेकतटौका 

| मापरेणचोदितः कुयीनाष्यन्यकारयेदिति र्ि'गन्तिरघ'कन्नलाविमाणन्ति साव्यमानांसपुष्य॒ एत्ति यविमनक्कः शरी योपकरण 
| वामत्तेणएवापडिग्गेणवा णावाङसिं चणेणवा उस्सिंचाहि णेसेयंपरिख'परिजाणेन्नासेणंपयोणा 
| वागतोणावागलंवणव्ना आआउसंतोसमणारतंताुमणावाए उत्ति गंहत्येणवापारण्वानाड़ णावा 
| ऊरूणावाउद्रेणवः सीसेणवाकाण्णवा शावास्सिंचणेणएवा चेलेणएवामद्धियाएवा कुसपत्तणणवा ` 
| कुरविंदेणवापिहडिणोसेयं परिख सेभिक्छ.वार णावाण्डत्ति गेणंउद यं आसवमाणंपेहाएडवशूब 






| 
एवादायिद्.करौ पाएप्णवापगिद्र करी खएपएकडतां तुण्ड ठम्हारेपाते करै अथवा नावनेउलौवणेकरी उस्म चाडिडलीचि पाणीवा 1 
दिरिनाखिणएडवीपरिज्ञानोपरिजागे एतावतालिमतिग्स्यकहेतिमनकरे तुखिणीडयोलेन दी तेग्टदस्यनावागत साधुम्रतिष्रवदे 
। खरोघयायु् तच्मण तु'एनाक्नोउत्ति"गकडतां दिद्रण्णेपा यौ ख वेषे तेायिद्‌ करौपभि दर'करी उक ताजंघ स्यले'करीउदरे'का | 
रीखीचेणवममस्तके'कारी अथवानाबने' ऊलौ चरेकरी चेलेणवावस्िदू'करी खयवामाटीयेकरी कुसखपत्रडामनेपानडकरी कुर्द 
¡ दरविशेप तेयेद्'करी पिदेषठिकदताटा कि च द्विएदवावचन तेडनाकल््या घं यीका रनकरे वोलेन हं मध्यस्वमाविद्‌' धरमचंननकर 


न्न 





ध्व हृ 


रीपिकाटीका 
| ष्नााउसंतोसमणाणटंतातुसं नावाणएडत्तिग' इव्ये यावापादेयवगबाड णावा ऊरूणावाउदरेणवाः सी सेणवाकाएणवा नावारस्मि' । 
चरेणवा चेलेणवामद्धियाप्छा कुखपत्तरएणवा कुवि देवा पेडहेहिनोचेवंपरिफ परिजाणेन्ना सेभिक्.वारनावाए उक्तिगेणचद्यं | 
्राखबमाणां पाए उवस्वरिनावं कव्जला वेमाणंपेदाए नोपरङ्वसंकमिन्तु एवंबूचा्ाउसंतोः गाच्ावदरवंतेणावाण्ञद्यं उत्तिंगे । 


॥ 


| 
| 
| 
| 








| गिलंगाचाय ऊछतटौका 
| दौग्दल्सं सकुष्वन्‌ तस्मि स्तदवे नावगच्छन्‌ अद्ारियसिति यत्तायमवति तयागन्छेदित्िटाध्यवचायो चावाद्दित्ययंः एतन्तखभिच्तो;सा 
। न= 





रिणानंकज्नलावेमाणपेहरएणोपरडवसखंक मितत्तएववयाग्राडसंतोगादहावदएयंतेण वाएडदयंड न्ति 
गेणस्रासवतिडवसूवरिवा णावाकल्नलविति एतप्पगारंमणंवावायं वाणोपुर्योक द विष्टरेन्नाच 
प्‌ स्सणच्रवदिलस्सं एगंतिगरणब्रप्माणंविपोनतेव्नसमः्हौर तचोसंजयामेवगणाद्यासंतारिमेडटये च 


| 
| 
।  ारियंरौर्ना णवंखलुतस्सभिक्वुस्सवा मिव्खुणौरवा सामर्गियं जं सवद हिंसङहितेसदानर 
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१९० आदारष्घमुल 1 





न्फ 
2 (० न =-= ~ 


एतन्ताग्यदस्यानानेत्य ननं व्यकच्या च्दधेमाश्यापगयनी देकर मिच्च ठ जन्य्यनन्नः 
त चान्डदस्त्राचानष्त्या जन च्यक ¶दठमानुत्रापगयनां दक्नव्चनरतजददरः त्ताः सतवा नाक्ना=्यडा गन्छद्रन्ग) 








उमया न वतो नवाल्परि ग्यम पाग ---2, ~~ [नकर भगातद्ग्यने 1 
उटनपाग्याच्ाचवतोदरेव्मय तवार्परिर्‌वकपागायि करा ज्व्ननाठ्माप्णं कदत भगाताद्य्न तदायर्दताग्यदस्यनं उच्कज्यस 


#.1 
~ "मीय = पदन नदे अ्टो्ादुष्प् "नर्द एनाद्र 9 2" ~~ 
तदन सम7ग्पच्ाना णडजल्एननड अद्ध्यायुष्छय तण््ड्धस्द् पएलाल्डगनष्न्न उक्‌ गा श्ट 
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क्के, [री 
श्वम्‌ श {वते दव्नदार्द्न्तदटतां --->-- ध राद एयप्यगाग्यदग = +~ अ-सरय्य दः 
उम्‌ ्रउत दन्नदाच्दुक्दतान्राढ्ड पव्प्यगार् णच नउग ठतयन्‌ चचव 
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{तदि 9 एग््दस्यनेपार्म क 5------->^ ( ~ ~ 
तदं = एन्दद्रस्यनपामा ग्रातानात्नदध अत्रचावेडम नकर पडटतान्र् नेद 





म्नपतटम्ने म्योभाव अररानापगरगनि --{---~ रयकर्तं पृ तथतथ (स) ~ 
तलन्वरालाव गर प्पमर्‌ग्यना त्य चद्दकगर्ता तवाच्र्प्डन्ट्य् 

नेख्नीनेन्ागव्टिटिनियो 9 ठताठतार्मयम ~ नादि ~ एर्मतमपर < 0जतम तञ्खतां रागदपरत्ान्न ~~ ~= (-- दूरिप? क 
गयनदकौ नटनाचन्दवाष्टष्र्नख एत्षठताखयनस(+ददन्त पगदन्र्ग्म्‌ एचप्वगतन्दहता रागद्यर+च्त् यान्य रक् दु यपष्रद् 


पि 





सनािन्नानदर्मैन ~ जर्तिसेदितञन ~~~ दमनागारतारिसं ---व््ट =्यः गीनावाद प एदधया मरः ~= ददान्यलं = 1 
समाप््द्धानदयन च(रवचेद्तञ्े इसनकिरुतापर्ल जपागानावाड्‌. उतसव एरका पारए्यणठण अद्(प्ग्तवचद् लिमश्मयं 


त्िगिदयद -----+ व्टत्न * ~~ ननर्द न्नर स छ्य ररः ~~ नमाक्यमय ~ न व नारू ग्मि नु 
षट्च ताग याद्‌.चाकद पच उननुद्यकाक्छह्दकाष्र्‌ एवन्ल्जच् रकच्छा नस्ाङ्चन ना प्वान चार्मग्यद्यन्तद््ता 





समग्पम्योगानिद ०) चन्दः रतयाच्ाचान्म्तिपालनो | ~ नपरसाप्रनचयःर दुद्धेा{ना मीस -----~ चान्ये रनर ध (० 
समगर" ग्द एतन स्ाचास्मरष्वप्ल्लना खयम्‌ चतनन्वार्‌ कलल प्याचकााकड, चनद्यनच्ा दद ररत सटां 
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गाश्ादन्त्त ~ उदरिमावास्उन ------------ ग्दादैतिर तदप्यगात्रे भ नगवावटवानोपय्चोकदट्र --- य 
प्यासव्श्त उठःरमु7कदालर्जनदावेतिए तदरप्यमतम्नगयचावच् वानपुर कदु 
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गन्नरगचाय १ टाका 


मग्रःनिति ठदतीयम्याष्यययं प्रवनाद्‌ गन्तःयमाद्रः चल = ~ नसा म्यने चअस्यचायम्िं न दृष्टा नृन्तर 
्र५नप्त दताचन्वाष्यचदस्वं मकनद््‌ गतयमाप्नः चलःभरयमाद्र धनःह्ितातःनसारय्यने चस्चाचमभिखटवन्छः इष्ामनन्तर 
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च्नाखित्तिवेलिद्रदियाण्पटमोदं सोसो ठतोचस्वमथमोद एकः मेणंपयेग्ठाकागणएन्णाता 


१.५ 5 क [ब नि 


वाशिसत्यनावातिषघारेदिं एवंतातुंदए्यंवा द्वारि गंवापच्ने हिग्णोमेतपरिच्छ परि नारेच्न1ठसि 


6 [ [बे 


र चोखवेद्धेव्नासेगपयणावागरणावागतंवदेन्ना चाडसरंतोएसरंखमरेणावा पमडभारिएमवति 





खाचड्च्नायलक्रर भि चर्खमस्बाश्त ड श, 9 = दरपन पैस्िद [। रमा नदियेचनरि ९ (=) दतियीच्ादारगिहिर्तययत (अ 
प्रजदरउनायद्तकरर्‌ ज्षमस्बा-म नरग्रसिद नदे वन्रेषुन्यनेदनाःपरिड एटवाद्यचानेवरिपच्न्करिजिं दतिचाचाचासंगिदहितोचदत 
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(कप 
च चिदीचाध्ययने ः ने गच्मोरे > ट. गॐ ऊपर ४ पड्टिलोखद् ननदी च्िनिनोर ननोभारमचिद्धे ८ पद्टिरेञ्टं ट देनागस्वित {नीवि 
च्छच एलताचात्वयन अक्स गकःरपुनं : पम्डला दर्‌ प्न्य ्दवज्चाखट्‌ च प्रास्छमय ।नञद्‌ सना स्सत चदु {चन्त 


= @ = थ्‌ 1 


च द 
चातिषनाच्ाचिद्धल खणपरःग्याकागतोग्य जागचवदन्ना चाड 
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छ 
सग्यपटंतातुर्जदत्तगः लाव्चन्द्रचेदगा म॑वरोरयास्ि यतात्वितुयंविद्धवच्वाद्‌ *~---------* दत्नाचाग्विषरेद्िण्छताठनं यास्मि 
1५{य्ठत(वुनद्सग लात्चम्द्मच््दर पवग पत ्रग्गृन्चुनषतच्छ्नच्छ्का त्यजच्वस्वछास्हय्छतदुचद्धत्दगम कदुषणछ््ा 


~~ 


च्म च्छगये यर्तण्टयन्न = यट गच्च तमिग्यान्ी श उचै दखेतेगदव्यमावागत 2 चखाद ्र्तिद वदे अ्टोच्ादद्धात्यमप्य पण्तस्त 
पच्च ष्ट्रा सुतप्ारन् +र न(माच्ज्द्‌ चतुष्यमाच्र उछ तन्टससच्छचाः दु्रतद्चद्‌ दर पदुक् त्सस्य पठतु 
गणएटारिक्नपुतपुचौने 





इन्द्रादि जाज्वनदेचनपनन्दत् न > पअवनापएजिद्धधच्प अकारयन्दात हव्ययारऽटिक्दतासाःडि ~ य न ~ 
त्यद्‌ चणन्वसंद्धदचपतलनष्छस्ड अवन्ाएक्दिपर्प्‌ नानामजारयन्छनात दयार ्ररन्च्तामाडि चन्गापटयारिज्िपत्रपलोमे 














पच्यन्तां = निदन्न्पार्मः न > € गदन्धनाोसन्निसार क 
च्नड्धिक्टतां णडटनेचन्पा गछ स्येडननसानो तिवारेयड्व्नजात ग्टदस्द्नासःनर्यान्द 


५ 
[१ 


~~ (व 
1 न ~ नय 
छ ए 


भ 
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नाद =+ धग =“ = थ = यर गारा्नान = स्रस्त ~ = <. 
चाकाननञःजा नातागतच्न्वन पञ्ज चडोचड्ष्ठंत ए्ठलगनानिर्र्तद्े निदेदन्यछ्=त्‌ चेदन्न्मीनेडष्यो नेचेन् 
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रीपिकाटीका 1 
परमो श्रो सेभिक्छ इत्यादिरखगमंनवरनावाए युर ्ोदुर दहेव्नानोनावः चरग्रभागमारहहेत्‌ निवेसकोपद्रवस्तंमवात्‌ नावारोहि 
णावा एुरतोना सेत्‌ मवन्तं नाधिकरणसं भवात्‌ ततस्व्न्येव्यापारं नच्रपरेणनोदितःकुयी त्‌ नान्न कारयेत्‌ उत्तिंगं रध काच्ज 
लायेमाणंसाव्यमानं अप्‌ सयु एत्ति चविमनस््ञ; शरी रोपकारणादौ न्दरच्छ॑मकुवेन्‌ तस्म स्तूरकेनावगच्छेत्‌ च हारिवंति यथाभवति 
तथागच्छेत्‌ विथिष्टाध्यवसायोयायात्‌एतन्तखभित्तोःसासग्र इतित तौचाध्ययनसख प्रथमोद शक; प्रथमो ट शकेनावाव्यवस्यितस्येविधि 
रद्िभिदतोद्धितीयेपिखएवाऽभिधीयतेदत्यनेनस्ंबंघेनायः तस्यासयोद्‌शकस्यादिद्दूल'केणंपयोखावामणएनावागयंवदेज्नाचाञसंतोसम 
साएयंतातुसंच्छतग॑बाजावचम्मच्छ णर्यवा गर्हा दिएयाखितुसं विस्व रुवाशिखलजाचारिषारेज्ना एयंतातुमं टार गं बापेच्नेदिनोसेतं 
परिन्ब'परिजाशेतुखिणी यो उवेदेज्नायपरो र्टरस्यादिनावायवस्ितः नावा्वस्ितं खाधुमेवंनूयात्‌तद्यया साचुद्मनू्सग्य 
एलन्मदौयं तावच्छतकादिर्टाण तथेतानिशस्तरनातानि आयुघविथेषान्‌ धारयतवारारिकादिज्दकंदरत्य तांपरिज्ा भ्राये्नांपरस्य 
नण्टशुयात्‌ तदकरणेचपरः म्र्ि्ट;सन्‌ यदिनावःमरक्तिपेत्‌ तलवत्कन्तं व्यं तदाह सेणपरोनागतवदेच्ना ्राउरंतोएसणं समरेनावा 
एभंडभारियाए्नवत्ति सेशंबाहाएगद्धायनावा्ो उदग॑सतिपक्िवदए तदष्मगारंनिग्धो संसोच्चानिसम्मसेयचीवर धारी खया खिप्पाभेव 
चौवराणिवेढ ज्नवा निन्ये टं व्नवा उप्मोसंबाकरेल्ना अडपुणेवंजाणेच्ना्भिकं तक्ूरकम्म्ा खल्वालावाडाहिं गडायनावायोउद्गं 
सिपक्िवेच्जा से पुव्नामेववणएञ्ना चखाडसंतोगाडावडे मामेत्तोवहाएगद्ाय नावायोरदगं जिपक्िव सयंचेव णं हं नावाय 
खउदगंसिमोगाद्िस्यामि सेणंवयं तंपरोसदहसावलसावाडार्हिग हाय नावाणएजद गंसिपक्खिवेच्जा तणोखमोसिवानो इग््णेसियानोख 
चचावयंमयंनियच्छेन्ना नोतेसिंबालार्णबाता एवेहाएसमुद्धेन्नायप्‌ स्य, एजावसमादहीए ततोसंजयानेव 'उदमं सिपक्छिघेव्ना खपयोनो 
गतः तत्स्य साघुसुदिण्यञ्परमेवंनूयात्‌ अयु्मन्‌्यमलतरस्रमणो सांडवननिचे्टत्वाज्ग्‌ सः भाडवाउपकरयोन शुससतदेनं सबाद्धत्रादह नाव 
शी दंगाचाये छुतटीका 

इ शके नावे व्यवस्थितस्य विधिरभिडितस्तदिडापि सएवाभिघौयत इत्यनेनसवंघेनाएया तस्याख्योद्‌ थकस्यादिष्दल्' सेणमित्यादि अप्र 
रोग्टरखादिनौव्यवस्थितः ततस्यनेवसाघुनेव॑नूयान्तद्यया चाचुश्मक्खनख एतन्सरीयं तावच्छतवकादिश्याण तयेतानिशस्त्रजातान्याच 
घविथेषानूषारय तथादा रकादयुदकतं पाययद्त्येतापरिज्ना प्रायेनापरस्यनष्डगायादिति तदकरणेच परःपद्धि्टःसन्‌ वदिनावःप्रचिपेत्तल | 

यत्कन्त व्यं तदाद-सेयासित्यादि सपरःग्सितिवाययूलेकारेनोगतस्तत्‌सापुखदिष्वापरमेवंन.यान्तद्चया अयुष्न्‌ययमतरखमणोभांड 








सेणबष्हाएगदहायणवा ओोखद्‌गंसिपक्खिवह एतप्मगारणिर्वोससोचएशिसन्प्ररेयचोवरधासेसिया 
खिप्मामेव चोवराणिडिव्वे टं ज्जवाशिव्वेट च्नवाडप्पोसंवा करन्ना ञ्हपुणणएवं नाणोच्जा अभिकं तकर 
कम्पाखलुबालावाङहादिगहायणावाउउद गं सिपक्खिवेच्जासेएुव्वामेववणएडजाच्रासंतो गादहावतोमा 
भेत्तोवाहाएगहायणावाच्रो उद्गंसिपक्छिवसयं चेव णंञ्रहणावातोउद्‌गंसि उगाहिस्साभिसेणेवं 





षा 
कादैअन्हारोकद्यांकरेनद्यैं तिखिकारशिनावभारीकरे एठने वादेग्ररीनेनावघकी उदकमाद्धिप्रसेमो एयप्यगारः एवोनिर्षोपर्छा 


भलोद्ियेघरौ तेखाघुचीवरषा रौद्र एतद्र कोद्कचीवरघारौ न्धद्रयुणडिवे चीवरषासीखोकरे तेकचेदधे तेचीवरधासीच्िमर | 
ऊतावलतेचोवरकडतांवस्त्रउव्वेठच्ना उन्ेडेमोकलाकरेमोक्तलाकरी निव्देदिन्नालेकाजगराइतिएकठाकरीरुडीपरि द्'वायेखयवाउ | 





प्पोसए्वाकडतां शिरोषे्टनमस्तकपाखखलिनीटे एतलेद्रखखल्ोडद्‌ चथद्िवेवलौ इसजाणेएयभिद तक्र ग्याखलद्येनि द्य एकरयाम्प 


1. 
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¡ युरपसुभने वलात्‌कारिवादं ग्रदीनावथकौ उदकमाद्मिचेपेषे तिवारतेशाघतेरद्ख अतिद्रःदरमकदहेपदिलेजच्द्योत्राचुष्म तमुभा 


। ने"ददायकीवा्ग्रडी उद्कमाद्िमवालो ^यापगीनाववको उद्कमादिवडिखें रएदवेोवचनकडतां मादुने"तेष्टस्यरीरं वारे 


















। दीपिकाटीका 
। उद्जगरधविपत चृूयसित्येव्॑रकारं शदशुवातयाऽन्वतोवा कुतचिन्तिशस्यच्चवगस्य समायुर्मच्छगतो गच्छनि तोवा अनेनचीवरा 
| रिणाएतददिषेवं चि परमेवचीवराशि चखाराशियुसतान्वर्वीदितु मगस्ानिचोदेटयेत्‌ एयबरुर्यात्‌ तद्दिपरीतानिनिर्यटयेत्‌ वद्वानि 
कुर्वीत्‌ उप्मोरंचन्ति िरोवेटनं वाकु्वीत्‌ येनटतोपकोरणौ निर्व्वाक्ुलवात्‌ खेनेयललंतरति तांखधर्गदेयनया कलयेत्‌ 








| शिलं गाचायेरुत टीका । 
वन्निवरेटवात्‌गुसः भांडेनवोपकरणेन गुरुरदेनंखवाडग्रादं नावडउदकेप्रचिपत चूवसिच्यवंपरकारं गन्द चत्वा तचान्वतोवाकुतञिनि 





शस्य प्रवगस्य रखसाध्च्छतोनिगेतोवा तेनचचीवसर्धारिणे तहिषेवं चिपरमेवचीवराणि रुरत्ानिर्वाड्िव मगन्यानिचीहय्येत्‌ श्य , 








ववतंपरयोसदसावलसावादहहिं गद्ायणावाए उद्‌ गंसिपक्खिवेन्ना तरणेखुमरेसिवाणे इग्मणेसि 
याणोच्वाववंमणंशिवच्छ ज्ना णोतेसिंबालागंषाताए बद्धाएसुद्ेन्ना च्रप्‌ स्स्‌.ए जावसमाङीएत 
तोसंजयासेवउद्यंसिपवठ्नेज्ना सेभिक्ख.वार उद गंर्पवमाे णोहत्येणङूत्य' प्राणएणपायंकापण 
काचंच्रासादेब्जा सेच्रणासाद्र्च्रणसायमाणे तच्रोरंनयामेवउद्गंखिपवच्येव्नारेसिक्व वाभिक्छ,. 


मापा 
ग्र सडसात्कारिनावयको उद्कमाडिनाि तिवार्तेग्राघुख सनरलिवातनङ१ छ'इिपायीमादि म॑लोनाप्योयववा इम्प्ोवाड 





, तांमनपाङ्ग पुनकरे दरणेयापिये्ध' नवेगेस्ाये पाणीमाह्िनाययो द्मदे नाये उच्चावचंतवा मनऊ"चोनी चोनकरे एतावता 
सागद घनकरे तयातेवा लनावात भगीवघभगणी खावघाने एतावताश्यप्ुख, एागदे परद्धित संवममाच्ियन्त दगोपरेतेसाघनुयणा 
खदित उद्कमा णौनेविपे परचिच्जाकटतां च्रापग्णीवच्लोजाइ वलीविगेणकरेे तेखासुचारित्रियो चदक्तपायौमाडि पवमागयकतां ' 
' वहतो नोद्य णदलय' इयस्य पगद्ु'पगकावख'काच व्ायातेनदहौकचतां मादोमाह्िफरयेनै तेद्मरयगणासायमाे 
्गोपांगमाद्ोमादि यफरिखतो जुयणाखुडितखदकमाडि कवेकचने पर॑कायुनोवललगार फोरवेन हद्रततिमावः तिसाघुचारिति , 


दीपिकाटीका 
' अद्पुरोवंना णेन्ना इत्यादि गसं साप्रतडदकसवमानख विधिमाह रभि वारउद्गंसि पवन! च्पनो दवयेयवादल्य"पापएणपा्ंजाण्ट 





। सकावंच्ासादेन्नारेासाद्‌ण्यगासादेन्नासेच्रणसाद एय णारादएयनायोतन्नो संजयासेवठदग खिपवेज्ना उभिच्ु्दरनेसवमानः : 
दस्तादिकं इस्तादिना नाराद्येत्‌नसंस्ृयेत्‌श्रपूजावादि संराव भावतस्तयाछरन्‌संवतण्ोद्कंसवेव्‌ सेभिक्ख वा उद्य "छि पवसायो ' 


नोचग््ग्निसग्गियंकरेव्ना मामेवमुद्ग'कन्ने सवा नक्रचिवागुष्टखिवा परियावन्नेन्छरातन्नोसंनवानेवखदग'न्रिपवेव्ना सर भिन्रसटके 











शिलंगाचार्यत टीका 
्याचद्िपयीता नि ५ ॐ = ॐ निप 4 (व 9 व्‌ । 
कु.चात्तद्विषरौतानितनिव टत्‌ खवद्वानिङ्खयात्‌ तवादयप्मोखंवाकुल्नत्ति चिसोवेटनंबाङ्र्वात्‌ वेनखंटतोपजस्यो निर्व्वाङ्लत्वात्‌ख्डे ' 
= जर्लतरति ॐ €~ ~ न [] दिवां ज [) 
नंवजर्लतरति ताचधम्म देयनवाकूलये द्ययुनरेवंनानौवा द्ित्यादिकंवयमिति सखांमतमुद्कं इवसानस्यविधिमा चेद्त्यादि खभित्त 
[र्‌ क्त्व ए ध्‌ इस्ता } नामां एव ॐ ॥ रेदपकाः {दिसं व € द कंक्षवेरि ध 
खदकेसवमाना इस्तादिकरलादिनानाखाद्येन्रसमस्पुयेदपूकात्रादिखंरचग्यायेसिति भावतःततसतथाज्ञ्न्‌ त्तंवतप्वोदकंकषवेदिति ' 


तच्ेत्यादिं उमिच्ु दके सवमानोसज्ननोन्छव्ननेनो विद्ध्वादितिखयभनितिकिंच सेघ्णादिखभिच्तनदकेलवनानः दौरलयात्‌ चमं 
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रोवाउदगंसिप्रवमारणोउकम्गणिमग्गियं करेच्नामासेर्वउदगंकरे खवा अच्छे सुवाणद्क सिवासुंसि 
वापरियावञजेजजातग्रोरंजयामेवउदगंसिपवेव्जासेभिक्ख.वा भिक्ख्‌ शोवाउदगं सपव मारेदन्वलि 
यंपाडणेऽनाखिप्पाेवडवधिं विगिं चेच्नवाविसोरेञजवाणोचेवणं सातिञ्जेञ्जा अरहयुणणवंजारेञजा 
पारणसियाउदगाय्ोतीर पाडरणिच्तण्त चोसंजयासेवखदउद्ले णवा ससणिषद्धं एवा कारएण्डदगतोरे 








भाषा 
योखदकपागीनेविपे क्षवमानवदहतो उम्बग् शिम््मग्गियं उन्मज्जन निमव्जननकरे तेस्याभणौपाणौ मादि" चानौचाह्क'ता एडटक 


1 
पाणौमादराकाननेविपे याखिनेषिपे नाकनेविपे सुखनेविषे मविणसोराखे एपाणौमाहरा चोत्रनेनिपेपेखतो विनायपाेतििका | 





रणि संजयमेवकडतां जय णास इत उद्कपा फौनेविपे पविज्नाकहतांवद्े पर॑ऊ'चानोचोनयाइ तेसाधुचारि तिये उवदकनेविपे | 





सवमानवहतो हुव्वलियं कतां इव्यैलप णोएतावताचमप्रामे तउक्ि्ममेवकडतां ऊतावलोडपधि उप्रगरणवस्त्रादिक विरि चिन्ना 
कडताच्छाडे विसोदिव्जाकडता तेपधिमाह्ि देशथवौखपधिद्धाडे प्ररउपधिनेविपे स्ल्छीनकरे आसक्तनयाद्‌ अ्धह्वे"इमनाणे 
प्रारएस्ियाक⁄तां ड समयेदु'उपधिसदधित पारपद्ध चिर उदकथकीतीरे' पड्छचिवासमथेहोदख तिवारपदधेते रस जचणासश्ित 
उदटकनेतौर्यिवे जालगोशसर्ड"तौपाणोकरे डौ लश्ालोईइ तांलगीतिहारभोर हे प्रद्‌ रियावरीपडिकमे अतचालनाशिष्य 


दौपिकाटौका 

। सुवानो मज्नतोन्बन्ननोनविदध्यात्‌ रेषंखगसं सेभिक्खु.बार्उदगसि पवमाणोदोव्वलियंपाच णेज्नाखिष्यामेवचवधिं विगि्धेन्नावा 
बिसोहेज्नवा नोचेव णं सातिच्नेज्ना अ दपुणएवंजाणेष्नापारएसिया उदगाञ्मोतीरःपाडणित्तए तओसंनयामेवरदखक्घ वाससि यिद्ध 
यावा काएणचदगतौरेचिद्वेव्ना सभिन्तु रदकेसवमानोदौवल्यात्‌ अमम्राम्‌ यात्‌ ततःच्िममेवोपार्धित्यजेत्‌तदे्ंवाप्रि्ोषयेतत्यजेत्‌ 
जेवोपधावरासक्तोभवेत्‌ अयुनरेवंजानौयात्‌ पारएञ्नियन्ति समर्थोसि सोपधिरेवोदकपारगमनाय ततस्तस्मादुदका दुत्तीयीः 





| 9 नप्‌ हिं कष्य तिषटे क, हि ने न सेभिक्ख 
ससंयुत एवोदकाद्रंण गलदिंदुनाकायेन सङ्खिग्वेनवा चदकतौरेतिरेत्‌ तवचा पयिकौरतिकरामेत्‌ नचेतत्‌कुर्यातदत्याड वुवा 
शौलंगाचायै कतटीका । 
भन्न यात्ततः लिपरमेवोपर्धिंत्य. जेत्‌ शं बाविशोधयेन्यजेदिति नेवोपधावागक्तोभवेत्‌ चथपुनरेवं जानीयात्‌ पार एसियत्ति समर्थो 
मस्िसोपधिरेवोदक पारगमनाय ततस्लस्मादुदकादुन्ती खः ससंवतएबोदकाद्भैण गलददिंहुनाकायेन सस्िग्धोनवा उदकतीरेतिरेत्तत 


चिद ज्ना सेभिच्छ.वारेउदउह्ल वाखस्षणिद्व वाकाचं णेच्ामञ्जेज्नवापमञ्जेज्जवासंलिह्ेञ्जवािन्ल 
देञजवाखव्वलेउजवाउव्वड उजवा खायावेच्जवापयावेच्जवा अदपुणणएवनाणेञनाविगतोदणमेकाएवो 
च्छिरसिणदधेतहष्मगा राकां अासउनेञचवा जावपयावैडनवातच्रोसंजचाञ्नेवगामाणुगासंदद्रच्नेच्ना 
सेभिक्ठ.वार गानाणु गामंद्रदज्नमाणेणोपरेहहिसद्धि परिज्िवियर गामाणुगासंद्द्रव्नेच्नातन्चो 





भाषा 
नोदकयद्भपूे भगवनद्ांदतमाद्धि इरियावरीपडिकमनौनकौ उत्तिकारसिद्ररियावदही पदिक मनीखयामणौकद्धी तिवारे "युद 
हद जेसलते दनोकडणद्वार बौतसागकेवल टन्तिकारकतेखश्चस्यनेखसुग जेगीतरागोपदिरे तेहमःदिद्ररिया वदीक्रियार परप | 
रादनयो दूरियावङोक्रियासाहि एकपेदनौचनमेनो बन्पृचेखमयस्यितिक तेदरिवावरीक्रिया केवलीने'वोधिद्लामे परःचनेराने 
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१४४ आआचाराङ्गःसुल । 






















उपदेश एडनोपुणनयी श्रनेनेसंपराईकरियातिद्ां अठ कर्मनोखड्धइ दूगिकारखि वीतरागने उषदेगिसंपराईनयी तिणिद्रि 
चाक्डीपडिकमवी चखीकीतराभिद्र नकदी एभावनाशिवो जेचीवीतरागने उपदेशिचाले तेने इस्पयावदी करिवालागि सपरादन 
लागे तेखोपडिकमे पद्िलेसमेनापे वीजेवेश्दूलीनेनिनेरे चात्ायकीवेगलोकरे यनेनेवीतरागने खप्रदे यिन चालते तेचनेसंपराईः | 
कियातरतसयोगि चडतीमडतीलागे तेययोचितम्रायश्चिन्तपडिवने इूरिचावद्दीपडिकम वीदयविधमरायदित्तमादिष्धे दिवेवीतयगे' | 
द्रिवावदी खमुञ्चयपदिद्र' विचेषयकोएक केवलीवीतसाग विद्ध नेद्रिवावरीजनाणिवी जेदभगणीते्धते ज चाले जेसरागछ्दासय 
तेदने'सपराईक्रिया तेखद्कच्तेनचाले एभावण्दनीसाखि चीभगवतीष्टत्रमाद्िद्े डिवेतीरे भोजेकरेतेकद्े तेखाधचारिलियो 
उदकाद्रंकतां जांलगिपाणीनाविंडखाभरे तेखसियिद्तेकदिये जांलगौलगारे प्ालोद्धद्रएचवो उटकाद्र सस्िगधगसेरनोया || 
मञ्लेव्ना लगारमातर हाव सखपथेनकरे मस्लेनदौलूदेनरौ षग्ालृरेनद न्वेनं इायख"वखेन रों तयाडव्वहव्ना उवट || 
णानीपरिद्र'नकरे एतावतामसरुलीनेमेबऊतारेनदी खातापनायोडोंऊगविवाभणी तावडोनलगाड़पवाविव्नाघगोतावडोनलगाडे 
अद्पुण दिववलीद्मजाये मादरोश्रीरविगतोदकद्धम्मो जलनाविदरखापडतारष््या तयादिन्ररद्ेणे लगारमात्रडील मादरो्रा 
लोनयी तयाप्रकारकायनाणौ जेपा्लौसखर्यादिक यकरिवाकद्या तेद्रांकरिवाकद्धया एतले "गरी रमरमा जीनयणड' ग्रामाचु 
ग्रासप्रतिद््‌'विद्धारकरे डिवेदेवी विशेषकद्ेदटे तेखाघचारित्रियो ग्रामावुग्रासिविदरतो मरकद्तांग्टदस्तेसदितपरिलजविवर्‌कदतां | 
बोलतोननाणएणएतावता मामि जातोवोल्लेनदौं लु गवंदोनविखवश्रोगाईैवौनो उपयोगभजेदर. इयि कारश खनेराखंमानिं जातोवात 


दीपिकारौका 
नउद्उकल्ल"वाससिणिद्ध' वाकार्यं नो्ामन्ेव्नवा पमज्ने व्नवासंलिद्ेज्नवानिलेदेव्ननाउद्खघछं च्जवायायावेव्नवामयावैव्जवासदपुणएवं 















जाणोन्ना विगतोदणएमेकाए वोच्छिन्नखिणे डे तडप्यगारंकायं यामन्न च्नवानावपयावेव्नवा तच्मोखंनवामेवगामागगुगामंदरद्ल्ने व्ना 
स्स्टनवरसतेवं सामाचारीयददकाद्रैवस्तन' तत्‌सखतणएनिः;भगलं यावद्नवतितावदुदकतीरेएवस्येवं यचो रादिभियाह् मनं खात्ततःमलंष 
मानं काविनाऽस्पशतानेयं सेभिक्ड.वारगामारुगामं दरूद्व्नमायेनोपरेदिं सद्धिंपररिनविवः गामागुगा संद द्रन्ने ज्नारृखगमंनवरं | 





यिलंगाचायरूत टीका 

1 न [५३ दिस्य क, @ | [1] १ छ 
वापयिकांच प्रतिकरासेननचेतत्कुयदित्याद सेदूत्या नवरमते चं सामाचारौ यडकार््ेवस्व ततृखतणएवया वनिः मगलंभवति 

तावडइदकतीरएव खेचमयचौरादिभयाहहमनं सखात्ततःग्रलंवमानं कायेनास्य्॒तानेयमिति तयासेत्यादिकंय' नवरपरिज विवद त्ति | 


2 


1 ‡ 





संजयामेव गामाणुगामं दद ज्नेव्ना सेभिक्व.वाभिक्व.सौवा गामाणुगासंदरदज्नमाणे अरंतरासे 
जंषारं तारिमिडद्रसियासेपुव्वानेव सससोवरि यं कायंपादेयपमच्नेच्ना सेपुव्वानेवपमच्नित्ताना 
वएगं पाद्नलेकिचा एगंपाटंलेकिचा - तग्रोसंजयामेव जंधासंतारिमेउदमे शचहारिवंरिण्न्ना 
सेभिक्छ.वाभिक्छ.णौवाजंषासंतारिमेउदगेच्रहारि चं यमाणे इत्येरवाहत्धं पादेणवापादं कार 


माषा 
नकरेदमनवण्णाख' ग्रामानृग्राम प्रतिदविदहारकरेडिवेजं घाम्रमाणपा णौ आवेतिखांऊतरवानीविधिकदेरतेसाघुचारित्रिवोग्रामादुग्रा | 


सिविद्ारकरतो इमजाखणेविचल्े जंघारंतातिमपा णीरेतिवारेतेखाघ्षपद्धिलें ई मस्तकपगलगौकावप्रमार्ज प्रमा्नीनि' एकपगजलि 
करौ एकपरगवलिवारो एतावताचालतां लिमपायौडला इूतिमनचालिवों इमनवणासद्धितडदकने विपे अद्ारिवंलिम चीजगन्रा || 





यि 


विद्धर्यौकडीद्धे तिमचाले इहांवलौ विरे कदरे तेखाधञद्कनेविपे र्वाचालतोद्ायेदायदरत्यादि लिमनावारंतर ने आलावेलिम 








न्न १६ 
म्‌ § 
चचार ङ्गसुल् 1 १९४५ 
दोपिकारीका 
सा्ख्यषुलापंकुरनगच्छत्‌ इदानजंषासंतरणविधिमाद सेभि क्छवारगामाणुगामंदन्नमाे अंतरासेजंघा 





संतारिमेउदणएसिया सेपुवामेवससीसो बरियं काचं पा देवपमन्नेज्ना चे पुव्वा मेवपमन्नित्ता त्ोसंनवामेवजंषासंतारि मेउद्गेयदा 
रियंरिण्व्ना तसखभिच्चो्गी मां तरगच्छतोवा चद्यन्तसाेनावु दक्नादिकणुदकं स्या त्ततऊद्धं कार्सुखवस्त्रिकवाच घः कार्यं चरजोदरणेन 
प्रटज्योदकंमरविशेत्‌ प्रविष्टश्च पादमेकंजलेरुत्वा अपरं स्यले्ाकाशेछत्वापादंउत्‌चिपन्‌गच्छ त्‌नगच्छे त्‌नजलमालोडचतागन्तव्य॑ दा 
सिन्त ययाऋजुभवति तथाग्रे तमद विदं न्तिगच्छ त्‌ सेभिक् वारजघा संतारिजमेदगेचद्ारिवं रीवमाणेनो इवयेणवा हल्य" 
पादेणवापादं काएणवाकायं मासारएन्नासे्णासादर अणासायमाणे तम्ोरनयामेव जंघारुतारिमेउदए अद्ारिर्वरिएल्ना सभि 
च्ुयेथाकलभवति तयालंषासंतारि मेखदके गच्छन्‌ हस्तादिना चस्तादिकं नारादयेत्‌नसंस्पुथेत्‌ अप्‌कायसंरचणार्थनिति सेभिक्ड. 
शिलं गाचाकायेकतटी 
परेःसाैश्णमुल्लापंकुयैननगच्छेदि तिददा नीं जंघासं तरण विधिमावे रत्यादि तखभिचोग्रीमान्तर॑गच्छतोयदन्तरालेनालुदप्नादिकसु 
दकं स्यात्ततऊद्धैकायं सुखवस्तिकयासधःकार्यचर जोहर णेनभ्रखटल्यो दकं भ्रविशेत्मविष् पादमेकनलेछत्वा्परःस्यलेम्ाकासेकुत्वापादा 
सुत्‌चिपिन्नगन्छेन्ननलमालोडयतागन्तव्यमित्ययैःअ हारि वं रीयन्ने त्तियया कृलुभवतितयागच्छेन्ादे वितदेविकारवाकुवयैन्‌गच्छ दिति 


रवा कायं ्रासाण्नासेश्रणासादण शचअरणासायमाणेतग्नो संजयासेवजंघा रंतारिमेउदए अदा 
ररयरिण्ल्ना सेभिक्छ.वाभिक्व.रशेवाजंषासंतारि मेउदण्ञह्ारियंरियमाणेणोसाया बडियार . 
खशोपरिटाहवडियाएम हतिमहालयंसिंउदगंसि कायवितोसेच्जातश्रोसंनयामेवजवा संतारिमे 
उदर्हारियंरिणएल्ना अहपुणएवंनाणेच्ना पाररसियाउदगाश्रोतौर पाउरित्तए तच्ोसंजयामेव 








भाषा 
वसा तिमनाखिवो एतावतामादोमाडिकाया अश्ंषट्रतोषचाले एभावजारिवो तेसाधुचारिलियो ईद्‌“ चालतो नोखायवडि 
याएकष्ठतं सुखनिमित्तंतथादानिभिन्तं दाघनाखपस्तमाडिवानिमित्ति जंषाधकीौरूपरी पाणौ माह्हकाया प्रवेथतोनचालेकित 
वीतरागप्रणीतद्ै्यीद' पाणौमप्हिचाले दष्ांजंषाश्दिद"पिंडी प्रमाणपाणीजाणिवो जेदभग्ौग्धलस्ूत्रमा हि जंषाशब्दिद्ि पिंडीक 
हिये शाख्तरांतरिद्र'जंघा ऊरपुणकद्धिये परजेडउाजंघाशब्दिद्ः अरूकष्ियि तोद्धूल्ररुमिखेन धे द्र हां दूमकच्यों दे एगंमायंजज्ते 
किञ्चाएगंपायं थले किादमकिमछङद ऊख्प्रमा पपाणीमाहि पेसतांपगपाणी ऊपरिकरीनीतारौनसुकिये इशिकारणिपिंडीममाण 
पाणौ जंघारसंतारिमद्डत पचिद्रंकड्डिये वलौ गीतायेद्धति मिलतोंप्रमाणकरे तेसीविचारणीयं सथदिवेकदाचिसाप्नाणी घणा 
पाणीमाह्िनपेचे तथापिखनाणपणे शूवलितादिविशेषि तिमेलिकरिषें जिमपाङ्लिकच्योचेजेडपगरण निर्वदी नखकेतेवोसिरावे 
अयवादूमजाणेडध' एतले'डपगरशिलीघे निनैहितोनंडे दमकरतोडदकतौरिखावे लांलगीपाणीयावतोजाणे ्रथवाध्रादर 
दीपिकाटौका। | 
वारजघाखंतारिमेउदए अद्ारियं रियमायेनो सायवडियाएनो परि दादवडियाए महतिमह(ल्यसि कायं वितोचेच्ना तयो संजया 
मेव जंषारुतारिमेखदण अद्ारियं रीणञ्ना सदहपुगाणएव॑नाणेच्ना पारणखिया उदगाज्ोतीर पारणित्तए तसोसंजयामेवखदख वा | 
रुखिणद्धेणवा काएपउद्गतौरो चेन्ना रुभिच्ुये या्ैयेवगच्छन्‌ महल्य॒दकेमरहाचये वन्चस्यलादिभ्रमाे जंघातरणणी येनरीक्रदाद 
| पूयेषिधिनेव का्ंमवेथयेतूप्रविषटच यदयुघकरणं नि बौवि वमसमथैततः स्ैमसारंवापरित्यनेत्‌ ययेवंजानीयात्‌ शक्तोहंपारगमनाय 


् २8 =-= १; 


८.१ 








॥. 


५ 














१४३ अाचाराङन्दुल। 








= =न्तगरडकायोत्टन्तरष्ट द € प<वलनरयद ~ देर्म्च्ख्ना -~ दद्िश्दिर = छ चच 
ततक््यामत्र्वग्च््र द्‌ दता = ५ 1द६१। द एञ्वं ह्कुःचतू खस क्स्वार्‌द द्‌ = खण द्वद तवता त द्न्नच्ज्च्नवा ल ाक्मत 
€९ नि 








॥। 
४ 
^ 
, 











एभ्य [पे क बाभिक्ड नः रमिता काक रवाकाचं धः 
रवात्तएण्डदगतारा चट व्नासुपम कखन ({भकत्छ ."एा=ा उदट्‌डद्वाताचसस 


^ 
= 


॥ 


। 


(७) 


[पे 
उद्‌डद्टुरएव रस !याद्धं एवान्परएण्डद्‌ 
१०३ निप [पे ~ 


[कन्न क चनद षुरएल्जास्पच्ना का = दयता ज दएस्त्ापा व 
रइ दाकार्खाच्ासच्न च्चा पसच्न च्नठा अहषुरएञ्जास्प््ना तगतदटएक्क्पएद्छदु 


बृ च्नवा लला उपय 1वेच्जगा तयोखं क, क जयासेव्गासाया निक्त न्न गासं [ट द्च्ेच्नाररि आ = क सक्छनाभि क 
प्पगार कायच्ासच्न च्जनदा नावपचावेच्नय तच्ारूनयायठगासायुगानदु द्‌ च्जच्नासार्यक्ख> 


= गासं टुद्च्नम ~> श्नि रोसद्ियास = <> पारएणिदरियाणि््छिशि््टि दिखविङ्न्नि 





ऋत्छा 





[4 [स ८. € ^~ र तिय्र्हे ~ ७ ~ क्ते (र लः न्मत्र -न [७१ - £ + ९ £ ५ ~~ मक, जन्य तेन ध 
शरर्रनास तदन्धतार (तटर्ह प्तदाङर्याच्चपयष्डक्त जष्डगाकाच्द्भच्छद्‌ तालन र्स्नद्ष्दक लए जदा तटं 


~= = [द क र € य न्क र्दन +~ 
[९ अददद व =-= साःच्रारःर दनय दृरनःगानचानसनःदिक्रे क क ट = ग्मादद्रास क 
सन्रचअ्द्टुम्यक- डन्डकसलारम स्वस (्हस्वररस्च्दधनचा दरसल ग्य्ासतसनएद्कर तचार्पक््‌ ऊरुग्दखगहत न्सावुदश्यस 


अद्रानादग्मचनःता 


च्छट से पर उ्प्नेनस तनस तास्ते < रिजानेक-त्ि इसच्नयन्टी न 
च्ट्‌स पर उपगङ्सा तनटसचता'रनानदःष्= इराकाटक्टार्‌न्डत एदं 








~ ए्वनागेव्ना गततेदएये > चतर चन्नदिष्देहेतदपण्यारन्लाचं ==> ~ (सज्यं == = तचो सदर नगः 
<च्नवा अडहट्ग्टएन्नार्व्ना ष=ग्तषदरपएयरापर 'सन्ननखग्यतदहदप्ठ्यार काच खध्सच्य च्यव चाार्ज्न्यादन्न्वा तद{स्नयवारद्गमाग्द 

















तरिच्नव्डरतु ६ सा तटः गरम्मार 24 सेनाएढं = सरव्यारेवद्णद प्स्व १ पःडटेष्िव्जा व = गसायागामटडच्लं * <~ 
तायच्चदस्व ना" तदट्रत्र्प्नर्नाएल्नर्च्ा उटुव्यादवच्रप्णड(स्च कून्नपःडद्ग्टच््ा त्चार्चच्यदंञ गसास्यगयसदूइन्ने च 
जे 
उर्च्रर्दनादतारं ० द साट ्लमद.रन दरि तःदिखर्यच्छत्वातयःविञ्लानिदता एकप्वटदित्यञन्ार्न = ष्टन्ितिद्ाचगच्छं र 
खर्द्रद्नादुनत्मम्पः कट साणच्चन्द्‌ःसन्‌ उप्र्तए्द्‌चर्‌ा च््रत्ठातच्पयच््द्ाप्मङतत वम्टष्चत्वदनष्न खद्)रत्व्ाचग्च्छत्‌ 
ॐ < ध 
चिलगावार् लत । 
सद्टग््दच इदत्टभ्च्छा 
चाचोव्ट्गव्द र पचतडय? त्ति टेद्त्यादिमानन्लं भ प्रसाच्ननः दन्न वि =ञन्द्र ~ सतुदनो तीरं व ~ गननििमा ह 
चऋचन््र्छद्‌ पृच्छचदूद्चष्द्ष्त रद्त्त्रान्द्ान्न्नन ग्रलान्न नाष्टद््ल पूल्ञन्द चष्ल्त ख्तकद्‌ दातार स्व र्नन्चाष्टमाङड 
= र 


























रेदल्याद् समचददटच्छादटन्तमदं छने £ रतादटिखर्यद्िन ५ रलम वाटचिन्डा नि 
त्वद्‌ खभिचुदद दुत्त) कट्‌ माड्दिएाट्‌;सन्‌ उरितादिख्यच्ित्ला तयाविङ्जानिक्न्वा खसय पाटयित्वा उन्सागस्छहरित्‌ 
~ यविर्रल्नियविपात्दिय ~~ ~ 9 फालिचडमग्गं 7 यंहरियदधं -----+---- ~ पारद <-> 4 डियश्डप्पामे => > 
यावङ्काषल्नयठिालय {5 क्त(प्लच खर यदवा गच्छः च्जनग्जदहर्पारगहस 1२ चडप्मासव ह 
रिताशिखङ्डर धनन दुसातिद्धारसं +~ एद॑करेव्नासेपवयासेदच् श े प्महरियंसरग = -पडिकडिच्नातस्मोसतं =-= 
र तात्यच्रक्डछर हस तद्प्णख सास एत कर च्नादयुव्वासद ारखयसग्य पाड हव्नातश्मपतन 
यासेवगमाणगासं ~ ‡ ->----> ~ च्नासेभिक् चाभि = ृवागासारगामंद = दव्नमारेचतरास्वप्पारिवा = =+ 
सआसवरः एगाचइदइच्जन्नार {शक्त -नात्यचस.स्पचार वुगानट्‌ दू च्जनलाख्च्तसारूदम्राखवाप्त 
च्लिद्ास्तिनिपगत्िचत्तेर्णाशिन7खग्गलास्व्विएखग्गलपत्छ ~ द त्रि ~ अ गखिबःगडाचोवः व <, = दसेयोवार्घा [भ 
ष्लह(ष्णनमषागप्य्फ्णलल्त(रण्छप्णएनल््ग्गमल स्व त्क्स्बलपत्टगखवव्गड त चष्ट स चद्चात 
1 
{ द्रा 
। <~ [~ ५ द ॐ €, ~ ~. च्म =, १. 
| जस्‌ चञ्ठाविपृष्टाद्दिवरक्डतां च्द्धारीरमाटौपगव्नी नक्ते तन्ड्रोव्टेदेनरी कित॒लाटीर्तार्रिकस्म्मी उन्मि लाद 
१ अ अ 3 = ईइरसच्ादड "जे नःदचसतण्न्ने <नचखापग्धैर्तसे --> ते इरोग्ावचत्येते नाट स्छानमला 
। न्िददरीक््ड सनच्यड्द्नचारे ईरर्रो काद्‌ रा साडराप्य्ना चद्‌ सरच्ययमर्तस इच र्ावच्ःतः ट स्साननहा 
क चेयम चदेत्नःव्न्चार्ण्््दि चअप्यदरयं < न्लिद्=डयपि वनस्यरतिकाःवनयी ॐ =---रः--~> पड़किदतःचोॐ स्तदत्तम्यलेनय = 
{ च्चः इवग्नष्व्ट न्च दन्ा> चव्य त्यक्तच्ताः प्लदाखन््ल्प वनस्मःतकतप्ययया तस्र पडत "तद्वर्म 
[= ॥ # # 
(= ३ 





„~~~ 





४ 
आचाराङ्गसुच । १४७ 
= 1 
। शासष्हित ग्रामातुमग्रामिविद्धारकरे वली विशेपकद्टेरटे तेसाधग्रामानुग्रासिजातो अतराविचाले वप्माख्िकताक्तेतर तथापरस्सिद्‌ 


















तथाप्रकारगढ तयातोरय तयाच्म्गलपासगाणि अग लानापासा तथागङ्डाय्योकदहतांगन्तीष्ाडदसैगुफा इत्यादिविचाल्तेतोच 


------------------------------------------------------------------- 
दौपिकाटौका। 


। ययैनांपादषटन्तिकां दरितानिच्पनेयेयुः इल्यवं माटसानंसंस्परत्‌ नचतत्‌कुयात्‌ शेपकदयं सेभिक्ख. वारे नामागगामंद दइन्नमाणे 
| 
्यंतरासेवप्पाणिवा फलिदाणिवापागाराणिवा तोरण्णशिवाच्चग्गलाणिवा अग्गलपासगाणिवा गड्डाग्रोवादसेखोवा सुतिपरक्मे 





प्ीलंगाचायकत टीकां 
वधायगच्छः द्यथेनां पादरटन्तिकां इरितान्यपनेयेचुर्त्यिवं माटस्थान संस्यन्नचेतत्‌ कुवाीच्छः षंख्गमसिति सेदत्यारि सभिच्तुग्रामान्त 


| 
उ्नबापवडेल्नवा सेतत्थपयलमाणेवा पवडसाणेवारक्छाणिवा गुच्छरारिवागु्याणिवा लयाच्रोनाव 
ज्ञोउवातसखखिवागहणाशिवा हरियाशिवा अवलंषियभेउत्तारेन्नाजेतत्थपाडिपद्ियाउवा गच्छंति 
तेपाणेजाणच्ना तच्ोरुजयान्ेव अवलंबियर उत्त रेज्ना तच्रोसंजयामेव गामा णुगामहुद ज्जेन्नासे 





| 
| 
| 
॥ 
परङमेसंजयासमेवपरङ्सेव्ना शोन्नयंगच्छरज्ना केवलोगया्यायाणमेयंसे तत्यपरक्कम माणपयतले 
॥ 


भाषा 
रेमागि' दते जवग्ासडितजाइ. कदाचिवौजोमाग नद्धद्तो नोचच्न यतिशिसमे पुणपरयिनजाद्रवो तिदाुंकारणतेक टे केवलौ 
काद्े एव्मादानकवघनोठास तेदभगौ तिखिनि पिद्धमागि' जातो साघृरूले्यवापड ति हास्वलतो पडतो सक्छाशिवा टच्चपिप्पल 
| सहकासादिरटच् तघारुकूएाल्क तयारुल्लता चंपकलतादिकवनल्लीप्रसिद्धगहन एतलावनस्सनिविगेषञच्चवलंवे च्वलंगीनेकतरेतथा | 
तिन्ाखाखुदो कोदेपयिकच्रावे तेदकन्‌रापाणोजाणएल्ना हायमागे चद्धोएुरुषतुः भने" हस्तावलंबनच्ापि जिसतेयवलं वीद्ध 








ऊतर' इसकरते तिखिषिशेपि तिह्ंवनस्परतिनौ विग्मधनालागे तिरिकारणि दूष्टालौ जचणासदित ग्रामातुग्रासिविद्रारकरे 


दौपिकाटोका 
संजवामेवपरकमेज्ना नोडञ्न्‌ वंगच्छेन्नाकेवलौवूया ्रायाणमेवंसेतय परकमसाशेपयलेज्जनवापवडन्जवा सतेयपयलमाण्येवा पवड 


माखेवा रुक्डाणिवागुम्याखिवा ज्या्मोवावङ्गौ योवा तग्णारिवागद्धरएखिवा हरियाशििवा अवलंवियरउन्तरेज्ना जेतव्यपाडिपड्डि 
| याडवागच्छन्ति पापौजाण्ञ्ना तच्रोसंजयासेव अवलं वियञन्तारेज्ना तच्रोसंजयानेवगामासुगासंदूडज्नेच्या सभि्ुयेदियरामात 
| राले यदिनमादिकमभ्य ततः सत्यन्यधिन्‌खंकमेमागं तेन क्रजुनापवानगच्छे तयतत यत्तौदौनिपतव्य चित्तंट चा दिकमवलंबेत्‌तच्चायु 





| 
| 
शौलंगा चाये सतटीका | 
९ [| न 9_ न~ ~ निप ‡ ५, ॥ 
रालेयदिवप्रादिकं पर्येत्ततःउत्यन्यखिन्‌ संकसेतेन ज्ुनापयानगच्छं त्‌ यतसतरगन्तीरौ निपतन्सचिन्तं टच्तादिकमवलंवेत तच्चादु । 
॥ [भो ९ [ष यङि [ ] (4 [न वे (न्‌ 
क्लमयकारशििकस्तेन वगच्छ त्‌ वायंचित्मतितच्चगच्छगतो वज्लमा दिकमप्यवलंब्य प्रातिपयिकंस्तंवायाचित्वा संयतएवगच्छ दि तिकिच्धसे 





| 

1 
सिक्ल.वाभिक्ख्‌.णोबागामाणुगामंदूद न्नमेच्र॑तरासेजवसाखिवाखगडाणिवार हालिवादचक्नाणि | 

` वापरचङ्गाशिवासेणंवाविष््ववंसशिषि देहा रसतिपरङ्रसे खंजयासेवणटोउन्ुवंगच्छज्नासेरंपसे | 
सेणागतोवदेन्ना आडसंतोएसणंसमरेसेणाए चअभिनिवारियंकरेद्‌ सेणंबाहाएगदाय आगसं । 


परोवाहादहिंगदायच्रागसेच्ना तंखोखमणेसियाजावसमाद्ैएतन्रो संजयानेवगामाण गासंदु चने 


| 
, न 
द्र? 











¢ 














१४८ आचाराङ्कसुज। 
माषा 











` सापुग्रामादुग्राभिविरतोंतसयविचाले जवखुकडतागोधरूमादिषान्वतयागकटगा उलां सखचक्रतयापरचकग्रखिद्रतयासेनायचजानंकट 
| नएवमादिविरूमरूप नानामकार देग्दी अनेरेाि छते अनेरेमागिं जादो परनोडन्न्‌ वं तेगेसरलपंयिननाद्ां {तं जाताषग्प 
, श्रपायनोसंमवचछे कटाचितक्रार्यविरेषिद्रं तिद्यंजाडइतोनेकस्विं तेद तेखाष्ठनेदेषटौ सेनागतपरुरप मादहोमाद्िदिनक्डे अद्ये 
अचुद्म'तए चमखदेनानोडेरोकरेे तिगिणवाद्ेग्ररौ चाकर्पोताणोत्राघोपाोकरो तिवारे'कोद्कणकसाघ बाद्ग्रहौतागे रावो 
पा्ोकरे तिवारतेसा् खमणययवाइम्मणनद्दर एतावताविदर्परिकांई रागद् यनारें समाधिं घमचिंतनजकरे इरश्गिपरे"जच्ा 
दौपिकाटीका 
क्ष चथकारिशिकस्ेनेवगच्छेत्‌ कवं चित्पति तचगच्छतोव दिक्तमग्ववलं व्यपरातिपधिकं हस्त बाया चित्वारखवतण्ठगच्छ त्‌ रेभिन्छ वा 
रगासाणुगासंदूद्ृव्नमाणे खतरारेनवसाथिवा सेगडाशिवारडा्िवा सचद्ारिवापरचकाणिवा खग वाविसवसव रसिविट' पेच 


सुतिधर मे खंजयामेव नोउच्नुवं गच्छ ज्ना चारं तोएरयांखमणाणएसेणाएखभिनिवारिवंकरेद्‌ सेगवादाणएगहाच आगरुडासेगं 
परोवाडादिं्यागसेव्ना तंनोखमरोखिया नावसमारौएतच्रोा संजवासमेवगामारागा मं दूइ न्ने ल्ना सभिच्लृयंदिग्रासां तरपलेववसंगोशमा 





चिलंगाचायैरुत टीका 
इत्यादि सुभिचुयेदिग्रामान्तराले यवसं गोधुमादि घान्वंकटस्कन्धावार निवेया दिकंभवेत्‌ ततज्छपायसंमवात्तन्म्ये नसत्यपरस्नि 








॥ 
1 
॥ 
॥ 


व्नासेभिक्ल.वाभिक्च्‌.णौवा्रंतरासेपाडि पादियाडवागच्छेव्नातेणंपाडिपदहिवारवंवदेन्ना रासं 
तोसमणकैवतिए सगामेवाजावरायहारिंवा केवद्रयारत्यच्राखाहोगामपिंडोलगाम णुस्सापरि 
वसंतिसेवङ्भत्त वड्उदए वङ़् नणेव्जवसे सेश्रप्प्‌.दण्च्प्पमत्ते अप्मजणेचप्मजवसे एयप्पगारा 
गिपसिणारिुदरो णो्राद्रक्खंच्ना एतप्मगायणिपिरणणि णोपुच्छ च्ना एवं खलु तस्सभिक्ख.स्सवा 





माषा 

सहित ग्रामातुग्रामिड् नाद्र वलौ विशेषदेवाङ दे तेखाधु चारित्रियो ग्रासातुग्रामिनातोतो विचालेकेडैमंयी साखुडाच्रावे' 
तेपंवौचाघधुने इसक्द्धे अरोमरायुद्भं तच्रमण रग्रासकेडवोटे चववारख्यागरनगर लावएरानघानौकेदवीरे तयाद्रिग्रासादिविे ' 
सश्डदस्तौग्रामपिंडोलक भिचाचरकेतखाण्कं एरामघस्णमातवग्यापाी घच्णालोकदग्णागोधूनादिक धान्यसदितदे चववाश्रस्य 


भक्तच्रल्परउद्क यल्पजन्वगोधृमगदि इहां सल्पयन्दसलोकायवाचौजाणिनोणए्रासकरेडवोद एइवाम्रत्नतेपृ ङे खयवानपृङे तोपुग्यखूा7दुनेड 


(य (५ 


ने'कद्धेनरी अयवातेकनू दां एडवाभच्रपृ्ेुणन दौ विड्‌ यकपरिसमािकडेे ख्लनि्े एमूरौक्त्ाचार तेखाधुनें खमग्रपयं 





दौ पिकाटीका 
दिघान्यंयकटस्लंघावारनिवे्ादिमयेखिया जावखमारीएतश्चो संलयाकंभवेत्‌ततवहपायसं भवात्‌ तन्डव्येनसति अपर द्िन्‌पषरा 
कमेनगष्छ त्‌ येष॑गमं सेभिक्ख वार्ष्षतरा पाडपहिवारखवागच्छर व्नातेंपाड़पद्िवाणएवंवदेव्नाच्ाञरुं तो समगए केवतिएएछगामे 
बाजादसयदा्पीवा केवष्याएयमाखारयी गासपिंडोलगापरिवखन्ति सेवडभन्त वद एवज रेक नव से रेख्प्यट एर प्ममन्ते 
चप्यजरे यष्यनवरेएवप्यगारयाप्ि परि णारिघुद्धोनो जाद्क्डं च्ना तहग्यगाराणिपरिगण सिनोुच्छं व्नाण्ं ल्‌ तद्छभिक्छ च्छवाद्‌ ' 
खामग्निय॑तद्यच्य वितीचोाचट्‌ खाखम्बत्तो रेतभिचोरपां तरालेगच्छतः मरातिपचिजाःखं सुखाः पयिक्राभवेदन्तेचेनवदेदर्ययाच॒ष््न्‌ 





चमसस्य किंमृतेयंग्रामद्त्यादि रटोनतेषामयचचीत नापितान्‌ष्च्छ त्‌ एतत्तखभिच्तोःखामग्र॑ शप्तो पिभिक्चभावदति गीचाध्य 
८. 
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। 
ॐ 1 
जिन्॑गाचायै सतटीका | | 

० $ [व्‌ ( ९ $ ० क 
न्तो वपराकमे नगच्छे॑ख्गमभिति तथाचेद्त्यादि रेतद्यभित्तो रपांतरालेगच्छतः प्रातिपयिका खंसुखाःपयि काभवेदुस्तेचेवं | 
वदेबुयथा आयुन्‌ खमयाविंभतोयं ग्रामदत्यादि शृटोनततेपामाचच्तीत नापितान्‌्च्छ दिति पिंडाथएतन्तख भिन्तोःखामग्रममिति | 


। 


श्सामग्गिव॑ ठ तौवखद्वि तोयोह्‌ एकःसेभिक्.वाभिक्स्‌ णोवा गामारुगामं दुद्रज्नमा णे तरासेव 
प्ाणिवाफलिदहाणिवापागायशिवाजावदरौच्रोवाकुहागाराखिवापासादारिवा णृमगिहाणिवांस्‌ 
क्खगिहाणिवा पन्वयगिहाणिवारक्'वा वचेतियकडंघुभवा चेद्रयकडं चाएसणारिवा जावमवखगि 
हाणिवाणोबाहाञ्नोपगिञ्भियर च्रं गुलोयाणए उददिसिय९ उणभियश्खमियः्‌ णिञ्काणएल्नाततो 















भाषा 
एतलो भआचारपरतिपालतो संपू साधके जेसन्मीयैन्नानदयैन चारित्रतेणेसखहित सदायलकरे ओ खषमस्वामिलंवूमरतिकष् 
इह "सौजगसायकन्‌ हा साभलीद्रमक्ध दः न्ह पुणड्रि्राचारविषेयत्रकरिवोदतिखौ चाचारं गदहितीयस्छंषे तितीयाध्ययने हिती 
योद्‌ यकः दिवे तीजेमध्ययनि. तौ जोचद्‌ सोप्रारंभियेक्े वौनेउद्‌ सेसाधुने देय विधिकदौ दरहा पुणतेजनो विशेषकदद्े तेखाधुचा 
रिल्ियो ग्रामालु्राभिविदरतो परंतराविचाले एतलामकारदेचे तेकडेढे बमादिकपूर्मोक्तजावदरौशुफा अनेराद&कदेढे करूडागारक 
"इतां परवैतऊपरिषर तथाय॒मगिद्टायि कंडतां भूमिषर खक्भिद्ाश्िकहतां ट च्वाचितषरः पवेतघरकडहतांगुफा तयाख्व्खंवाचेदयकड' 
उत्ततेके वो वेदयकड जिशिदेठलिव्यं वरादिकनोस्यानतयावूम॑वेद्यकड' युभव्यंतरादिकनाअाकारसदहित तथासावै्यनादिक्रषणा 
घरएतलादेग्डौ बादहाखपगिश्भियः कतां वाड्छऊपाडीऊपाडीने तथामांरुलौप्रखारीः उणमियर्‌ शरीर ऊवोनीष्वोकरीरने' नजो 
वेनदेखे एसाधुनोमाचार तिहा दमत नपे देखतां षादौ पऊपने कदाचिते्ग्निखु"वडधले मथयवाकोका& तेहमादियीमुखी 
लाद तिवारतेहनाधणौ साधघुजपरिशं काचं तेषर्ोषणोंऊ"चोनीचोयईयद्ः जोवतोद्ध'तो तिशिकारणिष तिशिद्नकायेकीषो 
स्ये मथवादमनड्धदतोएण इमजोवतांतिलोकदूमकहे एहनादद्रौ वथिनयो सविकार्छे एमादहिसाधूपणें काैदीसतें नयीद्रम 
दीपिकाटौका। 
यनस्य दितौयोद्‌ शकप्ररौपिका हितौयोह्‌ कोगमनविचिदक्तः ट तोयेपिसएवप्रतिपाद्यते इत्यनेन संबन्धे नाया तखास्योद्‌ कस्यादि 
त सेभिक्छु बार गामाणुगासं दरदून्नमारे सरंतरारेफलिडाण्णिवा पागाराण्णिवा जावदरौच्रोवा कृडागारासिवा पारादाशिवा 
स्‌मगिहाणिवा स्क्खगिहाणिवा पव्ययशिदाशिवा खक्छ"वाचेतियकडय्‌ भंवाश्वेदयकडयाएसणाणिवा जावभवणगिद्धाखणिवानो 
वादामोपगिन्ियर्‌ भंगुलियाणएचदिक्ियर खष्पमियरनिन्फाएव्ना ततोरंजयामेव गामाणुगामंद्रतिन्नज्ना सभिन्तुरमां तरःगच्छन्‌ 
च््यवयलेएतनूमण्छेत्‌ तद्ययापरिख्वाःप्राकारन्‌ कूडागाराशि पर्ैतोपरिग्य्डाणि गूमग्ट्हाणि भूभिग्टहाणिदटचग्टदाशिरुक्ख वा 









चेदूयकड टच्स्याधो्व्यतरादिस्यानकं सूपं वाव्यन्त रादिस्या नकं डमं वव्यन्त दितं तदिवमादिकं साध्‌नार्ट रेवा" म्रग्योत्चिष्य 
तयां शुलैीभ्रसाये कायमवनस्योज्स्यवा नद्ैनीवं नाप्यगलोकनीयं रोषा चावदग्धङ्ख्डितादौराथव्येते अजितेन्द्रियोवा खंभाव्येततत्सय | 





शिलंगाचाये छतटीका | 
। दतीचसखाध्ययनसदितीयः उक्तोहितीयोदेशकः सप्रतंटतौयःसमारभ्यते चस्यचायमभि इ-दानन्तरःगमनयिधि प्रतिपादित | 


[कण क 


दद्धापिसप्वम्रतिपाद्यत इत्यनेसंवधनाया तस्यासखोद्‌ यकस्यादिख्त्र सेदत्यादि सभिलु्रीमान्तरं गच्छन्‌वद्यन्तराचेएतत्मण्यं तद्यथा । 
मरिराःमाकारान्‌ कृडागाराखि पवतोपरिर्डाणि शुमग्टायिटच्चमघानानि तडपरिदारटदहारि दचग्टहाणि पर्वैतसट्डायिपवैत | 


21 =-=: 
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। 
। 
1 
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ननन ---------~--- -~----~ ---  - --  ------- [4 # जः 
पवेतगुष्टारूक्ंबा वेदूयकडन्ति टच्स्याघोव्यं॑तसदिस्यानकंसत पंवाव्यन्तसयदिरुतं तदेवमादिकंखापूना खगंगाड म्रखद्यातृनिष्य । 
तथांयुलैमरस्ायै तथाकायसवनस्योान्रस्यवा नदथेनीयं नाप्यवंलोवानीयं दोपा्यावटग्धमुखितादौ साधरासक्यत यजितिन्द्रियोवा ' 














संजतामेवगासाणुगामं दुद्र ज्नेव्ना सेभिक्वुधार गासारगास्न दुद्रज्जभाणे य तयसेकच्छाखिवाद्‌ 
वियाशिवाणमाशिवा वलयाणिवागच्णाणिवा गदणविदुग्गाणिवा वरणखिवावणपव्वयाणिवाप 
व्वतविदुग्गाणिवापव्वतजिहाखिवाच्रगडाणिविा तलागारिवार्मशिवाणदौोउवा वावोच्रोवाटुक्ख 
| दणोच्रोवा सैदियाञ्रोवा गुजालिवाच्चोबा खसाणिवासरपतियाणिवा सरसरपंतियािवारणेवा 





भाषां 
करं एवादोपऊपजनाजाणौ इसनकरे किंतुसंयमपालतों जयगाद्ग्रासानुग्रासिविद्धारकरे तेखाधचारि दियो विद्धारकरतोविचा 


ज्ेएतलाप्रकारदेखे तोविगेपकरी देखेनदी तेकोयार्‌कच्छाशिवाकडता नगरथकोटकडानी चाम्रदे गजिद्ांलोकवीभडा पडव्वजादिक 
कनौ वाडीकरे द्व्रिवाणिवाकचता श्रटबोमादिग्रडगने'श्रधि राजादरोखडीभमिका एतलीमाद्िकोडई करसगादिकमकरिसो 
दहायाजाना अश्वादिकने षार लौ जिस्य गसागिवाकहतां गन्तीदिवलवाचिवाकदतां नदीद्वेटितभूमिका गरणागिवाक हता जलं 
| रहितस्यानस्यानक अयवाच्रटवौमाद्िलोक्तेव गग विदुम्गागिवाकद्तां गदनमाद्धिविपमस्यानक तयावनपमैतप्रसिह् तेद्माद्िला ` 
विपमठामतेदुग कद्िवे अगडकरूच्यातडाग तलावद्रहप्रखिद्धनदी वापीपुप्करिणी दीधिंकावापी चोकोयाकमलरद्ित वावडीपुष्क 


रिग कमलखदहितदीषिं का जलकीडानीरडोपली गु"जालियाकदता लां वांऊ'डाचक् एवांपाणीनांाम सराग्िवाकहता विशु 





पर्वातलाउ सरपंतियाशिवाकडहता एवांघणा सरस्ररपंतिवाणिवाक्रदता माडदोसादिखंलग्न एडवाघगांसर एतलाप्रकार्दटेष्ठी 

तं * „~^ [स्‌ सं वि ५ & भ ~ = ० [प [व [व्‌ न ठि वन ! 
बाह्धजपाडीच्यारुलीप्रसारी ऊ चोनीचोयश्नोवेन रीं तिदहांकार्गकिरोतेकन्तेे केवलोकदेण्याटान कर्मवंधनोटामल्टे तेकिसो 

दीपिकाटीका 

पिगशोवाच्रः.उंयच्छ त्‌एतदोपभवात्‌ संयतणए्वद्रूयेत्‌गनच्छेत्‌ मेभिच्छ.वार्‌॒ गासायुगा संदरज्नमागोचं तरारुकच्छारिवाद्विचासिवा ` 





सास णिवावलवाशिवागडहगाणिवागद्या विद्ुग्गाणिव्‌[वगा7रिवापव्वया सिवापव्यतविदुम्गा गि वापव्वतगिडाणितलागागिवादहा सिवा 
नरीच्योवापुक्डप्णीच्रावादीदहालियाश्रोवा रु'जालिदाश्नोवास्रपं तियाणिवासरर पतिवाणवानोवादाच्रोपगच्करिवसर्जावनिन्छाए ! 
ज्नानेवलीवयायायाणसेयं जे तव्यसिगावापद्धूलाग्णिवापक्डीवाख सी सिवाज लस चरावायलच रावा ्वद्टच वासन्ता तेउन्तारज्नवाविन्तसे , 





ज्नवाडवासर गवां खेन्नावारेतिमे्ययं समगे चद भिक् यापुव्योवदिट्रापतिगाजन्ोवादह्ाडपगस्मिवः जावनिच्छाएज्नातथखंजयाने ; 
वच्राचरिचञउवन्फारए हिसद्धि'गासागुगामदूइज्न व्नासेखिनुग्रासातर गच्छत्‌ साचगच्छतो यदेतानिभवेचुस्तययया कच्छानद्याद्यासस्न 


भूम्रदेण ग्दलकवार्लृकादिवाटिका वाद्‌ वियागिन्ति चटव्यांघाखाय साजकुवावसद्वम्‌सचः निम्नानि गन्तदधौनि वलयानिनदयावेषित 
भूनागाः गनं निज लःप्रदेथोऽरखचे्न'वा शगु'लालिकादी वीवापौ सरःपंक्रय.प्रतीता; सर रणंक्रयः परस्सरसंलग्नानि वङनिसरासि 
दत्य वादीनि बाद्ादिनानग्रदर्बयेत्‌ यवलोकयेद्ा यतःकेवलीब्‌ यात्कर्मोपाटानसेतत्‌ किमि तियतोयेतत्स्या; पर्तिरटगसरोखपादटय 








शिलं गाचाचकत टोका 
भाष्यत ततस्यःपर्िगगोवा सं तासंगच्छ देतदोव मयात्ब॒'यतणएवदूये च्छ दिति तथासेद्रत्यादि सभिन्तश्री मान्तरं गच्छे स्यच 
गच्छतोवदेतानि भवेचु्तद्यया कच्छानद्यासन्र निस्नप्रदेशाखलक्र वारलुकादिवाटिका व्रदवियाणिन्ति अटव्यांधासायं राजङ्गलावर्‌ 


चभूमयःनिस्तानिगन्तीदीनिवलयानिनद्यादिषेितभभागागडनं निजेल;प्रदेयोर््ेतंवा गु"जालिकरादीर्षा गभी राःकुटिला; चच्ाज 


|. चागयाःखुरःपक्तवःग्रतौताःखर:खरपंक्तवःपर स्प रर लग्नानिबदनि खरा खीत्येव मादौ निवावाहहादिनानघदपैवेदवलोकयेद्वाचतः केवली 
ष =-= ॐ 


णान {८.2 _ 


अचाराङ्गसूल । १५१ 


` णषु 





हाच्रोपभिच्मियर्‌ जावणिन्कारच्ना कैवलौवुयाच्रायाण्मेवं जेतव्थमिगावा पसूवापक्वोतासिरो ` 
सिवासोदहावाजलचचरावाथलच रावा खच रावासत्तातेउन्तसेज्जवा वित्तसेज्जवावाडंबासरणं वाकंखे 
ज्नावारेतिमेयंसमरे्रहभिक्लुरंुरोवदिडापतिखानखोवाहाच्नोपनिभ्िय्नावरि्भाणल्ना 
त्चोसंजयासेवश्रा यरिवच्णारहहिसद्वि' गामा णुगा मंद द्रव्नेज्ना सेभिक्छ.वाभिक्व.णोबचा्ायरिख 





भाषा 

जेतां कच्टादिकनेविषे रूगापंखिया खरीरूपनोजाति सिंहसयवाजल्चर यलचरखेचर माकाशचारीद" तेसाघुनौएहवी 
चेशटादेखीतासे'नाे तभानेतिहवाडों थरणशकरीरद््ादधे तेने" कां ्षाऊपजं जेणणुभने'वारेटे एममणद्रशिकारणि साने पूर्नोप 
दि्मनंततौेकरनीभापौ डगौपरतिन्नाे जेएदहवांस्यानवां दऊपाडीद एञमणदणिकारणि साधुने"भांगुली मसारौनजोवे इति 
शाव; लयासंयससडित अएचायैरपाध्यायसाचिषट विद्ारकरे तिहा वियेषकचेे तेसाघुचारित्ियो चाचायेडपाध्यावसदित ग्रामात 





दीपिक्रारीका 
ख संल्ासंगच्छो युः तलोपविष्टानां साक्ुविषयाशंका ससुस्पद्येत खयसाधूनापूर्वा पदि मेतत्मतिन्नादिकं यत्तयानकुर्यीत्‌ सा्वार्यो 
पाध्यायादिभिच गोताथेःखडहविरेत्‌ साम्रतमाच्ायादिना सहगच्छत; साषोविधिमाद सेभिक्खवारमायरिय उवन््ाएहंस्धं 


शीलं गल्वाये छतटीका ¬ 
नूयात्‌ कर्ममोपादानमेतत्‌ किभितियतोयेततस्याः पचिग्गसरौखपादय सं संत्रासंगच्छे च॒ सतरोपनिष्टानां सापुविषयाथंकाससुतय 
देतायसाधूनां पूर्वोपदिषटनेतत्मतिन्नादिकं यत्तयानङ्रयीदाचायेैषाध्याचादिभिच्च गीतार्ःसह विरेदिति सांप्रतमाचायदिनासण् 





वरभ्राणडिसदवि गा माणुगामंदुद्ज्नमारेणोश्रायरिवञ्कायस्स इत्येणवाहत्य'लावच्रणासायमारेत 
ऋं ज्यामिव आयरिखवच्मारड्िसद्धिं लावददव्नेन्नासेभिक्छ.वाभिक्छ.णौवा अ्रायरिठिवञ्फाणदिं 
सद्धिं इद्रज्नमाणे चअ तरासेपडिपद्धियाउवागच्छ ज्ना तेणंपडिपहियाणवंवरेव्नाच्राउसं तोसमणाके 
तप्मकञ्रोवा णहकदंवा गच्छिदिजेतत्य च्रायरिण्डवच्काएवा सेभासेच्नवावियागरेव्नवाच्रा 
सा 
ग्रामिविरतो तेतलौभूमिका वेगलोद्धतो चालते जेतलौश्राचाय उपाष्यायनादस्तपगथरीर तेद स्पर्थनद्धद इनकरतांचाथातना 
तिशिकारश्िजयखारुहित ध्वा चा येखपाध्यायसायिद्रं विद्धारकरोदतिमावंः तेसाषुच्ाचाय उपाध्यायसायथिद्रं लागोविद्धार 





। करे तेसाघ्याचाचंडपाध्याय सायिद््'विदारकरतो अर॑तराविचालेसासुदहापंयोखावेतेएदवोग्रस्रकरे य दोष्यायुश्मंत वन्हेनोणकिदां 
यकौष्हां भाग्या मागलिकिदाजास्यो एखवेप्रिकौषेद्ध' ते जेतिडांख्ाचाय अथयवाडपाध्यायड्ध दूतेभापे प्रञ्ननोऊन्तरभाेवागरे पर 


| 
| 
| 





दौपिकाटीका | 
¡ मामाणुगामंदूडल्नमाखेनो मायरियखवणक्रायस् चवयेणवाहव्यंनाव्यखासाएमाणे तसोखंजयामेव अायरियखवच्छाए डिंसद्धि"जाव । 
| दूषूख्न ज्जा सभिचुराचायादिभिः साद्धगच्छन्‌ ताबन्मालायंमूमौख्यितोगच्छ त्‌ ययारसादिसंस्सर्णोनभवति सेभिक्ड वार ्यायसिय | 
। उशष्काएष्टिसद्धि' टू इव्नमाे संतरासेपाडिपद्ियाउवागश्छः ज्नासेतेणं पाडिपदियाएवं वदेज्नासाड संतोखमणाकेतुम कयोवाणएद् 


द ४ 








१५९ चाराङ्गसुल । 





करद्धिवागच्छिद्िद जेतवय्ायरिएवाडवव्छाएवासेभासेव्जवाविया गरिव्नवाश्चायरिवडवच्छाव स्यभास्तमागस्यवा वियागरेमागयस्प्रवा 










नोंतरामारंकरेव्ना तन्नोखंजयामेव चहो रावि रियाण्टूदधन्न ज्जा सेभिचुराचायौदिभिःसादधं गच्छन्‌प्रातिपयिकेनश्टःखन्‌ माचा | 
चिलंगाचायैकत टीका । | 

साधोविधिमाडह चेइत्यादिखसिक्ुरा चाय दिभि.खुहगच्छतस्तावन्सावायां भूमौख्डितोगच्छ द्यवा दम्तादिसंस्यर्योनभवतीति 

1 क , नोत्तरटद्यात्‌ + 

| तवाचेद्रत्यादि रुभिन्तुराचायीदिभिः सादेगच्छन्‌ प्रातिपयिकेनटटः सन्नाचायीदौनतिकस्य नोत्त नाणयाचा्यादौनस्पल्य , 









| यरिउवञ्कायस्यभाखुमाणएसवाविवागरेमाणस्वाणो स्र तसाभासंकरेन्नात च्रोसंजयामेव्ष्टा यति 
| शिया ढुति्नेव्नासेभिक्छ.वार्च्राहारतिणियंगामाणुगामंडुदूव्नमाणे णोयहारातिणियस्सद्ध 
| त्येणडइत्य जावन्रणासायमाणे ततोसंजयासेव चहारतिणिचंगामाणु गानं द्दज्लेच्नासेभिक्छ.ना 
| श्रहारातिखियंडइद््नमगणे चरं तरासेपाडिपदियाडवागच्छे व्ना तेरंपडप्रह्ियाएवंवदेल्लाच्राड, 
| | ष 

| भाचायेउपाव्याय वोलताविचाले्तरभापानकरे तेहविचाले'यदैः तेडने'ऊतरनकरे किंठसंनयमेव भुसरममागमूमिका निरति , 
| हिष्सोघतो भाचायैखपाध्यायखायिष्ं बिहारकरे च्िवेमे्ाचायै उपाध्यायसायिद्र' अने रोद्नेकोदवडोकरीमानिवे तेषनोविथेय । 
| कहे तेखाघयारातिख्ियं कतां रत्ाधिकस्ययिर्‌ मवर्॑कगणिगग्णावच्छ टकादितेहने'खा वदं &र्यासोघतो नयणादयिद्ारकरे ¦ 
वथारत्राधिकना दस्लपगथरीरसू' चालतां संषट्टनकरे किं ठवेगलङतोचाल्ते दमरतलाधिकनी आ्रागातनानकरे तेसाधरतरापिकसायि , 


रौपिकाटीका 
ददीनतिक्रम्य नोत्तर॑दद्यात्‌ नोप्याचार्यदलल्पत्तिं अंतरमापांकुर्यात्‌ गच्छ्॑वसंयतणए्व युगमात्रवादष्या चथारल्नाधिकंगच्छ त्‌ तेभि 





॥1 
# 


। 
| वार्दारातिथियं गामाणगामट्ूइल्नमाणेनोच्दहारातिणिवस्म इत्य गादत्य'जाव चअणासायमाणे तयोखंजयासेव अद्ारा | 
। तिणियं गासाण॒ गासं द्रून्न ज्ना ङगससेभिक्ड.वाचदहारातििवंद्रुदच्नसाणे यतरासेपाडिपदिवाउवागच्छ न्ना तेगां याडिपरडिवाएवं 
| बदेन्ना चाङसंतोखसगकेतुभ जेतदसव्वरातिणिए सेमारेच्जवार्‌ अदा रातिर्एिवस््भासमाणस्यवियागरिमाणस्नोञंत ाभासंक , 
| 


गि लंगाच ५ 
शीलंगाचाव छतटीका 
न्तरभापांङ्घयौत्‌ गच्छं चसंचतणएव बुगमातरवाहय्या ववारला धिकं गच्छं दित्तितान्मयार्यैः एसुन्तर्धत्रदय सप्याचार्योपाध्यायेरिवा ¦ 


1 


परेणापि रत्राधिकेन साधुनासखदगच्छता इस्तादिसबट्धोत्तरभाषाच वन्न नौयेतिद्र्व्यसिति किच्चसेदत्यादि सेतस्यभिच्तो गच्छत 


॥ 
1 


| सतोस्मणाकेवुभ्भजेतत्यसव्वरातिणिएसेमासेव्नावारेश्रह्यरतिखियस्सभासमाणस्सवियागरेसाण 

| स्सणोत्र॑तराभासंमसेव्नाततोसेसंजयासेवगामाणुगाम्‌ इद्ज्नेउया सेभिक्छवाश-गामाणुगामहु ` 
। इनमे तरासेयाडिवदियाच्रागच्छंच्नावेणं प्रादिवहियाणवंवदेच्नाच्ाडसंतोसमरणाचविया ` 
| -दएत्तोपडिद्ेपासहतंनदा सणुस्पंवागोणंवा सहिखवापस'वामक्छि वासिरोसिवंवा जलयरबाच्रा = | 
च 
| विदारकरेषे चंवराविचालेखासुदा केदैपंयीचावीपृद्े तुम्हे कोणकिडहा यकौ ध्ाव्याकिदह्ांजास्यो एहवेमन्निकीषेड्छते लेरत्राधिक्त | 
| षू तेतेदप्रतिद्धलापरेवागरे परखासान्वखाक्ु तेविचाते"खं तरभाषानकरे ईर्यीोधतोविदरे दिवेवली प्रद्नोन्तरनो विगेपकद्े्े ६ 








2 


अआआचाराङ्गसूल । ९५द्‌ 












तेसाधुग्रामालुग्रामि विद्धारकरतोचाड्-डे तिदांजाताविचाले केडपंयीसाखुहाआवे तेसाभुमतिद्वद्रमपृषे चो भाय तज्रमणतुन्ह 
आवतांदइशिपंयि मलुव्यसथवागोणकहतां टषभमडिष अयवापश्रुञ्मयवा सररप अयवानलचर एतलामादिदोटोड्धइ्‌ तेया श्क्छ 


दौपिकारीका 
| रेन्नाततोसंजयामेवगामाणुगामंदू दन्न ज्नाखगसंेभिक्छ. वा रगामागुगासं दूदून्नमारोंतराे पाडिवद्दियाण्वंवदेज्ना परा रुतो सम 


| खाञविय शूदत्तोपडिहेपासडतंसाणुष्य बागों बामदिसंवा पुवापक्ि वा सरि सिवं वाजलयरबा श्ना तिक्ड हंसे हतं णो मादज्जाणोदं 
सेच्जानोतेसिंतंपरिवन॑परिजागोन्न(तुसि णौएडवेष्टिज्नाजा यंवा नोना गं तिवदेच्ना ततोसंजयामेवगामागुगा म्‌ द्र द्न व्नासेतखभिच्योग 
पेचकिंभवताप [क 6 ॐ 

च्छत;प्ातिपयिककशित्‌ संमुखी नएतद्ूबवात्‌तद्यथासाच॒श्मन्‌चमण अपिचकिंभवतापय्यागच्छताकचिन्सगुष्या दि रुपलब्धःतं चव च्छःन्तं 





चिलंगाचार्यरत टीका 
# + (1 = ४ # # 
प्रातिपथिकः कद्धित्‌खुखुखीन एतदूनरूयात्तद्यया आचुष्मन्‌अमणयपिच किंभवतापथ्यागच्छताकलिन्मतुष्यादिरूपलबग्ध सच्चव च्छतं 





तिक्ख ददं सेहतंणो -आद क्वो ज्ना णोदं सेज्नाणोतेसिंतंपरि ख" परिजाणेना-ठञ्िणोण्डवेद्धेज्जाजा. .-. . 
. -णंवाणोजारंतिवदेजजां तंत्र संजयमेवगामाणु गाम॑दुदरजेज्नासेभिक्ल.वाभिक्स-णोवागामाणुयामं .---- - 

अतरासेपडिपह्ियाखागच्छ जजातेणंपाडिप्रह्ियाएवंवटेवजाञ्ाउसंतोसमणाञ्रवियाद्र एत्तोपडिपह 

पासहडदगपसुयाणिकंद्ाणिवा मृलाणिवातयापत्ता पुपप्ताफलावोयाहरिता उदगंवासंरिहियंञ 


~ 


भाषा 
'हश्मम्हनेकरो तथाअनम्हनेदेष्वाडो एवेप्रभ्चिकोयेद्ध॑तेखाधुनकद्ेनदिग्वाडतेनौपरि न्ना परिजाणेन हौ एतावतानमादरे किंवड्ना 


जाणं तानोजा णंतिवद्ल्ना क्तांजायतोहइलो पुण्ड जाणु "दमनके एतसेषडिलोवौजो रतवेवेषपाल्याङ्इ" इ.हांलगारएकसंदे'् 
ऊपजिवानोढामच्टे पर॑ंडाहो्द्र तेविचारौनिरतोवोले केडैदमजाणि सिद्रां्टूल मादि इमकच्लेटटे नाणतोडष्एतो एणनजाणु' 
द्ूमकन्हे दमकदहतांसदट्दतां वौतरागनावचनमादधि सावन्ज्धइरटघाकल्यामाटि लिनप्रणौतस्त्रमाहि वीत रागनेवचनि जीवपुणरा 
स्विवा ग्टषापुणमवोलिवो इसोभावजाणौ गीतार्थमुखिनिरतें योलग्ीनिरतेसदद्येमरूपियेएभावद्म दष्णीकतो विणनोलयो | 
लयणासहित ग्रामाजुग्रामिविहारकर तेखाघुचारित्रियो ्रामानुग्रामिविदरतोड्द. तिवारे'विचाले साखुदाकेडपंयीयावे तेखाधु 
मतिद्द्मकह्े' खदोायुद्ं तचरमण्य इदूशिपंयियावतां व्ह उदकमरसूतकडतां उदेकयकौ नौपनाकंद ययवाग्दलखयया त्वचाद्छालि 








ठष्णौभावेनडपेच्तेत यदिवाजानन्रपिनारंजानामौतिएवं बदेत्सेभिक्ड वा रगामायुगा संदू इन्नमाे चरंतरासेपाडिपदधियाणएवंवदेन्ना 
माउसतोसमणा् विया" इत्तोपडिपद्धेपास उदकपद्धूयाणि कदाशिवागख्धलाखिवा तयापन्ता पुपफाफलावौया उद्मं सनिदधिवंमग 
चिंवासं निक्तं सेसंतंचेवभादूक्डडलावददव्ने व्ना सभिन्तुर्गामान्तरगच्छटन्‌केनचित्ब'सुखोनेन प्रातिमयिने नष्टः सन्‌ उदकमर्तं 
3 1दिनेवाच ५ [ < ~ ष्व्‌ 
| कद्धलादिनेवाचच्चौत जानन्रपिनेवाचच्चौत जानकषिनेवनानामीतिनूचावूसेभिक्छ.बादयासायुगासटव्नसारे चंतसखेपाडिप , 
1 
। 
॥ 
| 





दौपिकाटीका | 
| 
॥ 


। दध्णोभावेनोपेच्तत यदिवालानन्तपि नारहंनानासीत्येववदेदिति यपिचेदत्यादि सभिन्ु्रामान्तरगच्डन्‌ केनदित््थंमुखीनेनप्राति 
#ै (1 [१ [१ ॐ 3 नेयरि 
॥ यिकेन्ट; सन्त्‌ दकम्रदूतं ॒कंटखलादिनेवाचक्तीत जावच्रधिनेवजानासौतिनूचादिति एवयवस्ाशनाटि सू्सपिनेयसिति तया 


1 
शि्लगाचरयेकृतटीका 


60 











१५४ अचाराङ्गसुतर । 


गर्थिंवासखिक्छिन्तसेरंतंचेवसेचाद्रव्खेदनावदुद्व्नेव्ना सेभिक्छ बाभिक्छ्‌ णौवागामाणुगासंच्रंत 
रातेपडिपद्िवाडवागच्छ व्नातेणपडिपद्िया ण्वंवदेच्नाग्राडसंतोसमखा्यवियाद्र पततो पाडिपद्े 
चास जवसाणिवा जावसेणंवा विद्वस्ूवं संनि विटंसे आद्रक्खहनावदुद्रव्नेव्नारेमिक्ख वारगासा 
णगासंच्र॑तरासे पडिवह्िवाजाव ओडसंतोखमणा केवतिण्तत्तो मासेवाचावरायदमाणिवा स्याद्र 





== --- ~ --- ~-~ ~ ~ -- --~-~~ ~ 














भाया 

अयव।(प पान फलपफलवीजदहरितणएतला बानादीटाअ्रववा उदक्यागीसंनिदितनदतां तलावद्रद्वावडीद्त्यादि तवत्यग्निसं चिं 
एकतां किदद्रैकिणिदी उषुष्पेदापावोछखष्तोक्डो देखाडोत्तिवार तेखाधरुतेडने कांड़नक्छे विगावोस्योरष्ं कदाचिज्ागतो गतो 
द्र तोपुगनागा दमनक ईचौदग्रामावुग्रामिविदारकरे तिग्रापुनेग्रामातुग्राभिनातां विचालेसाखुडा चावतापंयीमिनें तेण्टयो 
पधे यरोचायुष्ध तद्रि पंवित्रावतांठन्छ घान्वगोघूमादिक दत्वादिकतवा चेनारालकटक नानाम्कारऊ्तख्ो दीटोड्धइतो 
कमे तिवारनेवचनपालित्ते यपएादेक्यतिदेननायिवा एतावतानवोलेनकष्े जाणतोद्तोपुग्णड' लागु दमनके तेखाषुचा. | 
रिच्रियो ग्रासातुग्रामम्रतिड" विदारकरतोधड्‌ तिवारे विचाले केदमिलेपुदे यरोयाइप्र त्रम दर्ायकरौग्रानव्यागर इत्यादिवा 











दीपिक्रारीज्ा । 
दहिवाएडवागनच्छेन्ना तेगंपडिपद्िवाउवागच्छच्जा तें पडिपश्यापवंवदेव्ना भमाखख्तोरमग्यायवियादू' दृत्तोगङडिपद्हेपासद्ट छव 


साखिवाखगडाश्िवा जावसेर्णवा विरवस्यं संनिविद्टि सेखादूक्डड जावदूद्न्नेन्ना यदरूगोघमादिषान्य' यावन्ोजानासौतिवदेत्‌ 





रेभिक्ड.वार्‌गामारएुगामं दूद्व्नमापे चरं तसयरुेपडि पिया एव वदेन्नायाउखन्तोखमगाक्रेवतिदत्तो गामस्मवानगरत्यरवाजावयायडा | 


- शीर्टंगाचायं छतटीका 
जिद्‌ रे ग्रामा दिमच्नद्धत्रमपिनेवमिति पठं क्रिवानूपवादन्येतटपौति किचचसेदल्यादि सभिचुर््ामान्तरगच्छन्‌ चद्यन्तराे गंटपभं 











1 
क्ठदहनावदुद्च्नेज्नासेभिक्छबाभिक्छ्‌ णौवागामाणगामं चंतरासेपाडिवह्ियाग्मासंतोसमयणाक्तेव 


तिएण्त्तोगासस्पवाणगरस्सवानावरावदाणोएवा मग्गेरेराद्रक्सदतद्धेवनावद्इ्नेव्नारेभिक्ख वा$ 

गालाणुगानं चं तरासेनो णंविचालंपडिपदेपेदाणनावचित्ता चिल्लङंविवालंपडिपद्ेपेहास्णोतेखिभौ 
| तोडम्बग्गेणंगच्छेन्नाणणोमग्गात्रोमग्ग' संकमेव्नायोगहणंबावरंवादुग्य' वाच्रयपविरेच्नाग्णे सक्डंसि ` ~. 
1 





भाष 
वत्‌रानघानौ एतलामाडिला चायृ ग्रालकेतलीदूरिदे चन्हच्ागलिकदो तिवारते खा इतेति" काईन कदे नवोलेनयणा 
खदित ग्रामातुग्रानिड विडारकरे तेखाश्चुचारि चिवो ग्रामातुग्राभिनातोविचाले कोश्पद्ेददांयकी ग्रामादिक्नोमाग केतली दरि 


तेयन्दने"जदो तिवारेखाद्ुकांदनकद्ेनवोत्ते जयणाद्‌“चिडारकरे तेखाघ्षग्रामादुग्राभि वि्ारकरतो्ं तसाविचाडे गोरदटपभतया 





व्वाचचप्य अयबाहसतोदपि त सदोन्यत्तमाग नेविपे सासुदोयावतोद्ेष्डो खिंहव्या्रचोतो चिद्ठडकदतां चीतानोगालक्त व्यालक् 





तेदयीवौहतोडन्नागि नजा. माग छंडीवीजेमागि- ऊवश्टिन जाद्‌ तश्रागद्नतयावन दुर्ग विघम 





दीपिकाटीजा 
ग्धोणएवामन्य खता तडेवनावद्व्नं च्नयण्ठंियानूपंवा इत्यादिद्धलं गमं सेभिक््वा दगासारुगा सं दरूदन्नमारठे अंतससे 


द९- ११ हि 
(~:9 [3 
"3 


= 
1 








अचाराङ्गसृच 1 पथम्‌ 















दौपिकाटौका 
| पडिपेष्टाएजावचित्तचिन्लयं वियालंपडिपदपेदाएनो तेसिंभौ तोम्बगमेगा गच्छ ज्नानोमम्गा्ा ग्ग" संकमेच्ना | 
वणंवादुग्ग'वा अशुपयिसंज्नानो मडहतिमहालयं सि उदयंसिकांविउरु्नां नोवाडवाचरयांवा सल वाकं खेव्ना च्य एजाव 
खमादौए त्ोारंजचामेव गामागुगामंदुद्छ्नेव्ना रेभिल्ुगषमान्तरंगच्छन्यद्न्तरालेगांडषभं व्यालंदष्पि तं अतिपयेपश्यत्‌ तया 
सलिंहव्याघ्र यावश्ित्रकंतद्पत्य वा व्यालंकूरहदाच तद्भयान्न वोन्मार्मणगच्छ तृनचगहनादिकमनुभरविरेन््ापि टत्ताद्किमारोन्ेत्‌ 





शिलंगाचायं कुतटौका 
[] र यप ०.५ } [॥ [र = मोलारसगच्छन्चग (ष्‌ अवि 
ग्यालंदरणिं तं प्रतिपयेपण्ये त्था सिंव्याघ्यावचितकं तदपत्य व्यालकूरहद्ाच तद्धयान्रं बोत्नागणगच्छननचग खनादिक मनुर 








इरहेव्नाणोम हतिमहालयं सिखद्यं सिकायं विड सेऽनाणोवाडंवासर णंवासत्थंवाकंखेज्जाच्प्ुस्सृते 
जावसमारौएतञ्चोसंजयामेवगामाणु गामं दरज्नेच्जासेभिक्खवारेगामाणुगामंडु दञ्जमाणेच्र॑त रासे 
विदंसियासेन्न'पुणएविद॑जाणेच्जार मं सिखलुविदहंसिव हवेश्रामोसगा उवकरणपडियाणएसंपिंडियाग 
च्छः ज्नाणेतेसिंभौश्रोम्मम्ग चं वजावसमाहौएततोसंजयांमिवगामाणुगामं द दन्नं ज्नासेभिक्.वा९ 








भाषा 
स्यानकतिानपेसे ठच्ऊपरिनचटं तयाघखापाणीमादडि कायानच्िपे एतावताप्राणीमाहिनपेसे तघाबाडं कतावाडेतयामनेरो 
ईशर णसलयंवा सायकिशिदीनोवादेननह जकोडसायसंषातमिलेतो तेमादिजेयेएवोनवां रे तिना चय्यस्य॒ ए एतावतारागहेषर्‌ 
हित समाधिष्यानकरतोजयणाद' ग्रामाजुग्रासिविररे' तेसाधुग्रामानु्रामिनातोहद विचालेविरकडतां सटवीषणीटूरिनाे 
अने'एिसटवीनेविषे घणासामोसखगाकडतांचोर तेसाघृनाउपगर णलेवाभणौ एकटठासाखुष्ामावे" तिवार तेयकौ वीदहतोखन्माि 
नणाद्रदत्यादिपू्विलायालावानीपरिव्यास्याज्ञाणिवीजययाद्रामालु्रामविदहारकरतेखापुने रामालुग्रामिनातां विचालेचोरधाडी 





दीपिकाटौका। 
मचञरकंभविगेत्‌ नापिशरणमभिकांचेत्‌ भपित मल्योनद्‌ कोऽविमनस्क; संयतरवगच्छे त्‌ एतच्चगच्छनिनते विषेयं गच्छं तग तास्तु 
व्यालादिपरिहरत्यपि सेभिक्ख.वार गामायुगामंडुदून्नमाणे मंतरासेविरंसिया सेच्नं पुण विहंनारेज्जा मं सिष्ठलुविहंत्ति वहवे्ा 
 मोखगाउवगरणपडियाए संपडियागच्छेन्ना जावसमादीए ततोसंजवासमेवगामायागा मंद इज्नेव्ना से तसखभिचचोग्रीमान्तरा लेगच्छतः 
विद्िति्टवी प्रायोदीष्फ्ैमार्गोभवेत्‌ तत्रचामोपकादौरा उपकर म्रतिन्नया उपकरणार्थिनः समागच्छ युमतद्धयाइन्सा्गगमना 





शिलंगाचायेरूत टीका 
न्नापिरचचादिकमारोदेत्‌ नचोदकंम्रवियेन्नापि थरणमभिकां चेत्‌ अपितल्पोत्स्‌ कोऽविमनस्कःसंयतणएवगनच्छेदेतच्चगच्छनिगेते विषयं 
गच्छरंतग तास्तु व्यालादिपरिदरत्यपीति किच्चसेदत्यादि सेतखभिन्चोग्मान्तरालेगच्छतःविरन्तिसटवीप्रायोरीर्षो भवेनतताचमोष 


गामाणुगासंदु ज्ज माणे्ंतरासेख्रामोस गास पिडियायगच्छ ज्नातेणंख्ामो सगा एवं वदेच्ना चासं 
तोसमणाञ्रा इर णय॑वत्य वा्ेदेहिशिक्िवा हितस्शेदेव्नाणिकखिषेच्नाणोवंदियश्नाणज्नाणटो खज 
लिंकट..जाण्ज्नाणेकलुखपडियाणजाण्च्नाधम्ियाए जायणाणएनाणज्नाठसिणोयमावेणवारणं्रा 


सोखगासयंकरणिज्न तिक .अक्कोसंतिवाजावउ दृव तिवावद्य बा४ अच्छि देच्नवानावपरिज्वेच्नवा 
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दोपिकाटौका 
दितं लग्रामेसंसारणीयंकथनीवं नापिराजकृलादौ नापिपरुर्दस्यसुपसंकस्य चौर वेटितंकययेन्नाप्य व॑म्कारं सनोवाच॑वाखंकल्पमा 
न्यल्गच्छरे त्‌ एतत्तस्यभिन्तोः समग्र्रसिति इतिट इतू्वरतरगच्छ ओरौजिन०चौजिनहखद्धरि विरचितायां चौच्राचारांगप्रदीपिकायां 
दतीयमी्चीष्वयनं परि पृं उक्त टतीयमध्वयनं सांप्रतं चतुयैमारभ्यते तस्यचायमभिसंबन्धः इःहानन्तराध्ययने पिंडवसत्यधेगसनविधि 


सत्त तत्रचगतेनपथिवा याहगमूतंबाक्य'वा तेनसंबन्ध नाया तद्ास्यभापाजाताध्यचनख उद्‌ यार्याधिकारमाह ततम्रयमोदे शके 


शिलं गाचाकायैरूतटी 


अपआचाराङ्गसल । १५७ 
। अदोजंवृद्ध एुद्मकडद्' रद्य सभितिनोचाचार तम्हे एरसंपृर्ं पालिवो इतिद्तौवाध्ययने टतौचोद्‌ शकः इतिखीमहडन्त 
' नापिरानकुलादौ नापिपररखटडस्यसुपसंकस्य चौर चेटितंकययेन्राप्ये वं अ्रकार॑मनौवाचंबा संकल्पान्वतगच्छेदित्ये त तसखभिच्ोःसा 
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सग्र्सिति दतीवमध्ययनंखमाप्त चक्त'टतौयमध्ययनं साप्रतंचतुवेमारमभ्यते अस्यचाचसभिसंवं ष; इ हानन्तराध्यवने पिंडवसत्यये 
| गसनविधिसक्त; तत्नचगतेनपयिवा वाहगमुतवाकय"वा तेनसंवन्धःनावातख भाषाजाताध्यवनसख्य चत्वाचंदुयोगदाणि भवन्तिततर 

निषे नि दिप नि € ~~ ^-^ £ € [व 
नासनिष्यन्ते निन्तेपेद्धिपदंनाम निच्छेपनिचु त्चबुगसे भमापानातश्ब्दयोनिच्तेपाय निदु ज्िरदाड जद्गाहावयावाक्यश्युद्यध्ययने वाक्व 
स्यनिच्ेषःरुत सयापेयाचपिकत्तं व्य; जातश्ब्दसख्यतुषट्‌कनिचपोयं ज्ञातव्यो नामखापनाद्रव्यत्तेतकाल भावरूपः ततरनामसखापने 
तुष द्व्यजातंत॒नो अागमतोवययतिरिक्त' निदु क्तिकारोगाया पचाद्धेनदभेयति तच्चतुर्विधं उत्मन्तिजतं पर्यबनातंयंतरजातं ्रदण 
जातं तलोत्मन्तिजातं नास वानिद्रव्याणि भाषावगैर्णातःपातीनि काययोगग्यरीतानि वाग्योगेननिदटानि भाषात्वेनोत्मद्यन्ते तदु 

# + € * ॐ = रि यखिस्य 
त्यत्तिजातं यददरय॑मापात्ेनोत्यन्रभित्यये; पर्यवजातं तेरेववाग्निर्टमाषाद्रवयेः यानिविचेणिस्यानि भाषावगीणांतगैतानि रष्द्र 
[ऋ व निद्धव्याणि ४५ न 
व्यपरषातेन भापापयीयतवेनोत्मद्यन्ते ता पयेवनातसित्य्‌, चते यानित्वन्तराते समरेर्यामेव निरटट्द्रव्यमितितानिभाषा 
(1 जते € ध विखे ०५ 
परिणामं भजंते तान्यन्तरजातसित्य्‌ च्यते यानिपुनद्ेव्यायि ससत्रेणिविघेशिस्यानि भापात्वेनपरिणतानि कर्णं शष्क्‌ शी विवर प्रवि 
५३ 
टानिग्यन्ते ताजिचानन्तप्रदेचिकानि द्रव्यतःचतेवतोसं ख्यं य प्रदेयावगाटानि कालतएकदिचादि यावदसंख्येचखमयखितिकानि 
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भावतोवरं गन्धर सस्य थैवन्ति ताजिचवंभूता ग्रहणजातभित्यु च्यते उक्तद्रव्यजातं जातं त॒ स्पटताननिु क्िकारेण नोक्त'तद्यैवं 
भूतं यद्धिन्‌ सेलेभा षाजातं व्यावखं ते यावन्मात्र वा चेल स्युति ततचेवजातमेवं काल जातमपिभावलातं ठ तान्ये वोत्पन्तिपर्मवां तर 


ग्रहणद्रव्याणिच्ोतरि यदाशब्दोयसिति इुद्धिसुत्मादयंतोति द्रइत्वधिकारो द्रव्यभाषाजातेन द्रव्यस्छप्राघान्वविवन्तया द्रव्यस्यतुविधि 
टावस्याभावद्रवित्वाभाव भापाजातेनाप्यधिकारद्ति चदे थायौधिकारमाद सुवेविगा हा वद्यपिदावप्यु र्‌ यकौ वचनचिश्ुद्धिकार 


कौतयाप्यस्तिबियेषः सचायंमवमोद शके वचनस्विभति्वचन विभक्तिरोकयचनादि पोडश्विघवचन विभागस्तयैवंभूतं भापगणीयं नैवं 





तिच्रोद्‌ स श्रोद्रखियासब्मत्तासेभिक्ख.्वा भिक््‌.णोवादूमाद्र वद्र वारा सोचाणिसभ्मदरमाद्र 
अणायारद*अणायरियपुन्बाद्र जाणेउनाजेकोदावावायंविड जं तिनेमाणावानेमायारबाजेलाभावा 
वायंविड'नं तिजाखच्रोवाप्तससं बयंति खनाणस्रोवा फरससवयतिखव्वमेतंसावच्नंबञ्जेच्नाविवेगमायः 
एधुवं चेदंनाणेउ्ना अधुवंवा ्रसशंबापाणं बा वाद्रमंवास दसंवालमियरोलमियक्ं जियश्ोमु नियच्न 








भाषा 
पागच्छः बिहितसदाचार यल्लानांप'० चील्ाधरतरानांथिष्ये य पायचंद् एविश्ितेचीचाचारांमदितीवच तस्छन्धडखावयोे दटतीचमी 
यौष्ययनंससाप्त' द्षेभाषाष्ययनम्रारंभियेद्े जेयभ्ययनियादारखपा्य निसित्तिचारितिये &्यौद्नादवोट अधिकार द्यो 
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तिद्ानाता दइखिमापाद्वोलिषें इमनगोलिवें तेभाषानोभेद्‌ इणिखध्ययनिकरीसखे तेदनाचरे करर पदिलेउद्‌ से भापावोल 
तांवचनविभक्तिनाणी जोद्येतेएकवचनश्मादिदे$ सोलवचनकडी ये तयाएडवें नगोलिवें णड्वोवोलियोंएघावे वौनेचद्‌ सेिम । 
बोलतां कोघादिकनौरत्यन्तिद्धइ, तेनवोलि्वोंएभावद्े हिवपदिलाखरट्‌ शकनोच्ादिष्त्रतेखाधचारित्नियोचववाभिक्डुयीमहाखतो ` 
दमतां जे्ागलिकरीस्यं एद्वेयायाराद्वचनना ्याचारतेखांभली सस्यक्दियेधारी भापाखमितिद्र'भाये एयन्ववसंवंधना ¦ 
रिवो तथासाघुए्यनापचार खापुने'ोलिवाखयोग्य पूर्वि$यतीतकालिकिरिददी चारित्य" ्ाचस्ान रीं एवा जा येतकेदा कदे 
जेकेष्कोघयकीवचनमयु"ञे एतावताकोधसडित बोलकिदीऊपरि कोधिचडीकद्टे यरेत॒चोरदास ्रेत॒च्ननाचारी अरेत्॒सखाधु 
इत्यादि तथानेमानिकरीवोले'ड' उन्तसजातिष्"तु"री ननातति 'उन्तमकुलतु' ष्ठीनकुलएवंखवमद्नारिवा तथामायाद्‌*वचन 


ट खालपालकठोरवचनयोले एवानगीमात्रकद्हो दल्या दिएसगैखावच्न वजे नौवचारितरियाने' परिदरिवावोग्यखाषु वच्निज्नाप 





, दमाद्यणावाराइति इमान्‌वच्चमाणान्‌ यनाचारान्‌साधना मभापणयोग्वान्‌ मूवेखाघुभिरनाचीर्खमूरवान्‌ सा धुर्नीनीवात्तद्यय 
येकेचन कोषादाचंविञलंति विविधंचापारयन्ते भाषन्ते चयाचौरस्त्रं दासस्वमित्यादितयामानेनभापन्ते ययोत्तमलातिर दही नस्त 
| नित्यादि चयामायायाचवान्लानोदहं चपर संदेयकंवा सावद्यकंकेनचिडुपायेन कथयित्वा सिथ्यादुःरुतंकरोति सदसामामेतदायातं 
। तवालोभना मनेनोक्त नाऽतःविं चिल्ल सः इतितयाकखचिदोपोहटवेनपरपंबदन्ति अजानतोवासूष चैततृकोषादिवचनं सहावदयेन 











रट ्राचाराङ्गसूल । 


वोज्ते परव॑चनानिमिन्ति यनेकमायाकेवलीवोल्े" दिये"्नेतोखुखि्रनेरो एडवावचनकडें तथालोभिद्धःकरीवचनभापेद्ध "योध" ते , 
एचकन्‌ दां कादिलद्िसयां द्ूमग्राजीविकानिमिन्तिखाचावचनस्ोलवदी सागिलानेमनगसतोगसतोवोले' जिमगोखालेशद्‌ाल पुत्रा ¦ 
गलिखीकीरवणं नकीधोतयाकिण्णदीनोरोपनाणता तेडनादोपरुषाडिवानिमित्तिफर्‌ संकटो रवचनयोत्ते ्चववाच्मनायातायो 


रिरे एतावताणएदवाकोधादिसदित सावज्जरुडितखावच्जनवोले किसेंकरीने' विवेगमावाचविवेककहतां खावन्नवचनवोल 
तातोटो निरवद्यवचनवोलतां लाभणएविवेकथ्मादायकदतां ग्रौनेखावद्यवचनच्संडिवो निस्वद्यवचनवोलिवो , एभावदिवेचा , 
रितिये'किणिीखायिद' वोलिवावांते एतलावोलजार्याजोद्ये रूडीपरिधाखाविचाखानो ष्ये तेवचनकद्ेषटे धुवं चेवं एवचन 
भ्‌ बनिचेदमेजदे इमनारोमेषटष्यादिड. नेरौ मागामियाकाल अाचितवात्त जेनिदेननागे अयवासभ्‌. बएद्मन दी जद दम 
जानसखं जाखे तथाकोडैखाक्ुगोचरीगयोड्धद्‌ तेखदिशीदमनजाणे तेभातपाणीलद्ीयाविस्ये मयवायलाषेयाविखं एडवु' नि खय 
दीपिकाटीका 
पोडशविघवचनविभागः एव॑मूतंभाषणीयं नेवंभतंमितिव्यावरवते{ दितीयोद्‌ धके कोघाया त्पत्तिर्ययानभवति तवामापितव्यंखामतं 
सतातुगमे स्वरलितादिरएणोपेतं तरणुचारणीयंतच्च दं सेभिक्ड बारदूमाद्र' वष्रयाया राद्रसोकानिसम्म दमाइमणायाराद् 
अ णारिचपुनाद्नाणेन्ना जेकोहावावायविख*जंति जेमाणावाजेमायावा जेलोभावावायंविडलन्ति लाण्मोवाफरसंव्यति स्वमेतं 


-------------------- ~ ~ ~ 


सावञ्नवन्नज्ना बिवेगमायाण्षुवंचेदजायोेन्नाषुवंवासभावभिन्ुरिमानित्य 'तःकारणनिष्मन्रान्‌ समनन्तरवच्यमायान्‌वाचिखाचा 
रावागोचरा वाग्व्यापारास्तान्‌च्छता तवानिशम्यन्नात्वाभाषा समित्यामापांभाषेतचतचाहगूमूता भापानमापितव्या तत्तावदूर्थवति 





पापनगल्य ण बावन्तते इतिसावद्य तदजयेत्‌ विवेकमादाय विवेकिनाभृत्वा सावद्य'वचन॑वजनौ्च॑ तवाकेनचित्बाद्धं' खापुनाजल्पता 
| नव साधारणवचोकक्तव्यं ययाचनेतन्निचितं ष्यादिकंभविष्यति इत्य वंजानीयात्‌ अभ व॑वाजानौचात्‌ चसस्य॑बाश्लभिय णोलभिव 
' भुजियनोभुजिव अहुवाच्रागतेखडुवानो्ागते चडुवाएतिखडुवानो एत्ति चदुवाएडिन्ति चडुवानोणएडिन्ति तलविवयनोखागते एल्यवि 

नोएडति तयाकयचिन्वाधुं भिन्तायभरविष्टं ज्ातकलंवागतं विरचं तसुदिश्वयपरेसाघवण्वं बकीरन्‌ तयासं च्छल्वयं खतयायनादिवं 
स इच्धवखमरव्यति वदिवानयतेतद्यं किं चनेवासौतस्प्रालव् लाभःसमागमिष्यति एक॑तत्रो भल्ला अभक्तानाखमागसिष्यन्ति इतिस्ाव 
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अआआचाराङ्गसल्र । १५९ 





शीलंगाचाये रुतटीका 1 
भूतमितिव्यावग्यं ते द्ितीयोद थकेदत्मन्ति को षाद त्प्तियेया नमदतितयाभाषितव्यं सूमरतंखूतातुगमे स्व लितादिगुणोपेतंष्टलम 


छार यीयं तच्च दं लेद््यादि सभावभित्ुरिमानित्य'तःकग्थ निमचन्‌ प्रत्यचारुखरभावित्वाल्धमनन्तरः 
रावागोचरवाम्व्यापायसानृश्ुला तयानिगम्यन्नात्वा भापासमित्यामापां भापेतोन्तरेष्पसवन्धदति यत्रयादग्भूतामापा नभापित्‌ 
वयेति तत्तावद्ैवति द्ूमाखच्यमाणाननाचा राम्‌ खाषूनाममापग्णयोग्यानुपृदैखापुभिरनाचीखं पूर्वान्‌ खाधुज्जीनौयान्तद्यया येकेचन 
कोषादाचंवियु'जन्ति भाषन्तेययाचौरग्ं दासस्वमित्याटि तथामानेनभाषन्ते ययोन्तमजातिरष्दहीनस््रमित्यादि तयामाययायया 
म्वानोदमपरसंदेसकंवा सावद्यकंकेनचिदुपायेनकथयिला भिष्याडुःरुतंक्योति सहराममेवदायेभिति तथालोभेनारहमनेनोक्तेना 
तःकिंचिहष्प्रषति तथाकस्यचिदोषं लएनानाशदोपोद्टनेन परश्यंयदंत्यलानानागा सै चतत्मघादिवचनं सवद नामेन गर्ंण 
बावन्तेतदूति सावद्य तदन्नं येदिवेकमादाय विवेकिनाभया सावद्य वचनंबैनोयमित्ययै; तथाकेनचिन्साद्ध' सानानल्यतानेव 
सावघार्ं वचोवक्तवथंभययाभ्‌ वमेतज्िचित रद्यादिकंभविव्यतीत्येवं जानोयादभ्‌ बंवालानीयादिति तथाकयंचिन्सापुं भिचारथेमवि 
ृश्रातिकुलंवागतं विरयंतमुदिष्णपरे साधवणएवंन.वौरन्‌ ययामुच््महेवयंषतवासनादिकंलन्भेवसमागसमिष्यति यदिवानयतेतदर्थे किंचि 


तौ 
1 
{ 
॥ 
१ 


न 9 #क१ च, च [४.९ ४ ५ ६.4 
ग्ध वासौतस्प्ा्मलाभ.समागमिय्यत्येवं ततेवमृक्का्भक्तावाखमागमिष्यतोतिरावधारयनवक्तव्यंयेवं भूतां खाव धारणावाचनन्रूयाव्‌ 





दुरवाच्रागतेखदुगाणे ओ्ागते्रदुवाणए्तिश्नदुवाणेरतिश्रहुवारुह्टि तिञ्चदुवाणोरहितितत्थवियागतेत 
त्थविणेआ्रागते एत्यविरतिरत्थविणोणतिरत्थविरहितिर्त्यविणेरडिति अणुवौयणिष्गाभासोसमि 
याएसंजयाएमाखंमासेज्नातंजहाएगवयणंशटुवयणंर बह वयणंरेदत्थिवयणं घुरि खवयणंभ्‌ णपु सगव 
यणं इअञ्भत्य वयरंऽउवरौ तवयणशंटवणौयवयणंश्डवसौयश्चवरौ यवयणं १० अवरीयडवणौयवय 





भापा 
जाये भयवाखाधुतिरहांषष्णौ वेलाविलंवकरे तिवारेष्'नजाणे नेशापुलिमीसाविस्ं अथवाविगुलिमि्ाविख एहवोनिश्चयकरौ 
मवोले भयवासतौतकालमःश्रो सरुकएकमाग्यो सथयासमशुकोनाय्यो वर्तमानकालि ससुकोए्मावे मयवाएसयेषधे तेमसुकोनड्ष्‌ 
जघागामियाकालय्ायरी अमुकोघायिस्य सथवानरहौपायै एवो एकांतवचननवोकते तथाव याग्रीकरेरेमतीतकालिष्जविकडतां 
दृनगरादिविपे यरुतिविपे यसुकोयाव्योमथवानाग्यो भयवाद्रांममुकोमावेमयवानावे मयवाद्डांअसुको भाविस्ये अयवाननञे 
भवे एडयेएवातवचन सापुनवोखे' शिवे सामान्वभाविखाधुने' भाषायिगेषकचष्धे संयतसापुए पूर्वोकष्वेतकालादिक भावसूम्यकूम 
कारि श्रालोचीनिाकहतां निदयषडषेंभाषे जेदमजाणेद्मबोरतां श्षाभापानद्रीलागे तेवचनश्ालोचौ निखयभाषाद्' प्रयोज 
। नविेपिवोले नान्ययातथासमितिक्रश्त भपाूमितिति्योकरी भावाभापेतेभापाखमिति १६ वचनखश्हितदधे तेसोलवचनसनुकमि 
¶"द्‌षाङेदे तेदेनकरे एगवयं इत्यादि सोलवचननिरताजाण पेजेलिद्धांयोग्य तेतिटाजवोलिवा पद्दिजेंएकवचनरसः 
घटःपटःगरःखरःएसंस्कुतमाणा स्क्खोषडोपडोनरो सुरोणारुतभाषा रएड्वेंलिदहएकवचमलाय्ये तिोएकवचनवोलेएवं वयय 
वेवचनरक्तौ षटौपयानरौ खरोदल्यादिसंस्कतभापा सक्डावडापडानरा खरादूत्यादिपारुतभाषा इडाहिवचनववचनससोष्ठा 
जड्ष्‌ परप्रारति'क्लौ एडनोनड्द्‌. लेहभयौमराटते' ऋकछङृदणएपोविखगं एतलान्धद" तयावद्वचन जलिदा विद्ध" 
रतितिशि व्यार्सपचष्त्यादिखो रुहखलाष्डकौष्ठिशं स्याता भसंखाताञ्मनं तावोलिये" तिष्टावड्धवचनड्धए खच्छःषटाःपटाःन 
॥ रायः एवंसं स्ृतभाषा म्राहतेषडादक्खा पडानराडरा इमष्द्एवंकचनरेतया दत्यीवययांस्नीलिंगवचनयया वीप्णवन्याद्ी 


नन २९ 


४१ 
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| दोलाएत्यादिसंस्छते प्रारुतेव॒वीणाकयाद्ययी रायद्टास्थोसाला माराटःकाद्त्यादि एस्त्रीलिंगवचन 
तथापुरिसवयणं पुरपलिंगवचन धटपटश्मदेनृसाघुः खावकःदत्यादिसंस्ते प्रारुतेत॒धडोपडोषरिष्टतोखाद्ध शावग)दत्यादितघा 
नपुसगवयगं नपुःसकवचनं पालन पीठ“दवकुलं सरनचेत्यंश्यादिसंस्छते ग्रछनेपन्त"पीद' दरेवटलंरिदंतचेदयंदत्याटिवपुःखकरि 
गियांववनपएवं वचन तथामव्फपणवययं यष्याल्वचन मध्यःमकन्टतांषछुदयगतवचन जे खियामाद्िलावचन तेयद्यपिकिषारेकिणिदी 
विेपिवोलिवानवाद्धे तोपुषयनेरावचनकडहता तेद्ेलवचनयोलाद््‌ ते सध्यामवचननागिवो निमकोद्वास्यिवो दे्रातरिरख्मच््यं 
जाणौ तोलवानेकालिनगरमाडि भमतोतीखोययो एकनेवरिजदकद्दिवालागो यादईख्पाविद्गुः वचनसाभब्धीतिशणिषूनेटामि ¦ 
माणीपाविख परंसनमार् ष्मनार्ययोनेएडनाधिया मादिरूद्जवचेष्टे तिणिकारयिपाग्पीनेटामिर्त्या एसध्यामपचनजा यिव । 
एवंडतया उवणौीयवयगां उपनीतवचनजेकियिदीनी प्रशंसाकारियु वचनबोलिये शिसरश्छीशरूपवंतिष्रेडन्यादि उपनोतयचन 


एव~तथाखवणौयव्रयण्ं जपनीतउचन जेपरते'निं दानो गचन जिमरएस्तीशूपद्धीन निलैचणद्त्याटिसपनीतयष्नणएवं ९ तयाडव्णोय 


सवणीयवयणं उपनीतमपनौतवन्न पदटिलेप्रयस्ाकयी पररेकोाश्एकरीन्ता वचगवालिये एठपनीतद्मपनीतवचन जिमरएस्धीरूपवेनि 
लावयछवंतिष्धे परकुशथीलए्डपनीत अपमीतवचन एवं? ° तथ्याख्पनीतवचन जिद्ापद्टिने निं दावचन कदी पषटेमगं सिचि ते्पनीतोप 


दौपिकाटीका 
थारयांनवक्तव्यं मयवाण्वंभूताखावधारयां वाचंनतरूयात्‌ययाघागतक्रशचिद्रानािनो वाखमागतःतयाष्मागच्छतिवा नवासमागच्छ््येव 





खमागनिष्वति गवेतिवाणएवंमवपन्तन मवादावविभूतानि कालत योव्य' यमथंखम्यग्‌नलानीयात्‌तदेवमेपेतत्‌ इतिननयातृषतिभा 
याथः मणुवीणीद्ामासौ खमियाएसंजयाय भाषभासेच्ना तंलदाएगवययं १ दुवययं * यद्धवचर्णंर दूविवययं४ पुरिखवययां ५ नपु"स 
वयर सज्‌भल्यवयगंञ्टवनीतवयग्ं८ अवयौयवय यं. उव पौयस्वगौयवयणं { "खव पीय पोयवयगां १ ¶ तीयवययो १ \ पद्प्यखव 
यर्थ १३ ख गागतवययां १४ पञ्चक्डवय्या {५ परोक्डययसखं {९ सेर्गवयसावदिग््रामीति एगवयंवरेव्नाः जावपसोक्डवययं वद्स्प्रामी । 
तिप सोक्डवयगंवदेच्ना श्तयीवेखषएुरिसवेखनणु सगयेसख एवं वावेयञ्मगावौ दशिष्टामासोखसयाए खंजएमासंभारुव्ना इश्च यादा । 
तग्पाद्"उवातिकम्मसामान्येन सवेसःसखाधोरयमुपदेयोयथा ्नुविर्चित्यविचार्यसस्यग्विनिधित्य पतिग़्येनय्ुतोपद्देयेन वाप्रयोजने ौ 
सतिनिठामापीसावधारणमभापीखन्‌ ख्मित्याभाषां मित्या पोडश्वचनविधिनच्नो मााभापेतवाहम्‌मभूताच भापाभापितव्यातापो 





डश्वचनविधिगतां द्यति तद्ययाएकवष्वनं टचः १ दिववनटच्ौ २ वडवचनंरचा; ३ स्मीयचनं वीाकन्यादि ४ यु"वचर्नव 
टपटष्त्यादि५ नपु'खकवचनं पौठं देवकु सथ्याद्यवचनं छद्यगतंतत्परि ह रेणान्यत्‌ भस्पिष्वतस्तदेव सषसापतित॑उपनी तवचनं 
भरती तंमरथंसावचनं यथारूपवतीस््ी तद्िपययेणापनीतवचनं ययेयंरूप ्ौनेति उपनौतवचनं कचिद्‌ मग कचिन्ति्योच 


। 
| 
| 


यारूपवतौस््ौ किंचसन्ता ! सपनीतोपनौतवचम अरूपवती स्तीविं त॒सुटत्ताः ११! खतीतभचनं छंतवान्‌ {२ वत्त मानव 


चिलंगाचाये कतटका 
यथाभागतः कथिद्राजादिनोवा खमागतःतथासागच्छति नवाखमागच्छत्यव समागमिव्यतिनवेति एव मतपन्तनमवाद्‌ावपि भृता 


दिकारवतयंयोन्यं यमरथेसस्यग्नजा नीयात्‌ तदेवमेेतदितिभावार्यः सामान्येनसुर्वसः साघोरयषुपदेयो ययाप्मदुधिचिन्यवि्वाये 
सस्यनग्निदधित्यातिश्येन शुतोपदेगेनमा परचोलनेसति निष्ठाभापी सावश्ारणभापौरन्‌ समित्याभाषा समिव्या टमततयावा रायद्ेषा 
कर्णलच्गया प्ोडयवचनविधिन्नो मा्पाभिपेतयाटगूमूता भायाभापितव्या तांषोडयवचनविषिगतांद्थेयति यद्ययेत्यवमुपदथना 
यैएकवचनंटचः दिव चनंटचच वडधवचनंटक्चादति स्लीवचनंवीयाकन्यादि पु"वषवनंघट.पटदरत्यादि नपु"खकवचनं पफीठदेवक्गलमित्या 
दिधध्वाम्मवचनं प्रामन्यधिच्ध्यास्मं दवगतंतत्मरिहारेणाग्यद्धणिष्यत स्त देवसखसपपतितं उपनीतवचनं प्रभं चावचनं यथाच्छपवती 


॥ 














न 
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ं वचनं ययेवंदप दीने ति उपनी तवचनं कलिग्र णम्य कद्ठिश्िःदोययाङ्पवतौखौ किं खट ति १ सप 


गौतोपनीतवचनं अशूपरवतीष्छी किं तुखहन्तं ति भतीतवचनंकूतवान्‌ १२ वन्त मानवचनंकरोति{₹ भनागतवथनकरिव्यति १ ६्मत्य 





स११तो यवयणदरेषड्प्खवयणंशरेअणागतवयणं१९पचक्डवयं१५ परो क्व यण ६सेगवयण्वदिसा 
मोतिएगवयणंबणएडनाजावपरोक्ठवयसंबदूस्सामौतिपसोक्छवय णं बदेज्जाूत्योवेसं पुरि सवेसं्यु सग 
वेसंएवंवावेयं ्रख्हावावेयं चणुवोड्ूरिष्ामासौसभियाए संजएमासंभासेन्ना दूेयाद्र आायतणाद्र 
उवातिकम्म्रहभिक्व॒जाणेच्ना चत्तारिभारूनायाद्‌ तंजदा सचमेगं पटमंभासनायंवौयंमोसं तदरूयं स 
भाषा 

` नोतवचननार्पवो लिमण्रीरपरीन परःडशीलदेणयं !{ तयातीयवयप्ं अतौ तवचन जेयूवैकालि्धमोतेमतीत पूैकालि्नंता 
, तीथैकरडमा एमतीतवचनप्ठ १२ तथापदुग्यचवययं मतय त्यचजेखिवडावत तेवन्तं मानवचन लिमह्िवडामशाविदेह्तेति चीव , 
| तरागधमेकद्धेे एवंवन्तं मानवचनएवं १३ तयास्ागयवयणं सनागतवचनजे सागाभियेकालिद्धस् लिमसानंदादिकचावक १० ` 
| मनाविदेहनेलिरीभ्िसख सुपेडुःखडनो भं तकरिस्यं एथनागतवचनणएवं १४ तयापश्चक्वयणं प्रत्य्चवचचनजेहटिमागलिवम्तः तेहनेद्‌ 
मकशियि एणेभुजंभमागलिद्मक रिख" एमत्यक्तवचनएवं १५ तयापरक्डवयणं जप्टिपाखलिवन्त' तेशखदिथीकल्िये एवचननेणेभग : 
वतेद्रमकचयो तेणभगवयाएवमक्खायंदत्यारि एवं १६ एसोलवचनलाग्िवा तेखाधएतलावचनमाडहि एगवयगवद्द्यामीति एकबचन । 
बोलिमु"दमजायो एकवचनवोले इहिवचनवोखिदुष्मलायी दिवचनबोजे रप्पिपरिष.सषलावचननिछे तिमयोले पष्िलोपकवच । 
सोद्मो परोच्तवचनणएतलानिरताजाख्ौ जिश्ंगोल्यो लोद्धयेतिरहातेगोलिवो तयास््नीवेदपु"वेद नपु"खकवेद एतच्ानिरताजाणी 
गोलेस््नीनेवैसिरौठ पर॑जेष्ममजायये एस्लोजडदूतालगौ स्ौष्मनवोले कदाचिकोडैपुर्षस्ल्ौनो श्ूपकरेतिवारेकशतां दोषलागे 
तिखिकारख्पिसम्यक्‌प्रकारिख्ली जाणौस्त्रोकरहे पुरुपजा णौ पुर्पकद्टे नपु'खकलजाणी नपु"खककब्े एवंवाचेयं एष्मद्‌जमयवाएयने 
रोवेदरडवोखणुवोडकडहतां विमासोनिहामासौ निद्धयभावाएकांतिगोलेएवं समितिद्करी संयतसाषुभाषाभायेद्रचचं याड्‌दखिणएपूवाक्त 
रयवाश्रागलिकदौस्य भाव्ययायो्ायतनदोपस्यागखवादृद्न््रकहता टालोनेसाघमापाभापेहिवेभाषानोखरूपकद्ेरेमयद्ितेचारि 
वियोजाखेच्यारिभाषानाभ्रकारतेकददेएकसत्यविजौषटषालोजौमिखमापाकादैसाचीकादैकूडौ चयी यसत्याखपालेमाषासाशीपुणन 






1 











दौपिकार्योका 
नंकरोति १३ अनागतव्चनं करिष्यति १8 प्रत्यचव्वनं एषरेवदन्तः १५ परोचवचनं खदेवदन्लः ! वै द्ये तानिषोडथवचनानिसमो 
पौचखभिचुरोकायं विवश्वायां एकवचनमेवनूयात्‌ यावत्‌परोचवचनविवच्चायां परोचवचनमेवनूयात्‌ तयास््ादिकेडटेस्लेवे पा युरूपो 
वानपु'सकंवा एवमेवेतत्‌मन्यदा एतदेवमनुवि चिंत्यनिधित्यनिष्ठामाषीस्यात्‌ रुमित्यासंयत्ठभा पांमार्तदृत्ये तानिपूर्वाक्तानिभाषाग 
सानिनच्यमाप्पानिवा भायतनानिदोपस्यानानि उपातिक्रस्यातिलंष्यभाषांभापेत मडभिक्छ.जाेच्ना चन्तारिभाराजायाद्.नाखिंख । 








मासंत्तिमासिष्य'तिवा प्रखविंखूवारे सव्वाद्‌ चणंएयाद' सचिन्ताणि वन्नमंताणिगंधमंताशि रखुवंताणि फारवंतासिचडवच ,, 
य॑म ताषविविहषम्प्रा द भवं तौतिखमक्खाचाषू' सभिचुर्नीनोयात्‌ त्वारिभापाजातानिच तख्खोभापावचनं वथायमयितयं ययामौ 








शीलंगाचाये रुतटीका 
छव चनएपरदेवदन्तः १ ५ परोचवचनं सदेवदतः१९ दत्येतानिपोडश्वचनान्वमोपांच रुथिदुरेकायेविवच्वाया वेकषचनननेवत् याद्याव 
त्मरोच्वचनविवक्ताधा पररोदवचनमेवग्रूयात्‌ इतितयास्ग्रादिकेषटट खति स्वरव घापुरुयोवा नपु"खकत॑वां एखसेरेतदन्व टं तदेवमचु 


(>54 
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विचिन्लनिधित्य निष्ठासापीखन्‌ खमित्यासमतयासरंवतण्व भायांमापेत तयाद्रत्येतानिपूर्योक्तानि भापागतानि वच्छयमाग्रा 
निवायायतनानि दोपस्यानान्यपातिकम्यातिलंघ्य भाषांभापेत चरयखभिन्नष्नीनीयाच्चनारि भापाजातानि ऋतस्वोमायाखाद्यया 
सत्यमेकमरथमंभाषानातं यथा्यंमवितयं तद्यवानौ गौं खाण्डोष्वणवेति पएतद्िमरी तातुग्ट पादितीवा चयामौरश्रोशखोगौरिति टत 





चचरामोसजंणेवसब्धं णेवमो संणेवसचमोभं अ सञ्चामोखंणामंतंचडत्यंभासजञ्जातंसेवेमिले अरत ताणेयपद्‌ 
प्रखागेयच्रणागतास्ररहंतामगवंतेसव्वं ते रयाणिचेवचत्तारिभासनायाद्र भासिंसुवामासंतिवामा 
स्िस्संतिवापखविं सुवारेसव्वादर च णंएयाणि अचित्तारिवसखमताणिगधमंताशिरस्वंताणिफासवंता 
णिचखवचद्रतारैविपरिणामधन्प्रादूमवंतोतिखमक्वायाद्सेभिक्वुवारपुव्वंभासा जरभाखाभासिच्जमा 





भाषा 
क्ीकृडौ पणनदी तेव्यवद्ारमापा सत्यभापा जेषडानेघडोकदिये यश्छनेदस्चकटिदर्‌ः पयसत्यभापाजेषडाने वस््रकटियिवस्प्रनेय 


छोद्धिवि सिचभापालिमनकनोदर घुरपघान्यनांटिगलामाश्धि जीवदेग्ीनेकद्े श्ररोएकलीव्धे ययवाजीवनिकोटिष्टे पमिरखभापाय्य 
। वहरभाषा जेययाम॑दयीग्याच्रापनीदत्यादि लिसशगुर्चिष्यने क्ियानुष्टाननो मादेणद्‌ श्यवापागावच्ामो निवत्ताभरवतिरीदाख 
प्यारोखाचीपुपन-डीक़लीरुणनदी पव्यारिभाानापिवीद्िवेचीखुधर्मस्ामि सखमनीका परिदरिवाभणीकदेषे नेष्"टश्यारि 





। घाघागोनु छु तेद्ध"पापफीमतिनवीकष्टतो किंतजेमतीतकालि प्मनंतातीयकरद्मारचिवडावन्तं मानवति ठथागाभियेकालिम् 
, नंताष्टस्ये ते श्र ईतमगर्वंत तेणेसधलेणव्यारिभापानाप्रकार अतीतेभाग्याष्िविडारे तेभापेक्ेयनागतकालिशमनंतामापिस्ये पव्या | 
| एवै 'पन्दविखं प्ररूप्याय्ररपिद्यं खवयाद्र"चणंएसमेभापानाप्रकार मचित्तगागिवा यथाभाषानाप्रकारगोसदित गंषसहितररुसदटि 
वस्य्ैखदित तयाएभापाचयोपचय पुद्गलनोचयकडहतां एकटा्टष्'वोएचवकडतां घग्ीुटिपामे एतलिरुलवण्ाघणेरा एकटाङषरं 
तथाविप्यट््ासष्रम्म्राद्र्‌ एभाषानापुदहनविणसे एकिकारयिविपरिणामधमेद्धद्‌ एष्टवाभापानाप्रकारपमाख्यातकश्या हद्रस्वद्यपि 


एमापानोखूपनदेखे तवापिवमी दिकनेभाविच्ते सकश्पखयुह्गलषटे एटना्नं ताुदलएकठायद्ूः येयिवांघीकग्य'द्वियदा याद्‌. तिवारपद्टे 


॥ 


। अतायन्दसाभले" एम्पएनाभेदजायिवा द्टिविभापाजिवारे किये तेकषटेष तिभिच्ुचारितियो दूशिपरिद्णनदलाण तेकिमपुगभा 


। खाजेवेशगयद्यार वचनयोगनां लगिनमेले तेपूवेकालतिदहांभापाने्ममाधाणएतलेवोल्यापदिखो भापानकद्ियेकिंवमारिष्लमातीमास्रा 


दीपिकाटीका। 
' मौरेवश्मण्योष्डण एतदिपरीतात ष्पादितीयायग्ाग्नैरण्डो अश्छोमौटतीयाभायाया उयमानानस्त्यानापि ्यामापिखत्याष्याग्मा 


' संन्ग्याद्चापनादिकासा व भसत्याश्येति सेवेमी तिसोर्द॑यदेतद्ववीसि तच्वङ्रस्वतीर्यैरुद्धिरतीतानागतवन्तं मानेभौपिर्तं भाव्यदेभा 
चचिष्यतेच मपिचणतानि मापाद्रव्याणि मचित्तानिवणेगंघरसस्यगदति चयोचयिकानि विविधपरिणामधर्मणि भवं तीत्यवमास्या 
तंतीयरूद्धिरिति सातं यद्दस्वरुतकलाविष्करप्यायाद चेभिक्छवार्‌ पुव्यमासाचाभाखाभासिच्रमाष्यी भाखाभाषठाभासामयवो तिङ 
तामाखियामासाप्माखायेभिदुरेवं रतंयन्द' जानीणत्तचया भा पाद्रव्यवगे पानांवाोग निद्ारपातृणवं मागभावामायमाौ चया 


॥। 





1. व 


.गोननिष्टज्यमानेवमःचामायाद्रषयासिभाषाभवतितदनेनताोष्ठादिव्यापारेग्यमागखतः थन्दखनिय्यादनात्‌ ्‌.टमेवरूतकलमावे 





चि्लंयाचाय छतटाका 
| माषाखत्याख्टयति यचकिचिच्छत्यंकिचिन्भरयेति यवाश्वगयातदेवदत्तगु्ट स्य यातीव्यभिद्घाति शवतर्यीभाषायोच्माना नसत्यानापि 
॥ पा नाविसत्याख्पा सामंतत्पाच्रापनादिका सात्राखल्याष्टयेति खमनी पिकापरिापार्थमारेवेमी तिसोद्यदेतद्गवीमि तरर 





अचाराङ्सल । १६२ 
















तौयैरद्धिरतीतानागत वन्त'मानैयितं भाष्यतेमापिष्यतेच सपिचैतानिसर्वीर्वप्ये तानि भापाद्रव्याण्यचिन्तानि वणं गन्धरसस्यथे 
| बंतिचयोप्यिकानि विविधपरिग्ामधम््रौणि भवन्तीत्य वमाख्यातं तीर्यरुङ्धिर्त्यत च वरप दिमत्वा विष्करगयेन शब्दस्तं मावे 

दितं नदयन्त सखाकाशादेवेम््ररयः संभवम्ति तथाचयेपचयधर्मीफील्यनेनत॒ शब्दस्यानित्यत्माविष्क, तं पिचित्परिणामलाच्छ्द 
दरष्याणामिति समरतंगन्दरृतकत्ाविष्करगायाद सेदृत्यादिसभिच्ुरवंकतं शब्द॑जानीयात्तद्यया भापाद्रव्यवगैणानांवागमोगजिष्यर 
धात्‌ पू प्रागभाया भाव्यमारोवाग्योगेन निष्टज्यमानेवभाषा भायाद्रव्याशिभाचाभवति तटनेनताखयोादिष्यापरेणा भागरुतःथन्द 
| स्यनिष्पादनात्‌ समुटमेयरतकरत्वमायेदितं ष्टत्पिंडटंडचकादिनेवघटस्येति साचोचरितप्रध्व सित्वाच्छन्दानां भाषणोत्तरकालमप्यभा 








शाभासाभासाभासासमयवितिक्वंताभासियामासाश्रभासार सेभिक्ल.वाभिक्लृणोवाजायभासास 
च्ाजायभासामोसानायभासास्चामोसानायभासाश्रसचामो सातहष्मगारंभासंसावञ्जंसकिरियं 
कङ्गसंकडयंशिष्रुरफरुसं्ररयकरि च्छदकरि परि तावणकरिंउद्वकरि म्‌ तोवषाद्रवं अभिकं खणोभा 
संभासेउजासेभिक्व. वाभिक्खुणोवानायभा साखुचाखङ्मानायमासा श्रसचमोसातहप्पगागभासं 





| 
| 
| भाया 
जिवारे'नोलयडहारि बोलिवाभ्यरंभौभाषा तेभापाकदिये तथाभापासमययकी व्यतिकांतटलीतेमाषा अभाषालाणिदी एतले वनेमा 
अकालिजेषोले तेभापायतीतानागतक्राकव आ्रौभापानकद्िये एतल्लेशब्द्नोरुतकपणोरेग्ाद्यो द्िवेजे भाषानवोलिवीतेकरेषटे 
भथेजेचारितियो जेपूर्वक्तच्यारिभाषा सत्यरूटपाभिखव्यवह्ार तयाप्रकारभाषानवोलिवौ यद्यपिसाूने'खपा भने्मि्रएभाषागोलि 
| वानोनिपेघङ श्वत्यभापानेव्यवद्डार पुणनेएडवीलाणे तेनवोलेतेकेहवी सावव्न"खावद्य जेखपापएदवीसाची पुणमापाभापेनन् 
तथासकिरि क्रियारहित जेदयकीकिसीयेकरिया प्रवन्त हवी नभापे तयाकरैण कठोरभापातयाकड शरंकरतां नेसांभलीदित्तमाङि 


चद्धेगऊपजे निदटुरंकडरतानिषटुर जेच्चागिलाने'डाकौोकार तु'काररेकारादिकद्यौ वोन्लाबियेतेनि्‌ रभाषा फरसंकडतां जेखागि 








 लानोमर्मोृटरन तथाञ्चरण्दयकरि अआ्रवनौकरणदहारि एवं धेद नमेदन परितापरपद्रवनोकारण एदवौभापातयाकिंब्धना लेहयकौ 
| भूतपापयोनो उपषातऊपजे एहवीभापाजेनाे तेमाषासाधरुचारिचिवोनवोले हिवेनेभायावोलेतेकहढे तेखाघुचारिवियो लेभाया 
सत्यञ्मसत्यसत्यासत्य खसत्यात्यासत्य णच्यारेभापाङ्डमाकरतांख्ल्यम एतलेकुयाग्रसरीग्डी तोखीवुद्धिद्रसालोरी जेभापाप्रसावद्य 
अकियञ्रकक्केण भकटुक्मनिषटुर सनाच्रवकारिणी अष्टो दन्रभेदन अपरितापभ्रुपद्रवकारिणी भूतप्रापपीनो उपघातजिपिबोर 


। तांनङ्धद्‌ तेहनोभाचाजाणी साधुचारितियोभापे एताबतानिस्वदय भापावोले उक्त्चमलियं नभासियव्यं खयिड्सव्वं पिजं नयन्तव्यं स्य 





1 


दौपिकाटीका | 

दितं [4 # >, $ 1 
खत्पिण्ड 'दर्डचक्रादिनेवषटसय साचोञ्चरितप्रध्व चित्यात्‌ यब्दानांभाषणोत्तरकालमप्यमापवा यथाकप्रा्टावस्यायां धटोषटःम 
जेनप्रागभावप्र्व'साभावोव्दस्यप्वेदितो दइरानों चतद्णाभापाणामभाषणीयामादसेभिक् वान्लायभाखा्सचच लायमासामोखा ` 


लावभासासुच्चामोखातदपगार्‌ सावज्नसुकिरियंककसं कड्यं निद रंफररं भर्हयकरिकटेदप्यकरि मेदणकरिपरितावष्पकरि खड्‌ ` 
बशाकरि भूतोबषादूयं ग्रभिकंखणोभा संभासेव्ना रुभिचुय†पुनरेवंनानीयात्‌ तद्ययाशत्यांश्यां सत्याश्पाष्व तवबश्पासत्याचसाधू | 
जांतावदबाश्या सत्यापियाककंपादिश्योपेतासान वाच्यातोदर्शयति खमवदय नवन्त ते सावद्यातांसत्यामपि नमारेतसखर क्रियया 

अथेदं ङमरत्तिलक्तणयावन्त तेड्‌ति सतृकरियातांककथांचचिताक्षरां कटुकाचिन्तोहेगकारियीँ नि सोटकामघानां परपामर्माहृट्न ` 
। परांमण्डयकरि न्ति कमौखवको एवंेदनभेदनकरो यावदपद्रावष्यकरों इत्येवमादिकांभूतोपषात्तिनीं मभिकाच्यमनसाप्यलोच्य ' 


। 
। 


= ~~~ ~ 


9 2६ 














४ 


१९४ चअचवास्ङ्गसृल । 








सत्यासपिनभापत अवभाषणौयमाह सेभिव्खवा२ जायभासासवचाख्द्धमा असचातदप्यगारभास अयसावन्न्किरिवजावच्मतो 
वषा द्र्य मभिकंखभासंभासेच्ना खुभिच्त्या'पुनरेवं जानीयात्तद्ययायाच भाषासत्याद्ल्माकुगाग्रौव यावुद्याप्यीलोचयमानाशटपा 


शिलंगाचार्यरुत टीका 


| 
|| 
| 
| 
॥ 
| पिखत्याभवति चयारुत्यपि खगदयनेलब्काद्देरपलापः चतोखत्याखटपा यासं णायान्नापनादिकातां तथाम्रकारांभाषां यसावद्यां्च , 
| सव यथाकपालावस्यायषटोषटइति तद्टनेनप्रागभावप्रध्व सभावो चब्दस्यावेदि ताविति इदानोचतष््णां मापाणासभापग्णैचामःड 
| चेदत्यादिसभिचवों पुनरेवं जानीयान्तद्यया सत्याखूपासत्याखषां ततखटपाखुत्याचपाच साधूनां तावन््वावच्या सत्यापिवाक्क शादि 
| गुगोपेतासानवाव्यातांचदशयति सदावद्येनवन्ततदतिसावद्या तांखत्यासपिनभापेत तयाखदहकियवाञ्चनयद्‌ड भ्ररत्तिलच यचावत्तेत 


इतिसत्कियातासिति तयाककंशांचवि ताच्तर्‌ तथाकटुका चिन्तोदं गक्तारिगीं तवानिष्टसंचका प्रधानांपरषां मरमरोदृटनपसा अनूद्य 


~~न 


करित्ति कम्मचवकरौँ एवचटेदनमेदनकरौः याबदपद्रापणकरौमित्य ब मादिकाभूतोपवातिने प्राण्‌ पतापकास्ियी मभिकांच्यमन ` 





सापर्यालोच्य सत्यासपिनभापेतेति भापग्पौवात्वाह सेदरत्यादि सभिचुयै युनरेवंजानौवात्तद्यया वाचमा पारुत्याद्धच्खय ति क्याग्री 





| 


` चचावबुद्धा पचालोच्यमाना खषा पिसत्याभवति ययासत्यपिष्टगद्भेने लन्धकरादेरपलापद्ति उक्तच्चमलियं नभासियव्व्विद्सववंपि ' 


| जनवन्तव्वं सरव्वपिडोद्लिवं जं परपौडाकरववणं चाबासत्यारटषायामंतरसा च्रान्नापनादिकातां तवाम्रक्रारांभाषा मावद्यासक्रि 





अताव्रञजं च्रकिरिवंनावञ्रभूतोवषाह्वंच्रभिकंखमसंभासेन्ना सेभिक्.वामिक्छुणौवापुसंच्ामंतमा 
णोच्रामंतितेवाञ्रपडिखणमाणेणोणवंबदेज्ना होलेतिवा गोज्ञेतिवावखलतेतिवाङपक्सं तिवाथडद्‌ासेति 
वासाणेतिवातेणेतिचारिण्तिवामाईतिबाञ्चसावादौतिवाद्रयाद्रठ॒मंद्तियाद्‌ तेजण्गारतप्मगारमा 

संसावल्नंनावञ्रभिकंखणोभासेच्नारेभिक््‌ वाभिक्छ.णोवा पुमंच्रास॑तेमारेच्रामं तिणवाच्रपडिस्ुरो 





भाषा 
पिद्लोद््लिवं नपरपीडाकरःबवर्णं१ इतिवचनात्‌ चयेतेखाक्ुचारि लियो एुसंकदहतापुखषयामत्रे एतावताकिश्िही कारिक ' 
पनेकिि्ौ एुरषनेनोलावे तिबारेतेषुरपव.लःव्योद्ध तो कदाचिखांभलेनं दलतोषरूत्तरनस्ये तिवारसाधुतेडमते'इमनकद्ेडो । 
लेतिवालोदोलद्ोगोलए्डवावचन देयभाषादर'हौलाकारकजागिवालििकद्यं चागिलोदुक्डपाद्‌. तयावखलकरतां द पलकुपचच | 
कुव तथाषडदासच्चरेदारुसगोतिवाचरेश्यान तेनञ्रेचोरभरोचारिकच्ररोमाडअरेरटपावादी एपर्वात्तजेवो लकया तेतर ययवाता 


हरामातापितार्हवाद् खोलगोलटषलद्रत्यादि ताडहरामातावापङं एयप्मगारएतामकार एडवीमाषासावद्यखक्रिय जावमतोपवाति 


४ 
| 
1 
॥ 
1 
| 
1 
॥ 
1 
॥ 


नी्ालोची खाभुनवोलेवलीवोलिवानो विशेषके तेखापुचारिवियो कारयाविथेपि पुखषने'वोलावे' तिवारतेषुरुय च्रसांभलतो , 
; नवोकेतोद्रमयोलावे तेदमते'इमकडे यन्ोयदुका जेनामड्धदूतियिनासिवोलावे ययवाञ्नदोश्रायुष्म'त अदोचावक चद्धोऽपास 
। 
दीपिकाटीका । 
क्िवांवावदभूतो पातिनां मनसाप्वसभिकांच्छपयी लोच्सव्वदासाघर्भीपांभाषेत सेभिक्ड वारघुमंसामंतेसाखे श्यासंतितेवाञअप 





सगसाणेनो एवं कदेच्नादोलेतिवा गोलतेतिवाविरुलेतिवाकुपक्डं तिवा षडदासे तिवा साणेत्तिवा तेणेत्तिवा चारेतिवा मादे 
# तिवासुखावादीतिवाद्तिखाडइ' तेजरगाएतदप्यगारंभासं सखावज्न नावच्रभिकंनोभावेव्ना सभिच्छुःपुम समासं त्रवतूयामंतितंवा 

चदव त्नवभापतद्य दोलङइतिवागोलडइतिवां एत चदे शं तरेचयवन्नाः सस्तवकोव्खलेस्तिटवभः; कुपत्तःकुत्वितान्वच; षटदा , 
. सदू{तवाण्डादतिवाण्डादइतिवात्तेन इतिवाचारिकदतिवासायौतिवा खषावाद्योतिवा इतिवाद्‌"तुमं इत्येतानि चनन्तरोक्तानित्मसि 

र 


(2 @ 
~~ 
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आचाराङ्गसृल । १६९५ 








तवजनकौवामातापितरौ एतानिद्त्येवं अकारामापायावन्नभापेत एतद्िपयेयेयभापितव्यामाद सेसिक्छ.वाम्‌ पुसं आमंतेमाणे खा 
मंतिएवा्बरडख्णमाणे एवंवदेन्ना्सुगेतिवा भआाडखोतिवारावकोतिवा उपासगेतिनाधम्मिएतिवा अधम्बिरएतिवा धम्मिपिएति 





बाएयपमगारभासंचसावल्न"जावभूतोवघातियं्निकं खमासेन्नाखभिचुः पूमां ससम लवन भाम तितंबाय्दस् तं एव नूयात्‌ययान् | 
| 


चिन्न॑गाचाये खतटौका | 
यांयावदभुतोपषातिनौं मनसापूवैमभिच्छप्यीलोच्य खवेदासाघुर्भाषामाषेतेति किच्चयेदत्यादिखभिचुः पुमां रुमामंतय तामंतितंवा 
अखरतन्तं नेवं भापेततन्तद्यथा होलदतिगोलदतिवा एतौ चदेश तरे्वन्नासंसवकौतयावख्लेत्ति टषलःकुपत्तः कुस्धितात्वयःपटदास | 


इतिवा्ेतिवा स्तेनदतिवामायीतिवा खषावामु पावादौतिवा इत्ये तान्यनन्तरोक्तानि त्वससितवजनवौवा मातापितरावेतानीत्यं वं | 


{ 


भरकारांभाषां यावन्नभापषेतेति एतदिपययेण चभापितव्यामाह सेदत्यादि समिन्तुः पुमांसमामं त्रय चामतितवाण्टर' त मेवत्र.याद्यया 





माणेएवंवदेव्ना असुगेतिवा शआराउसोतिवाञ्माउरुतातिवा सावकोतिनाडपाखगातिवाधन्मिएति 
वाधम्मिपिएतिवा एयप्मगारंमासं अरसावल्नंजाव च्रभूतोवघातिख्र्िवंख भासेज्जासेभिक्खम्वार 
दरत्योश्चामंतेमाखे आआमंतितेय्पडिसुणम। शोणेरवं वदेन्नादोक्ेतिवा गोल्लेतिवादरत्थिगमेखं रेत 
व् सेभिक्व.वारे इत्थियं्ामंतेमाे्रामंतिण्य चअपडिर्हुणेमाणोएवंबव दैच्नाश्राउसोतिवाभगणे 





भाषा 
अरोघामिक अद्योधमभरिय एयग्यगारंरहवौभाषा असावद्यसावद्यरहित जावभूतोपवातिनौभाषा अालोचौचारितियोभाये दिवे 
स्तरीठद्िशौ जिमनमापियेतेकद्ेटे तेसाघुचारियोकारशि ऊपनेस््रौने'वोलावे तेस्त्रौनसांभलेतो एहवौभापादरःनवोकज्ञे तेक्ेे 
होलीतिवादोलीगोलौरषली कुपन्नौषटदारीष्ठानौ चोरटीचारिका मायाबिनौखषावादिनी रचवीतु'रे जिख्िकारणिबोलावी 
बोतेनही तादरामातापिता पुणणवां एडनीसावद्यभाषा अनयेनोडेतजाणीनवोले सिवेजिमगोलेतिमकहेरटेतेसाधुचारित्ियो 
स्त्रीने'नोलावता तेकदाचिनवोलेतो ए्डवोभाषाद्वोक्ते अदोभायुद्प्रति सद्ोयायुष््रति यदोवदिनभगवती खाविकाडपासिका 


भार्सिकेधसप्रिये एतलमकारण्डवीभापषा असपवद्य सम्‌ तोपघातिनौ भाषे इसमाषासमितिराखे डिवेजेभाषानवोलिकीतेकरहे तेसा 





दोपिकाटीका। ५ | 
सुक्र तिवा खायुष्प्रन्तितिवा तथाखावकधमे प्रियदत्यादिकां भाषांभापेत्लस्त्रियसधि सत्यस्टरूत्रदयमा सेभिक्ख.या९ दूत्यौद्यामं | 
। 
॥ 





तेमाशे्यामं तिते्प्ड णमा योनो एवंवदेव्ना खोलेतिवागोलेतिवा इयिगमेणणेतव्वं सेभक्खि. वारद्वयं चामंतेलाणेखा 
मंतिएयच्य्पाडख्णमारो एववदेज्ना आखसोत्तिवा भगिणोतिवा भगवतोतिवा स्ाविगेतिवा उवासिएतिवा धम्बिएतिवाधम्य् 





शलंगाचायेसत टीका ौ 
अरसुकद्तिवा यायुष्यन्नितिवा च्ायुष््ंतदतिबा तथाखावकधम्म प्रियेत्य वमादिकां भाषांभापतेति एकंस्ियमधिल्त्य सटूत्रदयमपि , 


तिवाभगवतौतिवाक्लाषिगेतिवाउवा सिरतिवाधम्मिएतिवाधम्मपिए तिवारतप्मगार॑मासंच्रसाबल्नं 
जावचभिकखभासेज्नासेभिक्ख, वार णोएवंवदेज्नाणभोदेवेतिवा गच्जदेवेतिवाविल्नुदेवेतिवापवुङ 
` देवेतिवातिवुद्ृदेवेतिवाप्रडडवासं मावापड खिष्मज्ज रवा सस्छ॑मावाणिप्यज्नडविभायडवारयसणो 


सावाविभाच्डद्डवा सुरिण्मएवार सोवारायाजवडमावा णोर्तप्पगारमा संमासेज्नापसवंसे 
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धश्सनयोते नरभ॑देवेनेमान्ता गने" देवगलितने' तेकीजन्ीदेव वृढो्देवनवटोद्धेव वलीषडोमयवाममडो एतनेमेचवरसो श्रयवामन 

















रसो स्'कहताधान्य नीपजोगववामनीपनो सातिविद्ायो अववामविदावो ख्टवेऊगोत्रयवामरुगो पराजाजोप्ने अयदा 
' परानामनीपसेा ए हवीभाषाखावद् प्रन्नावंतनमापे कारशिपने लिमवोनेतिमकेदे तेखाषचारिवियो आकागने"देवनके , 
` परःंतच् व्योमविदायः नभयाक्राय थयवागु्यातुचरितयच दां विचरे" तिशिकारगि गु्यानृचगि्तिए्वोकरं मेने^देवनकष्े, 
विँतसं खष्धितकरतांसंस्र्व्यो ययवानिवेएकडतापद्यो नेकोगापयोद पुगमेषकद्ियि ययउट्ेकदतां वठोगलाटककर्तां मेघाश्ल्यादटि 





दीपिकाटीका 

भतिएतिवा एतपगार्टभासं सस्ावव्न'जावच्रभिकंखभायेव्ना ड गसंमेभिक्छ वा रनोएवंवदेज्जा गमो देवेत्िवागच्नदेवेतिवाविव्जुदेेति 
वायवहटूुदेवेतिवःपडडवा सं मावाप डउनि पव्नडवावा रुमा वानिष्यञजड विभावखरचगणीमावाविभावटटखवन्श्रिण्मावास्मैवारायाख्यो 
भरावागोएतद्रग्मगारभासंमसेउजापन्ववंसेभिक्ख वार्रंतल्िक्खं तिवागुन्फ-गुचरण्तिवासमुच्छिणएद्‌वानिवण्दृवाप एषं वदेचलवावुष्टेव 
लादगेत्ति एयखनलतस्भिक्ड स्मसामग्गियं चउव्यन्फरय गस्प्रपटमो उद्‌ सभिक्तरवंभृतां अमंवतभायांनवदत्तद्यया नभोद्देवद्रतिवागरनें 


तिदेवष्तिवा विद्यदट्‌ बःप्रटोदरेवः निरशोदेवः एवंपतवुवपमावानिष्पद्यतांसण्छमेतिवा विभातुरननामेतिवा उदेतुद्धरयोमाबाजय 
दसौरनामावाद््येवं प्रनारादेवादिकांभार्पांनभा पेतक्तारणजातेतु अन्नावानसयतभापवाश्रंतरिच भित्यादिकयामापेव एतन्तस्ं 





शिलंगाचावरुत टीका 
प्रतिषेषविधिन्वांनेवसिति पुनरप्यभाषयोयामाद चेद्ल्यादिरुभिन्तुरोवंभता मसयतमाषांनवदेत्तद्यानमोददेवद्तिदागजंति देवद्ूति 


वातवाविद्‌ द्वः म्रटोदेवःनिरटधेदेवः एवं पततुर्ैरपमावानिष्यद्य तांखुखंमेतिवा विभातुरजनीनेतिवा उदे त्र्येपमावा जयत्वसौरा । 





भिच्च्‌.वार अतलिक्खं तिव।गुञ्छाणु चरिएतिवाखसुच्छछिणद्रवाणिवद्रएवा प्रडएवदेच्नवावुटवलाहभे 
चिएयंखलुतस्सभिक्ल स्वाशसामग्गियं चतुय ख प्रथमः सेभिक्ख.वाशजहावेगद्‌ वाद" ख्वाद्‌'पासेव्नात 
हाविताद्णोरवंवदेच्नातंनहाग डो गंहोतिवादु्रीर्‌ तिवाजावममेदिणित्तिवाहत्यच्छिरखत्य च्छ 
स्प तिवारएवंपाद्णदकखडदाजयावस्प तदृप्यगायणए्यप्य गाराह्धिमासाह्िमतियाद तियाङुप्म तिम 





भापा 
मेवमामामवीनानेद्धे तेकदिवापरमेवने'देवद्रमनकटिवो खागिलाजेयब्दतेसावद्यनाकारण मीसर्मयापिनवोशिएवंसखल०एनेपर् | 


कन्लोतेखाघ्रसाध्वीनो समग्रपणोसंपणणावनाग्िवो दूतिचीमाचारागेदितौयचुतस्कंघे चतर्वीष्ययनस्यम्यमोट्‌ यकःदिवेवीनोचट्‌ सौ , 
प्रारं भिये पडिलेखद से बोलिवायोग्य अयोग्यविगेयक्च्या इडां ुयतिद्ेजनो स्ङ्ूपक डके तेखाघचारित्रियो यद्यपिएकरूपणएदवा 
देखेतोपुगातेने' इमनक्े तेकोणकद्ेद्े गंडीतिवाजेंने" गंडरोगवियेषद्द्रतेगंडी जेहनापगद"टिका्णाड्ष्र' तेग॑ङीति दने 
विखिरोगनेनासिनवोलावे तयाकुटीने कटोनक्रहे जावयब्दमाहि पारलिघूताध्ययनमाटिषगाव्याधिनावियेपकलहयाद्ध तेहने रेड 
ममे षणीकन््यो्रे एतदेजावमालिते तेसोगिवानाचिवा तेहनेतेरेनामिसाषनजं ममेदग्पीममेष्दयो तेहनेपरमेदियोद्‌मन करे 
¦ तवालंहनोदावक्छेद्योडद्‌ तेने ट टोनकद्धे जंहनामगच्छ्या्द' वेडने पांयुलोनक्डे मोटच्छिन्रने' छिन्योध्गकद्े किंवडना 
¦ चेवलीच्नेराेहवामकार तेवीभायाद वेलाव्याद्ध'ता मतव्यकोपेरौ सवं तेने तेचवौ कोधद्ेत॒मायाद्रं सा्ुवोलावेनरल च्यते | 
"इने कारयिपरूपनेवोलाव्येा जोद्धयेतोलिमनोलावे तिसक्ेकधेतेसासुयद्यपि गंडीममुख्व्याधिग्रस तया द्टिस्तादक देचेतेपुष्यते 
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दौपिकाटौका - 
भिक्त ;सामग्य च यैस सापाजाताध्ययनसख प्रथमोद शकमप्रदीपिजा म्यमोद्‌ शकेवाच्यावाच्यवाचय विरे षोभिहितः दितीयेपिसएव 


ेषभूतोभिधौयते इत्यनेनंसवंघेनाया तस्यास्योद शकस्यादिष्ठल सेभिक् तार जद्ावेगद्याद्र खूबाद्‌"पाचेच्ना तदाविताद्रनो एवंव 
देच्नातंजदागंडी गंङीतिवा जावम्धमेष्ठसपं न्तिवा 'लयदिन्न दखच्छिन्रन्तिवा प्वंपादनककन्ाश्चोट्राजेवावन्ं तचप्मगाराण्यष्य 
| गासािवूतिचार कष्य तितेयावितदप्यगा यादं अभिकंष्ंनोभाचेच्ना सभिन्ुर्द्यपिएगद्याद्‌' तिकानि चिद्रूपा शिगं ङीपदकुष्यारी 
| नपश्ये त्तथापिएतानि स्नामग्ादं तद्दिरेषणविशिष्टानि नोच्धारयेत्‌ गंडमस्य सीतिगंडौ यदिवाखउच्छ,नगुरफ पादः सगंडीदत्येवं 
नव्यादनतेव्यःएवमषरव्याधिविशिष्टोनव्याहनत्तं व्योयाबन्धघ्ु बरीग्धत्रानवरतप्रन्नावी अयतयावताशब्देनधताष्ययनोक्ताव्याधिविथेान्न 










१५ [प्‌ 1} [य ठ ए पि न्‌ क र 
चाःएवंछिचदश्लपादनाशिका कर्मो छादरयःतया$न्येवतघाप्रकारः; काणकु'टादय'तद्ियेधणविशिशटाभिवौ मिभिसकता व्याधिवियेषाज्ञयाः 





शिलंगाचरयेकृतटीका 
जामावेत्य वंप्रकारा देवादिकाभाषांनभापेत कारणलातेतुप्रन्नावान्‌ संजतमभाषया अंतरिच्मित्यादिकयामापेत एतनस्यभिन्तोःसा 
| मग्रमिति चतुर्थसखप्रयमोष्र शकःरुमाप्तः उक्तःमरयसोद्‌ शकः साप्रतंदितीयःसमारभ्यते असख चायमभिरंवन्धः इहानन्तरोद्‌ शकेवा 
च्यावाच्यवाक्यविथेपो अभिहितस्तदिद्ापि सएवथेपभूतोअ्भिधौयत इत्यनेनसंवन्धे नाचा तखास्योद्‌ यकखादिष्तः चेषत्यादि सुभि 
चुपद्यपिएगदयाएत्ति कानिचितृरूपाणि गंडीपदवुष्यादीनि प्रश्वेत्तयाप्ये तानि खनामग्राहंतद्विगेष विथि्टानिनोच्वारयेदिति 
तद्येन्युदादरणोपदर्णनार्थः गंडीगरडमस्ा सीति गरीय दिबोच्छनगुलूफण्ादः खगर्डीत्येवं नव्या हन्तव्यः कुष्यपिनकुी तिच्यतहन्तेवयः 
एवमपरव्याधिविश्ि्टो नव्याचन्तये याबन्मधुनेरीति मश्वं सटूतानवरतप्रचरावीति यलचधूताध्यवनेव्याधिविेषाः प्रतिषादितासतदः 





पेच्चया्तरं यावदि्य्‌ कतं एवं छिश्रसतपादनासिका करन्नौँटादयस्तथान्येच तयाप्रकारा; काणकु"टादवस्तदिेषण विशिटाभिवषैम्मि 


रवातेयावितदप्मगाराणयप्मगाराह्हिभासाहिं अभिकंखणोभासेव्नासेभिक्ल.वाभिक्छ्‌. णौ वाजदा 
वेगद्वा्'रूवाद््‌ पासेज्नाताविताद्‌एववदेव्ना ओओयंसिचरोयं सोतिवातेयं सीव रवच्ंसोरनसंसौ ख 
भिरूवंर प्रडि्वंरेपासादियंरे दरिसणिच्नं द्रिसणोएतिवा जेवावख्‌ तहप्यगारार्यप्मगाराद्िं 
मासाव्‌ इयारणोकृप्म तिमाणवा तेयावितदप्मगारा णयप्मगारादधिमासादहिं अभिकंखमसे 


भाषा 
षहमाडिनेको दगुण तेरुयकर्ौवोलावे तेगुणको णके मोजस्वौदे खी सोजन्ही करौवोलावे तेजखी दे खीतेजस्वी करीवोलावे 


| 
| 





| व्चसीवादतांवचनकलाधिक ते दनेवषैस्ीकीवोलावे यशखीदेडेतोययस्वीकन्टीयोलावे यमिरूपपरतिकूम भाखाद्यदर्भनीव जेहवो 
देखे जेवलोमनेरो तेहवारु ण रुडितजाणे जंहवाभाषादवेल्याव्यामायुखकेापेनदौ तेहवौभ(पाई्‌विचा रीवोलावेणडवीमाप्राभाषे 


वधन य 








दौपिकाटीका 
एडक्ताकुप्पन्तिमानवाः तां खयाम्रकाराभिवौभ्भिरभिकांच्छ नोभापेतययाचभापेत्‌तयाष् सेभिक्ड.नारजद्ावेगद्याद्" सवाद्‌"पासे 


ज्नातखविताद्रं एव॑वदेच्जा ओयंसोमोयं सौ तिवा तेयं खीवा रअभिरवंर२ पडिरुषं रपासादीयंर दरिखुशिच्ज' दरिसणीएतिवाजेवावन्ने 
तदष्मगारा एयप्मगा रादिव दयाः नोङ्ृप्पत्तिमाण्वा तेयावित्तदष्यगासण्यप्मगाराद्दिं भाखार्हिखभिनंखमासंमाचेव्ना तच्प्गारं ¦ 





ससावन्न"जावभासेव्ना सेमिन्तय ्यपिगंडो परदादिव्याभियस्त पर्येत्‌ तयापितस्ययः कश्चिदिशि्ायु्याच्यो जक्तेजद्भत्यादिक खलस्य | 


सतिकारणेयददेतृकियवबत्‌ छष्णच श्युक्ञरं त गुणोह्टनवत्‌ गु खग्रादीमवेत्‌ सेभिक्डुवारजहावे तिचा दवाई्‌भासेन्ना तंजहावछा 
-------~- = -~------------~------------------~-------~-~-~--- > 
४२ 


` `` ~~~ = 


॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
1 








09 


44 





4 















१६८ च्रचाराङ्गसृल । 





श्ीलंगाचा्थ छतटीका 
+ ति [५ (१ ठेते = [त पि € 
। दक्ताउक्ताः कुप्॑तिमानवास्तां सथाप्रकारां सयाप्रकासयाभिवाभ्मि रभिकाच्यनोभापेतेति यथाचभापेतयारवेद्त्यादि सतभिच्लुचद्यपि 


गंडीपदानिव्याधिग्रसं प्यं त्तथापितस्य वःकश्िद्दिशिधोरुगश्रोनस्तेन इत्यादिकस्तनुदिगश्यसतिकार येवे दितिकेशववतृकप्णच्श्ुक्त 








| ज्नातदहष्पगारमासंअसावनज्जनावभासेन्नासेभिक्वुबाश्नद्ावैगतिवाद्र्‌ वाद पासेन्नातंनदहावपरा 
शिवाजावभवणगिहाणिवातहावितद्रः णोएवंवण्च्नातंजदहा खुकडदवा सद्र कडतिवासा दह कल्ला रंति 
वाकरशिन्नेद्वाएयष्यगारमासंसावन्जंनाधणोभासेच्नासेभिक्च्‌. वारेनहावेगद्र याद्‌ सूबा पासेच्ना 
तंजन्मवप्याखवानावगिदहाशिवातहावि ताद्‌ एववदेन्नातंजहा खार मकडतिवासावज्नकडेतिवापय 
| 
| 
| 











भाषा 
तेसाभुचारिल्नियो एच्वारूपनाविशेपदेखे तेके्ावष्माशिवा कतां नेतव्या तथातो रग खादैवरदत्यादि तोण्डकीसावनज्नभापान 


भातेतेकिमकद्ेरे खकडेतिवाएरूडाकोषधा तथाएकन्तेव्य साधुकल्याण गोभनद्शिकारणिकरणिन्जःएकरिवो एटवीसावष्नभापा 
साधुनवोल्ते एतल्ेएभावजाशिवो जेपदायंयारमिनी पनो्धदर. तेहनेद्मनकच्े एरूडोकीधो दखिवेजिमरएतलादेग्ठीकारणिऊपनेनिर 





वद्यभाषाद्‌'जिमभापेतिमकहेदे तेसाधुवप्रादिक यनेकारूपदेखेतोकायि दइ" ऊषपनेडमकस्तेयारःभकडतिवा ए्यारंमरूतद्धे एसायन्न 
छतद्धे एम्रयलरूतद्धेद्शिकरतां यारभघगोला गोद्धे सावल्नघगणोदह्धसोद्धे म्रयासघणोकौेषोच रएण्यदादिकप्रासाद्यदशथनौय यभिरूप 


रीपिकाटीका 
रिवाजावभवरूगिद्ारि वातहाविताश्ूनोएवंवदेच्ना तंजहार्कडदूवाखद्रकदेद. वासाडकला यं तिवाकरणिच्ज द्वाएवप्मगारभासं 
सावज्न'जावनोभासेज्नासभिन्तुयद्यप्य तानिरूपारिपण्येत्तद्ययावप्राःप्राकाराःवावद्ग, ष्टा ितथाय्यं तानिनेवंवदेनद्ययाख्कछतमेतत्‌खषट्‌, 
सतमेतत्‌ साधुशोभन॑कल्या गं एतत्कत्त व्यमेव तत्वं विधंभव दिधा नां इत्येव रकारं अन्यासपिभाषासधिकरणानुमोदनाननोभापेतपुनर्भा 


पणोयमाइसे भिक्ख वा ` जदावेगतियाद' रवाद्‌ ' पासेज्नातंजदहावप्माशिवाजाषगिडाणिवात हाविता इ 'वदेव्नातं जडा सारं भकड तिवा 
सावचञ्जकडतिवापयन्नशंड तिवापासादियंपासादिएतिवाद्रिसणौयं-अभिसवं २ ८डिस्वंर्‌एवष्रगार॑भासंखसावज्ज"जावभासेज्नास 
भिचुवेमरादिवंटद्पि तइ येननकिंचिदूनूचातुप्रयोजनेसुति एवंखयतभाषयानुवात्‌ तद्ययासद्ारभरूतमेतत्‌ सावद्यसतमेतच्‌ प्रयत्न 





शौलंगा चायेल्तत टीका 
द तु णो्हृनवत्‌ युणग्रारीभवेदिव्ययै; तथासेत्यादि सभिल्ुद्यप्ये तानि खूपाणिपश्येत्तद्ययावमराः भाकाराचायद्ग, हासि तथाप्य ता 
निनेवंवदेत्तद्यया खकतमेतङष्‌ र. तमेतव्पासु शोभनं कस्यायं एतत्कत्तेव्यमेवेतदेवं विधं भवद्िघानाभिल्येवं मकारासन्यासपि भाषास 
धिकरणाचमोदभान्नो नापेतेति पुनभौषणीयामाडइ खेदत्धादि सभि भरादिकंटद्टापि तदु शनन किंचितनुचातभयोजनेसत्यं व॑ संयत 
भापयात्र.यान्तद्यया मह्ारंभरसतसेतत्सावन्ज क्रतमेतन्तयाभरयल्लरतमेवदेवं म्रसादनीयादिका मापामसावद्यांभापेतेति एवमसनादिक 


तकडेतिवापासादिरतिवादरिसरीयंरे्रमिरूवंपडिर्वंएयप्मगारंभा सं अ सावच्जंजावमासेच््यसेमि , 
क्ख. वार््रलशंना४उवक्डडियंपेहाटतहावितणो एवंवदेज्नातंजहा खुकडेतिवासु दरुकडेतिवासाछ् कड 
तिवाकङ्ञाखेतिवाकरशिव्न तिवएणएवप्मगारभा संसावच्ज जावणोभासेन्नादेसिक्.वाश्चसखवष्ट्ड | 


वक्त डियंपेद्ाएएलंवदेज्नातंजहा्ारःभकडतिवासावच्जकडतिवापयत्तकडेतिवाभद्यंमद्‌ एन्तिवा ऊं र 
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आचाराङ्गसूल । ९६२ 








भाषा 
रूडोरीखे्धे इत्यादिनिरवद्यभापाभापे हिवेचादहरचाओ्ीखावद्यभाषानो विशेषके तेखाधुकिगि 
्टीग्ट्डस्थनेषरि खयनपानखादिमस्वा दिमखवक्ख"डियक हता नौ पाव्योदेगोद्‌मनवोले तेकिमख्कडेजाउारएसूडोकौघोखरूडोराध्यो 









रभलेकीधो ष्णाटस्षिपामिस्ये एसाभुकल्य(णथोभन खेवकारण इशिकारणिएकरिवो वलीनौपजाविवो एहवौखावद्यभाषानभापे | 
सिविलिमभापे तिमकष्टेडे तेखाधु्रशनादि आहारनीपजाग्योदेस्वी कारि दूमकनेतेकिमारःभकाडे तिवाद्खिसादहारकर्तांमारं 
भ्यो सावच्जकीघोग्रयासषयोकीघो तथारूडानेख्डोकह्े ऊसट'कडतां परकुषटवणैगं घस डित तेनेतिवोकद्े रसिरंकडतां सरस 


दीपिकाटीका 
छतमेतत्‌ण्लंप्राखादनीयादिकांभाषामसावद्यां भाषेतसेभिच्ड वा रअसगांबा ्उववखडियं पेहाएतद्ानि नो एवंवदेज्ना तजा रकडतिवा | 








खट वाड तिवा साकड तिवा कल्लाणेतिवा करि्ने तिवा एवप्मगारंमासं सावन्न'जावनोभासेन्ना सेभिक्ड.वा*यसयंवा४ख्य | 
क्ठडयंपेहाएएवंवदेन्नातंजदहासारंभकडे तिबाखावच्जनकडे तिवा पयन्तकड तिवा भद्यंभद्एत्तिवा ऊखट रसि मगुख'तदष्मगार . 


ॐ म [ख ^ ५ न ५ € ~ 9 
वाभासंयसावज्न जावभासेज्ना यशभमादिगतप्रतिषेधभिधि खत्रहयमपिखगमंनवर ऊसट तिखतृरुत वस॒ गन्धाद्‌ पतं सेनिक्ख.वार्‌म 


िलंगाचार्यैरत टीका । 
गतप्रतिपेधविधिद्धत्र इयमपिनेयमिति नवर्डघटक्ति उदूछतंवकं गन्धाय पेतसिति किंचसेदत्यादि सभिन्तुगं वाविकं परिदद्धकायं 





मेच्यनेतददे तद्यथा स्थ.लोयंममेडरोयं तयाटत्तस्तथावध्यवडहनयोग्योवा एवंयचनयोग्यः देवतादेःपातनयोग्योषैत्य वमादिकामन्याम 


सट'ररसियंरेमणुस्ए रत हष्मगारं भासं न्रसावचन्न जावभासेल्ना सेभिक्खुवारमणुस वागोणंवामदहिसं 
वासिगंवापख्ुवापक्छि'वासरोसिवंवानलयरःवासेत्त परिवृटकायं पेहाएणो वंवदेच्नाथु्ञेतिवापमे 
तिल्तेतिवावट्ेतिवावउमोतिवा पादिमेतिवाण्यप्पगारंभासंसावज्ललावणोभासेज्नासेभिक्छुवाश्मण्‌ 
स्ंबाजावजलयरःवा सेत्त परिवृढकायंपेहाएणएववदैज्ना परिनृटकाएतिवा उवचित्तकायेतिवाचन्त 





भाषा 
नेसरसकद्े मनोन्ननेसनोन्नकद्े एडवीभाषाभाषतांसावद्यकादैः न लागेहिवेभाषाईजनो विशेषदेस्ढाडके तेसाघुमनुष्य तथागो णक 
इतादटषभमद्िषप्रसिद्ध खगपद्ुपंख्ठियो सरीखपगोधाप्रमुखनीव तथाजनलचर मत्यक्च्छपादिक एतलाजीवविध्रेयकायादूसखयलमाता । 


| 
| 
| 
| 


देष्बीदमनकदे तेकिम एमह्हिषस्टगादिक स्थलजाडोहह मो वटवत॒ चाकारदौ वेधे वध्यवधिवायोग्यपा द्‌ तेस्यिपाखिवायोग्वह्भ्ोएडवी | 
सावज्जनभापानभाषे दिवेलिमभापेतिसवद्ष्टे तेखापुमनुव्यसदिपष्त्यादि पर्नव्तजौवविशेषदेखौकारयि ऊपनेदमकद्ेएसतुव्य । 





मद्िपादिकपरिदद् कायस्थलशरीर तथाउपचितकाय युषटशरीरसंघययणएडनादटचस्ि तयारुचनेशरीरि सांसशोशितवणो | 

दीपिकाटीका # 
सुष् वागोणंवानिगवापंवापक्ति' वासरो छिवंवाजलवरंयाेतंपरिवृढकारयपे हा एनोएवंवदेल्ना सुदं तिवापमतिलेतिवायटटेतिवावन्छर | 
तिवाएयपमारभासंखावच्ज जावणोमाचेच्नासभिन्तुगं वादि कंपरिरद्धकायंमेच्च नेतददेत्त्ययाख्व लोचंममेड्रोवं तयार तवध्योवदन | 
योग्यो बाएद॑पन्वनयोग्यःदेवतादेःपातनयोग्योवाडइल्ये वमादिका अन्याय वं मरकासाखावद्याभाषाणोनापेतमापयनिभिमाचरेभिक्छ, । 
वारसम्ुख बाजावजलयरंवासेतंप सिव्‌ टकायंपेा ए एववदेच्नापरिवृढका एनदहाउवचितकाएवितिवापरेसंवयरेतिवाचितमखसो णिए ¦ 


॥ तिवाच्छवडिपुलः ददि एतिदा ए्वप्यगारंभासं चस्तावज्न"जाव भःसेव्नाखभिन्ुमैवादिकंपरिरदकायंमे च्छं वं बदेत्तद्ययापरिद द्रकायोयसि । 
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१५७० - च्राचााङ्गसुन । 





1 ९ [र] 
शिलगाचाय सतरःकौ 







येव॑मकारां खावद्यांमापषां नोभापेतिति भापगविधिमाद सेद्रत्यादि सभिक्तगेवादिकरं परिगद्धकायं प्रच्यंवंवदेन्तद्यया परिरद्वकायो 
सुगममिति तयासेदत्यादि सभिच्वविरूपरूया नानाभ्रका यागाः चमीच्यनतददेन्तद्यवा स्ेदनयोग्याएतागाव दोदमका 


लौवावन्तते तयादस्योद्मनयोग्योय गोरखकः कलत्वोटकः एववाडनयोग्योरययोग्योवेत्येवं म्रकासंसावद्याभापतेति सतिकारगेभाप; 





मंससोणिएतिवावङ् पडिपु खद्रदिएतिवा णवप्मगारंभासं च्रखावज्न जावभासेव्नासेभिक्व.वाविरूव 
स्वाञ्च गाच्चोपेहार्णेणवंवदटेव्नातंनहागायोदोन्कातिवा ,दम्माद्रवागोर हातिवावाद्िसातिवारह 
जोग्मातिवाएयप्पगार भासं सावज्न नाव णोभासेज्नासेभिक्ख.वारेविर्ूवरूवास्रोगाग्रोपेहारएवंवदे 
ञ्ज तंजदाजुवंगवेतिवाघेणूतिवारसवतोवा हस्सेतिवामज्ङ्चरतिवाम व्वएतिवास वाह णेतिवाए्वप्म 
| भापा ॥ 
टीरेष्टे एनद्‌. द्वियवद्धप्रतिपृगीपूरा इत्याटिप्ंयुणवििटनिरवव्नजाणीभापाभापे नेखाधुनानाप्रकारगायोकडतां टपभगारई 


देग्डी दमनके एगादटोच्छाग्मो दुडिवायोग्बदधे इव डांएचनोदुडिवानोकालवत्त तयाएगोरकदताकष्ोडोदम्मो दमिवावोगयकेवा 
छिमाएवलटमोटावाह्धिवायोग्वरुढलुम्मा एटयभरविजोतरिवायोग्यदे दूत्यादिएडवीी सावव्नभापानभापे दिवेलिमभापेतिमकन्हेदधे 





2 


साघु नाना प्रकारगोजातिदे लो चेबोलितोद्रमवोचे कवं गविन्तिवा एदुवातस्णोरपभटे एषेत्॒रसद्षगाटूषनो देणारे रुख ,, 
लड डोप एमखव्वए्‌ मोटो पभ्धे सवदहगोकडतां भारङपाडवासखमयद्ं इत्यादि खावन्नरडितमापाला णीमापेष्हिवेवनस्पती्मा 
खौमापानौविधिकचछे तेशाधरुचारितियो चद्याननेग्रथवापव्वेतनेषिपेञ्यवावननेविपे जदेमोटाटच्च भंव्निंवप्रलायाटिकदेखीएवं । 








दौपिकाटीना 
त्यादिग्गमंसेभिक्ड वा > विष्छवङूवायोगाच्नो पेदप्टनोएवं वदेव्नातंनहागमोरोष्फातिवादम्याद"तिवागोर्टाति वावा हहिमाति वार 


॥ 
॥ 


=+ = 


जोग्गात्तिवाएयप्यगार॑सावव्न"जावनोभाचेन्नासस्त्तिविरूपरूपानागाःखमौच् न तहदेत्तद्ययाद्ोडनयवोग्वाएतानियावःगोदोष्हन कालो 
बावततेतवादय्योद्मनयोग्योचंगोहरकःकल डउोदटकःएवं बाडनयोम्योरथयोग्योवादत्येवं प्रक्ाराखावद्याभापां नोमापषेतखतिकारणेभाष 
, गाविधिमा हसेभिक्वा २ विरूवरूवाश्रोगाश्रोपेडाएणएवं वद्ेव्नातं जाल गवं गवेतिवाधेगातिवारखवतीवामच्हएति बासंवाष्टणे तिवाएय 
। प्पगारमासखचसावव्ननाव अमिकखभासेव्नासभिच्तुनपैनाप्रकारागाः म च्यप्रयोजनेखति एवत्र यात्तयाज्‌ गं गवेन्तिदुवायनौघेनुरिति 


| वारख्वतीतिवातयारमदवयाएवखूवहन दत्य व॒प्रकारामखावद्यामापांभाषे त सेभिक्लुवा रत द्हेवगं ठसुज्नायाद्‌' पव्वयादू वफाणिवार्त ' 


| 





शओीलंगाचाय सतटीकां 
विधिसाख सेदत्यादि सभित्तनीनाप्रक्ायगाः मेच्यप्रयोलनेखत्येवं ब्रयात्तदययया ज्तवंगवेत्ति युवायंगौ; षेनुरितिवा रसवतौतिवा 
तयासडव्ववाएवं खंबडनइत्येवं प्रकारामखावद्यां भाषाभाषतेति किचसेदत्यादि सभिच्त॒ख्द्यानादिक गत्वामनतोटच्ान्‌ मरच्यनेदं 





गार्भासंच्रसावच्जंनावच्मिकंखमभासेच्ना सेभिक्च्‌, वार तद्धैवगंतुसुल्नाणाट्‌'पव्वेच!द वणाणिवास्‌ 
क्खायद्रल्वपेहाए्णो एवं वदेच्नातंनदहापासाय जोग्गातिवातोरणनीोग्गातिवागिहनोग्गातिवाप्रलिह 
नोग्गातिवाच्स्गलणावाउद्गदोखिप्रीटसंग वेर णं गलेकु्लिवजं तल णालिरांडौ खासणसयण्ज।ण 
उवस्स्तनोग्गाद्र वाण्यम्मगारंभ(संमासणोभासेज्नासेभिक्खुवा तद्धेवगं ठ खज्जाणा्र पव्ववाखिविणाणि 


द =-= ~ 9) 


+~ 


[6 ~ अका 9 म ८ 
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त्त लं १६ 


अचाराङ्सुल । ९७१ 
| 
। 
| 


 ‰ 








अका 0 
माया 
दमनो ते्रागलिकद्ेे ण्ट प्रासाटयोग्यङ्े एणेरचचिद्रप्रासादनीपजे अयवातोरणयोग्य एदनातोरणरूडाडद तयाएरच्च 









नावायोग्य एहयकीवेडी नोपने त थापौटनोपजेच॑गवेर च॑गेसीयोग्य तथानं गलकतांहलततयोग्य कुलिकाकरसणीनो उपगरणाविशेष 
जेस्यु करसणणडे यंत्रयोग्यलदटरौकदरतांलाठौ हायदहयियारविश्रेष नाभिगाडतानी तद्योखतवागडि उपगरयाविशेष तयाय्मासन 
यनयोग्य खयवाएरच्तउमचवयोग्य एडवी सावज्जसपापभापानभापे जदमणौसनमाहि टन्तच्छ दिवानोभाव यावेतोदमकद्े एम 
कारयोग तेभी एहवीभापाद्‌" नवोलिगो ख्विजिमगोलेतिमकेरे तेखाधुखद्यानपव्यैतवनविपे जदनानामकारमोटारक्षदेखीका 





| षटीपिकाटीका 1 


क्डामदल्पेहाएनो एवं वदेन्ना पारायजोग्यातिवा तोरणजोम्गातिवा फलि हाजोग्गात्तिवा अम्गलानावाउद्गरोशिपौढखं गनं गले 
कुजं तलद्धीनाविगंडौ आसणसयनाशञवद्वजोग्गा द्वा एवप्म गारंभारुंजावनोभासेन्ना सखभिन्तुरुद्यानादिकंगत्वा मखतोटचान्‌ 
(य्‌ > ७ [गत्‌ दिकां > ट नोभायेत ~ सेभिक्ख = $ वं तुसुज्ना 
प्रच्यनेवंवदेत्तद्यथा मरासादादियोग्या अमौटच्ताद्त्येवम सावद्यांभाषां नोभापेतयनतुवदेत्तयाद् -चा२ तदहंवग तुसुज्ज 





गणा इ'प्याश्िविणाणिय सक्छामहलपेहा एप्वं वदेव्नातं न्ना जातिसंतातिवादीवट्रातिवा सहालयातिवापयाखालातिबापासादौ 


| शिलंगाचायरूत टीका 

बदेत्तद्यथा मासादादियोग्या चमी चाइत्येनमादिका सावद्यांभाषां नोभापेतेति यन्तुवदेत्तदाह चेद्रत्यादि खभिचुस्तयेवोद्यानादिकं 
यर्क्छामल्लापेहयए रवंवदेव्ना्तनष्हा जातिमंतातिबादौह ष्रटातिबामहालयातिवापयासाला 
तिवाविडिमसालादूवापासादौयातिवाष्ट्यप्मगारंभासंग्रसावज्न जावच्रभिकंखभासेव्नासेभिक्व,. 
वारेवहृसंभूतावणफलापेहाणए तहावितेणोणवंवदेन्नातंजहापङ्ातिवापातक्खच्नातिवावेलोविगाति 
वा टालातित्तावेहियातिवाणयष्यगार भासं सावज्न जाव णोभासेऽजासेभिक्ल, वार्वहसंमृतफलाचं 





भाषा 
सग्िकपनेवोलिवानो विधिकेडे वेकिमणएटश्चनातिमंत रूडीजातिनच्छेदीषैलां वादे वादृलेभाकारिदधेमदालयाकडतांमोटादेपया 
। सालाकदतां भनेकशाख्ाप्रशाखादिक ण्डयको नौकलौक्टे एटचविडिमसालाकडतां एकविचालेखलतेहयकी चि "दिसिद््या 
सिगाख्ठानौसरे तेविडिम क्षयि एहवाडे तव्ादर्गनौयरीसता संद यकारङे एदनीमखावच्त्रमापाविन्रारीखाधुवोले वदीभापाति 
येषकच्ेद नसाधुषधसंभूतकहतां घणो नौपनावनफलददे ठीतोपुण द्रमनकद्धे पदाद्रवा एफलपाकातयापावश्ठन्नाद्‌' वाकहता†पा 





। चिषालौखाद्‌वायोग्य तथावेलोद वाद" कनतां वेलोचितद्िवडांपतोडवायोग्य इहासाघोएकाल कां खमेन खी तवाटालाद्‌'वाकदतां 
¦ कृंसलाद्ं इसिषकाररिदहिवाद्‌"कदहता दिधाकरगयोग्सोलीने दिखंड कौलेएहवाद्े णएडवीसावज्नभाषासाघ्रु नभापे च्विलिमवो | 


॥ 

दौपिकाटौका 
यातिवा४ एयप्यगारभासं असा व््ज॑जाव भिव खभासेच्ना रुभिच्ुसतयैवोद्यानादिकांगतेवं वदेत्तद्यया जातिमंतःखुजातयद्त्येव 
मादिक्रांमापामसावद्यासंयतणएवभापेत सेभिक्.व।रव्धसमूतन णफलामे हा एत्ाविनोएवंवदेच्नातंजद्धापकरात्तिवामोयन्नवन्ना तिवत 
लोतियातिवावाद्भ.वावेदाद्‌ वा पेदहातिवा एवप्यगारंभासं सावच्नं नोभासेव्नाखभिच्ुः संभ तानिटचतफलानिमरच्यनेवं वदेत्तद्यया 





.--. 


| एतानिफलानिपक्तानि पाकम्रापतानितयापाकष्ाद्यानि वृद्धास्यीनिगत्ता प्रेमकोद्रवपलःलादिना विपच्यभक् योग्यानि तयावेलो । 
। चितानिपाकातिशययणकालोचितानि अतःपरकालनचियरतिटान्लानि भद्ास्ीनि कोमलानि तया घीकानिपेभीसंवादनेन 
४४ र 








ई १1 
हि १७९ प्राचाराङ्गसूल । - 
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इत्ये वमादिकाफलगतां सावद्यांभापांनोमापेत यद्भिधानीयंतदाष सेभिक्छ. वार्‌ बधसंमूतफला अरवा 
एएवंवदेज्नातंजद्ाचरसयडात्तिवावद्धरिए्न्तिसफलःतिवावद्धसंभुयातिवामूतरूवातिवाएचष्मगारंभासयसावच्न'जावभारेव्नासमिन्त 
। # 1 





शीलंगाचायैरुतटीका 1 
=> + + ४ [करवत [| (प , ठि 
गलेवंवदेत्तद्यया जातिमन्तः खजातवदृल्येवमादिकां मापामसावद्यांखयतएवभापेतिति किंच सेदल्यादि रुभिनुःखमूतानि रनफनरा 





फयोग्यानौति तथावेलोचितानि पाककालोचितानि अतपर कालंनविपदन्तीत्यर्थ; टायान्यवग्हर(स्ीनि कोमलानीति यडुक्त'भय 
¦ तितवाद धिक्ानीतिः पेशीरंवादनेन देधीभावकारणयोग्यानिवेति णवंमादिकामापां फल्गतांसावद्यानोभापेत चटभिधानीयंतदा 


} 


| 
| 
निभे च्नैवं बदेत्तद्यया एतानिफलानिपक्रानि पाकपराप्तानि तथापाकाद्यानि वद्स्य निगत्ती मरचेपकोद्रवपलालादिनाविपच्यभच | 





वापेहाएणवंदेव्नातंनहाञ्चसंघडातिवावज् छिव्वष्टिम फलातिवावह् संभूयतिवाभूतरूवातिवाणयप् 
गारभासंत्रसावन्नंनावभासेच्नासेभिक्व.वाश्वहूसंमूया चोग्रोसन्ौ चोपा एतहाविताच्रो णोणवंव 
देव्नातंनहा पक्ताद्रवानोलियातिबच्छीदवालाद्रमादवा भच्निमादवा बड़ खलञ्नाद्रवा एवप्मगारं 
भासंसावन्न'जावणोभासेच्नसेभिक्व.वा९ बसंभूया चोश्रोसहौच्रोपेदाएतहावि एवं बदेच्नातंनहा 






मापा 
ले तिमकलेे तेसाधुवनफलदेखीनेवोल्यो जोहयेतोद्रमगोले तेकिमणएटतच्तमखं यडाकडतां यतिमारेकरी फलनिर्वाडी सकतानयौ 
एतावताफलपालकादटे रसिद्ध'करीभारीड्छया तिणिशाग्बानमीवेवडीय्दधे दइथिकारणिससंयडीकह्ेपरःफलपाकादूमनकद्ेवडनि 
| वडिमफला डना फलणोनीवद्यादीसेषे तथाव्डसंभूताकहतां वणोनीयनातयाभूतरूप दूमन्हतां करं यलाफलदे परवेहिवाद्‌' | 
| दमनके असावज्जनभापाभापे इहां राकहतां चास्रनाटच्तकद्या तेप्रधानपगामाटिक्द्यया तिमवीजापुणनािवा सषलेसाव 
| व्नमाघाटालिवी वलौभापाविशेषकचेे तेसाधुषणोनीपनी श्मौपधीदेग्ठी दूमखावन्नभाानभापे एयौपधीच्वारिगीलि भरति 
पाकी नीलीकेच्छवीकहतां छवचिसंतसट्‌ रलाद्माकडतं ज्ञणिबायोग्बभज्निमाकडतां पचिवायोग्य वदधखडल्नाकदतांपुद्ध' कोला | 


करणयोग्यदधे एडवी सावज्नमाषालाणीसाधुनभाये जिमभापेतिमकडेष्टे तेसाभुयोपघी खनिष्यन्बदेष्ठीदमकहे ए्नौपधीरूटा | 


॥ 
॥ 





। 


~ 


1 दौपिकारीका 
वेसंभूतःफलान्‌ अन््ानूप्रेच्यएवं वदेत्‌ तद्यया्खमयां श्यतिभारेगनगन्‌ वति फलानिधारयितुः एतेनभत्तायेउक्ताः तथाक्नि | 
वत्ति तफलावद्धनि निवेत्ति तानिफलानिये पुतेतया एतेनपाजाद्यर्यञ्क्तः तयावङ्धसंभूता ब्धनिसंभूतानिपाकातिशयतः ग्रदणका 
लोचितानिफलानि चे पुतेतया अनेनवेलोचितायैखक्तः भूतरूपाभृतानिरूपागि अवद्धास्ीनिकोमलरूपाणियेषु ते तथा अनेनवे 
लोचितायेचक्नः भूतक्ूपाश्तानिरूपाणि अबद्धास्यीनि कोमलसूयारियेषु तेतया अनेनटालाद्ययः उपलकितःएवंभूताएते सास््ाः 
अन्तग्रहणं मधानोपलच्तं एवंभतामनवद्यां भाषेत सेभिक्छ.नार उड सभूया ्ओचोखहीग्रोपेदाएनोणएवं वदेव्ना पक्वाद्वानौलिवाद्रवा 
छगीड्ूवालायमादवाभन्निमाद्व वडखञिजिमाद्ूमा प्वप्मगारंभासंनावनोमाचेव्ना सभिदुवैङसंभूता चोपधीनिच्छनेतद्देत्तदय 
| चापक्ताःनौलाः छविमत्यःला दमालाजायोग्यावा भजिमापचनयोग्वावा वखन्नाव्धभच्या;थुकरणयोद्य एवा इत्येवंप्रकासांसावद्यां 
| भाषांनोभापेतवयाचभापेतदाइ जेभिक्छृबा रग्डसंभूवाच्नो चो सद चोपेदहा एएवंवदेव्ना तजद्ारूढातिवाचड्धसंभूयातिवायेसखातिवाऊ 


1 


॥ 





चिलंयाचावै बुतटीका 
र € ६4 [ऋ ३ [य ४ = 
(म 'ेदृत्यारि स्भिनुडसभतफलानास्वान्‌ मेच्चेवं वदेत्तद्यया चखनयीः अतिभारगनशक्ुबन्ति फलानिधारवितमित्यवः एतेनस 
ट, 





श ~ थ न ए. 








(4 4 
आचाराङ्गसुल । ९७२ 





्ार्थेखक्त; ययाब्धनिैमसितफला वह्निनि्ससित!निफलानियेषुतेतथा एतेनपाकखाद्यायेउक्तः तथावसंभूतावहनिसंभूतानिपा 
कातिथयतः ग्रहणकानोचितानिफलानि येगुतेतया अनेन वेलोचिताधै उकत्तवाभतरूपार्वशद्धास्यौनि कोमलफलरूपाछि 
चेष ते तथाभनेनटल।द्ययै उपलक्षितः एवंभूताएते अस्वा; चास्रग्रहणं मधानोपलतणमे व॑भूतासनवद्यांभापामापतेति किंच 
सेद्त्यादि सभिनुवैधसंभूता सौपधीवीच्छने तददेत्तद्यया पकानोलाचाद्रीः छविमत्यःलादमालाजा वोग्यारोपणयो 
ग्यावा तथाभव्निमाउन्ति यपवनयोग्याभंजनयोग्यावा वद्धग्ठजेव्डभच्या टयु ककरणयोग्य वेत्येवं रकारं खावद्यांभायांनोभापे 
तययाचभायेततदाह रेद्रत्यादि समिन्तुवैसंमता जरौपधी; म्रेचेतदनूयान्तद्यया रूटाइत्यादिकामसखावद्यांभा वांभाषेत चिंचयेद्‌ 


रह टातिवावह्ृसखंभूतातिवाधिरातिवाऊसटातिवा गम्भियातिवा परसूतातिवाससारातिवाण्यप्मगा 
रंअसावन्न'जावभासेज्नासेभिक्व. वार जहावेगद्र याद सद्र खणेच्नातहाविरएयाद्र' णोएवंवदेच्नातं 
जहास तिवारेएयप्पगारं सावल्न जावणोभासेज्ना तहावियाद््‌ एवं देव्नातंनहाखुसद्‌ खुसदटति 
वादुसद्‌ दुसट तिवा एयप्मगारं चसावच्न' नावमासेच्नाण्वंस्वादूकणडेतिवा गाद खभ्भिगंघेति 





भाषा 

पोएतलेनौपनोकदौ वद्धसंभूतघयीह्दैः स्विरहट एतचेकू' अलौयकोटलीऊखटरसिभरी ग्भितम्रस्ूतसखराथद् एतत््मकारएडवी 
भाषा्रसावद्यभापे हिवेशब्दयर्वागिभापाविरेपकदेडे ते खाघुचारितरियो एवाचनेकशब्दसांभले रूडापाङ्ातोपुणएहवौ सावच् 
भापानवोले.तेकिमएशन्दरूडोमां गलिंकनोकारण एवो रागमाणौनवोले अथवाशड्ःगन्द्‌ पाड्यो शब्दट्यमांगलिक्नोकारणणएडवो 
इं पञ्माणीनवोल्े एडवीसावच्जनभापाटाले ,हिवेलजिमगोले तिमकदहेरे तेखाएदवाशब्दसांभली इमभापे यथाख्ितरूडाशब्दनेरूढो 
पाड भाशन्दनेपाड्‌ खाद्‌ के परःरागदवेषविथेपिनकदे जेजेडवोतेहने तेचवोकदे एद्सावद्यभाषाजाणिवी रएंदूखिपरे रूपगंषर्‌ 
रसु फरिसट कालानौोलापौलाराताव रस परिख कालानौलापौलासताय उलाष्पं चवयेरुरमि_दुरभिगं पत्यककटु"कणाच चान्तमपुरणपन्चरखषररोदध-अालोचूखो ` 


दौपिकाटीका 


सटातिवागन्मियापद्धूतातिवाससारात्तिवाएयप्मगारअख 1वव्न"जावभासेव्नाखेभिनु्ेडसंभू तां यौ पधी -रच्यएततनरूयात्तवारूटादत्यो व 
मादिकामसावद्यां भापांभापेतेभिक्ठ वारजडावेग दूवार्‌ साद सुगोज्जातद्ाविताद् नोएंवदेज्ना तं जदहाखमदट्‌ तिवारंएयप्मगारं 
सावचव्नं जावनोभासेज्ना तद्वावियाद््वदेच्ना. तंजडाखसदं खद्‌ तिवाएयप्मगारखावलज्न'जावभारेन्ना सेभिचतुयेद्यप्ये तान्‌ शब्दान्‌ 
ष्टगुयात्‌ तथापिनेवंबदेत्तद्यया शोमनः शब्दः शेभनोवासां गलिकोवा इत्ययं नव्यान्तेव्य; विपरीतंत्वाद यथावख्ितशन्द प्रज्ञापना 





शिलंगाचाथैकत टीका 
त्यादि रुभिच्ुयैद्पयेतान्‌ शब्दान्‌ श्टगुवात्तयापि नेवंवदेत्तद्यया श्लोमनःशब्दोथोभनोवा मांगलिकोवेत्ययंन व्यात्तं वयः 
विपरीतंत्वाद सेदत्यादि चथयावख्यितशब्द प्रन्नापनाविप्ये एतदहदेत्तद्यया खसर्टंति शोभनश्द्योभनसमेव बरूयाद गोभनंतव 


वा९ रसाद्र तित्ताणिवा पफ्ासादिकक्वडाणिवा सेभिक्ड.वा९ वं ताकोहंचमाणंचसयं चलो चच 
णुबोयिशिाभारो निर व्भारो चअनुरियभासतौ विवेगमासौसमियातेसंजतेभासंभासेच्ना णय॑खलु 
तस्पभिक्ल.स्पवा९ सामग्गियं भासललायासम्बत्ता द तुथ ञ्रध्ययनं सेभिक्छ.वा९ असिक खे्नावत्य' 
एसिन्तएसेव्नं पुणवत्थ जाणेञजा तंनहानंगियंवाभंगियंवासाख्यवापोत्तय॑वा खोभियंवात्रूलकडंवात 
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१७४ चअचाराङ्गसुत्र । | 
मापा 

चौगटो दलृ्ोभारी ऊन्द्ोयीतलण्याठफरि एतनलाचिद्यजेवा चदुमवे तिद्ंववास्ितभायाद"के सागहं पपरिरे दिविस, 
पग्र हारकहवटेतेसापुको वचन? मूानवचनर्‌ मावावचनन्‌ लोभक्च न एच्यारेवचनयं तक्रा परिह रीनेचनुवि चिंत्यकडतांअरालो | 
चीविमासीनिष्टाकच्तां एकांतमायाभाये तवानिखम््रभा सीकता दिचिषरीनिरतामापामाये चलुरिवमासौकडतां ऊतावलपयो 
टालीखतेभितेमादिभमापे विवेकखडितमापे इणिपरेसं चतसाघ्माघाखमितिद् सभितोकतोभापामापे तेनिरवद्यभापीकदिये एय ॑ 
लु °एखलु रसेव क्चालंकारि तेभिक्खन्चारित्रिवो भिज्छ गीम दाखती तेह नोणपुरवेक् जे्ाचारकच्यो तेममग्रपणोजा शिवो एतनेने 
एभाणाखमितिनागी निरती भापायोले तिसंपृगोखाष्नाशिवो इमचीसुश्रमस्वामिजंयुप्रतेकच्ेे सर्वायैकडरतान्नानदशेनचारिव्तेये ` 
कारौ सदितस्रदाभाषासमिति सभितद्धंतो चलक्ररिने्" युणचीमगवन्तकन्हे खांमली दमक" ठम्ह इनिपरे चल्रकरिवो दधिची 
च्याचारगेद्दितीवुतस्छंमे चतर्याध्यचनेदितीवोदचक्सत्यरिखमातौ खमाप्तसिर्द्‌ चतर्वमध्यवनं दतिचीमहदक्तपागच्छ विदितरुदा ` 
चास्वत्ानांपं चीखाषुरलारनाचिष्ये ख पायचन्द्रेविदिते चीच्राचारांगदितीचचुतस्नषसन्धाववोधे चतु्ेमाषाष्वयनेसे गडि ! 
वेयचमो अध्ययनप्रारभिचेष्छे चौवेच्रध्यचनिमापासमितिकदी तिगिभाषासमितिद्र"कसरी चारितियो एपणाखनितिपाले द.हांवस्तर ; 
नीएपगाकद्धियेे लिशिपरिदर.चारिवियोष्टशतोवग्ल्ये च्द्धभातांपरि ददे तेवस््ययाध्यवननाते ˆ उद्‌ शाजायिवा मदिलेख 
दं सेवश्वनेवानी विधिकदि स्ये वीनेचट्‌ से वम्नरपद्िरिवानीविधि एतलेणां चमोच्चध्ययन ल्द पट््लिोच्टृखो वस्घःवणाध्ययननोकद्धेे 
तिसाघुचारितियो अभिकचेच्नाकडतां्वांडे किस्योवस्तरगवेपिवा तेएदवावस््रजेजारे तेकेदवार् गिर्वंगाकडतां जेजंगजौवचद्रा दिके 
नीऊनयकी नीपनो भगि्नानाप्रकारविकर्लंद्धिव तेडनीलालयकी नीपनोसागवंवाकहतां खिखनावाक्तयकी नीपनोयन्तं वाक 
ताताडपत्रादिकयकी नीपनोखोसि्वति कडर्ताकर्पीसवकौ नीपनोद्धलकडतिकडतां 'अर्कादिद्रूल्ववकी निष्पन्रतयाग्रकार तिवो | 














दौपिकाटका 
विपयेरतद्रदेत्तद्यया खसख्ड्‌ योभन गब्द्‌' थोभनमेवनरूयात्‌ अगोभनंचयोभनमिति एवंखूवाद्र" कग तिवागंधाद्^ खभिग॑धेतिवार्‌ रसा , 
द्‌"तित्तातिवा फासाद्रकक्डायिवा गमं सेभिक्छ.वाकता को हंचमाणंचमाचं चलोभं च अगुवीद्ूशि्ाभारी अलुरियभासीविकेग 
भाखौखसिवा तेसंजनेमासेभारेन्ना पं खलुतस््भिक्छ चवा खामग्गिटंमासनाचास्मत्ता सभिनुःकोधादिकंवात्वा एवं मूतोमवेत्त 
द्रया अतुविरचित्यनिद्टामापो निशम्म्रमापौ उचितमापो विवेकभाषी भाषारुमिन्य्‌ पेतो मापांभायेत एतन्तखभिन्नोः सामग्रमिति 
दत्‌ खरतरगच्छे यीलिनखधि विरचितायां चीच्राचासंगम्रदीपिकायां च्॒ैमाषाजाताध्ययनं समाप्तः चतर्याध्चयनानन्तर ' 
पद्चमखमारम्यति इ-उानन्तयाध्यवने भाभाखभनितिः प्रतिपादिता तद्नन्तरण्णग्णा सुमितिमवतीति भावस्वगताप्रतिपाद्यतते इ4यने 
नसदंठेनाचातस् व्रं प्णाध्ययनस्य इ्टगार्याधिक्रारमादइ तत्रप्रवमोद यके वस्ग्रहणणविधि; प्रतिपादितः हितीयेठधर्वि ` 
धिःमाम्रतंद्वातुम सेभस्ूबलितादटिरुणोपेतं दलखच्रारयौ्ं तत्रेदं चेभिक्छ.वार अभिकंडेव्जावल्यं एरित्तरएयेवंपुवल्यं नाये 
व्नातंजदा जंमिर्यंजमरं गिवंका खाखयवापोत्तगवा च्छो जिवंबाढलक्रडावन्रतद्ष्यगाररवा वत्व खमिन्ुरभिकायेदम्त मन्त्ट्ततय । 
त्‌दुनरेवंतंवम्ब' जानोचात्चचव्रा = जिवंजंगमो्रादुर्गानिष्यत्' भंगिवंना नाभं गिक्तचिकलिद्विवलालानिष्प्'सागठंखगावल्कलनिग्य 
न््पोतगन्ताद्यादिपवरखंजतनिप्मन्नः च्ोस्ियंकायां खिकंद्रलनडं च्र्कीदिक्टनिव्यन्न' एवं तवाप्रकारं च्रन्वद्‌पिवस््रःघार्येत्‌ चेन 





॥ 


€ € 
यीलंगाचायं छतटीका 
गोण्नभित्ति प्ठरूपादिद्धलमपिनेवं किंच चेद्यदि खमिनुःको षादिकंवा तेवंमूतोभवेन्तय्ययाचलुविचिंत्य निष्टाभायीनियम्यमापी । 


[> विये [न्‌ (क [कापा १ [ 
अ्त्वरित्तमापीो विवेकगपःम्नसारूभिति उपतोभापांमापेततत्तस्यभिच्चौः सामम्बुभितिचतुयैमध्वयनंभाषानातास्य समाप्तमिति चतु 
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यभ्ययनानन्तरः पञ्चमं समारस्यतेचस्यचायमभिसंवंघः इानन्तराध्ययनेभाषासमितिःप्रतिपादितातदनन्तरमेष्णसमितिर्मवत्तौति 
साबस््रगतप्रतिपादय॒तद्रत्यनेन सवं घेनायातस्यास्याध्ययनस्य चत्वायजुयोगदाणणि उपक्रमाटौनिभवन्ति तत्नोपक्रमांतमेतोध्ययना 
यौ धिक्रारोवस्त्र षणाप्रतिपादयोति उद्‌ यायौधिकारदर्थनाथे तनियु क्तिकारमाडह पटमेगाडा ्रयमेखद्‌ शकेवस्तरग्रहर्णविधिः मतिपादि 
तोदितीयेत॒ घरण्यविधिरिति नासनिप्पच्न तुनिनतेये वस्ते पयोति ततरवस्वर्य नामाटिच्तुर्विघोनिेयस्ततापि नामस्य पनेन्तुख दव्य 
वस्त्रं चिधातद्यया एकेन्द्रियनिष्यन्र' काप सिकादिविकलेन्द्रियनिष्यन्र"वीरनांश्ुकादि पंचेंद्भियनिष्य्" रववलरलादिभाववस्त्र त्व्टाद्‌ 
| शभीलांगसदश्वा णीति इइतुद्रव्यवस्र णाधिक।र खदा डनियु क्तिकारः एगयं तुद्न्वलयेणंति वस््रस्येवपात्रस्यापि निक्तेपद्तिमन्यमा 
नोत्रैवपातस्यापि निचेपातिदेयं निरु क्तिकासोगःया प्चा्धे नाह एवमेवेति वस््रवत्पराब्रस्यापि चतुविंधोनिच्ेपसलत द्रष्यपातनेकेन्दर 
| यादिनिष्पननं भावा साघुरेवरुणधारीति सामतं छलादगमेख्ष लितादिुणोपेतं स्टूलसुच्वार णीयं तच दं लेदत्यादि रुभिन्ुरभिकां 
| चदस्लमन्वे ््‌ तत यतूपुनरेव॑मूतं वस्त्र जानोयात्तद्यया जं गियं तिजं गमोदाद्यूणीनिष्य तर' तयामं गियति नानाभ॑गिकविकलेद्वियला 
लानि्प्ब तथासाणयं ति सगावसकलनिष्पन्र' पोत्तगं तिताद्यादियत्रसंघातनिप्यन्रःस्वोभियं ति काप्मखिकं द्लकडंति अक्दिद्लनि 





` इष्मगारं वत्य जेखिग्ग'येतसणे जु गवं बलवं अ्पायंक्षे थिरसंषयणे सेएग॑वत्थ घारेञ्ना शोविति 

यंजाणम्मि योसाचन्तारि स॑बाडोग्रो घारेजा रगं ुहत्थ' वित्थारं टोतिदत्यवित्थाराओोएगंचत्य 

वित्थार एएडिवत्येह्हिं च्रविञ्जमाणेदहिं अहपच्छाएगमेगसं सोविञ्जा सेभिक्ख.व;र प्रञ्रदजोयण 

मेराएवत्यप्रडियार णोग्रभिसंधारेव्नगमणाए सेभिक्छ.वा९ सेजजंघुणवत्थ जाणेक्जा चरस्िंपडिया 

भाषा 

ख्सनेरोपुगचारितियो पडिगाद्ेतथापरि हरे खिवेजिशिचारित्रिये जेतलाबस्न्रवरिवा तेतलादेष्ाड दे जेनिग्रं यसराघुतर्णोजग 
चं क्तांयौवनवयवत्तं तथाबलवंतसमर्थ अप्मायंकेकशतां चरोगी थिरसं बयणेकडतां स्थिरसं हननं दृद कायदद््ति एचवो सा एवस 
प्रावरणधरे परबौनोनरादे य यवाजेखाचा यीदिकने काजेराखेतोतेष्दनो मापणपेपरिभोगनकरे एखत्बगेमाग तथाजेनिग्रयीमडा 
खतो्तेच्यारिसाटिकाघरे एकवि्सम्रमाया जेखपा्रेरतोपरद्िरे विसाटिकालिद्ध'हाय म्रमाण्नोलाणिवी तेमादिलीएकभिन्ता 
। कालिप्रावरे नीजाबहिभू मिगमनावसरिृतथाचोीविदध“हायनी तेखाधृचारिलियो वस््रगवेपिवनेकाजिद्‌ श्ष्धंयोजनविगाऊऊप 
रातिजाद्वोमनमादि परणचोतवेनदी एतलेवि्ध' गामा दि खञतावस्त्रलेवानौ खपकरे तेसखाधृचारितियोजेवस्त्रजागरे ग्टहस्िद् 














दौपिकाटौका 
५ सनि [ कक्षम्‌ [प ५ $. अयष्मायकेरि ॐ कि क | | [। 9 क 
साधुनायावन्तिषारणीवानितद्शयतििनिग्ग"येतरणेज॒गववलवं सप्मा्यंकेथिररंषय णेसेएगं वल्य "घारेच्जा नो वि तियल एनिग्ग ग्गं यसा 





# 


अम्चारिसंषाडीश्मोषारेव्ना एमंड्हव्यविलयारदोतिदहलविलयार दोतिदहयविलयारामोएगंचडत्यविव्या र एणम्दिय विव्नमा री हिं चच्पच्छा 
पगमेगंरौविञ्जात तोयस्तदणोनिग्र'यः साधू्योँनरनेवन्त ते बलवानृखमर्योऽल्मातकोरो गीख्थिरसंहननोदटकाय; दटशटतिख्च र एवं 





| मूतः;साधरेर्कवस्र' प्रावरपत्रग्‌त्ाणाथं घारयेन्रोदितौयं यदिपरमाचायदिरुतेविभत्तिः तसखरयंपरि भोर्गनकुरुतेयः द्डु्बलोटद्धो 

न्यसहननः सययासमाधिद्धयादिकमपिधारयेत्‌ जिनकल्पिंकस्तु यथाम्रतिन्नामेवघारयेन््र ततापिवादोस्तियापुनर्जिग्र'यीसाचतख्ः;सं 
चाटिकाषास्येत्‌ तद्या एकांदिरस्तपरिमार्णां याप्रतिखयेतिष्ठतीप्रादणोति देचिद्रस्तपरिमाणे ततरेकासुव्वलां भिन्ताकालेमाटयोति 
सपरानद्िभ भिगसनावस्नर अपरांचतुकसविस्रां समवसरयादौ समैणसेरमच्छाद्कां प्राटयोतिततसाययारूताया अलामेचयप 


(भ त्‌ सेभिक्.वार्‌ परश्रद्धलोयगनेराएवव्यपडियाए अभिखंधारोव्नागमगाए सभि्तःस्त्ा्य' अदेयोजनात्यरतो 
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गिलंगाचाक्रायेरुतटी 
पन्न एवंतयाप्रकारमन्यदधि वस्त्र घारयेदितय त्तरेणरवंघ; येनखाधुनावावन्ति धारणीया नितदभेयति तत्रयस्तस्गोनिर्गरेयःसाधूर्यौ | 
यनेयनतते वलवान्‌ समर्योल्पातंकः; चरोगीस्खिरसंहननःटदट्कायः टद्शतिखसण्वंभृतः साधुेवंयस्् मावरगवक््‌ता गायं धास्येनो , 
दितीयमिति बदिपरमाचायी दिरतेविभन्ति तख सखयंपरिभोगंनकुरते यःपुनडु वलोदतिच दद्वोयावदल्पसं ननः सवयासमाधिद्या । 
द्किमपिधार्येद्रिति जिनकल्पिकस्तु वयाप्रतिन्नमेवधारयेन्न तत्ापवादोस्ि यापुनर्भि्रेयी साचतखःसंषाटिकाधारयेन्तद्यया एकां 
दिरस्तपरिमाणां यां मरतिच्रयेति्ठन्तीति प्रारणोति रेविदस्तपरिमागोततेकामु्वलां भिच्चाकालेमारगोत्यपरां वह्धिमू मिगमनाव 
¦ सरति तथापररांचत॒हंरविस्तरां समवस्रगादौ सवैगरीरपरच्छादिकां मरारयोति तस्या्चययारुताया अलाभे चरवपच्चादेक 











| देकेनसादधं रीव्येदिति किच सेदत्यादि सभिचु्स्वार्मद्ईयोजनात्‌ परतोगमनायमनोनविदध्यादिति सेदत्यादि खदयमधाकर्मिं ¦ 


एएगंसाहभ्मियं ससुदहिस्सपाणाद्र जहापिडसणए एव वहवेसाहम्मिया एगंसाहश्मिगिं वहवेसाद 
भ्मिणोयो ववेससणमाहणा तद्धेवपुरि संतर कडंजद्धा पिंडसरणए सेभिक्. वार सेच्ज॑पुणवत्'जा 
णेना अस्स जएमिक्.प्रडियाणएकोतंवा धोयंबारन्त वा घट वामटवा संमटवा संपघुमितवातचष् 
गार॑वत्यं अपुरिसंतरकडंजावणो प्रडिग्गाद्ेज्जा अहपुणेवंनाणण्च्जा युरिरुतर कडं जावपडिग्गादहे 








भापा 

-एकसमदम्प् चदिरीमराणभूतनौवसत्वविराधीकौघोद इत्यादिजिसपिं डेपणाध्ययनि यादहारनोच्यधिकारकच्यो तिसा पुणलाणििवो 

| दूमषणासाहम्रौउदिसौ तयाएकसादसम्मिणिडदिणी अआधाकन््ं कीधो तवाघणायमया्राह्यया चयतियिरपपवगीमगने य्थितिमष 
जनागिवो लिमपिंडेपणांद्रकह्योे जे ्पुरपां तरर तद्ध दतोनलेवो जेयुसरपातर रुत दलोकतेवो तेखाभुचारित्ियोजेवस््रनाेयसं 

यतण्टडस्य मिचुपरतिज्ञाद्रकतां सापुनेयधि कीयंवामोलिद्वेचातोलीषो घोयं बाघोचोरत्त कतांरुमाखोसंपूमियं दूेदीधोडत्या 

दितयाप्रकारबस्रषुख्षां तर रुत एद्वोजाणीनपडिगाद्धे चथवादइमलागो युरुषांतररूततोपडिगाष्टे तेराधुचारित्रियोजेवस्त्एखया 
जाणे तेकेद्ाघगोधननेदनो खल्यक्छे तेदवानधारे तेकेदासाईणगाचिवाकदतां स्पकादिकनाचर्मयकौनेपनारुहिगास्िवाकचहतां 


दीपिकाटीका 
गमनायमनोनविदध्यात्‌ सेभिक्लुार्‌ सेव्न"पुणवल्यंजागेन्न। ्यस्थि'पडियाएणएगंखारम्बियं समुदिस्यपाणाद'जचापिंडसणाणए एवन 
1 


वेसादम्मिया एगंसारन्बिपिं बहवे सादम्मिणीयो वदवेसम णंमादणातष्हेव पुरि संतरक्डलद्ापिंडरु णाद दयं माघाकर्भिंकोद्‌ 
गेनपिंडेपपपावन्त यं सांप्रतसुत्तरगुगानधिरत्याद सेभिक्छुवा र्‌ सेच्न'युणावल्ंनायोच्न7 सष्य'नएभिक्ड पडियाएकीतंवाधो्ंवारन्त' 


वाषट्॑वा मटुवासमसद्वा संपधूमियंवा तदप्मगारंवत्य' अपुरि रं तरकड जावनोपडिगादेष्ना पुरिसंतरकडलावपडिगाद्धेव्ना सधूम 
तिन्नवासापुखुदिश्ग्ट हस्ये न कौतधौतादिकंवस्र' चघुरुपांतरछतं नपरतिग्छ्धीयात्‌ पुरुपान्तरसखीछतं ठ रक्रौवात्‌ सेभि्ड वार 
सेव्नादपुणवयाद्नारेष्ना विरूवणूवाइ'महद्धणमोल्लाद्रतंजदाष्यातिणायिवारुदिणाणिवा सुदि णकल्लाायिवा सायाियाणिवा 





यिलगाचार्यरत टीका 
' कोद येन पिंडेषसावन्ते वसिति सखाप्रतसुत्तरगुणानवधिरत्याह सेद्भत्यादि खाभृप्रतिन्नवासाधखदिष्यग्यचख न की तधौतादिकवस्तरमपु 
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च्नासेभिश्च्‌ बा२ सेन्नाद्रयुणवत्थादर' जारेज्नाविरूवरूवादू' महद्रणमोल्लाद्र' तंजद्ाञ्रातिणाणि 
वासद्िणाणिविा सहिणकल्लाणाखिवा चआ्रायाखिवाकायकारणिवाखोसिचारखणिवा दुयुञ्चाखिवापट्ा 
रि्रामलयाणिवा पतुणएणिवा्रंसयाखिवा चोणंखुयाणिवा वेसरागाणिवाञअरभिलासिवागच्नला 
शिवा फालियाणिवा कायदह्ाणिवाकंवलगाणिवा प्ावराखणिवा चअसयराणिवा तहप्पगाराद्र व 












माषा 
च्छ एतलेष्डू्डय तथाव णीदिकेकरी कल्या यंकहतां शोभनरूडातया ायाखिवाकडतां किरी एकदेश श्रजाच्यालोद्धल्त्मरोमव 
तीदं तेहनेसोमेनौ पनावस्त्र कायाणिवाकडतां कायकानिकिणिद्ी दे शिद'द्रनीलवणेकपास्धद् तेडयकी नी पनानेवस्त््ठोमिया 
शिकत सामान्यकापधैसनानीपनाइगुल्लञाणिवाकडतां दुकरूल गौडदेयनो त्र ्त्यन्तदच््य इ तेयकौ नौपना पट्णिवाकष्तां 
पटृद्धूत्रना नीपनासलयाणि मलयए्चले जद्टूल नीपजे तेरथकीनोपनापन्तसानिवाकडतांतंत॒यकौीनिष्यन अं डकची नांश्युकदेप्रसिद्ध 
दूत्यादिकदेसराग मिल गच्नल फलिवकोकह एना नादेशम्रसिद्धवस्तरजाणिवा तथाकंबलसाहगलेमप्रसुख प्रावार पुणकंवलविशेष्च 


रौपिकारौका। | 
कायकाणिवा खखयोमियाणिवा दुगल्लाशिवा पट्टारणिवा मलयारिवा पतुननारिवा अरंख्पायिवा चौणख्याशिवा देखरागाशिवा यमि 





लाणिवं फालियाणिवा काचदह्ाणिवा कंवलगाशिवा पावराणिवा अन्नयरारिवा तदप्पगाराद्‌ वलया" महद्धणमोनज्ञाद"लाभेततं 





शीलंगाचायेकत टीका 
्याणानि अायाशियन्ति कचिद्‌ शविशेपे अजाद्ध्रोमवत्योभवन्ति तन्पच्निष्यन््ान्याजकानिभवन्ति तथाक्रचि्‌ ओेडन्द्रनीलवसीः 


कपी रोभवन्ति. तेननिष्यन्रानिकायकानि न्ौमिकंसामान्यकापीसिवं दुकूलं गोडविषयविशिष्टकापौरसिकां पट्ृश्टतनिष्यन्रानिपट्टानि 
मलयजद्धूलोत्मन्नानि पर्तुगांतिवल्कलतन्तुनिष्यन्र' संश्ुकचौनांश्ुकादौनि नानादेयेषुभसिद्धाभिषानानि तानिचमार्षसल्यानीति 
रत्वारेहिकासुख्िकापायभलाल्लामेसतिन मतिग्टद्धौयादिति सद्यादि खभिन्तुयीनिपुनरेवं ूतानि थजिननिष्यन्नानि मावरणीया 


त्थाद्र महदणमोज्लाद्‌ लाभेसंतेणोपडिग्गादेव्ना समिक्त, बासेच्जं युणश्रातोणपार णाणिवत्या 
खिजाणेज्जातंनहाउद्ाणिवापेसाणिवपेसलेसाणिवाकिर्हमिगादौोणगाणिवाणौोलमिगारौखगाशि 
वागोरमिगाणिवाकणगाखिवा कंणगकंताशिवाकणग प्रदा णिवाकणगखद्रयाणिवा कणगण्ुसिया 
रिवावग्ाणिवा विवग्घाणिवा आभरणाणि अआभरथविचित्ताणिवा अखयराणिवा तदप्यगा 





~~ > ¢ न 


भाषा 

नेरादेतथाभ्रकारवस्लर महाधनग्ल्यलामेता साधुनपडिगाहेतेष्थकौ इ-दलोकिचौरादिकनो भयपरलोकिद्धिगारवनेभाविदुर्गति 
पतनदमनाणौ एवाध खल्यवस्त्रनलेवा वलौ विशेषकदे्छे ते साधुजेवस्ल्रजिनकता चर्मैतेदयकीनीिपना भ्रावर्यवस्व्जाोतिका 
हाउदयारििवाकडतां सिपुदेिमाद्धला तेदनाद्धल्धचमेयकौ नीपनापेखाणिवाकता सिंघ्देणनेविये ष्डयच्मपश्यये तेना 
चमंयकौनोपनापेसलेखाणिकडता तेजपषरचर्मनी स्टच्मपसमितेडथकोनीपनीतया छष्णनीलगौरख्गनाचमैयकी नीपना वस्वा 
प्यगाप्पिवाकदतां सोनानेरसिद्रलौष्या जाणेसाच्चात्‌खवयेमयनरौसे तयाकनकसरीपीकातिष्टे जेहनीतवाकनकर सनापट्एडवां 
भस तयासोनानातारेखच्ा तयारोनानातवक्तसडित तयाकनकस्पुट तयावाजरचमौदिकवकौनीपना याभरणाणिवाकरहतां याम 








------------------------------------------ - 
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१७८ च्राचायङ्गसुतर । 




















रगाप्रघानतया अभरगविचित्रकडतां गिरिवदिकादिसद्ित अनेराई तयाप्रकारतेखवाचमनानीपना वम््रनाभेचते ¦ | 
दीपिकाटीका | 
तिनोपडिगादेव्ना सभिचुर्यानिपुनर्म हाधनशल्यानिनानौयात्तद्य वा आआलिनानियाखपकचर्मनिष्यन्ानि चच्छायिष्च्म्रारिवातानि ¦ 

| वगीछव्यादिभिदकल्य!णानिश्ोमनानिवा छल्ड्कल्यागानियायाणियन्ति कचिद्‌ गविगेषे यनाद्धल्म्रसोमवल्योभवन्तितत्पच्यरनिष्पन्रा 
| निद्यानकानिमवन्ति तयाकचिद्‌ येडन्द्रनीलवयी.कर्पी सोभवतितेननिष्पन्वानिकायकानिचो मिक सामा्यक्रार्पसिवं दुकूलं गौड वि ययव , 
चिद" कारमीसिकं पट ठत्ननिष्पणानिपट्रानि मलयजद्धूतोत्मन्नानिपन्ुमा'तिवल्कलं तन्तुनिपयन्र' श्यं गुकचीनांगुकाटीनिनानादेेपुम्र : 
चिष्ठाभिघानानितानिचमच्व्ल्यानीति छवारे्कासुक्िकापाय भयाद्नामेसतिनमप्रतिग्ट्रीयात्‌ नेभिक्छ.वानसेव्न'ुगच्ातीया , 
पाउरगाशिनाणेउनातंनद्ाखदाशिवापेसागिवा पेखलेरायिवाकरिर्हसिगादोयगाणिवानीलमिगादीयागायिवागोरसिगागिवाक ' 
गाशिवाकणगकंताखिवाकष्यगपटागिवाकगगग्ददयायियाकगागपफुरिनियावावग्वानिगाविवग्धाशिवाश्माभर गायिवायाभरयावि 
चिन्ताशिवा अन्रवराग्पिवातदप्नगाराड-चरटौ णप्राडर्णाणिवा वल्ाजिलाभेसंतेनोपडिगादेल्जाखमिन्ुर्यानिपुनरेवं खतानियचिन 
निप्रन्ानिप्रावरगीयाणिवस््राणिजानीयान्द्ययाचदटाणित्तिचद्राःसिंधविपयेमनत्छः तत्ष्ठन्मचम्बं निष्यन्नानिखद्रागिपेसायित्तिसिंधू 
विपयषशवद्धच्जम चर्मा गःपगवस्तच्च््रं निष्प्नानिपेसलेसागितचग्मंद्टच्छपच््मनिणन्बानिरुष्णनीलगौर्ट गालिनानिकनकानिकनकर 
सच्छरितानिक्रनक्स्येवकान्तिर्वपांतानिकनककान्तानि्याभरणानि ्याभरगप्रधानानियाभरविचिताणिगिरि विडकादिविभूपिता 





++ ~ 














शिनंगाचायै सतटीका | 
निवस््रापिजानीयान्तद्रया उद्ायिन्ति उदाःसिंषविषयेमत्यासलतृष्टल्दवम्बं निप्मन््ानि द्राशिपेखाशणिन्ति चिंदूविपयण्वदछश्म 
चवम्प्ी णः; पशवसतच्चम्म निप्यन्रानोति पेखलेसा त्ति तच्चम्मर ल्य्मपच्छमनिष्पन्रानि रृष्णनीलगौरस्टगालिनानि प्रतीतानिकनकानि 
चेतिकनकरसच्छरितानि तथाकनक्रस्येवकां तिर्येषां तानिकनकर्कांतानि तयाकूतक्राःकरस्पटानि रएवंकनकष्डचितानिकनकरसम्तव 
काचितानि कनकस्य॒टानि तथाव्याघ्रचग््ौरि एवविवम्धारित्ति व्याघ्रचम्म्न विचितितानि श्याभरणानि ्राभरणप्रधानानिञ्ामरण | 


स 


राद्रखादौणपाडरणारिवत्याणिलाभेसंतेणोपडिग्गाद्ेव्नाद्च याद्‌ अयतणाद्‌'खवातिक्म्म्हमि 
क्ड.जाणेच्ना च उर्िपडिमा्हिंवत्य' एरिन्तएतत्थखलुद्रमापट मापडिमासेमिक्ठ.वाभिक्छ.रौवाडदि 
श्यिबत्य नाण्व्ना तंनदहाजं गियंवा भंगियंवासारणयंवा पोत्तयंवाखोमियंवाठु लकडंवातद्प्प 
गारवत्यं सयंवां नारए्नापयोवाणदेच्ना काखयंरएसणौयं लामेसंतेपडिग्गादन्ना पटमापडिमाच्च 








1 
॥ 
| 
। 
भाषा 
। दे द्िवेवस्तग्रहगनो यसिग्रविगेय यायक छेदमण्पू्ववक्त श्यायतनवस्त्र पयााखुमि तिना श्रतिकमश्चं डी परिरीभिन्नचारितियो | 
। विद्ध मरतिलाद्र करौ वस्त्रनोगवेपिवोजाये तव्यखलृ खलुद्भे वाव्यालंकारितिदां चिद्ध"रतिमामाडिरए्‌ पदिलीभ्रतिमातिकच्ेदे ते | 
साधचारिल्यो जेवस््रपाछलकच्याद्धे तेसाद्िलोण्ककोद्र=वस््रउदिखिवयकदतां मनमा्िचौँंतवी च्ररुकोजवस्त्रलें तंजदाजं 
गियंमंभिचं पोन्तयं खोभिवद््लकडदत्यादि मादिलोनेचींतव्योड्धद्‌ तयाग्रकार वस्त श्एपगायेग्यहस्यकग्हामागे अयवापरण्टदस्वनेड | 
` लेव्यापणी चाये तोनेमाधुप्राख्कएणीयलाभिद्धति तिवस््रपडिगाद्धे एयदिलौ प्रतिमा श्चद्टावराडुच्वापरडिमाय्ययद्धिवे वीजीम्रतिमा 











दीपिकाटौका | 








] 


ए-------=-=-------=-------=--~--~-------------------------------------------~-------~ 
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आचाराङ्गसूल । ९७६ 











| 
| 


| सिञवातिकन् अहभिक्ड.जाखेच्ना चउहंपडिमाड्िवख'एचिन्तए तलश्डलुदूमापदमापडिमा सेभिक्ख वा उदिसियल्य जारेन्ना 







तंज हां गिं बार्मगियंवासखाण्ववा खोसियंवाद्लकड वातदप्पगाररवा वलख"सयंबाणं जाणएन्ना परोवा णं देन्ना फाखयंएस्तणीयंलाभेसं 








शिलंगाचायेरूत टीका 
विचिलाणि गिरिविडकादिविभूषितान्यन्यानिवा तथाप्रकराराख्लिनग्रावर णानि लाभेखतिन प्रतिरक्रौवादिति समरतंवस्त्रग्रड्ण 


भिग्रहविशेषमधिरुत्या इख द्रवा इत्यादि इत्ये तानिपूर्वाक्तानि वच्छमासणानिवा अआयतनान्वधिकस्यायभिन्तुचतभिः मतिमा 


भिर्ैच्यमायोरभिग्रहनिशेपेवैस्तरमन्व टं जानोयात्तद्ययोदिष्ट" प्राक्‌संकल्तितंवस्त्र' याचिष्ये प्रथमाप्रतिमा तवप्र चितं दष्ट तत्‌वस्तन'याचि 


हावरादोचापडिमासेभिक्व, वा९ पेारश्वत्थंनाणएज्नातंजहागादावतोवा जावकम्मकरो यंवा सेव्या 
मेवश्रालोर्ना्उसोत्तिवा भगिखोतिवादहिसिमेप्तोरखतरबत्य'तद्प्मगारवत्य'स्यवाखंनाए 
ज्नापयोवासेरेव्नाजाठ्फाखयंएसशोयंलामसंतेपडिगाद्धेव्न(रोचापडिमाच्रहावरातचचापडिमासेभि 
क्ख.वारसेन्नंपुखवत्यंजाणेन्नातंजहहाञ्रंतरिज्नगंवा उत्तरिज्जगं बातह्प्पगार॑वत्य सयं वाणंजारएन्ना 





भाषा 

कदे तेसाधृचारितियो जेवस्त्रसाधुनेग्राच्यर्रे तेम 7दिलोजेवस््ररदरस्यने घरिदेखेतेमागे दमकरीग्स्ने षरिनदयटपति 
अथयवाम्टहपनिनीस्त्री तथाग्नौ बधूकसेकरी दासदासीदेष्वौ तेकर्हायाचे अद्ोञ्ाचुष््मन्त चथवावदिनि सुभनेणडमाहियीञ 
नेरोवस्त्रयापेसि दमक अयवातेग्य्टस्यञ्रापणीदये तोप्राखकएषणीवज्ञाणी लाभतोपडिगाष्हे एवीजीप्रतिमा द्िवेतीजीप्र 
तिमाकद्धे्े च्िवे्नेरीवौजोपरतिमा नेकर्ीतेसाघचारितियो एदवो्मिग्रहकरे ड तेनस््रलेस्य॒' जेग्टहस्यिभोगव्योडधस्येवी 
जेन्य तेकेदहो अंतुरिज्नगं कता अं तरएफिरिभोगवेपाडादिक उन्तरिज्जनगं उन्तरीयकऊपरि्रोदिवानो वस््रतयाप्रकारयने 
। रोवस्त चापणपेसापुयाचे चअयवापरग्टदस्यविगुयाच्यो चापेतोप्रा्कएपणौय जाणोलामतोपडिगाद्धे दिवेचीग्रतिमाकहे 


दौपिकारीका 
तेपरडिगादेव्नापठमापडिसा अद्धावरारोच्चापडमासेभिक्ख.वा रपे हाएरवलय'जाएल्नातंज दा गा हावतौवाजावकम्सक रो वासेुव्वामेव 
| 


1लोणएन्ना ्ाउसोत्तिवाभगिणीतिगा दाडिसिनेदन्तोञख्खतरःवत्य'तद्दप्यगारःवल्य' सयं वा गंजाणेव्नापरोवासेदिव्ना फाखयंएसरी 


] 
॥ 


| युंलाभेसन्तेपडिगातहेन्नादोच्चापडिमाच्र हाव तच्चापडिमारेभिक्ख. ना रसतन्न पु वत्य जारेज्नातंजदहा अंतरिव्जगंवातदप्मगारःवल्य" | 
सयंवार्णजाएञ्नाजावपडि गादेच्नातच्चापडिमाअहावराचञ्यापडि मासे भिक वारडच्छियधभ्मियं वल्य" लाएज्नाजन्नं ववे समगामादइ | 
। यातिद्धविणीमगानावकंस॑ति तप्यगारंछच्जियधम्मियंवलय' सयं वा गजाणएव्नापसेवाचेदिन्नाफाखयजावपडिगाडेव्ना चर ापडिमा ` 
इच याणंच उस" पडि मामज हापि साण्ड दया इ तिद्त्ये तानिपूर्वक्ता निवच्छमाणानिवाच्नाचतनानितिक्रस्यच्चयभिन्तुचतद्ट | 
| भि;मतिमाभिवैच्छमागैरभिग्रहविगेतैवैस्नमेवान्वंदु'जानीयात्तद्ययादि्.माक्खंकलितं वस्त चाचियेप्रथमामतिभातयाग्ेचितंदटंतद 
स्ते याचिष्ये नापरमिति हितोयाम्रतिमा तथातरपरित्यागेनवा शय्वातरेणपरिभुक्तपरायंवस्त्र' ग्रहीष्यामौति दतौयातवातदेवोतृरूट 


गी लंगाचाय © 
र रुतटोका 
प्ये नापरमितिदितीया तयान्तरपर्त्यागेन उन्तरौयपरित्यागेनचशय्यांतरेगपरिमु्नम्रायं वस्त्र ग्ररीष्यासी तिढतीवः तयातद्देवोत्‌र्‌ ` 





। षाम्मर कंवस्त्' ग्टरीष्वासीति चतर्थीभरतिमेति खूूलचत॒घ्यससुदायाये चासा चतदटणा म्रतिमानरेपोपिधि पिंड पणावन्तेचद्रतिवि 


4 












८० च्ाचाराङ्गसुच। 


| 
| 

| 

॥ 

} 

॥ 

॥ 

॥ 

| 

। 
२. 
कैः 





जावपडिग्गाद्धेच्नातचापडिमाञ्द्ावर।चडत्यापडिमासेभिक् वार उच्मियधम्मियंवत्यंनाणच्नाजं 
च वद्वेसमणमादण अतिहिकिविगवणौमगाणावकंखतितद्प्यगार उज्भियधम्मिवंवत्यं॑सय॑वा 
रंजारेच्ना परोवासेदन्नाफासतयंनावपडिगाद्धै्ना चडत्यापडिमाद् चं याणचडगरहं पडिमागंजद्ापिं 
उसरणाणसियाणं तोएएसणाएएसमाणंपणेवटेच्ना श्राडस्तोसमणाणज्नाहितुममासेणएवादसराण्ण 













। भाषा 

[4 1} ९ [र 1 
¡ अद्धावराचखयाप्डिमा अयद्िवे चोयवीप्रतिमाकद्खे तेखाघ्चारिचियो एडवोयभिग्रदकरे च्फ्रितधमन एवोचख्छलेस्य 
जेगस्यनेकासिनावे वीनोकोडयमगाव्राद्ययाद्किलिवानवां्रं तिवारतेग्टर्स्यनांखतोद्धद्रः एखवोवस्ददे ष्ठो साघ्रचाचे श्रववाग्टद 
| 


स्वद्मापगीच्रापे तोप्राखुकण्यगगीवनाणी लामतोपडगाद्धे खचोयीपडिमाद्किपरिएचिद्ध' प्रतिसानोपालगदारसापर अनेय 

, साधुनेदीलेनरी जेद्ध'एडवाखग्र यभिग्रहकर्‌' तिमकोद्रकरीनसकेतोद्ध' विगेयनेश्यान्नानिरतोखटद्े चवायक्तिद्रपानिपरपा ' 
(प 4 ( ~ ^ = क [न्‌ लीयम्घौ 1 

गरक तेतन्ताऊपरिप्रसाटनकरे तेमदातयीवीतसगनी आन्नादनयन्तदे दमनाणीच्निमानटालि एमावार्यलासिवोव 


4 


पगाविगेपकच्ष्े तेखाधुचागित्रियो वस्त्रोपगासमितिद्रःखमितो्धदः तेचप्रतिद्"ग्टस्यद्मकरे श्यदोचाचुफ्नन्तचमगतु"मासिदरं 





। दीपरिकाटीका 

| धािकंगटद्ीष्वामि इतिचवर्यी इतिद्धतरचतण्यसमुदायार्यः चाखांचतदटगामरतिमानायेषोविधिः; पिंडेपगावन्बर वःस्िवाणंतीए 
एखगाणएस मार्णंपरोवद्‌ज्ना डसंतोसमगाएव्नाडि तुमंमादेगावाटससाएगावा पञ्चसाद्षवा खएगावाग्छयतरेगवा तोतेवयं दासा 
¦ मोश्चन्रयरवल"दासामो तडप्यगारःनिग्बोसं सोच्ानिसम्प्रसेपुव्वामेव अरलोएव्ना याउसोत्तिवा भभिगित्तिवा नोखलमेकप्यतिएव 


प्गारेखंगारेषडि ख्गोत्तए अभिकं पचिमेदातु दमाणिनेवदलवादहिसे योवंवदं तं परोवदेव्नाय्ाडरुतोरुमयाच णुगच्छादितोतिव्ं सन्वय , 


# 


र्वल्य दाखामो सेपुव्वामेवश्रालोएन्ना अाउसोत्तिवामदरयित्तिवा नो खरलुमेक्रपतिएवप्मगारेस्‌ गारेपडिेत्तए श्रभिकं सिमेदातु' , 
। एयाणिमेवद्लयाद्धि सोदे ववदतंपरोवदेव्नावा आडखोत्तिवा मदगिस्िवा श्राहरेतंवत्य समगम्यदास्ामो यविचाइवर्यपच्छाविश्यष् 





गोसखयट्ाएपायाणि् समारऋरुमुरिग्म्र जावण्छामोए्यप्पगारं निग्बोरुसोचानिसम्प्र तदप्मगार्‌वय्यः अफाखचं जावनोपडिमाद्हे ` 
9 र १ ऋ # 9 = क ५ = 
व्नाखयागां एताणर्न्निस्यात्कदाचितए तयावस्त्र घगाया वस्त्रमन्व पं तंसाधूपगोवदेद्यया चाचरन्‌ यमगत्वसासरान्यो गतोसमागच्छत 





जिलंगाचायेरुत टीका । 
श्चसिवागनिल्यादि खात्कदाचित्‌ णमिति वाकरालंकारे एतयानन्तरोक्तया वस््ेषफयावस्छमन्् यंतं सा परोवदेद्यया चायष्मन्‌ चम 


। 
। 
| 
| 
( 
| 
| 


ग्त्व॑मासादौ गतेखम7गच्छततोदं वम्तरादिकंदाखामीत्यवं तखनश्टयुयाच्छेपं गमं चावदिदानीमेवर दरय्वेत्य वं वदतं साघु"षरोनुया 





| वापचराणवा खतेवा्ततरेवा तोतेवयंग्राडसो अखयरवत्थ॑दासामो तददष्पगारःरिग्बोरंो 
| चाणिसम्प्रसेधुव्वामेव आलोण््नाच्राडसोचत्तिवा भद्रणित्तिवा गोखलङेकप्ति णयप्मगारेपहिसु 
| 


॥ 


रेत्तएअचभिकणच्िमेद्‌ाहु दयाणिमेवदलयाहि सैणेव वद्‌ तंपरोवदेच्ना चआारस्ततोसमणाश्रणगच्छा 
दितोतेवरय॑च्रसखयगरवत्य' दासामोसेपुव्वामेवय्लोणएच्ना च्ाडसोत्तिवामद्रिन्तिवा शो खलमेकप्य 








भापा 
अवकवाद्‌खदटिन श्नन्तग्णद्धददिन अनन्तरन्ुएवाकदतांविदागे सवतरेएवाकडतां परसेच्ापि ग्टमेकोईण्कवम्त आपिद्ध'पड 














६ आचाराङ्गसुच । १८१ 












शब्दसांभलीदियेषरी तेसाशधुपिलोग्टहस्यने लोकेषे दमकद्े अ रो ब्रायुष्मन्तञयवावदिनिमुकनेएइ 

वोसिंगारकदहतः प्रतिन्नावचनजेकडध' कालांतरिद' आवीलेस्य'एवचनअ्ाटरि बोम्हनेनकल्य जेतु देवावाद्धेतोडिवडांसापिषद्म 

क्या दमसाकषकहता प्रतिद्‌'परणग्ट खस्यकदे य रोचाचुद्यन्तखरमण अगागच्छाडिकदता योडी सोवेलापडस्वौनेवदिलो ्चाविनेत॒र्ह 
रौपिकारौका 

तोद्वस््ादिकंदास्यामौत्य वं तस्यनष्टणुयात्‌ शेषंख्गमं यावदिदानोमेवददसख दत्य वंवदं वसाधु" परोनरूयाद्ययानुगच्छतावत्‌पुनःस्तो 

= त दपिनग्रतिष्टणएयात्‌ वदेच्चद्दानौमेवददखत मेवपुनरपिवदंतं खाधु परोगदस्योनेतामपरंभगि 





| 
| 








शिलंगाचरयेकुतटौका 
द्यथानुगच्छतावत्‌ पुनःस्तोकवेलायां समागतायदास्यामीत्येतदपिन प्रतिछणवाददेच्च दानीभेव ददस्वेति तमेवंगुनरपिवदन्तंखाधु"प 


दण्यप्मगारेसंगारेपडिसुणेत्तर अभिकखसिमेद्‌ातु द याणि मेवदलयाह्िसेसेवंवद्‌ तपरो रेत्तावदेच्ना 
असोत्तिवाभद णौतिवा आ्रेतंबत्थ॑समणस्सदास्सामो चवियाद्र वर्यपच्छवि अप्पणोसयद्ाए 
पाणाद्र8 समारभससुदिस्यनाववेणस्सामोण्यप्मगार शिग्धोसंसोचाणिसम् तदप्पगारवत्थअकासु 
यंजावणोपडिग्गाहेव्नासियाणंपयोरेत्तावएल्नाञ्राउसोत्तिवा भद्र णौतिवाञ्ाहरेयं बत्थ॑सिरणरेवा४ 
¶ भाषा 
नेवस्त्रदेसयु एहवोसांभलौसाधुर्टस्यमतिद्र करे अदोच्ायुषन्त अथवावद्धिनसुभाने एदवोवचनग्रं गौकरिषाकस्पर नं जेत॒"देवां 
दङटे तोद्िवडाज्ापि दूमकद्ध "ते ग्ट हस्यजेकरेतेकनेच्टे तेग्टस्यतेसाधुदूमकडहतोजाणीपुरुष ्रयवास्तरीभतिद्रंकडे अहोमायु 
प्न्तसयतावहिनि असुकोएकवस्त्रद्यायि अमणचारित्रियानेदेस्यां आपणपेपद्ेवलौ आपरोधिंनवो वस्प्राणभूतजीवसत्वसमारं 
भीवणी विस्या एहनोवचनग्टदस्यनोभाव्यो सांभलीतेवोवस््न अगप्राङकञ्ननेष णीयलाभिच्टते पडिगाहेनरीं तेलेतां पा तृकमेलागे 
दीपिकाटीका 
न्यादिकमाहतवदेत्‌ अआनयरतदवस्त्र' येनखमस्ायदीयतेवयं पुन रामां भूतोपमदंनापरःकरिष्याभि इत्य तत्म्कारंवस्त्र' पच्चात्कर्मभ । 
याल्ञाभेसति नप्रतिरद्धौयात्‌ सिया्णपरोखेतावदेच्जा माउखोत्तिवा भगिणीतिवाम्राचरेयं बल्य सिणागोयया४ जावश्राषसिन्तए | 
वारमगसखणदासामोएयप्यगारं निग्धोसं सोचा पुव्वामेव्रालोएव्ना श्राउखोत्तिवाभद्णीतिवामाणयं तुमं वलयं खिणाणेणवाजावपधं | 
सादिवां अभिर्काखसिमेदातुः एमेवदलयाद्दि शेयेवंवदः तस्सपयोखिणाणेणवा जावपधंसेन्तादलण्च्नातद्प्पगारंबलय' चअफायंजाव 









शीलंगाचायै रुतटीका | 
रोग्डस्योनेता अपरभगिन्यादिकमाह्यवदेत्‌ यथामानयेतदूवस््र' येनखमणायदीयत्ते वयंपुनराता्थं भूतोपमर्दनापर करिप्यामद्‌ | 
त्य तत्मकार वस्त्र षच्चात्कमभयाल्लाभेसतिनप्रतिगक्कौयादिति तयाखियागमित्यादि स्यात्मरण्वंवदेद्यघासखानादिनाखगंधद्रव्येःणाघ | 
जावच्राषसित्तावापवंसिनत्तावा समणस्सणंट्‌1स्सामो णएयप्पगारःखिव्योसंसोचाणिसम्प्से पुव्वासेव | 
च्रालोणज्ना्राउसोत्तिवाम द्रणोतिवामाण्यंतुमंवत्यंसिणाणेणएवा जावपवंखादिवाच्रमिकंखसिमेदा | 
व॒ एमेवदलयाह्िसेसेवं वदंतस्सपरोसिणणेणएवा जावपंसिन्तादलणएव्ना तहप्पगास्वत्ययफास्यं | 


जावरणेपडिगादव्ना सेणुपरोणेत्तावदेज्ना आसोत्तिवाभदू सौतिवाच्राहर एतंवत्यं सौउदगवियडेण 


[ 











५1 ~ ---------------------------------------------------------------------------------- 
५. ५ अआचाराङ्गसृल । 








` . भाषा 
` वलीर्डनोवियेपकङक्टे कदा चित्‌कोदर्टहसय साधुव््रया चतोजा णौदख कदे अदोच्रावुयंत च्रववाव्रद्धिनिएवस्व्राशि प्ठस््रसि 
णायेणकडतांखगं घद्रव्य करीवतीने एतलेखगंघकरी खाधनेदेखां तिवारेतेसाषएडयो चन्द मांभली च्यिनिरखग्यजागीपडिलेयादो 
केच्ालोकोनेद्रमकद्े च दोत्राबुद् त यववावदिन एवस्रतुग्ह खगं धद्रव्यसोमवच्ि जेदेवारवा्धे तोदरमदलसग'धकीधावि नाद्रा 
पिद्मकडतां विचालेतग्दस्वरूगघद्रव्यख वखीनेद्ापे तोतेदवोवस््य्रमाखक अनेधगयोवनायीनामतोपडिगादहेनन्मे स्य 
सानेवस्त्रयाचतोदेष्डौ इमकहे चदोयायुख्मन्त अयववावडिनणएवस््नच्राग्िरौ उद्गतादे पागोच्ववाजन्ह पायीधो$नरीयन्टरे 

रीपिकाटीका 
नोपडिगाहेन्ना सखतत्परण्वंवदेद्ययास्नानादिना खग द्रव्यग्यावपयाद्कां क्रिवांरुचादास्यामि तदेवस्तिगस्यप्रतिपेधः विद्रध्यातु 





अयमप्रतिपिद्धोप्व वं कुवात्ततोनपरिग््ोयात्‌ सेणनेतावदेच्ना माडखोल्तिवाभगिगातिवा अादरएनवव्य खोडद्गविचडेयवाउसि 
रोद्गविचडगवाखच्ोलेत्तापघोवेत्तखमगस्यणंदा खामोएयप्पगारनिग्बोसंतद्ेवनवर माएवतुमवलय' खाञउदगविचडयवाडउसिगयेदग 


विचडणबा उच्छालेडिवा चअभिकंरसिसेरखतद्डेव जावनोपडिगादेव्ना उदकघावनष्धन' खगमंसेगंपरारटतावद्द्व्नानासोन्तिवाभगि 


शीलंगाचार्यकत टीकां 





वाडसिरेद्‌गविचडेणवाडच्छरो्ेत्तावापघो वेन्तावास्मणस्छणंदासामो एयप्मगारणिगघोसंतद्धेव णवं 
रःमाणएयंवुसंवत्य सौद्गवियडेणवा उसिणोद्‌गवि यडेणवाउच्छोलेहिवा अभि व.खार सेर तदे जा 
वणोपडिगाद्ेव्नासेयंपरोणेत्तावदटेच्छा आडसोत्तिवाभद्ररभे अादरेतंवत्यं कंदाखिवा चाक्हरिवा 


रिवा विसोषेत्तासमणस्सदासासो एवप्पगारखग्ोस सोचाणिसर जावमद्रणोतिवा मययाण 





भाषा 


ग प कयः 


चसणसखाघुनेदेस्वां एद्गोनिर्वौपगनब्दसांमयी र्टटस्यप्रतिद्‌इवक्द्े चो च्राचुद्मन्तएवस्त न्ह ताटे च यवा न्ह पारणीमघोवोरेसु 
सनेदे बाद्टोच्यो तोघोयाप्छाल्याविनाईनच्रापो एतलोकदतां विष्चालेपाग्यीखोदने अआपेतोवे चप्रादखुन्नच्ननेखग्णीवजाणीपडि 
` गादेनदहौ वलीविरेणकद्ेडे तेग्यड स्यसाकरुनेवस्रवाचतोदेव्छीदमकद्े अद्यो्नादुय्न्त चयवदिनिएवस्तर चाय एजपरिकंद््यवा 
` ल्यद्त्याद्िनावदरिवागिडरीकायन्धे तेपरदाकरीखाधुनेदेखा तिवारतेखाइण्डवोनिर्बोपखांभदी तेटातारमतिद्‌"क्ेरदो चाद 


= 


पं तश्चयवावदिन एकतदग्दलादिकद्रिवस्त्रथकी पर डामकरिल्यो एच्वोवस्त्रमुनेलेवोनकल्यं तेखाशरुने दन कतां विचले तेग्यच्स्व 





दौपिकाटीका 
गीतिवाच्ाद्रेतंवल'कदायिवारिवाणिना विसोधेनताखसगस्यणंदाखामेएवव्यगारनिग्बोरंचोचाणिसम्मजाठ्मदग्णीतिगासारया 


चितठुमं कंचशिवाजवविरोडेडिनोखलकप्मतिएवष्रगाटेवल पडिन्तप्र्ेसेवंवदतस्छपरोकदा पवाचावविसोडिन्तारलणएल्नातष्मगार 


ॐ (प 


वच अफाछर्यजावनोपडिगाद्ेच्नासपन्ेवदेव्नाचितःसनवयाकदाद्‌ निवस्त्नाद्‌ पनौवदाखानिदत्यतापिनिपेषाटिप्वेवतृचखिद्रानोता 





जिलंगाचायं छत्टीका 
नाटिद्धूतरसपि देणमित्यादि उपरोवदेज्नाचितः उन्यथाकंदादीनि वस्वाद्पनीवदाखासीत्यतापि पववन्निपेषादिकच्च इति किच्च 
छ + ट 


097 नामकम 
61 न न = 
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षणादिक्रां करियांक्त्वादाखामि तदेतन्नि यस्वप्रतिपेघविदष्याटयवप्रतिषोद्रो वं कुर्वौत्ततोनपरिग्च्ीवादिति एवसुट्कादिनाष्ाद 





याम 1 


न्ट ञ्ञ 


! 
1 








अचाराङ्गसत । ए८र्‌ 





तु पंकंद्‌प्िवा जावविसोद्ेहि शेखणमेकप्पति एतप्पगारेवत्ये पडिग्गाहित्तणसेसेवं बद्‌ तस्सपरो 
कंद्‌ाणिवा जनावविसोहेत्ताद्‌लणएन्ना तदहष्पगारःवत्य' अफासयंजावणोपडिग्गादेन्नासियारुपरोे 
न्तावन्थं णिसिरेन्नासेपुव्वामेवच्चालोरुडनाश्राउसोत्तिवामदणोतिवा तु मंचेवणंसंतियंवत्य अतो अं तेणप 
डिलेहिस्सामि केवलोया चायाणमेयंवत्थं तेणउवचं सिया कु'उल्ेवा गुणेवा हिरख वासुवसख्‌ वा 















भाषा 
वं द्ग्दलवस्त्रथकी यनेयिऊसारी तेवस्न्रसाधुनेराले तोतथाप्रकार तेहवोवस्त्रमप्राक सनेषणएौयजाणौपडिगाद्धेन दौ वरी विभरेषकं 


। दष्टे कदाचित्‌ तेग्रदस्यसाघुने चाणीवस्तर याते तोतेचप्रतिद्ंखापुदूमकद्े यद्टोदेवानुभ्रिव एत्र वस्त्रचिध' अं तिद! रडले 
। दिस्य्‌,' एतावतारूडौपरिनोस्यु' अपडिलि्छो्लेस्यु नौ इमकां दके तिवार णखकडहे केवलोवूया केवली दूमकडे एअ पडिलेद्धा 
| वस््रनोलेवो यादानकरुबंधेतुडधे तेकिमजेह भणी तिरि वस््रने दे डडेकां एवां धोद कु डलदचयवागुणदोरो हिरर्वरूपो अथवा 


॥ 





दौपिकाटीका 
बल्य निसिरेल्ना सेुन्वामेव्चालोणल्ना अउसोत्तिवाभगिौतिवा तमंचेवणं संतियवलय' अ तों तेयपडिलेखिसामि केवलौवूवा 





ऋमचाणमेयवलतेयावद्धं सिया कु'डलेवारएणेवा दिर येबाखवण वा मणीवाजावरयसावलीवा पागोवादरिएवा युव्वोवटिट्ाध्जंपु 


| व्वामेववल्य'अं तों ते वल्य पडिलेष्ठिज्ना स्ात्परोचाचितः सनू्‌कदाचिदस्' निरखजेतृदद्यात्तंच ददमानमेवंनूया द्यथात्वदौय 
। मेवादवस्त्रमंनो पात्तेनमरत्यपे्तितं ग्न्होयाद्यतः केवलोनुयात्‌ कर्मे पादानमेतत्किमितियतस्त तरकिंचित्‌कु'डला दिकमाभरण 
जातंबद्ध' भवेत्‌ सचन्त वाकिं चिद्धवेत्‌ स्रत साधनाप्रवीपदिषटमेतत्मतिन्नादिकं यदस्त्र"मत्युपेच्यग्टज्छी यात्सेभिक्ड वार सेव्न॑पुण 


यिलंगाचायं कतटौका 
सियाद्र्यादि सखात्प रोवाचित! सन्‌कदाचिद्टसत्र नि रजेदद्यात्तच ददमानमेवं बयाद्ययात्वरीयमेवाई `वस्त्रमन्तोपात्तेन प्रत्य पेचितंमट | 


छ्धौयाद्यतः केवलौनतयात्कमेणैपादानमेतत्किमिति वतस्तत्र्किचित्‌ कु'डलादिकमामरणजातं वद्ध'भवेतसचिन्तंवा विं चिदुभवेदतः | 





मणेवाजावस्वणावलोवापाखेवावौ एवारिणवाञ्रहभिक्ख. पन्नो वदि पुन्वामेववत्य चर॑तो रंत - 
णपडिलेहिज्ना सेभिक्खूवारसेज्नंषुणवत्यंनाणेज्ना सचंडंजावसंताणगंतहष्पगारःवत्थ अफ सयजा 
` वणोपडिग्गाहेव्नासेभिक्ल.वारेसेन्नंपुणवत्यजारेज्ना चर्य डंजावसं ताणगंअणलं रयि चधुवं चधा 
रणिज्न'रोद्रन्न तंणरोचद तद्प्पगारंबत्थ अफ्राखुयंजावणोपडिगाेन्न्प सेभिक्ख.वाशसेव्न पुरएवत्थं 


~ ~~~ ~~~" ----~---~------------~ ---- 


1 सपा 

। सोनो चथवामरिषरेड बौ दिक अथवारत्ावली अयवाप्रायजीववीजकावदरीकाय एतलावस््रनेपरां तिवाधांच्द्‌ तिशिकारयिसाधु 
॥ 

, नेएपूवौपदिषटप्रतिज्नाष्टे जेवस्त्रपडिलेद्ला विनापडिगाडेनदौं डिवेकेवोवस्वनलेनो तेकद्ेठे ते साधुजेवस्त्रएनो जारेतेनखं तेके 


} 





हवोचंडप्रायवोजदरिवकायादिसडित तथाम्रकारवस््रनास्पी सप्राङ्कञ्मनेपणीवपडिगाद्ेनरी तेसाधुचारितियोजेवस््रनाणोदणि | 
वस्तिप्रागवीजदहरियकायादिवियाधनानयौ पर॑यनलंकडतां चभीटकार्यकरि वाच्च सययै तयाश्च धिर अस्विरनीप्यधुवं घ्‌ वयो | 


खाकाललगो अनुन्नाप्यो पदधनेपा्ेले तया्धारखिन्न' श्यभरथस्त"्टंननच्रंजनादिकलंकस दित रदवोगच्छरा दन्न "तं कदताकीनतो 


नस्चएकदतानसचं साधुनेन्नकसप तियिकारणितेदवोवस्तर प्राक यनेषोयजाग्णीन पड़गादेलेदवोन्ञल्पं तेदवोकद्ेरे तेसा 
४ 


1) 





न ~~~ ष्ये 
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१८४ आचाराङ्गमृत्र । 
























० क 
चौपिक्राटाोन्न 
[९ ५ # ज [| ५ [ि “ गणड (५ प ० न्प 
वत्य नाणेच्नार्च्ंडलाव सता" यंतदप्यग-रवन्' यफःस्रयंजावनोपडिगाचेन्ना सभित्नवत्‌पुनःसांडाटि काव्च्छ | 
ग््धीवात्‌ चेभिक्डबारदेव्न' पुगाव्रलय'लागेच्ना श्चष्य'ङंन-वसंतागाचं अनलंग्रयिरंखष्ुवं अधारगिच्जगोडव्नतं नोचद्रमे 
तद्प्यगारचफाख्टं जःवनोपडिगाहेव्ना नेमिकरू्येतृयुन रेवं भ्तंवस््र' जानौयान्तद्यया अल्पांडंवावदल्पम्तानकं किन्तानलांम 
ॐ 


©. € [1 1रिद्धेवच [ख [वे ~ (न (4 दे खुनन्त 
¦ मीटकाव्मरमन्'दीनन्वात्‌ उक्तचत्तारिदटेववा मागादोवमागाचमःणस्य श्चाम्हुरगा"्यद्ेमागा मन्फ्र वयस्यः क्डमो१ दठेखुखन्त 
9 


मोलोभामपयुचचनमच्छिमो अासरोषडवगेलप्रः मरगांजागारक्डला र तद्वंमतं चमराचग्व"राच्यमानं टौयमानमपि टातानरोच 








यिलंगाच"यै ठ्तटःका 

साधु्नापरवथदिटमेत त्रतिन्नादिकं चडम्तर्रतय,पेच्छग्धीवादिति किच्च ठेइत्यादिरुष्ुच्द्‌पुनः रूंडाटिवस्ल'लगनःेन््रपरिग्ट 
 क्ीयादिति सेभ्क्छि इन्यादि सभिच्वत्‌एनरेवंग्तं रस्त" जानौयाक्द्यया श्रल्पांडंयावटल्पस्‌ तानक कित्टनखममोटकायां समयी 
नाविनचात्तवा यस्विरनीगयचवंस्वल्पक्रालातुच्नापनात्‌ तयाश्रधारण्णिखमप्रशस्तप्रदेशष्टंजनाट्किलकांक्तत्वान्द्याच् क्तं चन्तारि 
देविचाभागाद्ोच गागःचमायुसाञ्रच्रायाव्रदोम्मगासन्क्र वद्यस्मरयक्डसा {द्‌ वन्डुउन्तमःलाभासलागुं सस्यम्‌ व्फमोचरुरेरुच्ागलस् 
सरयांजा गरक्खके जि टक्डग्णद्ी पोखवन्ीखवदणा खडी रारटंस्गचरित्तसित्याटि तद्‌ ःभतमप्रायोम्ब"रोच्यमानम्रगद्धमानंदीयमा 


५ क. [५ = 7 9 = [} ५ न~ ] 
` नमपिव्राद्ावानराचते सःघतरेनकन्तइन्यरयेः एनेषांचानल-दीनां चतुरपण"पटानांपोडयभं गाभवन्ति तताद्याःपष्टटश अद्रुहा 





जापेज्ना ब्रप्ेहंजावसं ताणगंच्रलंधिरधवंघार णिच्नरेतिच्न तस्द्ददरतप्पगारटत्य ए {सू यंलावपड 
ग्गाचच्नःसेभिक्ख, ता रणेगएवण्मेवत्येति कट्णोवडदेसिएण सिणारोगवालावपष'सेच्नवा सेमि 
क्ख, चा ग्ेणएवणमेवत्यं त्तिकड्.णो वडधदेखिण्णसोतोट गविखडेगवा जावपधोरव्ना सेभिक्त वा 
दुभ्मिगंधेमेवल्य त्िकट्‌ रोवहूटैखिणण्सिरारख्णवा तद्धेवसौतोटगदि यडयद१ उसिगोदगवियडं 








भाषा 
अर्पाडचिदांकिखादईैनीवनीविराघनानयी तवालेपडनते आल वेक तेचयकी विपरीतयलंस्मयेविरदद चीरकः नयीष्वपावोद ; 
पालेधारणिन्नग्रश्चस्तदो परित एडवोवस्छदेगादारिदीनतो साधनेकल्पे तिथिकारगितिदवोवस्तर प्राखकएपयीयनागणोयडिगदहेख | 
नलं! अस्थिररअघुवर्‌ श्रघारणीव एचिद्ध'पदनाभग {९ दतेडमाडिला {५ अ्ुदरमग्राद्य एकसोरमोभां मोम थिर भर.वदरधा | 
गीच8 एग्राद्यलाशिबोवले विगेयकडेे तेखाशुदमजायेमा्टरो वस्छनवोनयी ए्य्यिकारग्थियो ड अथवाषणे रगपेदधव्ये क रीघसे | 


नरी योडोव्खेनद्ौं वगणोपुयाषसेननय एतावतापाङयोवस्छनाग्मै तिखियोमानश्वडावेद्तिमावःतेसाषद्मलाण्ये एमाडसेवसख्चनवो , 


[प 


नयी एतावतामलेकरी पाड 


दौपिकाटःका 


। सेाष्वेनकलमते ये भिक्ड. वार्‌ सेव्न. युषवय"जारेन्जा अपं ड जावखतायं अलंयिर धुवं घारखिव्ज रोतिव्न"तं सच्दमेतृप्पगार 
वख'फाख्यंनावपडि माद्व्ना सञिन्नुचत्‌पुनरेवमतवस्त्र' अनलाटिचतुःपदविद्डुद्ध'जानौचातचचलामेखतिग्य्धीचात्‌ सेभिक्ख वारणो 


यवणएमेवत्य न्तितट्र्‌ नोव्डदेखिग्यःन्देग्यवा जावयव"खे्जवारमिचनवमनमिनवंवस्छ'ममनाग्लो तिरा ततोकछदेग्े नईपत्‌व्धनाद्धा , 
नादि्किनख्चद्विद्ट्ये ाद्ष्यग्र्टय्यवःलोग्ोभनत्वसापाद्येत्‌ देयिक्छ वादनोश्वणए्मेववय नोवडद्‌ खिएग्यनोसीतोगनिवडस्पलावपधो 


{ 


‰€==--~ 











[यिति 1 


आ चाराङ्गसुल् । १८ 
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4 











एन्नासामिच्वं वस्त्र' ममास्तीतिसत्वा ततस्तद्यैवनोनेव योतादकेनव यानधावना दिकुीत्‌ेभिक्अार इभमिगंषेञेवल्य कटु गोवध 
देसिरगसिणाणेवा तह्ेवसीतोद ग वियडे गवा अालाबोमभिच्तुवद्यपि. मलोपचचितत्वादुदेधवस्ल स्यात्तथापि तद्पनयनार्येदुगन्धि 
दरव्योदकादिना नाघावनाटिङ्कयीत्‌ गच्छनिर्गतः तदन्तगेतस्तुतनयाप्राखुक,टकादिना लोकोपघातसंसक्तिभयान््रलाप नयनं कुर्याद 





श्मीलंग्चायेरुतटःका । 
सते क.पोडगसमध्छत्यद्धून माह सेदत्यादिरुभिलुयैत्‌ पुनरेवं भूतंवस्त्र' च तष्यदति शुध 'जानीयान्तच्चलाभेरुति टद्धोयादितिपिंडाये 
किच्यरेद्न्यादि सभिनच्तमेवमभिनवंवस्' ममनास्तीति छत्वाततोवद्धदेश्चं नषदूबनास्खानदकेन छगधिद्रव्येाथ्यम्र्टव्यवानोगो 
भनत्वमापादयेदिति तथासेदन्यादि सधिच्तुनेवमभिनववस्न'ममनास्तीति छत्वाततस्तस्येवनोनेव शो ताटकेनव्ध यानघावनादिकुर्यौ 
दितिमपिच सेदत्यादिसभिन्लरय॑द्यपिमलोप,चतत्वा तृदुगेंधिवस्् स्यानत्तयापितदटपनयनाथे खुगन्विद्रव्यादकाटिनानोघावनादिकुर्वत्‌ 





गच्छन्तः तदन्तगे तु तनया प्राङुकोदकादिनालःकोपषातरुसाक्रभयास्मलापनयनं कुयौदपीति धौतसखप्रतापनविधिमधिल 


४ ॐ = स 











रवा अालावग्रोसेभिक्खवाशखभिकक्ख ज्नवत्थ च्ायावेत्तएवा पवेत्तणवातहप्पगारवत्य णो अख 
तग्ह्ियाएपुटबोएणोससणिद्धाएजाव संताणाणय्ायावेज्जवारेसेभिक्छुवारेखभिकंखेच्जावत्य अआयावे 
ऋ खापयावेत्तएवातहण्मगारंबत्य युणंसिवागिद्ेलु गं सिवाऊसुयालं सि वाकामजलंसिवाञ्रस्एयरे 
वातदहप्पगारेञ्ं लिक्छनाणएडुव्बदवेदुन्निक्खित्ते अखं चला चलेणो ग्रायावेच्नवाणोपयावेच्जवासे 


भाषा 
डौ रखुगंघनकज्रे तेसाधृचारित्रियो चभिकंखिव्जकहतावाष्े किखोवस्तमायावित्तएवामातापनादेवा एतावतातावड ख किवोवांषटे तो 


भालोमूमिजिराड्धद््‌ सुचचिन्तस्वारजाणे तयासंडम्राणनौ मो सहरौ कायस शितिजाये तेवौभूमिकानेविषे वस््रतावेनस्ध^के तेसां 
धुबस््रतावड स किवाबाद्े तोयुणसि युयंका्टमयौते हनेविषे तथागिदेलग' सिवाकता घरनेऊवरेतयास्यालं खिवाकशतांष्दद् 





नेभिषे तथाकामजलंसिवाकडता स्ञानपौठिकानेविषे एतलाकेदबाड्धद. मथवामनेरा तथापभरकारतेदवो संतरटत्तजातकहतां भूमिका 


दीपिकाटौका। 
पिधौतसखप्रतापनविधिमा्ह सेभिक्ख.वार अभिकंखेच्नवल्यं सायावेत्तए तदष्मगारंबल्य नो अांतरश्ियारएपुढवौएनोखसणिद्धाएना 





बससंताणाएमप्यावेव्जवासमिन्तुरव्यवडितायाभूमोवस््ंनातापयेतूसेभिक्ड. वा २ सभिकंखेव्नावल' ायावेत्तए पयावेन्तएतष्हप्मगा रंव 
। व'युणंखिवागिद्धेलृगं सिवा उसखुलं सिबाकासजलंसिवा अचयरेवात्ष्यमारे भं तलिक्ठलाएडुवद्धदुनि किन्ते भि कं प चर चलेनो 
सयापेव्नवा णोपयाचेव्जवा भिचुर्दयभिकात्तेतूवसन"साताययितु' ततःस्य॒ादौचनलाचलेस्युष्पारौचलाचलेस्युष्यादिवख्छम्तनभयाखा 


शिन्ंगाचाय सतटीका । 
व्याडसषत्यादि सभिक्षरव्यवहिता्यांभमोवस्् ना तापयेदिति शि सेदत्यादिखभित्तयद्यभिकां चयेदश्जमातापयित ततस्यग्यादौच 


खाचलेस्य.णा दिवस्लपतनभयान््ातापयेन्तत्र गिदधेलुकोड"व रोरद््यालं उदटरूषलंडामजलं स्ञानपीठभिति सेषत्यादि सभिदुभिन्ति धि 


भिक्ख.वारे्भिकंखेव्नावत्थं रा यावेत्तएवारेतहप्मगार बत्य कुलयं सिवाभित्तस्विासेलं स्वो सत 
रेखवातहष्मगारेश्रतलिक्वजाए जावो च्रायावेच्नवार सेभिक्व.वारेच्भिकखेव्नवत्य रायावेत्तए 
वारेतहण्रगारेवत्थ खं वंसिवामं चं सिमालंसिवापासायं स्िवाहम्मियतलंसिवा असखयरेवात प्प 
गारे रं तलिक्खनाण्जावणो अायवेज्नवार सेत्तमाद्‌ायणएगंतसवक्मेव्ना शद्धेउभाथंडि्ल सिवा 


प --=---------------------~--------------~- ~~~ 9 
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आचाराङ्गन््त 1 








मय्‌ 


त ज न 


य्कीञ"चास्यानक्तेचवाद्धद इुव्छद्र पाङ्डयर्िदधदधे च तयादनिलचिद्रपसीप9 -मिज्नमादिसपे विदलन चगद्पर 
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ऋन्छ्तावडन 
तेखाधवस्तान्डे र 0 ~ तोक्रश्टिर्च्चिवाजद स 1 पृञभभस्तिध्वरंत्था?ि भन्तकदतानन्य = नन नोतट तयाचिल += (मिविपसेन्द मिवालस्त 2 
चखाधवस्छतान्डन्ड्‌ ्जन्विद् ताङ्खन्नचम्यवानल्दता तर्न ना त्वषा नतकदतवानदःमत्र तयाायललाम चपलन्रुं सवातत 


च्यरेविपे येय नद्देग्यानकितातकामर्य --- ल~ यर र" = ~= पतनाश्कयरययन्यै = संचसनिरधना तेखाङवग् च> > 
पाद्यनचःव नरोदुग तेचम्यानक्तितापतायणाानस्ड च +तटाण्तठनाःदक्ारण्ययक्य सखचमविगरनाद्छद्‌ तदाङुव्स्छतावडन्र क 


५ < च्ििदोप्डशिगन्टोत ~> तेदङ्परिननर भ तथखामादेमा म पटर = पिरप ~ चररर्नयाभ्कारि न ग-टासिवग््तापिवामग्य ~ 
तग्डधषलदता 'कखापल्न्दटगलातव्दर्पःर नन्द. कः तदामाचयाच्व पटरग्फर्पगर प्रनमरतयाम्रलार्टााननग्ता पयम्‌ क्र ष्तद्ा 


पडिवियक्धो छंवसनि सध नाद्‌ 7 - लरदव्स्धतात्िकामग्धोख द नसनं म््रनेईपएकाति ¬ = दंष्यस स "न्विननन्नरट्वध्नि 
{उकायका चसाकयाषनाड्छद्‌ 1दन्ालद्धान्स्तत{एवामाद्ध क्रं तसप्ुतच्म्छनडप्कापतच्राव लिद्प्ारूक्सछडिलखनिर्वनावरनि 








तोपयन्तन्दगद्ेन्टनड चार्टरद्वर् = क टकासचटस्नानपीटं ~ ~~ +-9 ~ द द्धञ्च् > पर्किग्ेन्ना 9, ताव््िएनार दष्रव्यगा्वल्य ^~ ~ 
तएचनत्तत' गह दु उर्‌ उष्म वादखख्टरखरटक्ासचदटकच्नानपोट नोमच्ख चार्‌ ऋण्म्कन्डन्डा वय पतातन्त्एवार्‌ तद्धप्यर्र क्कु 
८९ (पि (~ 
यंखिगास्न्तिधिनारेद्टिन्नवायनतयेयवातदष्पनास्मतदिन्डनापनावनोनातन्व्निगर दयन्न लपन स्याडइम्च'नां 
चाखजामःतन्छवारेष्टनयत्रा्यन्तर्‌वातद्रप्मगारे्वर्िक्छनाए्नावनात्याताल्च्ननार्‌रसन््शिजिदटादोपतनाद्िग्याडइम्त नां 
न ठ 


चयाविन्तएः ~ तदष्यम गउत्वच्र्धसवामठरि र 


च्भिलखव्नयरय ५ > > [। 
ताप्रन्तवृस।गन्छ वार्‌च्रासक्रग्टच्यवत्छचायाण्वतएर ददप्पमार्व्तरू्छ{दठास ठ सन्ए्मालं 





[ 
तद्धष्म >, तश्लन्क्ण्लाजन्न ~ आतातरैव्नाग्नोप्रयादेच्नना = = ~ > यएगत = मवमे ->--> भ्न य वि श्वा डान््र श्र ख्िलात ~~~ 
तद्ष्पगर अतादन्खछपनोलज्ना( यातादच्नाठ्नापयादन्नचा रउतमाद्‌दरगतमवक्मनच्ना अद्स्टासल्ाइन्यनम्सवा दाज्चनत्रर खता 
न 








38 प्प यारि िर्टत्िपसल्निय श = ~> ॥ चाया न ग्न तखम्ज् स्मान ग्लरय॑बदं परे रकार प्र प्न सोर 
द्प्पगारायर'इउन्वे,सपसच्नयर ततार्जलचासत्वत्वे चाव्पच्च्नन्र्‌ एवस्डन्द त्क छ म्थसरामनग्गम्यदवय नगर्या दटलष्चठद््‌ सासन 
॥॥ 


दर ~ "सन्यमच चक््प्रारत्दाद ~~ [उन्तरिजिजाते += वम्दपतनाद्िमयादरेव ~स द्रेवनात {परेत य चच्नल्दातापं नन्नन्-= देतमाटायन्ति श सॐ भचमदस्छ 
न्ता चासन्तुःच्छपमचतप्राखाद्यद्‌1उन्तरत्रजात वन्तरपठतनद्नवादरवनातःपर्त्‌ चज्चतापन् चद सतनाद्ावनत खमनुनहसः 
॥-॥ 








न्दौ ॐ पृतना द्धिमयं टष्ठ “ना तापयेठि ~ ति सद्न्यादि ~ स्यन्यरयच्दर सादाद दंतरि्ल) उन देवसर + पदरपदडिम चादज्नाताप =< 
च्छद्र परतनप्ट्मस{द्च्छ न तपन्ति सद्ल्याणद्‌ कामद्‌. च्छन्छस्च्कप्रासद्धाद्ट तरच दव 7र7"द्ग्वाट्‌न्नाताप्यष्ड,त 








जावच्रसखयररख्विा तदप्यगारःचिथंडिल्ल॒सिपडिलेच्ियर प्डज्नियरततो संजवासेववत्यं चाया 


च्नवाण्यंखलुतस्स भिक्ख्‌ स्सवा९ सासम्गियंवत्ये उणण्पटमोदं सो सन्तो मेभिक्ठ तार अह 
[अ णु न ग 


सरिच्नादर्‌ वत्याद्र जावच्ना अद्ापरिग्गद्धिचाद्‌ वत्या घा रेञ्नारणेधोयन्नाणेर इव्नयेधो यरता 


१. 
उमचात्तप 


त्यद्‌ घारेज्ना च पलिडवमागेगामंतरेख उमचेलिए रतंग्डलुदत्यधारि स्व सामग्गिरं सेमिक्छ.वा२ 














< भा 














त्िशिप्ययस्चतापञ्क्त पं एषर्वोक्तवन्तरःग्यानोे चत्दारतेखाष्टतचासाष्वीनो समग्रपयोएते येय्क्रच्राचारपाददेयसे 
तापपएरञ्स्छतादन्द्धछव ष्वद्य छत तिवन्तर कग्याचा चन्चार्तचाष्टुतचाचाष्व्ना चउमग्रपय्णएतद्दं जपूउाक्तच्चाचास्प्ेतें 
(त प 
सादति =, इस्दिवित्ि "न नन चारिनरेनखेखत्दितयटाटवद्धेवलकरदि १ क. < ~» अति ष व पा 
सादुत इन्वाचावद् चञाच्क्वानद्र्नचात्चत नना दतचदाखचस्नयलकग डिवि चन सा न्िल्टम्रतिद् कडेर दोडट्‌तुयुष 
+ # 1 ५ वि [षे 
इु्यापद्ययव्ल्स्निः चैवीत्यगचसीिसतमली न ठच्छमतेकड्"=" दतचच्ाचासयिद्धिती गचच्धतसन मस्यन्तं => 
, दु-यापःरयल्=रनच् स्तवदरदगखनयखग्मन्ठा ठदमतकद्ट छ इवतिचाच्राचास्ययेहितोचच्छतस्नं = एचमखवम्त यस्याष््यनस 
६ 1 ) इ~ ~~ = ~~ चस्य चेवा अविनी ~ इनदाघरिनगर्न = ~ छलः 2 < कंवल ध 
अलन्द्‌ यकः हदिकवाचाच्द्‌ चाप्रार्म्न क पाडलउरदग उच्छचवानाा कानी इटाछारव्गनःविःषक्दासं इखिदंवंशिनयच्यीखट 
-चचल्पनततेकद्ेक नतन तेलाछ्चा्नदयो एवस्दीवच्छम्तानिर्दीष्नेचवा द जगन्नाध्ं्द्या नेदगाञम्रयाद अनेते ~ 
। यत्नाग्पिज्त्तिन्द्रकं वेसादुचाः रर्त्वा एयस्दाचद्धतःषन द्ाकजच्चा जगन्ाःयक्च्या नेदगाञम्वादचं अनेडेदवादौःघातेदवालय 
च्रे पसतेदनःपरिच्छर्सग्एानक्रे 2 ~ ~ नोघ्ोडज्नाते = नानेन दत्य ~ अ ~~ गर्एव्ना चतज्दसेन =. स "= =. 
स्डिर परतैदनःवाच्मग्छानकर ना ड़ल्नातत्च्छधवा> यन्डान्नदहातयवानार्‌एल्या वेज्च्छरगेनडह तवाश्ेवारम्यवग्छयदरेनदं 
ध र = ~ ट) य, ल. (र 
< 


एतावता सवर्टगितवम््रपद्टि गां २<---- =-= गः तनगागयातश्नाते चम गोपदेन दनद चि ~ ५ 
तावत्ता<ध्वारचतवन्लपः रगत युगपन तचन्ता उन्गाफ्यनद्ा [क्तुच्ानचलण्कशर्तं चखार्ज्ूषा रोचत 


च्च्यटऊङर णञ््छव्रायदाधमोरखसनग्रपग्तेगय यण्जाग्नाश्पिनि चिदेव धयेयसच्डे तदान्येन अद्ास्टेगामी 
ष्न्छद्‌.= ड पठ स्ट २५ २९14५44४ ध +~ ६९.८६१. १ ~य च्च्य ध्यय दस्छ्मकुन्द्द द्धा च चाद 
[9 











५ 
अआचाराङ्गसूतर | १८७ 













दौपिकाटीका 
ादायस्यं डिलादिप्रतयुपेच्य चन्तुपाप्रृपेच्यचन्ुषाम्रखज्यच रजोडर णादिनातत आतापनाटिकं कुचदित्ये तत्तस्ध भियो ःसामय्ु 


दूतिप॑चमसखवस्त्रौ वणाध्ययनन्छपरयमोटेथकप्ररी पिकाःइहप्रथमो द्‌ शकेवस्त्रग्रहसविधिर दितः हितौ योटेथ केधराविधिरभिधीयतेभने 
नसंव॑घेनायातख्यास्योद्‌ शकस्याटिद्धत' सेभिक् वार अदेसणिव्नाद्‌ वला द'जाएञ्जा अहापरिग्गश्ियाइ.वल्याद्‌ घारेन्नां नोर 
| च्नानोषोयरत्ता र वव्याद्रःधारेज्ना अपलिड"चमाणे गामंतरेश्नोमचे्िए तंख्लृवययधारिद्यसामग्गियं सेभिक्डूकार्‌ गा रहावद्क 
दंपिंडवायपडियाएपविस्सि कामेसन्वचीवरमायारएपिंडवायपडयाए निक्डमेव्नवामवसेव्नवा एवंबद्धियाविवारभभिंवा विद्र 
भूमिंवागामागुगामंदू इने व्ना अहपुगणएवं जारोव्ना तिव्वदेखियंवासमापेहाए जनहापिंडेसणाएनवरः सव्वचौवग्मायाए समि 
चुयैयेषणीयानि्परिकर्माणि वस्त्राणियाचेतययापरण्टदीतानि घारयेन्तत्रिं चित्‌कुयौत्‌ यद्ययानतत्‌वस्तर ग्टहीतं सत्मरलालयेत्‌ 
नापिरःजयेन्तयावा कुथिकतयाषौतरक्तानिघारथयेत्‌ तथामूतानिनग्ट्ीयात्‌ तथाभूताभौतारक्तवस्त्रधारी च ग्रामांतरंगच्छन्‌ अ 
मरलिडचमाणे अगोपयन्‌खुखेनेवगच्छेदयतो सखा7ववमचेलिकोखारवस्त्रधारौवा एतत्तस्यभिच्तोवस्तघारिणः सामग्य्‌ "संपृौभिचुभा 


वोयदेवं भू तवस्रवारं ` एतच्च 'जिनकर्पिकापेक्ं वस््धारिःतवविशेषगा च्छं तगेतिपिवा अविखद्धं सेभिक्डुवा गा ावष्रकुलंपिं 


र 


शिलं गाष्वाकायैरुतरी 
धथाचातापयेत्तयाचाडह सेत्तमित्यादि रुभिच्ुस्तदस्रमादायस्यं डिलादिभल्युपेच्यचन्तुपा भरष्ज्नचरजोहरणादिनाततम्ातापनादिकं 





कुयौ दिवयेत्तस्यभिच्ो; सामग्व्‌,मिति प्रच्चमखग्रयमोद्‌ शकः साप्रतंह्ितोयःसमारभ्यते असखचायमभिसंवं घः इदानन्तरोद्‌ थकेवस्त् 
ष्दगाविधिरभिदितः तदनन्तर॑धरगाविधिरभिघीीयते इत्यनेनसववंघेनायातस्यास्योदे यकस्यादिष्डत' श्द्रत्यादि सभिन्तुधेप्रणीयान्य 
| परिकर्मणि वस्त्राणिवाचेतययापरिग्टहीतानिच धारथेन्बरतत्रकिद्चित्‌ कुया दितिदगैयति तद्ययानतदस्त्ंग्टहीतं सत्मत्तालयेन्नापि 
; र॑जयेन्वानापिवा कुशिकतयाघौतरक्तानि घारयेन्तयाभूतानिनखक्ीयादित्ययः तथाभूताघौतारक्तवस्त्रधा रीच ग्रामांतरेगच्छन्‌मप 
छियन्चमायेन्तियगोषयन्‌ सेने वगच्छद्यतो साववमचेलिकोसारवन्घारौलेतन्तस्यभिनचोस्तघारिणः सामग संर भिच्ुभावोयदेव॑भू 
तयस्त्रघारमित्येतच्चद्धूत्' जिनकल्पिकोदे येन दरश््यंवस्त्रधारित्ववियेषणणात्‌ गच्छं तगेतेपिवायिरुद्धमितिकिङ्ेत्यादिपिंडेपणावन्ने 
गाहावद्रकुलपिंडवायपडियाट पविसिडकानेरव्वंन्वौवरमायाए गाहावदूकुलंपिंडवाथ पडियार 
खिक्ठमेडजवा पविसेष्जवा णबहियावियारभूमौ वा विद्धारभूमींवागामाणुग्गामंदु द व्नेउना अह 
घुणणवं जाखेऽजा तिव्वदेसियंवा वासं बासमाणंपेहाण्जद्ापिंडेसणाए णवर सव्वं चवरमायाणए 
सेएगदर सुज गर प्रडिद्ारियंवोयंवत्थंजाणएञ्जा जावणएगाडेणवा दयादेणवा तियाद्ेणवाः च 


। भाषा 
| वावदतो सवेसमस्तचीवर करतां बस्त्रडपधितेखायिदू लेतोग्टपतिने कुलिच्रादारभणीनाड्‌ एवं दइमवादिरिविद्धारभूमि क 







| 
॥ 
। 


साखिच्छायमूनि कंडतां कायचिंतानौभूमिका तयाग्रामानुग्रामिविदहार करे तोष््यापर्यो सुव्यैवस््ादिउपधिकेश्नाई पर॑पा 

ह्रलिकाईेनखके दपुण्मय हिवेवलौद्मनाणेषणो अयवायोडोवपी वरसतीदेष्यी तेखवामाडिन नीकलेपदेलिवारे किह |. 
भणीनाद्रः तिवारसनमवस्ञसा यिद लेः जाद्दतिभावः द्िवेखाघुखाभनो वस््रमाडिहाखूल्ये अनपे जाद्डपहग्णदूवियसेतो | 
स्थोकरिवो तेविधिकरेष्टे तेराभुभ्रनेरासाधुपाहे पाडडहाखूवस््रमागौ ग्रामादिकविपे जादूतिदां एकद्िन अयवावेदिन्ययवा | 


# 








दौपिकाटोका 
# ज~ ० 9 (५ € ५ €. €, न तं 1 
डवायपडियाणएद्त्यादिखत्न भिंड षणावन्न च नवर ततस्वेरुपधि यलतुखवचौवरमादायेत्तिविगेपः इद्टानोप्रातिदारिकोपहतवस्छवि ' 


| +रे 








ॐ 











8 द 


|| 





शट्ट अ्रचाराङ्गसूुल । 



















¦ सएगय्ोष्रुठत्तण पडद्ारि्वंतरद्'जलाएन्ना जावएगाहेणवादुवादेणग तिग्राह्ेमगाचञ्यादेणव पचादेगावावि 
पवस्य उवागच्छेन्ना तद्रप्पगारवव्यनो अष्पणार्जिर् व्ना नोच्रनमन्रस्यदेन्ना नोपामिचंकुच्ना नोव णं वत्यंपरिणामंकरे 


च्राचसंतोसम णाञ्नभिवं खरिवत्यं धारेत्तएवापरिरेत्तएवायिरः वायां खं ंपडिद्धिदिचर्‌ परिद्तरैव्नातचप्यगारः सरूधितं त्य तस्म्देव 


भिलंमाचाथरुत टीका | 
॥ ] [1 $ विग नँपाति ५ 1 भ = 
' यंनवरंतत्रखमैमुपधिमतत सश्रचीवरमादायेतिवि्ेष" इूटानीप्रातिष्ासको पतवस्त्विष्छमधिसत्याह सेद्रत्याटिरूकयित्माघुरपरसा , 


1 [1 (कक क्त [] ) [प (२ [च 4 [3 [। [ [प 
, धु“सुदहधन्तदिकालोद्‌ शरेनप्रातिदासकवस्तर' याचेतयाचित्वाचेकाक्येवभ्रामां तराौगतस्तव्रचासावेकायावत्पचाष्टवोपि्वासागतःतसख | 





याेशवा पंचादेणवा विप्मवसिय उवागच्छे्ना तदप्मगारवत्य' णोञ्प्यणागिरुेव्नाणणे अख 
मखस्सदेव्नाणोपामिचं'कुल्नाणोवत्ये ख वत्य परिणामकरेच्नाणोपर उवरंकमित्तुणवंवदेन्ना अड 
संतोसमरण¶ अभिकंखसिवत्थ"धारेत्तएवा परिहरित्तणवा धिर्वाणं संतंणोपलिच्छि दिय परि 
छवेच्न तहप्पगारससधितवत्थं तस्सचेवणिसिरेव्नाणोयन्ताणंसादूज्नेज्जनासेएगतिच्ोए तद्ग्पगार 
भाषा 
लिखदिन अयवाव्यारिदिन अयवापांचदिन एतलोकालअनेचिग्रामांतरादिविपेनदैमाव्यो तिडांएकाकौ पणेखुश्मतां नेवस्तडपस््ो । 
इरताकद्भिषटोषडयो फाटोज्यवाख्ठंजनादिकेखर द्यो तयाप्रकारतेचवोवस्तरनोखामीडध दतेचारित्रियोतेवमस्तग्रहेन दही तथाते 
कर्द लेैमनेराने यापेनरी चथवानोपामिच्च"कुज्नाकहतां मोखीनो नकरडिवडाणएवस्त्र त॒" जलेपके केतनेएके दि दाडेश्ननेरोवस्लमु क 
नेष्मापिजे इम नकरे अयवावस्त्दवस्तरनो परावन्तं नकर एवस््रमादरोपरिभोगियो ऊजयोतेतोराखिरुकने तभसंवंषियोमनेये ` 
सापि दूमनकरे तयातेवस्त्र द अनेराचारिविवाम्रतिद्‌ सावीडमनकद्े श्रायु्मंतयमयणवस््रनोलेवापरिभोगवि वा वां ङे इमनकं ¦ 
च्ेकिन्तुकोद एकाकी किराईजातोडधदतेडनेतेवस्त्रमापेपरतेवस््रस्िरटटख्तोएतावतापरिठविवाञ्योग्यणएडवोपरिठवेन दीतिशिक्रार ` 
। िएकाकौने मते जे परिट विवायोग्य्छड तोपरिठदे यन्ययातेदवोवस्छसंसंधियकडतां उपदततिदांनउपष्टगाया खारनेमापपरतेसा 


1 
{ 
(1 


धुष्मापण्ययेनोसादूञ्निव्नाकडतांनमोगवे जिमणए्ालावोएकवचनकऊपरिकद्यो तिमवडवचनखपरीकच्ेेएडवो निर्वो पगब्दसंभलीलेभ , 
दौपिकाटीका | 

रादौगतस्तत्रचासौ एकार वोपित्वा मागतस्तस्यचेकाकित्वात्‌ खपतोवस्त्'उप्तं तच्चतयाविधवस््' सम्॑यतोपि वस््रसखामी नगयी 
याज्ापिग्यदीत्वान्वस्प दद्यात्‌ नाप च्छिन्न दद्याद्यथार्स्डायोदंत्व पुनःकतिभिरोभिमेमान्यदद्यानापितदे ववस््र गपरिवत्तयेत्‌नचा , 

। पर खाधुखुपसंकम्य तद्देनतद्यया अायु््रन्‌ चस गाश भिकांचसिद्च्छस्ि एवं भूतंवस््'धारयितु'परिभोक्त्‌ व) यदिषुनरेकाकीकथिङच्छ 
। त्तस्यचतदुपतंवस्त्र समर्पयेत्‌ सविर सत्परिच्छिद्यंडयः छत्वापरि्टापयेत्तयामकारवस्त्र' समसंधियन्ति उग्रहतंस्तोवस््रखामौ 
! नाखादयेत्‌ नमरिभ"जीत अपरित॒तस्येवोपरईतुःखमपयेत्‌ मन्यस वाएकाकिनोगन्तु;खमपयेत्‌ सेएगतिमोएतदप्पगारं निगघोसंसोच्ा 


शीलं गाचावं रुतरौका 
 चेकाकित्वातृरपतो वस््रमुपतं तच्चतया विंवस््ं तस्य ससपयतोपिवस््स्वासोनग्ट्छोीयान्रापिग्यरीतवान्यस्र'दया जराय च्छिन्"ददयाद्य 
: चाग्य्डाप्ेद्‌ तवं छुनःकतिभिरहोभिमेमान्वदृद्यानापि तदेववस्छर परिवर्तयेत्‌ नच(पर खाघरुसखुपसकम्यतददेततद्यया यायुद्मनृच्रमराभि 


( काच रौष्स्य वं भूतंवस्त्न' धारयितु"परिभोक्त वेति यदिपुनरेकादी कञिङच्ेत्तस्य तदुपडतं वस्त्र खमपेयेत्‌ स्विर॑टट'सत्परि दिद ग्डंड । 
4 कै +> 


(व 














(44 = क यन यजाः सवप 
| अआचाराङ्गसुच । ६८< 





;सुत्वापरिटापयेच्यजेत्तथाप्रजार वस्र'ससं धियन्ति उपडतंखतोवस्रखामौना खादयेन्रपरिभ जीतापितुतसखयंवोपतुःरुमपयेदन्य 





णिग्योसं सोचा रिस्स्प्रजेभयं तारोतहप्पगाराणिवत्यणि ससंधियाणि सुहनत्तगं सिसोचाणि 
सम्मजाद्रत्ता लावरगाहेणवा दुयाहेणवा तियाद्ेएवा चडयादेणएवा पंचादेणवा विप्पवसि 
य उवागच्छंति तहप्मगाराणि वत्थाणि रोश्रप्पणागेर्हंति णो्रखमखस्स ्रणवरतितं चेवजा 
वणोसातिज्न'ति वह्नमाखेण भासियव्व॑सेहता अहमविखडत्तं परिहारियं वत्थं जद्रत्ताजावएगा 





भाषा 
गवंतवणाचारिल्रियातयाप्रकार वस््रसंधियाशिकहतां उपहतमुडतेर्‌ याचीनेग्रामां तरिद्"ज$एकदिनविदिन तिणिदिनच्यारिदि 





नवक्षी भावे तिवारतेरपतवस्त्न अआपगपेनख्य | अनेरानेनापेदमपूषिंला अआलावानोपरिद्रजायिवो जालगौतिदहेजने यापेपरं 
आापण्पेनभोगवे एतलेणकसाधुनोजे अाचारतेवगानो आचःरजागिवो हिवेवलो विेषदेष्ठाडे कोदरैएकखापृएदवोस,घनो 
भ चारजाणी जेसाघुखपडतवस्त्रल्य नही एहवोनाणी मनमादिद्रसोचोंतवेड्ध'पुगासाधृकन्हा वस््नमु्धत्तं १ लगीपडिद्ाख्मागी 


दीपिकाटौका 
निसम्मजेभयंतःरोतद्प्पगाराणिवलयाशिं ससंधिया पि्ुङध तग॑र जावएगादेणवा दुयादेणवातियाद्ेणवा चउयादेणवापंचादेण 
वाविणरसियरखवागच्छन्ति तदष्यगाराणिवल्याणिनो अष्पणागेख्ह"ति नोमन्बमन्ब्धयरुयणएत्ति तं चेवजावनोखातिञ्न तिनड्धमा 
योगाभासियन्यं बड्धवच नस्ठुत्र'स्गमंसेहं ता मदमविखु्धत्तपरिडारियंवव्य' जारएत्ताजावएगाष्टेयावाडुतिचखपं चाद्य वा विप्पवखियर्‌ 
उवागच्छिद्धामि विया एयंममेयं खया मादूट्राणसंफासेनो एवं करोव्नारुभिचतुरोकःकश्िदेवं राष्वा चा रमवगस्य ततोदमपिम्रातिदहा 















श्ीलंगाचायेरुत टीका 
सेषेका किनोगं त॒; समपेयेदिल्येवं व्धवचनेनापिनेयभिति किच्चसेदत्यादि रूभिचुरेकःकचिदेवं साध्वाचारमवगम्यततोरमपि प्राति 
५ (य 9 पत्ये [4 9 > स्पशो =, 
हाश्कंवस््रमुहन्ती दिकालसुदिष्ययाचित्वान्यमेकाहादिना वासेनोपडनिष्यामि ततस्तदस्छ' ममेवभविष्यतीत्येवं माटस्वानस स्पुशचच 


हणवा दुतिचडपंचादेणवा विषप्पवस्यः उवनागच्छिस्सामि अवियाद्र'एयंममेवंसिया माद्ह्ाणंसं 
. फासेणोण्वंकरोच्ना सेमिक्ठ.वार णोवखमंतादर' वत्याद् विववस्णाद्ू'. करेच्नाणोविवसाद्रवखमंता ` ¦ 
द्र करोज्नाश्रस्ेवावत्थ लभिस्सामित्तिकड.णे अर खमखस्सदेच्ना शोपामिच्कुव्नाणोवत्येणवत्थ परि ¦ 
रामंकरेज्ना णोपरःडवसंकमित्तुएवं वदेच्नाञ्चाउरंतोसमणा अभिकंक्खसिमेवत्य'घारित्तणवाप "+ 





मापा 

ग्रामांतरिङ"जाडउ' तिदहांएकवेत्रिखिच्यारि पंचदिनवसली तेवस्त्रडपदतकरीले याबु" लिमतेवस्त्रमु्षने जद्एहवोचौतवे तोमाद््‌ ॥ 

इाणंसफासे मा्टस्यानफरि सखे एतावतादोपलगाडे तिणिभणौनो णएवंकरिव्ना साधु. तेद्मनकरे ते साधुचारित्रियोवां मतक " 

|| हतांभोभनवस्छपिवगनकरे एतलेचौरादिकनो भयनाणीवरफेरवेन र एतावता चारितियपनेतेदवा अपूर्व बस्तलेवानोमा्षुयन ^ 
यी जिशिद्छतां चौरादिकनो भवऊपजे तथाविवपाड्न्नो बस्त्रजगगीवगौमं तनकरे सउमारेश्ट'गारेनङ्नीं घोवेनदीदत्यादिपाडयोयाः | 

| लौरूडोनकरे श्ययवाचनेरोवस्वङ्'लद्धिस्य॒" दमकरोरूडो अयवापाड्‌ योवस्त्रमनेरानेमापेनरी तयाग्मोद्धीनो नापेवस्त् वस्छनोपरा 


{ वत्त नकरे तयाअनेरानेञ्ावौदमनकद्ठे सुभनेमुद्धनत्त एकपडिहारूयापो "एकविदिणिच्यारियच्चदिन गामिनश्वयाविर इमकद्ट | । 





|: 1. 





----------------------- 
~~न =-= 















१८० य्राचाराङ्गसुच। 
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अवक व ज. 

























। तोएस््रमादरेजचद्दोखे इमचोंतवेतोमाटस्यानफरिमे तिथाकारशिरन्तमसाघ्टमनकरे किठड्टनाकिणिद्धोस 








टौपिकारीका) 
(4 न. ~~ ~ 9 ~ => ® + ® [प = 
रिकौवस्त्र"सुद्धत्तीदि कालमुदिण्डया चित्वा अन्यत्रेकाादिरेतोपनिष्वामि ततस्लदस्त्र "ममे वभविव्यति दन्येवंमादस्यानखंस्प गेनचेत 


| त्‌क्कयत्‌ सेभिक्ठ वार्‌ नोवन् मं ताद्‌'व्यादू"विवन्त्ा द'करेज्ना विवन््रा द"वच्रमंतादू'नकरेव्ना अख वावलय"लभिस्रासिन्तिकट्‌ नोग्र 
| 


न्नमन्रख्मदेव्ना नोपार्मिच्च कुल्नानोवद्य णवल्यविपरियासक्रोघ्ना नोपर्‌उवरूंकमिन्तृएव वद्ज्नाश्!उरुतोरुमगाश्रभिकसरस्िमिवय्य 


धारित्तएवायिरवाणंसं तंनौपलिच्छि'दियर्‌ परिद्वेव्नाजदाचेयंवव्य पावगं यदत्त दा रीपडिपद्धपे दा एतस््नवलखनिदायेनोतेसिंमा श्रो | 
उम््रगेगगच्छेव्नाजावन्यप्युख्‌ एनावततोसंनयामेवया सागुगामंदुदन्नेव्नाखमिसुयै येवं तिवस्त्रागिचौ य दिभवान्नोविगतवर्ीनिकुर्याडु | 
1 
त्स शतस्ताटथा सिनग्राद्यारय बग्यकहीतानावापरि करमन विषयं विवन््राद' तिविवयीनिनगोभनवग्णानिकुर्यादित्यादिसगमंमेभिस्व.वार्‌ | 

भिलंगाचायेकत टीका | 
तत्बुयीदिति तयासेदत्यादि सभिनतुवधवंति वसा खिचौरादिभवान्बोविगतवग्धपनि कु्यीदुन्यगैतस्ताहयायि नग्राद्या्येवग्ध्ठीता | 





नांवापरिकर्मनविघेयसिति तात्प्यीयै; तयाविवरयनिनग्ोभनवगगैनि कु्यी दित्यादिखगममि।त सेदत्यादिकदय'नवरःविद्ंतिप्यटवी । 


रिहिरित्तएवाथिरवाणंसं तं णोपलिच्छि दियर परिप्वेव्नाजदहाचेयंवत्य पावगंपयोमखदर परः चण खद्‌ 
त्तहारौपडिपेद्ाएतस्सवत्य स्व िदाणेणोते सिंभोञ्ोडम्ब्ग्ग णएगच्छ च्नानाव अप्य्‌ सुएनावततोखंज 
यामेवगामाणुगामंट द्रच्नेच्ना सेभिक्व.वारेगामाणुगामंदुद्र व्नसाणे च्रं तरासेविद्ंसियासेव्न'पुणविदं 
जाणेव्नाद्रमंसिखलुविदहंसिवहवेश्रामोसगावत्छ पडिवारएसंपिडियागच्छ च्नाणो तेसिंमोच्रोडम्प्ररण 





मापा 
धनेयोग्यवस्तन खापिवामणीद्सनकद्धे एवस्तरतु" ेवावां िच्चितोपटिरिवावांछिखि मनकद्ठे तयास्विरहढवस्तर ऋतो कटकाकटकाक | 
रीपर्िद्विनदी जेमादरेपरिभोगिवस्त्रवाङ्ओद्रमजाणी परिद्रवेनडों परिद्ठववायोग्यजाणीपरिहवे हिवेवस्तररुपरिममतानाखेद्‌ | 
रोभावकनद्टे तेखाधुचारित्रियोपरकडहतां रटरस्श्चदत्तारी तस्करपंयने विपे प्रेडा ए दे ्मीनेतेवस्छनेकारणिराखिवामणीजाणेराखे 
एवस्त्रल्ये द्रमनाणीतेदयी वी हतोडन्मागिं दं ननाद उरियकायपरि नजाद पाणोमाद्िपेसेनरी टच्िचट नरीदृत्यारि जिमश्यी 


दौपिकाटीका 
गामाणुगासद्द्व्नमाणे श्र॑तरासे विद्धं सिचा रेव्न'पुविद्ं नायेच्नादमं चि्डलु विहं सिवदवे श्चामोसखगावल्यपद्िवाएसंपिंडिवभ्राग 








~~~ --------~------- “~ *--- -{ 


च्छिन्नानोतेखिभोमोखन्ममगे पगच्छेच्ना जाबगामायु गाम दूदन्ने व्नाव्याउसं तो सम ग्या रें देडिनिक्छिवाच्लिारिया एषा णन्तं | 


| 








थिलंगाचाय्ये छतटीका 
भरायःपंया तयासेष्त्यादितस्यभित्तोः पथियद्यमोपकादचचौ यवस्त्रग्र दणम्रतिन्नया समागच्छेवुरित्यादि पर्वोत्ा यावदेतन्तसखभिचौःसाम 


6 





गच्छेन्नाजावमामाणुग्गामंद्‌दूच्ने व्ना सेक्ल.वागामाणुग्गामंदुदून्नमाणे चंतरासेच्रमोसगापडि 
यागच्छ ज्नातेणं अरामोसगाण्वंवदेच्ना ्राडसंतोसमणाच्ादरेत्तवत्थं देहिणिक्छिवाहिनारिया 
| रणणत्त बत्थपडियाए एयंखलु तस्सभिक्.स्सवारे सामग्गियं वत्थं सणासम्मत्ता पंचममध्ययनंसे 

भिक्ल.वार््रभिकंखेच्ना पाचंएसित्तरसेच्नंपुणपायजाणेच्ना तंजहाशच्चलाडपा्यवादारूपायंवामद्िया 


1. 


| 
| 
| 
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भाषा 
ध्ययनमाहिकद्धो देति मज शिवो एतावताखस्य चिन्तङतो जवणादग्राभिविहारकरेतेसाभुगरामानुग्रामिविदडारकरतो विचालेविद्धंकद 
तांटवीषे दखंजारेद्णिअटकीमा् षणासुसाराचोराडौवाडावाटपाडावस््रलेबानेकाजिएकठायद मानि द" जाइ इमलाणीते य 
कौवीडतोरापुञन््ाभिनज्ञाद इत्यादिप्‌ वत्‌ जावजयणासोग्रामातु्रानिविदारकरे तेसाधृग्रामानुग्रामिविद्ारकरतांंतराविचा 
ले्रामोखगाचोरएकटायद्र अावेतेखाधमतिद.कहेहोायुषय'तञ्चमणए तकण बस्तचट: तेखाणिम्हनेदेहि नांखिद्रमकच्या पच्छ 
चारिव्रियेतिमकरिवो जिसद्यीष्ययनमादहिकद्यो्टे एतावतातिचारितियोवस्तरस्ध'के परःहायिकरौच्चापेनडीःखयवाधममेकथाकरीते 
चोरनेवृकवेचोरिनोफलकद्ेजिमतेल्य नही चयवाअ्नवोल्योतो खकेवलतोग्रामिजदरकिणि रीनेकष्ेन रीवा हरनका दे त्यादि सवैपू 





वत्‌जाणिषोएयं डल कतां पमूौक्तजेवस्त्े षणानोाचारकच्योतेजेराधुखाध्वी चारौ तपालितेडनोएसमग्र पणो संमूेभावजापिबोएता 
बताएआचारपालतोसं पू सा कश्य सव्व कहतांन्नानदभेनचा रित्तेणेकरौ सहितसदायतकरेतेखाधु मना णीचीखधमेसखामि 
जंवृभतिद'कद्ेड'ए्राचार यौ जगन्नरायकरह सांभली तु्ह्रागलि कड छं तरे पुणद्र खि या चा रविपेयलकरिज्यो इत्िचौचारंभे 
हितीयशतस्छंषेपं चमाध्ययने दवितीयोद्‌ शकती मदर हन्तपागच्छेविहितसदाचारयललानां पं ° बौ साृरलानां शिष्ये णपाञ्डं च॑द्रेणरुतेखी 
अचारांगदहितीयशरुतस्तंघखुख्डाववोधेवस्त् घग्णाध्ययनं पंचमं स माप्त'डिवेरटोखष्ययनप्रारभियेचछेपद्िले ध्ययनिपिंडविधिकदीनेदः 
तोवसतिद्लेवोदणणिकार शिवीजेञ्चष्ययनिवसतिविधिकदीतेहनेकालिद्र' दैयीसमितिशोधिवोदणिकारभितीजे्ध्ययनिशैयगसमि 
तिकन्ीतिद्ाजातोमापासमितिद्र'बोलिवोदशिकारणिचोयेमध्ययनौभापारमितिकोचारितिये्गहार नौ गवेषणाकरि वी तेपडला 


। मिवस्त्े धिषे 
दिकडपगरणविनान्धद तिशिकारणिपं चमाध्ययनीवस््र घषणाकरौ दिवेतेमादहारपाच्चविनास्यविरकल्पौ साधूकिमल्य तिणिकार 
किद्रिद््े अध्यचनिपातष णाकीख्ये तेपात्रकिसौपरिल्ये -तेकशचष्े तेसाधुचारित्रियो अभि कंख्िच्नाकहतां बांद्टे पात्रगवेपिवोख 
कतोपातल्ये' तेसाघुजेषातजाये तेके्वा अलाचपायंवाकडतां द्क्डाजो पाततयादारूपायंकाटनोपात तथासद्धिवापायंबामाटी 


दौपिकाटीका 
बखपदडियाए ण्यंखलतस्यभिक्ख खवा भिक्छ, गोवा सामग्गियवलेसणासम्ब्त्ता सेत्तस्यभिच्तोः पथियद्यामोपषकाश्चौ सावस्त्रग्रदण 





प्रतिन्नयासमागच्छर युरित्यादि यावद तत्तस्यभिच्चौः सासग्यु इतिस्रौर दत्‌ग्ठरगर गच्छं चओचोजिन° ओौजिनहंसद्धररि विरचितायां 
` छ्री्राचारागप्रदौपिकाया पंचमं वस्त्रो षणाध्ययनं समाप्तः पञ्चमाध्यथनरनन्तरं ष्ठ'समारभ्यते अस्यचायमभिसंवंघ; पश्चमेध्ययनेव 
| स्ते षयाग्रतिपादितः दहता पणाप्रतिपाद्यतेदत्यनेन संवंषेनायातस्ास्य पात्र घणाध्ययनस्यादिष्धले'देभिक्छ.वार्‌ अभिवाखेज्ना 
पायंएसित्तए सेज्ज॑पुगापायं जायेच्जा यलाडपायंवादारपायंवा मद्धियापायंवा त्रष्मगारपायंजनिग्ग'ये तरुणेजावयिर संघयणेसेएगं 
-मंषारन्नानोनीच खमिकुरभिकाचेतपालनज्े ट ततुसमलानीवात्त्चणासशा तुरंत सिरं गमा पितः उपभेन 
* शीलंगाचायेखत टीका 

ग्यमिति ्रशचमभ्ययनसमात पच्चमाध्ययनानन्तरंषष्ठमारभ्यते अस्यचायमभिसंबं घः इ.हप्रथमाध्ययनेपिंडविधिरुक्तः सचवसतावाग 
मोङ्तेन विधिनाभोक्तव्यदति ददितीयेगसतिविधिर मिदितस्तदज्बेषणाथै'वच तीयेदयौसखमितिः अतिपादितापिंडाद्यथे अरन्तेनकर्यमापि 
तव्यमिति चतु्येभाषासमिति सक्तासचपटलकेविं नानग्राद्छद्रति तदथेपञ्चमेवस्ते यणाप्रतिपादिता तदधुनापातेरणापिविनापिडोनग्रा 
हयदत्यनेनसबघेन पात्रेष्थाध्ययनमायातं अस्युचचत्वायतुयो गदा राणिभवन्ति तत्ननामनिष्यु च निच्ंपेपातेषणाध्ययनस्य॒च निच्देमो 
योधिकारखानन्तराध्ययनएवलाषवाथे नियु क्तिंसताभिडितः सप्रतंद्धत्ालुगमेसूख लिता दिर णोयेतं तसुचार णीयं तच दवेदत्या 


दिसभिक्तुरलिकां चेतपात्रमन्व ष्ट" तल्प नरेवजामीयान्तद्यथा लाबुकादिकं तद्वचः स्थिरसंहननादयुपेतः सएकमेवपात् विष्यन्द दिती 
न 
४२ 

















१९६ ्ाचाराङ्गसुल । 





पाय॑वातदहष्यगारंपायंनेणिग्ग'येतसणेनावयिर सं घयरेसेएगं पादं घारेन्नाणोवोय॑सेभिक्व.वा्िक्चु 
णौवापरंञअदनोयणमेराएपायपडियाण्णो च्रभिसंघारेज्नगमाणाण्सेभिक्ल.वाभिक्चुग्णेवासेऽनंपुणएपा 
दंनारखेव्जा्स्सिंपडियाएण्गं साहम्मियंसखुदिस्पपाणाद्‌ £ जहापिंडसग्णाणचत्तारि ्रालावगापं चेव 
हवैसमणमाहण्णपगरितेरेतदेवसेमिक्व.वाभिक्ख्‌.णो वा च्स्पंजए मक्ख.पडियाणवच्वेसम णमा 












भाषा 
तथाप्रकारतेहवो पात्रतिडमाहि लोनेनिग्रंयखाधृतस्प्यो स्विरसंघयणरनेदनो रुंवयगटटरे तेएकपातराखेगी नोन राण्‌ 










जिनकल्पिकादिगप्रतिमाधरय्ायरोकद्यो तेसाधुचारित्रियो पात्रकलेव(भगौग्रद्ेयोजनमर्यादारउपर्ातिजाईवोमनमाद्िपुगा्ालोचे 
नद्धी तेसाधुजेपात्रएच्वोनाणे इण्णिर्टहस्िद्र' एकसारम्प्री उदिगौ प्राणम्‌तजीवसत्नो -खमारभकरीनीपाव्योडधद्र, जिमपिंडेषगा , 


मादच्यारिमालावाद्े तिमद्हांपुणनाशिवापद्िले य.लायेएकखारम्भीनेकालिवीनजे भालावेषपासादम्पीनेकाजितीने आालाये । 
एकसादम्मििनेकालि चोय चालावेषणीखारम्मिगिनेकालि यारभकरौ पातोनपाग्यो पाचमे मालावेघगा्मयाव्राद्मणगणीर्‌ ' 
उदीर्‌ पालरकसव्या इद्ापुगातिमद्जनारिवो जिमपिंड पणाध्ययनि मादारविगेषक्यो तिमपात्रेपयापुणलजाग्णिवी तेखाषुचां | 
रिलियोदमजाणेयसंयतग्ध्दस्े भिचतुनीमतिन्नाद' एतावताभिचुने अर्िपात्रकराव्योरे वहवेष्पाचमणनाह्मगाउद्दिगीदत्याटि ' 





~~~ 1 
रौपिकाटीका 
पातर चिश्ययान्बदितीयंखचलिनकल्पिकाटि; इतरस्तुमालकसदितीयं पात्र'धारयेन्नत्ररुषाटकेखतिएकसख्छिन्‌ भक्त हितीयेपाते पानकं ' 





मातरकंत्॒ाचायगेदिप्रायोग्यरति ्मश्युदधस्यवासेभिक्छूवार्‌ परमद्वनोयणमेराएपायवडिवाएनोन्रभिसंघारेव्नागस णार सेभिक्ड.वा 
रसेच्नंपुणपादंजागोच्ना यस्मि पडियाएएगंसुररम्मियं समुरिस्पाणादइ'४ जदा पिंडरुणाप्चत्तारियालावगा पंचमेवचवेसस गामा ` 
| हणापगणणितेतद्ेव रुभिक्ड.वाचस्म जएमिक्ठ, पडिवाए वद्वेखममारणवल्येसणालाव्यो सेभिक्ठ. वार सेन्नादरपुणपादाद्"जाणे | 


-----------~-~---~-------------------~--~----------~------~ ~ 


शीलंगाचाये रतटीका । | 
चंखचलिनकल्पिकादिरितरस्त मात्रकखदितीयपाल्र' घाय्येतततखंषाटकेखत्येकसिन्‌ भक्तदितीयेपात्रेपानकंमात्रकं त्वाचायीदिप्रायो 


यावत्र सणालावञ्चोसेभिक्छ.वाभिक्.रणे वासेष्ाद्र पुणप्राद्‌ाद्र जारेउजाविरूवरूवा द" म द्वणएयुद्ला 
दइ'तजदाश्रयपादाणििातंवपादाणिवासोसगहिरखख्वखरोरि याषारपुडपायाखिवामणिकायकंससं 
खस्सिंगदतचेलसैलपायाणिवाचस्परपायाणिवा असखयराणिवातहप्पगारादर विरवद्वाद्र मचहदणमो ' 
छाद्‌ प पया दू अफासुयंनावणोपडिग्गा्ेवनासेभिक्स वारसेठगाद्र पुणपाददर जारेज्नानिरूबरूवाद््‌ | 
1 
॥ 





भाषा 

व्‌ (प ग्रहि न [र छते (कत | 
अालावोजाणिवोएतावताजेपाव निदे पा णेनेग्ररे छिवेवलौ पतव विशेपदे खाङरेतेसाघुदमनाणेनेएपात्रमदहाधनग्धल एतललेषणोघन । 
लामतेकोणरखयपायाणिवाकतालोदनापात्रतयात्पुपात्रकयिरनाषात्र त्रांवानापावसौखानांपात्रदिरणकडतांरूपानापात्ररूव | 


। खपावाखिव्राखूबयीनापात्ररीरीकदतांपीतलिनापावरद्ारपुडकदतादियोदतेचनोपावमरिमात्रकाचपातरकांशपावशं खपात््छगपात 


। दतपात्रचेलकतांवस्रनापात्रडावडादिकचे्तपालपापाणना पातदत्यादिञ्नेर।पुणतेदवामात्रग्ल्वजाणी प्रा खकम्रने षणीवम | 


= न (। [० %. [॥ 1 
प 


1 व्‌ द 
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‡ ॐ 
५ 
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॥ 
| 
¢ 
। 
भव 
दं 


अचाराङ्गसुत्र । १८२ 







दीपिकारौका 
व्जाविरूवर््‌वाद्‌'महद्ध णसुच्धा द" तं ज ासयपाताणिवातडपायाशिवातं वपाया खिवासीसगदिरखसख्वखरीरियादहार घुडपायमणिका 


य॑कससंपखसिंगदंत चेलसेलपायाणिवा चम्द्पायाशिवा अन्रयरागिवातदष्यगाराद' विरूवरूवाद्‌"मचद्धणसुलाइ' पायाद्'अफराङ्‌ || 
५ [1 मि £ [ऋ 
याद्र' जावनोपडिगादेव्ना सेभिक्खु वापरः अद्नोयणमेराएद्त्या दिद्धत्लायिरूगमानि याबन्मदाधखल्यानिपातायि लाभंसतिञ्फा 





शीलंगाचाये ङतटीका 
ग्यक्तेशरुदवस्येवे ति सेभिक्छुवत्यारौ निता सगमानियावन्म हा स्रल्यानि पालाणिलाभेसत्य प्रारूकानिनम्रतिग्टक्रीयादिति न 





महड़णवंधणाद्र अय धणाणिवालाव चम्पवंधणाणिवातदणप्पगा राद महद्वणवं णाद्‌ अ फास्याद्र 
शोपडिन्गाद्ेन्नादृदधेयाद्ू आयतणाद्र उवातिकम्बच्रहभिक्व.लाणेज्ना चउहिपडि माहहिपादंएसित्तए 
तत्थखलुद्र मापरदमापडिमासेभिक्व बारेउददिशियरेपादंनाण्ज्नातजहालाउयपादंवादारपायं वाम 
यापायंबातदष्पगारपादंसयंबाणं जाणच्नाजावपडिग्गाहेव्नापटमापडिमा अहहावरादोाप्रडिमासे 





भाषा 
धनयावत्‌चमेनावंघनवली अनेराद्तथाप्रकारमद्दाषनख्ल्यनावंघन लियिपातिद्धदतेदवापातर्मारक अनेपणीयजाणोसाधुपडि - 
यानो सिचिपावप्याय्यौभभिग्रहविथेषकहदधे पएपृत्ौक्ञभायतनरोषनाठामपात्रा भाश्रौदोपचवाश्कसर अतिकमौनेएतावताणएत 
लादोषटालौने पालग्रहणकरिवो मयच्िवेभिन्तुखाघष्मलाणेडध'चिद्धप्रतिमाइ्-अभिग्रहविभेपि्करौ पायकषतांपातगयेधिवार्ांट 
तिहाश्वलुद्खेवाक्यालं कारिण पिशीम्रतिमा एकचारितियोए्वो अभिग्रहकरेडध' ति 'पा्माद्िलोनामलेईनेकष्े अशुकोएक 
पाब्रलेस्य तेकेडवा दबोपालकाठनोपान माटौनोपात् र्डमाण्टिलौ एककोष्ठदिथौमनमाडि जेतवे तयाम्रकारते ्वोपात 
अापेमागे सथवाग्हस्यमापणएयकी तिदेलचोंतव्योपात्रसापे तोप्राकएषग्पीयजाणणीपखिगाष्ेएपह्िलीग्रतिमा यद्ावरावीयापर 
डमा भयश्विनेरोवोजीप्रतिमाकडष्टे तेसाघुच्ारित्रियोबीनो पात्रामाचौएहवोखभिग्रकरे जेद्ध सुकोएकपालोग्टहस्यनेष 


दौपिकाटौका 
खुकानिनप्रतिरटक्रौयात्‌ नवर हारपुडपायतित्तिलोह पातर सेभिवखवार्‌ सेच्ाद््‌'एुणपादादजाोव्ला विरूवरूवाद'महद्धणवंघणा 





पिम्मयवं घगाखिजिावचम्मयंधघणाणि तद्मगाराद्रमदद्धणवंघयणाद्रं अफारयाद्‌'जावनो पडिगादेष्ला खगमंदच यादमायतणाद"छ 
वातिकम्ब उभिक्ख, जा गोज्ना चरिंपडिमाद्हिपादंएसिनत्तए तयस्वलुद््‌मापटसापडमारेभिक्ड वार्‌ उदिसियरपादजारएव्नातंल 
लाखयपादवादास्प,दवा मद्ियापादंवा तदप्पमगार॑वा पादंसयंवाणंजाएष्ना जलावपटसापडिमा सहावरादोच्वापडिमारभिक्छ बारे 


यिलंगाचायरूत टौका 
वररारपुखपायन्तित्तिलोदपाब्सिति एवमयोवंघनादिष्धूल्रमपिखूगमं सथामतिमाचतुध्यद्ताख्यपि वस्त्रं पणावन्तेयानौति नवर 








भिक्ख.वारपेहाएपादंजाएच्छातन्छागाहावह्ैवाजावकम्मक से वासेपुव्वामेव अ्रालोण्व्जना खाउसोत्ति | 
वाभदूणोतिनादाडिसिमेण्तोच्खयरपादं तंज हालाउयपाद्‌नारेत्ण््रगार पादं सयं बाणं नाएन्नजा | 
बपडि ्गाहेन्नादोचापडिमाअ्रहावरातञ्चापडिमसेमिव्खुवारेसेज्न घुणपादं गारेच्नासं गतियंवावेल | 
यंतियंबातद्प्मगा र पायंसयं वाजावपडिग्गाव्नातजापडिमाच्रहाव राचउत्थापडिमासेभिक्ल.वार | 


त-न ------------- 











१६४ अचागाङ्गसुतर । 




























भाषा 
स्दिखु'तोमांगील्योनान्यया रएुवोच्रभिग्रहकरी ग्टदस्यनेघगिपात्नेवानादर्‌ तिद्धातेपावदेखीमागे पट्टिलोतिद् गदस्यनेदेखेपडे ' 


वातेर्दस्यमापणयकौ चापेतोप्राखकएपणीयनाययीपदिगद्धे एवीजीग्रतिमा दिवे तीचीप्रतिमाकद्ेचे श्विख्नसोतीनोप्रतिमा 


| 

। 

| 

| तेदग्रतिइदरमकद्े यद्टोयायु्मन्त चववावदिनसुकनेदेद्सिएपातमाडिलो अनेरोश्रमुक्तो एकरुभनिच्यापि दमक तेसाधृमागेश्चय 
| । 

| कष्टे सेभिक् कदततिसाभुणवोयमिग्रचकरेग्टदस्यनोभोगव्योपा ल मागीनेच्यु' द मकस गटदस्छनेवरि गयो 'तोनेपात्रण्डवोजनागो 
। ४ 


तेकेदवोसंगद्भवंकदता खांगिकग्टहसखनौ निचांनो तथापरिभूक्रनेगोकाईः घालीभो गव्यो तवावेजयंतिवंकदता विद्ध विद्मा 
दिपरिमुज्यमानरतले रटदस्यदूमकद्े यसुकोपातर्चागि ययवा्रसुकोपात्रानि लिमतेणेकादईः द्टवदिवादिकमौजे णडवोतयाग्र : 
कारपात्र्रापणीमागे ययवातेग्टरख्ापग्यवकी श्चापेतोमाङकण्यग्यीयलायी साधुपात्नोपडि गाहे दिवेचरवीग्रतिमा के श्वे 
अनेरोचचयीप्रतिनाकदेष्े तेसाधुपालाद्याची णड्वोश्रभिग्रहकरे इ'परिटवीतोपवलेखु इमकरीग्टर्खनेघरिनदर नेपातर 





४ 
१ 
। 
॥ 
॥ 


दीपिकाटीका 
पेदाएपाद्नाणए््ना तंलदायाद्ावद्र'वाजावकन््रकरिवासेपुवयामेव्यालोएन्ना ्राखोन्तिवामवग्णी तिगटादीसिमेएनोच्रन्रयरदपाट्‌ं 


लाउयषाद्‌वातष्प्पगारपादं सयं वागनारएव्नानावदोचापडिमायदहावरातच्चापडि मासे भिक्डयारसेव्न पु णपा जा नो क्नातं जद्दासंतेग , 


तिचवविजयतिवातद्प्मगारपाद्‌ खवा गानाणल्नानावपरडि गाहेव्नातच्ा पडिमाखगम नवरस तिगवपा्च॑ श्वा गिर्क परि भक्तम्रायंवेनयति 
, द्वित पपाते पुपचावि गोपमुज्यमानपात्र'वाचेचचदावसाचखलयापडिमासेभिक् वार्‌रच्फरिदधम्म' पायं जाएल्नाजं चन्र वशवेखम याम 
1 








शिलगाचाचकतटाका | 
तौचम्रतिमावांसंगद्ति टातुःखाजिकंपरिष्क्तप्रायं वेजयंतिदधितर पुपातरेषु प्यावेग्योपमव्नमानं पातेवाचेत्‌ सेदत्यादिण्तयानन्तरो 





उञ्क्ियधम्भियंपादनार्नाजं चख वचवेसमणमादहरानाववरौ म गाणावकंखतितषप्यगारः पीटंसयं 
वाणंनावपडिम्गाद्ेव्ना चखत्थापडिमद्रचे याणंचरण्हपडिमाणं अख यर पटिम जदापिंडेख्णारसेणं 
एतारसशारएसमाणं पोपाचिन्तावदेच्ना अआडसंतोखम णारन्नासितुमं माखेणएवा जद्वावत्येखणा 
एसैणंपरोरेत्तावदेव्ना डरोत्तिवामद्ररौतिवा आ्रहरेयं पाद्‌ तेङ्गेणवाधण्णवा णवणोएणएवावसा 











भाषा 
' उच्छरितघमेलाये तेमांगे जेपात्रमनेराषाश्रमश्वाद्यमप् रुपयवयीमगादिकनवांड कोईल्ये नन तयाग्रकारतेदवो पात्रखयंा | 
पणीमागे प्ययवाग्टदस्यश्यापे तोप्राखकएययौचनागी साषरपडिगादहे एचोयी प्रतिमा इूमण्च्यारिप्रतिसा तेदसाद्दिश्रनेरीग्रतिमाम्र 

तियन्रतेमन मादि एडवोरत्कपनकरे इ चग्रतपनोकर दार णच्वोगीलोखाघुकोईकरीनख्के णएवोननाणे इसजागलेलिन | 


॥॥ 


' क्ञापालते तेखव साधम डांतक्े इमकरौचामोत्करपपरिडरौ घोसं यमपाल्े हिवेवलीवस््न चणा विशेषक हेकटे एगप्वीकिपात्त वणाद" | 
' करीपात्रनीगवेषगणाकरतो साधुदेग्दीग्टदस्यकद्दे यष्टोचयायु्मतचमगतु'माखिएरकगिष्याविलेदत्यादि लिमवस््र पणानेविपे कन्ये | 
` तिमनागिवो वली विगेयकच्दे तेग्टहस्यसासुनेदेवीद्मकदे चरोचाचुद्मन्त श्च्ोवङ्निप्पान्चाखि जिसतेलख्टं अववाष्टत | 
` द्टुमालग्स' अयवावसएखडित चोपदीचारित्ियनेद्रीनै द्रदां्ाघोतिमेन साधुणडवो गन्दसांमली तेग्टर्स्यभ्रतिष्र'कद्े द्रम 


दौपिकारीका 
गजावव यी मगानायकंख॑ति तरप्गास्पार्खवंवा जावपडिगाहेन्नाचखव्यापडिमाद्रचं वा॑चडयह'पडिमागं अन्रयर॑पडिसंनडा 




















२९ - ~ न ह 2 
॥ अआचाराङ्गसृल । १८१५ 












पिंडेसणाण्खछगमं सेणं एताएएसणाएएसमाशं परोपासिन्तावदेज्ना अाउरुतोरमगाणल्नास्तुमं मारेगबाजद्ावयेरुणाए रुणंप 





रोनेतावदेच्ना मादरएतंपाद>ङ्घेगवा घएणवानवणीएगवा वसाएवा म्भ गेत्तावातहहेवसिग्ाणाद्‌' तद्टवसमीतोदगा दिकंद्ाद्ित 


क (न ४, # * ष्‌ {दिवा 
खेवएतया भनन्तरोक्गयापात्रे पणायापात्रमन्विषंं सापधुःगेच्यपरोनूयाद्धनिन्यादिकं ययातेलादिना मभ्यज्यसाधवेददय त्यादिख 





शिलंगाचार्यैसत टीका । 
| कवापात्रेमज्िपंतं साघरु्च्छपरोन्रयाद्गगिन्यादिकं ययातेलादिनाभ्यन्यसाघवेर्ददस त्यादि खगममिति तथासेणमित्यादिसुनेतातंखा | 














एवाच्चभ्भगेत्तावातद््वसिणाणाद्र तद्ेवसोतोद गादिकंदादि तद्धेवसेणंपयो र्तावदेच्ना च्राउसंतो 
समणाखुङ् तगर अच्छाहिजावतावच्रम्दे असणंवा 8 उवकरेसुवा उवक्लडेखवा तोतेवयं खा 
सासप्राणंखभोयणंपडिग्गगं दासामोव॒च्छ ए पडिग्गदहणएदिख समणस्सणो सुद साड भवतिसेपुन्वामेव 
अ्रालोएव्नाख्राउसोत्तिवा मद्र णौोतिवा णोखलमेकष्दू' ्ाधाकश्िएञ्मसणेवा४ मोत्तएवापायणएव्रा 








| भाषा 
ड" नरलयु" जेदेवावान्रोकको तोचोपद्यापाखेद्यो इमऊहतांविचाले जनेषोपडौ आलेतोञमराङकथनेषयीयजाणी पड्डिगाषहेनन्ही | 
सीपरिद्र'सिणाणादकरहतां खगं घद्रव्येगंघकरी सापोमथयवातादेपाणी भयवाऊन्हे पाणौदू'पसवालोीमामो अयवाकंदा दिके तेवा 
लवो्मनेयिऊसारो जिमचारित्रियानेदौजेद्त्यादि शब्दसाभली साधुदमक्दे द्रमसुभनेनकस्पे किंतुदेवावां शोच्छो तोमुभनेएतलाप 
रिकमैकौघाविनाद्यो इमकडता जेतेतिननेजकरौ अपेतो्भ्राङ्क अनेवण्णीयनाणीपडिगादेनरों तेग्टदस्यसाभुपात्रगवेषतोदे 
स्तौसाधुम्रतिद्सके अद्टोच्यायुषं तश्रमणसुद्त्तं एक त॒"रितालगी अन्ह्मशनपानस्ठादिमस्तादिमकरछ' तिवारपच्छे त॒ग्हनेपा 

स्भातपाणौखटितदेस्यु वलौ पाप्यौसदधितदेस्य ठालोपातरौघो'तो खाषुनेभलोनदधद्‌ एदवेवचनिक्य ङ'ते तेखाधकद्े ओह 
| अायुष््न्त अयवावहिन खलनिच सुम्ने आधाकमिक मादहारपाणीलेवापरिभोगविवानकल्मे तिशिकारणितुग्हे मादरेकालिग्रा 


हारपाणीमकरि सिखने तुम्ह पारदे एदारच्टोतो यथास्ितदजयो इमकष्ठतां निचालेनेग्ट हसथ अशनप्रानादिकरीखवक्डीभातपरा 





दौमिकाटौका 
' गमं सेयंप रोनेतावदेज्छ  चयाउसंतोरमगासुष्टत्तगं र सच्छाच्िजिावसन्हे मस गावाडव करेर्डखवक्वडेरूवातो तिवयं ्राखसोरुपाणंस 





भोययं पडिग्गडगंदासामोत॒च्छए पडग्गदएदिन्ने समणसखनो खट साधूभवति सेपुन्वामेवयालोण्न्ना चाउसोत्तिवाभद्णौतिवा नो्छ 
लमेकष्मद़' सादाकस्मिण्यसणेवा४ भोत्तएवापायएटमेडवकरोदिमा उवक्डेदि अभिर्व॑षडसिनेदातुएमेवदलयाद्धि सेखेकंवयं तस्यपते 
ससगांवा४ उवकरे-तारुपाणभोवयपडिग्गद्धं अफादुवंजावनोपड्गाहेव्ना सनेतातंसाधुमेवनूयात्‌ चारि क्त'पात्र'दात्त' नवर्स॑तेदूति 


शिलगाचाय छतट)का 
धुमेवव्रयाद्ययातिरिक्त' पात्र'दातु"नवन्तेतद्ति सुद्धत्तं कंतिष्ठत्वं यावदशथनादिकंकत्रा पात्रकंग्टत्वाददामत्येवं कुवदन्त निपेषयेन्नियि 


---------~ ------------------~-~_~_~~~---~ ------------------~-----~---------------~~~ 


माखवकरेहि माडवक्खडेह्हि अभिकंखसिमेदातु' एमेवदलयादिसेसेवंवयंतस्स परोश्सणवाष्टउव 
करेत्ता एवक्खडत्त सपोणंसभोयरंपडग्गहहगंदल एव्नातद्प्पगारपडिग्ग्हश्मफा सयंजावणे पडि | 
ग्गाद्धेन्नासियासेवंपरोशेत्तापडिम्गह गं णिसिरेज्ना सेपुव्वाभेव ालोरच्ना अाउसोत्तिवाभद्ररौ ठम 


चेवणं संतियं प्रडिम्गरहगंश्नतो अते णपडिलेहिस्पाभिकेवली वयाच्ायारसेयं अंतोपदङिग्ग्स्िपाणा ` 
~ ----- - - 
























?६६ अआचाराङ्सृर। 








क्षा 






क 


| तोसगशतेदवोपाठ््रप्रासुक उरनेययायजामरापडिगाद 


~ ~ {त्वि म्या & 
चट वन्नातमचत्च्र कदाच नम्दटस्यरदाल नपातना 


र # 


ॐ = क = क्‌ [र =, 


फी यारे त्िवाय्तेखाथन्डे च्रद्योयावुश्नन्तयुदय श्रववादद्धिनिणएपातमाच्रेखाःय चराणेद्धवम्दारोजच्तो मवनोरपडिलेदिन्ट तष 





५4) 
९ 
१] 
=| 
६। 
त) 
४} 


"नान्यया केव्लःकदे रश्राटानकमठ्घनोकारगलं अय्य िनिच्यान्दोजे वाप्पतामादिप्रायः कु य्ःदितरनाव््द 
ट यान्यथ कग्लप्कदह रखाद््नक 1४. ॥ 
५१ 














वैपिक्राटीकाः - 


त ग्द्चातयच्ःरयमानं 
सुद्धसेकंति्टतवं यावद गनादिककुचापात्रन्यत्रादटानाल्य उङुव्वतनिपक्ठतूनिष्चहीपरिकाटकुव्रत्‌ततःपात्‌ नर्य चत्वर सान 


सद्धीवानत्तयाहसिवारे (न एमनेतापडिर्गदर्गरि =, य सिरेन्नासे एव्वादरव्मलोप्व्नायःरमे वामद्य गिति तनादतमं वेवगसतिदपरिन गरन्ट्वि 

च सचासेत्परानतापडर्डगःस। सदु सेव्ालोएव्नाचत्डसोल्िवामयरफाति तमचचगनरप्तत् (तीः 
[ 1 सणःगः [न्मःवाचीः 19 ॐ) दया्मःवः च्यदद्ण्च््य स यव्यं = द्रप १ 

श्रं तोर तेगापटल्तेहिषव्यासिकेव्लंःक्याच्रा्ाणम यंर॑तोण्डिग्गदंसिणगासिःवावायागिःवादरितया छवा अद भ्च् र पुव्व वाटा 





\ शि्लगाचार्छत ~ टी 
1गनगाचच्डछत टज 


क यमान्‌ पातमन्तापनिनभ्रलय रेते 
द्ोपियद्धिङुर्यीत्तत पात्"नरख्ड्धीवादिति यवादाचमयान्गद्धवानत्तयाड रेद्त्यादि देनदाठादठमान पातमन्तोपानेनम्रल्यप्लेते 
# 





होपियदटि 

शिवावोयाणिवादहरिवारिवा्रहभिक्छगं पुव्वोवदिद्रा्टपति खाच पुव्वासेवपडधिरगच्गं स्र तो ञ्चतेरुपडि 
लेदिव्नास्रंडादिस्व्वे्ालावगाजदावत्येसणारग्णारत्त तेन्न एवावएणवाखवगेएगवावसाएणवा 
व्तिणाणदिनवच्सयर सिवा तदप्पगारसि्घंडिल्व सिपडिललेखिररपमव्नियरेतच्रोख्यासेवय्याम 
चजेज्ननाएयंखलु तस्पभिक्ृस्पवारे खामग्गियं जं सव्वट दिखटितेहि खयाजणएच्नासित्तिविभिपालेषरा 











माप्य 


। 


अयवादीलकाचदरीकावनोचिष्चिड्धद्‌ तेडभणोसाषुने पर्डीपटिटएमन्तिन्नारे कऊनेपावय्ंतप्रात गुपेः तोच्यो उेच्ोग्यजं 


> < युगत्तिम 


येतोनल्यं चोग्बना गौल्यं उ्विमनेच्ःलावापावाना घुयततिमदनलासिना चिसदस्तवगाक्टीटे कटाचिकिरेए कितेखष्टताटिके 
खरद्योजागे तोतयाम रवद्यस्य'िलनेच्पि जईयटिल्तेदीर्‌ ममार्व्यर तत्रनवय.7चद्धितततेपात्रमसलेषये इत्यादिश्युद्धिकरे 
एयंबद्ु° एपविक्तन्नाचारपादनोखलद्द्देवाक्छाङंकारितेडराषुसाष्वीनोरुमग्र पग्णोजेडमगणीन्नान द्येन चारि दरदितसाष्वनेक्रेी 


[कं यों =. 


ख 
िपयन्नकि तिदयोग्राचासं क नेष्धितीयचत द्ितीयचत पात्रषग्य 
वप्यन्न जा र्का(इ."तचाच्राचायागण्डुतायचूतस्ड्न् पात ष्पा 


ग्दघम्प्र सवानिकद्ं न्ट युणदमक्ड छ ठन्ह पुप्यडखपात पाने 








द्ौपिकारखाका 
स्दाल॑दुव्छासमेवपरिग्ग हमं श्रं तोयतेयपटिलेदिव्नासरश्रडादि सखवेमाटावगानदयववये सग्याणनाणन्त लेह ग्पवाव एस्पवानवप्फ एणवा 
वसारएस्वान्सिष्याग्यादिलाव सवरं छिवातडप्यगार चिट्डिह' खिपडिचेडिव > पमच्निवर्‌ ततोसंजयामेव्ाव्नं व्नवा एवं्डलुतच्छ 
निच््ुच्य२ सामभ्गियं पत्त खग्णाएयटमोडद् खो तेनदावादीचमानंपाव' अन्तोपांनिनमत्य्‌ पेचतेत्‌ दल्यादिवस्तवच्च यं इत्यं तन्तस्यमि 
न्तोःखामम््‌ सितिषटाध्यवनस्व म्रवमोदट यकम्रदीपिक्राःम्रयसोद यदे पात्र निरदचण्सुक्'द्धितीयेपिरच्छ षम भिश्षीवत्िदत्यमेनसंठघे 
नायातखाखोद्‌ यकस्येद मादिव खेभिक्खदा- गाडहावद्कुलंपडिवावमडियाएपविट् रमा ेयुकामेवपेद्ाएप वपह्ाएडिन्य ङगच्रवद्टू पाया 





< ॐ ट 1 
र दगाचाय्कतटःक्रा। 
व्ण््वद्छवन््र चाल तत्खभिनो; खामग्दुनित्तिषस्वाष्यनख मवम्‌ बक; यरिचिमाप्तः उद यक्ाभिरखदंघोयमिश्यनन्तर्धत्र 


पावनिर+्ग्यमभिदितनिदहापितच्छे वमभिणीवतद्त्यनेनरवंघे नादातखास्वोट्‌ यक्खेदमादिद्धल' देद्त्याद्िखभिचुग्टं च्पतिङ्गलं 
3 
अ 


8 











4 
= 


४ 


आअचाराङ्गसूज । १९५५ 





याम्रथमोद्‌ एकःसमप्तःसेभिक्खुधार गाहावदकुलं पिंडवाय पडियाणपविसमाणेपुव्वामेवपेहाणएपडिग्ग 

गं अ्रवहड़ पाणेपमज्नियरयंततोसंजयामेवगाहावद्र कुलंपिंडवायपडियाए णिक्लसेव्जवापविसेच्न 
वाक्षेवलोवूयाञ्चायाणमेयंचंतोपडिग्गहगंसिपारेवावौएवारणवा परियावञ्जेज्नाच्रहभिक्ख.रंपुव्वो 
वदि ्वा्पतिखाजं ुव्वामेवपेदहाएपडिग्गन्हं अवट, पाणेपमज्जियरयंततोसंजयासेवगा हावद्‌ कुलं पिंड 





भाषा 

ष्ययनसखमयमोद्‌ शकः डिवेवीजोउदेसोमरारभियेद्धे पड्लेञट्‌ से पात्नीश्रद्धिकरौ इ ांपुणतिदहेजनो विथेषकष्े्धे तेसाघुग्ट 
पतिनेषरिदपिडवायपडिवाएकदतां खाडहारलेवाभणी प्रवेशकरतोपदिलोपातोटटिद'जोद्पट्टे उन्धोतिरद्टोकरी प्राणन्नीवम्रमा 
जीँपद्धे जयणासहितग्द्खनेषरि अदहारग्रहधिवाभणौ नौ कलेपेखेनान्वया तेसु कारगकेवलोकष्े एसादानककर्मवंधनोकारणजि 
शिकारणितिणि पातामाडितरसजीव यथवावीज अथयवासचिन्तरजतेपरि यावन्न ज्जा प्रमाजनविमा आाहारलेतातेजीवत्रखुयावरवि 
पस्े तिथिकारणििसाघने एपूवीपदिषप्रतिन्नादे जेपात्रपडिलेहो प्रमा्व्नौजयग्णासहित ग्टपतिकुलिद्र ्राडारभणौजाद्‌ यद्यपि 


दिपौकाटौका 
पाणेपमच्नियरयंत तोसंजयामेवगाडावद्रङलं पिंडबाय पडियाएनिक्डमेव्नवा पविसेच्जवाकेवलोनूया अयाणमेयं अंतोपडि 








ग्गहगंसिपाणेवारीएवारणए्वा परियावन्नेज्ना सभिनु्टेहपतिकुलं पिंडपात म्रतिन्नयामविश्न्‌ पु्ैमेवर्रंमल्य्‌, पेच्यपतदू्रहं तत 
चयदिप्राणिनःपश्य त्त तस्तानात्यत्यक्ता प्रखज्यचरजः ततःसंयतएवग्टपतिकुलं म्रविणेदानिःकामेद त्यतोपि प्रात्रविधिरेवयतो 


| तापित 'सस्यक्प्रयपेच्छ म्र्टज्यचरपिंडोगरा्य इतिपातरगतेवचिंतेति किमितिपाल भ्रत्य पेच्छपिंडोगराद्याः अमत्य पेचितित 
कर्म॑वं घोभवतीत्याइ केलौ याद्ययाकर्मौपादानमेतत्‌ अन्तमष्येपात्रख म्राणिनोदीन्दरिवादयोवीजा निरजोवापयपदयेरन्‌भयेचुः 








तथाभूतेच पाल पिंडग्ृतः कर्मो पादानंभवति अथसाभूनां पूरवेपदिश्मे तत्मतिन्नादि वायत्पूबेसेव पालमत्य्‌, पेचणंरुत्वा 





शिलं याचाय कृतटौका 
पिंडपातम्रतिन्नयाभ्रविशन्‌ पूर्ैसमेवश्टशं भ्रतयुेच्यपतद्ग्टदं तत्र चयदिराणिनः; पश्यं ततस्तानाद्त्यनिष्क्‌ व्यत्य त्यथः तथाभर्ट्वच 
रजस्ततः सं यतएवग्टहपतिकुलं प्रविेदानिःकामेदेत्यतोपि पातरविधिरेव यतोतरापिपृवे पात्र" सम्यकूप्र्युपेच्छमप्ररुज्यचपिंडोग्राद्यद्रति 


कर्म्मोपादानंतथादथैयति यंत्रं येपतदू्रचस्य माचिनोदहौद्वियादवस्तया बीलानिरनोवापर्यापदेरन्‌ भवेदयुरयाभतेचयाते पिंड 
म्छ्तःकमेौ पादानं भवतौत्ययसाधनां पूवेपपदि्टमेतत्मतिन्नादिकं यतमूवेमेवपा तल्युमेचचयां छत्वातन्तज्नतप्राणिनोरलद्याबनीयग्टप 
वायपडियाण्पविसेज्जवारिक्मेव्जवासेभिक्छ.वाभिक्छ णोवा गाहावद्‌ नावस माणेसियासेपरोख 
भिद अं तोपडिग्गहगंसिसौ ओओदगं परि भासा षट्‌ दलणज्नातदहग्गगारपडिग्गहगंपर हत्थं सिवा 
परपाद्‌ सिवाखफाखयंजावणोपडिग्गादहेज्नासेयखाहच्पडिग्गाद्िएसियासेखिप्ामेवदगं सि साह 
रेव्नासप्रडिग्गनहमायाएचणंपरिद्रवेव्जारुखणिद्धाएचणं भूमोरएणियमेज्नासेभिक्ख.वाभिक्ख शौ बाड 





पात्रगतेवच्िंतेति किमितिषात्र मल्युपेच्य पिंडोग्र'छदत्य मल्युपेचितेत कर्मवंघोभवतीत्याद केवलौनूयाद्ययाकमेीपादान मेतत्तद्यया 
। 
| 
। 
| 
भाषा 
इहाादहारलेवोक्द््यो तो पुखपात्रनेपडिलेडिवे प्रमाजिवेपात्रेषणाजजाणिवी दतिभावः वलौ विथेपकद्ेडे तेसाघन्टस्यनेषरिगयो ' 


( ऋतोपाणौयाचे तिवारतेग्टदहस्छकदाचिवरसादिद्तो रटरस्यरवं धियापातनेविपे ताटोपाणीवालौवाहरि चायौोचाधरुनेदये तवाम 


ति्‌ 9६ 
























१९८ आचागाङ्गनसूत्र । 























कारतेदयो पाव्रपरदस्तिखतो ध्यप्रारूकलनागी पडिगाद्धेनन्छी अनेकटाचिश्मजागपगा तेपागौनीधा तोतत्कालग्टस्यनेपातिपा्ते 





घाले चयवाग्टदस्यकन्ट पृद्धो जिणिनीवाणनोपाणीद्धद तिद्टापर्टिवगानीविधिद"परिट्ये तेदविनाछाद्“गन्तमदिविपे परिठवेतया 
अननेरेपातिदते तेपात्रनिरवद्यखानि एकातिष्ध'कौयोसिरावे नेमाधुतेपात्रपाखीपरिट्रवयापक पागमेभग्तोनाणी अययाभ्रालीला 








दोपिकाट)का 
तद्नतप्रागिनोरनखापनीय ग्टदपतिकुलप्रवेयोनिःकमगंचकायं मेभिक्ख.वा-गादावद्जायसमागोस्तिया गेपरो्राच्ट्ुद्रतोपडि 
ग्गदगंसिसौ उदगंसिसौ उद्गं परिभारत्तानीचटरलणएव्ना तद्टप्पगारंपडग्गगंपरदव्यं सिवापग्पादंसिवाग्रफाख्चंनावनोपडिगा 


हेव्नासेयग्राहच्चपडिगादहिएस्िया चिप्मामेवऊदगंसिसाषरेव्ना सपडग्गद्टमायाएएवपरिद्रवेन्ना ससणिद्वाणवगं भूमिएनियमेज्ना 
सुभिचुग्ेहपतिकृलंपिंडपातप्रतिच्चयामरविष्टःसनपानवंयाचेततस्यचस्यात्कदाचिन्परो ग्टस्यानाभागेनप्रत्यसो कतयाबायत्ुकंपयावि 
सपेयावारदांतमेध्यएान्वस्मिनूपातेखकौयेभाजने चाद्धत्यशीतोदकं परिमागी रत्यनी च्टरुनिख्राये दद्यात्‌सखाधरवाग्रकारगीतोदनप 
रुडस्तगतं परपात्रगतंवा श्रप्राङकमितिन्नात्वान प्रतिग्टदीयात्‌ तच्चखकामेनविमनस्तो नवाप्रतिग्ट्ीतंस्यात्तयाचि प्रभेवतस्यंवदात 
रुदकमाजनेप्रचिपेत्‌ यनिच्छन्‌कूपादौसमान जातीयोदकादौप्रति्टापनकुर्यात्‌ तट भावे चान्यत्रवाव्छावागत्तप दौम्र्िपेतृखुतिवा 
न्वद्िन्‌ृभाननेसुभाजनसेवनिरुपरोधिनिस्याने सु" चेत्‌ मेभिक्छडया उद्र 'वारुखग्पद्ध वा परटिग्गद्टनोयामव्न व्जवानावप्रयाबन्न । 








गितंगाचायै छृतरीन्ा | 


तिकरजम्रवेश्योनिःकमगांवाकायमिति किच्च चेदत्यादि रुभिनुग्टपतिकुलंपिंडपःतमरतिन्नयामवि्टःखन्‌ पानकंवाचेततस्चस्यात्कदा 





चित्प रोग्टहस्योनाएभोगेन मत्यनीकतयावा तयावुकंपयाविमर्षतयाया गटद्रातग््ंष्यएवाख्िन्‌पतःटूग्रहेखकीयेभाजने ्रात्यणीतोद ' 
वांपरिभाज्यविभागौरत्यणीदटटुत्ति निस्रायंदद्यात्‌ खखापुखयाप्रकार णीतोदकंपररसगतं परपात्रगतंवा चमाखूकमितिमत्वानम्र 


तिग्यक्तीयात्तद्ययाकासेनविसनस््नवा भतिण्टीतंस्यात्ततः {नि ्रमेवतस्येवदा तुर्दकभाजने मचिपेदनिच्छतः कूपादोसमानजाती | 








योदकेग्रतिष्ठा पनविधिनाप्रतिष्ठापनं कुयीत्तदभावेन्यत्वाच्छायागन्तीरौ प्रचिपेव्छतिवान्यस्ि'भाजनमेव निङ्परोधिनिख्ानेमु'चे 


दचल्ल॑वाससणिद्ध बापडिपडिग्गर्हंणो अ्रामरजेज्नवाजावपयावेच्नवा अद पुणणएवुनाशेच्ना वियडोद्‌पमेप 
डिग्गहरएच्छिएसिणेचेतहप्यगार पडिग्गहततोसंजयामेवच्रा मच्ञेच्नवानावपयावेच्नवासेभिक्ख वाभि 
क्ख॒णोवागाहावद्रपविसिखकामेसपदिग्गहमायाएगादहावद्र कलं पिंडवातपडियाएपविसेच्नवाणि क्खमे 


च 


उ्नवाएवंबहियाविद्धारमूमिंवागामाणुगा द्‌ इच्नेच्ना तिव्वदेसियादिलदहावीया णवत्ये स णाण्णवर ए 


। 
| 
| 
| 





भापा 
गीमतस्तलेनदी लूरेनदी तावडिनस्के ययवलीदमजायो एमाल्विगतोदकपागीभारतोनयी तयाङिन्बसिशेदे लगारमात्रमालोन 


। 
| 
| 
| 


। हौतेहवो पालजययासहित मसले तथातावड़ेतापवे षणोतापवे तेखापुग्टदमतिनेकलिष' याूरलेवाभणौनादतो पाल्ोपगरणली 





घेनाड. दमबादिरिमन्रायमूमिदसच्रायकरिवाजाद तथाकाचचिताद्'जादं तवाग्रामातुग्रामिविदारकरे दत्यादिस्तरलिमवस्त्ौप 


गानेविपेकन््योदे तिमदूजननाण्णिवो नवरएतलोवियेषद्दावस्तरने दामि पाच्कडिवो वैनोसवेतिसेननाशिवो खलुद्सेवा्वालंका 


| दौपिकाटीका 
| 


व्वा पुण एवंजा ोच्ना वियडोदएमेपडिग्गहएच्छिन्न सिरोदेतदप्यगारंपदिग्गतच्यो संजयानिवष्मा मच्ने च्न वाजावपवावच्ने व्जवा 


न गाडावद्कुलंपविखिउकामेसपदिग्गहमायाएगा 
पै 3 न 

















४. 






आचाराङ्गसल । १९९ 





हावद्कुलंपिंडवायपडियाएनिक्खमेव्जवापविसेज्नवा एववहिवाविदहारमूमिंवा गामायुगा मं टूदज्ने ज्ना तिव्वदेसियाएजदानौवाएव 








शिलंगाचाय सतरौका 
दिति तघासेदत्यादि सभिच्चरुटकाद्रौ दिः परत ग्रहस्यामजंनादिनकुर्वादीषच्छव्कस्यतु कुयौदि तिपिंडायेः विच्च सेत्यादिसभिच्चःकचि 


त्यपडिग्गहतो एयं खलुतस्सभिक्च्‌ स्सवारेसामग्गियंपाएसणासमत्ताषष्ठमघ्ययनंसमखेमविससामिञ्चणएगारे 
अकिचणे अ्रपुत्ते पसखुपरदत्तभोगौ पावंकम्ब'णोकरिस्सारीति ससुद्राएसव्वभंते अदिखाद्‌ाणंपश्वक्खामिसे 
अणपविसिन्तागामंवाजावरायहाखिवा रेवसयंअटिन्ब गिरुहेव्नाणेवसे ण दि न्तं गिरहावेव्नाणेवस्‌ णंच 
दिर गिण्हतपिससणजाणेच्ना नंहिवसद्धि पववद ए तेसिंपियाद्र भिक् छत्तयवामत्तयंबाडंडगंवाजावचम्म 


भाषा 
रिणएपविैक्तज ान्नारपात्र.नेचधिकारिकच््यो तेखाधु्ठाध्वीनोसमग्रपणो एतावता्ाचारपःलतोसंपणे सा पुकडवादइ जेहभगणीन्ना 


नदशनचारित्रसदितपंचसमि तिद" समितोरुदायलकरे रदभणी खीवौतरागसुखम्रणीतखांभलौ जौ खुघमसखासिजंव मरति द" कदे 
तन्हिुष इरिपिरि दरः पात्रंषणानेविषे यलकरियोइतिच्ी चाचारांगेदितीयश्छरुत स्वंषेषष्ठाध्यचनेदितौयोद्‌ यकः चौ मद्‌ टडनतपागच्छ 
विदहितसदाचारयल्लानापं° जीसाधरत्ानाशिष्यग पाश्ठ चंद्रेणविद्िते चौ्ाचारांगवालाववोषेषष्ठ" पाते षणाध्ययनं समाप्त" ६ 
दिवेसातमो चध्ययनप्रारभियेरे पारलिजपिं डशय्यावस्त्रपातादिकजेकद्या तेयवग्रच्याचीइ तिणिकारणिचारि तियेखवग्रद्ग् 
¡ दिबोएभावसातमामध्ययनमादिकचेखटे चमणकतां तपसी तेदमजाणेद्र हा आाधोड्ध'एडवोद्धस्यो तेकर य णगारेषररष्डित दिवे 
। चारित्रलौघापद्े अपणीसमताडू'षरनकर' वलीकेडवो अकिंचपो जेहकर्हलिकांनयी तेय्विंचनपरिग्रहरदडिततया अपुत्त अप्र 
तरस्जनवपुरद्ित तथाश्चपख्दिपदचतष्पदादिरद्ित जेहभणीदणिपरिर द्वो तिखिकारशिपरदन्तमोईपरञ्नेरादिधानोजिम 
गाद्धार आाप्रणपेराधीजिमेनदी एच्वोकूतो पापकम्म सावद्यानुष्टानकरिस्य' नरं इतिसमुटाय एहवीप्रतिन्ना दू"मवतं तेकश्ङ भग 
, वन्ध 'सवे अदनत्तादानपरकौय चदीघोल्यु"नरौ एहवोम्रतिन्नाकरो तेसाधुग्रामयागरनगरखेडकव्डमडंबादिकयावत्‌ राजघानीएत 
| लानेविपेज्भखापणमेचदन्तग्रहेनदों यने मासे्दत्तलेवरावैन री नेरोखदत्तलेतोडध दते हनेभलोजाणेनरी दइ रिाचारिसाधुमवन्ते 
तेसाधजेदसदितप्रव्रज्यो कन ताचारित्रलीघोतेसं वं घौयाडपगरण्त्रक ह तावप कालयोग्यकंवलम सकरपर योटेतिशणिकारशिदछतरक 





१ 


दौपिकाटौका 1 
लये सगा एनवर तल पडिग्गतो एयं खल॒भिक्छ. स्वार सामग्गियं पाएसणएच्छयणंद्छट्र सम्बत्त सभिनच्तःकचिदूग्यचपतिकुलादौगच्छ तृसप 
तदग्रदएनगनच्छर त्‌ इत्यादि खगसंयावदेत्तस्यभिनच्तो; सामग्रय द्रतिच्रौटदत्‌ व्वरतरगच्छ चौ जिन० चीयाचारागमदीपिकायांषष्टंपा 
| त्रो षणाध्ययनंसमाप्न ६ उक्तप्टाध्ययन अध्ुनासप्तममारथ्यते अस्यचायमभिस्तंवंघ' पिख्डशव्यावस्त्रपातादयोवग्रहमासित्यभवन्ति 
दृत्यतोसाधैव. कतिविधोभवतीत्यनेन संवंघनायातस्याखयावग्रद प्रतिमाध्यवनयस्येटमादरिष्धूल' खस गंभविस्ा सिञ्यय गारे चकिंचखे 
अपुत्ते चपद्धूपरदन्तभोगी पावंकम्द'मोकस्द्पिमौति खमुट्राएसव्वंसंते यदिखादाणं पञ्चक्डामि चरापविङखिन्तागामंवा जावराय 
1 शिंवानेवसयं !अदिज्न गिर ज्जानेवन्न णं अदिन्त गिह वेञ्नानेवन् अदिन्नगिख्हंतपि समयानायोज्नाजे हिंविसद्धि"संपव्व | 


, इए तेसिं पियाईइ भिक्ख छन्तयवा दंड गंवामत्तगवा जावचन्सखद्खणगवा तेखिुव्व7मेवरग्गद्धं धय ग गान्रवियसप्डिल्ते डिवञ्ष्मम 
 व्नियनोगिख्द ज्नवए पगिर्ह ज्नवा तेखिंपुव्बा मेवखवब्गहं अयगुन्रवियपडललेडियपमच्निय तयोसंजयासेव भिर ल्नवाच्ाम्यती 
॥ 

| तिख्रमरुस्तपस्दगयतोष्दं अतणवंभतोभविष्यामि इतिर्‌ येवति अनगारस्तयक्तग्टदवासः -्यविं चनो निःपरि ग्रहः ् पुतरखजनवंघुमस 
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२०० आचाराङ्गसुल। 

| द 

। तारितो अपश्यद पदचतुष्यद्‌दिरदितः यतएव्यत परदत्तमोजीसन्‌ पार्प॑नकरिव्वामीत्य वं समुल्याव एतत्पतिज्ञोभवा सौ तिरग्रेय 

॥ 

। तिययासबै"मदन्त्दन्तादानप्रत्याख्वानि दन्तगोधनमात्मपिपारकीवमदन्तनग्टद्छासी सचवंभूतोकिष्ठन" चमयोनुप्रविश्चग्रामवा 
यावद्रानधानौबा नैव सखचमदतग्ट्धीयानेव परेगाग्रादयेत्‌ नाप्यपरग्ट छीतं समतुनानोवात्‌नेष्टिविरुद्धि'तिवः साधुभिःखुरसम्य 
कम्र्रलितःतिष्ठतिवातेषामपिसवं घिडपकरणमननुज्ञाप्यननगद्धीयादिति दशयतितद्यवाश््रकंव्पीकल्पादिवदियाकार ग्िकः कचित्‌ ' 


` कु'क्पदेशादौ अतिरि संभवेच्छत्रकमपिग्ट छी वातूयावच्वम्् दद नकमपिच्नननुन्नाप्यच्रगरत्य्‌ प च्यचनावगुक्तीयात्‌सरुत्मग्ट क्रीयादने , 





| निलंगाचार्यरुत टीका 
द्ग्टपतिकरलादौगच्छन्‌ सपतदूग्रडएवगन्छर दित्यादि खगमंयावदेतत्तसखभिनचोः सामग्रयमिति पष्टमध्ययनसमाप'उने पषठमध्ययन 


मपुनासप्तममारभ्यते यखचायमभिरसंवं धः पिं डशय्यावस्छपातादयोवग्र मात्य भवंतीत्यतोसावेवकतिविधोभवतीत्यनेन सं्वघेना 







, चातस्यास्याभ्ययनसख चतवर्यतयोगदाराचिभवन्ति तवोपकर्मातगतो्वीधिकारोयं ययाखाधुनाविश्रुद्धोवग्रदनोग्राद्यदूतिनामनिष्पन्रः | 
| त॒नि्तेपेऽवग्रद्प्रतिमेतिनाम तत्रावग्र स्य नामस्यापनेचुसत्वादनाहत्यद्रव्यादिचतविधं निप दर्भयितमादह कामोनियु क्तिकार 
| श्यारदव्वगाडा द्रव्यावग्र डः चेतावग्रहःकालावग्रदोभावावग्र ख्य ति एवं चतुरि फेऽवग्रदः यदिवाश्तामान्य नपष्विधोयग्रसतद्ययादेवे ' 
| नदरस्यलोकमध्यवर्ति सचकदचचिणणार मवग्र हः राज्न्कवल््यी देमरतादि चेत्र ग्ट्पतेग्र¶ममहन्तरादेरैमपाटजादिकमवग्र हः तयाखा ` 
। गारिकस्वशय्यान्तरसपंपसालादिकं साधम्पिं काः साघवोयेमासकल्पेनतवावस्यि तासेषांव सत्यादिस्वग्रहः सपाटंयोननसितितरदे ' 
वंपद्चविधोवग्रहः वस्त्यादिपरिग्रदंच कुैताखवेष्य तेययावसरमलुन्नाप्यादूति सामतंद्रव्याद्यवग्रहमतिपादनावाद उव्वोगदोदत्यादि ' 
 द्रव्यावग्रहस्िविषः थिय्यादेःसचिन्नोरजोहरणादेरचित्तः शिप्यरनोहरणादेमिचः घेतावगुदधोपि सचित्तादिः लिविघएवचदिवागुग 
मनगराखेगरेदादिति कालावग्रइस्तु तुवद्धवपौ कालभेदा दृदिषेनि भावावग्रहमतिपादना्॑माड मद्गादाःभावावय्रोद धातद्ययाम : 
त्यवग्र ोग्रदणावग्रहच्च तत्रमत्यवग्रहोद्िषा अ्ौवग्रोव्य'जनावग्रहश्च तत्रार्धावग्रहद्न्द्रियनोदन्दरिवमेटात्‌ पोटाव्यंननावग्ररस्तुच । 
स्वरिन्दरिसनोवज्न्यतुद्धां सएपस्वेपिमतिभावावग्र होद यघेति ग्र णावग्र हथमा गद्णगा्ा अपरिग्रहस्यसाघो्यैदापिंखवसति 
वस््रपातरग्रहणपरिणामोभवति तदासग्रडयभावावग्र दोभवति तस्मिखसतिकयं केनप्रकारेगममयह'वसत्यादिकं प्रतिद्ारकमम्रति 
हारकवा भवत्ये वंयतितव्यभिति प्रागुक्तचदेवेन्द्राद्य वग्रहः पञ्चविघोप्यस्िसग्रदणावग्रदे द्र्व्यदरति गतोनामनिष्यनोनिन्नेपः सांप्रतं 
खूताज॒गमेखूतरखुचार णीयं तच्च दं समगेदत्यादि खाम्यतो तिच्रमणस्तप्खौ यतोऽहमतएवंम्नोभविष्यामीतिदभैयति चननगसेतऽगा 
। टखच्ासलनिष्मच्रमगार तन्रविद्यतद्ूति चनगारस्त्यक्तग्टपाशद्रत्यय स्तया अङ्गिं चनोनविद्य॒ते किमप्यस्येत्यकिंचनः निःपरिग्रच्दत्य 


| € र ७. ^ 
येः तथाश्रपुवःखजनर्व॑ुरहितोनिसेमदत्येः एवमपश्ुःहिपदचतुःपदादिरडितः यतणएवमतःपरदत्तभोजीसखन्‌ पाप॑कर्श्नकरिष्या 
सीत्य ४4 १ % ४4 ४५ (ष्‌ 9. "नीम 

वं समुत्याये तत्मतिन्नोभवासी तिदथेयति वथासवभदं तादत्तादारनप्रत्याख्यामि दन्तयोधनमालमपि परकीयमटन्त'नग्य्ामीत्य 
यःतदनेननिशेषणकद्‌वकेनापरेया शाक्यसरजस्कारौनां ससम्यक्चरमणववं निरासतंमवति सचेवंमतोकिंचनः; असणोनुमरविश्यग्रामं ¦ 


वायावद्रालषानौवानेव सखयमदन्त'रख्छ्धीयान्रे बापरेणग्रादयेन्नाप्यपर ग्रक्रन्तं सखमनुलानीयादेवी साषुभिःसह सम्यक्‌ प्रनलितस्ि । 
स ~ ~ --~~ 





च्छं दणगंवा तेसिंपुव्वामेव खग्गरंख्रणणुखविया अपडिलेहिया अपमल्नियाणोगिरदेन्नवापरिर्डे 
च्जवातेरसिंुन्वामेवखग्गह््णुखविय परडिलेहिय पमव्नियातश्रोसंनयासेव उगिरेच्नवापगिरहे 
च्नवासेच्ो गं तारेखवा8 अणुवोद्रउग्गहे जाणञ्ना जेतत्यङेसर जेतत्यसमादिद्वाएतेडग्गहं रण्‌ एवे 


| 
| 
। १. $ ॐ ~ 4 | 
(0 ज्नाकामंखलुच्राउसो अहालंदं राहापरिखातं वसामोनाव्ाडसयेनाव अाउसंतस्सडग्गसनावसा | 
ध =-= 





आचार्खगसुल । ९०१ 








भाषा 
न््योतथादडकडाडो अथवामातो अनेरोपुगचम॑रूद्‌ नादिक उपगर गतेहकण्डापट्िलो सवग्रहययाजग्णाव्याविना | 


गिर्षिश्लऊष्हतानल्य तयानोपगिख्षहिव्नकतां वारवारनल्यं जेकाईकायंऊपजे तोपड्िलोतेकन्हा अवग्रहमागीहटिद्‌'जोडैरजो 
षडरणादिसहितप्रमाजौं जयसणसदितएकवार अथवाघणीवार ल्य इणिपरियदत्तादानपरि रे यवग्रहमागिवानो विधिकनरडे भा 
गंतागारादिकजेग्हविगेषप व्विद्‌ कल्यारे जाणिवातेचनेषिषे अाबीडइमजागे एत्तेत्ररद्िवायोग्यद्धे तिरिकारयिवसतिमागियेद्रम 
जाणीरूढौपरिद' विमासौ अवग्रहमागे कोगाप्राधिवोतेदेखाडदे जेषरदे तेहनोजेदैष्ठरनायकटे अथवाघरनेषणये द्‌ तिांरष्ववा 
लोखन तेसमधिठाताकडियेतेकन्हाड पाय नोच्वग्रहमागेते किम्रहोमायुष्पंतका मंक्तां तादरोदच्छा द" सालं दंजेतलोका 
लसडापरिणायजतला चेतनो तुम्हं अनुन्नाञ्ापोतेतलोकालतेतलो चेत्रमाखौभम्ह वरु'रड्ध अोमायुष््'तजेतले यावन्मालका 
| दौपिकाटोका 
कथतेतेषांचसबं धियथा ग्टक्कौयात्तयादथैयति तेसिंपुव्वासेवत्ति परवेमेवतान्‌ अनुन्नाप्यप्रत्युपेच्यचच्षा प्रखज्यरजोदरणादिनासस 
दनेकशोबाग्टक्कौयात्‌ से्ागंतारेषवा8 अगावीदरम्गहंजाणेज्ना जेतलयदै.सरेनेतव्यसमादिद्रा एतेडग्गं स यान्त वज्ना जेत सरे 
जेतलयसमादट्वाएतेखग्गह अगान््वेज्नाकामं खल्ाखसोयहालंदं यापरिन्नातंव सामोजावसमाउसोजाव अआखसंतस््खग्गरोजा 
वसां मियाएति तावडम्गडंभिरहिद्यामो तेणपरःविद्टरिस्पामो सभित्तरागंतारादौ प्रविग्यातुवि चिंत्यचपयंलोचयतिविद्दारयोग्य 
लेत ततोवग्रहंवसत्यादिकं याचेतयस्ियाच्यस्त दशयति यस्ते श्ठरोग्ट दस्वामौ तयायतस्तत्राधि्ाताग्यडपतिनानिच्तिप्तभरःसतः 
तान्‌खवग्ररहच्तेतरा वग्रं अनुन्नापयेत्‌ कथंकामं तवेच्छया सायुष्मन्‌ गृ दपते सालं द यावन्मात्र" कालंभवानवुजानौते अहापरिज्र"याव 
म्मा" त्तरं अनुजानौषतावन्मात्र'च चेल मासित्यवयंव सामद्तियावदिडायुष््रन्‌ यावन्मार्तरंकालमिहायु्मतोवग्र दो यावन्तशचश्ठाधर्मिं 





शीलंगा चाये सतटीका 
छतिवातेषासपि संव॑ध्य॒पकरणमननुन्नाप्यन गट्कीयादितिदगेयति तद्ययाङत्रकमिति छद्‌ मपवार योच्छादयतीति छते वप कल्पाद्ि 


यद्धिवाकारणिकःकचित्‌कु'कणदे सा दावतिट्िसंमवाच्छतकमपिग्टक्ौयाद्यावच्चम्म् छेदनकमप्यननुन्नाप्यप्त्य्‌ पे च्छष्वनावग्टक्कीयातृख 
ठग्यछीयादनेकशः तेषांचसंवंधियथाग्च्छीयात्तथादशयति पृषमेवतानुन्नाप्यप्रत्य्‌ पेच्यचच्तषा प्रखटज्यरनोदर णादिनासरदनेकश्ो 
बाण्क्छीयादिति किञ्च सेदत्यादिसभिकच्रागं तारादौ मविग्यातुविचिंत्यचमर्यालोचयति विदहारयोग्य'नेत' ततोवगृद्व सत्यादिकंया 
चेतयश्चयाच्यस्त दशयति यस्तत्र श्ठरोग्टसखामौ तयायस्तत्राधिछठाता ग्ट्हपतिनानिचिप्रभरः ऊतसानवग्रदं॑नततेतावग्रमनुन्नापये 
द्याचेतकथमितिद ययति कासमि तितवेच्छयाखल्वितिवाक्या्लकारे अायुष््रन्‌ग््हपतेखदहालन्द्भिति याबन्मात्र'कालंभवाननुजानीते 
अष्ठापरि खार्यं ति यावन्मात्र तेत्रसलदुजएनोपेताचन््ाल' काल तावन्मालं चच्तेत माचित्यवयवसामदरति यावदि.हायु्मन्‌ वाचन्मात्"काल 


=हम्मियाणत्ताबखग्गस्ष्हिस्सासोतेण परविहरिस्समो सेकिंपुणतत्थोग्गद्हंसिप बोग्गहियंसिजेत 
त्थसाहम्भियासमोतियासमण स्पाडवागच्छिज्जा जतेणएसयमेसियाए असरणेवा४ तेणतेसाहम्मि 
यासंभोदयासमणुरषाडवणिसतेच्नाणेचेवणपरवडयाण्डगिरस्किय उवणिमतेन्ना सेच्ागंतारेसत 
वा्टनावसेकिंपुणतत्योग्गहहं सिपवो म्गहियंसिंजेतत्थसाहभ्मिया अखसभोदया समणखाडवागनच्छः | 





भाषा 
लतुम्हारो चवग्रचड्धसिद्‌ जेतला खामी माविद्धेते अग्ह तेतलोकालतेतलोचेतनो सवग्रदग्ररीरदिस्य' तिवारपटे विद्धारकरिस्य 


र 


9 ध न्न 








४4 





ष्ट 





। ॥ 
९०९ आचाराङ्गसुत। 








| 
1 
1 
॥ 
1 
1 


अवग्रदली धापद्े विधिकदेषे इ पििपृ्ौकतिधिद्र'चवग्रदिग्रच्याप तेसापुकिख-करेनेदे षाड तिदाजिकद्रप्रद्छगासार्मीखा | 








दर्मो गिवाकदतां एकयुरदीचिततयाख्मगुनाकदताखग्रनिद्यरी उन्तसक्तिवानाकारकएडवा श्चावेच्तिचिच्धइ तेदवानागितान 


तेणचारिल्निचेपरलोकने श्र व्विस्खयसेवच्रापग्णौए सित्तएकड्तांएपिवा एतलेस्यु' जावतेसयधु श्चापगःपलंष्धरत्ता याड 1रपागिच्या । 
सणिनिमते तम्टे णव्याउारणागणील्योएमे मतो ्राग्वोदधे ऊपररिएतलोप्रखादक्सो एमक्रदातेदननि मंते परनोचेवर्णपरश्यनरने | 
चा ा्ष्टेकरी उगिच्छियर्कदहतां नेपारको्माणखयो दारपागीम्ायीनिमंतनदी किंत॒श्यापगोद्यारे यादारिद"जनिर्मतरे । 

| 


[अ [3 एव 


दरतिमाव वलीविगेषकदेष्टे तेखाभचारित्िवो अवग्रहधिमाग्याकिरोकर्‌ तेदेग्बाञ्टे तिदाजेमराडयासः्च्छी सन्यसंभोगीकडर्ताच्रा 








£ पकं < का 
दाषपकाटराज्ा 


काःसाघवःसमागसिष्यन्ति ताबन्मातमवग्डहोव्वाम; ततङद्धं विदरिव्यासः अवग्टदातेचावग्रे सत्यनरकालविध्िमाद सेक्रिपुणत 












ल्योग्गदं सिपवोग्गदिवसि लेता सियानमोतिवाखमगान्राउवगच्छच्ना चतेणसययसियाए श्सगाना४ तगसाचन्मिवासभोद्रवास 


॥ क 


मयस निमंतेन्ना ग्याचेवगंपरबख्िवाए्‌ उविच्छिवनिसतेन्ना तद्ेवसवग्ट दातेर साधः किदुनःकुवात्‌ इत्यादे तठकेचनम्राघुगका; ' 
५४ 


साघवसामोगिका एकसमाचारीम्रविटाः रउमनोन्नाचदयुतविद्ारिः उपागच्छेद्ः प्रादुगःकाभवेचुः तेचेवंभता चेततिनेवसखाष्टनापर्‌ 
लोकार्थिनाखंवनमेपितव्याः तेचसखवसमेवागतामवेवुः तांद्ायनादिनासखचमगण्तेन रुसाधसपनिसंतवेत्‌ ययागच्छातच्चं एतन्म्यानौ 
तसशथनादिकं किचन्तांससालुग्रदः इत्येवस्ुपनिमन्दयेत्‌ नचंेवंमरबडिवाए परोनोतमगना दितदृखट्मवग्यद्याचित्यनोपनिसन्त्रवेत्‌ 


किंतष्डिनिनानोतेनरर्पा चेत्‌ सेच्चागंतारेच्छवा8 जावसेकिंपुयःतव्येःग्गदखि पतग दरस लंतत्यसादन्बिया जखरभोद्वास् ; 














शीलंगाचावदत टीका 
निदादुष्मतोवग्र दोयावन्तदसाधस्दिंकाः साध्व;रखमागमिरन्त तावन्ताठमवग्रदीष्वाम सतह विद्रिय्यामदति अदरखरदीतेवाव 


॥ न [नु अ = ¢ 
ग्रदेखल्युन्तरकालविधिमादह सेद्त्याटि तदूवमवनग्टहौते चत्य्रद्ठेखखाधु; क्रियुनङचादितिदयवति येतवकेचनप्रा्गेकाः खउाघन्मि , 


4 


# [हि ६.-अ ब [न ~ + 
का-साघवःसभमाकापए्कनसामाचारःप्रव्श्िः समनान्नाखद्यक्तविदारिया खपा युरतिकयोभ्दयुस्तेच्वं 


१ 
५ 3 |, 


चेतेने वसाघुनापरलो 


री । १ 31 
= 


काविनाखचमेपितव्यास्ते चस्चमेवागताम्वेघुस्तांदायनादिना स्ववमाद्धतेनखसाषमपनिनन्त्रवेद्यवा ग्ट्धीतवुयमेतन्मयानोतमय 


नादिकं क्रिवतांममानुग्रहद्वत्येवसुयनिमन्वयेन्नचंवं परवद्धिवाएत्ति परानातंवद्रगनादिततृष्डयसव र्याचित्यनोपनिमन्तरवेत्‌ किंत . 





च्नानेतेणंसखयनेसियरः पौ बाफलण्वा सेच्जाखवारणएवा तेरतेखादस्छिए चस्एसंमोद्रएसमणखंदध `: 
वणिसंतेच्नाणोचेवणंपरवडियार उगिज्ियडउगिख्ष्ियडवरिम् तच्ना सेय्या गं तारेखवा्नावसेकिं 
युणएतत्योग्गंरिपवोग्गहियं सि जेतत्यगादावरईणएवागाद्रावद्र पुताखवा सतमैवापिप्यलरएवाकग्ध सो 


खएटवाणडच्छेद्‌ एवा तंच्रप्णोएगस्सचरष्ाए पडिदहारियंजाद्र ता रणेच्रसएलसदस्सदेच्जवा च णुपदेच्न 





माषा 
पयीमाडलिनानयी अनेरानीमाडचिनः तेखमनोन्नउन्तमाचारण्डवष्यावे तिवारतेखाध्यापग्प्ये परैर फलकादटि चथवाययाखस्ा 


 रकएतलेकरी तेखाडमीनेनिमंतर पर अनेराने्ा पौटफलक्रादिद्‌ निसंलेनदी इ दाच्खंमागीनेपौटफदकादिकेलनग्राद्यरे पर 


1; १, 


खतग्रटसःग्याप्हे किखाकर 


` अग्मनाद्खिंभोखनयो इग्िकारश्षिपीटपफलक्रादिके चखभोगौनी संत खाकी तेखादुपूत्राल्तविभि 
£ 


न्‌ 


तेकद्ेडे तिदाचेग्यदस्यसवं सवधिचा एतलाडपगर यष्टृदमसिद्ध पिप्पलकखपगरग्विद्रेपकसगोश्च दम्दु"कर्मसाद्भिलोम लक [दिवित 


खानचद्छेदनननद्स्गी तेद्यापयएकने अयिद्‌पडिदारूमागी अनरानेनदिये इमयदन्त्लागे चापयोनेक् 


्् 
4. 














4 
र 


9 ९०६ 





| आचाराङ्गसुच | 

















टौपिकारीका 
मणाउतागच्छव्ना जेनियं सवमेसियाणएपौटेवा फलएवा ेज्नासंचारएव तिरते साहन्दियाए अन्तमो एमन उनि संतिज्नाए 
सगिक्रियर्‌ निसंतेज्ना पूनेद्हत वत्र्येनवरं असाभोगिकान्‌ भिन्नसामाचारीग्रो फलकादिनाउपनिनन्तयेद्चतस्तेषां तदेवपौठका 
। दिसंभोग्य"नायनादितिसश्चागन्तारेखवा४ जावचेकिंयुर तव्य,ग्गद सिपवोग्यद्िवं सिजेतखगा वद्धे यावागा छा वदपुत्ताणवा खद्वापिप्म 
| लएवाकन्बरोण एवा ण इनच्छेदणएवा तंच्प्पणोएगस्य यट्वाएपडिहारिचजाइन्तानो अन्नम नख्यदेच्नवायरुप्यदेज्नवासवंकर खिन्नं 


तिक रेतमायाएतयगच्छेच्नार॒एुव्वामेवडन्ताणणएदव्य कहू ममौ एवाठवेत्ता इमं खल्‌ रन्ति्ालोएल्नःनोचेवणं सयं पाणिणापरपा 


णिंसिपञ्चप्मिणेच्ना तखिन््वग्रेगु डी तेयस्तत्रगृहपत्यादिको भवेत्तस्य संव धिद्त्यादिकं यदिकार्यायभेकमात्मानशुदिष्ठगु्धीयात्‌तद्‌ 








| शिलंगाचाय्ये सतटीका 
। शिखयमेवानीतेननिमन्चयेदिति तयासेदत्या दि पृवेद्धूत्रवल्सधै नवरमसाभोगिकान्‌ पीटफलकादिनोपनिसन्तयेद्यतस्तेषां तदेवपीठ 








कादिरंभोग्व'नाशनदरौति किञ्च सेदत्यादि तस्िन्रवग्र हग्टद्टोतेयस्तत्रग्टदपत्यादि कोभवेन्तसखसवं धिद्धच्यादिकं यद्िका्यौयसमेक 
¦ मात्ानसुदिष्यग्ट्धौ यान्तदपरेषां साघुनानसमपेयेतकतकायंचच ग्रतौपग्ट्स्यस्येवानेन स्खूलोक्तोन विधिनासम्ेयेटिति यपिचसेडत्या 


वासयं करशिव्जंलिक .सेत्त माद्‌ाए तत्यगच्छेव्नारे पुव्वामेवउत्त!णए इत्येक. मृमोरवाठवेत्ताद्‌ 
मखल दमं खलु म॑खलुत्ति आलोणज्नारणे चेवं सयंपाणिणा पर पाणिंसि पञ्चप्यिणोच्नासेभिक्.वार 
सेज्नंपुणरग्गहंनाणेच्ना अणंतरदियाणपुटवोए ससणिद्वाण्युटकोण्जावसंताणाएतद्धप्मगारडग्ग द 
णोडगि ण्डे्नारे सेभिक्व.वारसेज्नं पुण उग्गह ज्नाणेव्ना ुखंसिवा४ तद्प्यगारेच्तलिक्छजाणटुव्व 


| 
| 








भाषा 

रीनेतेष्द्म सुखञमगरणलेद्र ग्टदस्छनेषरिनाद जभनेपूविद्रपडिलो दौदहागगाटोलांवोकरीप्रसारी करी भूभिकाद्भमेरहं 
, श्ट हस्यन इमकदे एतु्हारोद्धइ च थवावौजोटपगरणनोन्यो दां मेग्छलयोष् दूमकीपाद्धोवलेपरः ापणेडाधिदकरी ग्टह्य 
। नेहायिनद्र.अपेते भिदुचारििवो जे्वग्रहजाणे चयतरुचिवाए कता सचित्त्टथवोने विपेतयासक्ति्ध चादर 
भूमिकानेविपे चयनाजिजाद्रनराद्‌. भाणनोडपवातृन्ाणे तोतेवे्वग्र हि अनुन्नानमागेते साघु ञेघवग्रहल्ञाये यूणौप्रसुख 


दौपिकाटौका 
४ 3 € £ ४4 ~ म धि ९ (9 (५ न । न 
। परोचांसाघूनांनरुमपयेत्‌ सतकायस्यप्रतौपं गस्य ष्येवानेनद्धूलोक्तंन विधिनासमपेयेत्‌ सेभिक्ख.वार्‌ चेव्ज"पुण ग्गं जाणेव्ना | 





अणंतरह्ियाउ॒ढवीएसरुखिद्धार एुटवौ एजावकताणएत हप्यगारः उग्ग हं नो गिर च्ल युशंखिवार्‌ अंतलिक्छज्नाएद्वद्धेजावनो | 





शीलंगाचायै सतटीका 
॥ 


दिवत्‌ पुन; सचिन्तयिवी सवघमवग्रदंजानीय दिति तथाचेदत्यादि अंतरी च्नातमप्यवग्र्हनग्टक्तीवा दित्यादि शव्यावन्रे यावद्‌ , 








इ जावणोउग्मनडगिण्हञ्ना९ सेभिक्ल,वारसेज्जंपुण उस्गहंजारेच्ना कुलियंसिवा जावणोडगिणर्डे 
ज्नवासेधिक्ख वारेखेधंरिवा असखयरेवा तहप्यगारेनावणोऽभिरुडेव्नवा सेज्नंपुणम्महनाखे 
ञ््नाससागारियंसागणियस उद्यं सदर त्थिसव्खुडु सपसु ससत्तपाणंणोपणस्स रिक्खस णपवैसज7वध 
स्माणुनोगचिंताए सेवंणच्ा तह्ृप्मगारेटवस्मए ससा गारिणएजावसक्ड. डप खभन्तपाणेणोडग्ग 

















०४ चअचागाङ्गसुत। 










माषा 
 ऊचैटानि पीटणीप्रसुखतिनां चंतरिचकरडतां च्ाक्रायप्रतिले चवन्रडजा गरी ्रवग्रनमागे तेखाभुकुलिवंसिजद तां कडभौतिप्रसुख 


, चल्वलतेवोलतेठामि अवग्रडनमागे ति साष्ुस्क धने विप इत्यादिपृतिक्रमनेरे अवग्रटेलिदांसापुनयैरुरौपे खीनस्रके सन्फरायादिकने 





विपेमरवर्तीनसके एदवेटानिञच्चवग्रदनमागे तिभिन्नसह्िततयाचिद्ां वालक््छदपश्चुटोरडद्‌ तेढनेचारिवापाविकवाभगामातपायां 





टीपिकाटीका 

। छग्गडभि ग ल्ना* सेभिक्ख,वार रेव्न'पुयादग्गद्ंजाग्येव्ना कुलिवं सिवाभिन्तिंसिवा सेर्खिवालाव अं तलिक्डजाणएनो उग्यर््र 
गिर ल्नवा सेज्न पुणग्यजागोच्ना छंधंखिवामं चं सिवा अन्रवरेवातडइप्यगारेलावनोखग्गदं गिर ज्वार सेभिक्ख वार्‌ येच्न'युग 
खम्मरहजाणेल्ना सुसागारिचंसखदयं सविं सखुड उपग्भत्तपायां योपन््रस्मनिक्डम गपवेखजावघस्मारुजोगचिंताएवेव णचा तदप्य ग 


रेखवद्धएरसागारि ए नावसच्ड्‌डपय्डभन्तपायंगोरग्गदं उगिरहव्नवा चेभिक् वा र्सेव्नपुयरग्गनारेव्नागादाव द्वु लच्मन्फर' 





इख खलकि टीका नदौद्धे 
'हंडगिर्डेज्नवा९ सेभिक्.वारसेव्नपुण्डग्गर जाणेच्नागाहावद्रकुलस्सम ज्म उमोणगं तु पयेपडिवद्' 
वाणोपखस्सनावसैण्वंण्वातदप्मगारेउवस्वर्णोखम्गहंउनिरुेव्नवारसेभिक्लुवाशरव्न पुणग्गदं 
जाणेच्नाद्रहखल गाद वङवा जावकम््रकरोय्रोवाच्रसमख' श्क्रोसंतिवा तदहेवतेल्लादिसिणाणादि 
सौडद्गवियडादिरगिणाविय जद्ासेच्नाएअ्ालावगां शवरडग्गदवत्तव्वता सेभिक् वाशसेन्नं 








भाषा 
सास्या्कदूति रां श्रवग्र हनया चे तेखाषुले चवग्रहएख्वोनाणे लििचपायेग्य्डस्वनाषरमाद्धि यद््नाद्नोडद्रविचालेमागिना 
, ताम््रीवेदौ्द्र. मयवाच्रनेयोका्चकर तीर्‌. तिदाचारितिचानेखह्ंवीलादवोकल्पे नरी तिदांसाूनेयंकामावे चयवाग्टस्छनेशं 
काशावैएचवोजायी तिग्वेडपाचेरडिवाभग्णी अवग्रहसाघुमागेनछतेमाघलेचवग्रहएवदवो जाणे दराग्टदपति च यवातेष्नाकमैक 
रकमेकरीमाद्ोमाष्डि माकोथकरे तवासाद्ोमादितटनाचोपडगक्रे तयामादोमाद्िश्लानकरेकरावे तयामंयननिमिस्तिनग्नदीं 
सेश्ल्यादि लिसखपाच्रयनेयधिकारिजितला प्चान्रावाक्द्या तेतखातिमेजनाशिवा नवरएतलोवियेष इडांखपाचयनेटासिय्चवन्रहकं 





४ दीपिक्राटीका 
मज्छरेणगं तु"पयेपडिवद्ध'वा नोपन्नग्मलावये एवं यच्चा तडप्यगारे उवन््एगोचग्य गिरे च्नवार्‌ चेभिक्छुबारं चेव्जपुरग्गद्धगा ` 


येच्नाद्ह खलुगादावद््वा जावकम््रकरीचयोवा्यन्वमन'अकोरुंत्तिवा तचवतेद्दिखिग्णग्णाटदिखीचदगविचडाटिखण्गिखावियजदासे 
ष्नाए्ाद्दावगा नवर्यचग्गवन्तववता सेच्न'युग्रग्गदंनायोच्ना श्यादन्सं लेक्डेग्योपमखस्मनावचिताए तदग्मगारेखवद्यगएडग्गर्ईगि 





दस खदकि टीका नदीद्धे 
सुणडग्गरनारोच्ना आई खं खलेक्वसोपखस्सनाव चिंतारतदप्मगारेडवस्सए णोखग्गदंडगिर्टेच्ना 
बाणं खलु तस्म सिक्ख स्सवाश्साचच्गियं उग्गदपडिमार पटमोडद्‌ सन्नो स्मत्तोसे अगगंतारेखवा 
३ च्रगुबोचिदग्गद्ेनाण्ञ्ना चेतत्थई खरे खमादिष्टाए तेडग्गहच्रणुखवित्ताकामं खनलुच्चाउसो चदा 


1, न्वटुखरहापरिस्पार्यवखामोजावच्राउसोजाव चाउसंतस्ख्डगगद्नावसास्धिवाएत्तावडग्गचूडगिरुडे , 
र 


{1} ----------=नन=---------------------- 2 














क 


14 ॑ क 
` आचाराङ्गसृत्र । ०२१ 
॥ 


| 
{ 






















भाषा | 
न = [द-प = ५ ~ ॥ि €. भू 
' डवो तेसाधुनेवग्र दण्डवोनायों हां यनेकचितामलिख्याङ इडां रतां साधुनोमनसीच््रायादिविपे एकां तिभ्रवत्ति खेन्स्ट्या | 





। 
दिकनांरूपदेवीध्यामभंगउपलि सिद यनुग्र वानरो कसीरुकिये तेवेडपारेसाु भवग्रहनमागे एवंग्डलु° ख्लद्सेवाक्या(लंकारिए 
परवेक्र्रवग्रहनो माचारसाधु साष्वीनो सुमग्रपयो एतावताएसा चारजेखापुसाष्वौपाले तेसं पय्‌अाचारकदिये सव्वट्रडधिं जेभयपि 
| कानदर्थेनचारित सदत पञ्चससितिद्‌* समितयलकरे तिणिकारणि चौखुधम्बं खामिलवृप्रतिद् कष्टे दमक तम्टेपुणण | 


स्राचारनेविषे यलकरिज्योदतिखीमाचारगिदितीयच्छतस्कंघेखवग्रहप्रतिमाध्ययने प्रयमोद्‌ शकःश्डिवेसातसेमध्यवनिकीजोखद्‌ गकं । 


, आरभियेद्धे पद्दिलेखद्‌ से यवग्रदकदियोडदहां एुणतिहेजनो खवयेषकेषे तेसापुचारितियोवखतियोग्यस्यानविपे अनेराखमग्यवा 
दूमगादिकने उपयोगिद्धे कारगविगेषिरद्धयो जोदयेतोविमासी तिं वम्र हमागिवानौविधिजिम पटिलेखद्‌ सेकरीके तिभेजजा 
सियो दिवेतिद्ठांमवग्रडमाग्बापूटे जेकरिवोतेकेखे तेखाुति्ां अवग्रहमामोपदे किसोकरेपेदेष्ठाडेदे तिद्टाजेपह्हिलो्श्यट्‌ 





दीपिकाटौका 
गह उ्ववार एयग्ठलृतस्मभिक्छ स्यमवार सामग्गियखग्गद्दं पडिमाएप्रटमोचदेसोसम्मत्तो उद शकतंयावत्‌ ज्याध्ययनवत्‌ श्यवग्रहाभि 
| लापेननेयं त्यवग्र प्रतिमाष्ययनस्य प्रयसोदे्कः प्रयमोद्‌ शकेऽचग्रहःप्रतिपादितः दितौयस्तच्डेषप्रतिपादनायोद्‌ शकस्तस्यचेदमा 
दिव ' सेश्राग॑तारेबा४ अरषुवौ यचग्गरजाणएल्ना जेतयईसरेसम्पदिद्ाए तंरग्गरंमणुन््रविन्ताकामं खलुअाखखोसदहापरिः्ायं 
बसामोनाबश्रासोजाव माखरसतस्यरखग्गद्ो जावसारम्ब्ियाएन्ता वखग्गडगियिदस्प्ामो तेप्परविदरिखामो रसेकिपुणतथ 








व 


| शौलंगाचायेरुत टीका 
। श्रकसमाक्षिनेवरमवग्रहाभिनापद्ति सप्तमसखम्रथमोटे यकःखमाप्त; चक्त.्रयमोद्‌ यकोऽ्नादहितीयःरुमारभ्यते अस्यचायमभिसंवंघः 





स्मामोतेणएपरविदहरिस्सामोसेकिं पुणतत्यउग्गहंसिपवोग्गद्ियं सिजेतत्थरु मणाणवा माद्दा 
णवादंडएवा छत्तए्वालाव चम््च्छ दणण्वा तसोश्र॑तोहिंतोवाह्िंणोरेच्ना बह्ियाश्चोवाणेच्रंतोप 
वेसेव्नाणेस्न्तंवाणं पडिोदेन्नाणोतेसिंकिंचिवि अष्मतियंपडिणोयं करोच्नासेभिक्व.वाश्भिकंखे 
च्नाञ्रंववणेषवागच्छित्तए जेतत्य ई सरेने तत्थसमादिद्एतेग्गहं अणुजाणावेच्जाकासंखलना 





भापा 

शै नौयम णब्राह्मपणादिकर्द्यारे तेवं धियो उपगरणाच्छलरंडकमं डल इत्यादियाबत्‌चमेक्रेटनक एतलाउपगर्णमाद्ि्कीवाणि 
। स्निकाढे बाहििर्डिद्तोमाडिनम्द के लेलिद्ातेतिद्ांजरडिवादय तथातेच्मग्पादिकस्टताजगारनद्यौ तेदनेकाई्मप्यत्तियंकडता 
` मननीमीडाऊपजावेनन्नैः पडिय्यियं कता प्रतिकूलपणोनकरे तेदस्ड'घमेकथादिकरिवेलिमतेशनेद्‌ पपे तेष्वेकपराठिनमां 
डष्तिभावः वलोभवग्रहविभेपकहेदे तेसाधुचारिलियोकटाचि प्रास््रवनिसावो प्मवग्रद्मागिवार्वाे तोत्तेासुवननोध्णीजाते 
तेकन्हां प्मबग्रहमागे अयवात्तेदधगीनोष'को कोद्र ख्वालोरडतो्छद्‌. तेकण्हामवग्रसारे तेषनीविधिपद्धि लीकरीतिसषद्नना 

दौपिकाटीका 

खष्गदहसि पवोग्गद्ियं सिजेतवयखुमणाणवा मादहग्णागवारंडएवाछ्त्तएवाजावश्वम्मष्छेद्‌णएवा तंनोभ्रतोहितोवारिनीयेव्नायदियापो 
बाग्ोमं तोपविसेचनाफणोखधन्तंवा यंपडिवोद्धेव्ना पोतेरसिंकिंचि्ष्यत्तियपडिग्पोयकरोच्लासेभिच्वयगतारादौसपरनाश्मग्णादपमनेगसा 
कान्य कारणिकःसम्‌ दृष्दरादिकंपृवेक्तकसेग्पावग्रदं याचेततच्ि च्ावग्रहेग्ट दीतेयन्तत चमग्पवबाद्यणादीनांखत्राद्यपवरण्यलातं भये 





नः 
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ध्‌ (२ 
९०९ चाचाराङ्गसूल । 



























न्ततैवाभ्य'तरतोवदिनि.कामवेन्रापि ततेग्यन्तरं मवेणयवेत्‌ नापिव्राह्यणादिकंखुपतःप्रतिगोच्चेत्‌ नचकतेपचष्य्तिवंमनसःपरीञकु 
` यौत्मत्यनीकर्तां प्रतिकृलर्तानविदध्यात्‌ चेमिक्छवार चचिकंखेज्जःय प्रयग उबागच्छतिए जतवयदमरेनेतव्यसमादद्धा तेडग्यदय् 


¦ रुजायापवेज्ना कामं्वल्‌जावविदरिप्यामो चेविंपुगतल्याग्गद्ं खि एवाग्गद्डियंसि य भिक्ड दच्छंव्ना दं गमोनत्तएवासखज्ज'षुयाश्यंवजा 





| गीलंगाचाय रुतटीका | 
` पर्नौदे यकव प्रतिपादितखदि हापरितच्छेपग्रतिपाद्नाचोद्‌ गक्रलस्य चाटिष्धूल सेद्त्याटिसभिनुरानतायःरादावपरबाद्मणादु | 

पपोगद्धामान् कारणिकः रनरीष्ठराःदवं पूओकमेणावर वाचेति -दावग्ट ति अवगतेवन्तवचमगन्राद्ाग्ादीना छटाद्य.पञरण । 
। जातंभवेच्चचे वाभ्यंतरतोवदिनि;कामयेन्बापि ततोऽस्यन्तरं प्रवेगवेन्ापि नाद्य णादित्रंखक्न प्रतिवोधयेन्नच तेपां चप्मतिवंतिमनस्; । 


, पौडांकुवौ त्थाम्रत्ट नौ कतां म्रतिकृलतानविदभ्यादिति खेइत्यादिसभिचुःकटाचिदटास्ववनेवग्र दरम; श्ठगरदिवं यारेततव्रस्यदसतिक्रारगे 

















वविहरिष्वासोसेकिं युशतत्योग्गहस्िपवो गगहिर्यस्यिदमिक्च दृच्छच्ना अ'वमोत्तरवासेन्न 
एुणश्रंवंजाणेल्ना सच्रंडंजावससंताशं तद्प्यगारः चं वंच्रपयदुयंजावणोपडिग्गादेव्ना सेभक्ख वार 
सेञ्जं पुखर नं जारेज्ना अप्प डंजाव संताणगं तिरि च्छच्छिरण' अवोच्छिखस्रफासुयंजावणोपडि 


ग्गाद्ेज्नासेभिक्छ.वारसेज्जंपुणच्र लार चाप्य ह जावर ताणं तिरि च्छच्छिणनोच्छिणफाखु 


-- --- ~~~ 





रितरा द्वितियिच्वग्रहिरहतो साधूकिसोकरे तेकद्े रेक दाचिक्रिणिदीकारणि चारि व्रियो्ाख्रनो्रा हारकरवावादधे तोने्यएच्रण्ड 





' वोजाये सच्रडजीवनाचंडकखुरित तथाप्रायवंद्धिवाटि्जीवसदितद्रत्यादि जिदानीवनीदधिरखारेखे तेवोरप्रासुदा्यनेपरणीयया 
गौपडिगादेनरों तेसाधुजे यास््रद्मजारी एय्ास्वफलयडंकादि जीवद्धं साटोपरद्ितक्र परंतिरिच्छछिन्बर'तिरखोदेद्यो नयी एत 


॥ 
॥ 
॥ 
1 
॥ 


लेखचिन्ततयायवोच्छिन' यव्यवङिनयर्यडितख्डर्‌ नघौकीधो एतारुद्यखनेव्यवदारि यमराखुकयनेषगीवनाग्दी पडिगादेनेते 


` खाधुचारित्रियोड्‌मजागां च्ास्रफलच्ल्प्राडद्ढा अल्प शन्द्‌यभाववाचकजायिवो एतलेख्व्वेयापि जौवद्धिंरारद्िततयातिराद्दयो 
| व्यवच्छिन्रण्डंडर्‌ कौधोतयप्राङ्कएपयौयजायो तोपडिगादे चारिविचाने खच््स्वादरेति चाग्रभमच्तण निषिद्धे परएयपवाटप 
(क्ष 
| दौपिकाटोका 

| सोज्नाख्ं डंजावससं तायां तदष्पगाररच्रंवफादुर्यनावनोपडि गा द्ेव्ना शभिन्चःकटादिदारूवनेऽवग्रदमीशष्ठरादिकं चाचेतततस्यच्धस 





तिकार्णंय्यास् भःक्तमिच्छत्‌ तच्वाम्न खाडससतानकं अप्राख्कसितिच न्नात्ानप्रतिग्टक्लोयात्‌ सेभिक्ड वार्‌ सेव्नपुगाश्चंव॑जाखे 


उ्नायण'डंजावसंतागगंच्तिरिच्छिननि अव्बोच्छिन्न अफाखयजावनोपडिगाष्ेव्ना समियत्यनराम' अल्पाडंअत्तमसंतानवावाजनी 


चात्‌ किंतुच्रतिस्यीनच्छिनितिर खीनमपाटितं यव्यवच्छिन यणडित यावटग्रा्डुकरनप्रतिग्यद्धीयात्‌रेभिक्ड वाः से्व्ज॑पुगारंवंजा 


न~ =-= ~ 


रोव्ना च्रप्पंडजावतिरिच्छच्छिन्न बोच्छिन्न जावपडिगाहेन्ना खुभिचुरस्परांडं अत्पस्ततानकं तिर नच्छिन्नवावत्राखककारणेख 
| 


तिग्य्छधीयात्‌ मेभिक्ख.वार्‌ असिकांसेव्ना च्ंबभिन्तगंवा अं बपेखिखंवाच्रं सालगंवा चं वदालगवामोत्तएवापायणएवासेन्न'पुगलागेच्ना 





) ॥ ५ 
शिलंगाचत्यकुतटोका 
व्याच भोक्तुमिच्छे्तचान्व' खंडं खसन्तानकमग्राखकसितिच सत्वानमरतिग्टद्धीवादिति किंचसेत्यादि रसिन्वशतपुनरास्रमस्यांडमः 
स्पसन्तानकंबाजानौयात्कित्वतिरच्री निन तिर ची नमपाटितंतयाव्यवद्िन्न' न खंडितंयावद्प्राखकं नग्रतिग्टद्भीयादितितयासेदत्या 


दिसथिन्तुरल्पांडमन््रखन्तानकं तिर च्चीनच्छिन्न' तयाव्यवच्छिन्न' यावत्माखकं कारणेसतिग्धीयादिति एवमाम्नावयवस्वंधिख 

> 

म ‰ 
८०८२८. 
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0 = ि 














अचाराङ्सत्र । २०७ 




















वाद्ररस्रालगंगाव्रबदालगवामोत्तएवापायएवासेज्न पुण जाणेजञ्जाञ्र बभित्तग जावच्र वद्‌ालगं वारं 
डंजावसंनाणगं अरफा सयं जावणोपडिञ्जाद्ेज्नारभिक्व, वाभिक्छ, णौवा सेउ्ज॑पुर रोडनाञ् टमि 
| त्तगंबाञ्चपय डंजावसंताणगंच्रतिरि च्छच्छ व चफाूयंजावणोपडिगाहिज्जा सेभिक्ल.वासिक््‌, 


मापा 


यंजावपडिगगाहेज्नासेभिस्ब.वाभिक््‌,ण)वा्रभिकंक्ख उना च वभिन्तग'वाञ्च वपेत्तियं द 1 खज दोयम 
| 
दजाशिवो नेसापुचारितरियोकदाचिकारणिऊपरने यभिवश्नव्नाःकहतां वादे किखोनिकदेे व्यंवभिन्तमंवाकन तां आसखरनोचद्ं चं | 


| बपेसियं कतां अखबानोफालै एतलेकातलीजाणएिवी तथाव चोययंकडहतां चावानीख्ालि खंवखालगवाकदतां च्रावानोररु्ंव 





¦ डालग'वाकडतां च्रास्रफलनाद्टृच्रखड एतलावान्नां किणिन्टी कारशिश्नावापीवावाङे तोजेएतल(माद््लि ्यंडा दिजीवसुन्तिजाणे 
' तेखप्राक अने पगीयपडिगादेनों तेसाधजपूवोक्त -व्यास्रना अवचवलागे अंडादिजीवरद्धित परअतिरिच्छच्छिन््रजा णे ख प्राख्क 
दौपिकाटीका । 
, अवभित्तगं जावच्रंबदालगंवा सद्यं डनावसंताणगं चफाखयंजावयगोपडि गाडेच्ना सेभिक्छ्वासेव्जंपुगजाशोच्ना छं वभिन्तग"वाचखप्म'डं 
। जावसंताणगं तिरि च्छदिः अफाखयंजावनोपडिगाद्धेज्जा सेभिक्ख वार्‌ चेच्ज"पुणजाणेन्ना श्यं गसिन्तगंदा अप्म"डजावसंतार् 
। ग"तिरिच्छचिन्र'वोच्छिन्र'फाखुयं जावपडिगाहेज्ना १ ्यास्नावयंचखंवं धिद्छततयंखगसं नवरःयंवभिन्तवं ्माम्ब्रादधं वपे सी खास्् 
| फाली्र॑वचोयगः ग्रास्रच्छलौ खालग"रसंडालगं प्यास्वद्धल्यणंडानि सेभिक्ड वार उच्छ. व्यंउवागच्छित्ताए जेतव्य खरोजावखण्गद् 
शिलं गाचाथैरुतटौका 
| लयतमपिनेयमितिनवरंद्रवभित्तयंाश्वाद्ंश्ंगपेसी ्रास्रफाली श्रं चोयगन्तिश्रास्च्छल्लीसालगं रसंडालगन्तियास्वम्परच्डखंडानीति 
णोवासेग्नं पुणनाणेव्नाञ्ंबमि त्तिगंवा अप्प डंनावसंताण गंतिरिच्छच्छिस्णवोच्छिखफास्यंजाव 
,पडिग्गादधन्नासेभिक्ल.वाभिक्ख.णोवाञ्रभिकंखेज्नाखच्छ.वणंउवागच्छित्तएजेतत्थदर सरोजा वग्ग 

सि यरहभिक् द च्छेज्नाच्छ भोत्तएवा पायणए्वासेजजं उच्छ जार्ज्ना सञ्रंडंजावणो पडि गाद्ृज्न( 

तिरि च्छच्छ तद्वतिरिच्छच्छिखं तडहेवसेभिक्वाभिक्खणो वासेचजंपुणभिकं रेच्नाग्ंतसरच्छयं 





माषा 
प्रनेपणीयपडिगादेनर तेखापुच्यास्रफलनां 'संगोपां गणडवाजाणे चड़ कादिजौवर हित तयातिरि च्छः छिनतिरि चछा देद्याव्यवच्छि 


न्रेएहवातथाम्राख्कएषणीयजाणे तेपडिगादडहे एमावजाणिवो च्िवेदच्तुवनञ्चाखीकदेष्े तेसाकष्चारितियोकदाशि दत्तवनसेल 
श ६ पिरह ० 
नेव निजा तोतेडनाधणौ य यवातेडनान्ड ववार खखवालाकख्ा यवग्रहमागं विधिपूनवत्‌जाखिवौ द्िवेतिणिच्वग्रहिरहतो . 


-जेकरेतेकदेे अयद्िवेताघुक्िणिदीकारगाविथेषिद्रत्त यादारिवापौवावाद्धे तोजेचेलडीौ रं डन्ञादि जीवखदितजारेतेपडि गाधेन | 
हीएकमालावोलिम पखामफलनोकद्ो इडां एुणदमेजिजाणिवो सण्म"ङंछंडकादिजौवर दित पर्॑तिरिच्छदिन्रदत्यादि खच्चिन्त 
पणां नाकार पत्तेजा णीनपडिगाडे वीजोमालावोरलौजे यालावेतिमेज चाव्वफरलनौपरितेम चतस्पराडनीवादिर दित तिर्च्छिदिन्वद्‌ 


॥ 
| त्यादिमाङकपणानाकारणक्द्या तेजाणीपडिगाद्े एवं तौ जो चालागो३ दिविखेलडीयायौ विेपकदेदे तेसाधचारित्तियोष्चवन । 


(- [क = = , 9 3 € * डयं (यु 
साह्िर तो कदाचिकारणिऊपने इमां तेकहेठं अतसच्छवकदतां खेलडीनापवंनोसध्य उच्चगं सेलडीनीकातलीचोयमः' ` 




















९०८ अआचाराङ्गसुल। 


=-= ठम 

















न्यैपिकाटीका 
खियरमिक्छ दच्ेज्ना उच्छ.भोन्तएवा पायणएवासेच्ज' पुणर' जागोव्वा सम्रंडं नावनोपडिगादेव्मा अतिरिच्छ दिख" तद्हेवतिरिष्छ 





्िन्न'त्धेव सेभिव्खु वार सेज्न"पुणसभिकंडेव्ना यं तरच्छयवा उच्छ गंवा उच्छ. सालगयवा उच्छ, लगवा भोत्तएवामायएवा 





----------~+ ~~ 


यिलंगाचाय क्तटीका 
` एवमिक्तद्धलतयमप्याम्बद्धूतवन्तेयभितिन वर॑ं तरूच्छ वन्ति पव मध्यभितिएवंलमनद्टूततयमपिनेवसित्यास्नाटिषछतरागामवकाशानि 














वाउच्छ गंडि्ंवाखच्छ चोयगंवा उच्छ. सालगंवा उच्छ डालगंवामोन्तएवापायणएवा सेच्जं पुखमाणे 
ज्ना्रंनरच्छ.चंवा जावडालगंवासच्रं डनावणोपटिग्गा हेव्नासेभिक्ख.ामिक्ख्‌.णोवारेच्न ुणनाणे 
च्जा्ंतसच्छ यंवानावडालग'वाश्रप्म डं नावपदिगादेन्ना तिरि च्छच तिरि च्छङ्िख तदेवपडि 
गाहेव्नारेसेभिक्छ.वामि चछ गोवा च्रभिकंव्खे व्नारुहसुणवणंडवागच्छि्तएतद्ेवतिखिवि अलावा 





भाषा 
| फेषनीवरदितद्धे परं मतिरिच्छदिन्वण्डवा अप्राङकनल्ये कीनायःलायानो पयपृरवत्‌ गमलािवोएत्रलो वियेयतिरिक्छ 
| चिरव्यवच्छि न्रा एय णौयजाणीपडिगादे दिषेद्धसपवनमाच्रीकरटे तेखाधूकदाचिद्क सणनेवनिसावे तोसवग्रहयाचिवो 
| पवैवत्‌ एलं लिखिच्रालावाजाणिवापूवैवत्‌ खगमभगीनवखायया नेखाघुदरमवां षे किष्णिहीकारप्यविशेपि ्स्यश्रयवाद्करुणनोकंद्‌ 
| दीपिकाटोका 
रेष्णपुणजाणेव्ना पंतसच्छयंमालावदालग"वा सशरं डंलावनोपडिगाद्ेव्नाचेभिक्ड.वारदेष्ल"पु पजा योच्नः शं तर्च्ट्‌ यंवाजावडा लग 
| वाग्रप्यडंनावनोपडिगाद्धेव्ना खतिरिच्छच्िर' तिरिच्छष्िच्'तद्धेवपद्िगाद्धेव्ना इचु तयं मारद्धवने नवर मंतरच्छर्यय 








ष्म श्दरलक्ि टीका नरीष्हे 
णधरब्सुणं सेभिव्ल.वार ग्रभिकंक्खेज्ना रुहसणंवारुहसुरकंदंवारहसणचोयग'वारूहसुणणालगः 
वामोत्तएवा प्रायण्नासेच्न'पुणनाणेज्ना लसुणंबानावलस्तणकीयंवा सख्रंडंनावरयेपडिगाद्ल्नाएवं 
अतिरिच्छचिखं वितिरिच्छङिखे पडिगा्च्ना सेभिक्ल.वाभिक्ल्‌.णोवा श्राग'तारेखवा्टलावोग्ग 
हियंसिजेतत्यगाहावद्ूणवागाहावद्रपुत्ताणवाद्ूचं याद्र खायतणाद्‌ उवातिकम्म्दभिक्ख.लारोच्ना 


| 
| 
| 
। 
| 
॥ 
| 
| 
| 





------- 





भाषा 

| पयवारहसनौचछलि अ ववाठहसख्यनाखंड एतलां्वायावाद्धे तोनेर्दरूष्णा दिकजीवरुडित भप्राङकथने पग्णोयनाफीनप 
[] न (द्‌ गजे 

¦ डिगादहे जिमपदितलेयालावे तिमगीजेयालावे यतिरिच्छद्िन््रनलेवोतीजे खलावेतिरिष्टद्िन् एष्वोम्रारूकएपण्णीयले दटद्यस्यने 
| व्यवदहासिड्धचें तिसलेवोनान्ययावली रूहनामावसेदलेवानानिपेषना चीनि्ीयने सोलमेखद्‌ रेविसररटे तिदांयकीगीतार्यसुमी 

। पिखांसलोला्पिवाडिवे अवग्रहनाचमिग्र वियेषकदे तेसा्ुचारितियो साग"तारादिकनेविषे भवग्ररीने जेतिराग्टहस्ययास्री 
॥ ाचतनक्त € ५ न ह * (व डवो [क्‌ (| जायेति ४ 

, चग्यतनज्सवं घनाठानजेपूवि द्रकद्छया तेखमस्तटालौने चवग्रचिवोपरंजेमूवि दूकचेतेडमा शटि एकटोषलागतोजारेतिरांनरहे मथहि 


9 


दिणीकाटीका 


# 
स्वं क्ख वार अधिं उदर्व्यदर्यडवागच्छि-तए तच्वतिरि {लावगं नवर ९ स 


~~~ 


"--~ 


ए 











4 
| 
४ 


अआचारांगसुल्र। ९०९ 














सयं वारस्टवं दंवा रुष्गाचोयग"वा ठडुख्णाललग "वा भोत्तएवापायरएवा सेव्न पुलागोज्नारटसूणं वा जावरदखडणवीयंवासप्प' 

इडंजावनोपडिगाद्धेन्नः एवं अतिरि च्छ'ङजं पडिगादेज्ना एवं वद्ुनद्धुरत्रचरूपिष्ठगममं अःस्वादिदन्ारासवकाशोनिषीयपोडशथोद्‌ | 

शकःट्‌बगन्तव्यः साप्रतंसवग्र हाभिग्र डवियेपानधिकत्याड सेभिक्ख वारचःगन्तारेुव-४ जःवोम्य, छदं सि जावन्तिय त्यया वदैषु 

| त्ताणवाद्ब्ं याड श्रायतयाइउवातिकग्प्र भिक्छ जाणोन्ना इमाहिंसत्तरिपडिमा हिं उग्गडगिर्पिन्तएट तवयश्लुद्मापटसाप 
शिन्वंगाचायै छतटीका । 

पीयपोडश्रोद्‌ रकाद्वगन्तव्य इ तिसाप्रतसवग्र हाभिग्रदविशेषा न धिरत्यासे इत्यादिसभिन्तुरागन्तागासदाववग्रहेग्टौते येततग्टप 

ल्यादयसतेषा संवंषीन्यायतनानिपुव प्रतिपादितान्यतिक्रस्येत्येतानिच वच्यमाखानिकमेपादानिपरिष््त्यावग्रदग्रही त" जानीयादय 


बूमाहिंसत्तद्िपडिमाहिं उग्गहं उगिर्हिनत्तर तत्यखलुद्रमापटमापडिमा सेच्राग'तारेखुवा$यण 
वौतिखग्गहंजाणएज्ना जावविदरिस्ामो पटसाप्रडिमा चअरहावरादोच्ापडिमा नस्णंभिक्ख.सस 
एवंभवति अहं चखलु चस सिंभिक्छ.णं अद,प्टम्गद्ंगिरिहिस्पामि शं सिंभिक्स.णं उग्गह्हिण्ड 
ग्गरेडवल्िस्पामि दोचापडिमा अहावरातच्चापडिमा जस्सणंमिक्ख.स् एवंभवति च इंचखलुञ्र 








॥। 


भाष | 
चेतेसाधुजे चागलिकरी्ये सातप्रतिमा्सिग्रहविथेष तेयेकरी भवग्रहजायोजाणीने यथाशक्ति पाले तिं एमददिलीप्रतिमातेक | 
हदे तेचारिलियोजे तला उपाञख्रयना मेदे तेमाहिलोएकजेमनिकरे तिदेजमवग्रहमाओे तिद्धाजरण्हे नभिलेतोनरदे एप्टिलीम्रति | 
सा! मयद्िये चने रीवीजीपरतिमा जेसाधुनेएडवो्भिग्रदडद्रङ'अने राखापुने ख यिष्' यवग्रयाचिस्य परःमनेरानेमागिष्सयग्रि | 
रद्िस्योपरं मापणेमधिमागी साप्णपेनरुड्'एवीजीप्रतिमार्‌ सयदहिवेलीजीग्रतिमा नेह सापुनेएटवोयभिग्रदडइ' मनेरासाधु 
नेर्थिद्'मवग्र ह्या चि अने रानेमागे अवग्र हिरडिग्यु नौं पमरतिमाययाकलदिकसाघुनीनायिवी एतन म्रतिमारेमयदिवेचर्धी 
। रौपिकाटौका | 
¦ छमा सेमागन्त्‌ रेखवा४णुषौ तरगगं जाण्ञ्नाजावविरिख्ामोपट मा पडिमासभिच्तुरागन्तारादौ्वग्रोग्रदीनेयेततगुदपत्या 
दयस्तेषासबंधोनि सायतानिपूवे म्रतिपादितानि अतिकस्यणएतानिच वच्यमाणानि कमीपादानादिपरिष्टत्य सवग्र्दं मवग्रष्हीतु"नां 
| नीयात्‌ अरयसिुःसप्तभिःमतिमाभिरभिग्रदहविेषेरबग्टकहं रटक्रीयान्तततेयंरयमाम्रतिमातद्यया रुभिन्तुगन्तायादौ पूरवेमेवविधिंत्य 
| एवंभूतःप्रतिचयोमयाग्रा्यः नान्ययामूतद्रतिमयमामतिमाचदावसादोच्वापडिमाजसय्मिक् णवंभवति अं चखलुपन्न चिंभिकछ्‌, 












वति तद्ययाच्रदंखलूु अन्ये पासाघूनांरुते अवग्रदंग्ररीष्यानियाचिष्य अन्ये षांवावग्रहोगहीते सतिपालयिष्यं वव्छामीतिदितियाप्रति ! 
मादूर्यचगच्छातगेता सांमोगिकानांचोद क्तविष्ठारिां यतस्तेन्योन्या्ये याचन्ते चदहावरातच्चापडिमएजस्यणं भिक्छ.एवंभवतियद्ं | 














चिलंगाचाये रुतटीका | 

` भिचुःरभि;मतिमाभिरभिग्रहविथेपेरवग्र ह ग्टक्रीयात्तवेयं मयमाम्रतिमा तद्यथारुभिच्ुरागन्तागारादौ पूदैमेवविचचत्येवंमूतःमति | 

अयोमयाग्राद्धयः नान्ययाभूतदति.मयसमातयासखचभिच्वोरेवंभूतोभिग्रहोभवतिः तद्ययाचस्डखन्ये चांसापूनां छतिवग्रद॑ग्रद्धिष्यानिया । 
चिष्यन्येषा चावग्रहेग्टीते तत्युपालयि्येवत्छामौति हितौयाप्रतिमासामान्य न्वं तु गच्छान्तरग तानांसंभोगिकानासरंभोगिकानां 


८ ्दयुक्तवि हारिणा यतन्ते्योन्यार्थेवाचन्तद्रतिदटतीवालिवंघन्यायैमवग्रहं याचिष्ये न्वावग्य्वीतेत नखास्यामीति एपात्राहासंदिकानां । 


थ. 
[1.1 ० ~ ४] 

















माध 


नन $ 1 








न = ६ 
९१० अचाराङ्गसलत । 
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ख॒ सिभिक् णं अद्ार्टग्गरहंगिरििस्सामिश्स सिंचरग्गहिष्टग्गहे णोडवद्धिस्या सितज्ापटिमा 
्रहावराचडत्यापडमा जस्सणमिक्युस्यणए्वंभवति अह च खलुश्रख्‌ सिंभिक्ख.शं चष्टाएडग्गद् गदे 
गिख्ष्हिस्सामि श्ण सि चखग्गद्ेरग्गष्टिएडवद्धिससामि चटत्यार्पाडमाअद्यवरापंचमारपडिमाचस्पगां 
भिक्च.स्सएवंभवतिखहं चखलु अप्पणो अद्म र्ठग्गहं उगिर्ष्िस्मामिणोदो रणो तिर्टंणे चख रगे 


-------*-- ----------~-----~--~-~------~---------------- 


भाषा 
प्रतिमाजेहसापुने एठवोमभिग्रचड्‌ खलनियेध' यनेररसाधनेकालि अवग्रडया चननं यने सनयाव्ये यवग्रह्दिर द्दिसोरएण्वर 


+ < 


रतिम ४यअयद्दिवे्रनेरौपांचमी प्रतिमा जेसाधुनण्टवो चभिग्रदविगेषद्धद्‌ -एक्यापमो ययिष्वग्रदमागिद्धो दद्धि 


















टीपिकराटीका 
"वलन सिंभिक्च यं अट्ाएडम्न दउगिगिदस्प्रामि श्चन्न चिचञम्गदिएनो उवलिम््रामोदच्चापडिसा टतीयाम्रतिमादूयंययाम 
न्यायमवग्रदंवाचिष्ये चन्वाचग्टदीते पुन.स्ासखामीति एपातुययालंदिकानां यतसे ू्ार्यावगरेपे अाचार्यादभिकांचते चतयाचा 


। याययाचते चअद्धावराचडव्यापडिमालमस्म ग! भिक्खम्प्रएवंयवति यदंचग्दलश्रच्र सिभिक्ख यश्चद्ए्ठरगद्ध नोरगिणिद्स्मामि अन्नसि 


। प्वरग्गेडग्गहिए उवलमिस्म्रामि चखवयापडिमाचवु्यो पुनर दं यन्य परते चवग्ररनयाचिध्य अन्या च््यद्ीतेचवत्यानि द्य वगच्छं ' 
एवाब्युद्तंविद्धारिगां जिनकल्तमायें परिकसैकुैता श्यादावरापश्चमापडिमालस्मयं{भिक्ख स््मएवं भवतियष्टचखलसग्मगो श्रट्राएड 


| ग्गदंउगिरिदस्मामि नोदोगनोतियदं नो चडगरहंनोपं चग पंचमापडमा यद्ावराप्श्चमी यमा त्मध्ुतेऽवग्रष भवग्टहोव्यामिनच्रा | 
| 3 1 ~---~--~~-------------~-----~---------------------------~- 


तगच्छएवाग्युद्यतं विदारिगां लिनकत््राद्यवं मरिकम्म कुच॑तां ययापरापञ्चमी श्रहमामरुतेवग्रटमवग्ट्हीष्यासि नचापरेषांदितिच 








॥ 
॥ 
॥ 
}, 
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चिललंगाचायसत टीका 






यतस्तद्धूतरायावये पमाचायीदर्भचिकांचते चा चार्याथेयाचन्ते चतुर्थी नर चमन्ये पांसने वग्र्हनयाचिष्ये सन्याचग्टदी तेचवव्छामी तीयं । 





पंचण्हंपचमापडिमा ्हावर छद प्रडिमासेभिक्व,वारेजस्सेवरग्गदे उवद्धिण्ञ्नालेतत्य्रह्ासरूणा 
गतेत॑नच््रकडेवानावपलाल्वातस्वलामेसंवसेव्ना तसू्ला मेउकडुण्वा रेसव्निएवाविहरेच्नाच्छ 
हापडिमा चन्ावसयासत्तमापडिमासेभिक्ख.वारे चअहासं वडमेवडग्गहंनाणएन्नातंनदहापुट विसिलंवा 
कादरसिलंवाच्रहासंथडमेवतसलामेखदसेज्नातस्वच्रलाभेखकद््टवाणेस ज्वा विष्टरेच्जासन्तमापडि 








मापा 
| चिड्ट नेप चने अयिनमागु" एजिनकल्पिकिखाधरुनीप्रतिसाजागिवी एपाचमीप्रतिमा५ चयद्िवेयनेरी दषटीप्रतिमा जेनेण्यभिग्रष 
छद जंहनेउपाअे चवग्र हमागीरदिसखो जेतेडनेप्रसं गिद्रकडजावयलाल पर्वक्तएतलावानादखंयारामग्यीदोत संयारोनन्दीतोजक 
 इुचयवानिपिल्नाष्द्रणि च्रा्णिवे सारद" पर॑संयारोनरीकस्‌ एचट्रीप्रतिमा ६ अयद्धिवेयनेसे सातमीभ्रतिमातेसाधन्वारि 
तियो रडवो च्रभिग्रहकरे जेढनेरपाचेयवग्रडमागीरड जदतेचनेसंयारोपायस्नोनङ्धब्‌ तोखंयासेकरि स्योनान्यया तेकेचवापुटवि 
चिलंवाकतां पपा्नीचिला कटरिलंवाकाछनीचिला तेलेद्ानादिकनेविपे पाटियानय्याद्धद्र तेष्वासंयारापायद्याजलदिख 
तोक वारोकरिश्खोनलामेतो ऊकडूनिपिद्या्गि चासरिवेटोरषलीरात्रि तिक्रमोणसातमीप्रतिमाऽ एखातमतिमामादिकीमने । 
सोमरतिमाद् मरतिपन्वसाघुलिमपिंडेपग्यानेविपे कच्लोे तिमपवर्तेरतक्ेस्योभाव -यापयोडतनयैटाते अने यखाघने डीलेनष्यी इम 


भ्र =-= = 
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द ई 
अचाराङ्गसल्र | २६१ 


== 


दीपिकाटौका 
परेपादवितिचतःपञ्चानाद्र॑ त॒ जिनक्नल्विकस्धच हाव रादा पडि मासेभिक्ड वाभिक्ठ, गौ वाजस् वग्गदधेउवलिएव्ना लेतव्य्दहासम 





न्वागतेतं ज्ाद्ूकडेवा जावपलालेवा तस्धलाभेसंवसेव्नातलयञ्रलःभेउक्ुडए शिस च्निएविद्दरोज्ना छटापडिमायदीवमवग्रग्टदीष्या 
मितदीयमेवेक्षडादिखुस्तारवं ग्टदीष्यामि इतरथाखत्‌कुटुकोनिपिश उपविोवार जनोंगमिष्यामिएपा पिलिनकल्पिकादेरिति 
अद्ावयासन्तमापडिमा सेभिक्.वाभिन्ख. यवा .ष्यद्धासंयडमेव खग्ग जाणएल्नात"जडापुट विखिलंवाकटसिलंवा यद्ासंयडमेव 
तस्ममलाभेसंवसेज्नातख्च अलामभेउक्‌ डुयोवा निसिच्नि्मोवाविदरोज्ना खन्तमापडिलाद्च तासतिं सन्तत पमाणं अणयरंज 


| 
| 
| 
| 
| 


[कर्‌ [र ज | [] (प न € € पिं 
्ापिड्सणाए अथापरयासप्त मीएयेवपृन्यौकता नवरवयासं स्त तमेव शिलारिकं र्ण््दीष्यामि नेतरत्‌शेप भामोत्कषवजनादि 





यिलंगाचायैरत रीका 1 
तःप्ञ्चानाभिति;द्यतुलिनकल्िकस्य अथापरापष्टौ यदौीयमवम्रदृग्ररीष्यामि तदयौयमवक्षडादिसंस्तारकं ग्रहौष्यामोतरयो्ुटु कोवा 


नो ~ = 1 [1 [ 
निषकचपविष्टोवारजनों गमि्यामोत्येपापिजिनकल्पिकादेरिति अयापरासप्षमौ एषेवपूवाक्तानवरययार स्कतमेवधिलादिकं ग्री 





मादईेतासिसत्तणं पडिमांश्रसए्यरजडापिंडसणाणए सुर्यमेञ्राडसंतेणंमगवयाएवमक्खायं दर खलु 
येरेद्धिभ गवंतेहि प॑चविदेटग्गहए्पखत्तेतंजहादेविंदोग्गदेरायोग्गहगाहा वद्र ड ग्ग सा गरि यड गमे 
| साहम्बिय उग्गहेएयंखलुतस्सभिक्खुस्सवारेसामग्गियंम्गहपडिमासन्छन्तासेभिक्ुबाभिकदूरणेवा 
अभिकरेश दाणः एसे णुपविसेव्जा गामंवाणगर बाजावसखिवेसंवा सेश्रणपविसित्ता गास्वाजा 





भाषा 

| लायेमभिग्रह्याकराकोश्पाली सके अ्रयवापालीनसवे पर॑जेलिनान्नाद्र वन्ते तेसघलाचा राघकजाशिवा इतिभावः द्टिवेयवग्रवि 
शेषके चीखुधमखामिकद्ेधेमे इमसांभल्यो र दोत्रादु न्‌ शिष्यनेकद्े तेयेभगवतेषए्मकच्धो इणिप्रवचनविपे स्ठलृद् खेवाययालं 
कारिस्थविरभगवंतेपं प्र कारमवग्रहक्धयोतिकोगादेवं दराव्रह! जानो प्वग्रहरगाडावद्ग्गद्ेरखागारिकनोग्यवग्रहधसाद्षाम्मिं क 
मोचवग्र ३५ एप च्वग्रहजायिवा साधुनेदच्तयाभर तविपे देर सौघमन्दर नोयवग्रद्देतथाराजा चक्रवर्तिंनोश्रवग्रदद ष्डंडमरत माचिरं 
जलिदहांजेसजातेग्रहपतिकद्िये तिांटश्वरद्यानगिरिकंदरादेव कुलप्रपादिविषे तेदनोचखवग्रहजाशिवोरे लेहनेषरिर्े तेसागारी 
तेडनोखवग्र ४ जिणिपाखे आगेाघु प्छया्धद्‌' तिखिडपाेतेहने चवग्र हमागीरहे एसाम्प्रौनो भवग्रहजायिवो ए्यवग्रभ 
चारितियानेकद्छया दवि्यध्ययनपरिखमाधिकदष्े खलुद्खेवाकयालंकारि णपूर्ौक्तयाचारसाधुसाष्वीने सुमग्रपणोसंपूेभावजा 
र्वोएतावता एयाचारपालतोसंपयेसाधकष्वाद्‌ लेहभणीखर्वीयन्नानदयैनचारित्रसद्ित खदासाधयलकरे तेद म फी एखाधुनोसं 

| पूणो खीखषन्द्र सवामिजंयूपरतिड्‌"कद्े्टे तग्हे घुणाद्ूमयतकरिज्योद्ध ओवीतरागकन्ठ खांमलोक्ध'दट' इति ष्माचारागेद्धि 

| तौयख््तख्षेखप्नमाध्ययने दितीयोद्‌ थक्रसतत्मरिखमः पौ खमासमिदं खप्तसाध्ययनं दइतिचीमदृटदन्तपागच्छेविदितसदाचारयत्नानां 

पंडितखीसाधुरला नां शिष्येयपाश्ं चंदरेणविद्िते चीयाचारांगदितीयग्छुतसं घ लएववोघेखमाप्तोदमवग्र दप्रतिमाध्यवनवालावनो घः; 
एतलेखातमोखध्ययनकद्यो तिखिकहतापदिलीचूलिक्राकरी दविमौजीचूलिकरामरारभियेद्धे पदिलीचुलिकाद्"वसतिनो चवग्रहकद्यो 
तिहाकेरवेस्यानकिकायोत्पगस्वाष्याय उच्चारपरवणादिकरिवो एतलाभावकद्िवामणी एच्‌ःलकाकद्टीस्ये तेदनाच्रष्ययनच्छेएस 

तेखध्ययनएकसराजाशिवा इहांखट्‌ शककोौदूनयी तिखिकारशिएकसरगाददिये एसानेखातिका तिापदिजेखातिदेयध्ययनि 
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------~--------------- ----------------- 


सान णए्कखानिऊमोरद्िवो तेचनोयधिक्रार तेखानज्जि् कीले तेकच्ेद्धे तेसाधु चारिववियोजिवरेस्ान्वांछं तिवारनेनाधग्राम 


-------------------------------~--~ ; 


सपित्रटाका 







डेषगावनच्यं खव॑मेयाडर्यतेगां भगवयाएवमकखन"वं इदग््रलवेरेद्धिं भगवंतदिपंचविदधरग्गद्धेपचन्त देविंदोग्यद्ेखदग्गष्टगादयव , 
दखग्गद्ेसागारिय उग्गद्धेसाहम्मियखग्ग डे एयं टलतप्मभिक् न्यसासम्गिच उग्गदटपड्िमासम्मतता तमवाद्नायुद्ता भगवताएव 
| मख्यात इ-हखलुखयविर; भगवद्वि प॑ंचवि हा ऽवग्र हव्य स्यातः तद्य॒यादेवेद्धावग्रन्एत्यादिरगमं चावदृ्टग्रवपरिममासि; इतिच 
। त्‌ खरतर गच्छे ° यौधा चार गग्रदौयिकाया यवग्रहप्रतिमास्य" सप्तममध्यवनंसमाप्न' तत्वसास्नौचप्रयमा व्वाचार्रागदचुलासमाप्तः 
 भ्रवसंचूलायांवसल्यवग्रहः प्रतिपादितः तत्रचकं दयेन कायोनम्साष्याचोच्चार्‌ प्रचवस्यादिविेयं एतत्मरत्िपाटनाय ह्ितीचाच 
डातस्यां चसप्तौककानि उद्‌ शकरहितानि स्ता्ययनानिभवन्ति तत्रापिपूर्ेखानास्य' प्रयममध्वयनं तखचरेदसाटिव" देभिक््‌ 
वाभिक्ड गीवायभिकंखेव्नाठागडाद्त्तए सेयग्‌पविच्रेच्नागासंवा नगरवाजावसंनिवेसंवा सेययापविनित्तागामंवा जावदनिचेसं 
वासिव्ज'पुगटार्यनाणेन्ना खउयंडजावमदःडाखंताययं तंतदटप्मगारठाणं यफासययगोरुगिच्छलाभेसं तेनोपडिगाद्धेव्ना णवं 


गे गनेचव्वं जावचद्चपख्एत्ति रूपृन्पेताभिचुवटा स्यानमभिकाचेत्‌ खात तद्रासोनुम्रविशदृग्रासादिकं यदुप्रविग्छर्च॑स्या, 








| 

| 

| गिलंगचायै रतटीकां 
| ष्यासिनेतर दिति ेपमातमोक्कपवजनादिपिंडेपग्यावन्ने वमिति किद्वखवमिदव्याटि च्ुतंमयाचाचष्ताभगवतेवमास्लातं इस्वलस्छ 
॥ 


विरभगवद्धिः पञ्चविधोवग्ररोव्याख्यातस्तद्यवा देधेद्रावग्रद्दत्यादि खगमंचावदुट्‌ यक खमाप्षिरिति अवग्रदमरतिमास्य' सप्तमस्य 
यनं समाप्त" तव्बमाप्नौमवमाच्याचारागचलाखमाप्ता उक्तरुप्तममभ्ययनं तदुक्तौच प्रथमाचनाभिदधितेदानौं हितीवाखसारग्यते्स्य 
चाचभिखवघः इदानन्तरच्डायां वश्तत्यवग्रहः प्रतिपादितसतच कीटयेस्छानेका योत्मगम्बाध्यायोच्चार प्रयव्र्णादिविश्षवमिति 
एतत्‌ गतिपादनायदहितीया चडाखाच सप्ताध्ययनास्मिकेति निचुज्तिक्लदट्येवितमाद चत्तेगादा सप्तकत्ानोति सप्ताध्ययनान्यदटेय 
कारडितानिमवन्तौत्यय; तलापिपवं म्रवमं स्ानाख्यमध्ययनससिदितभित्यतसर्व्या ख्याचत इत्यनेन संवंघनायातस्छास्याध्ययनसख 


चत्वाचदुचोगदारायिमवंतितत्रोपक्रमांतगता्यीधिकारोयषिंभृतं खाष्ुनाखयानमाचचितव्यसितिनामनिष्यन् तुनित्तेपेख्यानसितिनाम 
तस्य चनामादिचतद्वो निचेपसतत्र दद्रव्यमाद्त्योद्दस्यानै नाधिका रस्तराडहनिचु क्तिकारःऊद्धं स्रानेप्र तंप्रसावद्तिदिती चमध्यवर्ननि 
पौविकातसखाचपट्कोनिन्तेपसंचखस्यानएवकरि व्यामी ति खा मतं द्धव्रसुञ्चा री यं तच द्सेद्त्यारदिसेदत्यादिखपवेाक्तोश्दरियद्‌पस्यानम 





| 
( 
| 


वस्खिवेसंवा सेचनं पुणठाणं जारेज्नासयंडंजाव सर कुडासंताणयं तंतद्धप्पगारं टराखं चरफाङयंच्ररे 
सरिञ्जलाभर तेणोपडिगाेच्नाणट सेच्नागेररोयन्द॑जा वड द्यप याणएत्तिडचं द्र यार चाचतणाद्ू 
उवातिकव्य्च्चह भिक्ख इ च्छेज्ना चह्हिपडिसगटाणंटाइ त एतत्यिनापट सापडिमा चचित्तंखलुख 
वसञ्जेचजा. चअवलंबेव्जकाएण विष्यरिकच्छादोखवियारःटाखंद्राद्‌ दसासिपटमापःडसय चद्टावरा 


॥ ------ -- 





माप्रा 


ब द्विवाद्कितवाहरोकाचच्रोखनयलिफुलि कोलियावडानादं तन तेदवोद्यानकच्माखक यनेपणीय्जःग्णीलास्तो पडिमाद्ेनदी 
इत्यादि रघ लाअएलावा्रयखा नपरे जाचिवालिद्ां लगे उद्यपद्धलादरं कडतां गदा दिवःजिद्ांडद्' तिद्ध {स्यानरद्धवानोध्रव 


गि (~ 
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चारितियोविद्धप्रतिमाईइ"करौ खानिठाविव र द्धिवो दे तेकदद्टे' तिहांएपदिलोप्रतिभाकोद्‌एकसाघु एहवोयभिग्र विशे पकर 
इर चिन्तस्यान्ाच् विसयो तयाचचिन्तभिच््वा दिका ; अवलंविस्ो तयाकायाद्र करी विपरिकम्ब कतां चाघोपाखोवालिस्योदस्तप्ा 
दनोच्ाक चनप्रसारणकरिखो सविचारकदतापणिडकरौम्‌सिका अतिकमिस्योनदय कित॒एकदामिऊभोरद्िस्यो काड़-हायपग 
चालेतेवालो चयवाकरिसोद्भमो तिप्रसुखनो चमिऊपने चालंबनलेवोबोजो काड्करिबोनङौ जेतलौमूभनिनियमाङ्दतेतलामाङदा 


लिगोहो'डिवो दरशिखाननोखभिग्रचजेकरेएटयदिलौमतिमाचयद्िवेवौनी म्रतिसाजेसापु एह वोच्रभिग्र दकरोड"यचिन्तसखानिरऊभोर 









दोपिकाटौका 
नंखद्धस्यानाद्ययेमन्वषयेत्‌ तद्चसांडयावत्‌सं तानकं अम्राङकंलासेसतिन प्रतिग्टक्तोयात्‌ इत्येवमन्वान्वपिद्धूलाणि शय्यावददर 
श्व्यानियावहुद्कपर्ूतानि कंदारौनियदिभवेखु सतत्तयामूतंखानंनप्रतिरच्धीयात्‌ सांमतंग्रतिमोद येनाइ इं याद्र'खायतखा द 
उवातिकन्मयदभिक्छ इच्छ च्ना 'चवउह्ि"पडिमादि ठाणंठादत्तए्‌ तयेसापठसापडिसा अचिन्तंखल्‌उवस्ञजेज्जा अवर्लवेव्नका 
ए्विप्यरिकम्मादौखवियारं ठाणंदाद्छासिपदमापडिसा इतल्येतानिपृन्भौक्ानि वच्छमाणानिच च वतनानिकमेैपाद्यनानिड 
पातिक्यातिलंध्यायभिन्तुःखानं खा त॒सिच्छं त्‌ चतद्टनिःप्रतिमासि; चसिग्रहविभेपेःकरणमृतेः तांद्चययाक्ससाड ततलेचंग्रथमा 
म्रतिमाकस्यचिद्खिचोरोवंभतोऽभिग्रहोमवति . यघाहमचिन्तखखानमुपाखचिष्याभि किञ्चिद्‌ चिन्त कुद्यादिकम वलं वचिष्ये कायेनतया 
विपरिकिष्वामि हस्तपादाद्यकु"चनादिकर्प्यामि तथाततर वखविचार सोकपादविदरयंच समाखयिष्यासिम्रयमाप्रतिमाचदा 












शीलं गाचायेटीका 
भिकांकेतस्यातुतदासोतुमविमेद्‌ ग्रामादिकमतुप्रनि्यच खानस््धं सख नाद्ययैमन्वेपयेत्तच्च साडंयावत्‌रंतानकं खग्राश्युकसिति लाभे 
सतिनम्रतिग्टज्तीयादिति दत्येवसन्यान्वपिद्धत्राणि श्ग्यावदूद्रटव्यानि यावडुदकग्रद्धतानि कंदादीनि यदिस्वेदुसन्तथा भतस्याननग्ट 
यादिति खाप्रतं प्रतिमोद्‌ येना द्वं द्या सित्यादि इत्येतानिपूौक्तानिवच्यमाणानि वायतनानिकल्पैपादानानि उपातिकर 
स्यातिलंष्यायसिन्तुखानं स्थातभिरछे चचतभिः प्रतिमाभिरमिग्रहविशेधेः कर यायूतेस्ताच्च चथाकमचाड तते चंप्रयसाप्रतिनाजस् 
चिद्धिच्तोरेवंभूतोभिग्र दोभवति ययाचमचित्त खानसुपा्रचिष्वानि तयाकिद्धिदचिन्तं कुद्यादिकसवंबय्प्यं कायेनतयाविपरिक्र 


9 9 * = 4 [न [1 (6 
सिष्याभिपरिस्पंदं करिष्यासिटसतपादाद्याकु'चनादिकरिष्यामीत्ययैस्तथा तत्रोवरुविचारः सोकपादविदरयःच उसायच््यासिप्रय 





५ [ने 


सि दोचापडिमा अद्ावसातच्ापडिगा अचित्त खलुखवरुञजेडजा वलंदेज्याखेदगर्खदिष्मरिक 


(-- 


स्म-इणोस्तवियार््ाणंद्ाद्स्यासित्तितचापडमाचहावसान्वडत्यापडना अचित्त खलःखटवरुच्च्लाण्ये 


9 


वरलवेल्नान्ारखशणविष्परि व्स्वादैसणोसखवियार्ल्ारद्रा दस्सासिवोदद्ृसाएवोस्प्रक्षेखरसखसोसण 





| 
। 
| 
दोचापडिमाञ्नचित्तं खलुखवसच्जेऽजा अवरंवेञ्चाक्रारणदिष्वरिवम्ब्ादैरोख वियार्ट्वाख्टद्रखछा | 
| 
। 
॥ 
॥ 
| 
1 


| 

| माना 
| ड भीती. चवलंनो तयादहसपादनो चाक चनप्रसारचकद' परंनोउवियारं एज पा डोष्यमसोनदी इचिपरेजेदखाननोमि 
। ग्रवारेतेदनिवीजीप्रतिसा चयच्ठवि तीजीप्रतिमाजेदखाधुने एहयोयभिव्रच्दड यचिन्तखानकिक्स्नेर हिरु तयामीतडीद्‌च ' 
। सिऊपनेयवलंविख्पर याक चनप्रसारण शअनेपगेपाउ'डानावरडी डवोनदहीकर' इस्िपरिलेखखानचायोचसिग्रकरे तेली्मीम्रति ' 


| माद्ययद्दिवेयने सै चयी प्रतिमा जेंखादणडदोच्रभिग्र दारे अचिन्त्या नकयाचचिख परभोतिनोखवलंवन हस्तपाद याङ्ख'दनअरख्म ' 
न= 
113 








थ -- ~ 














९१४ स्चारद्घसने । 


रमापादविचरण एतलावानानरीकस्‌' दूगिपरिद्रस्यानटविस्यो दृशिपरिकाचावोकिरावो तथाकेगण्मयुर्मेमनख एपुग्वोच्चि 





राव्याएतलि एदगोनिस चक्तंपसेरनीपरि श्रडोलणएटवो खानक्टाविखखो नेकोदमादगके गष्मखुलोमनचर सपाडतोपुख्खया 

टौपिक्रा टीका 
वरादोच्चापाडिमा चचिन्त'खलउवसज्जे ज्ना द्रवलंवेव्ना काएणविष्यरिकम्म्ादीनि सवियवार्टागटःद्ख्मामि दोचापडिमादितींवा्ां 
तयादुच्चनप्रसखारगाटिक्रियामवलंवनन्च करि्वनपादविदर्गं यद्धावरातच्ापडिमा अरचितष्डरव्सच्नच्जा भरवनदेन्नानाकार 
गाविष्परिकम्याद्‌ नोसविवारठागंटाद्ष्प्रा्मितति तच्चापडिमादतीवावातु याकुचनप्रसारगमेवनावर्लयनपाटविद्धरगो श्ाष्टावराच 
1 





। उत्यापडिमा अचित्त खलखवसच्ने व्ना नोचरवर्छ वेन्नकाए्णनोपिणरिक्न्माटी य्योसविदारंटागटादछामिन्ति वोरुटकाए वोरुट्के 

| स्म॑सुलोमनदे संनिसद्ववाटागटाद्स्यामित्ति चखउवयापडिमा द्वं यासिं्ठदण्एह'पड़्माणं लावपग्गद्धियतगायंविहरेव्ना नेवकिंचि 
विवदेव्ना एवंख्लनन्य्रभिक्ख स्यभिक्ड गणैएवा लावचलण्व्नासिन्त्िमि प्ठटम्टाणखम्तिकटरुग्क' ्वदु्या'एुनराकुचगप्रस्रारण्ण्म 
पिनविद्न्ते सचवंय तोभवतिव्य॒त्‌ ृटस्त्यक्तपरिमितंकालं कायोयेनस तयाव्य॒तृखटंकेगखयुलोम्न््ं येनरुतया एवं शतच्मय्य ग्निसुद्ध 

| गिलंगाचायरूत टोका 

माप्रतिसादिवीचावां त्व कुदनण्सारणा्टिवियःमवटःवन्च करिथ्यनपादविद्रणमिति टन्मैया्यांलाङ्'चनम्रसारयमेरनावद.व 






| पादविडर्गणदतिचतुग्या' पुनद्ूवसमिन विधन्त ख्चंव॑मू तोभवतिव्युद्‌ खट टस्यक्तपरिसितं कायोयेनस्नतया व्यत्‌ खट केगव्रमच्युलोमनय् 
चेनसतवा एवंभतचस्नव्यग्निसदव' खानं स्वास्यामीत्येवं प्रतिच्रायकायोत्पनव्यवस्यितोमेखवन्निः्रकंपस्तिद द्यद्यपि कचित्‌ केयादुत्पाट 


॥ येनत्तयापिदवानाख्चलेदि व्यासा चान्यतमां प्रतिमा प्रतिषद्नापरममतिप्रयप्रतिसं खाुमपवदेन््रानोत्कपं कुव्मैन्रकिद्िदेवं जातीयं . 






हेसंखिरद्ववाश्र संद्र ससामित्तिचडत्याप-उ माद्र वारि चडरूहपडिमाणंजावपग्गटि यतराय॑विदरे 
च्नातत्यक्िंविविवदे्ना रवं खल तस्सभिक्ख स्पवाभिक्ख गोएवाजावलणएव्नासित्तिवेमि छ्वागसत्तिकरयं 
सम्टन्तःप्रटलंतेसिक्च बाभिक्ड रोवा च्रभिकंखतिणिसदिवंगस्णारसेषुणणिरीटियजारोच्नास् 
खंडं लमा णंजावमक्कडाखंताख्वंतहप्मगारखिर हियं अप्र चं अणेखरिण्जिं लाभरूतेणवेतिस्सामि 





भाषा 
गक्रयकीचल्नद्यँ रडवोजे्मिग्र ह तेचउयी प्रतिमा चिवेानोत्कधेटालिवानो विथेयकजेदे एव्यारिमतिमालेजदी तेदमाद्टिली 


द 


अने रोप्रतिमाप्रतिपन्खाघु इमनजागेद्ध' उतृरुटाययि ग्रह नोकर यहा रजेहवोच्छोते वोवौजोसाधुकोनयौ इम हका रद्य नायोवच 


न ००५ [थ्‌ क्म (ष भ [न 1 € 
निड्वोलेनही तेखरखाभुने अीलिनान्नापाले दूमजा रोद मकरेष्िवेश्यष्ययनपरि खमि कच्छेरर्वस्डलकरतां ए नीव्या ख्यापन्वत्‌ना 





| 
| 
| 
| 


शिवी दतिचभै्याचारगिद्धितीयच्छतरकंषेटाग् चन्ति व॑चीमत्ततपागच्छेषंन्यीसाघर लानां शिष्ये गपागचंद्रेविखितेच्ाचारंगस्खाय 
वोेखखानचखापतेककं अटमाध्ययदंखमाघ्र' पद्िलोटाणखातिक्नोकद्योडिवेवीजोनिपी विकासातिकोमारः भियेद्धेतेचाघचारित्ियोलिणि | 
उपाचेर चो तेखपाचयच्छंडी खन्म्रायकरिवाभणी चअनेरेद्यानकिजाडवावां र तोलननिखहिया सव्फायकरिवानीममिएठ्वीजनायो 
इडां अनेक्रंडादटिकजीवषगाङेदत्याटिलच्यलचिततेडदी निखीदियां अग्राखकयनेषफीयनाीलाभिदते तिद नन्दीरड्ध'इमकद्े 
एतावतानर्छेने साधु सव्क्राचमूमिनादवावाद्रेतोनेभूमिकाअल्पां ड अल्पग्रायाच्ल्पवीजजाव्ल्परकोलियाव डा नासं तान जि डा केदाच 





दौपिकारीका 
५ = तज्ायोत्य ॐ धे [१ 
। स्वानंच्ःस्यासीति ऋ 1तकरायोत्यगव्यवच्ितोमेखवन्निःपरकंपस्लिटेत्‌ यद्यपिकचितृकेथाुत्माय्येत्‌ तयायिस्यानानचठेत्‌ आसं चत्त 


न 





----- ~~~ ~ ~ श्र & 








९ ---न- न ~---------------------------~-------------------------<----------<- ४ 


ष 












भिक्रात्तेत्‌ तांचवदिखाडांयावन्यसन्तानकां जानौयात्ततोऽप्राखकत्वान्रपरिण्ट्छीयात्‌ सेभिक्ड.वार निवांखेच्ना निरूौडिवंगम 









अचारांगस्‌ । २५ 













<~ # कणेर १, [अ विं द्वं [य्‌ । =>. र न 
माप्रतिपद्यनापरमग्रतिपन्व प्रतिमं साधुसपवदेचामोत्कपे'कुयैत्‌ नकिं चिदेवं नातोच वदेत द्रतिप्रथसं सप्त ककाध्ययन समाप्त प्रथमा 


ध्ययनेखानं प्रतिपादितं तच्च किंभतं खाध्याययोग्य तस्याचखाध्याचभूमौ यदिषयंयच्च नविघेयं दत्यनेनायातस्यनि षी यिकाध्ययनस्यादि | 
सून"सेभिक्छवार्‌ अभिकंखसिनिसी श्यं फाद्यंगमगाएवेुयनिसौ हिजाणेव्ना सचंडंसमाणं जावमकडासं ताणवं तद्प्यगारं 
निसीद्दियंअफाखयं अरेसणिज्ज लाभे तेनोवेतिस्यामि सभावभिन्तुयदिनसतेरपहतावा अन्यत्रनितोधिकां स्वाध्यायभूमिगं त॒म 


शीलंगाचा्यैरत टीकां 
१ रहितं [९ 4 ॐ क क ॥। (41 विं । 
वदेदिति प्रयमःसप्त ककःसमाप्त; प्रथमानन्तरदितौयः सप्त ककःसंवंधश्चा स्ये उन्तराध्यवनेख्ानं प्रतिपादितंतच कभत स्वाध्याय 


योग्य"तस्यंचसखाध्वावम्‌ सौयद्धिभेय यच्च नविघेयनित्यनेन सवंघेननिपीयिकाध्ययनमाया तमस्यवचत्वा्यै चुयोगद्ाराणिभ्वंतिततनाम 


निष्पन्द निन्धेपेनि पौ थकेति नामास्वचनामस्थापनाद्रव्यचेत्रकालभावेः ड्‌ विधेनिच्ेपोनामस्थापनापूैवत्‌ दरव्यनि पी्घञ्चागसतोन्न 
श्रीरभव्य ्रीरव्यतिरि क्ष चत्‌ दव्य॑मरच्छन्ब "चेत नि पयं तुब्रह्मलोकरिषटवि मानयां वत्ति न्यःरुष्ण राजयोयख्िन्वा चेले तदूव्याख्यायति 
कालनिपीयं रुष्णरजन्योयतवाकी लेनिपौयं व्याख्यायतद्ूति भावनिपषीयंनो अागमतद्‌दमेवाग्यवनमागमेकदेत्वाङ्गतोनामनिष्मन्नो 
निक्तेप"साप्रतंद्टत्रातुगमे दत्र सुचार णीयं तच्चेदं खेद्त्यादिसभावभिच्तुयेदिवसतेरुपद्ठतया अन्यतनिषौ थिकां स्ताध्ययभ्‌मिं गन्तुमभि 


काचतेत्ताच यदिखांडांयावत्सं तानकाजानौयात्ततोःप्राङकत्वान्परिग्टक्तौ यादितिकिचसेदत्यादि सभिन्ुरल्पांडादिन्नाग्टछ्ौ यादिति 





| 


सेभिक्श्ारेश्रभिकंखदरणिरो शिवं गमणर्सेऽजं युखणिसोहियं जाणेज्नाद्यप्यपाखंअग्मवोयं जाव 
मङ्कडासंताखणयं सितहप्पगार िसोहियं फाखवंरएसरिव्नंलाभेसंतेवेतिस्सामि एवं सेव्नागमेरंरेयव्व' 
जावउद्‌यपसुयारएत्ति जेतत्य टुदग्गावा तिवग्गावाचउवग्गावा पंचवग्गाञखभिसघारेद्र रिसोदह्ियं 
गमरारएतेर्णे चरखमसखस्सकायं खालिंगेन्नावा विलि गेच्नावा च्‌ * वेज्नाबादं तैष्िंवार्टेहिंवाद च्छि 








, मापा 

स्प्शचञ्ट्‌ खसावषाचकजाणिवो एतावताजिदहा जीवनोधातनथी तेदकीनिरीदिवाप्रारूकएवणौय जापणीलाभिखते इर्॑रदङिष्छदस 
करे एतावतातिदासन्छावकरे इपिपरिद्रंरुषला यालावाचय्यानीपरिजायिवाजालयीि उदगपद्धूयाद्‌' कंदाटिकलिद्दा डद तिद्धर 
डहिवोनो दिवेतिदारहता विधिच्राञ्रौकदहत्टे जेतिष्हुवम्गकडतावीजातीजा चञउयाप॑चमां एठवासाधुसच्छाचकरिवाभयी चावे 
एतावतावित्रििचारिपाचखाघु आवेतोतेमादोमादडि चनेरोचनेरानीकावा चालिगेनदी स्पशेनकरोनिलगेनद्धी तथादंतिद"न 


दोपिकाटीका 
णाएरेच्ज"पुणनिसो दियंजाणोव्ना प्यपाणं य्वीवं जावमक्रडासंताणयं तद्दप्यगाररनिरी दियं फारूयं लामेखंतेवेतिखयामि सभिच 


ॐ 


रल्पाडादिकागग्य्छ्छौयात्‌ एवं सेन्नागमें योयव्वं जावडदयपद्धयाएन्ति एवमन्वपिद्ूताखिशव्यावन््चानि यावद्यतोदकम्रसूतानिकंदा 





| रौनिस्युलानग्ट नीयात्‌ ततगतानांविधिमधिरूत्याइ जेतलडुवग्गावातिवग्गावाचडवग्गावापंचवम्गावा च सं घारेव्ना निरी 
। गमणाए तेणोश्च्रमन््रस्कायं मालिंगेच्नवाविलिंगेव्जवाचु वेज्जवादं तेष्वा नदेह्हिवा अदि देज्नवाणवं वलृतसखभिक्ख.स्यवा भिक्छ 


'णोएवा सामग्गियं जं सन्बट दिं सहिएछमिएसदाजणल्या सेयभियं मन व्नासित्तिवेमि निखौ दिवाखन्तिकयं विद्यं सम्ब्त्त' चेततसाघ 


~ 


+ इय र {य ५ [व ॥] रं ८ ५ ड €* दय [| विधं [५ ध 
मोनिपेधिकाभूसं दित्रद्यागच्छं युस्त न मन्योन्यखखकायं शरोर चालिगेयु; परस्परगात्रसंस्प्थेनङुयुं; नापिविविधं अनेकप्रकार्य | 
(ष > * ९ (7 ~ रि € ५ क ि 2 = 
यामोहोदयोभवति तयाविलिंगयेडु; तथाकदपेप्रघानाव कुसंयोगादिकाःकियानकुच : एतन्तखभिच्ो; सासग्यृः यदसौख्धिरणेय 


४५५ 


ष लद # 
२१९ आचाराङ्गसुत। 








--~---------~~----------------~-------------------~----~------+~- 





शिलंगाचाय्ये छतटीका 
| एवमन्वानचयपिष्टूता खि यय्यावन््े यानि यावद्यतोद्कप्रद्धूतानि कंटादीनिखस्तानगट्धीयादिति तत्नगतानांविधिसध्रत्याद चेत्या 










दियेतत्रसाधवोनियेधिकाभमो हिवाद्यागच्छे युस्तेनान्योन्वस्य कार्यगरीरमालिंगेयुः परस्रगातसंस्पगं नकु रित्ययः नापिविविष 


जनेकप्रकार चथामोहोदयोभवति तथाविलिद्ध युरिति तथाकन्द्पप्रघःनाव्दासयोगादिकाः किवानकुवुं रित्य न्तस्भिन्ोः सामम्य 











। देज्नवाएवं खल्‌.तस्सभिकच.स्ववाधिक्च्‌ .रोएवा सामग्गियंजं सव्वं दिंसह्िएसमिएसद्‌ाजरच्नासेयमि 
शमर ज्नासित्तितेसिणिसोदहियासत्तिङ्घवं समन्त दि तोयं सेभिक्स बाभिक्छ्‌ रौैवाउच्वारपासवणकि 
रियाण्डव्वाह्धिव्नमाणेसयस्सपाय पु णएस्स्रसतो एत ओोपच्छा सादस्बिटलाणव्नासेभिक्व. वामि 
क्ख णोवासेन्न॑पुणय डिद्घ नाणेव्ना सं डंसपाणंनावमक्कडासं ताणयंसितदप्पगा र चिघ डिल द्मे 





भाषा 
| खिद'करीदेदेन दी एतावताकंदपेदीपककृतवेटान करे जेदवको मोष्टढीपेतेकिवासुखचु" वनाटिनकरेद़तिमावःद्टिवेखध्यवनपरिसमा , 
¦ धिके एनीव्याच्यापूषैवत्‌ इति्रौतपागच्ं वि दितरुदाचारवलानापं० चीखापुरतानागिष्ये गमा चनद्रेणकते याचारां ¦ 
| गद्टुखखाववोषे हितीवंखप्तौककनिपीयिकास्य'नवममध्ययनंसमाप्र'दिवेतीनोखातिको द्यमेाञ्ध्यवनप्रारभिचेद्धे पादिले्रध्ययनिख 
, न्कायमू सिकरी ति इासन्कायकरताकदाचि उच्चारमचवश्यनौ ्भावाषाडपने तोकिचेटामिपरिटविवो तेदनीविधिकरेदेतेखापुखच्चा 
` रभ्रच्वणश्चागाघाड* पीडवी तोखयस्यपाचपु' दणस्यकता च्ापष्यीनिकाद्‌ जेमात्ो्धद्‌ तेनो ममास्िद््‌ एतावतायापग्णोसमाधिवो ¦ 
` नद्धद्तोपरे सादन्ब्रीकन्हामागे परः तेयावाधाटाले च्िवेनेखच्वारप्रचवणकरी लिद्ापरिष्वे तनी विधिकदे तखा दिल ए | 
` वोजाये अल्यमाणगैजदरितच्नोखकालिवा बडानासंतानादिखडित तेवा दस्य डिलिखचचारमरयवग्यपरिदवेन रीदधिवे जिापरि वे 


दोपिकाटीका 
प्रयोननेरसुश्िकेः सखदितःसमन्वितः तवासमितःपंचभिःसखसितिभिः उदायावटायुस्तावत्‌ संवमानुषठानेवतितएत रेवच यदत्येवं म ; 





, न्वख इति व्रवीसौ तिप्वेवत्‌ दितौयंनि पौ यिकराध्ययन समाष्' दितोवाध्ययनेनि यी ःधकौ मअतिपादितातत्रच कयं तायांरमौ उच्चारादि 
विघेथ' इत्यनेन रव॑घेनावातस् उचारप्रचरवग्नामकस्य टतीयाध्ययनस्येदमारिष्धलं सेभिक्ख.वार्‌ उद्चारपाखुवयाकिरिाएठवादि | 
¦ ठ्न मा णाच प्रायपु' खणस्यञ्खतीए ततोपच्छयाखाडरम्मियजाणएन्ना सूभिच्त्‌ःकदाचिदच्वारम्रचवयकन्तं व्यता उठगदल्ये नवाध्यमा 
सखकीयपादपुद्धन समाध्यादटौच्द्धारादिककुवात्‌ स्दकौयस्याभावेन्य साधमिकसाघ'याचेत पवेग्रत्यपेच्तितंपाच्यु'ख्नकं समाध्ण 
| दिकपरवेगधाररणंनकन्त व्य" चेज्न'"पुचायं;उतंजाणेन्ना उयंडरुपाणं मक्रडासं ताणयं तच्प्पगारखियंडिलंकि नोञ्चारपास्वंवो 


सिरे सिर्॑स्द्धारप्रचवगंंकावा प~मेवखं डिलगच्छत्‌ तस्मि चखांडादिके च्माखुकत्वाट्च्वाराटिनकु्वात्‌ सेज्न पुणधं डलंला 








सिलंगाचर्वेकतटीका 
चद्‌ सौखचर्दैर रेपम्रयोजनैरादुधिकेःसष्ितः रुमन्वितस्तयासरितः पद्ठभिःखमितिभिः सदावावटादइस्तावत्‌ संवमःतुष्ठानेचतेतेतदेव 
चचेवद्त्ये व॑ंसन्वे तेति बगीमी तिपवैवत्‌ नि पी यिकाध्ययनद्ितीचमादितोनवसंसमाघमिति शं प्रतंटतीचःरप्त ककःखसा रस्यतेचख 


॥ 
1 
\1 
। 
| 
चावस भिसंवंघः इडानन्तरेनिपौचिकामरतिपादिता तत्तचकरयमतायां भूमाबुच्वारादिविषेयसित्यस्छच नामनिप्नचे निद्देपे उच्चारम | 
चबडति नासतदसखनिस्क्यरथे नियं क्िरुदाड उच्ववड़ गा दहा रीौरादुत्मावल्वं नच्यवते पयातिच्चरतीति चोच्ारोविटातयामका | 
॥ 
{ 


ध्व 


च्व सचवदोत्ति चवप.मेकिकातच् कयसाचरतः सावोःष्युद्धि्मैवति नातिचार दत्य तरगाययाद्ैवि त॒म = हरिणो गादासाधना 
(= 2 # 
== र्‌ 








2222 क्सरः 
1, 


चअचाराङ्गसल 1 २९७ 




















[प ने [निप [ डिलेखच्वा य्‌ [य्‌ म भ | [न ॥ 
पट्‌जोवकायरच्चणोदयक्तन वन्यमाख्धतोक्तनस्य रप्रश्रवणेविषेये अप्रमत्तनेतिनियु क्यनुगमानन्तरश्लानुगमषतच्चा 
रशियंनचच दं रेदत्यादि सधिचुृःकदाचिदुच्चा र मच्वणकन्त व्यतवोत्मावल्ये न वाध्यमानः खकौचपादुनसमाध्यादावु्ायादिवंक 
1 [} १ [य ९ ५ ५, (4 ~~ ॐ [8 [~ 9 

यौत्‌सखक्ीयस्याभावेन्वसाधम्ं साध चाचेतपुवेमतय्‌ चेचित पादपुङनकंसमाध्यादिकसिति तवनेनतत्मतिपादितमभवति वेगघासर्या 








नक्न्तं व्यसिति यपिचसेद्त्यादि रुभिन्तश्चचार प्रचवगा्रद्धायां पवेमेवस् "डिल गच्छ त्तस्ि च सांडादिके चम्रारुकत्वादुच्चारादिन 


उद्धारप्रासवणं बोचिरेव्नासेभिक्छ.वारेसेजजंपुणथ ' डलंजाणेव्ना चष्मपासंप्यवोयनावमकंडारुतार्‌ 
यसितण्टप्यगार सिघ डिलंसिउचार्पासवखणंबोसिरेव्नासेभि क्खु वारसेव्न पुण्य डिलजाण्व्नाञखरस्सिंप 
हियारएगं साहभ्मियवंसथुदधिस्पच्स्सिंपडि याएव हवेसाहम्मियास सुदिस्सस्रस्सि परियाएएगंसाद्स्सि 
णिंसखदिस्स्स्सिंप-ड याणवहवेसा हस्म रौ चरो सुदिस्प अस्सिंपडियाण्वहवेसस णमा हणएवणौम गप 








भाषा 
के ते साधुस्य डिलणडवोजारो चंड प्रायवीजखरिवयोखकोलिचा बडानारूंतानादिरुदितनषोष्रतेवे स्वं डिलेखचचारभ्र्वणपरि 





दीपिकाटीका 
स्येव्ना पणपांप्मवीयं नावसक्षडासं तायं सिथं'उलंखि खद्चारपाशनर्णवोसिरेव्नाखमिच्तरल्यांडादिके रारूकेस्वं डि लंउच्वारादि 


कुयीत्‌ सेभिक्छगार सिच्छपुणयं डलंजायोव्ना घद्धि'पडिवाएणएगंसाम्ियं सखुदिश्यसस्धि'पडविाए वडवेखान्मियाससुदिव्यसग्धि 


धविर्‌ समुदिश्यपाणादइ' जावखद्‌ सिय चेतेति तदष्पगारयं डलं एरिसंतरकडंबाजानवड्िवानौरर्डवा यन्रयररसिवा तदपगारसि 
यंडिलंसिनोउचचारपासुवणं वोररेज्नासखसिषद्धयत्‌पुन रेवं भतं स्य'डिलंजानीयात्‌ तद्या एकच््धन्‌ बा साघसिकान्‌ ससुर्दिण्यतत्यति 


¡ श्रयाकदाचित्वद्ित्‌ सख'डिलंक्यात्‌ चसस्दारौन्‌प्रगण्ययाङ्यात्‌ त्वं वंभृतंपुसपातरस्तोरुतं स्वीसतंवा सखलगुयादुटण्ट्‌शि 





शोलंगाचाय रतटीका 
बुयीदिति किच्च लेदत्यादि यत्पांडजादिकेपारूकेक्राचगिति तयासेदत्यादि सभिच्तयत्‌पुनरोवभतंस'डिकं' जानौयान्तदया एकबद्ध 


¶र्त 


नृवासाधन्ि कान्‌ खशुदिष्यतत्मतिन्नवाक्रद्‌ा चित्‌कयित्‌ ख 'डिलंकु्यीत्तथा म सादीभ्रगगाय्ययाकु्वौन्तञ् वं मतं एुरूपातरग्वो रुते 


| 
¦ खीकरतंवा स्टलगगादुखयुट्‌ शिं खडिलसाद्टत्योचचाराटिनकुयादिति किच सेदत्यादि सभित्तयावतिकेदखय डले यपुरूपातरस्दी ख 





राखियरेख्ुद्िस्यपाणाद्‌ धजा वड ट्‌ सिवं चेतेतितदष्यगारघ' डिल मुरि रं तर कडंवाजावव हिया रौद 

वाच्रखयरसिवातप्यगारःरि घं डिल सिषिउचारपासव एंवोसिरेच्नासे सिक्ते. वरेसेल्नेपुरय डिल जा 
ेव्लादचवेतसणसास्एक्िवखवणतौसगच्रतिच्यैसखद्दिस्सपाणाद्एनाव्डद्‌ सयं चेतेतितदष्यगारंघं 
डिल अपुरि संतरवाडंनाववद्ियाच्पोच्डंवायखयरसिवातरप्पगारर्णोउद्ास्पा सवं यो सिरच्ना 








भाषा 
घोकरीच्द्‌ उतलसापुने घ्मापेतवाप्रनारख'डिलपुसपांतररत च्यवाञ्नपुरपांतर रुत बादहिरिलीक्ल्यो चमथाननीवल्योएतं 


4 


[भ | 








[- 





[३ 









1 नः क कव 
वे तेसाधुस्थंडिलनागो के्ठवोर्यदच्ेनमाडि साधुनोभावप्ागौ एकस्ाहग््मोउदिभौ धयवाषणाखादम्ब्रौखदिशौ तयाणएकसाद | 
न्मिचिउदिशी तथाषणौखाडहम्मिणिसमुदिशौ तयाषखाच्रसर्प्रारहणनि्ौर्‌ भमकाञ्ममकानेकाजिद्मणदिशौ प्रायम्‌ तजीवसत्वविरा 


पियाए रएगंसादश्डिणिं समुद्र ्स्थि'पडिवाणए वचबेखाडम्बिणीयोखम्ुदिष्य भस्मि"पडियाए मच्वेसमगःमाहयोवसीमगपग ` 


1 
॥ 
॥ 
1 
१ 
1 


॥ 


॥ 


॥ 


#। 














न ~ ~ ------ ---- ~~ ---- (14) 
2 


28 र 








सं डिलण्डवोजायें घगायमगव्राह्य ङूपगवनी पकग्रतिचिडदिगीम्रागभृत जोवरतनोसमारंभकरी या गनर्सिकरद्िगिकसाधु 


नेश्यापे तेडबोखख'डिन्ग्रदुष्पांतरकरत तवावाद्टिरिनेंनीकल्योनयी चनरेतयाग्रजारस्य'डिलनेविप खार मप्रद्वयापरि द्वेनददीलि 














९१८ चाचाराङ्गसुल। 
लेखोभावतेगेभोगव्यो ययवानभोगव्यो एदवेश्रनेरेपुणस्टोयस्य'डिलविपे उच्ारप्रचवरपरि द्येन वन्लीविनेयके तेमाय जें 
टीपिकाटीका 

डिनल्नमाच्ियोच्राराटिनकु्यीत्‌ के भिक्छ.व२ चेव्न'पुणयंडिर्नंजागोज्ना वद्देसमयामादणकिवयचये सगश्मतिदिसमुदिष्यपागाद' 
जाव चट्‌ खिवंचेनेति तचरमगास्यंडिलपुरिसंतरकडं जाववदियानीौच्डंवा श्चन्रयरसिवा तद्टप्यगार्दसिनो खच्चारपासवणंबोसिर 
| व्नायदपु एवं जागेज्ना पुरिसंतरकडजाववदधियानीष्डंवा ्यन्रवर॑सखिवा तखफगारनोचद्वःरपाटवगं वोरिरेव्ना च्रद्पुग्एर्वना 
रोन्नाच्पुरिसंतरकड"जाववद्धियानीन्ड'वा चन्रवरःसियडिलंचि उारपारुवगंवो खिरेच्ना सभिन्नर्यावन्तिके ख ' लि प्रपुमपान्तर 
` स्तौ खतेच्चारादि नङबीत्‌ पुरपान्रण्डीरुनेठद्यौत्‌ केभिक्छ.वार चेच्न पुगायं डलं जागेल्ना स्ख परडिवाएकयं वाकारिपंवापामि 
| चि्यबाच्छ प्र वाघट्'वामट्'वालित्तवाखमट् वासंपघतंवामन्नयर सितदष्यगारखियंडिलंसिनोखच्चारमारुवगवोसिरेव्न 7सभिन्तसाधुमु 
` दिग्यकतादौ उत्तरगुणागुदधेसख'डिले उच्वारादिनकुवीत्‌ सेभिक्ड.वार रेन्न प्ययं डिलंनागोव्ना इदष्ठलुगादावदूवा गाद्ावद्रमु 
्तावाकदाशिअ्स्दललागिवा जावद्रिचािवा चन्तातोवादहिनीडरि तिदादित्रोवा अन्तंसादरन्ति यन्रयर्टखिवातच्प्यगाररर्यडिनं 


सिनोउच्वारपाखवगांवो सिरेव्या सभिनतुग्हपत्यादिना कटादिकेख्यंडिलान्निव्कास्वमाने तत्रवानिचिष्यमागे नोरा गाटिकुर्यीत्‌ 








शीलंगाचाय छतटीका 
रतेञारादिनङ्वौतएुरुयांतर खी रतेकुवपदिति अपिच चेदत्याटिरुभिच्तः सापुखुदिष्ठकीतादादृत्तरगुग्पाणुद्े ख 'डिचेरारा 
दिनङुवी दिति जिच्च चेत्यादि रुभिच्चग्येदपत्यादि ना कंटादिकते स्य 'डिलाच्िःकास्वमाने तत्रवानिचिप्यमागोनोचासदिकुच्मीटिति 
तयासेद्रत्यादि च भिन्तूः्कं गदौ ख उन्वेनोच्ारा दिकुर्वादिति किञ्च खेद्त्यादिखभि्येत्पनरेवंमत स्यंडिलन्ानोयात्तदयया चनन्त 


च्रहयुण रवंजा सेज्नावुदिसंतरकडजाववदड्िवा णोहडवा अस्एवरखिवातहप्पगारसिघं डिल सि खार 
पासव रंबोखिरेज्ना सेभिक्ख.वार सेन्नंपुगयं डिल जागेज्ना चअस्िंपडियाएकयंवा कारि्ंवापामिचि 
चंबाद्ण वाघटंवालङ्क वालि त बासमट'वासंपधूवितंवा अ खयर खि तदप्य गारः सिं उल सिणोरचा 


रणास वरंओखिरेज्ना सेभिक्ख बार सेन्न युणध डस नाख्च्जा दू हरल गाहावदूवागाद्ावद पुत्ता 





भाषा 
, ांपरिटवेतेकद्ेरे अयदधिवेवलीदइम जायो एस्व डिलपुसयां तरत वादहिरिनोज्लो अनेरेतवाम्रज्ारख डिननिदपविषे उारम 


, चवापरिठवे वलीख"डिलनोबिगेषकेे ते णाधुजेस्यंडिलष्डवोनाये साष्नेकालजिगीधोकयाव्यो पामिद्चयं उची नोलोषो तया 


न'कडतांच्व्यो तवाखमाच्योतवालिन्तंकडतां लो योम कतां विषमीमूलिभांजीखमौकी ओौ तवासंप्वियं इुगेघटालिवासयभूम 


दो गेच्रनेरेतवामज्नारतेच्वे ख 'उलेखच्चारम्रच्वयपरिष्वेनदी तेखापजेसय'डिलण्डवोनाग्ये ग्टदस्वसाधुनेका लिकंद्‌ययवा खल्ल 
तयासी ज्ावबीज काचद्भत्वादि साह्हिवजोवगादिरिकादढे बादिरिवकोमादहिन्द'दे नेदवेस्'डि लिखचारम्रचवगापरिद्रवेनदी तेखाघु 











दौीपिकाटीका 
, चेनिक्छ.कार चेन्न'ठु यवंडिलंजारोन्ना स्डयंसिवापीट"छिवा मच्च'सिवामालं छिवा चट"ख्िवा पायं सवा यन््रयरखिवाठंडिलंखिनो 
उच्ार्माखवगोवो 7 उभिच्स्मन्धादौ च्यंडिकेचच्वारादिनकुर्यीत्‌ सेभिक्छ. बा रसेव्न“यु्णयंडिलंजारेव्ना यणं तरद्िवारएपुढवी 


~~~ 


| 
| 


(५1 
१ 
५९ 


। 








४ 
आचाराङ्गसूच । ९१९ 





श्रीलंगाचायैरतरीकानास्ि 





वाकंदारिवामुलाणिवाजावहरियाणिवाश्र॑तातोवाजाहिंणौरहरि न्तियो नोवाच तो सारः ति असय 
र॑सिवातहप्मगारसिथंडिल सिणोखघ्वारपासवणंबो सिरेव्नासेभिक्छ.वाभिक्व्‌ रौवासेव्न पुणयं डि 
लंजाणेव्नाखे बं सिवापोटंसिवासं चं सिवामालं सिवा सिवापासायंसिवाञ्रखयरसिवाथंडिलसि 
णोउग्चारपरास्तवणंबोसिरेव्नासेभिक्छ.वाभिक्.णो वासेव्नंपुणथं डिल जाणेच्जा चणंतर शियाणषुटवो 

















भाषा 
| सखंधनेषिषे पीटनेविपे मालानेषिपे प्रीटणीपरि प्यट्ालकनेप्रतोली ऊपरिषरकौधोड्धष्रलिद्ां रणष्टीपरणष्चक 


"युद्ध कर प्रासादविपे वली यनेरेतेचवे स्थ डलिखच्चारमश्वयचारिलियोपरिठवेनन्टी तेसाधुचारितियोजेस्थ'डिलणएहवोजा्णेय 
णंतरडियाए्पुढवी एकतां सचित्तरट यवौनेविषेतयास खगिद्धाएयालोमूभिकानेचिषे परव्यवदारिजेसचित्तजाखियिजेगाममादिली 
दीपिकाटीका 
एससरिद्वाएदुटबोए सखरक्छाणएणुढवौए रेदिवामक्षडाए चित्तम॑तारएलेलूएकोलावासं सिवा दारय सिवा जोवपद्द्ियं खिवाजावम 
कडारंताणयंसि मृन्तयर॑सिवातदटणगारःसियं हिलंसि नोटच्वारपासवंबोसिरेज्ना सभिन्ुयेतएुनरेवंसधंडिलं जानीयात्तद्ययास 
नन्तरियायां सचित्ता्ांश्यिव्यां तलरच्ारादिनङ्यीत्येषगमं नवर कोलावासंपुरवासं इहष्डलूगाहावदैवा गादहावष्पुक्षावाकंदा 
न 


. श्ीलंगाचायेत टीकानास्ि 





एससशाण्युटवोरएससरक्साण्पुटविरमद्धियामक्रडा णचित्तमंताणसिलाएचित्तमंताण्लेलुएविन्तसं 

ताएकोलावासंसिवाद्‌ारुयं सिनाजोवपदरद्वियंसिबाजावसक्कडासं ताणयंसिञ्चसखयर् सवा तदप्पगारसि 

थं डिल सिखणेडच्वर पासवशंबोसिरेज्ना सेभिक्छुवाभिव्ख.णोवासे्न घुखय "डि ल जारेच्नाद्रहखलु 

गाहावद्रवा गाद्ावद्रयुत्तावा कंदाखणिवालाववोयाणिवा परिसाडखुवापरिसाडे'तिवा परिस्सा 

भाषा 

भूमिकामनुखतादिकने योभिकेतलौ एकच विन्तनाणीये तेचालौड्धदतिद्ठांविेपकोनयोत्रसादि तिद्ठाजोष्वातथासखरक्डाणएुद 
वौएसरलस्कजिदावादड्धिरियकौ वायुनेचोगिद्खल्डयरनऊडी यावीपडीड्दतिद्ां तथामद्धिवमक्रडाएकाचीसाटीनो कमेलिद्ांरी 
घोद्टे एतावताकान्नौमाटौमखलीदधे तेडनापुडलपद्यारच्या्द्‌ तेचित्तसंतसचित्तकदिये तेने विषे तयाखिलाएचिन्तमं ता एजेव्यव 
हारि थिलापापाणनोसचित्तनाणे तेचनेविषे तयालेसुयाएनान्हापाषाणनोजातिसचिन्तविपे तथाकोलाबासकडतां जिं हणपद्या 
खद्ररएवादारुकाषनेविषे तथाजिद्वाजोवग्रतिदितड्द्‌ बौ जादिकनेकद. कोलियावृडानां पुडद. तयाप्रकारतेवाख'डिलने 
विपे उच्चारप्रखवखपरिठवेनदी तेखाधृनेस्य डिलएड्वोजाखे इद ग्टपतिग्टदपतिपुतद्त्यादिकलोककंदयादि रेद्जांलगीवीजएतला 
इहांमतौतकालिषास्या्ध'ता वत्तेमानका लिद्हां स्वे सूकवेच्े दूत्या दिक्रियाकरेधे तयाचागाभियेकालिकंदादिषालिवानीकिया 


दौपषिकाटौका 
रिावौयाप्पिवाणरिखाडे परिखाडंतिपरिखाडेद्य'तिवा खन्रयरंखिवा तरणगारंखिनोखद्धाणं पार्वणं वोशिरेव्नासचिनतुर्यतग्न्‌ । 
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॥ 


| ९९० ख्राचागाङ्गसूत । 
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रे्व॑भरतंसख "शिनं लानीयान्नद्यवायनग्टरपत्याख्वः क्दरीजादि परिननेप्ाटिमाः कियाःकालतयवत्तिश्यः कवु : तनरेदिकामुफिका 











यिकलंगाचायकत टीका 
ध ॐ ॐ [1 # 
रिताचांखचिन्तार्यां एचिव्यां तत्ोज्चारादिनकुवाच्डं पं गमं नवरकोलावासन्ति छुमवासंयपिच मेदत्याटि सभिद्ुचत्यनरेवंमृतस्त 
, डिलनानीवात्तद्यया यत्तग्यहपत्यादयः कंद्‌ गेनादिपरिच्चेप्पादिकाःकियाः कालत्रयवन्तिन्यः कवु सचेदधिकासुफिकापाचभवाटृद्धा 





! 
{ 
॥ 


ह स्स तिवा्सषयरसिवातषृप्मगारस्िवाउचारपासबणंवो स्िरेच्जा सेभिक्डवाभिक्ख गौवासेव्न'पुण 
य'हिलंजारेच्नाद्रहखलुगाहावद्वागाहावतो पुत्तावामालौरिविाविदोखिवासुम्गायिवा मासाणि 
' बातिलाणिवाकुलत्यारिबाजवाणिवाजवनवाखिवापतिरिसुवाप्रतिरि तिवा पतिरिस्सतिबाञ्खयर 
¦ सिंबातदप्यगारसिघं डिलं सिणोउच्ारपाखवणंनोचिरेव्नासेभिक्युवार सेन्नंपुणय डिलंनारोच्नाच्रा 








{ धापा 
1 

करि्येदूमनाग्ये तिदातेवेखंडिच्िडद्यारप्रचवगपरिठटवेनदी तिदापरिटठवतां शृनोकिपर्लोकरिभमयवाष्र तेसाधचारित्रियो 
लेख्य डिलण्डवोशाणें द्ागटच्स्यसालि व्रोडिग्ड'गखडद्‌ तिलयु चयनवल्लवघान्यविग्रेप एतलापद्रसवाकष्टतांमतीतकालिवाव्या । 










वन्तं मानकालिवावेद्ं मागामिचेकाखिवाविस्य मजा तेष्टवेस्यंडिचविखचारमरचवग्यपरिठवेनन्धी लोकट्ग्ाकरे इतिभाव तेखाघ ` 
चारित्िवोजेस्िल एद बोजाखतेकेद्वा श्यामोवायिकशतां जिदाकचवरनापु"जलटिगलापद्याद्द्‌ तिष्ांतयाष साकष्टतांसोरीम्मि 





र्‌)पिकाटाका 
पाचभवाडु्धारादिनकु्बात्‌ खेभिक्छ्वार्‌ सेच्छ॑शुग्ययंडिलंजारेन्नादृरदष्डलुगादाव दवागाद्ावष्पुन्तावाखाखीखिवादीष्हीप्पिवा सुमा : 
¦ शिवामाखाणिवातिह्ला्विवाकुललयाणिवाजवायिवानरनवाध्िगापतिरिखवापतिरिखय'तिवासयरखवातडइपगारसि ठंडिटंचिनो 
| उच्वारपासव यवो खिरेव्ना यतेग्टडपत्याद्च; गालवा दीन्यू्तवं तोवमंति वध्व"तिवा तत्रा्टच्वारादिनकुर्वभत्‌ सेमिक्खे वारसेन्न"पुययं ; 


चिलंगाचाव कतटाका 
, सादि नकुयौदिति तयाशद्त्यादि यतरचग्टहपत्यादयःचाल्यादीन्य प्षवन्तोव पन्तिषपृखखयन्तिवा तव्राण्‌ चासादिनबिदध्यादितिकिचसे 
सोवाणिदापखािवामिलुचाखिवाविच्नुलाणिवा उाखुवारिवाकडवाखिवा पगारिवाद्रोखिवा 
पदुग्गाणिवा समाणिवार श्ररशयर चिवातद्प्मगारसिणोउच्चारपासवणंवेचिरेन्ना रेभिक्लवाभसे 
चलं पुगाय' डिल नाखेव्नासागुसरःघणाणिवासद्धिखकर याणिवावखमकरणा णिव अस्कर णाखिवा 


| 
॥ 
॥ 
कुक्ुडकरणाणिवासद्गहकररणणिवा लावयकरशाणिवा वटवकर्णारिवातित्तिरकरणणिवाकवो 
॥ 





भाया 
कानौतेडिइ लिहांभिल्गाणिक्डतां नारुहामूनिका नीरा. विच्जुलकहतां लिडांकदेमडधद्‌ छारुवाणिकचतां स्य भश्ौवकादिक | 
जि टद कडयारिकष्तां लिद्धांकड्कव्वारिनीतयादेलडीनाडंडाडदइ तिष्ट गत्ताणिकडता मोटाखाडादरौकडतांरुफापड्ग्यासि 
मीलतिमाज्ासदिकएतलाखम अरवा नियमतेचवास्य डलनेविषे उच्चारमचवग्यमसिद्रेनदी इडांपरि्वतांसंवमनौ चअत्मानौ 
विसघनाद्‌ तििकारख्यिपरि्वेनन्नं तेखाधुारि त्रियोजेस्यडिलएडवोनापे जिदांमारुखर॑घव्यार्णिवाकडतां सदुष्वनारा- 
भिवानांगानचलदामादीदत्यादिडधडसदिखकर.ग्यािवा क तांलिडांमदिपीञद्िखौकांदकाचकरिये एतावतालिदहाभदचिराखवे 


प 
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ॐ 













्राचाराङ्गसृले । २९१ 








¢ € € € [अ रै € ९ यकर्थिल ५ 
इुदियेद्रत्यादि तथा भण्वकरथधोडानाकायेकुकु टनाकायमकंटनाकाय वट्कनाकायं तिन्तरकायं कपोतकायकपिजखकाव इत्यादि 


दीपिकाटीका 
। डिखंलारखेव्ना मामोवाशिवाषसाशिवा भिलुयाख्िवा विच्ज्‌लायिवाखाुयाणिवा कडयाखणिवा पगडाणिवादरीगिवा पट्म्यमणि 





वासमाखिवार्‌ भनरयरंसिवातद्प्मगारसि यंडिलंसिनोश्ञ्वारपाखवणेवोसिरेव्ना खभिन्ुयेत्‌पुनरेवंभतो खय'डिलंजानीयान्तद्यवा 
प्मामोकाणिवाकचवरपु'जा षोसारहत्योभमिराजयः भिलयाणिचच्छभू मि राजयः विच्नलंपिच्छलंस्वाग्णः कयाय लका 
दिदंड्कप्रगतरैदसे प्रतौताप्रडुगौगिकुद्य म्राकारादीनिएतानि चसरुमानि {विषमा णिवाएवभवेयु तदेतेष्वात्मसंवमविराधनारुभवान्नो 
चारादिङयात्‌सेभिक्छ,वार्‌ सेज्जपुणयडिलनाणेल्ा साणुसरधणाणिवा मद्िसकारणाणिवासुमकारणारिवाश्चस्यकरयािवा 
कुकुडकरणाग्पिवामक्घर्करप्णयिवा लावयकरणास्एिगा बट्टयकरग्णसिवा तित्तिरकरणाणिवा कबोयचकरणाशिवा अन््रयरसिवा 
तद्प्पगारसियंडिलंसि नोखच्चारपासवं वोसिरेच्ना सभिचुयत्‌एनरेवंभतं ख'डिलंजानौयात्तद्यवा मातुपरधनानिपुरदाटौनि 
तयामर््यारतुद्दिष्व यत्रकिच्धितृक्रियते तथायल्नस्ाप्य'ति तत्रलोकविर्द्धमवचनोपघातादिभयान्नोचा रादिकुयौत्‌ सेभिक्.वा 





चिलंगाचायं छतटौका 
त्यादि । सुभिच्ुयलुनरेवंभूतंस्धरिडिलंजानौयाकद्यमा सालोक्रानिकववरपुचा; षराटशत्योभूसिराणयः भिलु हाशि चच्छभूमि- 
रालयः दिण्नलंपिच्छलं स्याययःमतोतःकडयायि द्शुयोत्‌डिकरादिदं डकः प्रगन्तमदागन्तीदरिप्रतीताप्र इगौपि कुयप्रक।रादौनि 
एतानिचसमानिबाविषमाखिभवेद्ुशदेतेष्वामसयमविराधनाखंभवानोचारादिकुयौदिति किंच चेद्रत्याटिषखभिद्ुयैत्मनसिवंमतस्य 
र्डिलंजागीयात्तद्यथा मानुषरंवनानिनचृरद्यादिनि चधामद्िप्यारोलुदिष्य यल्रकिच्चित्किवते तथातत्रख्याप्यन्तं तत्र लोकदिखद्धमर 





यकरणाणिवाकपिं जलकरणाणिवाञ्रखयरसिवा तड्प्यगारसिणो उच्चारपास्वणंवेसिरेष्नासेमि 
क्व.्वारेसेन्नंगुणय डिल'जाणेव्नावेहाणसष्ाणेसुवागिद्धपिषद्मणेश्चवातसपतणड्टाणेष्टवामेरुपवषटणा 
ेखुवविसभक्खयद्मणेुवाश्रगखिकंडयद्गाखे सुवाश्चसएयरःसिवातशप्मगररसिणोखच्चार पासवणंगे 
सिरेव्नासेभिक्खुवासेजजंपुणएय डि लंजाणेच्ना ्रारामाणिवाउचव्नाणाणिवावणाखिवावावणसंडाणि 








भाषा 

भनेरोस्य डिलि उखारप्रचबप्णपरिटठवेनशें तेखाधुचारित्रियोने सखयडिलणबोनाणे वेदाग्यसघ्धयेखूवा विदान ससाने 
कष्ठिय जिदामाणुसभरवलंबिये पडिक्ाग्रहकरे तयार्ट्रर्छस्वानजिडांमरिवावाचतां पुरपम्टधादिकसर्दायवाडिवाभगीरुधिरा 

दिक" देदपर्डीने पडीरहाइ' मांसपिंडन' ग्टभ्रादिपंपिवा तेष्टनोभचणकर ' तरुपडगटायोसव! जिद्ामरिवावांङ्वापुखप 
¦ रचनोपरिपडोरह ' सयवाटचयकौ जिष्ा सरिवाभणीपड ' तेतसरमड णहागाकद्धियि तयामेरपड गादा गोग्या मेसवाहतां पक्चतने र 

यकौपञोनेजेमरे तेमेसपडयाष्वाणएकष्िये तेने विपेतवाविसभक्ठणठायोख्दा विपसचुयङरीनेमरे तेश्यास्यानक तचायग्नि । 
` प्रवेश्यनाठाम जिश्षंसस्विवाखताकाठएकठाकरी सग्निवएलीसादिप्रवेशक्रेतेदना स्वानकाएटवायनेगा$सखानकनेधिरेउच्ारमरश्रदं : 





` णपरिद्येन"ी तेखाघुजेखंडिलएडवायायोतिकेखवा ्मारामवाडानेविप उद्यानजिदांवानक'वाकरीम्डक्िथेयनयन गद डनान्लोगन 
॥ ------~~------~----------*-~-------------------------~---~--------- - +~ 


दीपिकाटीका 
¦ भिक्ख.पौवा सेन्ज' पुण चंडिरंजागेन्ना ठेदाणसद्ाेया भिद्धपिददयपेवा तस्पतयद्ययेखया मेसपयटगर्ागे रवा 


कि प ----~-----------------------------~--------------------- ~ ---------- ~~ > न 




















सि म ज # 


९९९ अचाराङ्गसुच। 
















भक्गयद्वायेखवा भगगिकंडयद्वाणेखवा भन्नयर सिवा तच्प्मगारस्ि नोचच्वारपासवगां वोसिरेव्ना खभिच्तविहानसस्यानानि | 
मानुपोह्न'वनस्यानानि ग्दस्प.्सानानियतर मुख्यो स्टधरादिभच्णायं सधियादिलिप्तदेदानिपत्यतिटति त्रपतनस्यानानि | 
यत्गुपएव भनग्रनेन तसवत्तितातिष्ट'ति तस्ग्योवां वत्रपतंति एवंमेमपवंतस्यानानिमेस्ातर पर्तोऽभिधीयने एवं दिपभचं | 
णाग्निम्रवेग्रसयानादिषु नोच्चारादिकर्यीत्‌ सेभिक्ख वा भिक्खु ग्यीवा सेच्जं युयायं डिलं छागेन्ना पारामागिवा छव्नाणाग्िवा 
वणाशिवा वणसंडाणिया देवकुलाशिवा सभायिवा पवाणिवा श्यन्रयरखिवा तश्प्यगारसि यंडिशंखि नोचन्चारपास्वयं योखिरे 








शिलं गाचायेरुतटीका 
9 पि ४५ [० 
वव्वनो पघातादिमयात्‌ नोच्चारादिक्कयीदिति तधासेश्त्यादि सुभिचुविहानसास्यानानि मानुपोलम्वनस्यानानि ग्टहस्पुट- 


सानानियतमुमूै वोग्टादिगच्त्णायें रुधिरादिलि्तदेदानि पत्याचततेतर्पतनयखानानि यतमुरटपेवएवान गनेनतश्यत्मतितास्ति 
| छन्ति तसभ्योवायतरपतन्ति एवं मेरुपतनस्यानान्वपि नेक्ातपनेतोभिधीयतदति पठं विम पाग्निपरवेगस्यानादिपुनोचाराटिकरय 


| 
| 


वादेवकुलाणिवासभारिवापवाखिवाख्रणयरःस्िवातदहप्यगारःसिय'डिलसिणोडच्ारपासवयं वोसिरे 
घ्नासेभिक्व.वारसेज्जं पुण डिलंजाणेच्नाअट्लयाखिवाचरि वाणिवाद्‌एराणिवागोपुराखिवाश्रसय 
रसिथ डिल सिणोच्वारपाणवणंबोसिरेव्नासेभिक्लृवासेन्जंघुणथं डिलंनारेच्नातियाणिवा चक्रा 
णिवाचच्चराणिवाच्छम्म्‌.ाणिवाच्चणयरसिवातश्टप्पगारस्णोरच्चारपाखवणंबोसिरेच्ासेमिक्व 





भाषां 
मोटोवनतया देवकुलम्रसिद्धसमालिद्ां लोकव सेप्रपापागीपाष्र्‌ बानेाटामएतलांटामनायीयनेरातेहवास्यं डिलनेविपे उश्चार | 





| मरखवगपरिठवेननद्रौ तेखापुनेस्थं डिलणएवोलाग भटरालयपरलिऊपरिलषरस्टूक्िवानाठामचरिवा आकारनगरवि्वालें श्र | 
। प्रमाणमागैदार तेदारगोषठरािप्रतोलीहार नेरे तयाग्रकार तेवो स्ड"डिलजा णीञचारमञ्नव गपरिठवेनरी तेखाप्रस्य"डिलणएड 
| वालाय्य्निकं चरकचाचरचतुसु द्रव्यादि भनेरेतेवेखय'डिलविप उच्चारमयवणपरिदटवेनष्टीतेखाधुएवाथंडिलनाये इ गालडाष्टे । 
| सखवाजिदांकाठवाकौलीडा लोकरेतयाखारडाद्ेग्डवा जिहांसोवलसाजी दत्याटिकण्ठारवालिये मडयडाषहेखवालिद्ध खतकवारि | 
| येश्मानमूमिका तयासडययूभिवाडवा खतकनौयुभौ जिद्ांचोत रोकरौ-ऊपरियूभौनो भाकारकरे मडयचेद्णसया चिदं ख्तकनां 


दीपिकाटीका 
व्नासभनिन्तयरामदेव कुल(रिपु नोरखद्चारादि विदध्यात्‌ सेभिक्छवा२ चेष्नपुययंडिलंलायेच्जा अट्ालयाणिवा चदि्दाख्िवा 
दाराख्िवागोषुराणिवा श्चत्रयर॑खिवातचप्यगारसि यंिनंसि नोखच्चारपासवणं नोचिरेच्ना प्राकासारसंवंधिनि भट्रालादौनो 
चासादिकुयात्‌ संनिक्ख.वार्‌ सेन्न"यु णजाग्येज्नातियाणिवाच छक्रारिवा चच्चराख्िवा्च उस्यहखिवायन््रयरसिवातद्ष्पगार्‌ | 
' सिथंडिलंखिनो चउच्वार्पासवयं योखिरेव्नाचि कचतसा दौचनोव्रारादिष्य्‌ त्‌ खजेद्तेभिक्खगासेच्जन पुणयंडिलंलाेष्ना | 
इ" गालदाद्ेरवावारदाहखवा मडवदाद्ेषवामडवयमभिवाख्वामडयाचेद्एखवा मन्यरंचखिवातखपरगारसखि यंडिलंचिनोच््चारपा 
सवगा वो खिरेन्ना सेभिचतुरंगारदाखच्ानग्यद्ानादौ नोच्धारादिविदध्यात्‌ रेभिचुवाभित्तु गीवा सेच्न'युयंडिलंजारोल्मानदियाय | 


॥ 





दिति अपिचसेद्टव्यादि मासमदेवकुवारौनोचाखदिविदध्यादिति तथावेद्त्यादि प्राकारखम्बन्धिन्याट्राश्वादौनोच्वासदिकृ्यीदिति 


॥ 

| श्रीलगाचाय कतटीकां 

॥ 

¦ किच्चच्निकचत्वयादौच नोच्चारादिव्व न्व जेदिति किच्चखदत्यादिरुभिचरगारदाद स्थानष्सयानादौनोश्वारादिविदध्यादितिभपिश् 








भ 


९९९ ्चाराङ्गसुत्र । 












{ 

| 

। --------~----~--------~------------~---------------- 
| पुन्ागवयेखवा चन्नागवगेरू वाच्न्दवरेसुवा तद्प्णगारेखपन्तोवणएडवा पुपूफोवरएसवाफनलोवएखवागेच्ोवणएखवादरिश्योवणएसवानोख 
|| 1 ८ ह न | 
गाचाचरुत टाका) 

| 


(त (काप ् ~~ € ८, (न 1 
¦ से इत्यादिससिन्लुरभिनवाुर्टत्‌ च्रनिपुतयानवाख्गोप्रले द्यासगवगट नपु सामान्य नवागवाद्‌ नोपवा खनः पुवानोच्राखदिविदध्याटिति 




















। कैवद्रूबणंसिवाञ्चंववणंसिवाश्रसोगवणंसिवाणागवगंसिवापुखा गवरंसिवाचु खगव णंसिवाच्सणयरेसु 
वातहप्पगादेद्ठवां पत्तो ब एसुवापुपष्तेवरयुवाषलयेवरसुवा वोय्रोषरसुवादरि ज्रोवण्खवाणोउच्ार 
पासवणंवोसिरेज्न! सेभिक्ख वार सवपायवंवापरपाययंवा गहायसेत्तमाचाएएगं तमनक्कमेच्नाच्चणा 

| व यंसिच्र हलो धसि अ मप्ाणंसिजावसकडासंताणवंसिश्चहारामंसिवा उवसायंसितितोसंजयामेव 

| 

{ 

। 

| 











भाषा 


दव नकेतकी नेवन चमोकदरटननोवननागटचनोवन पुन््रागटचनोवन तेदहवा्रनेराईवननेविपे पुष्य खडितफलरुहितवीलसखदितषसी 

। कायपद्ितण्डवनेविपे उचारम्र् वणपरिट्रवेनरौ दिवेखारम्रच बयाकिमकरेतेकद्धेट तेखाक्चारितरियो सवपायं अआामयोपात्रपर 

प7वच॑ प्यनेरानोपात्रमात्राभगीकलिदूने एकांतिनाइलिदाकिणिरीने चावाघानरऊपनेतयालिदांकिगिदी नीहटिनपडे लिदखांजोव 
दीपिकाटीका 

च्चारपाखव्णंबोखिरेन्ना अश्यनोगीयकसदनादौवा नोच्चारादिङकयीत्‌ तयापत्रमष्पफलाद्य पे तेष्वितिकयंगोच्रासदि कुवैदित्यादह , 

सेमि क्डवार्‌ख्यपाचच॑वां परपाययंवागद्धावरुन्तमायाए एगंतमवकमेन्ना प्यगावाचंसिश्यरुंलोयं ˆ स््यप्यपागंसिनाव मक्डारर 


तावं सिचनद्मवराम॑सिवा उवश्यं सिवा ततोरुजयामेव उच्चारपाख्वगवो शिरेन्नागेसरित्तासे तपादावगवा मक्रडभेव्नाना 
। वसक्डासंतागायं चिच्दारामंचखिवाभ्तामवडिल्ल सिवा च्शवरखिवातद्प्यगारंसि वडिलसिश्चचित्तसिततो संजयामेवरच्रार 





| 
| 
| 
1 


। पासवर्ण॑परि्वेव्नाश्रवंखल॒ तच्छभिक्छ स्यवाभिक्ड णी एवासामग्गियंनावज णएल्नासिक्तिवेभि तद्वंञच्वार॒पाखवगंसत्तिकश्यो , 
} 


सन्ततं 'खभिचुखजौयं परकौवंबापालकरं खमाधिस्वानंग्टडौताखखण्डिलं यनापातमसंलोकंगत्राउच्चारं प्रचववाकुर्यात्‌प्रतिष्ठा । 





॥॥ 
1 
॥ | 


गिलंगाचाये कतटीक्ा | 
' किच्चतेद त्यादि उनेत्तिडालग्रघानगयाकपतग्रघान'तुश्ाकमेवतहतिख्यानेच्छलगादिवतिचनोच्वारादिकुयीदिति तयाखेदत्यादि यथयनो 
वकंस्तद नादौचनोद्धा सादिङ्वषैदितितयापत्र पुप्यरलाद्य पेतिटति कर्थंवोच्वारादिकुर्यी दिति चति चेदत्यादि सभि्ुःसखकाोययर 


{ +) 1 १ 
{ जोयवाप {दरकउसाधिख्ानग्यदेवादख'रिडिलमसनापातसदं लोकंगत्वःचारम्रचवयं वाज्ञवमैत्मतिष्टापयेदितिशेपसध्यचनस्तमाप्चियावत्‌ 


। उारपाश्ववरंगोकिरेव्नानोसिरि-तासेत्तमादाय एनंतसवदमेव्ना च्छा वायंसिजावसद्खडा दंत 
यंसि संलिवाभ्ामय'डिल सिवा असखयर सिवातच्प्पगार र्थ डिल सि अचित्तसिततोसंज 
चा सेव्च्चारपासवरंपरि ्वेच्ना इय॑खलतस्सभिक्छ ससव सिक्ख णोएवासामग्गियंजावजणव्नासि 
्तिवेरि उद्धारवासवणसत्तिकच्रोसं मत्तो सेभिक्.वाभिक्.रैवा सुद्र'गसदहाणिवा नंदौखद्र'गस 








माषा 


== ~ [रश्व 
८८९ 
` 40 


१) 
¢ 


1 
हिंखानयो तिद स्दं उल जोडअारासनीवलि तयादग्धभभिकाने एच्वेखंडिक्ञे तवारनेयनेरेमाख कधं उलग्य चिन्तविचे | 


न 


९। 








चाचारांगसल । ~ ९५. 





तिवारपजनयगा तश्हितञचारमप्रखवणपरिट्वे एपरिछापवानीविधिजाखिवी द्ििवेचध्ययन परिस्मा्तिकचद्धे। एडनोव्यास्या 
 पूैवत्‌इतित्ौमत्तमागच्छेविद्धित सदाचा एवतानां पंडित चौसाघरलानांशिष्यं गपाशचंद्ेणविदहि तेरी चारांगद्वितौवचूतस्ंष 
¦ बालाववोषे दतीयसुच्चारप्रच्रवयसस्ेकवं दशममध्ययर्नसमाप्त' चादितोष्यवनानि १९ द्िवेत्रीजासातिका अयनन्तरचोयोखाति 
कोप्रारभियेच्छे तिदांपडिलेसातिकेस्यान विधिकडी वीजेखातिके खाध्यायभू भिनोविगेषकन्यो तौजेसातिके उच्चारप्रश्रवणपारि 
इावखिवाविधिकदी तिद्ांरतोखाधुजे खनुङ्गलप्रतिकुलशन्दसखांभले तोरागदेपटालिवो एवोभावक्देषद्टे तेखापुचारि तिवो 
ष्टदंगमादलनाशब्द तथानदीसदाशणिवा द्धैनोब्दसमकालवाने तेनंदीकद्िये विततघनसुपिर णव्यारिगप्रकारवादिदेतेहनाता 






दीपिक्राटौका 
क # [] 9 [१ [१ ति # ¢ | = [व 
पयेत्‌गेधंखध्ययनसमाप्षि यावतपूबैवत्‌ दतौयमूञ्चारप्रख्वगनासकंसप्त कक्राध्ययनंस्तमाप्त'दटतियानतरचत॒यः सप्त ककःसमार स्यते 





। स्यचायसभिसरवंघःदहादयेस्यानं हितीचेस्वाध्यायमूमिसुतौयेउच्चारादिविधिप्रतिपादितस्तेषु चवतेमानोयद्यतुकरलम्तिक्रलशब्दान्‌ष्ट यान्ते 
। प्वरक्दिटनभाव्यं दरत्यनेनसबन्धे नायातसखशव्दसप्त ककाध्ययनस्ये दमादिसूवरंुयंगसदा णिवानंदौषवं गसखदािवाभाललरिखदाशिवाच्र 
न्तयराशिवातहष्मगाराणिविरूवरूबाखिवितताईकन्रसोयपडिवाएनो्भिसं घारोच्नागसणाएसभिन्तुटदंगादि वितातोद्यन्दान्‌ष्टण 





शिलंगाचयेकुतटौका 

पूवे वदिति तृतीयं सप्ते काध्ययनमादितोदशथसं समाप्त तृतीयानन्तर॑चतथैःसक्तो ककःसमारभ्यते अस्चायमभिसमस्वन्धः इद्ाद्य स्थानं 
दितोयेखाध्यायभूमि स्तुतोयेच्चारादिषिधिप्रतिपादितस्तेषु चवन्तैम!नोयद्य सुक्ल प्रतिक्रलगन्दान्‌ष्टणुयात्ते्वरक्तदि्टनभाव्यनि 
द्येतेनसब्वन्पेनाया तस्याखनामनिषन्ने दिके पेशब्दखे ककद्ति नामस्यचनामस्थापनेऽना हल्य द्भ्यनिचतेपंदभैवित'निखक्ति 
सङ्गायापश्ाद्र नाद रव्मित्यादि द्व्यनोखागमतोव्य तिरिक्त' शब्दन्तेनयानिभापाद्भव्याशिपरिणतानी दग्च्यन्ते भावशब्दस््ागमतः 
शब्देदपरयुक्तःनो मागमतस्तुर णाःअदिं सादिलक्तणायतोसौ हिंसा छतादिपिरतिलकच्तणःचखाष्यतेकीत्ति ्चयथाभगवतएवचतुस्तिथदतिश्च 
यादुषेतस्यसा सातिशचरूपरंयन्मन्वितिसखेत्यदेन्वितिलोकेख्यातिरितिनिषुं क्ातुगमादनंतरःसृताुगमेसु लंउच रियं तच्चेदं शुयं गद 


हाणिवा भल्लरिसद्‌ाणिवा चअसए्यरारिवा तहप्पगाखणि विद्ूवरूबाशिवितताद्‌ सदा कच 
सोयपडियाणए श्ोच्रभिसंधारेव्नागमणाण्सेभिक्ख.व{ अहहावेगदर याद्‌ स ह्‌ द्‌ ' खेतिरतंजहावौरणस 
दाणि वाविपंचिसद्‌ाणिवा व्ौसगसदाणिवा तुणयसद्धाखिवा प्णयसदाखिवा तु ववोशिचसद्यणि 
वादुकुलस्दाखिवग चस्य सद्र वा तहप्मगाराद्र विद्ूव्वाखिसदहाणिवा ततादर'कस्णसोयपडि 





शापा 
रमद्रषोरने भेदिवारमरकार्धद एदवाशब्दवयथाभल्रीनाशब्द चनेराद्रतथाप्रकारनानाविध विततशब्दसांसल्ि वाभणीकिद्धा 


दजाद्वो मनमादिनचीतवे ते्ाधुएककैव्दएडवासाभले तेके हावीस्णातथा विपच वदीणन्तकतुयपच्यव तु'वनीकियट-कुरदत्या 





दिसवतंलीनाभेदनाणिवा खनेरादैतयाम्रका रनानाविध शब्दकणविपयना कारणजाणीखाभलिवा सणीजाद्वोसनिनसौतवे तेसा | 


दौपिकाटौका 
५ © 
यात्ततःतच्छुवष्मरतिन्नयानाभिसंघास्येङ्नमनायनतद्‌ कणनायगमनादिषर्यात्‌ततश्द्त विंघ;विततवनश्रुपिररूपःततविततंखदङ् 

















नंरीऊव्वेयादिततंकीणाविपंच्यादिघनदस्ततालकरसालादिःखपिरवेशुशं खादिः सथतत्‌सूतसाहरेभिक्खुवा रचद्धावेग इया सदादयो 
तितंजडाबौणासदाख्िवा यन्या बातदप्मगा स द्र विरूवरूवाणिवातताद्रं कन्नसोयपडियाद'नोचभिसंघारेन्नागमयायवीणारी 


[६१ 














~ ॥ 
चअचाराङ्गसृत। | 
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२९ 
४ 
नभिदसन्तरी खं ख्य तोऽ्खेववनखव्द्नाह उेभिक्ूवा रच दावेगडवाइ.खटाइ' छरदेतितंलडातालसद्ास्पिवाकंरुतालखद्ाखिगालन्ति | 





५ € 
श्ीलंगाचायं रुतटीजा 
€ सिद्यैदिवितततघनद्ुषिर = ख्यान्ततस्तच्छवसग्रतिक्ञयानासि 
त्वादिखपु्वषिकतोधिच्वदिं वतततवनद्ुपिरूयां ठ विघानातो दयचच्यान्‌ चंखुयाम्ततस्त 
ने दादिन्तं दिन॑तंतीनादा वाद्य यीर्7दीनांचर्टस्त'लौसंख्यातो 


4 


त 
दाङष्दनायगमननं कुचीदित्यटे; तत्त िततंखदज्नौरूहर्यी दिततं दसा विं चौददं 





यद्र लेच्रभिसंघारेच्नारलणण्सेधिक्छ. वार अद्वाविगदू वाह सदाद्र खणेतितंजच्ा तालसद्‌णिवाकं 
सतालदखद्ाणिवा लन्तियखद्ाणिवा गो चियसदाणिवा किरिकिरियसुद्ाखिवा असय राणिवात 
प्मगाराद्र'विरूवद्धवाद्र' तालसद््‌्‌' कखरोचपछ्याए णोञ्रभिचंधारेज्जगमणाए सेभिक्स.वर 
अदहावेगद्रयाई सद्दा खणति तंज रंखसद्टाणिवा वेरसद्ाणिवा घससद्धयणिवा खरसुदिसद्या 










॥ 





भाषा 

श्रएडवाएकशब्दसामले चेकेततालनायब्दकंचनायब्ददन्तिवाजांखौकद्िवे गोड्िवाकदतां मांडनोङच्ासध्ययतवादित्रवियेष किरि 
गिर््िएकडतां तिदे ताठनोमेद्‌ अने राडइतयामक्ार्नबादिव विचेषखांमलिवानाद्वो सनिनचौतवे {तेखाषएवान्युपिरवादित्र 
नाखरखांभले तेकरेदागच्दवेुवंयनायब्द्‌ तवाच्रखहौलोकमाडि तोडडाक्ङ्वाद पिरिपिरिवाजेकोलिचाक्डान7 एुडद्मटीवांस । 
नौनलौबादुपूरिवाने तेपिरिपिरियाकिये अनेरद्रतवामरज्ञारब्युधिरवादिल्रना मेदखांभ्लिवानाद्वो मनियुष्नौंतवे एतलेचित । 
॥ 
दीपिाटौका 

खटारिवा गोश्िवख्दरिगकिरिगयखदाखििकवा अन्रयसाख्िवा तच्प्यगायाखि विरूवरूकाणि घरणाद'कननरसोचपड्यिएनोचभि खं 








9. कागेदोदि स्स =. य इसगतातोदय्वरेष >~ स जिटरि्किशरियातेषा वक । 
उंघारेव्यागमसयाय य तालक्खतालादटिम्वोतसेवं नचरददत्तिकाःकाखिकागेदोडहिज्तास्नंङानां सरग्तातद्यव्छष.ः ज्ारपकास्यात 


सेववंश्यादिकंविका तेद्यवियेषः सुषिर चन्दमाइखेभिक्ख.वारअदावेगड्वाइ उद्ाद्र रटति तंजडारुटखुदटायिवादेय॒ख्दायिवाखर 


1 


५1 
खुड्धिखद्ाखिञा पिरिर्याखद्यसिवा असूवसाद््‌ त दप्यगाराद्‌ विरूवख्बारि सदह च्छि राड्‌ कन्नरोयपियाणएनो चभिरुंघारेव्ना 


गनणणाए चंब्टवेरल्धादौनिभ्रतौतायवि नवरच्छरण््ुह) तोडडि काकादल.त्यटः पिरिग्चाजोद्ियकयुटानवनद्वानलिक्ा चेभिक्छ वार 
५ 





| चिल गाचाय्ये ऊतटौका तटाकं 


च्धेयःघनं तुडस तावकं उालादिमरतोतसेवनवरखन्तिजा कं चिकान्नेडि ालारूडानांकचाष्सतगतातोद्धदिचेवःकिरि जिरिया देवानेव 


| 


द॑यादिलंदिक्रातोदं द्युधि श्खवेरखादनिम्रतीतान्वं मतोऽठदिज्नपिरिपतत्वि त्तिव्तेदयकपटावनद्वाव॑प्तादवप्लि 
वसद्‌ = ्च्क्ाताद्य २९ वुश्दस्डवयत तातान्व वनवर खर खुष{तोडाइन्ापिर्पिरिच्स्तिकोलियकषुटावनद्धावश्यादिन शिवे 





रिवापिरिपिरिवखद्ाणिवा अखवराद्र'वातद्प्यगाराड़ विरूवच्वाद्र'खद्षट्र भ्दुसिर द्र कखसेय | 
पडियाएणोचभिखंघपटेक्ना गमणणररेभिक्छ वारे अद्ावेगद्रवादर' स दाद 'खरेति तंचहा वप्याणि | 
' वाफलिद्दासिवानावखराणिका ररपंतियारिवा दरस्वरपंलतियशणिवा छखयर!द्‌'दा तहप्यगाराद्' 
वि्वरूवाद्‌ सदार कस्यशोयपडिचाए रोखभिचरंधारोच्जगम ाए सेभिक्छ.वारे चरह्ावेगदूवाद्ू"स 
साता 
तत्तचनसुपिस्वादिवस्वरकपपव्िपवज्ञारखनःष्यौ टालिवाडिविजब्दना वियेवदेष्ठाङेेतेखाधुवमङ्ड तां चेतनाच्याराड्त्यादिखिनेकतया 


2 


म्रलार्प्दिः खउरोवर्ठागरखरखर्पत्िया एडनायद्पियब्द्‌न्डड*परःचतेवाद्दिकनेविपे च्म तमाद्‌ वाद्दिलव्जाडतयासरोवरादि 


इ“ 


= 


अक 4 





न ववज क्ङ्द् 
अआआचाराङ्गषल । ९९७ 
















रौपिकारीका 
| पभडावेगदूयादसदाद्र"गेतितंजदहावव्याखिबाफलिद्ाण्णविजावक्षरयाणिवासागराशिवगासरपंतियारिवा सरसरपंतियाणिवायखय 
¦ साखितडष्पगारादविख्वदर्ूवाद्‌सदाद्र' कन्रसोयपडयाएनो्मि संघारेव्नागसणाएवम्रकेदारः तटादिर्कवततर आराव्यागेयादयोये 





गन्दा लच्छऋप यप्रतिन्नयाव 1दीन्बग छेत्‌ तेभिक्,. वारय हावेगद्वाद्सदाद्‌ खणेतितंजदहाकच्छ।सिपवायासागिवागडणासिवावणदुम्गा 











सीलंनाचायै रुतटीका 
त्य पसल्चतुष्यक्षमुदायायः किञ्चठेदत्यादिस भिक्त रयकदाचिदेकतरान्‌कांखिच्छन्दान्‌ श्टगवात्तद्यथा वभ्राणिवे तिवग्रःकेदारस्तटा दि 


वीतद ंकाःगब्द्‌ा वप्रायेवोक्तागम्रादिएुवाव्यागेवादयोचेशब्दाः तचछवणप्रतिन्नवावम्रादी नगच्छ दित्यं वंसवेतरायोज्न' भपिचसखेद्रत्यादौ 





। 








ददर सेति तजाकच्छाणिवा ण साणिवागहशाखिवा वरणणिवावणदुग्गाणिवा पन्वयाणिविपनय 
दुग्गाणिवाञ्चखयराद्र बातहप्पगारादइ' विूवरूवादर' करएसोयपडियाएणेचभिसंधारेव्नगमणण्से 
भिक्ल.वारेओअहाषैगड्याद् सद्‌ सणेतितंजहागामाण्िाणगसाखिवाखिगिमारिवाराचहाखिवा 
खासमपटणपंणििसाणिवराच्र णएवराद्‌ वातहप्पगाणादू णोच्मिसंघारेच्नगमणणरसेभिक्ल. वार्ह 





। भाषा 
कनेविपे अनेककल्लोलनाशगब्दतथापंपियानाशब्टसनुव्यनाशब्दं इत्यादिशनब्दसांभलिवाभगीवगप्रादिकने जाद्रबोमनिनचोतवेतिखाधुका 

५ न [न € ९ ४५ [> 
चातेयाणूमकक्तां वनस्प तौनजालागनतिडेजनाविशेप तयावनमाद्िवलीविषसातयापव्वत्त पवंतनादुगेखानकथनेरादतथा 
प्रकारस्यानकनेविपे णब्दसांभलिवाजावामणीमनिनचोंतवे तेखाधचारि त्रियो ग्रामञ्भागरनगरचेडकन्रडमडबद्रोर्णसुष्ठपष्णय माच 


1 
| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
॥ 
। 
॥ 4, ५ ~प न न ॥। 9, 

¦ मसंवाहसनिवेय इत्यादिस्थानकनेविषे तयाम्रकारपूरवोक्तन्द्सांभलिवो सनिनचौतवे वेखाधु ्रायामच्द्यामवन वनण्ड॑रुदेउल 


दीपिकाटौका 
। स्पिवापव्वयायिवा पव्वयदुग्गाशिवा अन्रयराइतदप्णनासाद्‌ {व्रसवरूवाद़ सुदाद़्‌ कन्सोचपडियाएनो चभिसवारोज्नागमप्णएसूमि 
कुवाय हावेगद्ूयादू खद्‌ाद खगातितजहागासारिवानगराशिवानिगमाशिवासायदारिवायारूमयटयस निवेसाशिवाचन्वयाद््‌ 





| तदप्मगायद्‌' नोत्रमिसृषारे्नागसमणाएर सेमिक्छवा रय हावेगद्भया दः सदाषटडस्येतितंजहाचट्वास्विवा चद्व लयायिवा चरिचिएचि 


शीलंगाचार्येसत टीकानाल्िः 





वेगद्ूयाद़र सद्ादर खखेतितज इ अारासाणिवाडव्नारणाखिवा वणाणिवावणक्तंडाणिवादेवङ्लाखिवा 
सभाशिवापवाणिवाञ्रखययाद्र'वातहप्ममा राड्‌ सदार णोच्रभिरुधारेच्न गमणाएसेभिक्छ.वार्हा 
वेगद्‌ याद्र'सद््‌ाद््‌'खणेतितंजहाच््ारिबाखटालयाणिवा चरि याखिवाद्‌ासखिवाोपुराखिवासय 
राद््‌तदप्मगाराद्‌ सदार रणोचक्भिसंघारेच्नागमरणाएसेमिक्ल वा९ चदहावेगद्रयाद्र'सद्‌ा दर खखेतितं 

माषा | 
। खभाप्रपा दत्यादिमनेरा$ स्खानकनेविपे श्दखांभलिवा भग्पौजाद्वो' मनिनचैौतवे तेसखापु्यदटालयचरियादारगो पुरदत्यादिष्की 


| क्षाथैजाःख्थिवा तिहांणन्दखाभद्धिवाभणौमनिजाद्भवानचोतवे ते साधुतिकचञदचच्चरा चटु खदरत्यादिचनेराईठामने किप शेव्दसां 
1 








=== --------------- --- <== 9 


भ 


[4 -------------------------------------------------------------------------------------- ‰% 
श्ट यचाराङ्गसूल । 





टीपिकाटीका 
वादाराणिवा गोप्राणिवा््रयराद्र' सदादूतदष्गाराद'नोत्रभिसंधारेन्नागमगाणद्‌ सेभिक्छ.वारयदावेगद्वादसदादणेति 






तंलदहातियाणिवाचउक्ाणिवा चच्चराणिवा्यज्रयराद्‌'तदप्पगाराई'सदाद्‌ नोश्भिसखघारेज्नागसगाए४र भिक्ख वारच्दावेगद्याषर 


शीलंगा चायरूतटीकानास्ति | 
जहातियाणिवांचडउक्राणिवाचचचराणिवाचडम्मुहाणिवाञ्चणयराद्र वातहहप्पगार द्र सद{द्रणोचमि | 
संघारेच्नागमणाएसेभिक्च, वारे अद्टावेगदू याद सद्‌ द्र सणतितंजदहाम हिसष्टाएकरणाणिवावस्म 
दणकर्णाखिवाञ्रस्सद्राणकरणाणिवात्यिट्राणकर णाणिवा जावकविजलटवाणकरणाणिवाश्चणय | 
राद वातहष्यगाराद्र शे्रभिसंघारेव्नगमणर सेमिक्चवा९ अदावेगदू वाटर सदाद सुरेतितंजदहाम 





भाता 
मलीवाभणीजादवोमनिनचौंतवे तेखाधमद्िसकर्यदार्णायिदत्यादिपृषवसितश्चवजागिबोसवंषग मे मद्धिप्यादिकनाकरष्कष्ठतां 


ते हनि सिन्तक्रियाते चनास्यानक तिद्ांश्न्दसांभकिवाभरणीजादवो मनिनवींतवे तेसाध्लिदहांसद्धिपनाचुद्ध शदाथिवानायुद्वदत्यादि 
दिप्मीकारीका 

खट्‌ादरूणंतितलहामदिरुटाणकरणारिवावसभटराणकरणाशिवाष्टव्यद्राणए्करणाशिवानाव कविलजलद्ाणकराणिवायसयराद््‌त 

द्ष्पगाराद््‌. नोष्यभिसंघारेव्नागमणाए१ सेभिक्ख वारदप्वेगद्याद' सदाद'रूणतितनहामदिखजद्धाशिवायस्म्रजद्धायिवादयिजद्धा 





शिन्वंमाचाये सतटीका । | 

न्यावन्महिषचुद्धानौति प्डपिसूतायिुवो्यानि किंचेत्यादि सभिचुःपूवेभितिदन्दगघवरादिकंतन्‌स्वानं वेदिकरादितनचाव्यगेया | 
दि शब्द्यवणपरतिन्नयानममष्डे हुवरवेनं वायत्नक्रियतेतबरनगच्छेदिति प्ठंदयगययूयादिस्यानानि द्रष्व्यानीति तयाचेदत्यादि | 
हिसनुचाणिवावसर्मजुद्धाणिवाख्रस्नुद्वाणिवाहत्यिजुदाणिवालावकविंजलजुद्धाशिवाञ्रणय रद्‌ वा 
तहण्नगाराद्‌ णोचभिसंघारेज्नगम णाण्सेभिक्वृवारे अह्टावेगद् याद सद्र खरेति तना पुन्वज्‌ हि 
यक्ाणखिबायजुह्ियद्ाणाफिबागयचुहियङ्काणादख्डिवाञ्नखयराद्‌ वा तहप्यगाराद्र-णो्भिसं धारे 
उ्नगमणाए सेभिक्छ. वा जावस्तुणेतितंनहा शक्खादूयद्ाणाणिवा माणम्माखियद्मणारिवामद् 








भाषा 
लावकपिंजलनाचुद्धमने राई तथाप्रकारचुद्धधईै तेदनाशब्दसांभलिवा भगीजाष्वो मनिनचोंतवे तेसा धलिडां इंदकहतावह्वर 
| जिदांसिकेतेदनास्यानकति दां चनेकगौतगा दये" तेयन्दखांभलिवो सापुनेश्रचक्तजायिनो इमच्य षोडागनद्रीदत्यादितेहनायुय 
नाखानकतिष्ाशब्द्खामलिवाजाद्रवोमनिन चौंतवे तेसा्चारितियोजेरएडवास्ान्कजाे तेकेषहवा सक्डाद्यटाप्याणिचिदांनद्ध 
ष्यादिककयानककन्हे तेाख्यायिकास्थानक तथामाणुम््ाणियठायाखि सानम्रस्यादिक उन्यानच्ननेराप्रसाखुशरादिकनोययवा 
मानोन्सानतेजिदहां चश्वादिकाफेरविये परीच्वाकरिये तेदनांस्यानक् तथामदातमोटाश्नाशूतद्त्यमगानवा दिनतंतीतलताखतुडित 





दौपिकाटीका , 
स्ण्विजावकविं जलजुद्धाशिवा चखयराद्र'तदप्मगारा इ" सदा द्र नोखमिसंघारेज्नागमणा एदं 'षडपिद्धूल्ाणिखगमानि सेभिक्डवार 
८4 ४ 

=-= 














र व क द्गद्ध्ध 
अचाराङ्गसुच । ९९९ 


५७ 








अद्धावेगद््याद्र सद्‌ा द-खरेतितंज दापुवह्मयाणिवा गयजूदिवद्वाख्टणयिवाहयचूदियहाणायिवाञ्नन्रचसाद््‌ तद्प्पगा सदतं नो्भिसं 
धारेच्जागमणाए सभिततुःपूवेमितिदन्द' वधूवरादिकं तत्‌स्थानंवेदिका दि तलाव्यगेचादिजवणाप्रतिन्नया नगन्र त्‌ एवंगचर्‌ दूयादि 
सूतराशिद्रश्व्यानि सेभिक्ड.वारनावरयेति तंजहामखादयट्णाणिवामारुम्नाणिवटह्ाणाखिवामदवाडयनट्रगो यव दयतं त्ितलता 
बतुडियपड्प्वा दयद्ाणाशिवासन्रयराद््वातहप्पमाराद्' नोच्भिसधारेव्नागमसगाए सभित्तुराख्याचिकास्यानानि कवानकखया | 


नानितयामानोन्मानखानानि मानम्रसखकादि उन्मानं नाराचादिः सदहांतिचतानि चाडहतद्रत्यगौतवादिवतन्त्रीतलतालतुटितपटु 


सभि्तुराख्यायिकास्थानानिकयानकस्यानानितयामानोन्मानस्यानानिमानंम्रस्यकादिखन्साननाराचादिः वदिवामानोन्माननित्यम 





याहयणट्गौयवाद्‌ यतंतितलतालबुडियपटप्मवादयटाणखिवाञ्चरखय राद वातहप्यगार द्र खमि 
संधारेच्जागमणाणसेभिक्ख.वारजावसखुखेतितेजा कलंहाशिवाडिवखिवाडमराणिवादोरन्नाणि 
वावेरल्नाणिवाविसद्वरन्नाणिवाञ्रसयराद्‌ वातहष्यगारादर णोच्रभिसंघारेज्नगम णारसेभिक्छ. वा 
जावसद्‌ादर' सणेतिक्व.डियंदारियं परिमुयमंडियालंकियणि्तुसमाणियंणेहा एणगपुरिसंवा वहहाण 


| 
| 
| 
1 
शीलंगाचायं छतटीका 
॥ 
| 
॥ 





माषा 
एहनामलयुत्मन्वत्त मानस्यानक जिदं नाटक्डद' गौतगायेवाजितवजाञ्वि' तिणिटाभिथब्दांभलिवाभणोजाद्रवोमनिनचौँतवे ¦ 
तिखाधुजिहाकलइलिवाडमरएतलांकलहनाभेद्‌ तयादोरव्नाखणिवा जिडाटो रान्यधदतथाविरद्वरान्यलिद्ामांोमाद्िराजानोवि 
रुद्ध द्र. सने सादतथाप्रकारढामे शब्दसांभलिवाभयौलावो सनिनचोतवे तेखापुुड्डियाकद्ालछड एडवौकन्वामंडित चलं रुतषय्ये | 
रोकेपरिवरौषोडेवे सारौलेजा्रैतौरेष्व तथाकोदैपुरुषञ्चपराधौ विनाथिवा भणौवध्यभूमिकाजेदेनाद्भैतोदेष्ठौ इसोजायोड-हां कोड; 
न्दसांभलीस्ये दसौ मतिन्नाद'यब्द सांभलिवाभौ तिह नाइ्लो्चौँ तवेनद्ँ तेखाधुनामामकारएक्वामडाचवलिडाषणामापनो चा 


दौपिकारीका 
मवादितानिचतेपांस्ानानिसभावेनानिवाचवसप्रतिन्नयानाभिसंघारयेन्नमनायरेभिन्ख वा रलावड्रोति तंजदाकलदहासिवाडिवा 








५ 


1 


शिवाडमराखिवादोरन्नाशिनाविरदुरष्मागिवाञ्नन्रवसादइ'वातदप्मगाराद' नो्भिसंघारन्नागस या एकलद्वादिव येनं तत्‌स्ानं बाच 
वणमतिश्नयानगच्छ् त्सेभिक्ख. बालाबडणेतितं ना खुंड्‌डियं दारिवपरिसुयं मंडिवालकिंयनितुखसार्पंपेडाएणगपुरिखावच्मएनी ¦ 
खन्नमाणपेहाफ्यन्रयराद्र'नोखभिसं घारेव्नागस णाएसमिचुःचुद्धिकां दारि कामंडि तालं रता बपरिडतानिन्ुखसाश्ित्तिजब्डादि 


= $ म [य किं [र प ॥ [र [प्‌ + 
नानौयमाना तयेकंषुरपंवा वधायनैैयमानं पच्य अदमत किं चिन्त्‌ चोष्य सौति चवयारयेततन गष त्‌ सेभिक्छ नार्चन्यवराद्भ'वि 


रूवसूवाद्‌ महोखवाद' एलंजायोन्ना तंल इछा वडखगडाखिवावधरदार्णिवा वछभिचिच्छ.वा वड्धपव्वताश्छिवा चन्बयसाष्.वात 





॥ 


शीलंगाचाचे छतटीका 
श्तारौ नावेगादिपरीच्तातत्‌खानानितद्पेनस्थानानियातयासदतिचतानि भातः इत्यगौतवादि ततं लौ तलताललुटितग्रत्टन्तानि च 
तेर्पाखानातिसमावष्येनानिवा यवयप्रतिन्नयानाभिसंघास्येद्मनायेति किञ्चभपिचलेदइत्यादिकलदादिवपयेनंवाततृख्खानं वाखवणम्र , 
तिन्नयानगच्छ दिति मपिचसेइत्यादि सभिकच्ः चुखिकादारिकाडिक्रिकामर्डितालंरुतां चपरिदटतानि तु उमाखणित्तिरन्डादि , 
। -ना नीयमाना तयेकंवाएुरुपंवधायनौयमानं भर चयय्टमत किद्धित्त्योप्वासौ तिखवस्ण्े तत्रनगच्छेदितियेइ्ल्यादिरुभिचुर्यान्येवंनानौ 





1 
$ 


1 











९२० ्राचाराङ्गसुच। 








रोणिन्नमारंपरेहार च्रखयरादू्‌"वा तहप्गाराद्र'णोचभिसंधारेव्नगमण1ए सेभिक्छ.वा९ अय 
रद्र विरूवदूवाद्र महो रुवाद्र रवं जाणेच्ना तंजहावड्सगडाणिवावङ्करहाणिवा वड मि लक्ल.णि 
वा ब्रह्णपच्च'ताणिवा चअरयरादर वा तहप्यगाराद्र्‌ विद््वखूवादर' महहोसवाद्‌ कखसोयपडियाए खञ्र 
भिसंधारेउजगमणाए सेभिक् वार विसवरुवाद्रू' मह्धस्सवाति एवंनारेज्जा तंज्ह दत्थ खिवापु 












मापा 
गमन द्एडरवास्यानकना णे तेकेहां लिहा षां गाडलांघयारय षगान्ने च्छषगाग्रत्य"तवासीयवगि जादि मिले ष्यने राईतेडवामाय 


। 







वनास्यानकनाणीद्रमनारे ददरांकाद्णब्दसांभलीसख' द्सौगन्दप्रतिन्नाद्र तिदांजादवोमनिनचौतवे तेखाधुर्दवानानाम्रकारमद्योव् 


दीपिकाटीका । 
प्गाराद्भःविरूवरूवाद' मरोखवाद्रकम्रसोय पडिवाएनोयभिसंघरारेव्ना गमणाएसभिदुर्वनिएदं भृतानि नानीवान्महां तिता | 








निच्ाचवस्वानानिपापोपादानखयानानि वत्तं न्ते तद्ययावद्धयकटानिवछरयानि व्धन्ने च्टानिक्डधमत्य'तिकानि एवंप्रकाराशिखा । 
, नानिच्रवराप्रतिन्ञयानाभिसंघास्येदन्तु' खेभिक्ड. वार्‌ पमन्रयराद्‌"विषूवसूवाद्'मन्प्रवाद्‌' एवंजा पिन्नादत्यी यिवापुर्सिासिवा | 
| अयविराणिवाडदरागिवा मच्किमाणििवा अाभरगाविमृखिचाणिवा गायंताणिवा बायंताणिवा नच ताशिवाखम्ताथिवारमताणिवा । 
; सोदध॑ताणिवा निपुलदचसपायाखाद्रमसादूसंपरिभु'जताख्िा परिभाद्'ताण्िवा विच्छड्डयमागायिवाविग्गोवयमागागिवाश्यन्र 

चसाद््‌'वातदप्यगाराड"विच्छवरखूवाद 'मङध्यवाद्र कग्रसोवपडिवा एनोभिरंधारेव्नागमणाएरुभिच् होत्यवस्वानानिवावं तिणएवं मतानि 
, जानौवात्तयास््ोणुरुषस्यविरवालमध्यलववांसिएनानिभूषितानिगाचनाटि काःक्रिवा तकवे तितानिस्याना नि चवेच्छयान गच्छ तृचे | 








। शीलंमाचप्यं रतटीका 
॥ ] ठि = {न रि 6 [द ग [का 
याम्ये वान्चावस्ानानिपापोषाटानस्याना निवन्तन्तं तद्ययावश्ड यकटानिकव्डरथानि बड चनं च्छानिवश्प्रत्यन्तिकानीत्येवं 


भ्रकाराखिख्यानानिखवणाप्रतिन्नयानाभिखंष्ारये न्तु भिति कियसेदत्यादि सभिन्ुमेोव्दवखानानि चावत्ये वं मतानिलानीवान्त 








रिसाणिवा धेराणिवा छडराणिवा सच्किमाणिवा प्राभरणविभूर्दिाखिवा गारं तारि बावाय्ता 
णिबा ण््ध'ताणि इसंताणिवारमंताखिवामोहताणििा विपुलं सण्पाण्डाद्मंखाद्स्परिदख"लं 
ताणिवापरिमाद्र ताणिवाविच्छडुवसाणाशिवाविन्गो वयमाणाखिवाचस्पयराड्‌ वातहप्यगाराद््‌'वि 
सूवरवादर' मद्धस्सवाद्ू* कखसोयपडियार णो चभिसंघारेज्नगमणाण्सेभिक्व.वारेणोद्र हलोर रदंख 





भाषा 
वनाठामलारेतिकेदास्त्रीपुरंषस्दय विरबालकसध्य्मवयएट्वाश्याभरप्णालंकतगावतावङ्एवतानाषचतादच्खतारसतालोहनार तिनीडाकर ' 


अ 


तावणा्यनपाचब्ादिमखादिमभोगवता मादोमाद्िदेता छं उताद्मचिराषग्णलोकसिले ति दां णव्द्सां लिवानौ इच्छराद'जादवो ' 





दौपिकाटोक्रा 

{ 

, भिक्डुबार नोडदलोदएटिं सद्‌ हि नोपरलोद्रएदिसद्‌ दिनो खतेहि नोय खतेहिंनोटि टेडिं सद्‌ चिं नो चदि रिस टे दिसच्नेन्नानोरः 

1 म वि जिच्छ कप वे = ५4 त्वं १. च्तिवेसि र, ॐ 
ज्नेन्नानोर्निच्छः ज्नानोमुज्कर व्नानोयज्छरोववल्नेव्नाणयं खलुतस्यभिक्ख्‌ स्यार खामश्निवं चावल णएञ्ना सिन्तिठेमि चव्यं रुद्स न्तिक्चं 


| = £ कासु स्चिक्ञामा चभीसं [र रेवद लकि व = ॥ 
सम्मत्त समिन्ुरेष्िकाखुश्धिक्तापायमौसः नोनेबद्कलौकिजेमेतुप्वादिकरुते; पारतौकिकेः पारायतादिर तेःयब्देः चुतेरचुतेव सक्ता. । 


=-= =-= ननन कद 
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अआचारंगसुल । २२९१ 




















शिलंगाचायेकत टीका 
द्ययास्नोषुखषस्यवि गाल मभ्यमगर्वास्वेतानिभूषितानिगायनादिकाः क्रियायदकुमैन्तितानिस्ानानचवरेच्छयाननच्डेदितिष्दानैख 


वो € = = > = 
नोस श रार्यमार सेदत्यादियेभिचुरशिकासुश्विकापायभी दः नोनेवए हलोर कम्प्र तव्यादिकतेःपारलोक्िकेःपारापतादिरूतेर 





द हिं सोपरलोद णहि सद्‌ हिणो सुते हिं खद्‌ हिणोरः तेहि सद्‌ हिं शोदि ट {हसद्‌ दि णोत्रदि टे 
सद्‌ हिंणोसन्नेज्नाणोर च्ेव्नाणोगिउनमेच्छाणो सुञ्भेव्ना णो अ्रञ्भोयव्नेज्न(णयंखलु तस्सभि क्ख, स्सवा 
सामग्गिवंनावनण्व्नासिन्तिवेमि चतुथः सदसत्तिक ओसैनिक्व.उारेचहाेगयाद््‌ रवाद्‌ पासदर' तंन 
हागंयि्ाणिवा ब्रेटिमाणिवा पुरिभ्नाणिवा संवाद माखिवा कडकम्म्ाणिवा पोत्यकम्माणिवाचित्तक 





भाषा 
मनि पुर नन्वौं तवे द्हिवे्मध्ययनपरि समािकदहेष्टे ते सापापमोरुड्ध'तो इ.उलोदएडिसतुव्यादिकनान्दनेविपे परलोदएड्दिकदतां 
पारापतकोकिलसारखादिकनाथन्द्नेविक्ेसांभस्या तथामश्ांभद्यारीठाचयवाय्रौटाइष्टकांत एडवाशब्दनेविपे नोसच्निज्नारागना 
रोतथा्ननिटसन्द््कातश्न्दसांभलतो देषनाणे साभिजाताावताकानिद्यनेकरूडापादुयाशब्दखंमलाद्' पररागदे पटालिवोए 
खौनीतरागनोरुपदेय उदौ रिसांभलेनदौ एजवग्ाएतलामादिसापुनोविधिवाद्वया स्थितोपरेश्चिवीतरागनो विधिबादरागद् पने 
टालिपेलास्पिवोएपूवो क्शब्दाभलिवाने विषे रागदेषनोटालिबोष्साघुसाध्विनोसमग्रपणोनापिनोएतावतानेर्माचा रपा लेते संभ 
| सापुकवादत्या दिव्या स्वाप्त इतिच्रीमन्तपागच्छेविद्ितसदाचारयननानापंडित यौ साधर त्रानाशिष्ये यपाशचद्र णते ची माचा 
| सागदितीयूतस्छं घालावयोषेच तुथेयन्द सप्ते ककणएकादयमभ्ययन संपृ सरवौभ्ययन २ °द्िवचञयासातिकानं तरपं चमो खा तिकोमारभि 
` चेष्धेचोयेसा तिके चवयेन्दरिया चौ रागहे षनोनिपेधकद्यो इ हा चन्ुरि द्विया रागद्धेषनिपेधियि्धेतेभावभिचतुषवारिलियोकिड्गराम 
नगरादिनिषे विद्धारकरतो एदवा्नेकष्ूपदेखे तेकेहागयिमाणि गू व्याफूलतोग्येनो पजाव्या खस्तिकादिकवे टिमा ्णिवस्तनेवीटि- | 


। चेनौपाव्यापु्तलिकार्दिकलोकभाषादृ-टूल डौ द्‌मकष्िये इत्यादिकपूरिमाखिजेमादिभरित करोपुखुषाद्कना अाकारनौपनाव्याद्धद 
तिपूरिमकडियिसंवादूमायिसंवातिम घणा विभिघवयीवस््रएकठाकरीचोलादिकनीपजाविये तेसंघातिमकटकन््ाखि काक्का 
नाघद्यारथादिकषुखकम्मापिपुस्त अम॑त उप्रलादिनिष्यन्नेपपकम्माठेमनानी पाव्य खूपचित्रकम्येचिदहितनेकरूपमपिकाम्ब्ौवि विष 





| 








| दौ पिकाटीकां 

| दुपलन्धेवेन संगच्छत्‌ नगाद्धं प्रतिपद्य त्‌ नतेषुसुद्यं त एतत्तस्यभिच्योः सामग्य'ेपंपूेवत्‌ इष्हचसवैलायचं दोयोऽजलितेन्द्रिय्त्व 
| सखाध्यायादिहानिः सागद पसग्धवःएमपरेपिदोषाः ए खिकासुश्विकःपावभूतासतधियासमालोच्याः दूतिचतयेुपते ककाध्यवनं मास 
| चतुष्थाभ्ययने खवयोन्द्रिवमाचित्य गद पोत्मत्तिनिषिद्धा! पंचमेपि चच्चरिन्द्रिवमाचित्यनि पिध्यति इत्यनेनरुस्वन्ध नायातस्यासखरूप 
| सपे ककस्यादिसूत्र चेभिक् बार यद्वावेगदूयाद्‌'पासेदतंजहागंविमाए्षएविावेदिसाखिवापुरिमाचिवासंघाद्रमाखिवाकट्कंग््राखिवा 


1 


} = = [प ॐ [। [, । 
पोल्यकमस्प्राशिवाचिन्त कम्माशिवाकम्गाख्िवा दतपन्तेच्छेयकम््रायिवा निविष्ाणिवावेदिमादइ' श्यन्तरवराद्ता तदप्यगार!द"वि | 


, स्ूवरूवा्‌ च्व. द्‌ खयपडियाए्नोच्र भिस घारेव्नागम याण एवंनेयव्वंजहहासददि पडियाएरुन्नावा इ तवच्ना रूवपडियाएवि पंचसंरूव | 
। स॒न्तिक्षयं सभावसिनतुन्रचित्ययेटन्‌तया एकानिकानिचन्निना विघानिरूपाणिपश्चति ग्रयितयुष्पादिनिर्वन्तं तस स्तिकादीनिवेटि 
| माएनिवस्तरा दिनिर्मन्ति तयुत्तसिकादीनि मूरिमाग्णियान्यन्तः पूरणेन पुरुषाद्यारती निसवन्ति संबातिमानिचोचकादीनि काछकम । 
| खिर्यादीनि पुसतकमौदिलेप्यकमरिएि चित्रक्मीणिम्रतीतानिमस्पिकरम्पयि विचितदर्मीखिनिष्यादितखस्कराद्येनि दतक्नीख | 


१ 


५२ 


॥ 























९२९ अचाराङ्गसुल्र । 








+ ५ 
िखंगाचायं रतट)का 


4 
(२ [२१ ५, (र ह [१ * * [ बि 3) ठि [क्‌ निषे | 
छिकामुख्िनेर्वाणन्देसयासखतर सुतेव तयासखाच्ता द्पलब्भेरनुपलव्य्वीनसंगंकुयी च रागं गच्छ तनागाष्ठं प्रतिपद्येत नतेपुमुद््य तना 


| 
| 


शयपपन्नरौभवेत्‌ ए्लन्तखभिचोःरामग्यु"ेप॑पृवेवत्‌द्रचसन्तरायं टोपोजिनन्दरयवंसखाध्यायादिशनीःराग दं पखंभवदत्ये पमन्वेपिदोधो 






रेद्िकासु्िकापायभूता; सखधियासमालोच्यादतिच तयैते ककाष्ययनमादितएकाद्ंसमाप्न' । चतयेसप्त ककानन्तर॑पं चमःसमार 
भ्यते भस्य चायममिखमस्बन्ध; इहानन्तरखरेन्द्रिय समायित्यरागदेपोत्मन्तिनिषिद्धातदिडा पिचचतुरिन्द्रियमा चित्यनिपिष्यतदृत्य | 
नेन खम्बन्ेनायातस्यासखनामनिप्पन निच्ेपेरूपससककष्रतिनाम तत्र रूपसखग्धतुष् निच्तेष; नामस्यापनेमनादत्यद्व्यभावनिचेपायं | 
निरयक्तिछन्नायाद्धमाड ततद्रव्यनोमागसतोव्यतिरिक'पञ्चखानानि पदिमण्ड लादीतिमावरूपंदविधावयेतः खमभायतद्च तत्रवग्यतःस 
त्श्ता; पश्चापिवस्प; खभावरूपं त्व'तमेतकोधादिवश्ाद्‌म्‌तगललाटनचमासोपणनिष्ट.रवागादिक्र एतद्दिपरीतंप्रसन््स्य ति उक्तच 
सटम्मरवरादिट्रौरप्यलध्वलापसन््रचित्तस्मदुदियस्मउमिलायद्गंतुमण ष यारोद्खत्ानुगमेद्धवं उखा र ियंतच्च दं सेदत्यादिरुभाव 






भिन्तुःकचित्यैटन्तयेकानिक्रानिचिन्वानाविधानिरूपारि प्यतितद्ययाग्रयितानिग्रयितपुष्यादिनिर॑न्ति त सख्वस्तिकारीनिवेटिमानि | 
बस्त्रादि निन्त तपुन्तलिकादीनि पूरिमाणेत्ति यान्यन्तःपू र पाद्या रुतौनिशवन्ति रूषातिमानि ष्वोष्टकादीनिकाछटकमैिरयादीनि 
| पुस्तक म णिलेणकसपै गिचित्रकमै.यप्रतौतानि मगिकमीण्िविचित्रमयिनिष्पादितसस्िकाटीनि दंतकमीरिःद्‌तयुन्तचिकादरीनि 





` स््ाणिवामणिकम्माणिबार्दतकम्माणिवामालकम््ाखवापन्तच्छः ज्नकम्द्ा खवा विविधाणिगावैडिमा 
द्र च्रखयरा द्र" तदप्मगारादर' वि सदसदा" चक्.टंखणप्थ्याणए रेरमिरसंधारेल्न गस्णाए एवंशे 
यव्वं लहासद्पडियाए सव्वावादरत्तवव्ना सुवपडिया विपच मयं सन्तिकयं परकिरियं अर्भत्थियंसंसे 
स्यं णोतसातिर णेतंखियमे सेसेपरोपाए अआमच्लेन्नवाणोतंसातिए्णोतं णियमेरसेपयेपायाद्‌ 





। भाषा 
रतः नीपलाव्याखस्तिकादिक दंतकमेदांतथकौनीपना तथाम्रकारविविधप्रकारङ्ूप चन्तुरि द्वियविपयनाकार णनाणएीतेदेखिवाभणी 
जाद्रयोमनिपुणचौंतवेन दी दूगपरिशब्दसातिकानीपरिद्रसवेकद्ठिवापरंतिदांथब्दसामलिवानो्धिकारद्हांरूपदेखिवानोमधिका 
रका्हिवोदीजासवेभावतिदहेनजाणिवारूपदेस्बी ागद्ं पटालिवाएभावदतिखीमन्तपागच्छं विडितखदाचारयतान पंखीरापुरलानांथि 
प्यं पपाथचंद्रेयरदेी्याचारागहितीययू तस्र धर ष्ठाववोधेषं चर सप्त कवं दादे यसष्ययनं साम्न भादितोध्ययनः्‌ १च्िवेपाचमाभरनत 
रदटरोप्रारंभियेष्टेपाष्टलिरागह षटालिवानोभावकन््यो इहाप्रकारातरे। तद्धेजक्ेेपरकिरियं यल्फयिययंइत्यादिपरकिरियकष्तां माप 
रणयकौ सने रोतेपरकदियेतेह नाक्रियाचे्टाकायव्यापार रूपत्तिपरकियाकद्धिये तेके डवो मचव्छविययं कर तामाप पाने पिपेकी्जं ताएतलेस्यो 
मावकोदचनेरोसाधुनाख्'गोपागविपेकियाकरेतेकेष बीदेसंसे खियंकषतासंसेपिक्राकम्ं संवं घनी ऊपजावग् हा रितेषरक्रियासापुचा 





~~~ 


| 

| 

रीपिकारोका 

1.5 ~~ [न ते 2 १ ऋ 

` दं तपुन्तालकारोनि तथापतरष्ड ष्छव.सपखि इत्येवमादीनि किष्छपरूपाश्पनानाप्रकाराखि च्ुदेर्नमतिद्धयाना;रसंधारयेज्गसनाय 
एवंशब्दखुसे ककद्डूत्रािचठनिघातोद्यरद्ितानि सवौखपि इदयोज्यानिकेवलंखूपम्रतिन्नयादत्ये वमभिलापोयोज्यः दोषाच्चालम्रागबत्‌ 


इतिप॑चमं रपखप ककाध्ययनं समाप्तः पंचमेरागदं पोत्म्तिनिमित्तमतिपेधोऽभिद्ित इन्ामिसएवानेनप्रकारेणाभिधीयतिद्त्यनेन स 
स्वन्ध नाया तस्याख्परक्रियानामकस्य प्ाध्ययनस्यादिष्ल्रं पर किरि य्॑न्मयियं सं सेखियंनोणएव॑सातिएर नोव नियभेपरमामनो 


(म स्क्रियाचेटाकायव्यापारस्पातां परक्रियां यध्याम्मिकौयालनिक्रियमाष्णारटदध पिकी क्ख च्च पजन नींनोनेवष्याख 7 | 





=-----~-------------~---------------------- ~ न््न्््न्------ 


4 ` 
अआआचार्यंगसूल । २२२ 


















चपरक्रिय {विरे ~~ ~ © तिसे [५ 
दयेभिलपेत्‌ मनसानतव्राभिनललाषंकुयैत्‌ तथानर्तापरक्रियां नियमचेहाचानापि कायेन तांचपरक्रियाविेषतोद्श्यतिरुखपाया 





र शगलंगाचःय छतटीका 
तयापव्रच्छेद्यकमौणीत्ये वमादीनि विरूपरूपािः -चन्तुदथैनप्रतिन्नयानाभिसंघारयेङ्गमनाय एतानिद्हट गमनेलनो न विदध्यादि- 


त्यथः एवं बन्दसप्तककस्‌त्राशिचतुविंधातोद्यर हितानि सर्वयखपौडायोज्यानि केवलं खूपग्रतिन्ञये त्येवमभ्लिःपोयोज्यः रोयाचात 
प्राम्बन्ब॒ मायोन्याषति पंचमसप्नो ककाध्ययनमाटितो हारथंसमामिति साप्रतंपच्वमान्‌ तरः चष्टे कक.खुमारभ्यते अस्यचायमभिरुकघः 
अनंतरःरागदं पोत्य्तिनिमित्तप्रतिचेधोभिश्हितस्तटिदापिं सएवानेनग्रकारेग्णभिधीयतदल्येतनरवन्प नावा तस्वास्यनामनिष्यन््र नि 
चतपेपरिकरयेत्यादानपदेननाम तत्र परणन्दस्यपड्‌ विधनिचेपंदथयित'नियुं क्तिकारोगायादेमारछकं -हाषट्वं परद्तिपरश्द्पिष 


येनामादिः षड्निधोनिचेपसलत्रनामस्थापनेन्ुख द्रव्या दिपरमे केकंषड्विधंभवतीतिदधेयति तद्यथातस्ररं अन्यपरं मादेथपरः कमपर 
बद्धपरप्रधानपरमिति तलद्रग्यपरं तावन्तद्रूमतयेववन्तेमा नं पर मन्यन्त र॑यथापर मागोरपरः पराणः न्यपरतुञ्रन्यद्रूपत्यापर 
मन्यद्यया एका णुकाद्यगकल्यणुकादि एवं काद्य दकागुकतप्रय॒कादिम्ारेखपरं मादिग्यतेमान्नाप्यतद्त्यादेथः यः कस्यां चित्कि 
यायानियोन्यते कम्य करादि: सचासौपरश्चादेशपरद्तिक्रमपरंतद्रवयादिचवद्ध ततद्रव्यतः कमपरं एकम्रदेशिकद्रव्यतद्िमदेशिक 
द्रव्य ए हव काल्यणुकमित्यादि च्ेवत;एकप्र द्याव गाडादिम्रदेयावगाटमित्यादि कालतःएकखमयस्थि तकाहिसमयस्थितिरकांमत्या 
, दिभावतः कमपरएकरुणरूष्णाददिगुणरष्णमित्यादि गपरवड्धत्वेनपर बड्धपरयद्यस््मादड्धपरंतद्यया जौवापुग्गङसमयादव्वपर खाय 
| पज्नव,योवा यावाखंताविसेसमदियादुवेणंता तत्रजमेबाः सोकासतभ्यः पुदचामनन्तरुणादूत्याद्‌ म्रधानपरठम्रधानत्वेनपरः हिपदा 
नातो्थेबरः चतुपदानाङ्डादिः अपदा नाज न्ुवपनसादटिः एवंज्तेत्रकालभावपराणखयपि तत्रादिप्रड्विधत्व न च्तेलादिप्राघान्य 
तयापूचवतूस्धियायोज्यानौति सामान्त नजवृदौपचेतरतपुष्करा दकं च्ेलपरंकालपरं तु मरदटकालाच्छरत्कालः भावपरमोद्यिकादौ 
पथमिकादिसामरतं लालुगमेखमुच्चारप्पौयं तज्ज दपरकरिरियमित्यादि परमात्ननोव्यतिरिकतान्यसस्यक्रियाचेशटा काचव्यापार्धपा 
तापरक्रियाच्चाध्यासिकीमालनिकरियमाग्ां पुनरपिविशिनष्टिसंच्चेपिकौं क्मसंस् षजननों नोनेवाखादयेदभिचयेन्मनसानतवामि 








लाप कुयादित्ययेः तथानतापरक्रियानियमयेतृच्वारयेद्दाचानापि कायेनेति तांचपरक्रचांविशेबतोदशेयतिसेतसखसखाधोनिःमरतिकमं 
संवाहेव्नवा पलिमद्‌ च्ना से्ेपरोपाद्‌द एसेच्नवा रणच्नवा णोतंसातिर णोतंखियमे सेसेपयो 
पराद्‌ाद तेल णएवाघर्णवावेसाए वामक्खेचज्जवा भिलिगेकवा णोतंसातिर णोतखियमे सेसेपरयोपा 
याद्र लोद्‌ एवा कक्रेणवा च्‌ खेणएवावसष एवाउघ्चोलेच्जनवा उव्वलेच्जवा योतंसातिए णेतंणयमेसेसे 


परोपादाद्र सौतोद गवियडेणवा उसिणोदगवियषेणएवा उच्छयोलेच्जवा पभोएज्नवा णोतंसपतिष्यो 











मापा 
॥ 
रिवियो नोखायणएकहताखादेनन्दौं तेदनोसभिलाषनकरे तयानोतंनियमतेपरक्रियानो नियमे कडतांनकरावे वचनेतयाकायाड 


करणेन पावे छिनितोपरक्रियासो कदियेतेविथेषयव देष्ठाडेे सेकडतातेखा९नेपरअने रोग्टस्वधरमचद्धाइकरौ पगरजेकसेखर ¦ 
उखाजाणीमामज्न व्नयोडोसोवस्त्राचलाःदिकेकरी स््ाटकेतवापसन्नेच्न षणेरोप्रसाजं एपरकियाकद्ठियेतिवादेनसंमन सा दू"वचने 
| करोकायाद्करीकरावेनन्ं तेखाधृनाकदाचिग्टदस्यभक्तिभ^"एगसं बाडव्नकडता चोप्रडतयापलिमन्नं ज्जकड तमद्‌ नकरेतेचारि 
तरियोबाद्धनों करावेनद्यैं तेखाघनापर्नेरोपगस्प्े रदष्मवाकडतारंगेतोतेसाधुएपरक्रिवावाद्येन करा वेनहतेसाधुनापगपर 





अनेरोकद्‌ाचितैलस्ं यथवाष्टतश' बसासद्ितमक्डिज्न क्तांमसलेतया सकागेव्नवा ्ोपडणकररे तेपरक्रियासाघगादेनर्धं 


तेसाधघुनापगञ्नने योकदाचिलोद्र तवाककंऊगटस्योविष्ेष तयाचूखंगोघमादिकनो बणे्नेरोतेणेक रीखदत्तेनकरे खरडेएडवीपर 
थ: =-= प 
>. 









२२४ अचाराङ्गसुल्। | 











किवानेखाुवष्िनरीं करावेनदही कदाचितेसाषुनापगन्टचस्यतादापाणीसु"ऊन्हापा णी छटि च्रयवाधोवे एमरक्रिताखापुरद्ेनद | 

न, 9; ९ = (4 [व [न (3 (ष [य [4 व (थ =; । 

करावेनष्टँ तेसाधुनाप्गकदाचिषरग्टरस्छश्यनेर विलपनेकरीयोडोविलेपनकरेतयाघग्योविचेमनकरेतेपरक्रियासाधुवा छनन करा 
दौपिकाटौका 

द्*ामन्ने च्जवा योर्तसातिएनोतंनियभेसेश्ेपरोपायाद्.संवाडेच्नवा पलिमद्‌व्नवा सेचेपरोपादाद्फुखेच्जवानोतंराति्एनोतंनिय 

मेसेखेपरोपादाद् फुखेव्नवानोतंनियमे देखेपरोपादाद्रः तेछे गवाषएगावा वसाएवामक्डेच्नावाभिदिगेव्नवा नोतं सातिएनोतं नियमे 


चेयेपरोपादाड" लोट एवाककेगवा चगो ष्यवावगो वा उच्लोकेज्नवाउ- लदेच्छवा नोदंसातिएनोतंनिमेखेखेपरोपाटाग़ं रौतोद्ग | 





भो 3 १ 


वियडेवा उखियो द ग वियडे णवा खच्छेष्नवा पधे,टेच्नवा नोटसातिएनोतंनियमे सेसेपरोपाद्‌; इ 'यन्नयरेणवाविलेवश्यलातेय ¦ 









। 
॥ 


प्रालिंपेच्जयाविर्.प्व्जवा नोतंखातिएनो तनिचमे सरूपरोपादाद्' ब्रन्तयरोगघुवग्यज.ते श्यते च्छवा पधुदेच्वा नोतंखातिएनोत | 
निचभेरेसेषरोपादा मोखागु 'वाकेटयंबानौदरेज्नवा नोतंखातिएनो तंनियमेखेसेपरोषादान्नोपूयवासोणियंवा नौहरेष्मावाविसो 
देव्नवानोतं खातिएनोतंनियमे सेतस्सखाधोचि;मरतिकमेगरौरस्य रुपरोऽन्योधर्मचद्धया पादौरलोवरु"डितो्ाशज्यकपेटादिना | 
तच्छाखादये चापिनियमयेत्‌ एवं खाषुल"पर रादौ संबाधयतंमर्दवन्त' स्पर्थवन्त'रण्छयन्त' तेलादितःस्रलयन्त"्भ्यन्नयन्त"लोभा ' 





दिनाउदसनादिकुर्व्व न्त' शोतोदकादिना चच्छोलनादिकुर्वागं रम्यतरेण्खगंधिद्रव्येपालिपंतंविगि्टघपनेनदूपयन्त' पादात्वण्टका 

| सिलं गाचार्थरतटीका | 
५ 

। शरीरस्यसपरोऽन्योधग्बंयद्धयापादौरनोव्रगु"डितौ अान्यात्कपेटादिना वाण््दसन्तरपचारेचः तत्राखादयेन््रापि नियमयेदिति | 

एं साधुं परपादौ संवाधयन्त'मदेयन्त' स्पधघन्तं र्‌ जयन्तः तयातैलादिनाम्रचयं तमभ्यच्ञयं तंवातयालोधादिनाखदन्तं नादि | 


कृवेन्त" तयाश्ीतोदकादिना उच्छोलनादिवुवयीयंतव्यरग्यतस्ण खगन्द्रवये्ादि.्यन्त' तथाविश्ि्धपेनूपरन्तं तयापादात्क"ट 





तंशियमे सेसेपरोपाद्‌द' यखयरेणविकेणएवातेण अ्रालिंपेन्नवा विलिंपैल्यवा' णोटस्ातिण्णोतं , 
रियम सेसेपरोपादाद्र अखयरेणधुवरएलाएणधृवेच्नवा णोतंरातिए रोतंरप्यमे सेसेपरोपादाश्रो 
सखाखुवां कंटय॑वाणोदहरेच्नवा विसोष्धेन्नवा स्योतंखातिर खतं खियसेसेसेपरोपादाच्रो पुयंवासोखि 
यंवाण्णेहरेव्नवा विसोद्धेच्नव{णो तंसातिए रोतंश्प्यिमे सेरेपरोकायं आमनच्छेच्नवा प्रमच्नेव्नवा 











मापा 
वेनं तेखाभुनापगक्दाचि र्टदस्यचनेरेधूपेकरीपूपे तेखाधुवादेनरं करावेनँ तेखाघुनापगयकी कटाचिग्टदसग्ीलोकांटो 


॥ 
| कादेतो तेसाधु्वांकेनर्ोकरवेनद्छ तेखपधुनापगयकी कदाचिग्यहस्यराघोडो चथवारधिरकाढठं सोधे निर्मलकरेतनोतेपरकिया 
+ सकर + नन्मे ९ (क गेरजे ~ ५. ट ५ 1 १ 
साधुवादेन रैं करावेनदं दिवेखवगरीरच्राीजेदटे तेखाधृनोग्रीरलजे खर दयोनायीममार्जनेवांदेनदौंकरावेन रं तेखाधुनो शरीर 
~ (म रों ~ २ ( [५ =>, ९ (व ~ ~ = = 
¦ चोपड मदे नकर निवद्धिनडोँकरावेनचौ कदाचितेखाधुनोशरौर तेचटटतवखादिक ्टुंमसनलेचोपडे तिक्नियासाघुवग्देनददौकसावे 


------- --------------------, 


















टीपिकाटीका 
दिक्गहरन्तं भोगितादिकानिस्म्रारवन्त' नाखादयेन्मनखानाभिलपेत्‌ नापिनियमयेत्कार्येद्वाचाकायिनवा चेचेपरो कायं ्रामच्छेच्न्‌ 





पिलगाचाय कतटाकां 
, कादिकमुद्ररन्तसेषं गोणितादिकं निस्छार्यनाखादयेन्मनसा(नाभिलयन्तापिनिवमयेत्करयेद्धाचा कायेनेति ओेषानिकाय्रत्रणगता 


न नेति चगमम्रवेगनिःकमगाप्रमारी नद्धं यावड्ुत्तानायानिएवमणुमेवायमु त्र सपत्केपि तुल्यत्वात्‌ सद्प स्चिःष्टलकारोतिदिश्रति 


१. 
दु 26 




















अआचाराङ्गसूच् । २२५ 


शोतंसातिए णोत॑श्षयमे सेसेपरोकायंसंवाद्ेज्नवा पलिमदेच्नवा णोतसातिरए णोतखियमे ससप 
रोकाय॑तेङ्गेखवा षण्णवावसाएवामक्खं ज्नवा अच्भंगेच्नवा शोतंसातिए णोतंश्यसे रूरुप्ररोका 
यलो हं णवाकङ एवा चुखु णवा वरं एवा उद्चोलेच्छवा उव्वलेच्छवा शो तंरातिए णेतंणियमे सेसेप 
रोकायंसौउद्गवियडणएवा उसिणोद गवियडे यवा उच्छलेच्जवा पो ए्नवा शोर्त॑सखातिरणोतं 














भाषा 
ननो तेसाकुमोयररलोभादिक्'कोदरजटेतेक्रियानवांदटेकरावेन होते साघुनोशरौरतादाउन्हापायी सं चछाटेघोवेतिक्रिया साघुन वांद 





दौपिकाटोका 
गापमव्नं वनवा नोतं खातिएनोतंनिवमे सेसेप्ररोकायंसंवा हेन्नवापमन्न ञजना नोतंसातिएनोतंनियमे सेसेपरोकायंलोद्‌ वाके 
यवाचुख गावावसखे यवा उव्वट व्नवा नोतंसातिएनोतं नियमे चे्ेपरोकायं सौखदगवियडेणवाखसिणोद्‌ गनियडेयवा उच्छोलिव्नवा 





चिलंगाचायैरुतटीकानास्ति 
खि यमे सेसेपरोकायं चख्यरेणं विलेवरजातेखं ख्रालिंपेच्नवार शोत सातिए खो तंखियमे अखयर 
यधूवणजातेणघृवेच्नवा पधृवेच्नवा णोतंसातिरुणोतंशियमे सेसेपरोकायंसिवणं ामल्नेज्नवापम 
इ्जेच्जवा{णोतसाति  णोतंखियने सेसेपरोकायंसिवणंसंबादेज्नव! पलिम द्‌ च्नवासेसेपरोकाय॑सि 
वरते णवा षण्णवावसाएवा-मक्ख ज्नवा भिलंगेचज्नवा णोतंसातिए णे तंखियमे सेसेपरोकायंसि 








मापा 
करावेनष्टौकदाचितेखाघनोशुरी र अनेरोविलेनेकरी निल्िपनमरे तेकरियासापुवाेन टौ करावेनरीतेसानोशरौरकोडगडस् नेर 


धूपोकरौधुपे तेःकयासाघुवाद्धेनहटौकरावेनद्धौ चिविरुवे्ीवभ्नायोपर करियाकरौनेकायनेषिपेतर ण्या सखौपरक्रियाकङहदे एतलाद्धत 

£ 4 [का "कप ~ [ख (कुष्य = ] € [| 1 
नोयपृवे रत्‌ जा णिवो एवंकावनेविपेवणकच्िवो किग्िष्टी खाधनेशथरौरित्रयपनोदेख्छी कोदग्टस्थचद्धाद्‌करी सामजनसंवानन्र 

£ १९ [3 ल) [द ओं न = = ~ का काप 

च्णाद तेन मच्वालननिकेपृनधूपनकरे तेखाधुग्टरस्य नीकौधो कियावाक्ेनद्ोकरावेन हौ वलौविशेपकनच्टे तेसाभुनौकायानेविपे 


- दौपिकारीका । 
पघोवेव्नवा नोतं खातिएनोतं नियमे सेसेपरोकायं अन्नरयरे खं वित्ति णजाये गंसिंपेच्जनवा नोतंस्ातिएनोतं नियमे सेरेपरोकायसिवग्यं | 


संवाद्धेज्नवा पलिमदेव्जवाणोतंसपतिएनोतं नियमेनेसेपयेकायं सवर्गति्घ णवाघएयवावसखाएवासक्डं ज्ज वाभिलिंगेच्नवानोतंसाति । 





एनोतंनियमे सेचेपरो कायं खिवया लो णवा कक्षेणवावुणे णवावन्त्र णवा उच्टेच्यवा नोतंसातिएनोतं नियमे सेच्ेपरोकायंखिव्यं । 





शिलंगाचायेकुतटौकानास्ि 





वशंलो द्‌ एवा कक एवा चुर्‌ एवा वसं एवाखज्ोडच्नवा उव्वलेच्नवा शेतसातिए णोत खि यमेसेसे 
परोकायंस्विणं सोतदगवियडेणवा उसिणणेद्‌ गविवडेणवा उच्छरोलेच्नवा पधोरेच्लवा णोत्सा 
तिषएणोतंखिवमे सेसेपरोकायंसिवरंखखयरेण सत्यजातेणंअच्छिंदेज्नवाविच्छिटेच्नवा रङेपरेश्च 


त दि 


रयरेणंसत्यन्नातेणं अच्छि दित्तावापूयंवा सोखियंवा ौहरेऊ वा विसोदधैच्नवा रोतंसातिर्णेतं 











६० 











९३९ ्राचाराङ्गसुच। 





भाषा 
® तैद [कृप्‌ स रावेनक्ही (4 ए न नरे ङि [) रीथ ० न्न, 
। ब्रणएयनेरेथस्ति इ करौदे तोतेक्रियावांदधे नक तेसाघुनायरीरनगिपे व्रणभनेरेगस्लि'करीयोडोरेदीपूयकडतापिष्ू 
लोदीकाटेतोतेक्रिवाखाघुवाद्धेनशें नेसाधुनागरीरनेविे गंडकडतांगयू'बडो सरयं ्ररियोतयाघुकवांदीनीजाति तयाभगंदरएत 
टीपिकारौका 


| सीखदगवियडेावाडसि णोद्‌गगिवङेणवा उच्छोलेच्नवापधोवेच्जवा नोतंसातिएनोतनियमे सेसेपरोकायंस्ियणं्रणयरोणंखुलयलातेष्य 
1 
1 








¦ मच्टि'देव्नवाविच्छिदेव्नवा नोतंसातिएनोतं निधने नेसेपरोकायंस्िवयं अज्रवरेषं रुलयनातियं ाच्छि'दिन्तापुयंवानौहरेच्नावा 


९ 
शिलंगाचायरुत टौकानास्ति 





णियसे सेसेपरोकायंसि गंडंवाञ्ररतिय॑वा पुलयंवाभग॑दलंबा च्ामच्टेव्नावा पमञ्छेच्नावा णोतं 
सातिएर सेरेपयोकायंसिगंडंवा च्ररतिवंवापुलयंवा भगं द्लंबासंवाद्धैव्नवा पललिमद््‌ नवा शोतं 
साति ९ सेसेपरोकायंसिग्टवा लावभगंद्लंवा तद्ध खवाघणएणवा वसाएवास्क्खं घ्नवा भिगे 
व्नवा णोतंसाद्र८९ सेरेपरो कायं सिगंडवा जावभगंद्लंवा लोदूणवा कक्ेणवा चुखंणवावसोण 





भाषा 





दीपिकाटीका 
विसोषेव्नावानोतंसातिएनोतं नियमे कायवयागतानिद्धत्रायिखगमानि सेसेपरोकाचंसिगंडंवाभरतियंवा पुचर्यवाभर्गदलंवामाम 


(( 
1 
॥ 
८ 





| जावंभगेदलंवा लोट ष्वा कक्ेवा च चं वा वन्ते वाखव्द्च्णानो तंसातिएर्‌ खौतोदगविवडेग्एवाखसि णोटगवियडेणवा रष्छ्टो । 
। थिलंगाचाय्यै छतटीकानास्ि | 
वाउद्लोडेन्जवा उवल्ेडनवा णे तंसातिस्णोतंणियमे रसपरोकायंसिगंडंवा नादभगंदल वा सौतोद 
गवियडेणवा उस्षिणोद्गवियडेणवा उच्छ्येलेस्जवा पघोवेव्नवा शोतंसातिए ९ रसेपरोकायंसिगं 
डंवाश्रद्‌ वा जावभगंदल वा अखयरेणं सत्यजाएणे अच्छि देजजवा विच्छ देव्जावा सेरेपरोद्सख ` 
यरेणंसत्थनाएणं च्रच्छि'दित्ताव!९ पूयंवासोणियंवा णौदहरेच्नावा विसोद्धेचजावा णोटंसाति ण 








| मापा 
| एकलोतिदां त्र णद डियोष्ं दृ दगंडश्वरद्यपुलतयभगंदरण्च्यारिगे लक्रदिवाह्िववलीपरक्रियानाविशेषकेष्धे कदाचितेखाधघनाशथसेर ` 
॥ 


। यकोकोडग्स्छपस दचयवामलपरहोकर तेपरक्िवासाधुवारेनदोकरावेनौ कदाचिखाघनोच्टहस्य आाख्डिनोमलकाननोमलदंत 
| 


५ 








1 

; 

| । दौपिकाटीका 

ल्त च्नवापधोवे व्नवा नोत र्सेसेपसे कार्यसि्ग॑डवा ५ अ चावस गंटर्लब अन्व रेणवा 1 च्छिंदेव्नवाविच्छिदेव्न 9, = ¦ 
वा नोतंरातिएरसेखेपयोक दलका जन्वरेयवा रुग्जाणरप्पयच्छिदेव्यवाविद्िदेव्नवा ससे 

' परोअन््रयरेखननाणणं मच्छ दिन्तारपूरचबाखोधियं बा नौ द॑रेन्नावाविकोेव्नावानोतं सातिएररेखेपरोकावा मो खेवंबाद्व बानौ | 


#| 


क कक 








ष 





अ्रचाराङ्गसृत्र । ९२७ 


------~-~-- 





भिलंगाचायैरतटौकानास्ति 
सेसेपरो कायाजोसेयंवा न्घ वाणोरेऽभवा विसोेञ्लवा शोतंसातिए शोतंणियमे सेसेपरोच्र 
च्छिमिलवा कमल बाद्‌तमल वा , णहमल बाणौ हरेऽजवा विसोष्व्जवाणोेतंसातिर २ ससुषरो 
दोहाद्वालाद्र दौह!द्रयोमादर दोहाद्र भसुद्ाद्र दौहादकक्छ योमाद्र' दोदर वत्थियेमाद्रूक 
| प्पे जवा संटवेच्जवाणोतंसाति०९ सेसेपयोरौसाजो रिक् वाडट्वा शौदरेष्नवाविसेषेष्जवा 
| ` ~ 








भाषा 
नोमलनसनोमव्राहिरोकाटं तो तेकरियासाधृवांदेनरौकरावेनहौ = 
नासोमरौषेक्तानारोमदौषेवस्तिकडतांगुच्छप्रदेयतेहनां सोमएसेम दे्दीकापेतोतेपरक्रियासाशु्वाखेन रौ मनिव्चनिकायाद्करावेन 
रीग्टहस्यकदाचितिसाघुनामस्तकयकौ लौखसथवालु'वाद्िरीकाठं तोत्तेक्रियावांदेनहमनिकरीवचनिकायाइ्‌करौकरावेन्हौ कदा 
दोपिका टीका 
ऋरेष्नावाविसोेव्नवा नोतंसातिएररेसेपरोभच्छिमजंवा कन्वमंवा नहमलंवानी द्रेष्नवाविसोह्ेलवा नोतंसातिएशसेरूपरोदी 
हाद्रवालाद्'दशाद्रोमाद' दीहाद'भमुाद्दीहा' कक्छरोमादूकष्ये व्नवासंवद्ेष्नवानोतंसात्तिएर सेसेपरोखौरपोलिक्छ'वाजयं 


शीलंगाचायैरतटीकानास्ि 


शोतंसातिएर सेसेपरोग्रकंसिवा पलिय॑कंसिवा तयद्धावेऽलापाद्‌ातिं- अामञ्जेउजवा पमच्नेज्लवा 
, रवेहेहिमोगमोपायादिभाणियन्बो सेसपरो चरंकंसिवा पलियंवःरि वा तुयद्चवेत्ताद्ारवा च्रदहार वा ` 
उर च्छ वा गेवेयंवामउडंवा पालंबंवाखवसखुन्त वा आविंघेञ्जवा पििंषेघ्नवा णोटंसाति ८९ सेस 
पोना रामंसिबाडञ्जाणंसिवाणि हरित्तावाविसोडिन्तावापाया्‌' चअरामच्जेब्नावारे ण्येतंसाति 
भाषा 
चिग्टहस्यतेसाधुनेखच्छ'गनेषिपे पालगठीनेविघेखु्या रीनेपगरजेष्रद्याप्रमार्जे इत्यादिसवेयालावासरिखा सषलेपगनाएनासकदिवा 
इतिभावः कदाचिग्टदस्यतेाषनेच्छ गेडमारौ ारभदधदारउर सगरे वेवकमुकुटमा लवा बोखुवय इत्यादिखाभरयावांधेपदिरावे 
तोतेक्ियासाषुवादधेनद्दौमने वचनिड्ंकायादरंकरीकरावेनदी कदाचिसाघनेग्टषस्यसारामविपे उद्यान विपेलेजडने पगग्रमालं तेक्रि | 
रोपिकाटोका | 
वानो ्रेल्नवा त्रिसो हेव्नवा सेसेपरोचंकंखिवा त॒यदटावैव्नापादा द मामल्नेव्नना एवं डद्िमोगमोपायाएभाणियन्नो सेरेपरोयकंसि 
वापलिकयंसिवा तयहाचेत्ता शारा सद्धदारंवा रल" वामोयं वामच्डंवा पालंवं वासुवन्बखन्त'वा प्माविंधेव्नवापिरिंेव्नवानोतं 
स।तिएर्‌ सेसेपरोथारास'खिवाउच्नार्यसिवा नीडरित्तापरिभेत्तावा पायादामजेच्जगा नोत खातिएर गमानि एवमुत्तर सप्तकेपि 

















एरेएव खेतन्वा अखमखकिरियावि सेसेपरोखुद्धेणंवा वतिवलेणंते द च्छ'याउड सेसेपरोच्रसद्धं णंवद्रव 
स अरा सरुपरोगिलाणस्यसचितषदू कदारिवामूलाणिवा तयाखिवा हरियाणा 
| खणेत्तुवाकटट तुवाकटावेत्तुबातेद्ष्छ' अउड़ज्नाणोतंसा दण्णोतंशियनने कट. वेयण कट्‌ वेदणापाण 
भूतनोबसत्तावेयणं वेदेति एयं खलुतस्स भिक्ुस्सवा९ सामग्गियं ज॑सन्द्े दिं सख्ितेसमितेसद्ालण 


न 
षि © 





(9 न त 























न ~ म ~ ~ ~ ५ 

4 = 

श्देटः अ चाराङ्गसृल । 
भाषा 














चावांदेनद्यैदसपाद्धिलासवलाच्रालावाजाच्िवा ्चप्रमसकिरिवाविकदरतादरशिपरिर्दपाष्ठमादोमादिकतप्रतिकिवाण्लन्टेसाटोविद्टे 
| १ ~~ य्‌ भू [५ ६ = नं सावटास 
क्रिवानज्रिवीं कदाचितेसाधने ग्टह्य च याकरहताकूड वदूवलेग्यकडतांमंतादिक्वले समयपगा अयवा्ररद्पाडग्य चावदयुसद्ित 


एपेसंतर लने खसर्थपये तिगिच्छाक्षरिवोवां दे तवाकदाचितेसाधने ग्टस्वम्नानलाणीरचित्त कंटसृलव्चादरीखगावी चेव 
दावीतिगिच्छःकरिवोवाद्धे तोतेक्रिवासाधुबा्धेनदी मनिकरीवचनिकायाद्करी करावेनदीदसाभावनाभावे तेकंकनगसमादडि 





९ द्यापापगाकरसनेवरि 
म्राणभू तजौ ब्त कमनेवङ्पिदया फचसागवे तेखावकौ भोगवे परनोवने यनेकवेदनारपनावः अनेयापस्पयपन्नाषघा , 


॥ ( 


कर्मनेचसुखारउेदनाभोगवे लेनीवनेंदवा करे नेडवांफलपामे दूमचौंतव्वो यत पुनरपिखदनीवो टुःच्डपाकसवावंनन्छनम 


वतिनाथःकर्मगांखङ्धितानां दरतिखुदगणविवा वदयदायाति सम्यक्सटसटिति विदेकोऽन्वन्वत्रभयम्दः कुतस्ते इतिवचनात्‌चारि 


< 


0 


तियोदखोजागमी रोगच्ाव्योच्रहिचासे परतिगिष्छानकरावे रेनीवणटुच्छनो विपाकनेपवभवनाकौधाने यदहुसारियाव्योद्धे तेवद्धी 


५ 


तुभनेखदिवोष्टे खलनि च खव्यांकमनो नायनडईइ इसोगिःने लेजेदुःगखयावे तैतेसस्वननागयोसद्िवो एवो विवेक््ायिषएद 


, वीखामग्रानोचोग घनेरेभवितश्नेकरिदटांयकाोसिलिस्यं इमजायारोगादिपरोरुखअद्ाखिनो डिञ्अभ्यवचनण्रिखमाश्चिकष्े्ं 


५ ^. 


उलतन्यभिक््छ च्यभिक्ड याएवा खामग्गियलं सवव दि खुडितिखमिएसयाल पएसेयसियम चिन्तिवेभिदट्रारुत्तिोखम्ब्रत्तोणएडनं 


= 


व्याख्याप्वतनायिकी चीखधघमस्दानिर्ननमतिद'कच्ेदे अदोजंबएसाधनोच्ाचारवेमे वन्हप्रतिदट्कच्य। तेनिरतोपालो ण्ये 


(ज 


सानिनेड"दइम जड -द तिची मन्तपागच्डेविदितखदाचारयन्नानापं श्च साषरनानांशिष्व स्यपाय चंद्र गक्तेयःमाचारानेहितौयय 





स्कन्ध कालाववोषे प्ठ'परन्नियिास्प्त द यसध्यवनखुपणञमाटितोश्ययमग रर्‌ द्िवेखातसोखातिकोग्रारभ्ियेद्े कट सातिकेिनामान्य 
दीपिकाटीका 
तुचत्वात्‌ चिः द्तज्नारोतिदि यति एदंनेतव्वा्च्रस खक्तिरियपविरेखे परोख्द्धेयं बति्ले यंतेदच््ाञ्टं सरेपरोयरुद्धेणं 


वक्षिवलेयं तेद च्छि याचट सेरेपयोगिलागच्छसचित्ताद्"कंटार्टिवा खायिवातयायिवाडरियाशिवा खगोन्तवा कट््तुवातेदच्छिया, 
उनेव्नानोचादए कटवेद्यावेटेति णवखलुतखभिक्ख्‌ च्छ॒वाखामर्यिचं लंखंगेडिंख शिरखनिवाएसंनएः रेप सोचटेपवद्वलेयं ते , 
इच्ि'चाडदट केदेपयोएरचित्ता९' कंटाण्णिवाग्लाखिवा त्खिवादरियाख्िका उणेनकटधेत्तवातेद च्छ भाख्टरच्जा नोखादएकट् । 
यवेचग्याकद् वेद पंवेरदेतिएय षटलृतस््निक्ुचदा २खामभ्गिवंलं सवद ईं डतेखमिणखदालएसोयनि यंमन्न च्जासित्तिविं सिट रत्तो ` 
; समन्तो एवनेतव्वा एवनितिचाःपृवोज्ञक्रिवारन क्तक्रिवारजः पसालेनारिकासा चन्योन्ध' परस्परत साध्नाकतम्रतिक्रिययान विया इत्यं व 
नेतव्यो+्योन्धक्रिवासप्घो काः देषो र्धवतिवतेयांति सेतस्यखाघोः; सुपरश्युद्धं नाच्ुदधे नवावागृवलेनमन्तरादिखामय्यनचिक्छां 
व्याध्वुपथमं चाञछ्ेकन्त्‌ मभिलपेत्‌ तव्रारपरोग्ानस्यसराघोः चिकिन्दाधेरु चित्तानि खलकंदादीनिखनित्ाख्माङूखतोऽन्येनवा ¦ 


{एतच्भावयेः 


'्डान्चित्वाचिकिन्सां कन्तु ममिलणत्‌ तच्च नास्वादयेन्नाभिलयन्स न खाएतच्चभावयेत्‌ इ-उपृवछतजसं फलेष्डसानोवाः कमवि प्राकरूतका 





टनञेदना; कन्वापरेषांगासरमानचावेदनः? खतः प्राशिभ तनीवखत्रा; तत्कसविपाकलावेदनामनुभवन्ति ंचमष्ययनपरिखमात्ि 


= नान्योन्यक्िचानिषि < 


यावत्र्गसं घ्ठसप्न कक्ताध्यवनसखसाप्त' पछ्ाष्ययनेषामान्वनपरक्रिचानि विद्धा खप्तमठग्ऋनिगंतो द गेनान्योन्क्रिचानिपिष्यतेदत्यनेन | 





शोलंगा चार्यः छतटीक्ा 
` एयसित्यादि एवनितियाः पूर्वो कनक्रियारनः भमाष्णं नादिकार अन्योन्व'परस्परतः खाधुनाकतग्रतिक्रिवयानविषेयाद्र 


[4 


नेतव्यो 
न्यारन्वाक्रयाखष्ठ ककदति किच देदरत्यादि खेत्यखाघोःरुपरःप्युद्ेनाष्युष्ेनना सलेनमन्वादिखासव्यन चिकित्संव्याध्यपयमं साड 
रः स्तिसभिलपेन्तथाः खपरोग्डानस खादोः चिक्तित्वा्सचित्ानि कन्द्डाद्‌{निखनित्वाखमादष्वस्तोन्य नवाखनयित्ाचिकि 12 
क ~= = 


~~ + 


~---------="~-----~-"----------- ~. 
ननन ~ ~ ~ 
ज "~~ + 9० 











अआचारांगसूल । १२९ 





सेयमिणंमखं ज्नासित्तिवेमिच्टच्नो सत्तिकयोसम्यत्तोरेभिक्म्वा भिक्ुणोवाच्रणमखक्जिरियं अञ्ज 
त्थियं ससे यंणोतंसातिण्णोतंणियसेसे्रखम रोपाण्ामन्ने ज्नबापमन्ने ज्नवाणोतंसातिएणोतखि 
यमेसें तंचेषणवंखलुतस्सभिक्च.स्सवा भिव. णौएवा सामग्गियं सत्तमो सत्तिकन्नोसम्बत्तो तेण काले 
रंतेणंसमएणंतमणेभगवंमहावोरेपंच इत्युत्तर याविद्ोत्थाहहत्युत्तराहिचु ए चद तागस्लं वदते हत्युत्त 
















भाषा 
पणेपरक्रियानियेधौ इहागच्छगत साधुमादोमाहधिक्रिवानकरे एडवोयधिकारदेखाडदटे ते साघचारित्ियो्रमणस्वकिरियाकतां 


मादो श्गाडियनेरोयजेराने कियापादममाजैनादिकजे ूवोक्तिच्ेनाणि्रोपरंद्-हाएतलोविेष जेक्रिवाव्यविदारयनेरो यनेराने 
वारेएकरिवकेहवीच्ध्यालिकी अएपणपाने वि्ेकीजती तयावलीकेहवी सत्त पिकौ कमेवंघनोकारणणएहवौ मनिद्‌करिवांरेनदही 
वचनिद्‌'का्यां करीकरावेनदी इत्यादि सवेच्रष्ययन छटा्चध्ययननौ परिनाणिवो तिहा परक्रिया द्रां चन्योन्यकिःयाजेसाघुद्रमके 
ङ तम्हाोपाद्परमाजैनादिकर्‌ छ्‌" त॒न्छ माहरोकरो एविभेषयीजोसषैतिम द्रूनप्कर्सैवं पनोका रणसाुटाले्न्वथानिजैरानिसिनत्तिवे 
याबञ्चनोकरिवोनिषिद्धकिदादईैनयौ हिवश्नध्ययनपरिसमाभिकद्ेषधे । एवंखदुत्भिक्डुस्पवा भिक्ख णौएवा सामग्नियजंसनवह 
| दिंजावजण्नासित्तिवेमिसनत्तमोसत्तिकोसम्बततोयरवीक्तएमाचार साधुसाध्वौनोसमग्रपणोएतावतारएञ्ाचारपालतोसपृग खा पुकडवा 
इजेहकारशितेसाधृसवैयरयन्नानदभेन चारितरतििसहितसदा संयमनेविपे यतरकरे चौरुभमैसखामिजंवूपतिद्‌" कषे 'पुणाद्रम 
क्छ तन्हे पुणदमयल्लकरिन्यो इतिचरौमहडन्तपागच्छे विदहितसटाचारयलनानापं° त्रौ साघरतानाशिष्य ग पाशचन्द्रं प रतेयौ 
अचारंग्वितीयण्छत स्कन्धबालाववोषेसप्तमं खमेककं अन्योन्यक्रयासिधानं चतुद यमध्ययनंसमाप्त' आदितोऽध्ययनरदएवंसप्ताध्य 
| यनस्पवौज चूडाजन्ौ चिवेतौजीचूलिकाप्रारं भिये इशिष्यिग्रादिथ गौजे चर्थभाष्यातेखीमदहानीरदेवि तेडभणीतेनोचरि 
| त्रकरीने तयाजेपंचमडाबतसडितचारिविये पिंडशव्यादिकग्रहिवो इशिकारणितेसद्धा व्रतपालिवाभणी बतनीभावनाकडीखें 
तेदणिच्चध्ययनिष्टे तिदापदिलोतीवद्वं मान खाभिन।चरित्रकेद्धे तेणंकालेणंतिखिकालितेय समः अमगातपस्ौसयवंतद्नान 
वं तमहिमाञ्तरेःडयेव॑त रएदवोखीसदावीरतेडना पञ्चकल्याणिक ्सलोत्तरानचत्रमादिंङधया जिणिखन्तरानच्चत्र अएगलिन्हस्तछे 
तेहस्तेत्त एकडियेरएततेउत्तयाफाल्ल नौन चत माहि पंचकल्यासिकङातेकल्याशिककेाकदेे सतोततरान त्त त्रमाडहिख्ासौचव्या 





दौपिकाटीका 

। सम्बन्ध नावातख न्योन्व क्रियानासस्यास्याष्ययनस्यादिद्धल' सेभिक्छ.वा भिक्ख.णौवा चन्नमन्नकिरिवं अच्छत्वियं खंलेद्रयंनो तं 

| सातिणएटर्‌ सेखणससोपाए्रासज्न ज्जवा नोतंस(तिएर्‌ सेसंतंचेव एय॑खलतस्यसिक्खु-सवार सामम्गियंसनत्तमोरुत्तिद््योसम्बत्तो 

, अन्योन्यपरस्सरस्य क्रिवापादादि ग्रसः नादिकारूवैपपूरवोकलाक्रिया व्यतिहार बिथेषितां चाष्यालिन्नौखां ले पिकं नासादयेत्‌ इत्यादि 
९ * ज _ ~ ] ग्य 

पूववत्‌ चावदध्ययनपरिसमाशिः ।१। समाप्त सप्तसं सप्ते ककाभ्ययनं इतिटहत्‌खरतरगच्छेोजिन० चोचाचारागम्रदौ पिकायाखमाप्ता 





सप्तसते वाकाष्ययनाल्िकादितीयाचूडा उक्त दितौयचृडाखथद्टतोचासमारभ्यते चस्यचायमभिसस्जन्धः ददहादितः प्रखृतियेनचरीवद्धं । 
मानसामिनाद्दमथेतोऽभिदहितं सखोपकारितवान्तक्तव्यतामतिपादयितु' तयापंचमद्ानतोपेतेन सापुनापिण्डशव्यादि वंगा द्य "अत ` 
सेपामद्ाबताना परिपालनायेभावना मतिमादयाः इत्यने नसम्बन्धं नायातेयंचूडा अस्याचचूडायाभावना इतिनासततो भावनावि 
शेषा भावनादिविधा द्र्यतो भावतच्च द्व्य तसिलादिषु इगंधिदुप्मचम्यकादौना भावना मावतोखावना डिधा प्रयस्ता प्रथस्लमेदात्‌ 
८ प्राणातिषातादिरूपाः कोषादिरूपाचम्रणस्तादयेनन्नानचारित्रतपोवै यग्यादिकाः तत्रदर्मैनभावनामारनिद्धक्तिकारः 
"~---------------------------------------- 


६१ 





२४० चअचाराद्कनसुत्र। 





तिलगराणमगवच्रो पठ्वययावयसिं चडसदद्राच्द्िगनगनमणदटरिमणक्तितगययगरायणणा ?२ तोचकछताभगव्तोप्रवचनख्द्राद्‌ 






24 द्िम्राप्तकद्धीनां 


व €^ € = ट 
सां गस्म्वचनिनामाचार्वीदीनां चरति्यायिनां ऋद्धिमतक्ेवन्िमिनः पर्वावावधिसद्वतुट्‌ गपृर्व्यवदां वव्यादिप्रासतछद्धीनां 


¬ ६.५६ € 
चदभिगसनंरुगोत्तैत्तनं पजनशगन्धद्ुाटिभिः सोते; स्तवनं इन्याशकाद्यनमावना अनवाह््िद्गनमावनवाभाव्वमानया 


१५. 
® „५ 


द्यनद्ुद्धिमंवति जम्दाभिदेवनिक्डमगचरण नागृप्पयावनिव्वामे दिवनोवमवणसदरनं टाखग्म्ोमनगरे! २,अद्राववमुत्नि 


| 


तेगचमगपय्गेयघम्नच्छेव पाचरदावत्त.चियचम ख्प्यायं चद चाभि 121 तोयन्जन्ममूमियु तव्रानिःक्मग्यचरना च्ानोन्््तिनि 


वीग्यममिपुदेवलोकमवनेषु सव्रेषुनंदीन्ठरदौपादटौ मननिषपातादमवनेप चानियासखतानिचेन्यानितानिवंदेःटं एवं चटापदेचीनदु 


[रपटेटापकृट £ रच>्तनत { यड्धिच्छना्वापार्यय ९ चस्य ~ ~< €~ 
च्य गल कृटवस्ति मचन्तचेगगल्दाया य ड्च्दावापाश्नाय्म्यय धर ग्णद्रम'दमास्यानर धावतत पर्वतवर 


खानिनाचद्रपादपोपमनंक्तंचवचचौवद्रं मानसाचित्यचमरेग्योन्प तनंकतं एनेष्छाने पुयवासम्भवं तेयश्गमनवटनपूलनरुषोत्की 
न्त नादिकाक्तिवाः कु्ैतोव्येनगुद्धि्मैवति गणिवंनिनिन्तच्न त्तद चवितदंदमंनायां दूवणगंतसुवगया गुखपचद्वा द्मे्यदा 18 
गफएमाडाप्यदृन्तिनासकित्तयं र्नद्िटिययाययोरागःचद्च्ाणिि्वददएठाटस येदयोद्‌.1५। म्रवचनविदां असीरुगःगम्रत्यविकाश्यर्य 
वन्ति गखितविष्येदीजगण्यितादै परटपारुपगतोयं तवाटायच् निनित्तखमारगोवं तवाहट्पातोक्तानानाविषठायुक्ी द्ैव्यसंवो 
गात्द्ेढ्चातरेन्ति तवारग्यगविमरीताहट्दियैन चसत्रिदयेरपिचादविमगशक्यातवा यवितयंचसेद च्रानचयेवाचसमादइ तन्तवंवदन्येवं 
ग्रावचनिकसखाचार्व्पदेः पयसां ङ्वं तेदगेनग्ुद्धभ वति एवसन्वदयि गुगामा डात्म्य-जाचार्वादेवे यत पूकेमदर्षीयां -चनामोत्कीरतनं 
कुवैत: नेयामेवचन्डरनरन्दरपूला दिकं कथवतः तवाचिरंतनचंत्यानिमृनठतः इत्ये वमादिजांक्िवांकठेतः तद्दाखतावाजितखद्र्यनवि 
उुद्धिम्वती तिएणाप्रयस्तादमेनकिषचामावनान्न चाद्रडचादित्रभावनवाधिकारः निद क्ततुगनानन्तरसृवमुचारग्णीयंतच्चं दतेणंका 


नन 


ेगतिगंखमए यांस योेमगवम इ वीरेपं चदहदु तरेवातिद्ोवावुत्तरा हिं चण चदताग वने लु त्तगादहिगकआस्नोगमंमिसाहरि यट 





व] मभिलपत्तच नामस्दादतेन्ने चेन्नःभिद्द व मावयेटिद्धपवेल् --- = < कम््पलेऽ्डयाजीवा ४ विषाक्त क (न > 
चरन्तु चषत्ततच्‌ नास्छादच्म्ना१सलदधन्यमर्त् साकतरयष्ड्‌ ठफृवछतक्न््प्तल-्डरजावा; कम्प्र "वप्राक्रुतक्टुकनद्नाः सछत्वापर्ष 
र ४५ 9 = [क्प 2 
श्ासरमानखा देदनाः खतःप्रागिस्त्चावसत्याम्तत्छम्म विपाकनां चद्टनासनुः ति उक्तच पुनरपिस्रदनं यो इःखपाकस्वा्यन 
खटलमवतिनायः कम्य रणाटचितानां इतिरु दग प्यित्वा चद्यदाचाति खउस्यनृचट चदितिविवेकोऽन्यत्र मवात्टुतम्ते ये षसुकार्यवावदध्यय 
पष्टमएडितस्छयादगन 


नपरिखमाप्त रिति डितस्छरवोदयं नस्त जक्ाष्य चनं नाप्त य्टानंतरं सप्तमोन्वचायमभिसग्वन्धः इ टानन्तराष्यचनेसामान्येन 


परक्रियानिपिद् तुगच्छनिग तोद येनान्योन्यत्न्विानिपिष्यत इत्यनेन रम्न्ध नावातच्छास्याध्यचनख नासनिष्यच्च निननेपेऽन्योन्यनि 


ट्र 
£ ५ लिलद्नाःगापदः षिः „_ _ ~ नानादिपडविघोनिन्ने [व (4 
चेति नासतवान्यख निच्धेपायनियु क्तिजद्नायापाद्वं राढ चन्व चनित्यादिचन्वस्वर नानां वघोनिन्नेपस्तवनामस्वापनेचन्ट 


भ {च्न्तिध्रानन्यत अन्यान्यत चादेगान्यच्चं ~> द्व्येषररवन्नं छ यायां -चगच्छ 
द्रव्यान्यच्तिघानन्यत अन्ान्यत्‌ यद्दानं ति द्रव्यपरवन्नर यिति चत्रपरक्तिवायानन्योन्यकि चगच्छटातगतचतनाकन्त व्यते 
[ऋ तयानम्योजनमितिदयेचित न € ~ ज. ~= € [~ ष इत्यादि पातन कयंवं भाविताय <. न 
गच्डनिगेतानां च तचानग्रयोजनसितिद्येवित निदु क्लिद्‌! ड जवसा ग्य इत्यादि पातनिकयवमावितायां तदलं तचे दसो 
~ पादादिम्माव्नं चादि =-= त्प ५ य्न चव्वत्तिद्धारविरेयितानावष्वलिर्त्तने = चिकना < 
सनित्याटि अन्वोन्यद्धपस्व्छरस्यक्रियां पादादिम्सालव्नं नादिकं चञा प्रवुक्ताक्िरचाव्यतिदारविकेपित्तामाध्वन्मिच्छत्यंत्रं पिन्तेना 
५ 9 सत्रि < च्प्चममादित्च १ = = ् चनं खमाप्न एका 41 
दयेदित्यादि पृढेवन्तर चाचाठद्प्यचनप रिखिमा करिति चप्तममादित्य्वठद्‌ रं रप्र नकाव्ययनसखमा उक्रादित्यैवादूडात्दनन्तरं 
दतीयायमासम्यते यन्दादाचमशिश्ष्यन्व इ्धादित अरखत्तयिनयोवनल सानयखासि नेदमयतोत्सि > रेता ्तहक्तव्यतामति 
दत{चाखसं ते खन्द्रल्धाचं प्यन्धं द स्छषतयनच्ावह् सा नस नदट्मयत; च तस्छोपज्ारित्वात्तहक्तव्वताम्रति 
[काय [ब 





परदचितु' तयापं चमदातनतोपेतेनखाछनार्ख्छयव्वदिकं शल्द्यसतम्तवां सद्धात्रताचां पर्पलनार मावना.्रतिपाद्या ्त्यनेनखम्ब ' 
~ = 9 € [न च्परयन्तमावनापरिल्यानेनम (- 
न्वे नाचा तेचचूडत्यखाचत्ाचचुचोगद्वाखणखिमवन्ति ततो पक्र मान्तगतोचसवाधिजारन्तद्यग चंप्रयन्तसावनापरित्यागेनमयस्ामाव 


= 


५ नामावचितव्याद्रति नामनिष्यन्र निद्येपेभावनेतिनानतस्ाच नासादिचिठविवोनिच्देपलनासस्ामने द्ुदत्वादनादत्वद्रव्यादिनि चे 
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आचारांगसुल। २४१ 
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4 8५ स € ~ = 
। पानि क्षिका दनवंगाड तत्नद्रवयसितिद्रयभावनानो अआगमतोव्यतिरिक्तागन्पाङध ज्नौतिकुखमादिभि दैव्यं सिलादिषु द्रव्यय 
यावासनासाद्रव्यभावनेति तथायीतेनभावितः गौतसुखष्णुरष्ण न बोष्णसच्िष्ण्‌ भवतीत्यादिग्रहणाद्यायामच्चरदिहो व्यायामसदि 
1 





| ष्ण रित्याद्यन्येनापि द्रव्यं ण द्रवयस्यबाभावनासाद्रव्यभावनेति भावेत॒भावविपयाग्र्स्ताप्रयस्तभेदेनदिर्ूपामावनेति ततराप्रशसतमाव 
नामधिरुत्या इ पाणवहगा प्राणिवधाद्यकायंपु ्रवसंग्वन्तेमानः साथंकः अवत्ते पच्चात्मौनः पुखकर सतयानिःशं कः प्रवन्त तो 
तदुक्त कसोत्पायो चावन्ब्ट ण्दयः किंचिदशुभं दितीयं सपेच्तोविषयतिचक्राैच कुर्ते ठतीयं निः गदो विगतष्ट ण मन्यत्प्रकुरते 
। ततः पापास्यासात्व तततमश्ुमेषुप्ररमते प्रश्सभावनामाह दसणगाहा द्शेनन्नानचारित्रतपो वेराग्वादिषु वाययाचप्रथत 
भावनाभवति ताग्रत्योकं लन्तणतोवच्यदति दैनमावनार्थमाहतिलवरमगादहा तीर्थकछतां भगवतां प्रवचनस्च इादयांगसखगणि 
पिटकस्य तथाप्रावचनिनामाचायीदी नांचगप्रघानानां तयातिश्चायिनांद्धिमताकिवलिमनः पर्यायावधिमच्च तुद थपूतैविदांतयामणौ 
| चष्यादिपराप्तकछदीनां यद्भिगमनं गत्वाचद यैनं तथा गुणोत्कीत्तं नं संमृजनंगंघादिना स्तोवेसलवनमित्यादि कादशेनभावनाञ्नया 


| दिदयैनभावनयानवरतं भाव्यमानवा दथैनश्ुद्धिमेवतौ तिकिंच जन्साभिदेयगाहा अह्ावयगादहा तीरयैकतांजन्ममूमिषु तवानिःक 







मयाचरन्नानोत्पक्तिनिव यभूमिपु तयाद्देवलोकभवनेपु मंदिरे तथानन्दीण्ठरद्ीपादौ भौमेषुचपातालभवनेषु यानिसातानि 
चेत्यानिवंदेदसिति दितीयगायायां तेकियेत्यवमशापदे तथाओीसहुज्नयं तगिरौ गलाग्रपदे दशार्मक्रटवत्तिं नि तवातन्तश्िला्यां 
ध्मेचके तयाचदिच्छत्रायां पाष्वनायस्य घरणेन्दरमद्िमास्थाने एवंरयावत्तेपवेतिवेरसखामि नायलपाद्पोपगमनंसतं यतचयीवद्ध 
मानमाच्रियचमरेन्द्रं णोत्यतनं रुतमेतेषुच स्यानेवुववाखन्प परमभिगमन वंदनपूननगुणोत्कोत्तं नादिकाः करिचाःकुवतोद्येन 
रुद्धिमैबतीति किंचगयिंगाडाशुखगा हा प्रबचनविद्‌ामसीगुणग्रत्ययिकी ध्चर्थाभवन्ति तद्यथा गितविषयेकीन गणितादौपरं 
पारसुपमतोयं तयाञ्र्टागस्य निसित्तस्यपारगोवं तवाहटिपातोक्तानानाविधा बु्नौ द्रं व्यसंयोगात्‌ हेद्ल्वावेन्ति तया सस्य गविपरी 
तादषटिरेथैनमस्य तिदभैरपि चालयितुमशक्यातथा अवितयमसेदं ज्ञानययेवावमा द तन्तयैवं मावचनिकस्याचायपैदेःप्रशंसाकुममै 
। तोदर्जनविणरुद्धिमेवतीत्येवसन्वदपि गुगमाडाव्यमाचार्यीदे््मथतस्तया पवसहरपी णाच नामोत्कौ त्तं न॑ कुम्मैतस्तेषामेवचस्र नरे 
 न््रपूनादिकं कययतस्तयाचिरंतन चेत्या निपूनयतदत्ये बमादिकां किवाङ््बतसदाखनावासितस्य दभन वि द्धिभेवतीत्यं पाम्रथ 
स्तादभेनविषवाभावनेति न्नानमावनासधिकूत्याच तत्त गाडा वंघोचगादा णाणंगादहा ततन्नानस्यभावनान्नानभावना प्वंमृतंसौनों 
| द्रन्नार्नप्रवचनं यथावदख्िता रेषपदायीविभपैवकमिल्यं ब ङ्पेत्यनवाच प्रधानमो्तागं सस्यक्माधिगसिकमाविमैवति यतस्तत्रायैख 
। दानं सभ्वम्दथैनं तत्वंचजौवाजीवादयोनवपद्ा्थौ स्तेचतत्वज्ञानार्थिना सग्वगृन्ञातव्या सतत्परिज्ना नमिद्धवा ते भवचनेष्टसुपलव्ध 





भिति तयेदेवारैते मरवचनका्थ परमायैरूपं मोत्ताख्य' तयाकरणं करियासिद्रौभररकटोपजारवं सथ्यग्द्यैनचारित्रायिकारकःखाधुः 
सस्यग्दर्थनाद्यदुढाता कियार्द्धिश्व चेव सोच्तावास्िलच्रामेव दर्भवतिनन्धः कर्मवन्नं तच्ान्सोच्तकन्म् चिचटनलच्वणोखावपीरेव 
; नान्यतरथाक्ादिकुप्रचने भवतीत्य वं ज्ञानं भावयतो ज्ञानभावनामवतीति तयावंधोटग्रकारकम्बरपुद्नेः मरतिप्रदेयमवध्वमे जोवस्त 
यावन्धेतवोमिष्यात्वाविरतिकपषावचोगाखवावन्धनमटमकारक्षमेव्ेग्णारूपंतत्‌ फलं चतर्गविसं खारमर्यटनसखातासाताद्यतु भवनरूप 
। भिति एतव्य्ैसत्रिवङकथितमन्वहा चत्किद्धित्‌ख़भाधितं तदिव प्रवचने अभिदितिमिति च्नानमावनातया विचितररंसारम्रपचोत्तैव ' 


= | एि > [न 9 
जिनेन्द्र ; कयितदति तयाज्ञानं मसविशिटतरंभविष्यतीति ज्ञानमावनाविषेचाज्ञानमभ्यखनौयसित्य्येः खादिग्रदर्णटेकाग्रचित्तताद 
= (प मियं [१ = न्धेवं जः १ ॥ 
चोरुणाभवन्तौति तथेतदपिन्नाने भावनीयं यथा जंयनायी खवेद्धत्यादि तयेभिच्कारयेच्तीनमभ्यचनीयं तद्ययान्नानसंयदाओ निरी 
रार्थेखव्यवच्छित्ययंखाध्यायायेमित्यादितयान्नानभावनयानित्व'गुख्कुलवासोमवति तयाचोक्तं पाणस्छद्ोद्रमागीधिस्वरचोदसम्येच 





रिन्त यघन्नायावकखारए रुखकुलवासंनखुद्न्तौत्यादिकाच्रानविपवा भावनाभवतीति चारितरमावनासधिरूत्याड साधगादा वेरम्ग 


[4 =-= 


दंसेससुप्य स साद्रणाभगवंपरिखिव्वुरसमणेमगवंमदहावोद््‌ नास्डरुष्िणिएखसन सुख सारससाए 
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चचाराङ्गसुल । 












व (प (न ५ £ ५५ 3 _„~~ [वे नान्य ः नि „व ल, चत्रत 
गाढा चाघ्ुगोभनोट्िखाटिलचगोषन्य इति प्रवमव्रतभावना तवासत्यमस्परिन्र बाद्हते प्रवचने साप्रुगामननान्यत्रति द्दिताचत्रतग् 
त {१ [१ ॐ [8 १ ~~ „^ ^^ ~ + 
तया चदत्तत्िरतिचावेवमरश्वीति दतीवख एवं वद्य चर्यमप्यते वनवमगुश्नगुद्ं घायेतद्ति तवापरिग्रदिरत्तिचं दव खाध्वःध्येवंदाट्‌ 
शाद तपःद्‌ेवगोभन नान्यतति तयावराग्यभावना सासारिकषटष्ठजगुष्प स्पाचग्प्रसाद्‌भावनानद्याद्िप्रनादरानासनामेवनस्पा । 


तयेकाग्रनावना एक्ञोमेसासन्ो अ्रागाट्खणसजु्रौ देसराभेवा इहिसयभावासववेखंजोयलक्डगणाद्त्याचिक्रामावनादरगसुपगताच् 
€ त्या £ 
(4 


रगाचिता; इतजदंतपोभावना वच्छ अभिधासखदति किडनेदत्यादि कयकेननिटं दना तपसा मसद्िवसोकध्यो दस्ा, 


तपोदंविषात' प्रभूःगकनस्तव कतरन्तपः कचिनद्रव्यादौ मसनिवंदतीतिमावनीवं तद्रव्यं उन्मगैतो 


वद्धचनक्राद्केच्रेवं च्िग्रूचाटौ 
कालेयौतोष्णादौ भावेचन्लानो देवं भतं तपःकन्तं' यचसित्येवं द्रव्यादिकपर्वालोच्य ययागक्तितपोधिधेयं शक्तितः त्वागतपसीद्रति । 
वचनादिति रिच उच्छाडगाडा तवायनग्रनादिके तपस्यनिरुडितरलवीर्येगोत्ादः कन्चंव्यो ग्ध्दीतस्च प्रतिपालनंकन्तं व्यमिल्यु 
ततच तिल्वरोचचनायो खरमदि्यो सिच्करिवव्वचधुचम्मिचचगिगद्धोचवलविरि्ौखव्ववामेुख को पगा वसे टक्टक्डवका ; 


रणणाद्विद्धिएद्धिं दोडनञज्ननमिवववं सपचचनाचं मिसागाब्य दृल्टेठंतपमावनाविधेवा एवंसंग्रामद'द्भियनो द्र'द्धिवरूपेतया संखननेव 1 
व्वरेभाटिके तपोनिक्डनासमर्य भावनाविधेवेति वराखचमावनावनित्यतलादिभावनारूपातदुक्त' भाववितव्यसनित्यलमयरगलंतये | 
कतान्वत्वे चग्रुचित्व' संखारक्तमीचवसंवरविधिचनिनरणलोकविसलरधम्बं खाण्याततत्वचिंताय गोपदं सैभलं चभावनादादयविद्युद्धा 
द्त्यादिका अनेकमरनारभावना सवन्तीतीड पुनरिव मरकतं चरित्राभावनयेद्याधिकारद्ति निदं क्यतुगमानंतर द्त्वा र णीयं ' 
तच्चेदं तें लि णनत्यादि तेनकालेनेति दुःखमखखमादिनामेन ऊमयेनेति विवचितेन 99 खतोत्मत्यादिकमभदिति 


खम्बन्ध; तत्रपंचडलुत्तरेणाविड्धलया इत्यं बमादिना यसेवासेयंयद्धततीत्यं वमंतेन ग्रं वेनभगवतो वद्र मानखाभिनो विमानच्यवनं 


वराह्मणीगर्मरघ्ानं ततःगक्रयादेयाच्िश्चला गभरुंदरगमुत्यत्तियाभिदिता तवर्प॑चदव्य त्रेर्दि होन्ति उसतचन्तरोवाखासुत्तर 


फाद्डानौनां ता इसोत्तरास्ताच पद्धखुस्छानेपु गर्मधानसंहरग जन्यदोच्ताज्नानोत्प्तिरूपेय रुटत्ता्यतत; पच्चम्नोत्तरोमगवानमभ्‌ 




















राह्िगस्नास्मोगस्धंसाद्रिरहव्य॒त्तराहिनाणत्यत्तरादिखव्वतो सवतारयु उम वित्ताखचगारायो 
अणग!रियि पव्वडूए त्य तरह्िक{सिखणं पडिपस अचन्वाघाएणिरागर्णेयरयते ख रन्तरेकैवसवरणारण 


वौतिद्क'ताए खसमारससाणवोतिङ्ग ताएसखसम डुसमाण्ठसाएवोतिन्ल॑ताणडुसलखुसमा २९ व्छवोति 
भाषा 
चवौनेगव्मिक्तपना दस्तोत्तरानच्ततसाडि गमयक्रोअनंगभि खासा इसोत्तयनचतसाड्िखास्मेनन्नपाच्या दसख्ये-तयनच्त्रलाडि 
सव्व्योचब्यैवकौ नवमं गौ इ“क रौ खव्त्ताणद्रध्यभाविकरोसु उवद चागारग्यहस्ववासद्ांडी अखगार्परोम्रत्रलित्डयाएतावतात्तंवम 
च्रादखो इ सलोत् यनचतमाडिकलिग्यखमसपडियुख पुरो अव्यावातनेहने किं दैव्यावातनयी निरावरणे जेदनेको$मीति'मा ` 
दिक्च्रावरप्यनयी चर्गेजेहनो अनंतेक्रालिच्रंतनव्ौचयुत्तरेनेहवनौउत्तरम्रश्रानवौजोन्नांड़नयोएड वकेवल एजलोवरप्रघानन्नान , 
श्रनेदगेनतेऊपनो सखामीकेवलीडध्ा साद्रणाखखातिन क्ते भगवं त चौल हावो रनिर्व्वीग्यपदि दयता यनस्दभनवंत सावर ई 
अवरुप्पिं सौ जालिष्टरखमद्डकसाजालव्यतिकरं तनोल्यो बीनोष्धूलमाकालपु्यनल्योलौनोद्धस्नमदरचमाकालयुणव्यतिक्रंतड्ध्यो चीवो 


(4 


दख मसुवमाक्रालवग्ो व्यतिक्रंतड्धचो चोड याकतेतेकतेतलो पंचहत्तसिविपेतवासाटाच्राठसाखरएतला लिवारेनेवड्ध'ता तरिका । 


ध 


दीपिक्राटोका । 
+ -तम्ाड्िसु उग्र यतताञगायाद। अयाय्रस्च फव्द्‌ एत्य्‌ तराहि कखिरणेपडि च चवाएनि सावरम्णे चरते ए. 
प व्--नन----------------न----------------------------------------------------------------- 
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याट्‌ खगासद्धप्यन्े साद्रगाभगवं परिनिचुररमणेभगवंमहावीरेद्मा एर्छष्पिणीए खरस खसमाएसमाएवौ ति ताणएद्टसमदूसमाएवी 
तिक्ष॑ताए दसम माएसमाए बद्व तिक ताण्यन्न रन्ती एवासि मायेडिय अद्धणगवमभेसेदिं जेसेगिग्हा णं चउ्येमासे श्ट्रमेप 





शीलं गाचा्यैकतरीकानास्ि 


क्रंताएपखत्तरोणासेहिं मासेहियख्रदणएवमसेसेह्हिजसेगिस्हाणं च टत्येमासे श्रष्रसेपक्खस्ासाटसदेत 
ससरं ्रासाटसुदवस्सच्छटरौ पक्खेणं हत्युत्तराहिंणक्सत्तेणंजोगोव गते णं म हाविजयसिद्त्ययुप्फनत्तर पवर पु 
डरौयदिसासोवत्थिववद्वमाणणश्रोनहाविमाणश्रोबोससागयोवमाद्र्राउयंपालद्रत्ताच्चाखक्खण्णंभ 
वक्खण्णंषटितिक्लण्णं चु ण्चदूता द्रहखलुजंबुदौवेर्‌ भारद्वासे दाहिणड्मरडेद7डि णमाहणक्ा ड 
भाषा 
लिजग्रीष्मजन्हालोतेडनेचोये मासिमाठमेपचिमासादष्रुद्कतां अपाटनोणश्युक्तपच्तेदनी छटिनेदिवखि हस्तोन्तरानन्षतरियो 
गिखपागतिडध'ते एतल्तेखो भावचंद्रमापूेणलवानौ यको ऊतसौउन्तराफाल्य्‌ जौ दू भाव्यो तिगिकालिमदहा विजयपुष्पो्तरवरपु"ड 
रौकदिमासौवङिकवद्धं मानएचवाविमानयकौ वीससागरोपम भ्डपालौनेपद्टे साउक्ठणशं॑देवतासख्वन्धिया्याऊख्छानेत् दूभव 
क्खएणं देवतासम्नन्धिया भवनेत्तेकरये ठित्तिक्डएयां देवताखभ्वन्धिनौस्यितिने च्चये यमदावौ रचव्याचवीने इश्णिजंतरदीपनेविपेषल्‌ 
इसेवाक्धालंकारिभरतचेति टक्तणदि शिद'बाह्मणकु"डपुर द्‌ सेना भिसंनिवे ने विपे ऋप्रभदन्त्राद्यमणने तेनो कोडालसगोतरतेते 





दीपिकाटीका 
क्डेयासाटखुद्ेत्‌स्यगं घा साट सुद्धस्मरखटरी पक्खे शष्टलयत्तरा द्हिनक्डन्तेयां जोगोवगएणंम'हा विजयसिष्ठयपु पफन्तरवरपु'डरि यदिप सोय 


लियवद्धमागामोमद्दाविसाणापोवौसंखागरोवमाड'साउयं पालद. त्ता्राक्एणंभवक्डएणटिद् क्डणए गः चु एचदन्ताद.रलजंव दवे | 
भरारहेवासेदादिपड्द्र भरे दाच््यिमादरणकु'डयुरसंनिषेसं सि चस्भदत्तस्यमाश्पस्क्रोडाल सगोन्तस्यदेवा गंदाएमादगीएला्तंघ 


शौलंगाचायेकत टीका 
दिति चवमागेगजागाद्त्ति खतम ङ त्ति कत्वाछछद्यस्योपयोगस्य च्यवनकाद्वस्यच सल्छत्वाटिति तथाजयंरय णौ च रोयाच रोयंपद्धं , 


। 
¶ 





~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~^ ~~~ ~-----------.--~-~----~ ----- 


पुरसंखणिवेसंसि उसभटत्तस्समा हणस्सकोडालस्सगोत्तस्सदेवाणंदाएमः हरमैए जालंधरायणरूगोत्तार 
सोष्हभ्मवमुएणं अप्पाणेणं कुच्छि सि गम्भ॑वक्क तै समरेभगवंसदहावौरे तिस्णं णोवगण्याविद्ेत्याच 
द्रस्सामित्ति जाणेद्‌ चुरुमिन्तिजारद्र चयमाखेणजा णद्‌ सुह मेशंसेकार्पखत्ते तच्रोगंरमरभगवंम 
वीरे च्रणकप तेणंदेवेणंजो यमेयंतिकट , जेसेवा साणं तञ्च मासे पंचसेक्ं छसो यङ्क ले तस्सगं 











| भाषा 
। घरिमार्यदेवानंदा नाद्य्पौतेहनी कुचिद्र'सीषनीपरिदगभेविपे ऊपनो चसश्पमगवंतमदहावौरतेणे उमेविड्छ'जरानिद्रसद्धित | 
| दधतो तिखिकारणिच्रीजगन्बा यदेवलोके "खतो इमजारो 'इ-दायकी चविस्ोचवीने गृभिपनोत्तिवारन्यसो परर चयमा खेच 
। तोनजाणे जेहभ्पीतेकालगाटो खल््मर्टे खदयस्यनेडपयोगांतसु त्तिक अनेच्यवनकाल तेखयकी सखृच्छतिशिकारस्पविवग्य ` 
। कालनजाणोे तिबारपद्छेवसणमगवतसद्ावीर भगाकपणएणं देवेाद्ां मनुकपाशब्दिद्र भक्तिकट्यि तेषट्नोकरप्पद्पर ए्वोदेवता 
'हरि्येगमेषौशकनेरादेथिनीयंतिकष्टूए सन्हासोेकौतमाचार्ध दूमकरी एटवोभावमनमाद्धिग्ाय्णी पाकाचितौनेनासिपचमेम्‌ 


(4 

























२४8 आचाराङ्गसुच 1 
टीयिका्टीका 
राचगगोत्तार्‌ सीहव्रवम एणं चप्यागंङुच्दििग्भवद"ते तमनग्पेभगवंमडावारे तिगागणोत्गणएन्रातिदोला चद्न्ासिक्तिनाणद्चय 


सित्तिनाखद्‌ चु चमाग््यनास्पुद्‌ रुच्छमगासखक्यच्पं लेपन्नन्ते न अरगंसनगःमगवमद्ावार भराकण्तब्यद्‌ वगा लेव तिक्र च्येवासागा 
{सोत 


त चे मासेपर॑चसेषक्ड ासोचदद्धलेतन्छर्ण मा चोवचद्धलस्यतेरखीपक्छ यं दद्यत्तयाद्धिनक्छत्तयं दोगसुगागणणवासोतौटदियतिं 








9 € 
्लगाचाच सतटाकानासि 





= ~ 


यसोयवडलस्सतेररौप्क्ख णं त्य तरादधिंणक्तत्तेणं जो गोवगतेरंवासोतीहिं रातिदि्णडहं नेति 

क्क तेद्धिं तेसो तिमस्समतिदियस् परियाएवटमाणे दाहम णक उपुर ख णिवे सारो उत्तर खनति 
यङ्क'उपुर संणिवेरंसि णायाणंखत्तियाणं चिद्धत्यस्स उन्तियस्ट कासवगो तस्स तिसिलापखत्तियाग्तर 
वाससिदट्षगोत्ताएत्रन्नुभाणंपोर्गलाणं चवद्ार॑करेन्रा सुभागपोग्गलागपक्छख बंकरेत्ताकुच्छि सिग 





मापा 

पचिसाख्यंष संतरस्निदिटाडे [घ [य [्‌ ध्वनोगर्‌ सीरमेदि (व क टै 
चिखाद्यषा रोतेरस्िनेदिडाड दस्तोत्तयानचशतरनोगनुपागतिषते रयाखादिद्ाडगण्ड"ते विवास्ामदि प्मतराविडयलेवत्ते 
मानिरूते दक्तणदिखिमादय्यक'उपुरखं निवेशयको चत्विचकु"उपुरद्ेनाशिउन्तरखन्तिदेयि दातचवियनाद्िचि द्वार्यच्ल्िवका 
स्वपगोलौयतेने तिसखदादूदेनानिचविवाफी नेचनोवागिटगोत्र तेदनीङ्चिद्‌चीनगन्बायने खादरोतिांयवतारेसखोक्रानेय 


श्भरूडाखगंवयुडलग्रदेपकरी मेयेत्ठिखाला विप । £ 
इएमदुगेषगुद्गलपरदाकरीने शमरूडाखगंवयुडलम्रयेपकरीने दूखोपरेगम्पपदारड्मो सनेजेलिखाटाचविदाणणैना कुद्धिदर"गभ 





दीपिकारका 
दिरखिबौतिकंतेदं तेखीतिसन््रराद्‌ दिव्छपरिवाण्ठट्रमायेदादिणमाश्यङु"उपुरसंनिवेखा्सो उत्तर न्तिययुर रन्निदेखंख्धिना वां 
खत्तिवाणएखिद्धवयद्यक्नाखवगोक्तच्् तिडलारकूत्तिचाग्यौएवाङट्स्र योत्ताएमर्डमाणंपोग्गला यं श्रवद्धा रक्रा सभापोग्गलासदप 


वियतिखखाणरर्न्तिचाग्छेए (= 


अ {कर्त्त य 4 {म ढे सारद 4 
न्ड ठकरेन्तः कुच्छि 1 रद्‌ लेदियतिखुखाणएर्ल्ियाग्धःए करच्छं चखिगकत्त पिया "हरन णुकु उषुरखं ण्स उम 








श्ल गाचायेक्तटाोजलानास्ि 








म्मंखाद्रद्र जेविवतिसिलाणएखत्तियारणिए कच्छ सिगभ्भेतंपियद्‌ा ण मादणक्डपुररुरिवेसं्ति 
उसमद्न्तसछमाहरस्स न्ाडालसगोत्तस्सदेवाणंद्‌ार मादकैएनालंघरायणर गेत्ताए कुच्छिःसिग 
भ्भसाद्र दर्‌ समणेमगवंमहावोरे तिखाणेवगण्याविहेत्या खा हरिच्निस्यामि त्तिनाणद्‌ सूरि 
एनित्तिनाणड्‌ खडरिव्नमाणविनाणड्‌ सखमरणाडसे तेणकालेणतेणसमरएणं तिरसलाखत्तिवाणख 








माषा 
| इ तोतेटचिगदियि त्राद्ग्णक्कउयुरंनिद्ेयविपे ऋपमभद््तानेगस्िदिवानंदानाछ्यणौनौ कुचिदध सारे चमणमगदं तसदत्यरलि 
: छ च्रानिखडितडड' ता चौजगन््रायपद्िलो दूगनागेड'इदांयकी अनेदिष्टारीस्ि लिवारवीने गभ््रिवताख्छो तिवारपुग्यलाे 


इयां साहारौलतोदपनार्ये एक्रालच्यवनकालटयकी वय्येते अंतर न्तं ममार्क्रालब्टे तिरि णे इढानर्गपद्धारनोकर्णदारद्य 


2 


स्व तिित्ारस्टिनाणे उसप्याउखो चदोयाचुव्य'तजमगयद्ूमजा पो डिदेनन्मावखरजचषे तििकालितिष्णिख्मे तियलाचति 


षरिच्यन्यद्‌ाकदा त्वि नदः लय [3 खाटतछातदिकाडाएतदःलि गार „~ क 2 प 
= वमाखच्म्रतिपुष्ये खाटाख्ातदिकः्डाएत्टालिवारेव्यतिन्नतडमा तिदद ग्रौश्चर ठनेपद््लेि मास्ि्धेरेपसडवा 


४ न 








अआचाराङ्गसूल । ९२४५ 





दौपिकाटीका 
दत्त माषटणस्यकोडालसगोत्त्यदेवाणंदाएमादणीण्जालं घरःवणगोत्ताएकुच्छि' शिगव्भ' सादर द्‌ समरोभगवं महावीरेतिन्रारणोवग 
एयानिष्टोयासाररिज्निस्यामिनिजाणदसाहरिण्श्यासित्तिजाणद्‌ साशरिज्जसागोविजाणदसम णाउसोतेरंक.लेणंतेणंतिसरुमरएणं 


शिलं गाचायैरुतटीकानास्ति 


₹हश्रख्वाकयाद्रणवर्हमासाणं बह पडिपुसणाणं अद्‌ हमाणंरादर दियाणं बोतिक्घ ताणं जेसेगिम्हाणं 
पटसेमासेदाचेपक्खे चित्तसुद्व तस्सणंचित्तखद्धस्य तेर सोपक्खं णंहत्युत्तराहिं णक्छत्तेणंजोगेावग 
तेणंसमणंभगवंमहावोरः आर्यं पसुयाजख'रातिं तिस्िलाखत्तियाणौ समणंमगवंमा 
वोरच्रासे अारो्पसूता तंखंगाद्र' भवणवदूवाणमंतर जोतिकियविमार्वासिदेेहिय देवीहि 





भाषा 
उचेत्रखदितेर सिने दिवसिस्तोत्तरानच्ततिच॑द्रमा भाव्येध"ते अमखभगवंतसदहावीरय्यारोग्य्मारोगय आरोग्यपणे खटिद््‌खखिद्‌' 


¦ म्रसव्याजन्यपाम्यो जिखिरालिद्‌ लिसलाद्"खीखमणमगवंत महावीरप्बरोग्यारोग्यपरेप्रसुव्या तेरातिद्ध'भवनपतिवाणरव्यतर 
ज्योतिषी वैमानिकदेवे अनेदेवीएनीचेऊतरते ऊचेऊतपततेएकमहादिव्यद्योत वथादेयनो सन्िपातसखमवाय एतलेषणादेवदेवी 
दिपीकाटीका 
लाण्ष्त्तियाणौए सड्न्बरयाकयाइणवस्ह" मासां बधपडपुखायं अद्ुडमाष्णयराद्.दियाणं बोतिक'ताणंजेसेगिग्हाणंपटमेमा 
सेदोच् पक्ख चेन्तङ्द्े तस्णंचेत्तसुद्धस्य तेर खीपक्ड णं उन्तराददिनक्छन्तेयं लोगोवगणएणं समंभगदंमहहानीरः प्यारोयाच्रारोंपख््‌ 
याजन्र'राद"तिसलाखत्तिवाणौ सुमयंभगवंमदहाकौरं भारोया्रारोयं पर्ूवाजन्ब'राई तिसलाखत्तियाणौ समगंभगवंमदहा 
| वोर मारोयारोयपद्धूया तेरा भवणबद्वाणसंतर जोदसियविमाणवासिदेवेदि यदेबौखियडवयंतेदिं उपय॑तेहिएगेमच्ं 


शोल्तंगाचायं छतटीका नास्ति 


उवयंतेहिय उप्यते ियरएगेम दिव्ये देवुज्नोणरदेवसर्एिवाते णं देवकदक्डे उप्पि ललगभूतेयावि 
हत्थाजख'रययिं तिसिलाखत्तियाणौ समणं भगवं महावौर' श्राराञ्रारायंपसूचा तखरयसिं 
बहवेदेवायदेगे्रा यणएगंमहंश्रसयवासंचगंघवासं चचुखवासंच युपफवासं चिर खवा संचर यशवए 
संचवरसंवासिंख जख'रयणिं तिसिलाखत्तियाणी समरंभगवंमहावोरं च्राराच्रारोयंपसूचा तख 
| भाषा | 
, एकटाङ्मा तयादेवकडकदण्डप्मि"जलगभूएटयाविडधलयाजेणेरातिद खौ मद्वावौ रदेवमप्रसव्यातेखिद्' राति दर' घणादेवषणीदेवौश्चानौ | 
| वौनेण्कमोटोसष्टतवषेणचनषटतटितयागं षट िचूणेटषिगुप्यटृषिद्िर णवो नानी रजतरूपानीटटिरल्ननीदटटितेकोौधै लिखि | 
¦ रातिष्र' जौमदावौरदेवप्ररुव्यातिणिरातिद्‌' भवनपतिवाणव्यंतरज्योतिषी बेसानिकदेवने देवीखमणभगवं तमहाकीरमे कोठुग । 


॥ 

| 

दौपिकाटोका 

द्नेदेवन्नोएदेवसन्विवाते देवकच्कष्ेउप्ि'जलगभूत्तेयावि होला जन््रर्ययं तिरुलाखक्तियाणी समणंसगरसहावीरे यासेया 









1 





4. सेमल तंरयसिंबहवेदेवाय देवो भोयणएगमन्ह्॑चमचवासंचचुखवारं च पुपफवारूंचदिरणवासंच रवणवारुचवासिंख जन्ड'रवगिं । 


1.2 


५ 


४ 














९४९ श्राचाराङ्गनसुच। 














तिसलाखत्तियाी सखमंभगवंनदडावीरः श्रारोवाच्रा सोपा तन्बररयणिंमवयवदवागामतरजोति खियविमाखवाखिणोदेवायदे 
िलंगाचायसछत टीकानास्ि 

रयखिंभवणवद्वाणमंतर जोतिसियविमाणएवासिणे टदेवायदेवोयोय समरणस्सभगवच्रोामद्टावौर 

स्सकोतुगभूतिकम्मादर तित्ययसामिरेयंचकरिंखजतेाणंपभितिं भगवं मदहावोरेतिचिलाष्खत्तिवाणौर 

कुच्छि सिगम्भच्राह्एतताणंपभितितं कुलंविषुक्तेणुडिर ख णसुवस णंध्‌ य॑धरणंमारिक्र फंमात्ि 

एणं संखसिलष्मवालेणंय तीव ्रतौवपरिवड्द ततेणंसमणस् भगवो मायो रस्सश्रस््ापियरोण्व 








मापा 
| वर्मद्धतापनं तररनेकसंगलाचार तयाभूतिकमेदायिद्र' राष्ठ तवातीर्धैकसाभिपेकजन्यस्नातकौषधो एतलेखष्यन्नदिखि कुमारीप 
सटूतिकाकमेकीधो चरसद्िद्द्रेमि लीमे रिरि जन्मस्नात्रकीषो जेदिनग्रतियचीभगवं तमदावीर विख लादेवि चलियाणीनी कू 
गभं परमो याव्यातिवारपद्ध तेद्डा अ्रष्डतितेन्नातच्चल्नियनो कुलदिर्ं धनिद्मायिक्य मुक्ताफलिद्र'करीभंग्डिलम्रव (लक्ता 
| भ्रवालोतेयाकरी अतीवरदद्धिपास्ये तिवारपदधेमभगवंतमदावौरनासातापिता ण्डवौ चयलाग्योद्‌साद्िचापज तापटिद्रख्चि 
दीपिकाटौका 

वीच्रोचसम पख्भगवयोमदहावीरस्यद्तिकन््ाद्र"ति ययराभि सेयं चकरिखजतोणं पभिति मगवंमडावीरेतिसलाएखन्तिया णीरएकुच्छि' 
| त्िग'ाङ्धए ततोयंपभितिंतं क्लवि पुलेणं हिरख गांखुवखं ांघन्तर णामा छिद्र यंमोत्तिए गसं टसिलप्मवालें चरतौवरपरिवदड्‌ टइत्‌ 
, तेगंसमग्मगवयोमावीर अरन््ापिय रोएयमट' जायोन्तानियन्तदसाहख्वोद्व' तसि स चभूतं चि विपुलंरसणपाणन्ठाद्मसाद्‌ | 





शिलं गाचार्यतटीका नास्ति 

सटरजाणिताखिव्वत्तदसाद्खि वचोदतंस्खिविमतंश्ि विएुलंय्रस्रणपाण्खादरमसाद्रलं उवक्डडावं | 
तिविघुलअस्रए उवक्खडावेन्तानिन्तणातिसयणसंवंधिवग्ग उवणिसतेतिसि तरए1दू चरस वं धिव 
स्गडवणिसंतेत्ता वच्वेसमणमाहणकिवण वणोम गभिन्वुडग पंडर' गातौ सविच्छ डिति विग्मोवे 
तिविस्वारोेनि दातारेखणंदायं प्नामारतो विच्छडत्तायिग्गोयित्ता विसाणिन्ताटायारे सुणंदा 


भाषा 

। € र [3 9, गरिने नेकच् त्रा कः 
भूतयये घणोद्यश्नादिक चत॒विधच्रादहारकरावे करायीनेमितन्ञाति सखनजनसम्बन्मिन्ने निस्त्रीने श्यनेकयमगातव्राह्मणरपणनव, ` 
नीपकादिकने ते्ादारद्य अनेराद्राननालेयद्ारलेषे तिनेदानद्यं मित्रन्नातिने जौमाडेनीमाडिनेपष्िरावे तेसितन्नातिख्य्व 
न्िवगैसडितएकटागेमी ए्टवोनामसेयकरे तेभिदन्नाति चआागसिदमकद्े जेदिनभारंभीओन्हारे एगमऊपनोतेदिनपद्धे एकुःलदिर | 





दीपिकाटीका 
मखवक्डडावेत्ति विपुलं ख सगं उयक्खषावेनतामिन्तनाद शय यावं धिवम्ग" उवनिम॑तेत्ताव्वेसमगमाडएकिविगावयगीमगमिद्धःडगपं 
डगारतौग्िविच्छद्‌ ईत्तिविगगेविंतिविख््ायेंतिदातारेड यंदायं पव्नभःएतिविच्छडडिन्तादिग्योविन्तावि्मारि तता दाच, रर यः दाट॑पच्जभा 
 इन्तामिन्तनाद्खयग्यसंवधिवम्नभ छादे ति भित्तनाद्खयणसंवंधिवग्न"भ'लावेत्तासिन्तनाद्‌ सवण व॑ धिवग्म यं द्मेयारूव नामघिज्जन'क | 
रति क्खं 
ध तनयम्पमिदद्रमेकुमारे तिखलाण्ष्व्तिवायीए दुच्छिंसिगक्मेश्राद्धएततीगःपभि$ सकलं द्िर्णे रवये घय यंमादिद्रोयं 





। ~~ ~ --------= =-= (4 
२५ =-= 











आचा्यंगसुल। ९४७ 





शीलंगाचार्यरुतरीकानास्ति 


9 + क 


यंपज्नाभाद्रत्ताभित्तणाड्‌ सयणसंवंधिवग्गंम्‌ जावे ति स्त्तणादू सयणसंवंधिवग्ग' सु जाठेन्ता मित्तणा 
दरसयणसंवंधिपरम्गेण दूमेयारूवंणामघेल्न करेति जणंपभिद्र' दूमेकमारेतिसिलाए खत्तियाणौ 
रङाच्छिसिगभ्भे त्राह्ण्ततोखंपमि द्द म॑क्ञलं वि पुलेणं हर सदेणं सुवस्छ एंधस्सो रधम णिक णं मोत्ति 
एणंसंखसिलप्पवालेणं अतोवच्तौवपरिवड्द्र तंहोडणंक्रमारेवद्रमगसे तच्चोशंसमरेमगवं महाव 


भाषा 
, € ० ) ॥ 
गयादिकधनिद्र' करो्तीव्यतीवटद्धिपास्योतिशिकार णिए हनोनामवडमानकुमार तिबारपष्छेख्मगामवं तमद्यद्रीर पंचधादकरी 









सीपिकाटीक 
मोन्ति 4.१ क $ ६. [ द टी श [ विप [1 [। => $ र्दी 1 
एं संस्वसिलप्यवाले णं्तीवरपरिवडट इतं होड" कुमारेवडमाणेत्मो णं समणेभगवं म हावीरपं चधौ तिपरि वुडेतंजद्ाखौरघादए 





शिलंगाचायैकछतटीकानास्ति 





रेपंचधातिपरिवृड त॑नहासीरधारईए मलव्नणधा्रए -मंडावणधादूए खे्लावणघाईए अं कधाद्रएं 
काञ्रोचकंसाहरिव्नमाणे रश्ेमणिकोटटिमतले गिरिकंदररुमस्लीखेव चंपयपायवे्दह्यणुपुवोरसं | 
वड्द्रतच्चोणंसमणेभगवंमहावोरे विसणायपरि णयेविखियत्तवालमावे श्चणुस्पयाद्र"खरालाद्र' मार स्स 
गदर पंचलक्छणाद्र' कामभोगाद्ू' सद फरि सरसदूवगं धादू* परि यारेमाणे उमंवाते विहरति समयो 
| 
| 
| 





भाषा 


परिवस्छोतेकोय रेएक्ौ र घादैजेदरूषपावेबीजी मव्नणधाईजे ऋंगोडलिकरावेलीली मंडावयघा दजेचाभर्यपदडि रावेचरउयी खेदा 
¶ 
| धादैजे अनेकप्रकारे क्री कीडाकरावे प्रंचमौग्ं कधा जेखच्छ'गलेदैवेे एप॑चघाविजाणिकीतया अं कयकायंकारत्य'गघकौउन्स॒ 


| गनेविषेलीजतो एतललेएकचच्छ'गिवेखारे तेनलेगीजोतिड परःच णमा त एकनेखन्य्‌ "गिरी नसक्रे एवोसौभाग्यकसंनो उटयलासिवो 
इसीपरिरमखौयकृदिमितलिगोहपंकितञ्चागणानेविपे जिमगिरिपर्मतनीकंदरागुप्लामाद्ि ऊग्योचंपकरटचलिम शौ तातपवर्पा दिव्या । 
¦ घातर्ठतदृद्धिपामे तिमच्रीवद्धं मानमनुकस्निटद्धिपास्यो तिवासेयनंतर्ीवद्वं मानविन्ञात्रपरियतसन्कला दु थलव्यापणेलयकीे | 


| 
| 


॥ 
1 









द्टीपिका टीका ध 
| मन्नणघाद्एसंडणधादएवेल्ञावणषाद्‌ एय कधादएष्यंका रों कंसारहरिन्नमाशेर ऋ मणिको दिमतततेगिरिकंदरमह णेद्वपा वेद्य | 


णषुन्वौएसवडरद्रतमो यंसमस्येभगवं मद्ावीरेविन्नायपरिणयविशिविन्तयालभावे ष्यगास्छया द्‌ उरालाइ' माणुस्गाद्‌ पं चलक्खप्ाद् ` 


॥ 
[, ] [) ऋ 9 य्‌ ६५ क सेति (१ ॥ 
कामभोगाद्' सदफारित्तरसरूबगंघाद' परियारेमःणे उमवातेविष्रेति समणेभगवमब्डावौरे कासवगोत्ततस्मदसेतिन्नि नाम । 





शिलंगाचस्येकृतटीकानास्ति 
भगवंमहावोरेकासवगोत्तं तस्सणंदूरमेतिख्फिणामघेच्ना एवमाहिर तिचन्य्ापिङत्तंति एवदसा णेस 
हसखुदिण्समणे भोमभयमेरवंडरालं अ्चेलयंपररो सह॑स्‌ त्तिक. देवे सेणास कयं टसरजगवं 
महानौरेसमणस्स सगव योमदावौरस्स पिताकासवगोत्तेणं तस्छरंतिखिणस च एवन हहरव्छति 


| तजा सिद्धत्येदरवा सेच्न'सेतिवा नख्सेतिवासमरणस्सणं भगव खोलद्टाकीरस्य खअन्दादासिह्स्गोत्ता 
न 





क 
४3 
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ब्‌ 





श्ट यआचाराङ्गसुत। 















मापा 

दे एतावतागालभावयकी अतिक्रस्या यौवनवयप्डता तोपुणद्मल्मभाविद्‌' एतलेलस्तेपरिगामिकरी उदारच्नट | 
शब्दस रसरूपगंधएभोगषता द्ररिएपरिविद्रे कालखतिकमेदे यचभयामभवं तमडावीरकाश्चपगोत्र तेदनाएतिशिनामकद्ियि ते | 
कदा मातापितानोदीघो वद्धमानणएनाम खुदसम्ब्द्एकषतां सदजरागावकीच्मगण्डवोनास समेभाविवन्त तिणिकाररि.रुमण | 
अयवाउत्कटतपसीसमयके वाद्‌ तथाभीमरौद्रगीदहामगाख्द्ट अदेलादिकपरीखुषरुद्धे तथा देवमनुष्यतिये्दकी धी्यनेकञपस्षगे 
अद्धिवासतोदेखीदेवताद्ग तेदनो समणभगवं तमद्ाकीरएनामकीधो चमगाभगवंतमदावीरनो पिताकाग्वरपगोत्रतिदनाति णिना सकं 





दभ व ७ (५ | 
दिये तेकते दा एक सिद्धायेएडवो नामवोजो चेयांसणएवो नामतौजोजक्ांसणडवोनास चमणमगवंतमहागोरनगे मातावाशिटगोतर 


रीपिकाटीका 
धिज्जाएवमादिव्न'ति अग््ापिखखंतिए वद्धमायेससंमुद्रतेसमगा भीमभवभे रवंडयालं अचेलयपरीरुषंरुदन्तिकष्‌, देवेष 





[ऋष [] [प द १ सवगो [| [१ [स > ४ | 
चेनासंकयं खम णेभगवंस दाबी र समणस्यभगवतोम दावीर स्प पिताकारुवगोत्तेयां तस्यं तिन्निनामधेव्नाएवमाद्िज्न'ति तंजद्दासिद्ध 


। सेदवाचेज्न"सेतिवा जसंसेतिवा समरस्यभगवय्योमदावीरस्न खम््रावासिदटगोत्त पएंतीचेणं तिन्निनामधेच्नाएवमाद्च्न"ति तंज्डा 
। 





शिलंगाचायेरुतरीकानास्ि 


त्ोसेणं तिखिणामयेच्नाएवमादिच्न ति तजा तिसिलातिवा विदेदि णातिवा प्तिकारिणेद्वा 
समरस्सणंभगवच्रो महहावोरस्स पित्तियरखपा सेकाख वगोत्तेणं सम णस्सरंभगवच्रोमहावोरस्स जद 


4 


भायां दिवसे कासवगोत्तेणंसमणसणं भगवच्रोमद्ाकौरस्स लेषाभद गौ सखुदं सणा कारुवोगोत्ते णं 
ससणस्सणंमगवख्रोमदहाषोरस्य मज्नाजर्ोयागोत्तेणकोडिरखा रमणस्सपंमगवय्रोरूशवोरस्स धूया 


©, 











भाषा 
तेह नापुणतििनासजारिवा तेकेष्ठा एकत्रिसला एदवोनामकीजोविदेदटिन्वा रडवोनामगप्रिवकारिणी रएल्लोजोनासलायिवो 


अमणभगवंतमदावौरनो पौतरिवोख्पास काश्यपगोत्रचमणभगवं तमङावीरनोः वडोमाईनंदिवद्धं नकाण्टपगोतखसणमगवतमद्ा 
बौरनौकनि्ठकतां ल्ङौवदिनखदगेना काश्यपगोतखमणभगवं तमदहाकीरनी भार्यायभथोदा तेहनो कोडिन््रमोत्र चमणभग 








| दौपिकाटका 
| तिस्लातिवाविदेहदिसखातिवा पियकारिगमैतिवा समरस्पणंभगवयो सन्ावीरस्यपित्तियि रडणाठेकास्वगोन्तेयं रुमयस्यभगव 


च्नोमदहावी रस्मजेद्ं भावारंदिवद्धरेकासवगोत्तेणं समणस्यभगवयो मडादीरष्यजद्धाभद्णी खदंखुणा कारवगोन्ते ंरुमरणस्यरणं | 





मगवध्रोमहावौरखमन्नाजसो याकोडिन््ागोत्तेणं समरणस्सणंभगवश्मो सावी रद्य -घूयाकास्वगोन्त णंतोसेणां रोनास्ेज्नाएवमा । 





शिलंगाचाय्यै रुतटौकानास्ति 





कासवगोत्तेणं तौसेणंदोणामसेव्ना एवमाडिच्नंति अखोच्नाःतवा पियदंसणाद्वा सम्णस्सणमग 
वच्रोम्एवोरस्णन्तुईकोसियागोत्तेणं तीसेशंरोणामपेल्ना एवमाडिच्ज'ति दज सेसकोतिवाज 
सवतोतिवा म णस्सणंभगवच्रोमदहावौरस्प च्ग्ापितरोपासावचिन्ना समणोवासगायाविदोत्या 
तेणंवज्नदर बासगद्र' समणोवासगपरि यागंपालयिन्ता छर्डंनौवखिकायायं संरक्डणएणिमित्त.च्चालो 
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२8 ~ 





ध। 
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आचारांगसूल । ९४ 











भापा 
घंतमदावीरनी पुलिकाजाश्यपगोतरि तेडनायेनासजाणिवा तेकद्ियि चनवद्या १ प्रिचदशना २ चसयाभगवतमष्टाकीरनी नन्त दक 


इतांरीकिरीनौदी करी दोडित्मी कौशिकमोत्र तेदनार वेनामजाणिवा तेकद्िवे सेखुवद १ जसवती र एचीमदहावीरनोणरि 





वारकद््यो ख मणभगर्वतमदावौरना मातापिता पाश्ं नायनासंतानौयास्यविरतेद्ठनायमणोपासकद्धतातेमरणयेपाखकषणावरखल । 

गीखमगोपासकपयौयमाली छव्नीवनिकायराख्डिवानि मिन्तिमरालोद्रनिरीगर ही पडिकमीयवावग्यपराचचिन्तपडिवजीटर्मसयारो 
रीपिकाटौका 

दिच्ज'ति तंनद्ाथ्यणोज्जनातिवा पियदंसरणाद्वा समगस्मंभगवद्ो मडावीरस्नन्तदकोसिय गोत्त णतिसेणंदोनामधिन्नाएव 

मादिन्ञ'ति तंजहा सेखवतीतिवाजख्चतोतिवा रुसणस््भगवश्मोमखावीरस्छ यमस्म्रापितरोपासावद्धिन्नासख मगणोवासगायाविदो 

ल्या तेणंबद्धणं वास्राद* रुमगोवाखगपरियागं ,पालयित्ता ख्य 'जीोवनिकायाणं संरक्डणनिमित्त सालोष्नतानिंदि त्तागरुड्िन्ता 


शिलंगाचा्रुतरीकानास्ति 





इत्ताणिदित्ता गरडन्तापडिक्कसित्ता खद्ारि उत्तर गुणं पायच्छित्त' पडिवच्जित्ता कुससंथारदु सहि 
नताभत्तंपचचक्डादू'ति भन्त पचक्सादरत्ता चपच्छिमाएमारणंतियाए सरौररलेटणाणए सतु सियखुरो 
` राकालमासेकालं किचा तंसरोरःधिप्पजचिन्ता चवुएकप्मे देवत्ताण्डववरा तयोणंञ्राडक्छएणटि 
तिक्वण्शच एचवित्ता महाविदेद्धेवासेचरिमेण ऊसासेणसिष्भिस्संति बुच्मिस्संति सुचिस्स' तिप 








भाषा 
म [न्व [4 (५ ह [। | 
, करोभन्तपञ्चस्थामत्तपञ्चक्खीने षसपञ्थिसमारगांतिकथरीरनो संलेखनाद्रं करीगरौरथोपवी कालमासिष्र' कालकरीशरीरखछाङी ¦ 

1 [व्‌ [न [० [प क 1 
अश्व्‌ तदूसेनासिवारमे द्ेवलोकिऊपना तिद्ांयकौ देवसतंवधीया चाऊग्वाने चयेस्िति भवनेच्तये चवीनेम हायिदेटे तरिद्"चरिम 
ऊसासनीसारिद्सीभिस्ये वृभिष्यं खकास्ये परिनिवीणपामिस्यं रूवदुःक्डनो भंतकरिख्ये एतलेश्रीजगनरायनामातापितानो 


दीपिकारीका 
अरा रिरंटन्तर युपप पायच्छिन्त' पड्िवन्नित्ताकुरखंरंयारगं दुरुडित्ता सन्त पञ्चक्डाइन्ता श्चपच्छिमाएमारगंतियाएसनले सणारएख ' 








॥ 


` सियखरीराकालमासेकालं किच्चातंस रीर विष्णजडिन्ताच्रञ्च्‌ एकप्पेददेवन्ताणए्टववन््ं तउगांचाखक्ए गंभवक्ड एग टि द क्छ एणं एवय 


न्ता सदहाविदेद्टेवासेचरिसेपंरसाचेयंसिच्छिख्ध'ति परिनिव्वादइ तिक्व्व दुब्डागासतकरि्य्र तितेयाकालेया तेग॑समए्गां ससगेम 





॥ 
॥ शिं 
| {गाचायरूतटोका नास्ति 





रिशिव्वादस्छ'ति सव्वटुक्खाग' खं तंकरिस्स ति तैणंकालेण तेण खमण्ण' समरेमगदमन्ायोरेरणाये 
णायपुत्तेएएयङ्लरिएव्वते विदे विद्दि णे विदे हज ख विदेखख माते तोरंवाखाद्‌' विदे.त्तिवष्ध, 
खगारसञ्भेव्रसित्ता अन्सापिऊहिंकालगणएडि देवलो गमणुप्यत्त डि समन्तपद्णो चे्ाहिर ण चं 
खास्वख देद्धावलं चेचावाइण चेदाधणधणकणयरयण रंतसार सावदेल्न' विच्छङु न्ता विग्मोवि 











भाषा 


1 
ख्न्धकद्यो धवे च्म उावौरनो दौत्ताकच्यिषटे तिखिकालितिखिरुमेच मग्णभगवं तमडहावौरच्नातकरतां यी सिद्धारदतेप्नो पच एवन 
गन न--------------------------------------- - गः 
न = (2 






न्वे 





\ 
। 
(£ 
1, 





# 
॥ 
#1) 
५३ 
ष 


२५० अचाराद्गसुल। 








चक्री युत्रमातपगेक्नो यिद्ध तिशिक्ञार्यनामकुलचदे त्रातक्रटमादिच्द्र चंद्रमाजिमच्ाद्धाद्दाच्न्न तजविदिद्े विविटग्र्ा 
मदच्यकपषमनाराचरखययगखमचतुरस रस्ानादिखद्धितण्ड्ये देदयसीरनेडनोत्िश्धिकारणिःविदेदतवाविदेच्चिन्द विद्धेष्टिन्ना 
कंडता त्रिगल्ातेदनो भंगनात तेविद्डदिन्ब त्वा गिदेदचच्चं ममे मीमासनदूतिन्यावात्‌ व्िदेडकदतां विदेडदिन्बा विया 
चेदव जातकपनी चर्चां जावाजेदनीतेविद्‌दनच्च श्यथवाविदेरकद्तां द्‌दरद्िततेकोण चर्गर्कदष्यं कल्य 
तांवावनाचो्वपौउविवावोग्यनेखने तेविदेचनव्ो एतावताक्दप्य नोर्जापयद्यार तयगाविदेच्माले ग्कुलेयेघातनोप्वोगवि 
गेधिदू-परिण्डाररम पिये पापरपकिद कर्ाजीवलेपाद्रतेविर्देदकंडतां ्डवाखते उने विषं चःमदाकोरस़मादच्दटतां युङ्माद्दय 
ब्दादिविपचषब्दलालितवन्तं पर॑जतविये मदायेरकुढ़माद्न्यी खनेक्परोखडना खडगण्ार एवाच्यमगवंततेतीख्वरि रुविदटेड 
कडतां वारिद" करौने अ्ागारवरमादिव्ीने मातापिताणकालगतड् तेद्िकारणिखमनत्तपडच संण्गयद देदनीग्रतिद्रा 
द्रमकन्यो डतो जड मातापिताचोठ्ताचारितन #ल्यतेप्रतिन्नाप्‌ मोद तियििच्वमरिच्चिादिरख' दव्यच्छडी च््चाडवद्धर 
व द्ाडौ चि्वावचतुरगखेनाव्यंडी चिचावाच्पंवादग्प्टवभयिविकादिक्च्यंडाने' तयाच्द्धाधगरनवनकदतालिशिकादिलियि 


9 [7 


मद्रे करी ग्ड्स्यनो सोमरोदस्रलागियभेदरः तेधनतया कनकखवगारयग्ध॑रलन 


घ्न 
~£, 
चः 


€ 1 [नी [न्‌ (~ ~ [क [क [व 
वे्यंडःन चिच्छदडदत्ता विक सदादीने दीनालेवाने भाविषशूदिख्ययोकरानगिग्मोर्डन्ता =. घनर्‌द्रद्धदोतिविगतगो 





दी पिन्ाटाक्ा 
गरंमद्ावीरे नाएनाचपुन्ने नाचज्गलनि वत्ते विदेहे विदेरदिन्ने विदेड मादेतीर्टवासाद' विदे षंनिच्ट चगारमव्छे वक्ता 


थ ५ 


म्मापिचष्टिं कालगण्टेवछोगमगुुपन्ते दि उमत्तपदरन्ने चिच्वाद्धिरग्ट'चिच्ाख्वन' चव्वावनचिच्वावादरनचायाख्सः कगपगरटया 





चिर्वगातचार्यलत टीकानास्ति 
्ाविस््ारित्ता दातारेखणंदायंपच्जामातिच्तासंवच्छरदाणंदलद्र ता चसेद्ेमंताण पटसेमासेपटमेप 
क्ख म्गखिरव दलि तस्सण' मग्गसिरवड्धलष्व दखमोपक्ौणं उइत्युन्तराद्धिरक्खन्ते र नो गोदगतैणं 
सअभिगिक्खमणाभ्प्ार खाविद्धोत्या च्वच्छरेणच्ःडति. श्रमिखिक्डसरतु डिरष्वरिदाणतोशच्र 
५ [| तौपुव्व [ष्व गाद्धिर रको र) क 
त्यरूंपदाग पवत्ततौपुव्वर्राश्रो १ रगाहिरखको डोयटरेवच्रयणया स्यसुद्स्छाम्‌रोदयरःानैयदि 








भाया 
एतलेस्वोभाव दानदेवाने च्रतियेकरीने दनम्रगटकरीने दोनमाद्िखड्धम्रलिद्नाग्देनगन्त्र्रिएतलोदा ररी दमविगो्ताकडता 
€ 





र 


च्मयवाविगगोयवदन्ताध्नने [र क्न्य 
प्रगटक्ररपैने अयव ददन्तो विगोकीने 


# 


इतांएनलकांदनष्ी अस्िरपग्नियास्ालव्टगोनीम्रसुष्ट्खतने याषौनद्श्िनारि 
पिणच्खुग्युनेद इमविगोरवौने तवा चिद्धागित्ता लोश्नेदेईैने तवाटावारकश्तां दानभ्दौलेयवैतेदावादगच्दिदि' गोत्निचनड 


वाद्र नेन भाडइन्ताक्डतां विष चौने घनव्यापीने एकवरदलगे लेवारी एंवच्छरदयानर्माद्यो तेनादकद्धेटे चचेरेमंताणदत्याटि 


जें तयोतकाकनेदने पडिद्धेनाचि पदेयचिमार्गयिर्वटिडगमीने दिनिद््टोत्तरान्ति एतच्ेडन्तराण्त्छनीन्चलिच्द्रगा 


# 


4 


(प दीनाङेवाने (न £ ~ 1 न [न 
च्वादच्छ ते अभिनिन्खमणनदतां दीचाङेवानो चभिमावमनमादिमावपनो यालयच्ोसम्बत्मररियक्वण्मे यंतिद्धोद्यदखं 


| 


शिनि = ~ €. ६ स्स [वा ~ 
पमनिक्डमग्यं चारितरग्ह्पचालिनवरद्रने तिन्टम्य्यी द्रव्यनोदानम्रवत्त उच्छ ्धयखक्षशटतां ज्वारोस्वपटद्रद्क्गि पोरखिलगेतेके 


| 


तच कुवयः प्राप्ते के एकक्ोडिच्राटलाकच्रणृखच्दतां पृखएतलोद्वया लोंदवयकरौ अरारमौजांवगी म्रातयत्रौ सौ रव्येदेला 





खोपिकाटाक्रा 

१र्मददट्ल्ज्‌ विच्छद डता न ८. 4 भाविना न ॐ ० 
सतमार्मव दर्म विच्छ वम्मोविनाव्ियिन्ता दावारेङ्ग्णदाग्टदराएत्ता पव्नमाविनारंगच्छर्दचदन्ा चेमं त 
= 4 








ञ्‌ 
आचाराङ्गसूल | 


सासेपटमेपक्ख मग्गखिरवद्धले तस्यं मग्गसिरवद्धलय्छद्‌ समीपक्डेणं इद्यनत्तरादहिंनक्डन्त णं जोगोवगतेणंयभिनिक्डमसा भिष्मा 
धावि्छोखा संवच्छरेणदोदहिति अभिनिक्डमरंतुजिणवरिदासं तोय्लयसंपयारंपव्वन्ती पुव्वद्धरसीञ्यो १ एगादिरणकोडी यट व्च 


शिलिङ्ञाचा्यसतटीकानास्ति 





१ 
ल्नदरजापायरासोतति तिखोवकोडिसया अद्ासोतिंचद्ांतिकोडे्ो अरसियंचसयसहस्सां एयं संवच्छ 
रेदि वेखमणकु'उलधरादेवालोगंतिया मह्या वोहिंत्तियतित्ययरः प्रखर ससुकम्मभमोसुव॑मं 

॥ 








भियक प्प भिय वोदन्वाकरराद्रणोमञ्मे लोगंतियाविमारण अद्व्ुवत्या खरसंक्छज्ना रएतेदेवणि 
कायाभगववोदह्धितिजिरबरवोरः स जगञ्नौवदहियं अर हं तत्यंपवत्ते हिं त्यो णंस म शस्सभगवश्चो 


नापा 
द्र तलगीदीने वपेनोदानकेतलो छ तेकहदे १ त्रिणिसतकोडच्द्रासीकोड यसी लाखएतलोखवर्यसंवन्डरि द्र" यी जगन्ायि 
दौधो बखमणकु'डघा सीतिवं कलं भकदेवताए जेतलोघनस्वामी वषेलगेमापे तेतलोपदिलोख्ाणीसके तेजगन्नायञ्चापे तिवार पे 
लोकातिकद्धेवतामदद्धिंगयौतोयेकरनेप्रतिवोधे खामौस्वु्वक हवा इपरएडनो एयधिकार ट्टे जिवारस्वामौदीच्छालेगो चतवेतिवार 
तेच्ागीकरे प्टमावपनरकन्म भृिकानेविपेदमइनजािवो शिवएलोकांतिकदेवता किना देतेकच्ेदे बश््मदेवलोकनेविपेवोधव्वाजाखिए 
वात्रसकाचमादिकूष्णराजी ष्टे तिं एना विमानजाखिवातेलोकातिकविमानश्राठम्रकार टे सं ख्यातविसर्यस ख्यातविस्तरद्देसा रस्य 





य॒माद्रचचावन्हीवरग्णाय गद्तोयाय तुसिखियायव्वाबाहञ्श्निव्वाचेवरिटहटाय १ एतलादेवतास्योकरेतेकष्ेष्टे एलोकांतिकदेवतानानिका 

यस्धहभगवं तखीलजिनवरवीरनेप्रतिगोषे खामीसैजगजीवने हितकारी णएवोततीयेयरि हंतप्रवर्तपवो दू सोवचनकद्धे तिवारपद्धेस्यो 
दीपिकाटौका 

णुणगास्वसचश्मारह्रोद्यमादोयं दिज्नद्रजापायरारोत्ति २ तिन्न वकोडिसयाश्ट्वासौ तिं चङ ' तिकोी चरो अखियं चसयसदस्माण्वं 

संवच्छरेदिन्ब ३ वेसुसणकु'डलधरादेवालोगं तियामद्िड्‌ दीया वोदितिवतिल्ययरंपन्नरसख्कम््मूसीषख ४ वं भं मियकाप्य भियवोद्धववा , 

। कण्हराद्णोमन्प लोगंत्तियाविमायाा च ट्ररूवत्याचसंखेच्जा ५ एतेदेवनिकायाभ गवं वोद्धिंतिजि णएवर वीर सव्वजगव्नीवदिवयंञअरि , 











| श्रोलंमा च्य छतटीकानास्ति 








। मदहागौरस् ्रभिणिक्वमणाभिप्मायंजाखेत्ता मवणवदूवाणसंतर जोदरूसियविस7खवासिणेदटेवाय 
देवोखोसणदिरे स्वेहिंसणएडिः ेवत्रेहिं सणनहिरे चिंषेहिंसविद्ोए सन्वज्तोण्सन्वंवलससुदएणं 
सयाद सयाद जाणएविमा णद्‌ दुरुहेति सयदर सयाद जःणवि मार्‌ टु रुडित्ता चह्ावाद्‌राद्‌ पुग्ग 
लादूपरिसाड ति अद्वावादराद््‌ पोग्गलाद्‌ परि साडित्ता अहमु माई्‌ पोग्मलाद्र परि याद्रयंतिच् 
| भाप 
इयोतेकदडेटे तिवारपद्छी चमगयसगवंतखीसङावीरने चारितरज्ेवाने अभिम्राच्पनोजाणीभव णपतिवायाव्य"तरन्यो तिफीवेसा ` 
' निकदेवतासएदिं २ कहताय्ापरेर्‌ नेपव्यकशता वेषेकरी त॒या खणड २ चापाधयेचिज्त करी एतलेजेजेणियदिनायिकरीखल ¦ 
खये तेतिखिखदित एतावतासवच्छद्धि' सवेवलससुदेकरौच्ापापय यानविमानरपरि यादृ. मोटाद्युलपुद्धलपर चन खे ट्य 
| पुद्रलनान्हामनेखतेजएडवा पुङ्गलल्ये लेद्ने ऊप्रहरा उत्मते तौ णेत्रटी यीप्रचपलञ तावलीदेव उम्बन्धिनी गतिर कसभेनी 
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अ नन न ~ 


९५९ आचाराङ्गसूच । 





दौपिक्राटोक्ता 


हतिल्व॑पवन्तेदिं € त चों खमगस्प्रभगवसोम दावीरस् अभिनिक्डमणाभिष्यायंनायेत्ता मवणवद़वाणमंतरनोस्ियविसमागवाकियो | 


देवायद वौ्योचस्तरडिर्‌ रूपै हिं सणएद्ठिनेबव्ये दिसएदं रवचिंघेदिंखव्वि इदी एसुववभुन्ती एरुन्ववलसमुटएग-खयाद्‌र जाणविमा णाद. दुर्‌ 








हंतिखुयाद'रदुरद्धिन्ता अदहावादरादपोग्गलाद्र परि सड तियदावादराद्पोग्नलाद्‌"परि खा ङिन्ता “चदाखुमाद'पोग्गलाद्‌ पस्विाद्‌ , 





निलंगाचाय कछतटीक्ानास्ि 


न्ने सुद्ध माद्‌ पोग्गलाद्र परियादताउड्खप्मयंति उड़ खण्पद्रत्ा ताण्डद्िश्रएसिग्बाए चवलर्तु 
, = स्िाएदिव्वाण्देवगदए अदेणडयमारणार तिरिणण'्रसं खच्नाद्र' दौवससुद्ादर वोतिकनसाणा 
लेरेवलंव्‌ रवे तेसेवडवागच्छ' ति उवागच्छित्ता जरर्वरन्तरखत्तिय कु पुर खं खिवेसे तेरुवडवा 
, गच्छति तेखेबडवागच्छित्ता जेणेवखत्तरखत्तियङ्ग पुरस शिवेसस्स उत्तरपुरत्थिसेटिस्मेभा!ए तेण 








भाषा 
चातरतारंतिरिद्धौगतिद'चरुंख्यातादीपससुद्रच्तिकम ता रनिखांउन्तर च वियकु'डपुर खंनिवेखदखति खां चावीने च लिचकु"उपुर सनि 
1 





वेशने ईशान कूशितत्कालसवैदेवता ऊतखा हिदेस्योययो तेकर तिवारपदे यकदेचेन्द्रदेवरा लजाल्येरेयानविसानव्यारि चंरल , 





दीपिक्राटीका 
न्ताड्ढंडप्मयं तरन्ता ताण्डदिष्वाए सिग्धाएचवलाएत॒रिचाए देवगद्एट चड्ेणंखवतमाग्णारतिरिरएणं यसं डव्नाद'दीवसमसुदाद् 
वीति समरे जगोव्ज उदव तेणेवखन्तरग्डन्तियकु' पुर खं निदेखस्य उन्तरपुर व्ये भारएतेगेव कन्तिवेगेपपठववातिचात्मोर्ए "स 





यौलङचर्यरूतटीकानास्ति 


वभ्त्तिवेगेणडवटिवा तडणं सङ देविदेदेव राया सरिवंरेनारविमाण"छवेति सणियंर्विमाण'ठवे 

तासि जारविमाणचो पञ्चोत्तरतिसणियंसणियं जाणविमाणो पचो-त्तरि त्य रएगंतमव 
। सेतिणए्गतसवङकसेत्ता महयावेडविएण ससुरषाएणसमोहणति महयावेडव्िण्ण'रमोहणित्ता 
एगंसहणाणसणिकणगरयणमततिचित्त खम चारुकतवंदेवच्छ'दयंविडव्वंति तस्सण'देवच्छ'दय 

भाषा ४ 

अचो भूमिक्तायकीठवेठनौने हलुयेरयानविमानयकी ऊतरोने वेकरियससुद्वातकरेकसने एकमोटोनाना प्रजारमखणिरत्रमयभाति 

दक रीचित्रएचवोड'द्रमनोदर रूपदेवच्छदटोविक््वे विकुर्व्वनेतेदेवच्छंदानेसध्यभागिएकमोटोपादपिदिन्नासदितनानाग्रकारमसिरलत 
। 
| 





दौपिकाटौका 
कदेचिंदेदेवरावास्शि्यंरं जायविमएण'पटूवेतिसणिचं र जाणएविमाण'पटृदेन्तार खणिदं रजाणविसा णाद्योपचचोन्तरतिरन्ताएगतसव 





कमेतिरन्ता मच्याकेडव्विएण' खसुग्धाएरए' खमोहणतिरन्ता एगमहनाणामखिकणगरवणभन्तिचिनत्तं मचः रदं त रूवं देवच्छ द्य 
उव्वतितस्स या"दवच्छदय खचमच्छदेखभागेएगंमरुखपायपौटंसीडाखण'नार्णामयिरयणभन्तिचिन्तं भचा सद त रूवं विडव्वतिॐेरोव 








ट 9. ¢ जछतटौज्ानास्ति 
श्योलंगाचाय क्लतटौक 
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४ 
ष्प्‌ 


अ्चाराङ्गसृल । ९५३ 


स्स डमडभटेसभागे एगंमहंसपायपोट' सोदहासण' णाणामखिकणयरयणभन्तिचिन्त' सुभ॑चासकां 
त्वं सोहासण विखव्बदू२ त्ताजेणेवसमणेभगवं महागोरे तेणेवडवा गच्छ'तितैखेवडवागच्छित्तास 
मरमग्महावोरतिक्लुन्तो अ्ायादह्िण पयाह्िण करेद्र समण भगवंमहावोरतिक्व ततो (या 
हिणपरयाह्ि ण'करेत्ता ससण भगवंमहाोरःवंदति णमंसतिर्वदत्ताणमंसिन्ता समर भगवं महा 


भाषा 


संडितदंदराकारसिंद्ासनविकुव्वे विकुर्व्मीने जिदं यमणभगवं तमहावीर द्धे तिद्टांचावे्यावीने खमणभगवंतमद्वावीरने तिणि 
॥ 









८ 
~ 









परदकतिष्णादेङ्ने वादेनसस्ारकरोवादौन मस्कारकरौने खौ मद्दावोरनेलेदैः लिन्दादवच्छ दो {तदं चावेखाबौनेदलुयेरयुवभिसुखसिं 





| रीपिकाटोका 
| समणेभगवं महानौर तेथेवडवागच्छतिरन्ता समण'भगवं मनावी रंतिक्खुत्तो यायादिरपया दि ण'"करेद् खमगा"भगवंमन्ावौ र॑तिक्डु 
न्तो्ायादिणपयाहिण'करोतिरन्ता समण'भगवंमद्ावीरं व॑दतिनम॑रुतिरत्ता समण'भगवंमद्ावौ रगद्ाय जेशेवदेवच्छदए तेव 





शीलं गा चार्यैसतरीकानास्ति 








रगहःयजेणेवदेवच्छ दए तेणेवडवागच्छति उवागच्छित्ता सणियंखणियं पुरत्थाभिसुद्े सो हास 

रोणिसौयावेद सणियं सणियंपुरत्थाभिसुं णिसो यावेत्तासयपागसदस्सपागे हितेजेडि्रम्भगे न्तिरेत्ता 

गंधकासादरणहहियश्ञोलेति९ सासदोदएणं मञ्ज नेड्‌ ्ताजस्सयसु्ल सयस हस्ेशंतिपडोलमिन्तएपासा 

हिरणसोतण्णंगोसौसरत्तचं द णेण अणुलिंपतिरे त्ताईैसिणिस्ासवातवोज्भंवरणगर पट्णुग्गतंकुस 

| भाषा 

हासनिवेसारेवेसारोने शतपाकस्लखखपाकतेलिद्ध' करोख्भ्यंगनकरे एतावता चोपडे छुरभिखगं द्रव्ये करीऊगटणोकरेकरीने 

निमेलपायीद्‌' करौख््ालकरावेकरावीने खगंधकाषायिकवस््रसहित्रीर लु पेसरसगोशीपं चंदन रूरी रिविलेपन करेपषे | 

एवोवेस्त्रचुगलपद्िरावे तिकेहवो नाखानीसासनाशिकाने निश्ताखवाइ्‌' करीजेऊडं एहवोखच्छं तया प्रधानपन्तननो नौपनो | 
दौपिकाटौका 

बागच्छरतिसखशियं रपुरल्याभिखुे सौ हा सणेनि सीयावेदसख्ियं रनिसियावेन्ता ख्वपागसखरस्यपागेहिंतेलदिं च अंगे हिरन्तागंधका साद्रए । 

चिखदघ्लोलेतिद्लोदणएणं मज्नावेतिजसयसुद्ञखुयसखच्ख णं तिपडोलभित्तएपसा दिए सौ तए यं गोखौ सर त्तचंद गों अयु लिंपतिर ताद खि | 








| निसा खवातवोनच्छ्र'वरणगरपटट णुम्मतं ककसलनरपसं खितं चस्लालापेलगंच्टेयावरिच पय ग खचिर्यत कम्म"हसलक्ड ¶ पट्ट णजुयलं नियं सा 





श्रील गाचार्यसतटीकानासि 





लणरपसंसितंश्रस्सलालापेलवं च्छेयायरियकणगखचियंतकम्य'हं सलक्खणं प्लु यलं खियं सावेतिशेत्ता 
ारश्यदहारखरच्छ'एगावलिं परालंवखुत्तपटरसडरयणमा लाद चावि घावेति चावि धावेत्तागंयि 
मवेडिमपूरिमसंषातिमेणंमङ्ञेणं कप्मरक्छमिवसमालंकेति समालंकैत्तादोच'पि सहयावेउच्ियख 
सुगघाण्णं समोदहणद्‌ श्त्ताएगंम हं च॑दप्पभ॑सिवियं खरस वाहिशिंविड नद तजहा ईहासियउखमतुरग 





च 








जगन्नायगोभताकन्ा दिवेखखोकरे तेकद्धे्रे वलावीजीवारगक्दयेन्द्र वेक्रिवरमुदहातकररेकरान एकमोटाचद्रुप्रभादखेनासिद्ग्रटिकां 





$ 
स 


५ 





२५४ चाचाराङ्गमुत। 





मापा 
कुख्लनरजेचतठर मनुष्य गादाजागनेगे अ्ररस्यो चच्यनताला छेदवीधघोडानःलालऊजली भगु उमेल्‌ खतो लेदवकश्रतिपेगलरककोदतां रम | 
गीवतवाखवयमयत्रागिद" खच्याजेदनादछेरडाणडवोर॑स लन गाधवलवर्ग.वस्तर युगलनियंसा वेदकदतां मडिपवेपट्दार यद्रा 


रस्यकडतां एकावलिप्राचवप्र्लवस्वगाकटौ सूल 'सुकुटगलदत्याटि च्नेकन्याभरग.पद्धिराव गंविमवदिमपृरिमसघातिमणए्मः 


तव्षपुष्फमाश्वाने च्ाजरयिद' करयीकल्दटचनोपरिड' लंकरेजिमकल्पटे्नपत पुष्फाटिकरगाटामोाम तिसन्ररुकारेकगाची 


५ 








दापिन्टाका 






वेतिरदारअद्रहारं उरल'एगायलिं पा्लंवस्न्तपटसडडरवरसानागड च्ाविधावेतिनत्ता गंिसवैटिमयपृ्िसकूवातिमेगंमछं गोकप्म 


सच्खमिवसमालंकेतिर्‌न्ता दोच्वंपिसदयवेखव्विवसमुगयःएगं उसोदगाद- एगंमदचंद्प्पमंसिविय रुदन्य्वाडिगिंविदव्व तजन , 


~ + है [व 
शात्गाचावस्त टाकानास्नि 








णरमकरविद्धगवाण्रङुजरः रसमरभचमर स. न्तसद्रवस्एलय विवित्तविच्नार सि गए गलजनत्त 
जोगजुत्तं चच्वौ सदसस साल्.गीयं खखिद्ध वितमि सिमिरितदवगखस्स कलितं ईसभिसमभैं 
भिभ्मिसमौ गं चक्छ.प्नौचयलेस्सं युत्ताड सुतच्तजान्ततरोपरियं तवगौयपवर लरए लं तस्‌्तद्‌पमं 
हाग्दहारभृखणसमोखणयं चदिवपेच्छणिज्न पडमलयमत्तिचित्त' णागालयभन्तिविरद्दंरमचा 





पाचग्वौयतसद्रच वाहिनालाख्पुसपजे डने वन एडवीविकुव् तेकेद्वी तके इामिगद्ल्यादटि इदाखगकडतांविरदाउचभकडतां 


टपभतुस्गघोडा नरमनुष्वमगर मव्छाविद्धगपंच्िवा वानरप्रचिद्धकु जगद्ग) स्स्दरिणविगय यरभद्यटापदच्मीव चमरस्गविप्रेष 


शाट लसिंदनीलाति सौदहनेप्रसिद्ववनलतावनवद्वाविगेषप नेगोकरिविचित्र तयाविद्याघय्विद्याऽ्यीना ब्ुगन्नेयंत्रयोगिक्लविगभे 


[म 


पिक्ररीराग्लारे तेयनेककर.तान्भरेष्टे ऊच्नेविपे चिरग्णनासद्ट्यतेणे कसित सखूपगसडयसदधित शआ्ल्य'तदेनष्यसानचकड 
लोच्ग० उद्टिद््‌.कराद्रेग्वो चे एदवौतेन षु जविराजमान श्रनेनमोतना जालतेवकस विगलित सघ्वगोसन्ग्रतरकषटता 
पांचडोते विद्छपासेलंवमानदीरे्े दार्यं हारद्त्याच््रिस्पयोकर्माविष्ण्नि अ्रशचिक्तःञं चगीचाप्रद्ःचतानीमातिद्.चिलितव्यणी 


कलतनोभातिद्‌ चिचत इमनाना7प्रकारलतानाभातिद्रविचित खसनं दवोलनमनचजडदनोच्पनाना प्रजाग्यस्पिग् रतया 


पं चवं टा पंचवय्येष्वच्ातिचिकरेपरिमं डित जेंदनोचग्रजिखर्टपरलोप्रदेग एडवी गुभचाखक्रातमर ल यीयद गे नीयश्रिविकाच्छीलि 


डीपिकाटीका 
2 





§डामिवडतमतर्गनरमगर विदगवानर्‌ कु'जरवदखरभचमरमदल सीदव मलय विचित्त दिव्नादर किध लय जोगद्धुत्त' | 
च्म इन्य्रमालिगीवशिखवित सिचिनिखि'तक्वगसखदन्य कचितं ईचिभिलमायं चक्डघ्लोयगनिन्प्र मुन्तादलमुन्तनालंतसोविवत 
तवम्ीवं पवरलं व र॑पर्लवंतसुन्तदामं दारुद्रम च्रचखसमो णचं श्यद्विचपेच्छमिन्नपडमलचसन्तिचिन्त नाणःलचः च्िविर द्रं छसंदारकत 
सुव नाणास्थिपृ चनव टापडागचपरि म डउवन्तसिदर पास्रादोवंदरि खीं छचवं सीयाउव यपवालियावरस््रलरमग गरविप्मसुद्धच्य 








गिलतंग(चारकूतटोकानासि 


8 


१५६ 
श 
। 11 
१ 
॥ 
॥ ||| 
॥ 
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आचारागसूल । २५५ 








ूकातरूवं णाणामखिधंचवणघंट!पडायपरि म॑ंडियमग्गसिदरः ख॒भचारूकंतरव॑पासाटोयंदरि सरोयं 
सुरव सोयाडवकौयाजिर्वरस्स जरसरणविष्पशकंस् उवसं तमह्लदासा जलथलयं दिव्वङ्खमेहिहं 

सिवियाएमजच्छयारे दिव्व॑वररयणद्छव चेवतिवं सौ हासणं महरि हंसपाटपीट' जिणवरस्व चाल 

द्रयमालमउड मा सुरेदौवरामरणधारोरेवामववत्थणियत्यो जस्पयमोल्ल सयसस्स' ।३। चट श | 

(~= 

| 





भाषा 
वरेद्रनीद्र द्विकरुव्व अैजिनवरनी शिविका ओीजिनवरनीजन्मजरामरणे करीविप्रसुक्त एचवाखी्रिदतनी पाल्दीतेकेदकी । 







उसनच्रमह्ल° जेदवाजलस्लनानीपनाणूल एखवादिव्यदेवतासम्बन्धिया वक्रियफूलतिशेकरौगूयीमालतेजिशि पालंकासाह्टासिर 
लांगौकरोष्.कौरे तेणेशिविकाने मध्यप्रदेशिखीजिनवरनेकाजिसिहासणमां खो तेकेदवो दिव्यदेवता सखन्धियोञ्रवरवस््नतयावर 
प्रधानरत्रतेने रूपेकरी म्रतिविंवितमदादे दीप्यमान तथामहा््यं अखल्य पादपौटठिकासद्ित एडवोसिं्ा सन विकुर््यो दिवेए्वी 


> 


िविकाईइ' खामी ्ारूढववा तेविद्ध'गायाई"कन्टेरे एडवीशिविकारूपरिखोजिनवरमद्धावीर श्चारुद्ेखासीखी वीर तिशिचवसरि 





दीपिकाटोका 
चसंतम्वदा म॑जलयलयं दिव्वकुमेष्टिं !?1 सिचियाद्मज्छयारेदिव्वंवररयणरूवचेवतियंरी हा सरुणं मद्रि द॑सखपादफीदंलियवरस्यर 


अआलद्रयमालमञ्डभाख्रवो' दीवराभरणधा री, खोमयवव्यनियलो जस्यमोल्ञं सयसदस्य' ३७ एउमम्तेंयज्फवसा गे णसो उशयेण 





प न 


शी लगाचा्यं छतटीका नासि 





उभन्ते णं अच्भवसाणेण सोदशणेणजिरे लेसादिविखुउंतो आर्हदैउत्तसं सोयं 1४ सौदहासणेणि 
विष्टोसक्षोसाणायं .दोहिपासेदहिं कोयंति चाम राहि मणिरयणविचित्तदंडाहिं ५। पविवंडविवन्तासा 
णुसेहिं साहट्ोमपुलएहहिषच्छावहंति देवार अखरागरूलरणागिंद्‌ा ।६। पुर चोखरावन्ंतो खरा 
पणदाह्िणंमिपासंमि अवरेबहंतिगरुलाणागापुण्डन्तरेपासे ।७। वणसडवक्खसियं पडमसरोवा 





५ भाषा 
इटभक्ततपकमिधो दे वलीखासीके वा खंदरमनोरएदवोच्चभ्यवसायतेणे करौनिम्ग ल्छ'तादयालेश्याउन्तसतेशिद्‌ "करी विखन्छ' तो 
वलीखामीकेवा अलगितमालमुकुट मस्तवनेजेसुकुटतेणं लागाडे अनेकमाला एवे खुकुटिद्र' करीशोभायमान वलौकेहवोभा 

॥ शेरजेष ~ गी -~ € इारादिकति याखमं जदवो & 
सुरदेदौप्यमानवु'दिकशतां शरीरजेषनोवलींवरग्रघान जाभर्णदहारबहवदारादिकतेहनो धरणद्ार तयाख्मोवस्तनेहवो कप्यास | 
ध छ [य 2 र्य छ ~ 9. ऋय (4 ^| 
कौ नीपनो एडवोवस्त्रजेये-पद्दिस््ोकरते जेवस््रनोगखल्यएकलाखे तिगायादवायैःः खासीखीमदावीरसखिंदासनिवेढा तिवारेसौधमं | 


 द्ररथानेदर वि 'पासिद्‌ चासरसोकीजे चामरटाक्े इतिमावःचासस्केहवामणिरल करी विचितदंडरटजेनाणडवाचासरते शेकरो | 
| 


विदे द्विध 'पाखिलगन््राथने वीजे दिवे िविकाजेखेऊयाडी तेकद्धेव्टे पडिलौतेचि विकाम्ग्य याड तेमदु्यके चवा जेहनोसे | 
मकूपजदधस्याद्दे एतलेषर्पिकरी रोमां चवा चुका परेरअद्धरगरख्ड नागेन्द्र शिचिकावे चिवेचिष्ध'दिसिजे ऊपाडेतिकष्े्टे । 
पैरिसिद्ध"खर देवता दशि णदिखिड' अखरवद्धे पचिमदिसे डपयोद्ठामारगखडवद्े उन्तरदि सिद नागदेवतावद्े जिमङखमित | 
९९. ५ 


पल्योवनखंड जवो सोते यथवा शरत्कादिजेहवो पद्यखरोवरयोभेकियं ङुख्मभरेणंमूलानेभारिद्रदश्णिपरि इ' खरदेवतानेगयोकरी | 
गगनतल्ाकाथम॑डलशोमे जिमसरसवनोवन मयवाजिमकचनारदच्चनोवनं अयवा जिमचंपकवनङुखलभरेकसोश्नोसे तिलदेवतः! 














------~- ~~~ ---- ~~ --~ ~-~---------~---------~---------------~--~----~ 


२५९ आचाराङ्गसुत। 









दिपीकाटीका 


-----~ --------~ ------ -----~-~ ~~-~~ ~ ~ ~ ------~~---~-------~ --~ -------~- ~----~--~ 








तिंगाचा् कतटीकानास्ति 





जद्ासस्यकाक्ते सोहट्ङ्खुसलभरेणं दइयगगगणतलसुर गणेहिं !८। सि द्रत्यवणंवलद्धाकणियारवगवचंप 
गवणंवा सोदद कुसुमभरेणंदयगगखणतलंम्हरगणेद्िं ।६। वरपडडभेरिभाल्लरि ख खस यस स्सिएिलर 
ह्धिगगणएतलिधरगिितले वुरियणिणाञ्रोपरमर स्मरो ।१०।ततवितयंधणसु सिर च7डच्न च विद्यवि 
छौयं वाचंतितत्यदेवा बह्कद्धिंद्ाण्गसणद्िं 1११ तेणंकालेणं तेगं समरएगंजेसेेमंतागं पटसेमासे 


भाषा 
| नेदट'देमाका्मंडलगोमे वरप्रधानपञदहतयामेरि फ्रितयागंग्व तेनाग्रतसचम्बणएदवे दरयेवादिल्रकरीगगनतलिग्राकागमंडयि 





दीपिकाटीका 
इगगगा तरर गणे हिं 1 ८।सिद्धलयवयंवजद्दाकिगियार वगांव चपगव्गावा सोद्कुरूमभरेगं इगगगतलस्डुरग गोदधि ?1वरपडभेरि 
भरि संलसयसदस्थिएद्िद्वरेद्धिं गगणतलेधरशितले तुरियनिनाडउपरमरम्म्रो 1१ ०।ततवितयं वणभ्‌ सिरं ्याखन्न' च्छवि वड्धयिरी 
यंवाए'तितदयदेवा वधि यागहमखणद्टिं 1१ १। ते गाकालेय ते गंसमगां नेसे द्ेमंताग'पठभेमासे पटमेपक्डे मग्गसिरवद्धलेतम्प्णं 





गिल © 
श्रीलगाचायछूतटीकानासि 








पटसेपक्ख सम्गस्िरवह्ले तस्पणंमग्गसि रव लस्सद्‌सभिपक्खं णं सुव्वएणं टिवसेणंविजण्णं सुद्ध त्ते 
णडत्युतराणएक्वनत्त णंजोगोवगतेणंपारईण गामिौर च्छायाएवियत्ताएपोरिसीणच्छट णंमन्तेरंपाण 
एणं णएगसाडगमाया एवचंदप्महाए सिवियारएसहस्सवाहिरौए सदेवमणयाखरा परि साएसमन्तिन्न 
लारेरेडन्तर खत्तियक'खयुरसशिवेसस्प मञ्भं मञ्फोशंणिग्गच्छ्।९। चेणेवणायसंडेडन्नारेतेरेववा 











| भाषा 
सास्निपद्धिले पञचिमिगसरवदिदथमीने दिवखि तेखबतनामादिवसनाशिवो लिणिमुदखर््तिद' यीजगन्नायिचारित्रलीधोते मुद्खन्तं 
नोनामविजयसुङन्त जाशिवो स्तोत्तरानचतियोगमसुपायतिखते मराचीकदता पथैरदिश्िगामिनीच्य वाड्ध्र एततेपारिलिदाद्धिपा 
च्िलीपोरखिजिवारपूरीयद् तिगिवेलाद' छ्रभक्तवेडपवासपाच्यी रडितकीघाददे इशितपिकसी एकखाटक एकदेव दुष्यवसरले$ 
द्रभभाभिविकाद सचवादिनिद्ध'वे सीमनुष्वदेवता श्रनेकतेे परिवस्ाच्ता उन्तरचलिय कु'डमुरनगरसाद्धि वद््नी 
1 जिदन्वातच्ंडनाम उद्यानतिद्धा चावेयावीने एकदसलम्रमाणभूमिकायकी रची एडवेटामि चलयेर्‌ खदयवाद्धिनी श्वि 





लिगोक्तिसाहिविखन््तो याकद$उन्तमंसीयं ४ सीडाखमोनियिद्रोसकीसागावटोदिपामेद्िं वीयंतिचामरालिसिमिरयसाविचिन्त 
दंडादिं ५ पविंडक्छित्तामाशुेदिं खादट्रोमपुलएद्धि पच्छावद्तिदेवाखर श्रुरागदलनार्गिदा दै पुरचरोखयवंती चखराएुया 
दादियां सिपासंसि प्यवरेवष्तिगसलानागापुगणडन्तरेपासे ७ वणसं वकुरमिय पचमसरोवाजद्ासग्यक्रालि साद्द्कुस्म्सभर्ण ददु 


तथाधरणितलिष्वीमंडलिपरमग्ररुटरस्वरमणीय वादित्रनोनादप्रस रीर्च्योषे ततवीणाप्रण्टतिकविततृमुरनाटिक षणतालग्रश्ति ` 
कपिर वंगादिकद़मचिद्ध' प्रकारया चातोद्यवादिवरदिवतावजावे तवाघणाएकनाटकी नागतततेनाटकपुगकरे तिद्ानाटककस्तां , 
ददेवतावादित्रवजावे दिवेजिणिकालियीमद्ावीर्दे विद" चारित्रखीधो तेकद्ेद्धे तिगिकालितिगिखुमे जेद्धे म॑तगीतकालतेनेपदिले , 





रि जयम यतकन ९ 1 # 
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आचार्रागसुल। ` ९५७ 





दीपिकारौका 
। सग्गस्िरवलस्दसमौपक्छेणं खब्वएगंदिवसेण' विजएणं मुधन्ते स व्यन्तर नक्डन्त ण' जोगोवगतेगा'पादीगगासिखी एच्छाबाएवी 





¦ चाएमोरिसीए छट ण'भन्तेण'अपाणएण' एगसाडगमायाएचंदषडाएसि विवाणएसदस्वादियौए सदेगमणुचाखराएपरिखाणएः 
न्निज्जमाण उत्तरखत्तियकु डुर सं निवेस्य मन्फ ञ्छ या निग्गच्छद्‌रजंख बनव ख्डंडच्नाण तेण वउवागच्छद्‌ | 





शिलंगाचायक्त टौकानास्ि 





गच्छति ।९। ईसिरयणिष्ममाणं चच्छोप्मे णंभमोभागेणंसणियं ।९। च॑दप्मभंसि विर्यं सहस्सवाहिखिं 
टवेदसणियं ।९। जावटवेत्तासशियंचंदप्पमभागओ्रोसिवियाच्रोखहस्सवाहिरो चरोप्योयर दू ९। सिय 
पुरत्यामि हसो हा सरेिसोयद्‌ , आभर णालंकारः उसयद्र त चोरवेस मणे देवलं तुवायपडिर्समण 
स्सधगवच्रोमहावोरस इलक्छणेणं -पडेणच्राभरण्णलंकार पडिच्छदर तओ्ोणंसेनहावौरेदाद्िर्णंदा ¦ 
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| । ~ # भाषा 

' काठवेठवौनेदरलुये२ तिशिशिनिकायकौ ऊतरे पूर्वाभिसुखयई सिंहासनिषेचे वेखौने श्यामर माल्य अलं काररमैऊता री रके 
¦ तिवारपद्धे बचमणदेवता गोडाडलौड' -जगच्राय. सागलिविनयकरतो तमणभगवंतमदाकीरना तेश्माभरणनहसलत्तग्णाऊलज 
` लेनि्मलवस्िद्' परीरटे सर्पैएकठाकसीनेल्ये -तिवारपद्धे जमयभगवंत मडावौरद7डिणाहस्तङ" द्च्िणदिशिद्धः वामाहस्तसु 

दीपिकाटीका 

। अच्छोप्पे ण'भूमिभागेण' सिचं च॑द्प्हसिवियं सस्यवाहिणिि'ठवेद्धः सखियं रजावठचेन्तारुथिचं२ चंदा नो सिविवान्ोरुडस्यवा 
। दिणी्ोपद्चोयरद्‌ सणियंरघुरलाभिमुहेखीदारुरेनिरीयद्र, चाभर णालंकारसुयषटतच्यो य॑वेसमेदेवेलं तवायपडिए रुम खस््रभग 
¦ व्मोमदावीरस्छ हंसलक्डयों पडणंसाभरणालं कारःपडिच्छद्‌ तश्योणंसमणेभगवंमदावीरेणं दाद्ियोणं दाट्िणवासमेण"वामंपंच 








, 





शिलंगाचायरुतटौकानालस्ि 





हिणंषामेणबामं पंचसुद्टियंलोयंकरेदर त्रो ण॑सकटेविदेदेवराया सम णस्सभगवतोमष्हावी र स्स तुवा 
यपडिएवयरामणएणंयालेणंकेसाद्र' पडिच्छ २ चरणुजारेसिभतेन्ति कट खौ रोयस्षायर सारद तच्चोणं 
समरेभगवं मावोरेद्‌ाष्िणेण . दादिणंवासेणएवामं पंचसुद्धियंलोयंकरेत्तासिद्वाणनमोङक्घार्कारद्र्‌ ।९। 
सव्व॑मेश्रकरणिन्न'पावकश्प्ति कट्‌ सामादूयं चरित्त पडिवव्जदर सामाद्रयं चरि त्त पडिवच्नित्तादे 
भाषा 
¦ वामादिखिद्ध' प॑चणुिलोचकरे तिवारलोत्रकरिवापरेशकद्वेद्र देवनोराजासोघमेन्द्रचीजगन्ायने चरणकमलिखागीविनच 
¦ करीवज्वमयस्थालिद्ध" करेतेलोचनाकेय चंगीकारकरे एतावतारल्रमयथालौ चणुजाखिन्यो भगवन दइमकदही ची रोदधिखसुद्रवपे 
सादरे तिवारपद्धे यलयभगवंतमहावीर.पंचसुटिलोचकरीने सिद्धनेनमस््ारन्तरोकरीने सपैपापकनेसुफनेचकर णीयकरिदाचोग्व ¦ 
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| दीपिकारीका 
¦ मुद्धियंलोव॑करेद तयोग खक देखिदे देवरावासमणख् भगवतोसदावीरस् जं तुवाचप्ङ्एवयरामणएण'वालेगं के साड. पडिच्छरद्‌ । 
राना सिभंतेन्ति कटी सेवसायरखाहरदं तच्रोण'ससय भगवं महावौरेदाह्िण ण दाहिण'वामेण'वामं पंचसुद्धियं लोचक 


गनि 














| 


५८ च्ाचाराङ्गसुल । 








रेत्ता सिद्धाणनसोकार॑करेदर सव्वं्कर खिन्न पार्वकस्म"तिकट्र, सामाद्धवं चरितं पडिवल्नद्रन्ता देवपरि सुचमशुयपरि संअलेक्ख 





श्री लंगाचार्यैरुतटीकानास्ि 





वपरिसंचसणएयपरि संच आलेक्छचित्तमुयमिवदरवेद दिव्बोमणुसघोरो ठतुरियणिण चरो यसक्ववयणे 
णखिप्पानेवखिष्लिद्गो जाहेपडिवच्नदर चरितं 1१ परडिवच्नित्तुचरित्त श्रद्टाशिसिंसव्वपाणमूतहि | 
तंसादद्रलोमपुलयापययादेवणिसामंति।९ तच्रोणंसमणस्स भगवतो महावीरसस सामाद्रयंखा 
उवसमभियंचरित्तं पडिवखस्स मणपन्जवणाणेणामं -णारोसखप्यणे शच्डदरव्नेहिदोवेद्धिं दोहियस 
भापा | 
थी दमकरीसामाडइकचारित्रपडिवजे आदरेतिशिि्यवसरिदेवनौ 'परिदामतुष्यनी परिषदा चित्रेलिखितनीपरेठवे एतावतासम | 
स्तदेवतामतुप्यसखासीीने चारितलेताजार्णौ साचचवभूतयद्भर््याें तेगायाद करके दिव्यदेवता सुम्वधियो तथामनुच्यनोषोपशब्द्‌ | 
वलौवादिलनोनादंद्र द्रनेववनिड' करौक्तिमरतल्ालनिलुको कडर्तारह्यो सवैशब्टकोलादलखपशस्यो लिवारे जौजगन््रायचारित्र | 


पडिवले संचमच्ादरे जगन्रायलिणिसभेचारित्रपडिवजे तेकेडवो चयद्धोनिरंरचिदीदएतावताजाव्व्नीवसवेगप्राणम्‌ तमे हितकारि 







चोएहबोचारित्रजचरौतोसोमां चकंचुकच्छता भ्रयतसावधानदेवतारसाभले तिवारपद्धे चमणभवंतमदहावोरनेसामाइकच्वायोपथमि 
कचारिलप्रतिपन्नद्धतानेमनःपयवन्नानदइसेनामिद्‌ चयोन्नानडपनोतिशिन्ना निकरौ च टाद्रद्ी पमाहितयाविड्ध'सखुद्रविषेले संनिया 





रौपिकाटोका 
चित्तभूयसिवहवेद्‌ दिव्वोमरणुद्घोसो तुरियनिनायो वखकवचस्णे ष॒ चिप्मामेवनिलक्रौजा हे पड्िवच्जइचरि त 1१1 पडिवच्निन्त्‌ चरि 





त्त"अदहोनिसिं सव्वपराणभूतदितं सादटकलोमघुलया पचयादेवानिखासंति २ त्यो" समयस्य भगवग्रोमदावी रखा मादवख्ठश्चरोव 


ससिवचरित्त पडिवन्ररमगापज्जनवना ग सदुप्णण श्य टाई ज्न ईिदीवेटि दोष्टियससुद हिस ण पचेदिया गा" २ पन्नन्ताण'विय 





शिलंगाचाय्य छतटौक्ानासि 


| 
॥ 
खद्‌ हिं सको शंप॑चे दियाशं. पव्नत्तासं , वियन्त शरू सणोगवादू' भावाद्‌" जारुद्रत्ता ' तखोशंस 
सणेमगवंनद्ा वौरेपव्वद्रतै ससणेमित्तातीर वण संवंधिवग्मं एडिविसन्ने तिप्रडिविसन्नित्तादमं 
एयाङ्वंअधिग्गहखभिगिण्दर वारसलवासाद्र वोसद्रकाएचन्तदेड जकेद्र उवसग्गाससुप्मच्जति 





तजह्वा दिव्वाबाएसाणडावातेरिच्छियावातेसव्वेडवखग्गेसयुष्पस्व समारेसऋ सद्िस्सासिखयिस्साभसि 


॥ 





भापा 
¦ चे द्रीपर्यात्ता व्यक्तसनजेने सनोवलस्य्छ एडवानासनोगतभावजासे तिबारषरू असणभगवं तमखडागीर प्रचरित उताच्रातिखज 


। नसंंधियामावगेने मापासमिते मरतिविसरज तेने विखलजीँनेएहवो सिग्रइग्रह्धे तेको यवारबरसलगाने कायागोचियानीव्यक्तदेष 
खेल केदः उपखगऊप्रजिये तेकेद्धा दिव्वादेवतासंवंधिवा तथामनुव्यसंवंधिवा तियेचसंवं धिया एडवाजेडपश्गज पलिखे तेर्न 


ॐ सग्यक्प्रकारिखडिस्य खनिसखु' चदिवाचिद्य'दूमजाणिस्' एमाडराजकीषा पर्व्वाचीयकमेखदे यव्या तोसगन्व पनेकरि 
येक्िखोतिवारपद्धे मणम तमदाकी रणवो श्यभिग्रदग्र वोखिरावोएतावताश्रीरपरिकमपराद्य ख णवादतातिशि 


¢ नदि पिय येपिवैवडी वाकतीएणिवेला' कुम्ब्ागनामग्रामिखामीपड्ता तिवारदीक्तालीघापद्धे चमणभगवंतमनावीरवो 
$ प ~= प 5 
न ~ 











इ ) = 
अचारांगस्‌व । ९५२९ 









दीपिकाटीका 
नततसागा'सग्णोगवाद्‌' भावाद" जागा दूरन्ता ततोग'समण भगवंमचावोरेपच्वदनेसमाग सिन्तनादूसयणसंवधिवम्ग"पडिविसव्न ति 








| न्तात्योणद्रसंएयारूवं अभिगंय भिनिरूह द त्ागारसवासादबोसटकाए चिन्त दे हेजकेविचवरुग्गासमुयज्न"तिटिव्वावासाग्‌ सावाति 


| 


रिच्छियावातेसववेउवसम्ग समुपन्ेसम्म'सरधिस्यासिखमिख्ामिञ्चदियासद्स्प्मामि तश्रोण'ससणं भगवं मदावीरेदमेयारू्वव्यभिग्गदञ्च । 


शिलं गाचाथेरुतटीका नास्ति 











अह्ियासद्स्ामि तच्रोणंसरूणेभगवंमनहावोरद्मेयारूवं अरसि.ग्गहहं अभिगिर्हद्र अभिगिरिहित्ता 
वोस दरकाएचियत्तदेहे दिवसेयुहतसेसे कुम्मार गामंसस णएपन्ते तच्ोणंसमरेभ गवंस हादोरेगोरसट्च 
। त्तदेष्ेयणत्तरेगं अ;लणएणंअणन्तरेशं विदारणं एवंसं जमेणं पर्गदेणं संवरेणं तबेणंवंभ चेर वासेणंखंतोर 
मोत्तोण॒दरोर्समितौर गुत्तौरडाखेशंकग्म णं सुच रियफलगे्वाण मोत्तिसग्म णं च्रप्यारंभावेमाणे 
| भाषा १ 
। सरीकाया जेणेएतक्ते परिकरमेरहितशरीरत्यक्तरेद चीमदावीर लुत्तरतेकट्िये जेयकी उत्तरयधिकवीजो का न्थ ते्दुन्तर 
। कष्य एदवेञ्मालयकद्ियेरपाज्रयतेयो एतलेख्यु'भावजदवाद्धमाता उपाञख्यनौखपीमदहावीरदेवे कीघीएटकी.खपवीञेनयाद्दणि 
कारगिच्गात्तर्रालेकरी दूमस्वंलजाणिवो एवश्यनुन्तरव्रिद्धारे नवकल्मविद्टारेकरी अनुन्तर संयमग्रब्रहेकरी एवयनुत्तरखवरेकसी 
पनुत्तरतपिदक्ररी चरसुत्तरसवेप्रधानव्ह्मचयकसीतथायतुत्तरच्वांतिदर' चमा अनुन्नरसुक्तिनिर्लोभतातेगेकरी अवुत्तरखभितिद्र' | 
। अनुन्तररुस्नि'दकरो अदुन्तरखानकहतां एकटठानिखभोरद्िवो नेगोतयाच्नुन्तरकन्धि द्रकरी अनुत्तर डचरितफलनिव्वाणश्ुन्तिमम्गं | 
| कापायानोचपयमते निव्व यद्ेजमुक्तिनोस7गतेडनेरूड आ चरिवेकरी अापस्ोचाताभाव्तास्ासौवि चरे इणपरिविद्ररताच्मी | 
| 
। 


॥ 


दौपिकाटीका 
भिभिर्हइ२न्ता वोसट्र चित्तदेहे दिवसेशुते सेखेङ्गम्भारगा्म सम ण त्ते तच्रोण'समण भ गवंमदहा वीरे वोसटचतदेहे अग्‌ 
रेण' सालय खग] त्रेण विदारण एवं रंजमे ग पग्गेणा' सं वरेण तवेा' वं भचेरवातेगा' खतो एमोत्तौएत॒द्धी ए्समितौरएसुन्तौ 





एठाणे ण'कमे ग"खचरियं फलनेव्वायासोत्ति मग्गेण"अप्ाय'भावेलागा विरद एवं वाविदहरमा णस्य जेकेविखवसखम्गाखमुप्पन्नि 


--------- | 


| 












ॐ ९ र 
शिलंगाचयकुतटौकानास्ि 





"~----~-- 





विद्रद्र एव॑वाविरमाणस् चेकेद्‌उवसम्गा ससखुष्पन्नि"ख दिव्वाघानाणुसादा तेरिच्छियावातेरन्े 
उवसग्गेसयुप्मसं समाणेच्रणद्‌लेखव्वहि तेश्चदयैएमारसेति विसखवयखकायययुन्तेसम्य'सहद्र खम 
दूतितिक्द्र यहि खासेद्र तोणं्मणस्यभगक्यो महावोरसएतेणं विदारणं विष र माणस्सवार सवा 
सावितिङ्कता तैररमस्यवासस्य परियाएबटमाणस्स जेसेगि्हाणं दो चेमासे चउत्येपक्ख वद्र साह 








भाषा 

लगच्रायने जेकेद्रपखगमऊपने देवतामनुवतियंन्चसंवधियातेखव्डपसमेऊपनाड्'ता चणयोविलद्धदयनिसलच्ित्तलगारखनमाटि 

¦ दौनपणा प्मयवाकषायनोडदहलनयी अदीन चित्तदिविधमनवचनवाचादकरीगु्न एदवाचूता सखायीष्ठस्यकप्र्ःरि सदे खमे तितिक्छे 
अहिवासे तिडांसद्धेखस्यकूप्रकारिपाद्धिला भावनेश्यवाच्छ्वि खमेकडताक्रोघनेदय र रिवे तितिक्ड काःहता दन्मावनेच्मादि चदधिद्य 


1 
1 
1 
। 


1 ८ 
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२६० चाग्तङ्गलुत । 

















~~~ ~------ -------- ---------------- 





सेकहतापरोसच्छपजे तिवार्कायाच्यागपाश्मडोलावेनन्ी तिवारपखेयमयाभगवंतमद्ावोरेदगिएच्वेविद्ारेवागधृविर्रतायारवरम्‌ 


व्यतिकातद्धश्चा तेरमावररूने घरंतरयलिवन्तेमानप्रवत्त ऊग्रौणकालडन्डानोनिच्नेषि जेमासिचोयेपनिवेगाण्ण्ुदि १० दगमीनें 





द्मेपिक्राटीका 
खटिव्वावामा ग तावातेरिच्छिवावातेसव्वे उपसम्ग ससु पन्ने समायो यगादने यवश्िनिच्दीगामागतिनिवि--मगावचकायरुन्नेसग्'स । 


= 
हदुग्वम इतितिक्खइ्रद्धियासेदतोग' समगस्यभगवश्रोमद्ाव्मीरमस्यएनेगा'विारेग'विद्धरमायाच्यवारसवासावितिदः"तानिरमसमस्यवास , 


स्यपरियाएवटमायस्य्म जेसेगिष्हागा दोय माखे चरय्य प्ख वदलादखद्ेतखागा' वदसाद्खद्धस्प्रटसमीपक्ंग' सुव्यएगा"द्विवसेगा' 


िलंगाचाचसछतटीक्रानासिि 





सुद्ध तस्सणंवद्रसाहरुदस्वदसमोण्क्य णं सुव्वएगंदिवसे एं विनय णसु त्तरं हत्य त्त रादि ग वडन्तरच्नो 
गोवगते षं पारईणगामिरैरच्छायाए वियत्ताएपोरिसौपजं-सयगासस्सणगर सवदिवाणदैणडन्नबा 
लियाए उत्तदेकृल्ेसासागस्सगाहावद्रस्सकद् कर गसि वेय वन्तस्स चेद्‌ यस्सउन्तर घुर त्थिमेदि सौभाएसा 
लसक्छस्स श्ट र खामरंतेउक्रुडुयस्सगोटेहियाए ओआयावणाए श्रायावेमाणस्स छटरेणंभन्तेशं पाणण 


भाषा 
दिवस्िविजयनाममुद्धन्ति दस्तोत्तरानच तियो गिडपागति 'तेएतक्तेिवार चंद्रमःउनरा फाल्गुनी नचन्निच्याव्योतिशिवेलाद. 
पादितेप्रहरिपृरेदििना्तछांचडी पोरसिद्छईडतीजु'भिकनामग्रामवादधिरिक्रजुवालिकानामनटीने उन्तरकुलिश््ामाकनामाग्टड । 
पतिकार सणीनेकररुगसमीषिव्यारन्तद्मेनाभिचेत्ययचायतनयनौदभान कणि सालनामाटक्टूक डाऊकद्ष्यनेगोटो दिकारनि याता 


} 


परनासदहतापागीरदितकट्ृभ्क्ततपिवन्ैमा निऊ'चागोडानीचोमसक दगिपरिमध्यान्रमाश्िवन्तीदध्यानरूपकोदठिलामाद्िखपगतमाप्त | 







दौपिका टीका | 
विजएण'मुद्धन्तेण' "न्तुत्तरारंणक्छन्तं ण जोगोवगत्तेण्‌' पाद्धैयगामि यीरएच्छायाए. विचन्ताणपोरिरतीए ऊंभियगामस्मनगरः | 


स्मवद्धिवाणदीएउच्लुवालिवाए उन्तरकृलेखामागस्म गाहावद्द्य कटृकर 'चिञइढट जाणयद्ोचिरसाव्रायागो्रोवगयस्यवेयातन्तच्य ' 
वेद्य स्य्डत्तरपुरय्िमेदिखीभाए साललक्लस्म चदरूरख्ामंते उष्ड्वस््र गोटोदिवाणए प्रावावयाए. यावाचेमा णय रटे "मन्ते ण 








भिलंगाचार्यरुत्ट कानास्ि | 
णंजड् नाणच्रहयोसिर सारभ््ारोवगतस् उभाणक्तो टो वगयस्ससुकञ्स्ा शतरि यापएवटसाख्सखिन्दाखे = । 
वासिशेपडिपुखं अन्वाहएणिरावरणे चरर तेखणुत्तरेकैवलव रखा दं तणेसदुष्ख सेभगवं नाचि 
जारकषेवलोसव्वस्‌ सन्यभावद्रि सौ सदेवमण्या सुरस्सल्तोयस्स पल्नाणन्णईतंज छाच्ागतिंगतिटिति 


9 


चवं उववायंसुत्त पौयकडंपडिसेवियं चएवोकन्यर र्नो कच्लवियं कावर णोमारुलिरसव्वलोर्च 











भापा 
एुदाध्यान चिच्छ प्रकरे कृत्ववितकेख विचार १ एकत्ववितकश्चवि चार च्दाक्रिव यप्र तिपातीद्‌ उच्छिन्नक्रिवच्यनिर न्ति ए्छि् 
दमाद्िघुरिलाविभेदष्यानी प्र्धतात्मीजो सेदध्यावतइखिम्रस्ताविनिन्‌ यादोपरदित छत्‌ सरसकलच्यंनो ग्राम तिपसंपसेचव्वःखत 


1 निरानरगजेकिसादः खावरगनो यावच्योर्टंकाडइ नद्धं \चनंतजेचनोयगतेकालि यतम वी श्रनुन्तस्से 
~ 


)) 


॥ 


[*, 





४ ^, " 1० ग 
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अआचारांगसुल्र। २९१ 














~~ ड [व [ष = © [नप्‌ भ 
हयक चने सोप घा नवस्तु जनयी एदवोकेवलनिःकेवलणएकलो वरप्रधानन्नानविगेपावगोधरूपटशेनस1मान्वावयोघरूप ए्वोऊपनो 






एतलेखीवीतरागकेवलीड् खा तेनगवं तचौमदावीर अर हंततिभुवनपूजाने योग्बजलियारा गह्‌ परदित जागएसकलवस्तुनाजाश्ठकेव 


लीसर्मन्नसवेटभौ सवेभावनादे वगा दार सकललोकचऊदरव्वातकनेदह नोपची यजा णे तेकेदाकेद्टामावजःगे तेकह्ेढे ्ागतिएजीवच्रम 


न 





कीएकगतिथमी चाव्योतयागतिएनीव्सकी एकगतिद' जास्ये स्थितिष्जीवनोएतलो अखाऊण्वोन्टे चयरंकखता लिखिगतियकौ च वी 


॥ 


ति ~ 1 ष * न अ | 
लिगिगतिमाद्ि्ावे तेचवणं कडिये तयाउववायकदताडपपात जिद्ाजङ्ऊ्पने तेखपपातभन्त कता लिस्योशेगव्योच्चग्रनपुष्यादि | 
| | 


क | सेदि [| १. [। ढ्‌ ५ [क ॥, 9 4 
फीयंपीषोपानी वादिककडं कतः चो्ी दिक पडडतेवियं कतामेधनसेवनादिक अावोकम््'कडतां प्रकटकमेरदोकन्छकत्तांच्छनो 
4 क = नक्‌ ४४ ध न ५ 
कमैलियं कड्तां प्रलापादिककदियंकदतां गुद्यादिकतथामनोमानसिकं मनचिन्ताजीवनोजागे तथासानसिकं चिन्तातमेतविना 


टौपिकाटीका 
अपारं उड्‌ ट'जागच्रो सिरस कायकोदट्टोवगवस्य खदधन्छा गं तरिवाणवट्टमाग्छ॒निव्वायेकस्षिोपडिगपुन्नं अव्वाहएिरावर यो 


जाणत तजा यागतिं गत्तिठितिचय॑खववावं भन्त'पीयं कडपडिमे वियं चावीकम्म्रहोकम्म'लवियंकदियंमग्योला गासियं सन्वलोए 


सीलङ्गाचार्यसतटीकानास्ति 











व्वजोवाणं सव्वभ वाद" जाणमाणेपासमाणेण्वंबाणविदहर दूज ख"दि वसं सम रस्सभगवच्यो म हावो रस्स 
नेन्वाणेकसि णेजावससप्पख जस दिवरूभवणवदरवाणएमंतर नो सियविसखवासि दैवेह्ियदेवी हिय 
वर्यतेहियर्‌ जावडप्ि जलगभृएयाविद्ोत्था तथो णं समणेभगवं महावोरेडप्रणाणदंरणधरे प्या 
श चलोगं चच्रभिसमेक्पुव्वंदेबाणं धन्माद्रक्वतो त्मोपच्छाम णुस्ाणंतश्नो णंरमरेभगदं महावीरे 


1 

। 

| 

॥ 

, ष 

| श्रणंते्रणुत्तरेकेवलवरनागदं सष सखुप्यन्तर सेभगवंञ्चरद्दाजिगेजाएकेवली सुव्वस्‌ रूव्वेमावद्रिस खउदेवमणयाखरस्यलोयस्यपल्नाए 
| 

॥ 

{ 

# 





। 
भाषा | 
/ 1 € क © [] रि ] [3 
एतलांवानासव्वेलोकविपे सर्ब जीवनाखवभावजाणतो देखतोडशिपरिदर"विच्रेजिशिदिवस्सि असखथगवं तमद्ावीरने न्नानऊपनो | 
तिरिदिवसिभवनपतिवाणविं तरन्योतिधीवेमानिकदिवता तयादेवी तेणेऊतरते ऊ"चेजाते उप्ि'जलगएकडतां यति्याङ़ल्ावति | 


जातेकरो किडा इठामनलाभे दमच्ाकुलव्यपकुलदिवसड्धचो तथाककचनम्‌ एयाविक चता वयनेकयट्रटडाखनाटकगी ताटिकेकरी ' 





॥ 


व्यक्तणब्दवडर््यो एतावतासमसतदेवतासिली एदवासन्ोच्छनकीघा त्िवारपद्देयसगमगवंतसहावीरखप्यन्नना गद्‌ च ना धरो सुव्यन्न ' 








दौपिकाटीका 
सव्वजी वासा उव्वजीवाद'जाणमायेपा समासे एवं वाएविच्रद्‌ जण'दिवसंखमय,स्दभगवनच्रोसदागीर ख नेव्वानोकसिरोजायस्तदुष्वन्ते 





तंदिवसंभवग्यवदूवायासं तरजोड्‌ खियविमायवासी देवे देवौ चिचडवयंतेडियजाञडर्िजतगमूणयाविद्ोत्या त्यो फं समर्टेभगवंस 





। 
| श्णलंगाचये रतटौक्ानास्ति 





| उप्मस्एणारणदं सणधरेगोयनादईणं सम णाणंनिर्गंथा खं प॑ंचलव्वयादू"चभावसाद््‌ छच्नौवनिकावादर 
| आतिक्खति भयसदपसवेदरतंजह्ा पुटविकाए जावतलकाए पटसंभ॑तेसहव्वयं पञ्चवासि सव्व॑पा 
णाद्‌ बायं सेषु ङ्ध संबावायरवा तसंवा वावरवा खेवस्षयंपाखाद्‌वायकर्ज्ना ३ जायन्नौवाएतिविदंति 
विद्टेणंमणसाबयस्राकायसातस् म॑ते पडिकमासिखिंदामिगरिहासि च्रप्माख्वोक्िदयसिर्तसिमाच्नो 











~ अ= 
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९९९ आचाराङ्सुल। 





भाषा 
न ष € क र [कप क, गने 
वेवलन्नानकेवलद्रशंनतेदनो धरद्ारकेवलन्नानेकंरी अापरयपोतयाचद्‌ यजरूपलोकजी बाक्ञोनमय च भिससिक्लकद ताजा 
















पदिलोदेवतानेधर्मकद्े तिवारपद्धे मवुष्यश्यागलिधमक्रद्धे तिवारपद्धे चमणभगवंतमदहावीर मौतसादिका्चमगजिग्रेयग्यागलिपंच 


सद्यत्रतभावनाखदित पंचप॑चमावनासहिततयाचज्जीवनिकाय आद्क्खद्रकडतां सामान्याकारिकद्े भासुद्कता अद्धमागधीभा 
पाद्‌'भापे पन्त्वेश्चिष्यनेवियेपकदीपरीखवे पर्ह्वेकचतां नेकभेदप्रभेद हेतुयुक्तिदकरी चिस्तरकरीभकासे तेकिसीपरितेकचके यि 
वीक्राच{ अप्कायर तेडकावद्‌ वाउक्राव वनस्पतिकाव५ तरसक्ञावक एहेकायजाणिवा चिदेखदेकायनौ हिसाटालिये तेपदिलो 
मदात्रतकद्ियेति दइनाऊचरि वानी विधिकद्धे जिवारकोक् सामायिकचारित्रऊचस्वापद्धेठत्‌छटोचमारुडप रा तिदे रोपस्यापनि पडिवजें 
तेखवदह्वावणाकद्िये तेरुरुपर॑परागत आवश्य कद्थवेक्रालिकष चाग्चीखपधानमास! लगीयावलनिवीक्ररीपद्े ुरखाचधिकद्धूतानु- 
सारिखदट्‌ समुद्‌ श्तु प्ापूव्येकद्अावश्यकतयान्नी वी अथवाखीश्याचारागनोश्स््रपरिज्नाध्ययनभणी तेहनाभापभेदपरीव्यीयतु 


~~~ 


योगपृबेकयाचनादिकरी पं चमद्धात्रतऊचरे तेकच्ेरे शिष्यगुरुच्ागलिणएहवापचक्खागाकरे पढमंभते हेभगवनपदिलोमदानतस 
्मप्राणातिपातवेरमगनतरू पपच्चक्खामि एतुन्हया गलिपचचक्तव्‌ दु भगवनसवलोम्राणातिपातपच्चक्डु्‌' चपरिज्नादमाणातिपात 
पाड जायी प्रत्यास्यानपरिज्राद्र' पञ्चच्ख'कदतां ्राग्ातिपातपरिदस' तेष्ल्डमवादरत्रसञ्ननेयावर जेचने्धच्छानामकम्र नोच 
दयष्टे तेद्खल्ह्मषटथिवीप्रमुखतेहनी दिंखाञ्चापगायकी नऊूपजे इशणिकारखितेदहनाकायाद' विराधनानड्छ्‌ तेदभगणौदडा तरसा 
खी विभेदसूच्छयवादर्ारौपु गाद हे जभेद्‌ र जाखिवा लखमाडद्च्छकुयु च्यादिकगद्रवजा लसखमोटास्यावर मादिद्धूच्वनस्य 
| रमोटिकावीजास्थावर एं जाणिवो एसूच्खवादरलसयावरणएडनो जेचतिपातकश्टिवे तेदध'्रापयपेकस्‌'न हं अनेरापासेमराग्णति 
। ल्यदिवादपातकराइ"नद्दी अनेरोप्राणातिपातकरवोज्छदते चने ध्हुमो डु" न रोंजावन्नौ वलग तिविद्ंतिवि हें लिविधतिवि 
| धप्रकारिएसनिवचनिकायाद्ः करणकराव्य अनुमोद्नदाल्‌,` लेप्राणातिपात्तोतकालिजौ धोद तेपडिकसु'निं दुगरिड्ध 
¡ प्रडिक्घन्रु"ते खथयकीनिवतुं नि'ड च्ापणौचाखिद्‌' गर्ड्धिपरसाख्विद्धदूमकरी तेपापयकौन्रापणो त्न्माद्धोडवो तेयेम्राणा 





दौपिकाटीका 
हावीरे उष्यन्ननाणदं सफघरे चप्यं चलोगंच चभिसमेक्छणवव देवा णंधम्यसादन्छतौ तथोपच्छामा युयं तश्योख' समगोभगवंम 
द्धावीरे उप्मन्रनागादं सयधरे गोचमाडैगा' सस ाण' निग्गं थाणा पंचमडव्वयाइ्‌' सभावणाद्‌"छव्नीवनिकायाद्‌' आ तिक्डद्भासद्रप 
वेद्‌ तद्वा पुटविकाएजावतसकार पटर्म॑भं तेमदव्वयं पञ्चक्खामि श्वय पाणाद् वाय सेखद्धमंवावायरंवातसूंवायावरंवा नेदसयंपा 


शादवायंकरेच्ना २ जावच्जी वाडइतिविद्ं तिविन्ेणंम ग सावसा कायकातस्यण'स तिरि दासिगरिदामिच्प्माण'बोखि रानि प्रकाटार्थेचस 





चिनंगाचायै सतटीका | 
तीव्येवसादिना उष्यषनाणदं णघरे गोयमाद्धै यसमा निग्ग यायं पं चस इव्ववादर' सभाव णाद छन्नीवनिकावाद्‌' ष्या क्छद्ती 
त्ये बम॑तेनग्रं येन मगवतोवी रवद्धंमानखासिनो _जातकम््ाभिपेकतंवद्धनरो चवा केवलन्नञानोत्यत्तयोभिदिताः म्रकटारथेचसव्धेसयपिष्धूल 





पचभावणास्रोभवति तत्थिमापटमासावणादूरिवा समिरसेणिग्म थ णोच्रदररियासरि रन्तिकेवलो 
वृाच्रणद्दियासमिए सेखिग्य धेपाणाद्ै अभिदरच्नवावत्त च्जवा परि यावेज्नवालेसेव्नवा उद्‌ 
वेव्नवादूरियासमिर्सेशिग्ग ये शोद्ररियाच्ररलिएत्ति पटमामावशा अदहावयादोच्ामादणामणं 
परिनाखद्सेणिग्ग धे जेयसणर्पावएसावन्ने सकिरिरए्रण्डयकरेकछेयकरे भेयकरेखधिकरसरिरप्रा 




















अचाराङ्कसूल | ९९३ 











भाषा 
तिपातवेरमरततनीपाचमावनालाखिवी तिरर पट्िलीमावनातेक्ेदे जेश्यौीसभितिद' समितोतेनिग्र॑ंय परजेरवपद्यसमितते 
निग्रंयन्धद्‌ तिद्ाकेवलीकष्े दरिवालजे्यषद' यसमितएतःवता जेचालतोनिद्ध'घसपरे चान्ते तेनिग्रंयखाधूप्राम्‌ तजोवसत्रञ्मभिष् 








। शिन्जनाकडतांसादा आवता दस्येपरि ताविज्ना परितापऊपन्नावे त्रास्ऊपजावे उद्विज्जाप्रागयकौ चूकवेद्मकरतां यसाम 
णोपामे तेदभग्गेजे$्वीसभिति खंयुक्तते निग्रंयजाणिवो एम्रयमभावना दिवकीजी भावनाकदेरे अय डिवेगीज्ीभावना तेकेा 
णजेसाधमरंपरिलाादर कतां सनचिन्तानेपापयकी निवन्तीवे तेसाषजेसनपावए कतां पापनो कारणतया सावद्युसक्रि 


यासदित अर्हयकरे आखवनोकर दार चदकरप्राणनाटडे दनोकरणद्ार मेदनोकरणदहार शअधिकरणनो करणदहारतथा 





दीपिकाटौका 
भ ४ & १ ५ = >~ [4 । (व 
यमपिद्टूत्र' सांत्रतसुत्मन्न्नानेनभगवतापंचानां प्राणातिपातादिविरमणादीनामत्यकं चा;प॑चपंचसावनाःग्ररूपिता; व्याख्यायतेत 





तरप्रयथममहाबतभावना पंचत्लप्रथमातावदाहत्छसायोपं चभावसासोभवं तितलिमापटमामाव्यादरिवास्षसिएसेनिग्ग येनो चद्‌ 





| सिवासमिणए्न्ति वेवलोवूयाच्र णदूरियाससितेनिम्य'येपाचा 8 अभि रेच्नवावन्ते च्जवा परिवावेच्नवालेसेच्नवाउदेठेव्नवा दररियास 


भिरसेनिम्ग येदूरियासमिरएत्ति पटमाभाव्णाद्रिया र भिरन्ति ईरगा"मर्वागसनं तस्या खसितो दत्तावधानः पुरतोदगमात्रभुभाग 


न्यङहटिमासीत्यये; नतुच्रखुभितोभवेत्‌ किमितियतःकेवलीन,चात्कमेपादानमेतज्गमनक्रियायामसमिर्तोह प्राणिनोभिखन्वात्पादेन 
ताडयेत्‌ तावत्तं चेदन्यत्रपातयेत्‌ तयापरितापयेत्मीडाशुत्बादयवेत्‌सपद्रावयेदाजी वितातृव्यपरो पयेदित्यत इर्य समितेनमवितव्य "द्‌ 
तिप्रयमाभावना दितीयामावनायां तुमनखादुःप्रखिहितेन नोभाव्य'तदूर्थयति अदावरादोच्चाभावगासणंपरिजाणद्‌ सेनिग्ग^ये 
चछयसागपावरसावच्जे सक्रिरिए अण्हयकरे छेवकरेभेवकररे सधिकरशिएपाडखिए परितावितेपातिवाद्ते भूतोवघातिए. तद्म 
गारसर्णनोपहारेच्नागमणपाए सणंपरिजाणएतिखेनिम्ग॑ये जयमाखेखपावतेति दोच्वाभावणा यन्यनःपापकंसावद्य' सकरिवंन्हयं 
| करकसीचवकारि तथाच्छेदनमेदनकर अधिकरगकरःकलदछकरः म्रसटदोषप्रदोषिकंम्राणिनां परितापकारिद्त्यादिनिविघेयसिति २ 





शिलिङ्ाचा्यैसतटीका 
| साप्रतसुत्मचन्नानेन भगवतापंचानासडात्रताना प्रा्णातिपातविरसणादौनां प्रत्येकवाः पंचपंचभावनाः म्ररूपितासताव्याख्यायंतेत । 





तप्रयसमडहाबतभावनाः पंचततप्रयमातावदाह इरियाणएइत्यादि ईरण'गमनमोयातस्यां समितोदत्तावघानमुरतोचुगमातरमूमागन्व 
| सडषटिगामीत्यथेः नत्वसभितोभवेत किमितिवत; केवलौ नूयात्कर्मो पादा नमेतङ्गमनक्रियायामखनितोहि प्रागिनोभिदन्यात्प्ादेन ' 


| ताडयेत्तधावन्तेवेदन्यल्रपातयेन्तया पार तापयेत्मीडारुत्पादयेत्‌ अपद्रापयेद्दाजौवितात्‌व्यपरोपयेदित्यतद्ैयैसमितेनभवितव्यमिति 


अयमामावना दितीवभावनायातुसनखा इ"प्रखिडितेननोभाष्यतद्शेयति यन्वनःपापवं सावद्य "सचिवं जन्हयकारति कम्र चवकारित 





उचिएपरिताविते पाणाद्‌वादितेभूतोबघातिर वतहप्यगारससं सेपधघारेच्ना सणंपरियारुति 
सेणिग्ग'येजेयमाणे अपावत न्तिदोचाभावसणा पद्यावरातच्वासावसा व्तिपरिजारणतिसेखिस्ग'घेजा 
ववतिपावियासाच्नासकिरिया जावभूतोनषादूया तहप्यगारः बड़ रोडच्ारेव्नावद््‌' परिज्यणदू 
सेणिग्गं घेजाववद्र्‌ खपावियत्ति तचचामावणाखादहावराचङत्थामावणा च्ायारुभडणिक्ख वणस 








आष 


1 
। कलउनो्ररग्णार पाडखिएमाटरोपिकम्ररोषनोऊपजावस्णदारपरितापनोकारयाप्राणनो अतिपातकम्‌ तनोडपघात तए दवोमनन घर | 
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(६०१३ 
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[तस्तं 
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| ९९४ ्राचाराङ्गसुच। 
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एतावतापराणम्‌ तजोवनीद्विंसामन माच्च तवन ते माघजानिवो एीनीभावनार्‌ वेत्र नीभावनाकहषे अ्रयद्िवेतीजीभा 





वनानेंसाधृर्डवोवचनपरिजाणे कदत।परि हरे तेनिग्रं त्र तेववचनकेदवो जेवचनपापकप्रावद्य्क्रिवद्त्यादिभूतो पघातकारकएता 
वतानिणिवचनिबोल्व जीवनोषातऊपजे एदवो वचननवोले तेकीजीभावना रेषिवेचखयीभावनाकन्े श्रयद्धिवेश्ने रौीचोयौभावना 


॥ 
दीपिकाटोका | 
1 
| चष्ठावरातद्धाभावग्या वदूततिपरिजागोतिसेनिग्ग"येजाववतिं यपापियन्नितच्चामावगा ्त्रापराटठतीयाभावयादुःमशक्तायावाक््‌माणि 


| 

1 

। 

| नामपकारिखौसानाभिघातव्या ३ चदावराचञ्व्यामावया श्रायाया्भडसन्तनिक्खोवगाससिए सेनिगंयेनो यावायाभंडमन्तनि 
| क्छ वणाससिए केवलोवुया चायागमेयंस्राया गभंडनिक्छं वगा अससिएनिग्ग'येपागादमूचाद" जीवाद 'सन्ताद्‌" अभिश्टगोच्नाना 
॥ 


वख्द्वेच्नवा यायाणभंडनिक्ं वणासखमिएसेनिन्न"ये नोच्यायागभंडनिव्खे वरा य खमिरएद्धिचखलयाभावणा चतुयीमावनायादा ' 





---- ----~-~-~-~----~-----~------------- 


गलं © 
श्यीलं गा चायरुतटीका | 
थाच्छेटनभेदनकरं अधिकरणकस्कलख्करः प्ररष्टोपंप्ररोपिकं तधाग्रागिनांपरितापकामीत्यादि नविषियसिति ष्ययापराटतीया 


1 








भावना दुःप्रशक्तायावाकूप्राणिनामपक्रारिगणी खानासिघातव्येतितात्पर्यावेः तथाचतुर्थीभावना प्मादानभाडमातनित्तेपगासमितिः 
सिरएसेणिग्गयेणो चणायाखभ॑डणिक्सेवणाससिए खिग्गयेकेवलौवया अयाणमंडरिक्खोवणा 

असमिर्णिग्ग घेपाणाद्रमयाद्र नोवाद्र' सत्तादू' अभिहहेच्नवा जावखद्वेच्नवा चआयाखमडंणि 
क्ख वणासमिरसेणिग्म घे णोशख्ायाणमछरिक्छ वणा श्समिरत्ति चत्थाभावणा अदहावरापंच 

| मासावणाच्रालोद्यपाखभोद्र सेणिग्गयं शोश्रणालोदयपाणमोयणमोर केवलोगया अर्णालोदय 

| 1 

| 

| 


-~~ -----------~~ 





भाषा 
कहे च्ायाण्यादयानमभां डमात्रनिक्डं बगाससितिसमितोनिसाध्च जेडपगर णपात्रवस्त्नादिकलेतांयने खकतांप"जीपदिकलेरीक सदये 


ये 
खप्रेतेखाघपरलेदमनकरे ते्साध केवलगेदसकद जेचारि त्रियो चादानमांडमातनिद्धेपणा समितिसमितोनष्कदू तेमनेकपाणो 
भतञ्टैवसत्वदणाद परितापकरेउपद्रवे जी वितव्यथकौ चुकवे तिशिकारणि चारि तियेवस्तरपात्राद्किडपगर णलो द्ेभमा जी लेिवो एतले चो 
यीभावना ४ द्वेषं चमीमावनाकष्ेडे ययद्धिवेयनेरौ पाचमोमावनाकनहेव्धे जसाुयशन पानादिक्ालोईकशतांजोईनेलिसेपाग्णी 


दौपिकारीका 
नभाडमावनिदेषशारुसिति ततनिग्रं येन साधुनारुमितिनभवितव्यसिति 8 अष्टावरापंचमाभावणा आलोष्रयपागाभोदैखेनिग्ग"ये 








नोचणालोदैवपाणमोव मोड. केवलीवूधा याया णमेवंमगालोदैवपाखभोयणमोदर सेनिग्गंयपाणाद् बाऽसभिहयान्जवा उद्वेच्नवा 





शिलंगाचारंकछतटीका 

तत्रनिम्रंयेनसापुनाखसितेन भवितव्यमिति तयापराप॑चमौभावना ालोकितंप्रतयुपेश्चितसयना दिमोक्षव्य' तद्‌करणेटोपसंभवात्‌ 
पाणमोयणमोईसेखि्यथ पाणातिवा४ श्रभिदरल्नवा नादडदुदेच्नवा तसह एअलोद्र खपार मोद 
मोईसेखिन्नय शोश्खालोदर यपाणमो द न्ि एन्वमामार ण पत्तादयाच महव्वय सम्प्र काणणफासि 
एपालिणतौरिएकिदिते अवद्टितैश्राणाए आहारिएयाविभवति पटसेमंतेम हव्वरपाणाद्वायाच्ोवे 
रमणं चहावरुदोच' सच्व्व्येपद्चव्छामि सव्वंखुसावबाथंब तिदोस सेक्योहाबालोहह्ावएमयाना हास 


ध द (=, == 2९ 














अआचाराङ्गसुल । २९५ 


~~ =-= ~~~ =-= ~~~ ~-~------------------------- ~~~ 
















भाषा | 


शः 


पियेतेखाधुनिग्रेवकहिये जेदूमनकरेते्रसा केवलीदसकेने प णच्रालोकयोवियजोयो पायीभोजनकरेतेनेकमरायामूतजी वत्वे 

ष्शिकारयिरूढीपरिद्जोदभोजनपा गीकरिवो एपंचभौमावना7लाणिवी दूणिपरिएणेपाचभावनादकरौपहिलोमहाव्र तसमस्यन््परका 

रिफास्यो पाल्यो तीख्ोकोत्यो चरवद्िएकचतां अवस्छितद्णिखितिदयास्योयान्नाद्"ाराध्योध्र हिवपरि समािकदेदे प्रथमम 

बरतने विपेप्राणातिपात नोवेरमणलाणिवो दिववीजोसदाव्रतकद्ेषटे सथद्िवेयनेरोबीनोमदा व्रतत सनेस्टघावाटपद्चक्ख न्रपरि 

श्नाष्जाणीपरिडर' तेकेडवोकडिये वडदोखुषट पावादएवचननोदोष एद्वोखपावाद्‌ कोधण्कौलोभयकी मययकीी दहा सखयकी एतलेप्रका 
रौपिकाटरौका 

तज्हाञ्रालोद्यपाणभोययभोरैसेनिग्ग ये नोच सखालोद्यपाणमोचणभोदकपंचसाभावना अथापरापंचमाभावणास्ालोकित्त्युपेचितं 





अशनादिभोक्तव्यं तरकरण्े टोषसंभवात्‌५ एतावतावमव्ववंसम्ब काएणफासिए मालिरतौरिएकिटिस्यवदह्धितेमाणास्या सद्दिएया 
= # म च 4 € । ठि न तौमें ॥ [} १९ 

विभवति इत्य वं पंचभिभीव नाभिः प्रयमंव्तंस्यथितं पालितंतीगंकोत्ति तं्वस्ितंबान्नायाश्चा धितं मवतीतिदितीवनतमावनामाद 

पट मेमं तेमखव्वएपाणादायायोवेरमणं यहावर॑टोच' सडव्वयपच्चक्खामि सव्व'सुसावाचंभवतिरोसं सेकोावाहासावानेयसयंमुसं 


शीलंगाचायैरत टीका 
षूतिद्त्येवं पंचभिभीवनाभिः परथमंबतंस्य शितं पालितं तीखं कौ सितं भवस्वितमान्नयाराधितंभवतीति ददितीयनतभावनामाद्ट ततम 





वाणेवसयंसुसंभासेज्जाणेवख्‌ खसंमासावेच्ना्ख पिखुसंम,संतणसमणुजारेन्नातिविहंतिविद्ेणं मण 
सावयसाकायसातस्सभंतिपडक्गमामिनावनोखिरासितस्सिमाच्रोपं चमावणा च्रोभर्वतितत्थिमापदमा 
मावणाश्रणुवौोयिभासौसेणिग्गंये णोच्रणणुवोईभासोकेवलोव्‌या अणणुवोदैभासोसेरिग्ग'थं समावदे 
व्नामोसंवयणण्यण्वोयौोमा सौसेणिम्ग घे णोञ्रणणुवो विभासित्तिपटमाभावणाञ्चहावरादोचामा 





भाषा ध 
रेकरोरषावाद्‌ अ्ापयमेननोल' अनेरापाखिद्नयालाबु* भनेरोबोलतोमनुमोद"नर तिविघत्रिविधप्रकारिदमनिद्‌ वचनिद््‌"का 


द्‌"करे तस्य "तीतकालितिष ष वारबोल्योदध' तोतेपडिकसु"निंदु"गरुड्ध' तेष पावादनापापथक्ीमापणपोवो सिस" ठोडवु एबीना 
सहानतनीएपाचभावनाड्‌ तिद एपद्धिलीभावना सेविमारीनेनोलेतिनिग्रंयपरंजेयविमास्यो नोलेतेसापूनकडियि वेवलीकन्ेले 
सपिमास्योनेाक्े तेषपावादनोल्ते ससात्कारिविमास्यापापेसुखखवथकी खषावचननीकले दूिकारयिविमासीवोखेतेनिग्रय लेचवि 
मासखोरोत्ेतेलिग्र'थनकड्ियेदशिकारणिविमासीवोलिवो एमद्दिली भावना १ दिवेवीजीभावनाकद्ेडे मयद्िवेखनेरोवीजीभावनाक । 


| 





=-= ~ 


रौपिकाटीका 
भासखेज्नानेवन्ते शं सुसंमासावेव्नान्न"पिसुसंभा संतं एसमणजाेव्नाति? चिति विड णं सणसावचस्ाका यसा तस्पभतेपडिकमा सिजा व 
[न फ़ीसे>ि = ॥ 
बोसिरामितस्िमासो प॑चभावण्ोभवंतितलिमापटमाभावय्या युव दइभासौकेवलौवृया अग णुवौोचिभारसेनिग्न येखसावदरिन्ना 
मोसंवयणाएयरावीद्‌मासी सेनिग्ग'येनोचपाणुवौदभाकित्तिपठमामावपातत्रमरघमा द्य भावना सनुवि्चिंत्यभापिगाभवितव्यंतरकर । 
रेदोपसंभवातच दावरादोच्वाभावग्णा वोद्ंपरिलाख् द सेनिग्गःयेनो कोहणेखिया केवलौवुयाकोडप्यत्तं कोड ख मावच्न ज्नामोसंवय 
र न =-= =-= 1 






1 





श्यीलंगाचार्यरुतटीका | 
यमेयमरुचिंत्यभाविग्णाभवितव्यं तदकर येदोषसंभयात्‌ दितीयभावमायात॒करोषः सदामरित्याज्योवतः कोधां घोभिध्यामिभापवश्तिद्‌ , 
न 











€ अआचागजङ्न्सृड ! 





रणाकोरहंपरि नाणद्ूसेरिम्य'थे रोदोहगरेदियाकेवरोतया क्लेहप्यत्ते नोन्नैरू माब्देच्ना र्येरंदयसण 
एकोहंपरि नारद्रसेणिव्त घं खवक्ते हर एसित्तिदो्ाभावणा चन्ावसातचामावणालोमपःरिजाणद 
रेखिन्ग ये णोयलोभर्एयिजा केवलौवुचालोभमत्तो लोभौ चमावदेन्ना मोकंववणाट लो्भपरि 
जाणडूरेखिष्य धं खेवलोमर्एस्ितितच्वाभः्दणा चहावराचरत्यासावगण भयंपरि नागद्रसेरिग्च 








श्व 
= क वड ~ सेन्िय ^ स*----- =-= रवम धप = तना धीन्नद्दिथियेर = 
डे नेचारिविय) जा्गाडयानायापर् दर तेलिग्रय पर्‌लनोश्रजरेतनिग्र वनड्छद केनन्तक्तद @ेत्नोधिप्डडतोतेनागक्रटियलन्ा 











वना च्रयद्िटव्भच्यमगञन कट > द - = -~ उलोभप्टि शर तेनिय्न्य सेलोमकरेतेनिर्मसन ९ द-चन्थननलच्त्नधन 
वना ्चयड्िव्वोलोगगव्नाक्द्डः ययट्िठलालाचात्ना च्लभ्प्रिष्रतनिय्य चंदाम्करतनयसनङ्छउ. कवचदमङ्षटलाभ 





~ उद्भाव यद्धिवेचर्व्पैः नन ---~ साद्सयप <--= < सि ल~ खटाष्डं ५ न 6: 
दिवेच उयांभावनाकददरे अयद्िवेचञ्व्यभावनाते क्तिनि छसाद्सवपं ररर एतावताकिख्ि्ायौता दन्न खाषटलाःरदका पर-ॐउ]ड 











५ ~~~ ज 0 सरि क~ न स व = ~> > ~र माय - --~ स्मूएलन 
अडावरात्वासावग्ठा लोभ्परिनाग्पद्‌' खेनिग्ग'=नोटलोम्एएदखियाक्रेवल्मेदचा लोभपत्तोलोभौचमावदव्ना मोनदयग्याएलोभपरि 
न 
शा" शटल) सगःएखिन्तितच्चाभावयःं खती यभादनत्यां ध लोभ्नयःरीव्य तखापिच्पावाद छतनात्टनिड {वसाचड 
जांणदसेनिग्ग'यवे नोचदःमरःएडिन्तितच्चामावरा ठटतोचभादनायां ठोभ्जवःकन्तव्यः तसा पिच्छपावाद्‌ हे तुत्वाटितिदे चदाक्राच 
{भाव पि लागर्भेि लग्न न 2 2 - सवलादय भव ~> >< समस >>> ~) सवरसः स्टप जायाडइदे = 
त्याभावरणः मयपारनलागहसानग्य यं नाभयम्दरखया कत्लादयामयप्यत्ता स्ङूनक!जञ्द्‌ ज्जा सास॒वरेचस्यर स्वपा इसेन्िरग वं 








--------^~ 





त लोमलय जन्तव्य सापि ख्दावा द्देठत्वादित्तिद्धद्यं ४५ चटुर्थवापु {पनर <. त्याज्य" पदा्ाद्दवदेतोरिति पच र 
तोचसमावनायां ठं खोमलवः जव्यखखापि वावाट्‌छेतुतादितिद्दव चतुव्यापुनभरत्याल्य पउाह्नाद्वद्रेतोरिति पचरूभावनायां 
स 











घे रोभवयसौरुरएखिया केवलदृामयप्यत्त स्येरखुमाददेन्नास्येरंदयणाणए भयंपरिजाणद्रसेरिग्ग' 


वो कप 


घं णोसयस्मैसरखियाचत्थामावणा चहावरापंचमाभावणा ारुंपरिनार्दसेशिम्यधे णे 
सणरस्ियाङेबलोवया हासप्यत्त हास्मै सलावदेन्ना सोसंगयणरहासंपटिज.णद्‌ रेखिव्य'थंणोय 





[ 


हारयर्खियत्ति पंचसासवणारएतावता 'चचव्वरसन्ब काणएखफसियेनाव चचरणार्ासदस्हितिया 








> 2 > _ ~ २. रेदटेनय खर्वो भावनः अ (र के लान्रतनःप ४ सा नाकश्यिद्धेतेखोद ~> वि 
सवपरिद्रेतेननश्रयतेडसणी जस्स्यियचपरिदा दा एषंउवःभ्यवनः2 चघःडददेउनान्तनम्पाचमासावनं कल्ियिद्धतेखोदाख्परि 


धा 
दन्य <. पन्तेडाख स्व पड्डतोखाश्तेदटारं <-> राद्तेद्ास्य "न> खषा मृते द्रि] च्ारस्पि न 
रोनेनिद्र ठ जदःन्धकर दतर टनड्छड्‌ कञ्लन्मड छखउपत्डास्वप्डछत(खाद् तदार कचञ्सादतदास्यतरत।चखघाः दूरिादा 











~ 3 ~ € ~ 





4 

न 

| | 

21 
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सघष 
(द व क का ~ न स्ेमयपरप्तभ्वथ्ड्तो देभ्यदकः्ड्चे लेनी स्तेखपानोते =>, एतःवतःऋदतोखषागेः क तित्यज्ार ~~ सुले ज 
देखाष्टनल्शखिटि देनाद्ददलान्द संस्यम्राप्चनयय्ड्ता तभ्याख्कन्च्चव नो चेष्टं स एतपवत(क{डंतचरघाकाड तखा रस्य 
# 1 


४. 


11 











य 
॥२1 
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आचाराङ्गसुल। २६७ 





्तिपं चमाभावगा पंचसभावनावां चखल्याज्य' ५एतावतामदहव्वरफ्रासिएलावच्राणाएयाराडितेवाविभवति एव॑पचनभिभैवनाभिरहि 











शीलंगाचार्थकतटीका 
ठदाख्मिति एवंपं चनि भैवनाभियौवदान्नयाराधितं भवती तितीयत्रतम्रयमभावनेषातु विचित्यश्द्धोबग्रहोयाचनीचदइति दितीव ' 








विभव तद ध॑तेलडव्वयं अ हावरःतच्च'सहव्वयं पच्ादूक्छामिसव्वं अदिस्ाद्ाणंसेगाजेवाणगरेवा 
चरर वाच्रच्य वाववादणुबाय लंवाचिन्तमंतंवाचचित्तमं तंवावारेवसय॑खदिख ग रटे्ना खेवस्‌ 
हिंच्रदिर्ए गेरुहावेज्ना अख पि्मदिख'गिर्हतं णससणुजाणेव्ना जावच्नोवाए जाववोसिरामित 
स्सिमाचोपं बमावसाच्रोभवंति तत्थिमापटमामावणा च्णुवोद्ूसिखगम्गहजातोसेएम्ग य शोण 








भाषा 

रश्रागलिप्रकास्यो तीख्ोउच्चारभं गनेवौ हते ्याकरोधास्ो कीर्त्या लोकथ्यागलिसविस्रकरीवखाखो इत्यादि एवीजोभगवन मात्रत 
सन्यपावाद्विरम त्तेमेषडिवज्यो अयद्िवे चअ्ननेरोतीजोमद्ा वतकहिये तेकिमपन्चाद्किखस्यानि सवैखदन्तनोलेवोर्धपरिज्नाद्‌" 
जाण्‌ प्रत्याख्यानपरिज्नाइ करीपरिस' तेग्रासविये नगरविषे अरण्यविपे अष्प'कडतां योडो वद्धकहतांषणो च णुधल्ड 
यूलमोटोरचित्तएडवो चदत्तच्रापेग्रध' नो अनेरापाते ग्रहावु नहो अनेरोग्रहतोछद तेखतुमोडु नौ जावज्नौव लगौ तिविधति 
विधिद्र' सनिवचनिद्कावाद्ं तस्यभं तेक°जेख्रतीतकालिच्दन्तलौ घोड्ध'यो तेषडिकखु' निंदु गरङ्'खापयपोवोसिरादु"एतावताते 
पापको अापणपोद्धोडु तेतोजानतनौएचागिलि कडौखेतेषां चभावनाधार्णिव तिदाएमदिलोभावनातेखु' अ गानो दकडतांषणो 








| दौपिकाटोका 
| तौयंबतं ्ान्नवा्ाराधितं मवतिरदोचंभं तेमनं च हावरं तच्च सदव्वयं पञ्चा दन्डा भि खनं अदि नादा णंसेगाभेवाष्यगरेवा अरसं वास | 


प वाब वाचशरु'वाथलवा चिन्तमं तवा चित्तम तं वानेवसय दिख गिर ज्नानेवन्त हिं पदिन गिखावेन्नाञ्चन्र पिञ्दिन्र' गिर तं 


1 


| 


| 
। नसमगजाणेज्नाजावन्नीवाएजाववोखि सितस्िमायोपंचभावरएा्ोभवंतितयििसापटसाभावणा अरणवौ इमिडम्गद्जा तौ खे निन्गंयं | 
| नोच्ण णवी दमिखग्गहज तीसे निग्ग'येकेवलोवया णणवी दसि तोग्गदजा इ त्तिपटसाभाव णाटतोयनतेम्रयमाभावनाएपासच्चविचिं 








( 
| श्नौलगाचाय सछतटीकानास्ि 





। अणुवोदलिखग्गजातो सेखि्गंये ण्टोप्रणवोद्‌ भि तोग्यह जाद्रतिपट साभावणा चहावरादोच््ामा 
वणाच्चणुखवियपाणभोयखण सोतौसेखि्यंये णोचणशणुरखियपास ोयणसोट्र कैवलोवया चख 


| 
खुद मिउग्गहना द्‌ सेणिग्बंथं केवलोवया अणणवोदू सितोष्हं जातो सेणिग्य थे अदिस गिस्देव्ना | 

1 

। 
[१ न सरि [णे १. क ० ~ [त त्‌ दं # क 
। स्फतियपाणमोयण मोट सेखिग्म य दिस स्‌ जेच्नातच्हा चणुखवियपाणभोयख मोईरुखिव्गंघं 





चोँतवीड्िवास्यं अलोचीुद्धनिरसषजाणीमितम्रमाणेपेत चवग्रहनोयाचणडार धई तेनिग्र य परल विगाश्यालोच्योखवग्रडवा 
¦ तेखापुनकडाद्‌ जे्यर्विमास्योचवग्रहसागे तेखाधुखदततग्रहे जिखिकारखि जे खदोपतेयदत्तदनकष्ियि इशिकारस्िविमाखौच 
| मागे तेखाधणएपद्िलीभावना१ अयदिवे्ने सोकीजीमावनाकदिदल तेकिमय स॒खविचक० यचार्वादिक्यणुजखणावीमाग्णीभोक्न 


मापा | 


५ 4 

















2 --ब----------- 


ष्ट 





1९4 
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| 


टिपीकाटीका 
शु द्रोऽवग्रहायाचनीयः! यदार्वरादोचाभावणाच्रयुन्विचपाणभोवणभोतोनोयणणु न्न वितपाखभोवगभोतीकेवलोवयाअ्गाखवियपा 


० # 1 





भोवणभोतीसे निम्ने यटि नंसु'जेज्नातम्हा्णयनविवपाणभोचणमोतीनो च ययु इविवपायमोवणभोतीदोच्वा भावसाद्ितीचमावना 





9 = ^ 9 प्‌ (८ [क प्‌ चतु € 
भावनाच्राचार्वीरीननुन्नाप्यमोजनादिकविक्ेयं ठतौवाववेषावग्रदहं र्छ्छतानिग्रथेनखाश्ुनापरिसित एवावग्र्यग्रद्यइति चतुट्भाव 





| 

॥ 

| 

। 

| 

| 

1 

। | ५ 
| सिलंगाचायङतटौ क 
॥ 

| 

॥ 

॥ 


सिरएत्तावतावडग्गहणसोलएसिया कैलोवुयाणिग्य॑य णंडग्गहंसि उग्गहियंसि रत्तायतावच्णो 
ग्गहण सौलेखदिख उगिर्छेव्नाशिग्ग थ णं उग्गरंसिरुतावताव उग्गर्रो लएसि न्त तद्चाभावणा 
्रहावराचउत्थाभावणा शिग्गये णंउग्गहसि उग्य हियंसि चरभिक्वणंर उग्गहणरलएसियाकेव 


1 
। 
। 
| 
1 


॥ 
णोद्णण्वियपाणमोयणभोतोति दोचाभायणश्रहावरातच्वामावणाणिग्ग' थ णं ड रग हंसिषटग्ग हितं 








भाषा 
रििणुजणावी पाफीभोजनजिमेतेनिग्रंयएवौजौभावनार्‌ ययद्धिवेत्रीजौमावनानिग्र'विचारितिये चवग्रहमागतेपरिमितप्रमाण्पस 








| दित्वगरचग्रहधिवो एतलाचे्मा षङ "र दि कालग्ाद्ीएतलाकाललगौरहौख्ु दमप्रमा सुडितग्मवग्रहयाचिवो केवली इसके 


| 
1 


। जेग्रमाणकरी साधुश्रवग्रहनलये तोतेसाधुश्रदत्त्वग्रहल्यं इणिकारखिपरिभित शवग्रदलेवो एतीजौ भावन चर यद्िवेचङउयीभाएव 
। क (4 [प 

। नाकदियेद्धे साघु्वग्रह्िमाग्ये अभिक्डग्येकतांनिरंतर मवग्रहमागिवो ग्टस्यकन्हायकौ केवलोद्मकद्रं जेसाघुनिरंतर्वग्रहनो 
॥ 





| 








| दौपिकाटौका 
| दिवं [स्‌ ७ $ [1 रि ] 
। चांाचायौरौ न्‌चनु्नाष्यभोजनादिकां विषेवसितिर्‌ चावरातच्चाभावणानिन्गयेयांखग्गदंसिउग्गशियंस्िएतावतावग्गणसौलएसि 





, चाकवलौवूयानिग्य'येयांम्गद्ं खि भगुग्गद्धियं सिएतावताम णोग्यडग्यसौलेखदि न्न'उभिर्ह ज्जा एतावतावरग्गद णौ लएखित्तितद्धा 


1 


, भावगाटतौयभावनावातु्वग्टग्य्तानिग्रयेनपरिनितणएवावग्रदोग्राद्यः ३ेअद्ावराचरडलव्याभावग्यानिम्य येगंउग्गद्हंसिखग्गद्ियंसि 





शिलंगाचायचसत टीकानास्ि 


ग्गदहसिखग्गह्ियंसिच्रभिक्लणंशेडव्गहणसोलणएत्तिच उत्थामावणा स्रहावरापंचमाभावणाञ्चण्वी द्‌ 
भितोग्गहजातोसेणिग्य॑य साहन्बिरख्णे अणव द्रमि उग्गहजातीकेदलीनयाच्णुवी द सिदम्गहजा 
तोसेणिग्गयसाहश्विएसु अदिखउनिरूहे्ना सेश्रणुवोर्‌मिखग्गचूनातौ सेखिग्गंघ सादस्यिएखु 





| 

( 

| 

लोचूयाणिग्ग घ णंदग्गरंसि उग्गहियंसि अभिक्वणंरे च णोग्गहणसौले अदिस्ए गिण्डेव्ना रिष्ये | 
| 

| 


माषा 
¦ प्रसाग् नकरे तेष्व्‌ त्यवग्रहल्य इरिकारखिनिर्रतरयवग्रडसागितो एचथीभावना ४ चयच्िविश्यनेसीपंचसीभावना कड्डिये 


` विमारीनेमालोचीनेष्धघोलाणटौ खाडाम्मरीसंवं धियो अवग्रहमागेतेनिय्"व तयासादग्बरीसंवंध्वो चवग्रदीघो श्चवग्रहे तेखाधटूश्थि 
॥ 





| 





| दोपिकाटीका 
। भिक्छयां रउग्गद्यसोलएसिवाकेवलीवूयानिग्गवेयां उग्गंखिचग्यड्ियखि्भिक्छगं रम णोग्गदणसीलेमदिरूह"गिरहे व्नानिर्म॑ये । 
¦ = गगदसिशग्रद्ियंद्धि्भिक्छयां ९ उग्य रक्छसौलएन्ति चठव्याभावखाचतुयैभावनायांत समीच्छ'अनवरवं यवग्रहपरिमा विये 
॥ 


0 
1 =-= ~~~ 
प ४. 











॥ === जज ~~ ज ष्ट (= ४५ 


आअचारांगसृल । २९९ 









अहावरापंचमाभावगामणुवीष्रभितोग्गद्ेनातीक्े निग्ग"येखाहम्मिएखयणुटिन्रउगिरट ज्नासेश्युवौ दमितोग्गह जातीसेनिग्ग"ये 





साशम्बिएखतोमगगूवी दमितोग्गदनातौ पंचमाभावणा पंचम्यातुमनुविचि"त्यमितोयवग्रसा्धसिकरम्बन्धिन ग्ध}चात्‌एतावताव | 


शिलंगाचाव्यै रतटौका | 
नायांतुप्रभौच्छमनवरत मवग्रहमरिमाण विघेवभिति पंचम्यांत्वतुवि चित्यमितमवग्र साधस्प्रिकसंवधिनं गट्धीयादिल्योवमा ` 


-------~ 








णोञ्रणएणनौदमि उम्गहंपं चसाभावणा रएत्तादन्तावमद्व्वणसम्म जाव आणाएञ्ाराह्ितेय्माविमव 
तितच्च भतेमहन्वयं त्रह्ावर चउत्य मव्वयं पचचक्खामिसव्व मे ह णसेदिष्व॑वा माणुसंवातिरिक्छनो 
खियंबाणेवसयंमे हणं गच्छ तं चेव अदि खाद्‌ाणवत्तव्वयाभारणिवव्वा जाववोसिरामि तस्विमा योपंच 
भावणाच्रोभवंति तत्थिमापटमामावणा खोरिग्गं थेञ्यमिक्खणंरदत्यौ णंकहं कद्र तएस्ियाकेवसी 
भाषा 


कारणि विमासौखालोचीसादम्मिय संव धियो यवग्रहलेवो एपंचसीभावना इमणएतीजोमरावतसम्यक्‌प्रकारिकायाद्करीषफास्यो 


४ [न 9 ४४०. [न [। ए 
एत्यादिनावश्ान्ना द्रा राध्योद्धदएभगवं ततरीनोमहात्रतसवं चदन्तादाननोवेरमणं्रयद्िवेचचयोम हान तते खव मेयुनस्त्ी परप 


संयोगकमेतेपचक्छ ^. न्नपरि न्ना जाणु'प्रत्याख्यानपरिज्ादरपरिदर' तेमेयुनत्तिविवजाणि वो देवतासं वं धियोमतुव्वसंवं धियो तिरथैच 


सबं धियो तेमेथन्यापण पेनसेवु"अने रापासेनसेवावृ्यनेरो रेगतोड्धष्तेमनुमोदु"नी तिविषलिविधेमनिवचनिकायादू.तीतकालि 
जेकोधोतेपडकगमु' निंहु'गरिड'सापग्यपोवोसिर्‌ तेडचरउयाव्रतनौणए्पां चभावनाड्द्र तिद्दाएमवमभावनानिग्रंयसापुचारचियोस्ौनी 


दौपिकाटौकां 
महव्वएसषम्म"जावम्ाणाएमाराहितिया विभवति शत्येवमान्नयाटतीयतबतसा राधितंमवतीति $ तच्च'भ॑तेमष्टव्वयं पअदावरश्वउव्यं मद्टव्वयं 





| 





¦ पञ्चक्छाभि सनन॑मेणा सेदिव्ववामाणुसंनातिरिक्डनो गियंबा नेवसयंमेछ गं गच्छेत चेव भदिसाद्‌ा णवत्तववयामा खियव्वा जाववोसि | 

। 
¦ रामितद्धिमामोपंचभावरपाश्रोभवन्तितियिमापटमाभावणानो निग्गयेखभिक्छगांद्त्यींकद्धंकषद्त्ाएसिया निग्ग"येयंदूत्यौ कष्टं , 
11 











॥ 


गिलंगाचाय छतटका 
। श्रयाटतीयत्रतमासधितोभवतोति चतुयैनतग्रयननेयस्ती पं संगं घिन कथांनकुर्यात्‌दितीयायां ततदि न्दरियास्पिमिनो खासी खिनालोक्ये 








बूयाणिम्गं घ णं अभिक्लणंरद्रत्योणंकहहंकह मेसं तिसेदासंति विभंगासंति केवलोपरन्ताद्चो धम्मा 
च्रोभसेच्नाणो णिगगये चअभिक्डणद् त्यी रुकन्टकहेदसियत्ति पटस7सावणा चअहहावरादोद्दासादणण 
णोणिम्गंयद्रत्यीखं कंकद्स्विन्तिपटलाभावण अद्ावरादोचासावसण खिग्गंय दइत्यौरंसणोक 
रद्र द्रदियादर अलोणत्तए चरभिक्वरंरणिच्छःद्‌ तरसिया कैवलोदचाणिग्गंय णं सणो हराद्‌द 











भापा 
कथानके एतावतास्वीनाङूपवेषष्ट'गारादिनवयवेकेवलीदमङदेखाघु निरंतर स्त्री नीकया कहतोांतिचारिरनीखमाधिनोमेदपाने 


किंबद्धनाकेवलिप्रणीतधमेयकीस्बषटयाय तिखिकारणिनिग्रंयस्त्रीनीकथानकदेएप्रयममावनाययवदिवेरीवीमाचनानिग्रदस्प्रैनासनो 














दौपिक्रा टीका 


क ष्टेसारेसतिमेदारंतिविभंगासन्ति केगलिपन्छन्तासो धम्रासोभरसेच्नापटसाभावष्णा प्रधमभावनायास्मौणःसम्बन्धिनं लवांनयुर 

प 

गि ~~~ प 
[६१ 1 





स जो थ ५ गक 1) 0 








५ स्मः 


९२७० चचाराङ्गसुतर । 





4 


धि 


त्‌१ चदावरादोचाभावणानोनिग्गये दन्यो मगोररा इ" द दिवाद' यालोरत्तएस्सिया निव्ावन्तेक्िचाकेवलोवयालिग्गं येगमगो 










नहराद्‌"ददियाद् चालोएसारेनिच्छाएसायो संतिसेयासंतिविभंगाजावघम्याय्योभंसेन्नानोनिग्गयेदलयी यंसगोाहराद्रद्‌'वियाद् म 














लोदतततए निज्छ्राद्तएसिवत्तिटोच्वाभावगादितोंभावनायांतदिद्धियाणि सनोद्यरीशिनालोकयेत्‌र अ्धावरातच्चासावगानदूत्यां 


शिलगाचाय कुतटोकानालसि 
दिवाद्‌ ्रालोरमाखे शिञ्छाएमाणेसंतिभेया संतिवियगालादथन्सादोभंरेच्ना रयोर गरथदूत्थैैरां 
मणोहर द्‌ द्‌ दियाद्‌' आलोरएत्तरणिच्भादर त्तपसियत्ति टोच;{मावणा च्रद्मवरातच्ाभावग्ण शोशि 
ग्गंयेद््‌न्यौ रंपुव्वरयादू पुव्वकीलियाद्र'मरित्तएसिया केवलोवुचाणिर्गंयेरुदूत्यौ णं पुव्वरयाद्‌' 
युब्बकोलियाद्‌ सरसाखेरंतिस्या जावभरुच्नाखणेरिग्गंघ पुव्वंर याद्‌ युव्दकौ लियाद्र' सुरित्तएटिण 





। भाया 
¦ छरड़'द्विय नेत्रादिकदेग्बीने बियेपेक रीनजोवे केवली दमकद्धेनिग्र"यस््री नामनोर द द्विवजोवतो निर खीनेदेखतोग्रांतिभेद्शथांति 
, भंगतयाकेवलौप्रीतघमेनोभ्च'पामेतिगिकारणिनिग्र'यस्तीनामनोदरद् द्विवनजोवे एवीजी मा वना र्य ववविलीजी भावना निगय 
, सापुस्लीरुवन्धियापूकौडितपृनिड जेरस्योदर तेसंभारेन री केवलीद्मकदे ते साुपूैकी डितसंभार तों तिमेदयां तिभंगकेवलि 
| प्रण तधमेयकीश्व शपामेतिशिसा धस्त संव धियोपूैकी डितद्यदेनही एवौ जौ भावना अवद्िवेश्यने सीचडउयीभावनानिग्रंय अरत्तिमात 
| दीपिकारीक्ता 

, रंुव्वरयाद-छुनकौलिवाद् खुमरित्तएच्चिवाकिवलीवुचा निग्गवेयांदरली णर पुव्वरयाड्‌युव्वकौलियादू खरमागेरूतिभेवाजाव्ाभसे 


| च्नानोनिग्ंयेयुव रवं ुव् कौ लिचाईइ' खरि त्तए खिचन्तितच्वाभावग्ण ठतीयभावनाचा पूर्रैकीडनादिनस्रेत्‌ उच्रदावराचउत्यामावग्णा 
| ष ममम 
। गीलंगाचाये छतटीका नास्ति 











त्तिनच्चामावणा चद्ावराचत्थाभावरणखातिसत्तपाणएमोयणभोदसेणिग्गंघेणोपणो यर सभोय 
ओडक्नेवलोग्या चतिसन्तपा्सोयशमोद्धैसेखिग्गंय पणौवरसमोयणसो ई वत्ति मेदाजावभंसेच्चए 
शोतिसत्तयाखमोवखमभोई सेखिग्गंय णोपणौयरसमोयणमोद्र ति चरत्यालावणःचअदावरापंचम्य 
सावलाणलोखिग्गंयं इत्यैरखपंडगसंसत्ताद्‌ सयणरणाद्‌ सेकविन्तएसियां कवलोजयाणिग्गय रद 


जावा 
; प्रलागयकौच्धिकपायसोजननसोगवे केवली दूसक्ेसाध्चधिको ाहारपाणौल्ञेतो विक्रिचापासे शातिभेदटलजावकेवलिग्रणीतश्षस 
यकौस्च'शपामे ति्िकारणिच्रधिकपाखणमोवणनो भोगौनङद एचउयौभावना४8 च वद्िवेद्नेरीपंचमौभावनानिग्र'यस्ाशुस्ी पशु 


नपखकरंसन्न जेरपाचयच्लीखदितति्येचस डित द तेनसेवे केवलो दमक निग्रयसाकस्त्रौपद्यपंडकखदितडपाचवसेवतो शाति | 
टरीपिकाटीका 
नोतिसन्तपाणसोवयमभोदवेनिग्नयेदुनपणौीयरसंमोयय्यामेक्केवलीवयः च तिमन्तपाखमेाचस भेद्येनिगंसेपणीयरसभायरमेङ 
्तिभेदाजावभंसेन्ना नो्तिमत्तपायभोचखभोडखे निगमं येनोपणीयर्चमोचयामो इन्तिचखव्ामावसणाचवुच्धानातिसातभोजनमाना 








॥ 

४ चदवरारपचसासावगानोनिम्गं येद्भत्यी पखपंडगसं सताद' रखुवग्पा खररद से विन्तएसियन्तिपं चमामाव णा पचस्यां तस्तौ | 
1 

"------------------------------------------ 

ह 








५» "रा 





1 = ए 
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८० 
आचाराङ्गसूल । २०१ 









शीलंगाचायेरूतटौका 
तृतीयाया पृथक डनादिनखरेत्‌ चतच्यौनातिसातभोजनपानाखेवीसखात्‌ पंचम्यां तुस्ती पश्चुपडकविरहितशय्यावस्छानमिति 
त्थोपद्ुपंडगसंसत्तादू सयशासणाड्‌'सेषेमाणेसंतिमेयाजावंसेव्नाणोनिग्गंय दूत्य पसुपडगसंसन्ता 
दर' सया सरणाद्‌ सेवित्तएसियत्तिपंचसाभावणारएत्तावयावमहव्वए सम्् काएणंजावारह्ितेयावि 
मवतिचत्यंभ॑तेमव्व्यचदहावर पं चमंभंते ल हव्वयंसव्वंपरिग्गडंपचा द क्ासिसेचप्म वावह्न वाच्रणु 
वाघृलंवा चिन्तसंतंवाचचिन्तमंतवारेवसषयं परिग्रहं गिरहेज्ना वरे शंपरि ग्गं गि सहावैव्ना अखं 





माषा 

भेदं तिभ गकेवलीप्रयीि तघस्यवीस्न॑शपासेतिखिकार सस्त्री पष्रुमंडकख ह्ितउपाखयसेविवो नदी एपं चमीभावनाएष्चउथोमद्ाजतस 

स्यकूपरकारिफास्यो पाच्योसोध्योतीखोकीत्वी यान्नाङ़चाराध्यो्छद, भगवनए्वञ्योमद्धा नतजेसवेमेयुनवेरमणकद्िये अयदि 
वेभगवनपाचमोमद्दा्ततेस्यो भगवनखवपदिग्रह ' पञ्चक्डामिकडतां न्नपरिज्नाद्‌जापु' भ्त्याख्यानपरिज्ाद्रपरिडसं तेषरिज्रह 
अल्मथोडोबड्धघणो च्च गुद्धल्खयथूलमोटो सचिन्तश्चचिन्तएपरि ग्रहच्यापरएपेपरिग्र्ध नौ यने रापासे "परिग्रहा नदौ अनेयोपरिग्रद 

दौपिकाटीका, 

पश्युपडगसंरहितश्न्नावस्यानं ५ एतावयामष्टव्वएसन््'का एणजाव्याराद्िएयाविभवति ४ चछव्ंभ॑ते मन्वयं चद्वावरपंचसंभ॑ते 
महव्य्यसरन्वपरिग्गष्दं पच्चाद्क्छामि सेश््य"वाक्डध'वाश्यरु"वालंवाचिन्तमत॑वा अचिम्तमं तंवा नेवसर्चप रिग गिखह च्ना नेवन्ते णं 








शिलं गाचायैरुतटीका नास्ति 


पिपरि्गह्गेण्डेतं णसमणुजाणेच्नाजाववोस्ियसितस्सिमाच्रोपंचभावणायोमवं तितत्थिमापटमा 
माबणसोतततेणंनोवेसणुष्णास णुच्छाद्‌'सदद्र तरदर म एणमणसे हिं सद्‌ हिंणोसच्न ज्नाणोरज्न 
ज्नाणो गिभोच्जाणोसुर्मोज्जाणो अञ्भोावच्नेज्नाणोविखिग्धायमावदे्नाकषैवलोव्‌यािष्ग' घां 
स्णासणुख हिंस द्‌ हिंसज्नमाणेजावविणिग्पायमावन्जनलाणेरुतिमेयासंति विभंगासं तिकेवलिपखत्ता 








सावा 
परिग्रहतोखनुमोदु'न्षैं सिविधत्निविषेमनिवचनिकायाद्‌करी तस्यभं तेक०तेचती तकालनो परि ग्रडयकगि जेपापलागोतेपडिक्षसु "निं 


इ गरि्ध'आपणपोवोसिर' तिप॑चमामदावतनौ एपांचभावनाङ्ष्ः तिहाएपद्दिलीमावना साधुचोत्रकडताकणं न्द्रिय्याचीर्मनोन्ना 
तयाञ्नसनोच्ना एतलेरूडापाडया शब्दास्ते परंएरवापाडु ` चरूडाशन्द्विषे नोसच्िज्ना च्रासक्तनयादनोरल्निन्नारुयना ! 


1 


| रेतयाश्धभमोनरों च्य पपन्दर्टधनयाद्‌ तचापाडु्ावपेदे प भावनाणे वेवलीके निग्रंयखाघमनोन्ना अमनो न्नषिपेसाचतोम 





गंसतोचयवादह प याणतोशातिमेदयां † तिभंगकेवल्िमणीतघसयकी च्'शपासे चत्रस्लोकः नसक्राजेगब्दयोत्र विपे्ाव्याएतावता , 
व अ) 


दोपिकाटौीका 
परिण्गरहपरि गरूहावेष्ना्न्ब'पिपरिग्गदिंगिख्ह' तंनसलणृजाणेष्नाजाववो चिसासितस्यिनायोपंचभावगएयोभवन्तितचिसापटसा ` 






| 
। 
| 


भावगारोतेतेजौविमणुन्रास गणा १खदाद.खशेतिमणुन्नामखन्नं दिं सदेिनो सन्नेष्नानो रब्जेज्जानो गिञ्सतेज्नानोसुच्ेव्नानोसब्े 
बञ्नं ज्ञानो वरिम्ायमा वच्जेष्नाकेवलीन्‌ यानिग्ंयेणं सयन्नामणुन्ते िंखदेदिंखन्नमःाे जावविखिग्धायमावल्जमारेसंतिमेयासंति । 


+ + 


‰ ~ 








र 
९५९ आअचाराङ्गसुच । 


॥ 


4 
1 














विभंगासंतिकेवछिपनत्तायोधग््ायोभंखेव्नानोखकागि यसोऽसदासोयत्रिखवमागवारागदोसे उनेतलतेभिक्खू परिवच्नएसोयखली 


॥ 
1 
1 
॥ 





यिन्वंगाचा्यै सतटीका 1 । 
.। [र्य न 1 = © + # 
पं'वसनतप्रवसभावनापुनरेपाचोतमाचित्यमनोन्नान्‌ यब्दान्‌ चुत्वान तत्रगाद्धं' विदध्वादितिणएवं चदितौयटतौयचतयपंचममावनासुव : 


॥ 
॥ 









च्रोधञ्ायोभतेच्नाणसक्ाणं भे सदह्‌ासेोयविसयमागतारागदोसाडजेतत्यतंमिक्ल.परिवच्नए१ 
सोयच्रोनौबोसण्रामणुणाद' सद्र सणेतिपदमामावण अहावरादोचाभावणाचक्छ.चनोवो 
सणखामणख वाद्‌ पासदमणुखणा मणुखं डिंूवेहिंसव्नमाणेरच्नमाणे जावसंघायमावच्नमा =: 
रेसंतिमेयासंतिविभगा जावभंसेच्नाणसङ्गाखूवमट द्र." चक्छ,.विसयमागयं रागदो सोउनोतत्थतं । 


॥ 
1 


भाया र 
| कणेगोचरिणडता एहवाथब्दसंमला दूनातोनसांमलिये किमपरदूमनवीनेकाननोङ्न्द्रियदे तोथब्दसंभलाद्ूलापरतेब्दने विपेजेखाग | 
द पतेखाधुचारिदिचोपरिहरे एतावता तिहां रागद्व यन7शिवो पर जेद्मस्यतेहनेमनिरागदं षञमावेजतेश्रालोवेपडिक्कमे एभावरएतले 

निरतीसखटृदयाराखतां सान्नानमालेद्मकरतां तेनसाभल्योननिखवने कद्टिये द्िकारणिनिग्र विरूडापाड््ान्दसामं लिवा 

नदौणदहिलौमावना{ चवद्धिविनेरीवीजौभावना जेनीवचलुद् द्री दरकरीमनोत्र अमनोच्ररूपटेष्ेपरःतिहां सूडापाडयारूप , 
विषे नो सच्निव्नाकाहतां चासक्तनयादू्‌ रागनागेगटघ्रनङ्धष्र वेवलीकडेनिग्रयूडेपाडुएयन्दं आसक्ततयाचतोतेह ऊपरिरा , 
गहे षञ्चाखतो ्यातिमेदाांतिमंगा केवलीमरणीतघमेम्बर मामे ति्िकारथिरूमनजोवा नसक्काक° जीवसचन्ुरूपवि युदीठेरदी 
नके जेहमणीतेरूमनेत्र चागलिचावेतेनोवराद परे तिद्ां रागदेष खावेतेभिन्ुचारित्नियोटलेए जीवौतयागनोरपदेश्नेराग 


दौपिकाटीका 
वोमणुन्रामणुन्नाद सदाद् खणेतिमटमाभावण्यापं चमत्रतम्यसभावनायां जोव माचरित्यमनो च्रान्‌थन्दान्‌ चत्वानत्तरगाद्धं विदध्वात्‌ ष्म 








+ 
ौ 
1 


| 


इउावरादोच्चाभावणाचक्छु्ओोनोवोमय्युन्नासणुखाद्ररूबा द पासद्मयुन्नासुनरं छि रूवं खव्नमाणेरव्नमागेचावरुंषायमावच्नमारोसं 
¦ तिभेवाखं तविमं गाजावमं चेव्नानखकारूवसदट +चव्ुविस चमागयंसगसेचेच्ो जेतव्यतेभिक्ड.परिवव्न ए! चक्छुभोनौवोम णुन्ना । 





€. £ टीकानारि ५ 
शोलङ्ाच7यंरतटांकानास्ति | 


# 
, 
} 





भिक्ल.परिवलज्नट चक्छ,.्ओजीवोम रखा [मणुखादर खवा पासति दोच्7भावणच्चहावरातच्चा 
भावणाषाण्तोनोवोसणुसण मणुखखयाद्‌ गंधाद्र' चअग्धायद्र्‌ मणस्पामणसख हिंगंघ हिं णोखन्नेज्नाणो 


रच्ेव्नाजावविणिग्घायसावन्नेन्ना केवलोवुयासणुस्यासणुरट हिंगंभेहिं रुल्नमाणेरव्जमाणेनएव 
विणग्घायमावच्नमाणे खंतिमेदा सुतिविभगानावर्भसे्ना शणोसङक्कागंधमग्धाड'खणसाविसव 





माषा 


| 

। 

। 

॥ 
ध #, य वि [+ 

| द षटालिवो छद्चस्वयवाथक्तिड मकरतो आच्ञाचाराषक्छड तिखिकारणिसापुङ्डापाड आरूपननोषेएनीगीमावना ययद्धिवे | 
' नेरोलीजीमावना जौवध्‌एकडतां नाथिकालनोज्चसनोज्ञ डरदिडुरड्धिमं घ्ग्बाद्कडतां मः घल्य साघुणएडवाग'घविपेाख्तान । 
1 | 
¦ उद्रयरपण्योनकरे द चभाविलेनरौं केवलीके खाघुखग-धडुग धग घविपेरागिदे पिप्रभ्ं्तो तवारीलाकरतो्ातिमेदतिभय | 
| 


^ ®वलिपरपयौतघमस्त्र ्मासेद्धेकः नसद्धाक्" नाशिानेविपेच्ाव्याय'षरूडापाड्‌चा भान्राद्कडतांय 'घलेद्किमनरुके अपि तुनाधि | 


नि 
नन व ~न बन र 








्ाचाराङ्गसूल् । ९७२ 









दौपिकारौका 
| ५ 1 1 € नपु 
न्नामयान्ताद्"ूवादू' पासतिन्तिरोचाभावण्णादितीयभावनायांरूपगाद्धंनकायं र अद्ावरातच्चामावण्ण षाणाोनीवोमयुन्ामणुनना 
द्गंवाड्‌"खम्बायद्‌'मगान््रा णन्तं दि ग॑घेिनो रन्न ज्जनाजावविश्िषायमावव्जं ज्जा केवलीवूयामगुन्ामणुन्ं हिंगंघेिंर्नमाणेर 
व्नमारेजा ववििग्ायमावच्नमायो सं तिभेदासं तिविमंगा जावभंसेच्ना नसक्घागंधमग्धाड' नाखाविसयमागय॑ रागदोसेउजेतलते 





शिलंगाचायेरूतरौकानास्तिं 





मागयं रागदोसोउनोतत्यतं भिक्ल.परिवज्नए १ षाण्डनौवोमणुखामणुरणद मंधादू' अग्धायति 
्तितचामावणाचहावराच उत्थामावणाजिभ्माच्चो नोवोमणुस्छासगस्शादू'अस्सदेतिसणुखामणु 
खे हि प्सेहिंणे सन्नेव्नाणोरज्न ज्नाजावणोविणिग्धायमावज्नं ज्नाकैवलौवुयाणिग्गय रुमण्सण मण 
खु हिरसेष्िंसव्नमाणेजावविणिग्धायमावन्जनमाणे संतिमेदानावभंसेच्नाणएसक्रारसमणसातु जोहा 





भाषा 
कानाधणीनेग-घञ्चावेजपरःतिर्हाजेरागदेष्ावेतेखाघुचारिलियोपरिदहरेए चौबीतरागनोरपदेशद्े दमजाणोरागद घटालिवानीख 


पकरवीतेहभगीसाधुग"घविपे गह षटाल्ेरतीजौभावनादिव अचनेरोचञब्यीभावखाजी वजिष्ठाद्र"करीमनोन्नथ्मनोन्न रसाखादे 
साधृतेरूडापाङ्ारखनेविषेराचेन दोरा गिदे पिष करी हल्ेन्ोकेवलीकडेनिग्रंयरूडापाडुभ्ार सनेविषेराचतोरागि द ्रसं खतो 
देषिद्हीलतोशांतिभेदशांतिभङ्गकेगलिप्रणौ तधमेनोश्वयपामेच्चोकःनसक्षाक° जिानेविषेमाव्योरस्यनाखारीनसकेएतावतारूडा 


दौपिकाटौका 
भिक्खुपरिवव्जए! घारणा्ओजौवोमणुन्रामणन्ताद्र'गघाद्र अग्वादूतितिकर्‌, तचचाभावणा अत्रगंषगारद्'नकार्यंद अदहावराचरव्याभा 








वणाजिका्ोजीवोमणुन्नामया खाद्‌ 'रसा दअस्पादे दमणुन््रामणुन्े हरसे श्ठिनो स्न ज्नानोरल्नं ण्नाजावनोविखिग्‌षायमावल्नं च्ना 
केवलौवृयानिग्ग भेयं मगुन््ामणुन्् हिं रसे डिसब्नमाणेजावविखिगूघायमावन्नं माणसं तिभेदाजावभंसेच्जानसकारसमणासात जौडा 


शिलंगाचायेरुतटीकानासि 








विखयमा गतंखगदोसे उजेतत्थतेभिक्व.परिवनज्नए १६ जौदहाश्रोजोवोमणुखा मणुसणादर रसाद्र च 
स्सादेतिचउत्थएमावणा ¦ अचावरापं चमामावणा सणुखाणुरणाद््‌फासाद्र' पडिसवेदेतोमणुरणाम 
णस हहिंफासेहिंणो सन्नं ल्ना णोरन्नेव्नाणोगिच्भोव्ना शोसुर्भोज्नाणोञञ्भो वच्जेव्ना शोविणि 
गघायमावल्ने न्ना कवलौवुया णिम्गघे ंसणुखासणुर हिं फासेहिं सच्जमाणे जावविखिरघायमा 





माषा 
पाड्बारसक्तिमिनजएण पर॑जे तिद रागखनेद्ेषतेचएरित्तिवोटालेएवीतरपगोपदेदसोजा णी सगदं परसविपेटालिवो एवय भावना 
४सयद्िवेखने रो पंचमौभावनाजीवस्यैनेन्द्रिये करौाठप्रकाररूडापाडुमास्सथेसंवेणडकदतावेद्साधरूडायाङुप्ास्सथेविपेराचे 
नद्धोराभिद्धनम्रशंसे ह पिद्धरील्ेन रै केवली कदे निग्रंयसनोच्नसमनोन्नस्प शैविषे रागिद्मरसंसतोदेधिड"दीलतोयां तिभंगकेवलिमा । 
पितधम्ड्ं नोभ्न"शमपामे दचोकःन सक क०स्पथने द्वियनेविपे अव्यो येसेनीनसयेद्रमनकडवाद्सरंजेतिद्धारागहं पतेसाघटाले एभाव 


परस्पभेविपेमायेतेरूडोपाङ्ोवेअड्परंरगहे पने एदरोवीतरागनोचपदेशदछश्मस्यएडपदेथर्परिखमकरतो साराधकड्धद्‌ एमं 














=-= 
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९.७8 च्राचाराङ्गसुच। | 





दीपिकाटीना 
विस्चमागयं रागयोतेखले तव्यतेसिक्छपरि दन्न एजीडाच्चोवो नकससा२ रखाद्र"अस्मरातेत्ति चखव्याभावाद्डस्त्यागो विष्वः ४ श्रद्ाव 





ताप॑चसामावग्णफाखायोमयान्रा२ फा साद पङिततवेदेतिसगु नासम्‌ दिं फासेिगोखन्न व्नाणोरन्नं व्नानोगिच्छेन्नानोसुन्फं च्ना 





{यिङगाचःयजतरी © 
च्चकुतटौकालास्ि 








रेस तिभ दासंतिविय'गांतिक्षेवलिपण्ताच्ोधच्साच्चोम सेव्नाणेसक्ता फासंवेदेदुफासविसयमाग 
यंरागदोराच्रोजेतत्यतेमि क्छ परिवच्जर १ फासचोजोवोमणुखामणणाद' फा सादर पडिरुवेदेति 
पच मामावणणत्तावयावसहव्वतेसग्ब काररं फातिरएपालिए तोरिएकिदटिस्यदद्ितेचाणारञ्यारा 
धितियाविसवतिपंचसंमते सव्वं दव्य सिंमहव्वते तिप वोसाहियभावरादहिरं प अणगारेयद्ा 





माषा 
चम्मीभावर्णा इश्णिपरिदएमडावतपां चसोपरिग्रहवेरमणखस्वकम्रनारिफाखिड'पालिड' सोधष्योतीसखयो कीत्य दलकरतांएत्रत्मान्नाद्‌ 








यि +"; लैतेयोभ क नाचनाद् ~ | 
चाराष्योद्रएपं चमोसद परिगरहवेरस ए दणिपरिद्र एणेपं चमहामेतेकरौ पचनौसभावनादू जेपृच्विद् का तिगोभाव 
करोसम्पन्नकडतां पूरोणनारसाद्ुचडाङवं कडतां लिनच्मीसिद्धांतमाद्िकन््योद्धे तिमञ्नदाकष्म कतां लिमकल्यच्चाचारकीत ' 


दीपिकारीका 





; भगाकेवलिपदखत्ता्ोधन््ा्नोभं देव्नानोखकाफ्ाखं वेदेव प्ताखविरुचसमागयं रा गद्धोखेषठजेतव्यतेभिक्खुपरिवव्नए१ पासासोनौवोम 
` फन्रारेफाखाड' पडिरुवेदेति पंचमाभावगणाय्लस्सशगाद्यं नकाचं एतावतासडव्वतेसग्् काए्णफासिए पप्लिएतीरिएकिद्िएडि 





लंगा चाच छतटीकानास्ि 





खयं हाकप्य'चच्ा मग्ग सम्ब काररफ्नारिम्ता पलित्तातोरित्ताकिल्त्ा्ारणस्ाराद्धियाविभव 
तिमावणसस्सन्ता चखि्धसवाखदुवेति जंठुणोपल्येयए उचसिद्‌ अणुत्तरविडसिरेविणुखगारवंध 


रंभोक्त््रारसपरिज्बहंवए १ तद्हागवंभिक्छ सरत्नं चरेलिसंदितुचरः तेसर वुदटतिवाया 


हविं ्रभिद्वंयासरेहि सगानगयंवङ्ञ जर तचूप्यगारे हि जणेहिहोलिएवसदफासाफरसाउदी 


॥ 





साया 
रागम्रणीतदधे तेने चज्ुखारियदासग्गंकहतांदिसमा्टे एतावतालिलचनं ताती्ैकरद्णिमागि ्रव्वीतिमखय्यकूमन्रारिद्र'का 
एगाकावादकरी फाखिन्ताफरकीने पालित्तापालीने ती स्तिकडतांती रिले वणीखपखडितपालीने किट्िन्ताकडतां कौ ्तीनिपुचता 
चागलिखविस्तरम्रकाशीने णाएष्रान्नानोचाराषरकखादङड्‌ योखषघलंखायिर्जदमरतिद्' कच्छे 'इमकड'चिमयोसदाकीरषदेवस 
सौपिखांसल्यो इिचाचारऊ्परितुन्ठे पुखणखपकरिवी इतिमावनाध्वयनंद्रतिचीनन्तपोा गच्छं विदितसदाचास्यलानापं“चीखाक्रता । 





नांशिप्य य्‌ पठज्ड चन्द्रे गाविदहिते ीचाचारायद्धितीवद्चुतस्कन्वउानोषे पंचद्र्म्ययनं सावनास्व पू ्रादितोऽष्यवयानि २४ ' 





एवं च्ितीवाचूलापरिखमाप्ता तितीयचलादूपपनरमो चध्ववणिमदांनतमावनाकदी इखिच्ध्यवनियनित्यभावनाखरूपसदितसो , 
चनोउपाचकीद्वे जेद्किचष्यवनिमावकद््योे तेमावाजनिरतो नारे यादरेप्चे तेखुक्तिमामे इगिाच्भ्ययनिपचच्गेश्किरकूपदड्धि 





५५.“ 


















अचाराङ्गसुल। २०१ 





डोजनित्धपयागो अधिकारयीलोपैताधि कारतीनोरूप्यनो वअ धिकारचखयोमुजगपणानो्धिकार पंचमोखसुद्रनो्धिकार 
एथ्धिकारयथाकसि द" सूले जमाडिकरोस्येततिसलारिवा मावासकडतांजिदहां वसिथितेश्यावासतेमलुष्यादिकनोभवजारिएिवोश्चयवा 
। तेडनोशरीरणएमावासर्जतप्रायीवसे एकेडयो्ानासयनित्यसग्ाष्ठतोएतावताचि्ध'गतिविपे एलीवजिनहां रऊपले तिदह तिांसनि 


| व्यपरोनपाने एवोभावरएप्रयचन खीसिद्धां तअयुन्तरसर्व्मत्तमसांभलीषूपलोयएकडतां हियासोखालोचे जििपरिद््रवचनविपे 


| छोवनोञ्रनित्यपणयोक्ोद्े तेतिमेजजाशिवो जाणोनेस्ोकरे तेकच्ेखे विरसिरेविन्त्‌,अगारवंघणं विच्‌,कडतोपंडितएहवोद््ूलने 


अमुसारिथालोची विरखसिरेक्हतां छांडे किसोश्चगारवंघणं ग्टटपाशपुठकलतघनघान्यादिरूपणएच्वो ग्रडपाश्खत्तमप्राणीोपरि 
रेकेवोखतो भभीसकहतां सप्प्रकारभयरदितपरीसद्ोपसरगगींद'करें श्रनाकलनौयएदवोदतो आआर॑भतावद्यानु्ठानपरि ग्रहवा 
्ामरभ्यंतरएवेवे सार॑भने एतल्ेमनित्यपणानोखधिकार क्यो डिविवीनोपर्वताधिकारकेे तयाभूतततेडबो मनित्यपयानौभावना 
ष्ू'सडितर्टद्वं घनलिणिवोसिराव्यो तयाद्छं खोरे छे येभारंभनेपरि ग्र एचयोभिक्ड.कचतां साघुतथा अ॑तसंजयं घनंतएकेन्द्र 
यारिकतिडने विषे संयतक्टतपसस्यक्यल्लनोकर ग्र तेखाभुबलोकेदवो भरोलिखंकतां नौटयणएहगोरंयमवं तश्ने रोनदहौवलीौ 
के्हवोविन्न्‌.कडतां विदां खुएतावतारिद्धां तनाखारनो ग्रहणडार तथाशच्वर॑तमेसणं एपगाप्रतिद्‌"चरवो एतावताश्ुद्ध्ाद्ारनोगवेय 
प्यहार एष्वाखापुनेनरमलुष्यमिव्याटणी पापातावायाशिकडतां अरुभ्यवथनेकरौ कन्येशवापी करी तुदं तिकशतांपीडवेव्ययाऊप 
। छावेतयापाषाणयादिकने मदहारिष'करीतेसाधुने मसिद्वंकहतांउपद्रवे केडनीपरि द एऊपरिद्टां तकषेषे सरेषिंक ० जिमसंग्रामगत 
। संप्रामनेविपे प्रा्षणहवावृं जरणए्टवार सीने श्यरकरीसंग्रामनाकरणद्टारमनुष्यताडे नेनीपरिद' तेसघुनेखनाये रुष दुवेचननेत 
यापाषारखेकरीताडे तिवारलेसाधुष्धद्‌ तेकिमर दहे तेपरिकष्ेव्देतथाभकारतेहये च ना्यलोकेचारि त्रियो दील्यो ताोड्ध"तोतयाते 
रेषनायपुरुपे पणपकषतातीनकटठोर सशन्दकशतांमाकोथसहित एखवास्ये्धी तोष्णादिकवेदना चदीरियकदतां ऊपजावीकीषा | 


दौपिकाटौका 
द्टितेास्णाएव्ा साधिते याविभ्यतिपच्मभंते सण्डव्वयंइ् तेड्िंपणवी सा एदियभावणादिं संपन्च ण गारेय्ाखयं पयष्टाकप्प "दद्दा 








मम्म॑सम्य"काएणफालिन्ता पाकित्तातीरित्ताकिदित्तायाष्णए्यारादिएयाविभवति सावश्यारगत्ताधतंखगसंरसास्॑मावनास्यंप॑च | 
देथममध्ययनं दूतिखीडत्‌स्रतर गच्छ ीलिन °्ीचलाष्वारागप्रदीपिकावा भावनाख्वाटटतौयचूलापरिखमाप्तारे चीदतौयग्द्डायां 


सद्धाव्रतमावनाःप्रतिपादिताः; तदिशणनित्यतामायनाप्रदिपाद्यते दूत्यनेनसम्बन्ध नायातस्यास्यविसुक्तिनासकस्यचतु्यचडाध्ययन 





॥ । [नप 9 ‰ 

| स्यप॑चायीधिकारानाह सअनित्यत्वाधिकारः ! १प्थैताधिकारः २ूप्याधिकारः रभुजगत्वगधिक्रारः; ४खसुदूाधिकार ख तिपन्दाधि | 

| (0 => ॐ 9. (1 ववि $. 4 ~क । च, 
कारः अथसूत्रासुगमे सूलसुच्चरष्णौयंत्च द्‌ अधिञ्चमावास्तसुषे तिलंदठुखोपलोव एसचसिद्‌ ययुन्तरः विखखिरे विन्दु सखगास्वं यात्य 

भीर्रारभपरिग्महंचषए १ वसंति मध्थिख्िावाखोमयुष्यादिभवस' यनित्य'खपसासीष्य नयं तिरच्छ'ति यंजन्तव;भाणिनः चत 

खष्वमिगतिषुयत्रयन्रोत्पदयन्ते तत्रतत्रानित्यभावमसुपगच्छन्ति एतथ्चम्रवचनं मौने द्र य सुन्तरदसुतवाभलोक्यित्म चरो चयत्‌ चद्ययेवम्रव 

५ =. र न [क ५ ४ 
| चनेऽनित्यतवादिकसभिरितंतन्तयवह्छति दूव्ययःएतश्चछुत्वामलोक्यच विदान्‌ ब्युत्‌ खजेत्‌परित्यजेत्‌ अमारंवन्धनंयुतकलतषनधान्वा 





दिखूपविंसूतःखन्‌ भभीरसप्तपकारभयर डतिः भारंभंसाबद्यमनु्ानंपरिग्रहंचसवाद्याव्यन्तरत्यजेत्‌१ चअवपवेताधिन्ञारमारतदाग 


यं सिक्खुम पंतसंजयस्मयोखिरुषिचर ववर तसेखं ठदं तिषायाखिसभिद्वं न राखो ुद्धामगचं बकु "जर ₹तयागतंतथाभूतं नित्यत्वा 
¦ दिवासनोपेतं ष्युत्ख्टग्टमंघनत्यक्तारंभपसिग्ररभिचु'खाधु" यन॑तेषुएकेद्धियादि पुसखस्यक्यतः तं यतः सनीटयंसनन्यखदटथं विन्न्‌ न्ति 
¦ विद्ासंलिमागमग्टद्दीतसार एषग्णायां चरतं परिश्ुद्धाशारादिनावन्तेमानं तमियंमूतंभिच् नराजिव्याहघ्वः पापोपहतालानोवाग्धि , 


[ऋ 9 [1 ५. क * [ 
रस्यरेयालपेस्तुदन्ति पौरासुत्ायं दति तथाकोष्‌्रद्ासादिभिरमिद्धवन्ति कथंशतेतरे; संग्रासगतं कुष्र सिव २तदप्यगारे दज रि † 
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| २७९ ्चारांगसट्ल । 
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क ति ~ [द नि ट _ _ ४.९. न , 
ष्ठीलिर सखद्टफाखाफवसाखदटीरिवा तितिक्छएणायि श्रदुद्टचेतखाभिरसिव्ववाण्गानसंपचवाषए्‌ उतयाप्राररनाचग्राचजनरा्टितः 


कदुर्धिंतःकयं यतस्त परपास्तोत्राःसगब्दाःसान्ेगाःस्यगाः गोतोष्याटिकादुःषोत्पाटकाः उत्मादन्वन दरिताजनिताःछताः तांदम 








गिलिद्राचायरकछतटाका 


यासं ख्पर्गधरसच्छ गगा दयं नकार्यमिति ओेपंगमं वावदव्ययनं समाप्तमिति भावनाग्यःपंचद गमष्यवनं टतीयाचृद्रासमाप्ते ति उर 


लतीवचचडामकं भावनास्यमध्ययनंखाप्रतंचतुयचडारूप विमुक्तयथ्ययनसारग्यते श्रस्यवायमभिसंवंश्रः इदानन्तरः मदात्रतभावनाप्र 


तिपाद्यतद्त्यन 


तिपादितास्तददए्यनित्यभावनाप्रतिपाद नेन सवंधेनायातसयास्याध्ययनम्यर चत्वायेनुयो गद्ाराय्िभवन्ति तलोपक्मतर्मतम 
याधिज्नारदर्वितः निचुं किलदा ड ्णिच्वगादा चस्याध्ययनमस्यानित्यचाधिकारम्नयाप्वताधिकारः. पुनसप्याधिकारसलवामलगत 


के 


गधिकारः एठंसमुद्राधिकारदेतयेते पष्चायाधिक्रारास्ताद्योयं तएवमगिव्यासद्ति नामनिन्न तुनिद्धेपेविमुक्तिरितिनाम स्यच 


\। 


४ 


क) 9 तै ~ = क [१ 
गासादिनिन्ेप उत्तराध्ययनातंपातिविमोचाध्ययनवदित्यतिददेट निदु क्तिकारश्राद्द लोदवगान्य चणएन्सोलःस्वव्मुक्तिरम्दाद्मो 


-6¶ 


शछुवन्ित्ेपदत्यैः ग्रसतमधिकारोभावचिमुक्तेतिमावयिषरुक्तिस्तु देयसवेमेटातदधा तत्रदेग्रतःमा धूनांभवस्छवेःवरि लप्थेतानां सर्थटि 

। कास्तुसिद्वाद्रत्यटविधकमविचटनाद्िति सुवरातुगमेद्धल खुत्वारवितव्य तच्च दं जण्णििमित्यादिरटत्त यावसंत्यस्िक्ित्यावासोमनुष्मटि 
मवस्तच्छरीर॑ वातमनि्त्य॑उपमामीयं नवंतिगच्छंति जंतवःप्राखिनदूति चतद्य्वपरिगतिपु यत्यवोत्पद्यन्ते ततततानित्यमावमुप 
गच्छन्तीत्यथेः एतच्चप्रवचनंमौनीन्द्रमनुत्तरं तः प्रलोक्चेत्पर्वालो चयेदययंवं म्वचननित्यत्वादिकमभिदितं तयेवन्दच्य तदटश्यतद्‌ 
त्यये; एतच्च त्वाप्रलोष्यच विदान्‌ व्यत्‌ दजेत्परित्यनेटगारर्वघनं ग्यडपा्ंपुतकटवध्नघान्यारिरूपं किंम्तःसनित्यादामीसःसस्पर 
कारभयरद्ितः परीपदोपसर्ग प्रयच्च ष्मारभंसावद्यमनु्टानंपरिग्रच खवाद्याभ्यन्तरत्यजेदिति सांमतपन्ताधिकारे तद्धागचमि 
चखादिटनत्त' तयामृतं खाक्तुमनित्यतादिवासनोपतं व्युत्‌ खूटग्टचवं घनत्यक्तारमपरिग्रदन्तेष्व केन्द्रियादिपु शछस्यग्यतःरयतस्तसनीदटण 
मनन्यसगं विह दंजिनागमग्टडीतसारं एयप्पावां चरन्त" परिद्णदवादारादिनावत्त मानं तसिव्यभूतं भिचु'नरामिव्याहय्यः पापोप 
इताल्मानोवार्भिरखभ्यालापंस्तुरंतिव्ययं तेप डारुत्पाट्वंतीत्यर्यैः तयालोटग्रद्दाराटिभिरभिद्रयन्तिचकयसिति दटान्तमाद्गरेःसं | 
ग्रामगतं "लर निचैति च यिचतडपगारेकीत्यादिदटन्त' तयाभरकारेरनार्यप्रयेैनेर्दी चितः कदर्वितःकथं दतम्त.पसयास्तीनाःमणन्दा 


साक्रोयाःस्पगीःगीतोष्णादिकाः दुःस्योत्मादका उल्मावच्व नेरित.ःचनिताः रताद ल्यः तांदरुसुनिरवंखटितोपि तिदिचतेखस्य 





रियातितिक्छर्णाणि चअटृदचेतस्रागिरिव्ववातेणणसं पवेवए ॐ उवेदमाणेकुसलेद्धिं संवसच्' तदु 
क्खत सथावरदुोच्लुसण्सववस हेमदाखुणो तदहाद्िषेखस्पमयेखमाणिए & विट रएतेधग्द्र पर्यस्‌ 
तर विलोयतयद्रस् एरिस्च्छायच्योरमादियस्सग्गि चिावतेयसातवोयपस्णायनरोयवड्तो५दितो 
दिलिंणंतजिणेणतातिणायहव्वयाखेमपदापवेदिता सडायुङ्रिर्छयरा उदी रितातसमंवतेरतिदिसं 





भाप 
ड्ध तोतेखाधष्वारित्रियो तेवेदनाति तिक्डएदतां खे सम्यकूप्रकारिनेडमग्णी एखाधद्रानर्वतदेतिच्यिकारयिएपर्दयवनाकी षाक 


नोविपाकच्छे तेमेजभोगविवोदसो भावसनमाडिनायतो चटुट्रचेयत्ता यद्टचित्तकरी खे परलगारमादमनमाद्िकपायनो कनयम 
स्योना ए्डयोख्तोनेगा चपस्निंद्‌ रया नरपावयेक्रददांकायनरडोनेनद् केदनीपरिदलिमवातेकरी निरिमईतकापेनन्डीतिम 
अोसाष्टडपशगि करी चारित्रयनोदहिग्ननद्धद् सामुद्ोरखिवायतड्ड लिगिन्ञाररि शएसुम््मे कसंनिनया्द्खे इतिमाः डिवि 





प्वडतनो सधिकारकद्ेके खाधुचादितिवोउवेदमायेकचतां प्रीरखुटचपस्रगं स्तो इट निचेचदेपतो एतद्ध माचमध्यसवम्‌ ५ 


र 





=-= ~~~ = 























अचारांगस्‌ल। ९७७ 





णेरहतोकुशलकद्ता गी तायसाधुतेचसायिद्‌'वसे किमतेकन्धेष्े खकंतद्ुक्ख अकां तसनने श्रगसतो एदवोदु खजेद्नेेएतावतासवेजगि 
वर्ुष्ठाभिलाषीदुक्डनादं पीले एहवीतरसयनेस्थावरजीव अलुषएकदहतां तेहनेपरितापद्णख्पजावतो दखिमेलिगी तायंसदितव 





| सेपिदहिताखवहार तथास्व्यसद्हे ष्यीनोपरिसवेपरौ सहनोसङणद्ारमद्ासुनि सख्यक्‌प्रकारिजगत्चसरूपनोजाण रवोजङ्ष््‌ 


दद ~ ----------- 


खुखमणखसाधकद्यो अ्न॑ततौये'करोभाष्यो ४ वलौद.हदननो खरूपंकेे विऊकडतां कालनोजाणतिणिकारिनतकृतां मर्त 
नभ्नीभूतकेदमतिङ अनुत्तर सर्योत्तमघमंपद्रतिन्तांति म्रसुखद शवि्यतिघमनेविेपरव्तं तो एवासुनीभ्लरनेके स्वो रि णौयक ° गद 
ले्टथकरी टष्णातयाघर्मध्यावतो तथासमादितकदतां सावघानउपयुक्तपणेखद्ित णडवाचारिलियाने सग्निनी शिखालजिरतपत्याप्र 
कतयायश एतलावानां बास द्धिपामेदत्ययैः ५ वलौ इदष्रजनोखरूपकदेखे स्एकेन्द्रियादिकभावदि शिनेविपे खेमपयाक्रततारष्व 
एनाठाम एचवामदहातरतसवेप्रागतिपातवेरमग्णादिक धणंतजयेण न्नानेकरौजेमो अंतनयौतिखिकारशि अनंतएवोजिनरा | 
गह घनोजी पणा रतस्य केव तादग्णदक्ायनेरच्वपालि एडवेचखोवोतराभिडपंचमहाजतम्रवेद्याकहतां भाय्यातिस हावतकेःहवांम 
रुस्कायरपुरुपेवहतां दोष्टिलांतयामदहात्रतवलीकेषवां निस्प्मयरानिखकन्तांकम्ब्रः चनादिसंबद्वतेचन!टालणदारणएडवामन्यानत 
खउदीखाजगमाद्िभगटकौघा तेमदानतवलीकेहवा लिमतमञ्मंधकारतेजनिराकरे तिमतिदिसंपगासगात्रिणिदिखि ऊद्धंयधयने ` 


तिरिरिएचिणिदिसितेदना प्रकाशकएतावतालिसतेल मधारानेनिराकरे तिमम्ाततकमरूपिया खंघकारनेनिराकरे एब्टवाम 
दीपिकाटोका 
। मुनिरेव॑हौ लितोपितितिचते सम्यक्सहतेयतो सौन्रानीपनेसतकमंणएव विपाकानुभवद्त्य वं मन्यमानोऽदुटचेताः यकलयितांतकर 














॥ 
शःसन्त्रते;संप्रवेपतेनकंपते गिरिरिबवातेन मधनाष्प्यटटां तमाह उवे हमा योकुसलेदधिं संवसे्कंतदुक्डंतसथावरादु ही भलसएस 
| खसदहेमद्रासुणी तदाद्िसेखस्यममणेखमाडिए. ४उपेच्यमायः परौषडोपसगैन्‌ समानः इष्टाजिषटविषयेमाध्यख्य' अवलंवमानः 


+ 


कुशलेगीता्ैःसदसम्बसेत्‌ कथं अकांतं श्नभिमरतंदुःखं असातावेदनीयंतद्धिद्यते येषां तरुस्यावराणां तान्‌दु;खिततरससखयावरान्‌ 


अरप्रयन्‌ यपरितापयन्‌पिदह्िताखवदारः श््वोवत्यब सहः परौीपदोपसगंसदिष्ण मडासुनिः सस्यगजगलवसखभाववेन्ता तयाद्दियसौ 
, खग्रमणःसमाख्यातः ४ विद्भू गतेषन््पद्‌ं ख णत्तर विखणीततस्हस्यन्कायचोखमादियस्सग्गि सिद्धावतेयसातवोयपन्नायजरोयवड्टती५ 


। विदान्‌ कालन्नस्तनोनतः मणतःविंघ मैपद चात्यादिकां लिंमतां मनुत्तर॑ग्रधानं तखचेवंभतस्व सुनेर्बिगतटष्यख्यध्यायतोधर्स्यानंस 
, मादह्ितस्योपयुक्तस्य अग्निशिखावत्त जखान्वलतस्तपः प्रन्नायथवद्धते ५ दिसोदिसंणतलिणेणताद्गणा मडव्दताचखेमपदापवेदिता 
मदागुरनिस््यराउदीरिता तसवततेडन्तिदिसंपगासतयादे दिभोदियंरुवीखपि रएकेन्द्रियादिषु भावदिकचेस पदानिरचणस्यानानि ` 
प्रचेदितानिप्ररूपितानि यन॑ तच्वासौन्नानातमतया नित्यतयालिनसाग इ पजयनादनतलिन स्ेनकिंयतानि बतानिसद्डारुक 


॥ 
खिकापुरूषेद्‌ व डत्वात्‌ निखकराशिसकसे सनादिसंवं घत्वात्तदपनयनस्तमयनिनिखकरायि उदीरितानिचाविःलतानि तेजदूवत 





सोपनयनात्लिदिशप्रकाश्कानि चवथयातेजस्मोऽपनीयजद्ध सिय व्यु काते एवं तान्वपिकमेतपोपनयन डे तत्वा त्‌तिदियमकाथका 














श्यीलंगा चायरूतटौका 
कसहतेयतोसौश्चानीपवे सतकाम्य णएवायं विपाकाचुमवदृत्ये वं मन्यमा नोऽहुट्चेताः अयकलषांत;करणः सन्तते ;संमवेपतिन कंपते 


गिरिरिविवातेन चष्नारूप्यटटातमधिरुत्याद उवेदमाणेत्यादिदटश्न उपेचसाणःपरौवदोपसगन्‌सदसानष्टानिध्विषयेष्वोपेचच 
माणोमाध्यख्यमवलंबमानःकुषलं्मो तायै; सरखंबसेदिति कयमकांतसनभिप्र तं इखमसातावेद नीयं तद्दिद्यतेयेषां तरस्खावराग्णं 
ताम्‌द्ःस्वितत्रसखस्यावरानल्‌पचन्बपरि तापयन्‌ पिहि ताखवहारः टय्वीवत्वे खडः परौपडोपस्गसर्िष्णम्ब दासुनिः सम्यकजगननयन्छ 
| भाववेत्तातयाचछसौरुम ग्तिखमःस्थातः किंचविडपत्यादिरत्तं विद्दान्‌कालश्नस्ततोनतः परत्विंतद्य्र पदं षवात्यादिकंकिंभूतमत्‌ 














१.1 र 


९७ ्ाचाराङ्गसुत् । 


[1 





[1 नेटि न € यं पयुक्षस गिन स्व तसय 
, तररप्रघानमित्यर्म; तस्यचैवं मतसखसुनेर्वि गतदप्य खध्यावतोधम् ध्यान रुमाडितस्योपयुक्षखा ग्नि शिष्ावत्तेजसाञ्चलतसपः प्रायश 
। वदुतद्रतितथा दिखोदिखमित्यादिरम्तंदियोदियमितिख्गीखप्य केन्द्रिवादिषुमावटिचुक्तेमपटानिर श्च णस्वानानिमतेदितानिम्ररूपिता 
निनन॑तचा 8 [प यनाटनःतनलिन न [4 व्रतानि मरू? > < तमि 
नणनंतचखासौन्नानालतवानित्वतवागलिनखरागदह पलयनाद्नंतलिनस्तन किभूतानित्रताजिमडखायुरूगिजार्ष्दु यै चतखात्‌निखकरा 


सिख ्म्पपै नादि सख्वन्ध्दान्तदपयन खम यौनिनिःख्ठन्राशिडदीरितान्वाविकूतानि तेनद्रदतसोगनयनाल्तिदिगम्रकायक्पनि यथा 


1 


सतेखससोपनीयं स [ ~ 9 टिम ६ € 
तेशस्तमोपनौयोद्धौदस्िवंच्छ्मज्ाशते एवंतान्यपिक्तमतमोपनयनदे त॒वात्‌विदिरथंप्रकागकानीति खलगुग्णानं तर सुन्तररुगाभिधिकः 





पगासचा₹ सितेहिभिक्लुख्रसितोपरिव्वए अरुल्जनमिच्छौखवण्ल्न पूचणंत्रणिस्सिग्रोलो गमिरंत हा 
पर एमिन्जतौकामयुरेहिपडितेऽ तहा विखुङ्गस्परिरए्चारिणोधितौ मतोदुक्छमस्पमिक्ख,. 
रो विखुच्जंसिमलं पुरेकडंसमौरियंरप्यमलंवजोदरणेटः सेदधप्मरिखाखमयंमिवट्द गशिराससेख 
वरयमेणेचरे भुलंगमेनु खतयं नहाजदेविगुच्तोसेद्रसेच्जमादणे € जसाङछरहंसलिलं पारगं 








भाषा 
षात्रतचीलग सायिप्रक्ाख्छा द दिवेच्धलगुण्रनतररत्तरगुणकदेद्टे सितकषतांवां घाकर्सने तवाग्टच्पाये सयवासागदेपादि चंघने 


रै [कप (~ [कप्‌ डितससंग ऋदरतोभिचचारिति (प्‌ रिव्एकडतां ५ 
करौवद्व एडवाग्यहस्य्चयवा अन्यतौ यिक्तिग्येकसे परसि तमन्ष्ुएतावतातेणेखटितसं तुचारितियोपरिव्वएकडतां य 


तवाचनिचितभ्संवद्वइशि लोकनेनिपेदर्णलिन्मितया परणोकस्र्ग दिकनेविपे निरी रदिततवारए्रनोद्तोपंडितसाककामरुदिष् 
शन्द्दिकविपेदकरी न मिच्नद्कतां संमीकारनकीने एतडेकामरुखटविपाक्श्राष्मलार्तो कासमोगनो सभिलापटाल्तेद्त्य्यः 9 
दिवेतेडनोख रूपके तवाकतांतिणिप्रकारिन्दधलरणने धघरिवेकरीविसुत्निखं गस्य रं गपरित्यक्ग एहनोतयापरिज्रचारिग्याकष् 
तापरिज्ञ7नडेवोपादेचसख्रूपनोलासिवो तिष्देकरौरष्वरे एतावरताश्नानपूवक्क्रिदानो कर्यहारएडवो तयाधिष्मञ्शतिधौरपस्धोते 
'इनोषरणडारतवादुक्डच्वसस इुःखच्खातावेदनोदतञचते दवमाव्यो उस्यकप्रकारिख्सेखडे किं तनावरपणोनकरे एद्वोखाशुते 
दुःउटालिवाभयौवेद्यजौपवादिकिनीगवेषग्यानकरे एडवाखाधुचारिलियानो एवो पाितनमेरूपियोमलवपिन्फद्कतां श्युद्धिपामे 
तिख्पिकपरिूष्यनो टरटातदेष्टाडेदेनिमसग्निद्‌*करौग्र स्धोनिर्जाल्योड'तोखूप्यनोमचस्डञे नि सल ते.डनीीपरि ` साधुनोकसंम 
दूरिटले इतिभाव स्वि गत्चानोभषिजारकद्ेद्टे तेखाशुखटएड्वेनि च न्टलगुपरन्तरगुनोषररडार पिं डेषस्णयोधिवानेविषं 
खावघानणएडवो परिन्नाखमच कतां सस्यक्च्चानविपे म्रवत्तंतयानिसासखे दम्वपरमव ष्याचितिघायंखाकानमोगाभिलापतेयेकरौर 
` हिततचाञ्वरवसेडधष्े सेयूनयकौनिटन्ता व्रह्म चेवारडितरूवोखतोकिचरे एच्वो षइ विनमुजंगमश्पै लुरतवंकडतांलीयैकां च 
लौदांडचोजगरतिगानौनिन्ब च्छद तिनखाघु्दुक्डयय्बानरकादिमवतिहहवकौ चकः एतावता तगं तिं खारयकी दटौमुकेष 
जाइ दिविचद्द्रनोचधिन्ारक्ेड नेखंदपएरदतुगं तिङूपखमुद्रनौ परिब हेतर तांद हिलेडम ` खनं तरयै'करगरषरि द्-कच्ो 
, तेनेच्वोखे च.षसूपति हांखरुद्रनेपश्िद्' पाीनोष्योवरुं खारनेपकिद' चोवकदतांचास्र वहारयवाखखद्रपायीद.कसमै खमारतिमए ` 
दीपिक्राटीना 
नि द खलगुस्यानन्तरं चन्तरणुष्दानाडसितेष्िभिक्छ, च खिवेपरिव्वणए्रव्वभि च्छ डवरएच्नपृदयं शचशिखियोलोन भिं तहापरंन | 








लिन्नतौक्तामरुरे्हियंडिए 5 खिताक्डाःकरमव्यारडडपायेनवा रागं पादिवंघेनेनवातेखसखाः चन्धतीर्खिकावा तेरचितोनवहसते; 
५. षहंखगसङ््न्‌भिन्त ह परिननेतृरवमादुछार्य =. स््ीषमखघलन्‌संगलकुव्वेन्‌ 4 ~ 1यीनमवेत्‌ इरखिद्दिस्तिभम 
८. रेनजत्‌खयमाचुछायीमवेत्‌ }षुमखलन्‌रंगलकुवैन्‌ मूलनदल्तासभिलायौनमवे छर स्िख्दिरस्तिभमिख 
ननन 1 


मातुछाननोपालडार्नद तवास्तौनेविपे मसुन्जकाहतांरुगपरिद्रतो'ते पूवंकहतां पूनावांच्छा सत्कारनोप्रभ्लिपीनष्दू 


1 





1 

1 

॥ 
# 73 
[68 ) 


अआचाराङ्गसूत्र । ९.७९ 





---~------------------------------------~---------- ~---------~- - ~ --- 





~ $ [4 £ £ 4 = । ~ ~ + ~ रो [ण्‌ ह ५ रि = 9 
तोऽसंगद्रःष्न्लोतेभ्मित्‌ जन्मनिपरलेके तर्गीदो एवरभूतश्वकामगुयेमनोज्नग्द्‌ा दिभिनंमौवतेनतोल्यनि र 














नवि 


कक्रामगुगार्मी ई तद्यविष्यसुश्रस्मपरिचचारिणोधितीमतोदुक्ठय्वमम्मभिक्खणो पिखन्षरज॑सिमलपुरेकडंसमीियंसप्यमर्सवनो 
गो ऽ तयातिनप्रजारेण सनोत्तररुगधारित्वेनविषुक्तोनिष्य'गः तस्यपरिच्रानपरिन्नासटस्रदिदेकः तवाचरितु णोन्मम्दतिपरि 
च्राचारीन्नानपवक्रियाचासीतस्यथटतिःरमाधानरखवमेयस सष्टतिमांसस दुःखम सातावेदनौयोदचस्तद्टीयें सम्यकचमने ठैक्रव्यसु 
पयातिनापितदुपगमाथं वेद्यौपघादिषटगवतेतदेवं भूतखभिच्तोः पर्वोपात्तकमेविदरद्धिति अपगच्छतिकिवरुमीरितं म्र रितंरूप्यमल 
निवज्योतिपा्यग्निना ८ सपर्ेभुलगत्रगधिकारमाद चेधग्यरिन्ासमयंभिवड्टदरूः निराखरेठवरयमेष्टष्णसो भृजंगमेलन्रतवं 
छदने विमुञ्चतीसेट्दसेज्नमादय्ये २ सणएव॑भूतोभिनन्दं लोन्तररएधारीपिंडेपणाध्ययनोयकर योक्त परिश्ठासमयेवत्त तेलिरा 
ग॑सःरेडिकागंसारहितः सैयुनादुपरतःउपलच पाच्छेपमदावतधघारीवा तदेवंभूतोभिचतुः चयासपैःवकंतुकुकरानिमेलीमयति प्यं 
निरपिदुःखगज्जातोनरकादिभवा दिगुच्यते १* ससुद्राधिकरारमाह जमाडग्मोस लिलंश्प्रारगं सदाससुरटुवभृचादििदुत्तरः चदवण 
परिलाणाहिपंडिपचेधसुखी परं तकडेन्तिवु्चः ११ यंसंखारसमुद्रमिवदुरमादस्तीयंकरगयधरादयः किम्‌तंमोघरूपंतचद्रव्योचःस 
लिलप्रवेयोभावौव साश्रवदहारापिमि्यात्वाद्यपाररलिलं इत्यनेना सखडुसरत्वे कारणमुक्त' येवं संसारसमुदरप्वंभृतं श्नपरिद्रयाख 








| शिलं माचारेरुतटीका 
` या सित्तेरीत्यादिदत्त' सितावदहाः कम्ब णाग्य्दपागेनरागरेपादिवन्धनेनवेति ग््डस्यामन्यतीर्थिकावातैरसितोनबद्धस; साद्ध'य् 
| सङ्गमैन्‌भियुः परि्जेत्संयमानुष्टायीभवेन्तया स्तीवष्वजनृसद्गमकुवनूपृजनंत्यजेत्‌ नसत्काराभिलापीभवेन्तवा भिखतोस्यन्धद्रद 
शोकेःख्िन्‌ जन्मनितयापरलोकेखर्गद्धाविति एवंभतद्चकासगुगाम्ब् नोज्नणन्दादिनि ममीयति नतोखपतेनस्खीकियतष्तियावत्यत्ितः 
कफट्षिपाकःकामगुगदर्थीति ताषिमुडखत्याटि टत्त'तथानतेनप्रकारेषप खलोत्तरगुणन्धपकारियनविसुक्रो निःसगरसखतयापरिद 
मेपरिक्रासरमहिवेकस्तवाचरितु' णीखमग्येति परिन्नाचारोन्नानपदक्रियाकारीतस्यतयाषतिः समाघानंम्यसेयस्यरखषतिसमनग्य 
दुःखमसाताचेटनीयोटवस्तदटी गी" सस्यक्चमततेखश्तेनदे ठव्यसुपयाति नापितद्पशमा्धंवद्यौपधाटिष्गयतियदवंशनस्यसि 
` पान्तकम्ब विशुदखन्यपगच्छति ्रिमिवसमीरितं मेदितंरू्यमलमिवज्योतिगायन्निनेति सांप्रतम जगन्रगधिषारमधिरत्याद चेद्धप 
सिद्वित्याटिटन्त' सणएवंभतोभिन्ख लोन्तरगुगघररी -पंश्पयाध्ययनायवार्गोद्यक्त' परिश्वासमयेवन्ततेतयालरा्रूरेद्धिटः मदन 
शरंसारनितः तथ नैथनादुपरतोख चोपल दार्थ वात्‌पंचसष्टाबतषारीचतदेवंभृतोभिचययारुपःकंचवटसानिम नी भवच्तेवंमुश्निर तिं 
शेःपगञ्जातोनरका{टमगाद्दिसुच्यतद्‌ति ससुद्राधिकारमधिरत्याख छंमाद्धदत्याटिरत्त यससारसमुटरसिमभलःभ्या टुन्नरगाद्धर) | 
म उाक्तसुद्‌ वभुवाहिटृत्त र श्रह्वगंपरिनाणादि प्रडिएसेड सुगो च तकडन्तिद दद १० चष्ाम्ह्व्दि 
माणवेर्िलद्रायतेसिं ठुधिसोक्चच्राहि यो अहातहावंधविमोक्छनेवि उसे सुरभे नक उन्तिद्‌ब्द 


` इ ११ दमंभिलोएपरतेयद्रो द्वि णविच्द्र्‌ वं धणंजस्सस्पकिचिवि सेद्ध श्एिरालंवग द्प्यतिद्रितेरलंवा 
लोभावपरहंविखुचदन्तिदेमि ६२ विद्धरीखष्यत्ता च्ाचासंगमूत रसान्न मघर्मागं यागं २५०० 


मापा 
संखारमिप्यात्व्धिरतिप्रमादठयाय योनिद्रकरौ मप्रारजाखस्यि यव्दिण्दयोससारममुदरद्रररिद्धादकने चस्य्तप्रिथिः | 


~ 


~ १ रै [] [1 
प्िशरिष्यप्रतिद्.गुरसर पन्वाप्यानपरिज्ञार्‌करः पररिषटरतोपंडितर्योपारेवस्छरूपनो जास्मुनिदारिद्ियोक्मन ऋदगटययःं 


१ 


कर्पर पष्ट्यिद्रतिमावः र्दिसासान्योपदेयकषट रोतिनिच वमजिरि मजार निव्यातवाटिके समप षदो पाष्या 








4१ वि = ~< = = मम गगरिः यप शषदपिपी 


४. 











| श्ट आआचागाङ्गसुत। 

1 & अनग्नि [= ( [न्मे द 

वि स्वितिचनलमागण्देद्यष््‌ च “~~~ स्नान 2 ~> दद्द < >= दद्या == नादिनं तेश्टदटमग् 

१ च्छतचवुानग्रदूष्यटू न्तरा जालव्यकक त) द्गव्यदस्ार विष स7्प्न्ड्िकदतायदुषः दन्ाणलसदग्यग्दरसनष्ट्केकन् तडव्कः 

नोसोशशटटवने = = पाश्िरङदतान्च्यो = प्रिद विद = न्नेन नो सम्यक्मकारि < = व्ल न्नश म्तस्र 
नोमोष््टिनो अ्िणटताकद्धौ दरध्पपररिद््‌चथादव्यम्यविदर्‌ लेखासु घन््रनी सम्यक्कारव्ायः देसु नन्म््र नाचन्तर्र 
न ॥ ॥ 

दाटार खनये <= < नकर दिपे ठतयापरलो = जरेदिपे एतचिदू न ल 'साच्भदेद्ध ~~. ~~~ ~ इग > याशन्िनोनं ~ 
सद्टाग्कदधिवि इूशलोक्तनेविषे तयापरखोजनेकिपे एतरेद्द्दडोकण्रद्टोलविद्टेलो च्यलच्ने ज्खादरागद्र पाटिजनारधनय 

01 

ध 














~-6 = दन रए प्रि^टतक्िष्टाष्नर ध छरद्टिनि दस - ध्र नद थरजगा भ ---~-->25 प्रकट 
योतेनिरष्ठंवन सारवन्ति तयाचण्ण्डटद्िर्‌ च्प्रदिटतल्टादयतिकऽर्दिनं एदटवारःप्ुर्नलवल।स्नत्गस्य{टकःने.क्छ सर्‌ 
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५ 


व्विन्ताददिच्नयनव्टरिनो रोजेखपदे देरतेनद्दद्टियि [ द खद्ानरयरमधानङ्द्ो इ~ त उेक्रिविानचद्मकं व 
1पच्लानप्वषलय्नेक) र्का पछ्ठवालख्प्द्‌ रचन च्द्धहय द!न नरङ्च्ा दर्ग क्वारयदूमक्ड भ्न 


[१ 


भव्यमनोगन्ननचानातडनितोमत्त युदषनेन्न्यानपटटाचच्डद्परद्रानप्टन्न द्नदेचमे "द "तया 
फएटद्‌रतच्तः स्तानच्छमागन्नप्नर्ानादृचछचतष्मन्त्‌ 2 दृदषनन्याचप्रयाच्क्इम्र दानपद्टन्द्‌न सषटर्पारूतया 





मच्छ 9 डपक्ानादिक्मोगदष्यवन््ाद्श ~¬ ~ क > छेषप चछ =नार्प्प्ठ टद तयत्या््यष्ष स्न्यादानृपुरयः + 
च्यु च्डटापन्नानाण्ट्क्मागदुष्यवन््(ष्टड तडनज्चक््पर्एञच्जाःसप्टवा तवत्त {त्यापिस्वं तस्स तदस्य (च्'न्यादन्नू 
< --- = सषदनादयेर किद्धाननाटे ~ ग्दनसेत्वसेर्ग यास्वम्ख्दाथकी एग्दखरडधद्‌ < पर्<ल्या्तन्त सनन्वदारपन्दतकनि 
उत्यनोप्दनातवुरेपख किद्धाननादस्यनरात्यसयग ! यको दुण्यख्ड्टद्‌ परटन््वित्वततिदनविहांरुपडतकशिय 


मादरतेशगिचोदरघतेये 


एडचपर्िडिटातकेे चिनचप्तुस्तेगियोदुरषतेषदे सोगियेषुखधि शौयधचौतवियि तेकाईने्नौयधयौतव्योरोग्द्टरे अपितुदरे 


‡ 4 


चोतेग्चाङष्ञ्पिकारस्यिखियानयवार्दः मश्िक्ज्डे 


नद्यै परटलेोौपधक्रेवोरोगलाइङग्िकारस्णिकियानववार्दद्रानवकीशिवा सिक्मडे डिदिए्नो 


= 


1) 


गोपरसाये चेनयखनैकङ्रेश्रा 


नच्िवानियोनिदमोघणक्टेष्ानिएकदीकादमेचनक्दवाडदिद्णच्टानिदटेतोमोच चतःनास्रंपयत्टग"सोडमोवरुन्तिकिसेदिद 


> स्वयागस्िद्धद 





पिचिमाच्जेक्छोलि र्खाखप्येस्ि्ो १ इतिज्नाव्‌ तया रुडागलिङ्कौ दरं दति नएग्चष्धव्दरडोपव् द्‌ संटोवपंगचवद्देरमिव्वा ते 


१ 
चंदन च्ञेरिपिनदास्डविडवस्तववयनि खानि तरुव्यनद विं ऊंदर गुदा 


पडक्ायरगर्पर्दद्ा १ दूतिव्दनात्‌ त्‌ 
< | गरादटिकनयन्मे = ~ तेखामली खवोरुमखनवनोतिदुडपरनार्यएजात्पवो 
च्छ { सवन्हाद्‌नगसर्र्दाष्दट्क्ययनः घस्पचहृव्व तख(मल तलस्य गर ख्व(खमसनचनाबन्युद्धपरनायणएनाः ल चरण्पर्ुखनुग्य 


8 || 
॥ 
ठ 
4 


ष्पकृद्टतां इ नणदलेद्ान्ननेकरिवारविङ्नेविष्स्वितखाु्टानेकरी रुम्यस्‌भावलाग्दौकरि 


र 


श्लो € [नी [थ 
चाच्सै चस्यच््पादिवो एतचेमोच्धपरमावयास्सिवों चतः नार्दष्य्ष्दएमाविदर्पःष्य्यखटद्ं ष्दरित्त यनगिर्हादैतवेर्यपरस््डिन्पद् 


1 


ज्डितखदाजस्वयार्गापि° यौसाश्रुरनानांचिष्ये प्पपान्डं चद्ेपठते चषा 
व्यवनानि ५ तत्ररि्रमाप्तो मारन च्यमाचारागखतं 


६ चिरं ५ 
दसन ष्दर्नद्धाव्‌ 1 








दौपिकटौका 
य्यग्‌जानैल्टिमन्यास्यनमच्च्रियःवण्स्ट्दिरन्‌र्पड्डित € सुखसुनिरोगंम्तकस्स्यतङदच्यते =| 
स्वर्जानौव्दिन्चसयनमस्त्ियःतरण हितः खुटखदिविक्धः निरे॑मतं नस्त तछडुच्यते १० दद्ाद्िवडंददमाप्प्देनि 


= इप्वदेरिंठविमोक्छमराडि्यो ्रह्मवडाञंदविनोक्ठलेविर येडखुग्यीश्तकङत्तिइुद्धड ११ यय्ेनम्रकारेखनिव्यात्नादिनानह्ंक 


तव्येचवंशड्मिचचोःचः खस्वग्‌ज्तारुसुनिः कस्योतडटुच्यये ?१दइमगनलोएपरतेवद्ोररिनदिव्यदूरं घप्टश्किद्िविरेडटनिसादबय 

्रतेकलंजलीमावमरदिसुच्द्त्त्टिनि १२ च्खित्तौखनक्ता खड्िन्‌दोकेपरलदद्रवोरःप टोक्योर्गय्छ दधन च्िदिसस्तिटनजि 

5 टन: देडधिकाङ्ुद्िक्णदचरपरुश्ितः मरदतिचितोनलूष्िठ्यतिन्ङ्कोऽस्सयैरैवा अटएञ्म्तःकटंकलैमावर्यसारगर्म्दिपर्यटनाईः मष्टिपयेटनाददयुच्य 

` === ~~~ क्ट 
गकर 


1 द्द्नन्तव्टन्टमाददानञ्न द्डा श्छन्‌रुखारेमानरं => चयाचश्म्यम्ट्रेनाद्धिनाते <-> ~ ४ रसप्यविनोद्गाखयात ~ 
न्दत र्त्टाद्नच्लचाक्क्त इ-उा*समन्‌खखारस सङुव्धः यर्दछन्य दयापा कसष्छाावनः चातः रत्यकवयंणखा 

















आचाराङ्गसृल ॥ ८१ 


























तेद्तिपरिसमापोत्रवौमौ तिप्‌ ४वत्‌ समाप विसुक्यष्ययनं तत्धमाप्तीचसमा्राचत्येचूषटा तन्बमाहौचसमासतोदि तौयःचतस्कन्धःतन्यमा 
प्तीचपरिससास्रथसय्रीसावारांगसिति च्पैरइत्‌ष्दरतरगच्े रौ लिनसमुद्र दरिपदांकार यीजिनशटंउद्रिविरचितायां चौ माचा 
रांगप्ररौपिकाश्माप्ता1 । ४ | 





शौचंगाचार्यशतटीका 
हतगणधराद्योगा किंभूतमोषर्ूपंतत द्व्योः सलिलप्रयेोमावौष साखवद्राराणितथामिष्यालाद्पारखरिणमिल्यनेनास्यरखार 
मार ब्धसुता भयेनंसखंसारससुद्रमेवंूतं चपरि ज्रयासम्यग्नानौि प्रत्याख्यानपरिज्रयातपरिश्रन्‌ परिडितःखरसद्धिवेकश्जः सष्वसुनिरे 
मं भतकम्ं योन्तरङ््यते सपिचजष्टातीत्यादिरत्त' यथाथेनग्रकारेणमिय्वातवादिनावद्ंकग्भररुतिख्यित्यादिनामसात्कतं इहा 


| 
1 
| 





नृखंसारोमानबेम्् शुष्य रितितया ययाचसम्यम्दथनादिभा तेषां कर्म णांविमोत्नभारातषत्येवं ययातये ननन्धविमोश्चयोर्य; सस्थम्बे 
्ताखमुनिःकम्ड्ं णोन्तसदूष्यत दति विंचदमग्बोत्यादिटन्तं अख्िन्‌लोकेपरत्रचष्टयोर पिलोकयोनैयस्य बन्धनं किंचनास्तिसनिरालम्ननः 

रेशिकामुश्भिकासारश्ितोभरतिष्ठितोन कच्ित्मरतिनद्नोऽशरीरीवासण्वंभूतः कलंकलीेभावात्‌संसारगमपैदिपयेटनाहिसुष्यतिननी मीति 
| पूव वत्खक्तोतुगमः सामतं नया सेच्नानकरियानययोरबतरन्ति तत श्नाननयः प्राह यया च्ानाममैश्िकामुश्िकारथेवाक्तवे तदुक्तस्णाय 
श्िगिखिवस्ये मगिद्किययमिजेनम्मलयंसि सदूयन्यसेवद्इजोखवणए्सोसोशसोनाम यतितव्यमिति श्नानेवत्रोषिषेयदूतियखपदेथःसन्‌ 
| योनामेति सनच्नाननयोनामेत्ययै; करियानयच्ि दमा कियेवफलदांपु'खा नन्नानं फलदमतं यतःसीभच्यभोगन्नोनक्नानात्‌ ख्खितोम | 
| चेत्‌ तथाशास््ापडघीत्यापिमवन्ति स्ष्वौयस्तुक्रियावानूपुसष; स विद्धान्‌ सद्धिन्यतामौषघमातुरे किंच्चानमात्रेणकसोत्यारोमंतथा | 
1 श्यायमित्यादि ्रानयोरपिग्राद्याग्राद्ययोरथेयोखथापियतितव्यमेवेतिकियि बाभ्यसखनौयेतिदति योनयःसक्रियानयोनामेति मत्ये । 
कमभिधायपरमार्थोयं निरूप्यते न्नानक्रियाच्यां मोच्तषदूतिचाममः सव्वं सिंपिनयाणंबड्विदवन्तववर्यनिसासिन्ता तंसन्बनयविष्द्ु च 





--------*--~-~-~-------~-~-------------~--------~~ 





